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Aanki  , X.  f 49. 

Aaron  , Grand  Prêtre  des  Hébreux  , VI.  3Jf« 

A a. Ta  , X.  f fl. 

Aavora,  arbre,  & fon  fruit,  XI.  <5$ 5. 

Abaam  , Roi,  I.  150.  Un  Anglois  dépêche  vers 
ce  Prince.  Difpofition  & tépoufe  de  ce  Mo- 
narque. Situation  & grandeur  de  fa  Ville.  Com- 
ment cette  Ville  défendue.  Accueil  que  ce  Prince 
fait  aux  Anglois.  U Pages  obfcrvés  à fa  Cour. 
ibid.  Conicûure  fur  la  Ville  du  Roi  Abaam,  151. 

Abaca  , utilité  de  cette  plante,  X.  3 96. 

▲bacoa,  Ile,  XV. 

Abacuc-Pricket , Ecrivain  d'un  VailTcau  Anglois, 
XV.  r44. 

Abada , nom  du  Rhinocéros  & de  la  Licorne  Voy. 
ces  noms. 

Abady , III.  371. 

Abaffo  , panier  des  Nègres  , IV.  97- 

Abahanar , Contrée  , VI.  581.  Tartares  Abaha- 
nars.  Voy.  Tartaics. 

Abahay  , Pays  , VI.  j8x-  Tartares  Abahays.  Voy. 
Tartares. 

Abahini  t Ville  . III.  417. 

Abakron  , Prophète  & fa  Prophétie  , VII.  194. 

Abançai  , Province  & Rivière  de  ce  nom  XIII. 
ix8. 

Abaucay  , & fon  Corrégimcnt  , XIII.  309.  Ri- 
vière d'Abancay  , 310.  441. 

Abalcha , Pays  , VU.  371.  Les  Peuples  du  Pays 
nommés  Abifchins.  371. 

Abaflaro  . Royaume  , III.  4of.  4x8. 

AbalTi  , piece  de  Monnoie,  IX.  fi. 

Abath  , nom  de  la  corne  de  Rhinocéros  > I.  337. 

Abbabile,  nom  du  Nil,  X.  110. 

Abbakkataa  , Général  Taxtare  , VU.  3*0.  Sa  pu- 
nition. 361. 

Abba  kuria.  Voy.  Curia  ( Abba  Jet  ). 

Abbas  , Roi  de  Pcrfe  , VII.  194.  cité  , 19  t.  Pcn- 
fton  qu'il  fuppriruc,  101.  Ce  Prince  cbalTc  les 
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Portugais  de  la  Pcrfe  , IX.  9.  cité  fous  le  nom 
de  Scha-Abba' ,X.  17. 

Abbat , Tarcare , & fa  race  élevée  au  Califat  > 
VII.  4f . 

Abbeville  (Claude  d'  ) , Religieux,  XIV.  a 39. 
Ce  Voiagcur,  cité  , i4j  &.  uiiv.  315  & fujv. 

Abbiony  ou  AfTene  , Village,  111.  *31. 

Abdalacan  , dernier  Roi  de  Colkonde  , cft  fait 
prifonnier,  X.  né. 

Abdalatif-Miira  , Prince,  VII.  x$f.  Un  Frinccf 
nommé  Abdalatif , ôte  la  vie  .fon  perc  êc  pé- 
rit à fon  tour,  X.  113. 

Abdalaziz  , Prince  , VII.  197.  Signification  de 
ce  nom.  101  , à la  note.  Cité,  111. 

Abdal-HafTan,  Prince,  dont  un  de  fes  Vailfcaur 
arrêté  par  les  Anglois,  II.  43. 

Abdal-Kam,  ou  Kan,  Gouverneur,  X.  ai.  6c 
fuiv. 

Abdalla:  civilités  & préfeos  qu'un  Amiral  Anglois 
reçoit  de  ce  Prince,  II.  6f, 

Abdalla  monte  fur  le  Trône  par  la  mort  de  fon 
frere,  X.  113.  <Z'i 

Abdalla-Bcgh , Gouverneur , arreu  un  Prince  KaU 
rr.uk  .VII.  9- 

Abdallah  ( Cbelabi  ) , Officier  Turc  , II.  1 1. 

Abdallah  ( I laie  ).  Voy.  Goes. 

Abdallah,  Piince  , VII.  i*4.  Siège  qu'il  mer  de- 
vant une  Capitale.  Il  cfl  obligé  de  fc  retirer  apiés 
une  grande  perte,  179.  Ambafîadc  du  Graud 
Seigneur  à fa  Cour  ,180.  Abda!  lab  fait  la  gueu e 
aux  Usbcks.  Ibid.  U les  force  à lui  demander 
la  paix.  1 8 x . Il  les  trompe.  11  fait  prifonmers 
tous  les  Princes  confédérés  6c  les  envoie  dans 
la  grande  Bukkaric.  Ibid.  Abdal'ah  fait  tuer 
douze  Princes  Usbcks.  181.  Il  recommence  la 

guerre  contre  Karaim  Ib*dt  Mort  d'/tbdaL 
b , Khan  de  la  grande  Pukkarie.  i84.  Cité  % 
izo. 

Abdal-Malek , Prince  dont  on  fe  faifit.  VII.  143, 
Abdal-Moniiu  , Prince.  Yoy.  AbJai  Mamin, 
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’Abdal-Monmn  , Trincc.  Voy.  Abdal-Momin. 

Abdal-Mumin  , Trincc,  VII.  lé 4.  Nomme  au (Ti 
AbJal-Monnin.  181.  Ce  Prince  appcllé  autre- 
ment Abdal-Momin,  rué  , 184.  Cité,  188. 

Abdaluk-Manjî  , Province,  Vlï.  330. 

Abdcl-Ghefort  , Capitaine  d'on  VaHlcau  More. 
IX.  43.  Sa  haine  pour  les  Anglois.  4 6.  Il  cft 
convaincu  de  calomnie.  Ibid . 

Abdclicns'ob  Nefthriites  , Peuples  , Vil.  1*38.  5 

AbJenfcch  , 'Alkauk  , fc  rend  a. -bord  d’un  Vàif- 
feau,  111.  3 57- 

Abdoul  Cofubcha,  Roi  de  Golkonde,  IX.  339- 
3<to , & fulv. 

Abdul  , Pilote  Guzaratc,  VIII.  ni  , & in. 

J 11.  11  fait  recevoir  les  Hollandoij  à Bantani. 
114. 

Abdulabm  , Roi , VII.  41  3. 

Abdul  Baki* Khan  , principal  Officier  de  Thamas 
Kouli  Khan,  X.  119. 

Abdulla  ( Sultan  ) , Roi  de  Chichiri , VIII.  45p. 

Abdullatif,  Prittcc  , VII.  ni. 

Abeilles.  Un  homme  extraordinaire  fe  fait  nom- 
mer Roi  des  Abeilles.  Ce  trait  cft  curieux,  II. 
311.  Prodigieufe  quantité  d’AbcilIcs.  34*.  Abeil- 
les établies  fur  un  Vaidcau.  333.  I.c  Pars  de  la 
Cambra  peuplé  d’Abcillcs,  III  toi.  Ruche  d’A- 
Txilles  qui  contribue  a lar  délivrance  des  Fran- 
çois. 4(1.  Abondance  d’Abcillcs  au  Roïaume 
d’Ilfini.  415.  Abeilles  de  la  Côte  d’or  , IV.  134.  • 

. Abeilles  du  Pais  de  Congo  , V.  77-  Du  Cap 
de  Bonne-Ffpérancc.  199  Abcillcç de  la  Chine  , 
VI.  490.  Trois  fortes1  d’Abeillcs  , VIII.  54 6. 
Toicrs  rcm;  l es  d' Abeilles  , XI.’  134.  Abeilles 
du  Mexique  ou  Nouvelle  Efpagtie  , XII.  é4i*  < 
Dent  fortes  d* Abeilles,  XIV.  114.  Celles  des 
Provinces  Méridionales  du  Pérou.  149. 

AbclCcre.  Voy.  Abelcré. 

Abclcré , ou  Abclccre  , nom  des  Femmes  publi- 
ques chez  les  Nègres,  IV  » 11.  Tiiftc  fort  de 
ces  Créatures.  Combien  eftimées  des  Nègres. 
Jbid  Redoutées  des  jeunes  Nègres  qui  n’en  ont 

point,  tit.  ” 

* Abel  Mosh  , Graine  , nommée  autrement , graine 
de  Mu(c  ou  Ambrette  : Dcfcpjrt  ion  de  la  plante 
qüi  la  produit  , II.*  647*  8c  *48- 

Abclfon  ( Jean  Vanvarcr  1 , Hoilai  dois,  s’engage 
au  feivice  du  Roi  de  Furpo  , II.  xi8. 

Abcnarr.echcy  , Cacique, XII  181.  Soulèvement 
qu’il  excite.  1 8i. 

Abenaquis  , Peuple  , XIV.  699  8c  700.  Nommé 
auflî  Camhas , XV  ié. 

Abeno  , Ville,  od  fc  rient  nn  Marché  , IV.  80. 

Abcrcromby  , Gouverneur  d’un  Fort  pour  les  An- 
glois , cft  obligé  de  fe  rendre  à discrétion,  II. 

447. 

Abeshin  , Canal  du  Golfe  Arabique  ou  Mer  rou- 
ge . & fa  longueur,  !.  171. 

Abeftiam  , faveur  Indienne  , II.  jîo.  Ce  que  c’cft 
que  l’ Abeftiam  , IX.  éi. 

Abcxcipcdo  , f rince  Indien  , I.  113,  4 
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Abbal , arbre  & fon  fruit  , XI.  6 35. 

Abibaran  , lieu  , X.  10). 

Abikava  , lieu , X.  51 6. 

Abîme  fans  fond,  nommé  par  les  Anglois , Bot- 
tomlcfs-Pit,  III.  431.  Appcllé  aufli  Kuyl-Son- 
der  Gronde.  )éo.  Explication  de  ce  lieu.  633. 
Abinga  , Province,  IV.  173. 

Abingeco , I’iovincc  , IV.  173. 

Abiponcs  , Nation  XIII.  *87. 

• A bis  , cfpccc  de  Pfetre  Mulîcicn  , VII.  130.  13J. 
Abifehins  , Peuples.  Voy.  Abafeha. 

Abiilina , IV.  591. 

Abitanis,  Mine  d’or,  XIII.  313, 

Abka  , Prince  , VII.  161. 

Abkar,  Roi , IX.  539. 

Abklah  , Païs , VII.  140. 

Ablana  , Ville,  & beau  Couvent , IV-  JM* 

Ablay , Prince  Eluch.  VII.  îé. 

Ablc,  Poillon,  III.  né. 

Abo  , X.  f f 4. 

Aboari , Village  , od  il  y a un  Comptoir  Hollaiv 
dois , IV.  i9. 

Abocro  , Village  , qui  forme  une  cfpcce  de  Ré- 
publique ",  III.  634.  Nomme  aufli  Aboncl , IV. 
1 3.  Canton  d’Abokro.  ni. 

Abocra  , IV.  94. 

Abois,  PoifTon  , IV.  af8.' 

Abokro,  Voy.  Abocro. 

Aboni  , Pais  riche  en  or,  IV.  8t.  Tnfpc&eurs 
établis  dans  le  Marché  d‘ Aboni.  Ibid,  Pats  qui 
renferment  le  territoire  d' Aboni.  94. 

Abora  , Habitation,  VIII.  1*7. 

Aborach,  Plante,  VIII. ‘été. 

Aboighay  jim  , lieu  , VIII.  6u 
Aborigènes,  Peuples,  II.  119. 

Aborrcl.  Voy.  nbocro. 

Aboli  , Ville,  X 300. 

Abouas  , Marchand, X.  491. 

Abouchatd  , ou  Ebou-Scid , Prince,  X.  m. 
Aboulaza  , arbre,  VIII.  616. 

Aboura  IV.  74.  83. 

Abraham,  Faveur  Anglois,  arrêté  par  nn  Capi- 
taine de  V rideau  , III.  349.  Rivière  d’Abra- 
ham  j 8c  d où  ce  nom  , XI.  10. 

Abrahim  Patam  , Bourg  , VIII.  4*8. 

Abrambo , Contrée  ,'IV.  4».  Elle  produit  quamhé 
d’or. 3 j.  Signature  H ij.Maiché  conlîdérablc  à la 
grande  Ville  d’Abrambo.  37.  A il  emblée  de  dan- 
fc.  Sa  Cour  de  Jufticc.  Ibtd.  Païs  d’ Abrambo. 
* 87.  - 

Abralîn  , atbre  huileux,  X.  66 1.  Sa  Defeription  , 

XV.  69t. 

Abren  ( Jean  Fernandez  ) , Portugais  , IX.  3*1. 
Abrenoma  , & fa  lignification  , IV.  144 
Abreu  ( Pierre  d’ ) Portugais,  dontlc  Roi  d’Efpa- 
gne  fe  défie  , XIII.  18. 

Abrex  ( Antoine  d’  1 , échappé  d’an  ûaufrage  , cft 
jerté  dans  une  Ile,  T 113. 

Abricotiers  fauvages,  VIII.  33. 

Abricotiers  du  Japon,  X.  é*o. 
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Abricotier  Méziquain  , XII*  $o$. 

Abricots  d’Amérique,  XIII.  401. 

Abrobi , Village  : fa  fituation , IV.  30. 

Abrojo  , ou  Mouchoir  quarré,  éctcil  , XII.  ioÏ. 

Abrolhes . ou  Abrolhos , bancs  de  Table  dange- 
reux , 3c  leur  pofition  ,1.  j 6 fi.  Ces  écueils  épou- 
vantent les  Navigateurs  , VIII.  76.  Danger  de 
ces  écueils  , 101.  Fête  des  Abrolhos.  ibid.  Banc 
d’Abrolhos  que  les  Anglois  fondent , XI.  117. 
Les  écueils  d’Abrolhos  voifins  de  Porto  Segu- 
ro , XIV.  119. 

Abrolho  , Bafles  qui  partent  de  ce  Cap  , IV.  571. 

Abrolhos  , fameux  rochers.  Voyez  Abrolhes. 

Abrotanum-mas , Plante  curieule  , II.  414-  Divers 
noms  de  cette  Plante,  XI.  718. 

Abftincncc  , en  ufage  à la  Cote  d’or  , IV.  160. 

AbuAbdalla,  Gouverneur,  VII.  iy8. 

Abu-Ali  ou  Bovali , II.  444. 

Abubeker  , ( Chérif ) , Roi  de  Moyella.  Voy.  Ché- 
rif-Abubeker.  Un  Roi  de  Fura  nommé  Abube- 
ker, III.  110.  Un  Scélatcur  appcilé  Abubeker, 
X.  ifO.  II  entreprend  d’établir  la  Religion  de 
Mahomet  en  Perfe.  17 y. 

Abul , Prince,  VII.  179. 

Abulak,  Prince,  VII.  147. 

Abulfaraj , voy.  Abulfaray. 

Abul  fa  ray  f Ecrivain,  cité,  VII.  tij.  jij.  514. 

Abu'lfari,  Hiftoricn  ,’cité , VI.  $91. 

Abu’lfeda  Ifmacl  , Auteur  Géographe  , Prince  de 
Hamah  , ou  ancienne  Fpipliania , I.  100.  Sa 
Defeription  de  la  Mer  de  Kolzum  , autrement 
Golfe  Arabique  ourler  rouge.  Remarques  fur 
cet  Ouvrage  & fur  fon  Auteur , ibid.  101. 

Abulfcda  , cite,  VII.  ifo.  an.  116.  X.  185. 

Abulgayir,  Prince  , VII.  1*4.  Sa  ruine,  16 y. 

Abulgazir  , Prince  , VII.  119. 

Abu Ighalî- Khan , Roi  de  Karazin  ou  Karazm  t 
Hiftpire  qu’il  compofc  , VI.  y 48.  cité  fous 
le  nom  d’Abu’leghazi  Khan.  581.  591.  cité  , 
VII.  ij.  1 6.  ij.  9».  Qui  étoit  Abulghazi.  jj. 
Autorité  de  Ion  Hiftoire  , 3 6 . Cité  , 37.  41. 
4y.  71.77-  7 9*  101.101.  141*  144-  149.  iyc. 
tfi.  iyj.  1 y 4.  x f y.  157.  Utilité  de  l’Hiftoitf 
d’AbuIghazi*  Khan  3c  Tes  défauts  , iy9.  Com- 
bien il  cft  précieux  pour  la  Géographie,  l$o. 
Nommé  auflî  Abulghazi-bahaditr , x8$.  Il  s’of- 
fre à tuer  deux  de  fes  Frères,  187.  Abulghazi 
fe  retire  dans  la  grande  Bukkaric , 188.  Con- 
fcil  tenu  entre  Abulghazi  3c  Scharif  Mahamet , 
190.  Abulghazi  cft  arrêté  , ihid.  Il  va  com- 
mander les  Ulbeks  fur  le  Khefel  , 191.  Son 
plan  pour  la  Campagne  fuivanre.  Il  n’cft  pas 
écouté  des  Usbeks  qui  veulent  &c.  ibid.  Il 
trouve  une  retraite  à la  Cour  de  Turfum  , 1 91V 
Il  la  quitte  3c  parte  à ‘celle  d’Iman  Kuli  , qui 
le  reçoit  mal  , 19t.  Proportions  qu’il  reçoit 
des  Turcomans.  Il  fe  met  à leur  tête  & gagne 
une  Bataille.  Belle  defenfe  qu’il  frit  dans  Kayuk. 
ibid.  Il  cft  mené  prifonnicr  en  Terfe,  I94.  Il  y 
cil  bien  traité.  Sa  oairtancc  * fon  mariage  3c  fon 
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bien.  ibid.  Comment  il  fe  fauve  d’Ifpahan  où 
il  cft  prifonnicr  , ryy.  Avantures  de  fa  fuite.  Il 
entre  dans  la  Tartaric.  ibid.  Carertes  qu’il  y re- 
çoit , 194.  Il  cft  invite  à la  Cour  du  Khan  des 
Kalmuks.  Les  Turcomans.le  proclament  Khan. 

Son  expédition  contre  Khayuk.  ibid.  Fin  de  l’Hif- 
toire  d’AbuIghazi  3c  Supplément  de  Nttsba  ,* 

197.  Abulghazi  rentre  dam  Khayuk.  11  «nal-4 
traite  les  Kalmuks.  ibid.  Il  leur  fait  grâce  ,* 
après  les  avoir  hnmiliés,  iy».  Autres  nplôits 
de  ce  Prince,  ibid.  Effroi  qu'il  caufe  au  Khan 
de  la  grande  Bukkaric  , 199.  Comment  il  fe 
tire  d’un  grand  danger.  Son  habileté  militaire. 

Il  défait  les  Rukkanens.  ibid.  ModérationR’A- 
bulghazi-Khan , 100.  Motifs  qui  lui  font  ac- 
corder la  paix  aux  Bukkariens.  Sa  mort  3c  fen 
SuccclTcur.  ibid.  Caraéterc  d’AbuIghazi,  101. 

Penfion  que  la  Perfe  lui  fait.  Religion  de  ce 
Prince,  ilid.  Cité , nf.118.  113. 

Abulghazi-Bahadur,  Prince, voy  Abulghafi-Khatl. 

Abu’lghazi  Khan  , voy.*  Abnlghafi-Khan. 

Abulkazi , voy.  Abulghaft-Kiian. 

Abulkhan  , Province  , VII.  149.  habitée  par  les 
Turcomans,  154.  Montagne  d'Abulkan  , 191. 

Abu-moflem  , Gouverneur  , VU.  '45. 

Abondas,  Peuples,  IV-  *jf. 

Abundis  , Peuples,  IV.  4îy. 

Abundos,  Pais,  IV.  4n.  Où  eft  cette  Contrée, 

V.  ». 

Aburot , petit  Oifeau  verJ  , IV.  144. 

Abus  , &:  manière  de  les  corriger  , IV.  440. 

Abu  fa  y d , Khan  d’Iran  , VII  161.  Nommé  aurtt 

Janibek  , 1 $3.  Abufayd  Mirza,  Prince,  I6J.  • 

Mort  d’ Abufayd  , 119. 

Abuto,  Idole,  û fon  Temple  , X.  499. 

Abutua  , Royaume,  V.  98.  Sa  fituation  , 113. 

AbvfGnic  , Roïaume.  Cruel  inartacrc  de  »oo  Abyf-> 
uns  , I 133.  Révolution  en  ce  Pais  , 17  J.  Mon- 
tagne des  Juifs  dans  l’Abyrtinic  , 17$.  Caiac- 
teçc  des  Abyflins.  Les  Portugais  prennent  part 
à leurs  querelles , ibid.  Tradition  des  Abyfl-ns 
fur  la  Reine  de-Saba*  177.  Un  Soudan  de  Ba- 
bylonc  déclare  la  guerre  à PAbyrtinick  ib;d. 
voy.  les  Notes.  Les  Abyrtins  ne  payent  aucun 
tribut  lorfqu’its  vont  à Jcrufalcm  ou  au  Mont 
Sinai.  ibid.  Politcrtc  d'un  Prince  Abyrtin  , II.  30. 

Civilité  d’un  jeune  Abyrtin,  6 1.  Vif  te  comique 
qu’un  Prince  Abyrtin  fait  aux  Anglois  , 1*9. 

Un  Evêque  Abyrtin  circoncis  malgré  lui, VII.  37» 

Générofité  d’un  jeune  Abyrtin,  IX.  337. 

Abyrtins  , voy.  Abyflinie; 

Acacia,  arbre,  XI.  7c8.  Acacia  de  l’Amérique 
Septentrionale  , XV.  137. 

Académiciens  François,  3c  leur  voyage  an  Pérou 
pour  vérifier  la  figure  de  la  Terre.  Leur  arri- 
vée à Carthagcnc  , XIII.  140.  Travaux  des 
Académiciens  à Panama  , 47 1.  Ils  partent  au 
Pérou,  ibid.  L’argent  manque  aux  Académi- 
ciens , 474.  Procès  bizarre  qu’on  fait  aux  Aca- 
démiciens, 47$.  L’orage  tombe  fut  M.  de  I4 
aij 
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Condamine , ibid.  Les  Académiciens  font  agréa- 
blement contrefaits  , 480.  Thefe  Péruvienne 
dédiée  à l’Académie  des  Sciences,  48  ?•  Cam- 
pement des  Académiciens  fur  le  Pichincha ,()). 
Ils  reçoivent  upc  vilîte  fur  le  Commet  du  Pi- 
chincha , 63 4.  Station  fur  le  Pamba-Matca  , 
435.  Seconde  dation  au  Pichincha.  ibid.  Si- 
gnaux qu’ils  placent,  6j7.  Difficultés  locales. 
ibid.  Leurs  Tentes  fubftituécs  aux  fignaux  , 
438.  Nuit  fachcufe,  639-  Autres  difgraces  au 
Sinaç^houan  , 640.  On  croit  les  Mathémati- 
ciens abîmes,  ibid.  Retour  des  Académiciens, 
*51,6  fuiv.  Voyage  des  Académiciens  François 
au  N>jtd.  XV.  Jt8  b fuiv. 

Acadie , prefqu'Ile  de  l'Amérique  Septentrionale  , 
XIV.  fcntrcprifcpour  peupler  l’Acadie,  591. 
Carte  dç  l’Acadie  8c  des  Pais  voifins  , ibid.  Les 
Etablitfcmens  François  font  ruinés  dans  l’Aca- 
dic  , 398.  L'Acadie  cédée  aux  Anglois  par  la 
Paix  d’Utrccht  , 399.  L’Acadie  reftituec  aux 
François , <07.  Embarras  des  François  dans 
l’Acadie,  67 f. 

Acajou,  fruit.  & l’aibre  qui  le  porte,  XI.  £45. 
voy.  leurs  figures  à la  planche,  ibid. 

Acabyas,  nom  de  petites  Baïqucs  Indiennes,  I. 

JO. 

Acalle  , Parque,  XII.  323. 

Acamapitchli , Prince  , élu  Chef  des  Mexiquains, 
XII  jm. 

Aerpuli , Plante,  voy  Tlatlanquaie. 

Acapulco, Place,  X.  349  citée, XI.  74.  Matchan- 
difes  qui  vont  de  Mani'lc  à Acapulco  , hj.  Rè- 
gles de  ce  Commerce  , 160.  A quelle  fomme  ii 
morne  On  le  croit  préjudiciable  a l’Efpagne.  Un 
Minière  d’Efpagnc  veut  l'abolir  y ibid.  Ce  que  le 
Galion  F fpaguol  fait  à Acapulco  , 8c  temps 
qu'il  y pafle  , 16?.  Un  Généial  Anglois  veut 
Surprendre  Acapulco  , 163.  C ôrc  à l'Outil  d'A- 
capulco ibid,  Siruation  du  Port  d'Acapulco  , 
381.  Un  Capitaine  Anglois  entreprend  d'y  en- 
lever. un  Vaifieatl,  381.  Côte  à l'Oued  de  ce 
Port,  ibid.  Defeription  d’Acapulco,  XII.  449. 
Plan  de  fon  Port.  430- 

Acaia-Boutcn  , PoilTon  , XIV.  300. 

Acarapcp , grand  PoilTon  , XIV.  ?co. 

Acarcre  , fuccedc  à un  Commandement  de  trou- 
pes Fiançoifcs  , XV.  6r»o. 

Acaii,  Ville,  X.  3 fo.  Port  d’Acari , XIII.  437. 

Acangua,  Risicrc,  XIV  397- 

Acalahafllan  . grand  Bourg  renommé  , XII.  493. 

Ac.ixurla  , Vil  e , XIL49L 

Accaguifotr^ , Plate,  XL  517. 

Accidens.  Accident  tragique  de  huit  Anglois  , I. 
311  Un  accidcu:  fâcheux  dans  la  Baie  d'An- 
tongile  , 386  Phmenrs  accidens  funellcs  à Ran- 
tam,  417  & fuiv.  Accident  tragique  & fa  pu- 
nition, j 31.  Circon (lances d’un  trille  accident, 
J33.  Accident  caufé  par  des  bancs  de  fable, 
J3f.  Accident  qui  fait  prendre  la  fuite  aux  An- 
j^lois  & Hollandois,  IL  110  & fuiv . Accident 


fâcheux  à Firando,  199.  Accident  qui  fait  per- 
dre le  cheval  de  Moreau  Fadeur  François  ,603. 
Accident  arrivé  à le  Maire  , III.  131.  Détail 
d’un  accident  , 377.  Accident  tragique  arrivé 
aux  Anglois  , IV.  308.  Ceux  qui  arrivent  en 
chemin  a un  Capucin  Miffionnairc  , 310.  Bizarre 
accidcnr  qui  fait  finir  un  combat,  517.  Acci- 
dent qui  force  les  Portugais  de  fc  rendre  , 
VIII.  306.  Tcriibles  accident  d’un  Equipage  Hol- 
landois,  421.  & fuiv.  Accident  Tragique  qui  tait 

Jjuitter  Paranc  aux  Anglois,  IX.  59.  Accidcnc 
ort  merveilleux  ,8t.  Etrange  accident  caufe 
par  un  Monllre  marin  , X.  432.  Accident  qui 
nuit  aux  Efpagnnîs , XI.  1 X8.  Un  accident  obli- 
ge ! izarre  de  s’arrêter,  XIII.  98.  Divers  acci- 
dens retardent  un  Voïageur  François  , XIV.  6 1 o. 
Accidens  qui  priveot  Louilbourg  de  tout  re- 
cours , 6 82. 

Accnçaon  , Ile  , XL  109.  Si  elle  cft  la  même  que 
celle  de  la  Trinité,  ibid. 

Acéphales,  Peuples,  XIV.  74  Confrmation  de 
l’cxillencc  de  cette  Nation  , y6y. 

Accra:,  Bourg,  X is6 

Acliar , nom  d’une  forte  de  faladc,  A:  de  quoi 
faite  , IX.  ycx.  Les  Pendets  donnent  ce  nem  a 
Dieu , X.  27?. 

Achecambcy  , Ile  , XII.  176. 

Aciicm  , Roy.  umCN  voy.  Achcn. 

Achcmbcnc  , voy.  Axim. 

Achcn  ou  Achin  , ou  Achem  , Royaume.  Le  Roî 
d' Achcn  mettes  Portugais  dans  la  néccffité  d’a- 
bandonner le  Fort  de  l’af^g , L 128.  Les  Por- 
tugais y font  traités  cruellement , 134  Alpha- 
bet de  la  l angue  d’Ach'n  , 3 6 y.  Une  Flotte 
Hollandoifc  arrive  à Achin  , 369.  Première 
Audience  que  le  Roi  donne  aux  Hollandois. 
Exercice  du  Commerce  dans  le  Pais.  Mauvaife 
opinion  que  le  Roi  a des  Anglois.  ibid.  Ce  Mo- 
narque demande  Davis,  370.  Faveur  que  Davis 
en  reçoit.  Marchands  Etrangers  établis  à Achin* 
Artifice  du  Roi  d* Achin.  ibid.  Trahifon  de  cette* 
Cour  courre  les  Hollandois  , 371.  MalTacre 
qu’on  en  fait.  Ils  fe  (auvent  du  péril.  Le  Roi 
fait  couper  la  tête  à pluiicurs.  ibid.  Situation 
du  Royaume  & de  la  Ville  d’Achin,  37t.  Son 
Château  une  des  plus  étranges  FortcrclTcs  du 
monde  , ibid.  Fortune  du  Roi  d' Achin  , fon  nom, 
fon  âge,  8cc.  373.  Son  Palais  & fon  farte.  Paf- 
fion  de  ce  Prince.  Cérémonies  d’Achin.  ibid. 
Gouvernement  de  ce  Royaume,  374.  Supplice 
des  Ctimincls.  Femmes  du  Pais.  Efclavcs  con- 
cubine*. Leurs  occupations  , & fort  de  leurs  en- 
fans.  Forces  du  Roi  d'Achin.  ibid.  Religion 
de  ce  Kotaume,  373.  RichcfTes  des  tombeaux 
des  Rois.  Arts  connus  &•  exercés  à Achin.  ibid. 
Mefures  & poids  d’Achin  , 376.  Cérémonies 
religicufcs.  Les  Galcres  d'Achin  pourfuivent  les 
Hollandois.  ibid.  Elles  font  battues  , 377.  Le* 
Anglois  arrivent  au  Port  d’Achin , ;88.  Us  font 
bien  reçus  du  Roi.  Difficultés  pour  la  Lettre  de 
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U Cour  d'Angleterre  , ibid.  Accueil  du  Roi  aux 
Anglois  , 389.  Cérémonies  de  l* Audience.  Chan- 
teules  fit  liante u Tes  du  Roi  d'Achin  , ibid.  Pré- 
fcnsdu  Roi  d'Achin  à Lancaftcr , 390.  Seconde 
Audience  fit  Tes  effets  pour  le  Commerce.  Com- 
ité lia  ire  s d’Achin,  fie  leur  conférence  avec  les 
Anglois  , ibid  Traité  confit  me  par  le  Roi  d'A- 
chin ,39 1.  Les  Portugais  veulent  quitter  Achin  , 
leur  dépare  eft  rctaidé  , 354.  Les  Anglois  par- 
ient d Achin  , J?  f.  Ils  y retournent,  396.  Le 
Roi  d'Achin  lait  chanter  des  Pfeaumesaux  An- 

Î;lois  , 397.  Prefent  de  ce  Prince  à la  Reine  Eli- 
abeth  : Autre  préfent  du  meme  Prince  à L an- 
calur,  ibid  Lettre  du  Roi  d Achin  à la  Reine 
Ehlabctb  d'Anglctcnc  ,404.  ( orruptiondu  nom 
de  ce  Rouuh.c  , ibid,  à la  note  (/).  Gt  cnc  en- 
tre les  Pnn.es  d'Achin  , 43t.  Une  l-lottc  d’A- 


clnn  clFu  g 

e l acaneSc  taie  les  Hollandois  pii- 

éouiucis,  il 

. îo8.  Ur  de  ce  Roiaume  nommé  aulû 

Achcni  , IV.  1 1 j . Les  Chinois  portent  leur  Com- 
mit ce  a mhem  » VI  101.  Le  Ko;  d'AchinTc 
laillc  pu  venir  contre  les  Holbr  dois.  ~VH1  ifii. 
Nouvelles  c^icltrs  que  le  Roi  fait  aux  Hollan- 
dois , 16).  Les  i-ioilandois  le  laif’.fTenr  de  tous 
les  I dûment  de  la  raoc  d'Achin  , 16  j.  Négocia- 
tions inftntâueufcs  , i*id.  1. client. ment  du  Roi 
d'Aclun  (once  lc^  Hollandois  , 180.  Le  Roi 
d'.  dun  le  défie  des  Poicugais  ,183.  T es  Habi- 
tai.s d Achin  traitent  les  prifonnieis  Hollandois 
a\tc  borné,  « 84.  kcptui mations  d’un  Amiral 
Ffotlai.dois  au  Roi  d’Achin  183.  AdteJle  du 
meme  Amital  pour  obtenir  les  faveurs  du  Roi 
d’Achin,  18* . le  Rot  d'Achit.  f*ic  couper  les  ar- 
biilTeaux  qui  pettent  le  Poivre  , 4~o.  Manche 
de  la  hguicdu  Roi  d Acium  , IX.  131.  l’léftns 
qu'un  Cicnetal  François  definie  au  Roi  d'A- 
chetn  • 317.  Audience  que  ce  Prince  donne  au 
Gértéral  F tançois , 318.  Le  Génital  reçoit  des 
mai  ques  extraordinaires  de  confidération.  Fef- 
cin  que  le  Roi  lui  donne  , ibid.  Hivertifïrm.  qui 
Auvent  ce  fcfttn,  ,19.  Extrême  cruauté  du  Roi,. 
3 30.  Pourquoi.; c 1 rince  retient  le  Général  Franç. 
tJid.  Aunes  cruautés  du  Roi  » 3U.  Riy.  d’Aclun, 

3 jS.Situar.  d'AclicmJ' ipdudlions  de  Ton  terroir, 
ibid . Principales  Villes  de  ce  Royaume,  339. 
Acltrm  . 340.  C ataftcrc  des  Habitant , Mr. 
Leurs  goûts  fie  leurs  Arts,  ibid.  lent  Religion 
fie  leur  hypocrific  , 34*-  l oix  fie  Jufticc.  Ref- 
pcû  fingulicr  pour  la  JuRicc.  Officiers  de  JuA 
ncc,  ib:d.  Autres  Officiers  du  Roiaume,  343. 
Gai  des  du  Palais  , *44*  Femmes  fi:  Concubines. 
Politique  du  Roi  d'Achcm.  Pefcription  du  Châ- 
teau , ilid.  Defciiption  delà  Ville,  34).  les 
avenues  de  cette  Ville  lui  tiennent  lieu  de  for- 
tifications, 346.  Fort  à l’cntrcc  de  1a  Rivière. 
Forces  du  Roi  d’Achcm  , ib-d.  Galères  Achemoi- 
fes , 347.  Revenus  du  Roi  d’Achcm  >348.  Alon- 
ooic  d’Achcm  , X.  314. 

Achcnaguir , X.  10$.  X07. 

Achcilu , Ambaffadeux  3 Ion  caiadcrc  fie  Tes  récits  , 


VII.  101. 

Ach^uaya  Xcrai  , 

voy.  Achuhurahan. 

Achia , arbre  , ou 

plutôt  loue  de  grande  Canna 

qui  (c  conht , X 

I-  «if- 

Achiavel , Mailon  de  plaillhcc  des  apcrcpt  Rois 
de  Kacn  cintre  , X.  1 U. 

Achigan  , pot  (Ton,  XV.  13 1. 

Achille  ( Pan)  , grand  Lunuque  Chinois  converti, 
VI.  )6t. 

Achim,  Pais,  voy.  Akim. 

Achin , voy.  Acheo. 

Achiotc  , graine  d'un  atbrifTcaa  , XII.  J9f.  Cette 

Î;raine  produit  une  teinture  appelée  Roucou  > 
a nature  fit  compofition,  XV.  690. 

Athir,  Gouverneur  d'une  Ville,  meure  dans  les 
tourmens  , VII.  91. 

Achombcne,  Village,  IV.  17.  b fuiv, 
Achuhuchumar , voy.  Achuhurahan. 

Achuhuraban  , Achuhuchumar  fie  Achguaya-Ya- 
rex  , noms  que  les  Ganchcsdounent  au  pouvoir 
Suprême  fi c Divin,  II.  151. 

Achupalla  , Plante,  XIV.  143, 

Acras , Peuples,  voy.  Alains. 

Aciminier  / arbre,  fie  fon  lîüit , XV.  a.f 4. 
Ackams,  Comice  ■ IV.  ... 

Aikron,  Royaume  , IV.  l}.  Village  de  ce  nom  U 
la  limaiion,  is. 

Acta,  ( Ville  d')  XII.  îok. 

Acolalau,  Infefle  malfaiPanr,  VIII.  6 os. 

Acomac  , Province , XIV.  ixE 
Acomagna,  Vallée,  XIII.  4»,. 

Acon  , ‘Ville  en  Syrie , VII 

Aconcagua  , Cnrnfgimcct  de  , 8c  Ville  Je  Saint 
Philippe,  XIII,  410. 

Aconit  a Hcuis  de  Soleil  , Plante,  XV.  1)7.  Aco- 
lût  du  Canada,  ù'id. 

Acoquoas  , Peuples  Indiens  , XIV.  }7<t. 

Adores,  lies,  voy,  A?otci. 

Acofta,  Capitaine  Hpaynol , XIII.  <77.  Cf  fuiv ; 
1 n n 1 r e communique  les  malheur»  a Açofta  . 
108.  Acolta  perd  quanuié  de  Us  gens  . ibid. 
cité  » ail,  al;,  itü 

Acolta  , Gouverneur  du  Château  de  llle  S.  Tho» 
mas,  III.  P PI, 

Acolta  , ( Jctonic)  Auteur  came  penrr  l'caafliiu- 
de,  Ail.  K».  Cltd  , (15,  (44.  0 fuiv 

jutv.  XIII.  508.  y\o.  ;<<,  6- /u iv.  XIV.Vo?. 
Acolla  ( Alvarc  d’  ) , AmballadeiK  PoctueaH  , 

Xllf.  ,7.  

Acofta  ( Antoine  de  ) ■ Notaire  ETpagnol , Xm.i^ 
Acolla  I Hcniamin  d' ) J net , plante  une  Cacaoyè— 
re , XV.  (9ÏT. 

Acolla  Fa.ulta ( Pierre i‘  ) , Capitaine,  XIV.  (. 
Acolla  ( Jolcph  ) Auteur,  II.  174. 

Acolta  | Pont  Roduguc  d')  , Vice  roi  des  Iodes. 

X1.8i. 

Acquas , Peuples,  TU.  Jto. 

Acta  , Place  , les  Normands  f ont  M Fort , IL 
,sj.  TOy.  Alua.  _ 
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Acre  , Ville  de  Syrie,  VII.  Couvent  dans  la 
Ville  d'Acre , 

Actoche  , plante  . XI.  718. 

Acti  , borne  d'un  l'aïs  , IV.  ft. 

Acuba,  arbre,  XII.  i;<. 

Acaitzc-Huarira  , ou  Cbipahnatziz  , te  Zozata- 
quam  , Plante  , & fes  vertus,  XII.  «ij. 

Acul  ( Porc  d*  ) XII.  tit.  Autre  nom  de  ce  Port, 
XV.  409» 

Aculma  , Paroi  (Te , XI.  y34- 
Aculfîngo , Village*  XI.  yj 6» 

Acuma  , ( Fort  d'  ) VIII.  4*8., 

Acuna  ( Chriftoval  d' ) , Xlfî.  381.  Ce  Pere  Jé- 
fuite  cil  deftiué  pour  un  grand  dclfcin  , 38*. 
Ic  Pere  d’Acuna  , cité  î XIV.  x.  £ Juiv. 
Son  Voïagc  avec  le  P.  d’Articda  , fur  la  Rivière 
des  Amazones,  7.  Circonftanccs  de  leur  départ, 
ibid.  Le  P.  d’Acuna  , cité , 8.  fuiv.  Le  P. 
d’Acuna  rcconnoît  fort  peu  d’Antropophagcs  , 
ix.  Informations  qu’il  prend  fur  des  Mines  dor 
très  riches  , 14.  Sa  Dcfcription  poétique  fur 
Rio  Negro  . 16.  Scs  éclaircillcmcns  lur  les  Ama- 
zones d'Amérique  , 18.  Remarques  & conlcils 
de  ce  Pere  , xi.  Explication  des  vues  de  la  Cour 
d^tpagne  dans  ce  Voiage  , ibid.  Le  P.  d'Acuna, 
cité  1 x 4 , & (uiv. 

Acuna  ( Dom  Vafguczd*),  Chevalier  de  l'Ordre 
de  Calatrava.  fait  un  armement  à les  frais, 

XlVTrT 

Acuiia  ( Dom  Pedro  d*  ) , Portugais  , fait  une 
recommandation  plaçante  , VI 11-  344. 

Acuna  ( Nugno  d’  ) | Viccroi  Portugais  , IX.  t fl. 

Acurio  ( Jean  d'),  Contre-Maître  d’un  Vaiikau  , 
XIII  19. 

Acys,  III.  139. 

Adakli , Tribu  des  Turcomans  , VII.  134. 
Adaklikilfcr-illi , Tribu  , voy.  Agakli-killar-ili. 
Adalcc-Kancc , Chambre  de  Juttice  , X.  146. 
Adam,  nom  que  les  Nègres  donnent  à leurs  En» 
fans,  IV.  iif, 

Adam  , prcnjicr  Homme,  fon  tombeau  , VII.  y^y, 
Adam,  Jéluite  , voy.  ScaligcT 
Adam  ( pointe  d' ) , Montagne  , VIII.  317.  Forme 
& curiolité  de  cette  Montagne  , nommée  auffi 
Hamalcl,  y 18.  ~ 

Adambog /arbre  ou  plante  , XI- 
Adams  ( Thomas  ) , Anglois  , frere  de  William 
Adams  , tué  par  les  Sauvages,  II.  ntf. 

Adams  ( William  ) , Anglois  , écrit  une  Lettre  qui 
porte  .''aris  à entreprendre  le  Voïagc  du  Japon, 
II.  140.  Il  cft  établi  au  Japon  depuis  douze 
ans,  133.  Il  eft  Interprété  du  Roi  de  Firando 
& furnommé  Ange , ibid.  Son  arrivée  à Firan- 
do , 1 38.  Son  entretien  avec  Saris,  ibid.  Il 
relie  au  Japon  en  qualité  de  Faéleur . 171.  Il 
accompagne  Saris  au  Japon,  19 1 . U cft  envoyé 
à Siam  , 103.  Obfcrvaiions  préliminaires  fur 
fon  Voïagc  aux  Iles  du  Japon,  X13.  Sa  naif- 
faocc  , fon  éducation  & les  progrès.  Adrclfc 
(ingulierç  4’upç  dç  fc$  fcurcs.  ibid.  Sa  paort| 


114.  Départ  de  la  Flotte  Hollandoife  dont  il 
eft  Pilote  , ibid.  Il  relâche  fur  la  Côte  du  Chili , 
xiy.  Il  cft  enVoïé  à la  Cour  du  Japon,  xij. 
Son  entretien  avec  l’Empereur.  Il  eft  emprifon- 
né.  Autre  entretien  avec  le  Monarque  , ibid. 
Il  cft  mis  en  liberté  , xxo.  Adams  demande  une 
liberté  & ne  l’obtient  pas,  xxr.lt  confirme  un 
Vaille  au  fans  en  favoir  l’art.  Faveur  où  il  par* 
vient  auprès  de  l’Empereur  , ibid.  Il  fbllicire 
inutilement  fa  liberté  , ixx.  Il  obtient  celle 
d’un  Capitaine  qui  périt  dans  un  combat , ibid. 
Adams  conftniic  un  fécond  VaifTeau  , 113.  Il 
obtient  une  Seigneurie  de  l’Empereur  du  Japon. 
Scs  remarques  lur  le  Japon  , ibid.  Remarques 
fur  le  fort  d’Adams  , 1x4.  Latitude  des  lieux 
par  où  il  pafTe  , ibid. 

Adamsz  ( Guillaume  ):  Les  Hollandois  écrivent  à 
ce  Pilote  de  leur  Nation  élevé  au  plus  haut 
degré  de  faveur  à la  Cour  du  Japon  , VTTTT 
403.  Il  cft  rencontré  par  les  Hollandois , 407. 
Il  juüihc  les  •Compatriotes  , 409.  cité  , 410. 
411.  411.  4*4-  AH- 41** 

Adangni , Village  confidérable , IX  yxxy 

Adaikand  , ou  AdurkanJ  , Ville,  Vil.  X41. 

Adataz.  X.  y f x , • 

Adatz  , X.  y 30. 

Aday,  Trincc  Mongol , VI.  f94* 

Addi , Prince  , allaimc  le  BraR  . II.  tffy.  Il  le 
loue  des  Hollandois,  ibid.Sz  figure  & (es  h.yT 
bits,  614.  Vifîte  que  la  Princcflc  Addi  &~Ta 
mère  font  à Bruc  , 616.  Portrait  de  ces  deux 
Piinccflcs,  Leur  convctfation , ibid.  Elles  font 
dîner  Bruc  avec  elles , 617.  Leur  chant  & leurs 
inftrumcns?,  ibid. 

Addin  ( Nur  ) , Gouverneur  de  la  Ville  d’Ormur. , 
renouvelle  au  nom  de  fon  Roi  l’alliance  avec 

les  Portugais,  1. 119. 

Addin  ( Sayf  ou  Scyf  ) , Roi  d’Ormuz  , voy.  Sayf 
Addin.  

Adeger , Ile  , une  de  celles  d’Argnim  , I.  7. 

Adef,  Cote  , I.  iiy.  Royaume  d'Adcl , XT  x8y. 

Adclantadc  , nom  qu’on  donne  au  Gouverneur  de 
Madère  pour  le  Roi  de  Portugal , II.  xétf.Ccft 
aufh  un  titre  Elpngnol , XI. 

Adclfe.  arbre . Xll, 608. — 

Adclkan  ( Ibrahim  ) , ancien  Prince  de  Goa  , fc 
remet  en  poflcffion  de  tous  les  Etats,'  I.  1x8. 
Son  General  ravage  les  Provinces  de  ce 

qui  porte  les  Hahitans  à fc  foumettre  aux  Por- 
tugais , 1 3 y , Pom  Jean  Pere  y ra  défait  les  k»é» 
néraux  de  ce  Prince  , & brûle  Pornda  Ville  opu- 
lente , ibid. 

Adclkan-Scha  , Roi  de  Décan  , X.  88. 

Àdem,  ou  Ante  , Pais  Negre,  IV.  17.  14.  Eten- 
due du  Pais  d’Adem  , 16.  Commerce  d*Adcm  , 
xj.  Ville  ou  °lacc  d'Adem , voy.  Aden. 

Aden , Porc  pour  le  Commerce  des  Indes  Orien- 
tales , I.  p.  vtj.  Je  V Introd.  VillcAC  Golfe  de 
ce  nom  , 17.  Sources  de  fes  richclfcs  , 8 y.  Al- 
bu<jucr<juc  çntreprend  la  conquête  d’Aden,  118, 
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Sa  fituation  & fcs  Montagnes,  ibid.  Si  14*». 
Solymau  Bacha  d'Egypte  fait  pcndic  le  Roi 
d'.^den  , ibid.  Commerce  d!Adcn  , 148.  Cette 
Ville  fortifiée  par  Solyman  Bacha  , ifi.  forme 
du  Mont  d'Aden  , 170.  Canons  du  Château  Se 
de  la  Ville,  3» 9 . La  Ville  d'Aden  parte  pour 
ja  clef  de  toute  l'Arabie  heureufe  , ))6.  Situa- 
tion de  la  Ville  d’Aden,  II.  5 J-  D’oii  elle  tire 
Tes  ptovifions  , ibid.  Cap  ou  pointe  d Aden  , 
118.  Aden, nommée  aufli  Adem,  VII.  )66.  Com- 
merce d’Adem  Se  route  des  Marchandées  de 
l’Inde,  37t.  Le  Gouverneur  d'Aden  invite  un 
*Autenr  à dîner:  leurs  explications,  VIII.  434* 
Port  d’Aden,  IX.  32.  Décadence  de  ce  Port.  ibid. 
Etat  préfent  d’Aden  , X.  x«t.  Sa  ficuacion  , 
28  t.  Scs  Fortifications.  Son  Port.  Intérieur  de 
la  Ville.  Les  François  dcfccndcnt  à Aden  , ibid. 
Defeription  de  la  Porte,  184.  Faveurs  que  les 
François  reçoivent  du  Gouverneur  & qu’ils  lui 
font,  ibid. 

Adherbijan  , Province , VII.  *7. 

Adexe , nom  du  Roi  de  111c  de  Téaérifc,  II.  xji. 

Adgadna  , Capitale,  X.  3*8. 

Adeah,  VIII.  fi*. 

Adhatoda  , arbre  , & fon  fruit , XI.  6)6. 

Adiamhc  , arbre  ou  plante , X.  6 60. 

Adigar , nom  ou  titre  de  principaux  Officiers  ou 
Juges,  VIII.  317. 

Adil,  Prince,  noyé  piés & mains  liés,  VII.  117. 

Adiudi  , Ville,  I.  154. 

Adivc,  Jakal  , ou  Jakar , Animal,  XI.  4 J 3.  Son 
intelligence  avec  le  Tigre,  436. 

Adja  , Ville  ou  Village  , voy.  Ago. 

Ado,  nom  que  les  Habitans  de  la  Cote  d Ivoire 
donnent  à leur  Pais.  Ils  fc  nomment  eux- me- 
mes Adoficns , III.  6i f.  6)1. 

Ado,  Prince,  qui  partage  le  Trône  d’Akambo  , 
part  à la  tête  d’une  Armée  , IV.  91. 

Adom  , petit  Inkaflan,  ou  Warshes,  Roiaume, 
IV.  1 3.  Pais  d’inkaflan  , 14.  Rivière  qui  arrofe 
le  Tais  d’Adom  , 19.  & fuiv.  Les  Ncgics  d'A- 
dom  au  fcrvice  des  Hollandois  qu’ils  dupent , 
3 6.  & fuiv.  Pais  du  grand  Inkaflan,  •*».  Pais 
d’Adom  , ibid.  -Situation  du  grand  Inkaflan  , 88. 
Situation  d’Adom  Se  fon  Gouvernement , ibid. 
Guerre  des  Nègres  d’Adom,  89.  Cruautés  de 
leur  Général.  Production  du  Pais  , ibid.  Canton 
d’Adom nx. 

Adomir  , Saku  , ou  Avina  , Royaume  de  la  Côte 
d’or  , IV.  M.Païs  cPAvina,  87. 

Adomo  Otvonoko  Tom  , Stc.  Prince,  III.  Ji8. 

Adoficns , Peuple  de  la  Côte  d'ivoire,  voy.  Ado. 

AdofTeni»,  Royaume,  voy.  Commendo. 

Adouar , ou  Village  des  Moics , II.  617. 

Adrachne , arbre,  VI.  M*. 

Adragantc,  Gomme , nommée  autrement  fangde 
Dragon , II.  41 6. 

Adrian  , Anglois  , emploïé  au  Comptoir  de  Ban- 
ram  , I.  soi. 

Adrican,  Chef  d’un  Comptoir  Hollandois , X.  1x9. 
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Adrien,  Cardinal  Flamand  , XII.  193.  Cité 
XIII.  4 

Adrofic  , fruit , V.  72. 

Ad  fai , Sureau  , voy.  Sijo. 

Adli , Poiflon  , X.  673.  Haricot , nomme  Adlt- 
Marac  , voy.  Feu. 

Adfiki  , Sureau , voy.  Sijo. 

Adsja  , Arbufte  , voy.  Kakusiu. 

Adfuki , ou  Sodfu  , cfpccc  de  Fève  , X.  66 4. 

Adultérés,  Amendes  pour  l’adultere  «hez  les  Nè- 
gres de  la  Côte  d’or  , IV.  119.  Maniéré  donc 
ces  Caufes  fc  plaident  , ibid.  Sévérité  confie 
l’adultcre , x ao.  Amendes  confîdérablcs  pour  ce 
fait,  111.  Supplice  de  deux  Adultérés  , tu.  Bi- 
zarre puirttion  de  l’adulrcre  au  Pats  d'Ardra  , 
373.  Punition  de  l’adulte  e à Bénin , 41t.  Pu- 
nition de  l'adultère  au  Roiaume  de  Congo  , 
640.  Adultère  Se  fa  punition  , VI.  346.  Expofi- 
tion  des  adultères , ibid.  Punitions  de  l’adultcre , 
IX.  toc.  X.  138.  XIII.  10.  191. 

Aduikand  , Ville  , voy.  Adarkand. 

Advel  ( Au  gu  il  in  ) , Anglois  , emploïé  au  Comp- 
toir de  Bantam  , I.  toi. 

Ænahigan  , Ile  d’,  XIV.  314. 

Ægidius  Romanus,  Théologien  , VIT.  37 6. 

Æncas  Sylvius,  Ecrivain,  VIL  337. 

Æolipile  , vov.  Holipile. 

Æfa  , robe  noire  , XIII.  393. 

Afamufehn  , Reine  de  Ghiomray  , & difeours 
qu'elle  tient  aux  François,  III.  413. 

Afatak,  Foret,  II.  614. 

Affat,  nom  d’un  mois  , VII.  194. 

A-fon  jo-li,  petite  fcmcnce  dont  on  tire  de  l’hui- 
le, VI.  434. 

Afori  ou’  Aforri  , valeur  de  ce  Roi  6c  fcs  guêtres , 
IV.  167.  Il  périt  glorieufemcnt  dans  une  Ba- 
taille , ibid . Guerres  du  Prince  Aforri.  Il  cil  cm- 
poifonné  par  le  Roi  de  Juida  , 34 6.  Variété 
dans  les  témoignages  au  fujet  de  ce  brave  Guer- 
rier. ibid. 

Afourri , Royaume  , voy.  Fourri. 

Afouth  ou  Ampoofouteni  , arbre,  VIII.  6 18. 

Afrangiah  , nom  que  les  Arabes  donnent  à toute 
l’Europe  , I.  404.  voy.  la  note  (c). 

Afiicanus  Se  Moult,  & leur  tragique  avanturc  , 
III.  4f  8. 

Afiiquains , voy.  Afrique. 

Afrique.  Cane  de  la  Cote  Occidentale  d’Afrique  « 
I.  10.  Pais  nommé  Terre  du  bon  Peuple,  13. 
Peuples  d’Afrique  plus  civilités que  d'autres,  1 6. 
Côte  d'Afrique  fort  peuplée,  33.  Defeription 
de  ptuficors  parties  de  l’Afrique  , 8 6.  Figure  , 
cara&crc  & ufages  des  Habitans  de  plufreurs 
patries  d’Afriqne  , 8-r.  Certains  Arabes  y bâ:i£ 
fent  des  Villes  conftdérables  , ibid..  Le  Monar- 
que du  Monomorapa  eft  Souverain  de  toutes' 
les  Mines  d’or  d’Afrique  , 140.  Compagnie  que 
.les  Anglois  forment  pour  le  Commet  ce  dans 
cette  partie  du  Monde,  xté.  Obfcrvations  fur 
l'Afrique,  127.  Phénomène  de  jets  dwau-dau* 


Digitized  by  Google 


1 


TABLE  DE! 

Ici:  Mers  d'Afrique.  Ufages  des  Princes  Afri- 
cains. Les  Afnquains  s'o  tien  feue  de  peu  de 
cjiofc  , ibid.  Compoficion  des  Mailons  des  Afri- 
£juain$,&  leur  nourriture,  118.  Remarques  phy- 
fiqucs , ibid.  Ufages  des  Afiquains  à ia  Cour 
du  Roi  Abaam,  150.  Difficulté  d'entendre  les 
langues  d'Afrique,  ju.  Ufages  Se  caratictcdcs 
Afriquains  de  la  Baie  de  Saldanna , II.  43.  Monts 
chargés  de  neige  en  Afrique,  46.  Orgueil  des 
Princes  «d'Afrique  à l'égard  de  leurs  Sujets  , 
301.  On  trouve  de  l'ambre  fur  1rs  Côtes  d'Afri- 
que » J * J-  Les  François  découvrent  la  Côte  Oc- 
cidentale d'Afrique  avant  los  Portugais  , 4x4. 
Commerce  des  Normands  » & leurs  Comptoirs 
en  Afrique  , ibid.  6*  Juiv.  Obfc^atlons  fur  les 
Forts  de  l'Afrique  , 307.  & /.rv,  Juifs  Pottu- 
ais  établis  en  Afrique  , 34g.  Religion  des  Mores 
c certaines  Contrées  d'Afrique  A14.  Manière 
de  confcrvcr  le  Btruf  frars  en  Afrique  , III.  »o6. 
Combien  l'Afrique  clt  peu  connue  , 1 w.  Raifon 
pour  laquelle  les  Peuples  le  font  mieux.  Divr^ 
lion  générale  de  l'Ahiquc,  ibid.  Remarques 
préliminaires  fur  les  Auteurs  qu’on  doit  citer 
couchant  les  u (âges  d'une  pat  tic  de  l'Afrique  , 
161.  6*  fuiv.  Hilloirc  Naturelle  de  la  < ôte 
Occidentale  d'Afrique,  & diviGon  dufujet,  r y 
Saifons  , pluie  & tempête . , ibid.  Explication 
des  pluies  du  Pais  ,134.  Effet  du  climat  , *bid. 
Autre  explication  des  pluies,  136.  Terroir  du 
Pats  Se  tems  de  la  culture  fle  des  inoiiConsT 
Crandc  variété  des  arbres  , leur  gio(fcur  . Si 
propriétés , ibid.  O fuiv.  Racines  & Plantes" 
>7».  O Juiv.  Animaux  (auvages  & prives  de 
la  Côte  Occidentale  d'Alriouc  , 178.  l'Afrj^ 
que  , Pais  comme  naturel  du  Lion  , & figure 
de  cet  Animal,  178.  Loups  d'Afrique  , 1.8  yT 
Figures  d'Oifeaux  de  la  Cote  Occidentale  d’A- 
frique  , voy.  les  planches,  30t.  Sept  planches 
de  figures  de  Poiflons  de  la  Côte  Occidentale 
d'Afrique  , j 1 1.  PoiJfons  & Monftrcs  marins  de 
la  Côte  Occidentale  d’Afrique  , ibid.  & fuiv. 
Les  François  arrivent  à la  Côte  d'Afrique.  Roi 
& Peuples  du  Pais  , 403.  Etat  de  la  Compa- 
gnie Angloifc  d’Afrique  , 4 fj.  Raifons  qui  em- 
pêchent que  l'intérieur  de  l’Afrique  ne  foie 
mieux  connu,  jn.  Peuple  blanc  d'Afrique  avec 
lequel  les  Nègres  font  en  Commerce  , 641. 
SucccfïîoD  8c  Couronnement  des  Rois  d'Afri- 
que, IV.  )if.  Manière  dont  les  Portugais  font 
la  guerre  en  Afrique  , 489.  Navigation  du  Bre- 
£1  en  Afrique,  493.  Prodigieufe  grandeur  des 
arbres  d’Afrique,  V.  70.  Oifeaux  communs  à 
l'Afrique  de  à 1!  Europe  , 7f.  6 fuiv.  Polît  ion  de 
la  Péninfclc  méridionale  d'Afrique  , ut.  Baies 
& Rivières  au  long  de  la  Côte  , ibid.  Noms 
donnés  à Jiverfcs  Baies  d’Afrique,  VIII.  167. 
A lime  ns  qae  les  déferts  d'Afrique  offrent  aux 
miférablcs  , IX.  ajl.  Commerce  des  Indiens 
avec  l'Afrique,  X.  jxy.  Iles  entre  l'Afrique  fc 
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fticjue  »ui  Iles  SfbalJ  , J j£.  Côtes  d'Afrique  j 
611.  Gôte  d'Afrique  julqua  la  Mer  rouge  , 
6tl.  Courans  de  la  Côte  d'Afrique,  6)4.  Remar- 
que fur  les  Grenouilles  d'Afrique,  XIV.  334. 
A'o/j.  Tout  ce  qui  regarde  les  divers  Pais  de 
l’Afrique  , Il  leurs  propriétés  , doit  être  cherché 
fous  leurs  noms. 

Afucra  , ( Ile  d' ) , XIII.  493.  499. 

Afuto,  Pais,  voy.  Fera. 

Aga.  Ville,  au  Pais  de  Fantin  , IV.  6t.  Cette 
Ville  ou  Village,  nommé  autli  Adja  , $5.  Fort 
à Aga  , ibid. 

A&S±  olyman  ) Général,  chalTé  par  un  Portugais» 
I.  i)f.  Il  élevé  un  Fore  appcllé  Bais  fur  une 
Rivière  de  même  nom  . ibTt. 

Aga  y-dié  ; ce  que  c’clt^  X.  98. 

Agader  , ( Port  d‘  j II.  5 1 1. 

Agadna  , Port  , X.  36 6. 

Ag.iglia  o»»  Civette  , Marchandée,  VIII.  13 6. 

Agakii  KifTar-ili  f Tribu  de  Turcomans,  VII.  134. 
Nommée  aufli  Adakli  K:lTcr-illi,  169. 

A gala  ( Dicgwc  d*  ) , Officier  Efpagnol  , X1IL  95. 

Agah  , Mufe  , III.  196. 

Agama  , dpecc  de  Cancre  , XII.  131. 

Agambretioii  , voy.  Tornado. 

Agami  ou  POitcau  trompette  , XIV,  183. 

Agans,  Peuples  , X.  in. 

Agaric  , Rivière  célèbre  par  l’or  qu’elle  roule 
dans  lés  fables . XlV.  it. 

Agaricus  , nom  qu’un  Auteur  donne  aux  Arabes  , 

~~ttt — ; 

Agas,  Seigneurs  chez  les  Turcs.  Un  Aga  exige  que 
Middieron  Amiral  Anglois  defeende  de  fon.Vaïf- 
fcju  , II.  7.  Accueil  qui/  lui  fait,  ibid.  Dif- 
cours  d'un  autre  Aga  , nommé  llmacl  à L’Ami- 
ral Anglois  , 11.  Il  fait  conduire  f Amiral  & les 
autres  Prifonniers  Anglois  au  Bacba  , ibid.  DiC* 
fimulation  de  l’Aga  , 10.  Serment  de  l'Aga  en 
faveur  des  Anglois , ibid.  Variations  de  l’Aga  # 
13.  Nouvelles  propofîtions  de  fa  part,  16.  Mo 
naccs  que  les  Anglois  lui  font  faite  18.  Sa  ré- 
ponfc  ficrc,  ibid. 

Aga- Sera,  lieu,  134. 

Agalim,  Ville  , brûlée  par  les  Portugais,  1. 131. 

Agathe  dont  on  fait  les  Sceaux  Chinois,  V.  *6\. 
Pierres  d'Agathe  , VIII.  49.  Montagnes  d'od 
on  tire  de  l'Agathe,  X.  60.  Celles  du  Japon é 



Agathy  , arbre  & les  propriétés,  XI.  6)6. 

Agattay- Sultan  , Prince  , voy.  Akatcay. 

Agation  , ou  Gatton , Ville  , IV.  403*  Commer- 
ce de  cette  Ville  , nommée  au  (h  Hugatton,  *oy. 

Agava  , * 

Agazarm  , Fort  ou  Château  redoutable  de  la  Ville 
de  Goa,  I.  14 1»  ~~ 

Agazem  , Ville,  brûlée  par  les  Portugais.  Sa  po- 
fitioo  , I.  1 \ 1. 

Agdc  , Ville  de  France  , & fon  Image  prércudtlt 
miraculeufe  de  Notre-Dame,  IV.  513. 

Agîü;,  PUcc,  X.  83. 

Agello, 
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Agello , Village , X.  I). 

Agery  , Rivicrc  , X.  84. 

Ageer  , Village , X.  84, 

Aghirimba,  Royaume,  IV.  <17. 

Aghuca  , nom  dune  Tribu  Tartare  , VI.  J,t. 

Agi»  ou  Pimenc , fruit , voy.  Piment. 

Agi  Haffem  , Arabe,  IX.  11. 

Agimpur,  Ville,  IX.  417. 

Agio  Signor  , compliment  des  Nègres  en  faluant 
les  Européens,  IV.  ta). 

Ag'$  » Capitaine  Anglois.  Vifite  que  B rue  rend  à 
U femme , If.  J46.  Effcc  barbare  delà  jalou- 
lic  de  ce  Capitaine  , ibii  Perfonnages  nom- 
mis  Agis , 8e  pourquoi  i VIII.  147. 

Agnaguczinga  . lieu,  XI.  ci8T 

Agnes  ( Donna  ) Femme  ambiriêufe  , IV.  (Sa. 
Agnigan,  Ile,  Xi  171. 

Ag°,  root  qu’un  Ncgrç  du  commun  e(F  obligé  de 
prononcer  : quand  , 8e  pourquoi  , IV.  191. 

C'cft  suffi  le  titre  de  Seigneurs  Chinois  > VL 
LLL 

Agoa  , Baye.  I.  ns».  Humanité  des  Habitant  , 
leur  gaieté  uaturcllc  , fle  propriétés  du  Pais , 
Va 2JLQ. 

Agoci  ( Capitaine  ) , fcrc  ^Interprète  aui  Hollan* 
dois  t IV.  i»;;  ~ 

Agodt  , cti  ou  mot  prononcé  pour  avertir  le* 
Femmes  du  Roi  de  Juida  , IV.  H7» 

Agona  , Chef  d une  Nation  de  Sauvage*  , XIII. 
)4 ■£/«». 

Agonna  ou  Angurra  , IV»  >1. 

Algonguine  , Nation  , XIV.  70 6, 

Agou  , Province  du  Roïanmc  de  Juida  , IV.  a7f. 

Agoucla  , Aquila  ou  Bois  d Aigle , arbre  & les 
propriétés,  XI. 

Agouna,  ou  Augvina,  Royaume  , IV.  69.  Paï* 
d’Agouna  , 70.  Reine  d‘ Agonna  , tbid.  Jeune 
Ncgre  qui  ferc  à fes  plaifirs^  71.  La  fuccefKon 
de  la  Couronne  appartient  a l'aînée  des  Filles. 
Villes  & Villages  du  Pais,  ibid. 

Agoutil  , animal  , XI.  if.  Le  même  animal  , 
nommé  aaOi  Agouti  .XIV,  tpi. 

Agouticrcva  • grand  arorc  , XIV.  j 1 f . 

Agoye  , Fétiche  du  Fais  de  Juida  , IV.  501.  Il  eft 
le  Dieu  des  Confcils.  Sa  figure  , Ton  culte  & 
Ton  office , jot. 

Agra  : des  intérérs  de  commerce  appellent  à cette 
Cour  un  Capitaine  de  Vailfcau  Anglois  , I.  f $8. 
Diflancc  de  Pcking  à Agra , VIL  4*0.  Üef- 
cnption  d*Agra  , X.  74.  Rues  & Places.  Car- 
valcras.  Metlcbids  ou  Molquécs  , tbid.  Azi- 
les  publics  » 75.  Bains  , Hotels  & Palais.  Palais 
Impérial  d'Agra  , ibid.  Route  de  Surate  à Agra 
par  Brampour  & Seronge , ut.  Palais  Impérial 
d'Agra  , >4*.  Ta vermer  obtient  la  petmiffîôïï 
de  le  voir , ibid.  Première  Cour  & Tes  Tortl^ 
ques  , 141.  Seconde  Cour.  Niche  de  l’Em  perçu r. 


Cour  Impériale,  Riche  dcflcin.j 

\utre  projet  d'u- 

ne  neheisc  lurprenantc  *,  ibid.  I* 

ïurquoi  les  tops. 

btaai  d'Agra  (ont  m.gmfiqucs 

Tome  Xyi, 
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tion  du  plus  beau.  Dépcnfe  8c  durée  dn  travail. 
ibid.  Peinture  qui  rcprcfcntc  des  Jéfuitcs  , 147. 
Route  d'Agra  a Dchli  , ibid.  Piovincc  d'Agra  % 
199.  En  quoi  fa  Ville  Capitale  l'emporte  fuc 
Dehli , 100.  Mai  Tons  des  Jéfuitcs  & des  Hol- 
landois  , tbid.  Obfetvations  fur  Agra  , autrefois 
nommée  Egié,  ou  ILbar-A  ad.  109.  Province 
d'Ekbar-Ahad  , 117. 

Agram  ( Di  ni  lia  nez.  d’ ) , Portugais  , parcourt  une 

cote  rrr  * 

Agraviados»  Rivierç  de  la  Mer  Arabique  , ajpfi 
nommée  par  les  Portugais,  IL 
Agriculture.  Fatigue  des  Habitans  du  Roïaume  de 
Futa  pour  l'Agriculture  , III,  1 17.  Agriculture 
des  Ncgres  , 188  & 189.  Agriculture  de  la 
Cote  dort  IV.  i}o.  Figures  d inlbumms  dont 
les  Mcgres  fc  fervent  pour  l'Agriculture  , îooir 
Manière  dont  les  tertes  font  cultivées  à Jui'a, 
HO.  Culture  des  terres  roïales  dans  les  Provin* 
ces  de  Juida  » ibid.  Culture  des  tetres  d An- 

fois  , V.  19.  Agriculture  de  moi  (Tons  du  Pav* 
c Congo,  67.  Culture  des  Jardins  au  Pays  de 
Sogno  , 69.  Agriculture  des  Européens  du  Cap 
<jc  Bonne- Efpéiaocc  ,186.  Labourage  3c  forme 
des  Charrues  du  Cap  de  Bonne  Flpérancc , igÿT 
Travail  des  Chinois  pour  l'Agriculture  , 494T 
Confidération  des  Chinois  pour  rAgricuIturcTi 
raifons  qui  la  leur  font  refpcQcr  Â leur  otu^ 
nion  fur  ton  origine  , VI.  19?.  fcclc  de  p ai- 
lleurs Empereurs  Chinois  pour  l'agriculture  , 
194.  Par  qui  élevée  au  comble  de  rhonnclïr^ 
Origine  d’une  Fête  à l’honneur  de  l’agriculture: 
Figures  qu’on  y porte  en  piocclTion.  L'Empereur 
de  là  Chine  laboure  la  rerre  . ibîd.  HrconQân^ 
ces  d’une  cérémonie  pour  l’agriculture  , 1 9 f . 
Comment  l'Empereur  de  la  Chine  laboure~Iâ 
terre.  Soin  qu’on  prend  du  champ  l abouré  par 
rFrnpcreur,  ibid , U 1 96.  Utajrc  qu'on  fait  de* 
fruits  du  champ  labouré  par  l'Empticnr,  194. 
Reglement  fait  à l’honneur  de  lagricultuie.  Ef- 
fets  de  ces  diflinétions  parmi  le»  Laboureurs! 
Culture  du  riz,  & everémens  qu'on  y emploie. 
ibid.  Culture  des  Mcnriers  lauvagcs,  gt  maniéré 
de  cultiver  les  vrais  Mcuricrs , iid  it7-  Cul* 
turc  du  Thé,  47».  Agriculture  durais  des  Mon- 
gols, ^04.  Singulatité  dans  la  culture  du  rizp 
VIII.  il».  Arwculturc  de  Madagafcar  , 6qq.~ 
Les  terres  mal  cultivées  dans  TFropire  Mogol, 
X.  157.  Agriculrure  du  Japon  , 66  J.  Agrieiiltu- 
re  du  Pays  de  f.ununa , XIII,  11.  Culture  de* 
terres  à Tierra-Tirmc,  190.  Méthode  fingulierc 
dcnfcmenccr  les  terres,  51*.  Reglement  pour 
la  culture  des  terres  au  rérru  , Culture 
des  terres  dans  l'Amérique  Septentrionale  , XV7 
41.  Culture  des  Cannes  de  5ucrc  de  l'Améiique  , 
687.  Culture  du  Tabac  am  Antilles  , 694. 
Culrure  6c  Commerce  du  Cacao  aux  Autil- 
les,  698.  Profit  de  la  culture  des  Cacaoyicrs, 
701.  Défènfe  aux  Efpagnols  de  cultiver  des  Vi- 
gnes dans  pluficurs  Colonies,  706.  Culture  des 
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légumes  tranfportés  d'Europe  , 708.  Culture 
du  Manioc , 7 10.  Celle  du  Gingembre  des  llcs- 
Anrtllcs  , 714. 

Agrikoquou  , Piovincc,  IV*  17 j. 

A gu  moi  ne  , plante,  XV.  1*7. 

Agrouaria  , belle  & grande  Rivière,  XIV.  \6x. 
Aguacatc  , ou  Avorat , fruit , XII.  604.  Sa  figure 
ainfi  nue  de  l'atbre  * vov.  la  planche , ibid. 
Nommé  auflî  Avocat,  XIII. 401. 

Aguaccra  , Ville  >,  XII  - 478. • 

Aguaclnpa  , Fomg  , XII.  4!^ 

Aguada  , Rivière  7 autrement  nommée  Menob  , 
III.  y8  y.  Voyageur  qui  s'avance  juîqua  l'Agua- 
da  , XII.  17  c7 

Aguade  deSan  liras,  VIII.  x84. 

Aguado  ( Jean  de  ) , envoyé  à l'Efpagnole  avec  la 
qualité  de  Coramîflairc  de  la  Cour,  XII.  j8. 

* Il  fe  conduit  imprndcmnunt , ibid.  Il  fait  in- 
former contre  Cluilb^  hc  Colomb  , 59. 
'Aguafto  , Royaume  , voy.  Coinmcndo. 
Agua-Calicnte , Rivière,  XII.  4v*~ 


Agualunco,  ou  Kambu,  Holtz 

a de  , XII.  148. 

Aguans  , Nation  Indienne  , Xi 

Il-  J «7- 

Aguas , Nation  , vov.  i^mag.a*. 

Aguerri,  Ofti.ucr  Fipayno»  , XIII.  HT. 

/ 'om  )Olfi  ' c 1 Ipjgnol  XIII,  T4£. 

/ . - il.-’  a ( ■ i lu  & "i  i Sv  g- cnr  , >.II.  146. 
Nom  Hp'  iK.I  u'il  p ci:d  ) 147.  cité  ifi» 

Ag  igm  , Ile,  X.  j<4. 

Aoui'a  ( Doin  Pi.gvc  del)  , Ffpaenol  ,XII.  1 S f . 

Ag-ibr  ( Jerome  ) . Hpagrol  perdu  & retrouvé  , 
XII.  xéc.  Circonftances  de  (on  retour.  Sc<avan- 
turcs , ibid.  Mort  de  fe*  C omp-  gnons , x<»  1 . Un 
fcul  cmbralTc  la  vie  de*  Indien*.  Utilité  que 
Cortex  rire  J’Agt.ilar  , bid.  cité  390. 

Aguilar  ( Martin  } ,tfpagnol , Je  Ion  Vo'iagC,XV. 
1 f 4« 

Agujlla- Brava  bois  , VIII.  1 yy. 

Aguirre,  Liccntié,  XII.  xox.  Autre  Efpagnol  de 
ce  nom,  XIII.  101. 

Aguirre  ( Lopez  d' ) , Avanturier  Ffpagnol  , tue 
fon  Général  , & prend  le  titre  dç  Roi  , XIV.  x. 
Son  règne  eft  furieux  , ibid.  Scs  ravages  , j. 
Aérien  baibare  qu’il  commet  fur  fa  Fille.  Sa 
punition,  ibid. 

A guj  a ( Pointe  d’ XII.  7 6. 

Agulhxs  ( dis  ) , voy.  Agiïïïas  ( das  ). 

Agulias  ( das  ) , Cap , I.  18  y.  Situation  de  ce  Cap , 
écrie  auflî  Agulltas  , 347.  & Aguillas  , 4/0. 
Ecueils  qui  I environnent,  ibid.  Ub'crvations  fur 
ce  Cap  , yoj.  Les  Anglots  pa lient  hcurctifcmcDt 
ce  lieu,  II.  48.  Ce  Cap  nomme  par  les  Fran- 
çois Cap  des  Aiguilles , V.  ni.  Origine  de  ce 
nom . Vlü.  loi, 

Agumcnc  , Village,  & fa  fituation  , III.  4M. 

A gu  ns  , Grand  Pierre  des  Rukkancus  . VII.  133. 

Aeuile  , force  d:  Lièvre  , III.  411. 

Anatc  de  P au  ne  kü  Ricchi . arbre  . & fes  propriétés. 
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Ahegaft  , arbre , & propriétés  de  fes  racines  , XI» 

Ahen-Penin- Ashrivc , Roi  de  Fétu,  IV.  *8. 

Alun  , ou  Ohin,tiitedc  Rois,  & ce  qu'il  ligni- 
fie t IV.  181. 

Ahmed,  Prince.  VU.  i4i. 

Ahmed  Abad  , Ville  , voy.  AnuJabac. 

Ahmed  Kan  , Roi  , X.  îcy. 

Ahmcd-Niguer  , ( apnalcd  - Pékan  , X.  iio. 

Ahmet  I l»hanl , Prince.  VII.  119. 

Ahüitxo'i  , Empereur,  ou  plutôt  le  Néron  de  l’A- 

nH'i  iqt,e  , XÎI.  y 1% 

Ahumada , Officier  Elpagnol  Commandant  de  Ca- 
valerie , XIII.  174. 

/hxcm  , voy.  Axim. 

A h y v es , Nation  ,~XlV.  13. 

At  | Pniflun  , Se  les  noms  ^ifferens , X.  67  f. 

Aida  X.  yyj.  HT» 

Aie  Tatz  Banna , ou  Juu,  Oranger,  XI.  699, 

Aiglio  Kcrbechi , Rivicte,  VI.  y*|. 

Aigles  ci  grand  nombre  > II.  474.  Aigle  apprivoî- 
fcc  ,614.  Figure  d'un  Aigle  , voy.  la  planche  , 
III.  178.  Quane  fortes  d’Aiglcs  , 304.  Aigle» 
bâtards , ibid.  Aigles  blancs  & noirs  , 41t.  Qua- 
tre fortes  d' Aigles  , 587.  Différentes  efpcccs 
d’Aig'cs  fur  la  Côte  d'Or  , IV.  144.  Figure  d’un 
Aigle  duCapCoifc,  148.  Aigles  du  Pais  de  Con- 
go , V.  74.  FauJïc  piene  d' Aigle  , 18  J.  Trois 
fortes  d’Aiglcs  , 100.  Bois  d’Aiglc , VI  99.  Ger- 
fauts , Aigle*  de  Mer  , fia.  Arbre  nommé  bois 
d’Aiglc  , XI.  63 & Aigles  d’or,  XII.  1 18.  Ai- 
gle a queue  blanche  , XIV.  66}.  Figure  d'un 
Aigle  a queue  blanche,  XV.  11 6. 

Aigtemont  ( Chevalier  d*  ) , Gouverneur  de  l'IIe 
Sainte  Lucie,  XV.  y 39.  Il  cil  ail  a Urne  d'un  coup 
de  couteau  , m°- 

Aigrette  , Oifcau,&  fa  figure  , voy.  la  planche , 
III.  joj.  C’eft  une  elpcce  de  Héron  , 305. 
Trois  fortes  d’ A inertes  , VIII.  *06. 

Aigris  , forte  de  pierre  qui  fert  de  Monnoic  , III. 
4x3.  41  y.  Cette  monnoic  nommée  auflî  Petiquet 
& (a  valeur,  ibid.  y oy.  la  note  (46)  Qn  croie 
que  l'aigri*  eft  une  forte  de  Jafpc^xy.  Aigris  , 
elpcce  <jç  coiail  bleu  , IV.  99.  La  pierre  d Aigris 
appelléc  auflî  Akkons,  393. 

Aigron , Capiraine  François  , XlV.  < 1 y. 

Aiguada  de  Solyman  , Porc , I.  196. 

Aiguade  , III.  x ji.  377.  Deux  Aiguades  fur  la 
Corë_dc_Zc71â_7^rTTf 

Aiguefort  ,I>oitc  Anglois,  enlevé  par  les  François , 

xv  6n-  ! ... 

Aiguille  aimantée  , fa  propriété  , I.  p.  vii j , ix  b 
Juiv.  de  Vlntrod.  Variation  de  l'aiguille  aiman- 
tée fur  les  Côtes  de  Guinée  , 119.  Elle  ne  reçoit 
aucune  variation  au  Cap  das  jdgulhas  , 367. 
Sa  variation  aux  Iles  Maldives  , 3^8.  Dans  l'Ue 
de  Madagafear,  40X.  Sa  variation  à l'Ue  de  Go- 
xée,  II.  449.  Déclinaifon  de  l'Aiguille  aiman-. 
tée  ,V.  1x8.  Piftre  d'Aiman,  VIII.  jy.  Variation 
de  l’Aiman , y y.  Deux  Mines  d'Aiman  en  Siam. , 
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IX.  io}.  Raiforts  qui  rendent  ce  point  fort  im- 
portant, ib:J.  Situation  d'une  Mine  d'Aiman  , 
îof.  Effet  de  l‘Aiman  fur  les  ipitrumcns  de  fer , 
zq6.  Variations  obfcrvécs  pf<ès  de  la  Mine  d'Ai- 
raao  , ibid.  Monragnes  de  pierre  d’Aiman  ,708» 
Variations  de  l'aiguille , attribuées  à des  Mines 
d'Aiman  , XI.  109.  Etrange  variation  de  l'Ai- 
guille aimantée  , j i6.  Remarquer  fur  les  vat tâ- 
tions de  l’Aiguille  aimantée,  XIII.  139.  Varia- 
tion de  l'aiguille  , 17;.  Effet  admirable  de 
l'Aimant,  XV.  31*. 

Aiguilles  ( C ap  des  ) I.  V°V;  Agufias. 

Ail-Non  , ou  Toi-Sci  /moullc  de  Mer  , XI.  707. 

Ai  je.  X'  *4.9' 

Aiïïab  ouc  ( d' ) , Officier  François , monte  à l’af- 
Par  u^c  échelle  , XV.  6f9. 

Aillon  ( Luc  Vclafqucz  d' ) , Licentié  , chargé  d'un 
Ordre  , XII.  548.  Il  Ce  déclate  pour  la  Paix, 
$fi.  Ses  Découvertes  , XIII.  3.  cité,  XIV.  416. 

Aiman , voy.  Aiguille  aimantée. 

Aimir  , arbre  ; (a  propriété  & Ion  fruit , X.  417. 

Aimoi  , Pais,  X.  334.  Aimoi  ,0116,  XI.  186. 

Ainrurs,  ouGuayrours,  Nation  Sauvage  qui  dé- 
vore  les  Hommes,  XlV. 119  g:  no7 

Ainan , Ile  , IX.  3 6 4,  Nommée  aiiÆ  Aynan , 3 *5. 

Atnghatan  , Pays  , VII.  41 3 J 

Ainoflima  , Ile  , VIII.  406. • 

A10,  Montagne  , XIV.  348. 

Aioués,  Peuple,  XIV.  714. 

Aïpo  , pcrfil  du  Brefil , XIV.  J 11. 

Air  , voy.  vent  généra). 

Airain  , rare  au/.ipon,  X. 

Airmattans  , voy.  Tornado. 

Aitli , X.  550. 

Aitz,  X j 31. 

Aixaoros , Habitans  d'un  Plis , XII.  6 jo. 

Aixendono  , Prêtre  Raulin  , & fa  mort , IX.  474. 

Ajabutipita  , arbulle  , XlV.  3O8. 

Ajaccio  ( Angelo-Maria  ),  Capucin  Millionnaire, 

IV.  441  • 

Aji  , ou  Piment,  forte  de  poivre,  XHÎ.  li. 

Ajtghg-yali , Rivière , voy.  Qoaranni. 

A)ikoo-Takangi 1,  diflrift  dune  Province  , X.  y 30. 

Ajtkaba  , arbtilTcau  , 5c  Ion  fruit , XI.  69  t. 

Ajoncs  t Nation  , XIV.  731. 

Ajub  , ou  Job,  Ctîcf  d'une  grande  Maifon  , X.  1 96. 

Ajubites  , fouchc  d'urte  race  de  Rois,  X.  196. 

Ajuka-khan  , Prince,  VII.  ÿT 

Ajuracibira,  arbtilTcau , XIV.  308. 

Aka  , Pais,  voy.  Aqua. 

Akagui , ou  Kifa  , poilfonà  coquille,  X.  67 8. 

AkaKa  , mot  des  Nègres  dans  leur  prière  , III. 
43<-. 

Akai-Sindjo,  ou  Sindtio,  atbiiflcau,  XI.  677» 

Akakas  , Chêne.  voy.  Rckr. 

Akalunga  , Pais , IV.  376.  Sign.  Ccc  c. 

Akaia  , Pars , voy.  Akirn. 

Aka-Maatz,  elpcce  de  Pin,  XI.  71  y. 

Akambtba  , Gouverneur  des  Namaquas , V,  1x5. 
Akambot  Royaume,  voy.  Aguambo, 
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Akambtt  , Royaume , voy.  Aquambo. 

Akamca.  IV.  ;t. 

Akanez,  & or  de  ce  Païs  , IV. 114. 

Akari , Place  dont  les  Nègres  dupent  les  Holland 
dois , IV,  — 

Akanimina , Village  , III.  «y.  Sa  ütutiou  Se 
qualité  du  Pais  d.’s  environs.  Ibid. 

Akanfas,  Nation  Américaine,  XIV.  <oy. 

Akar,  Bourg  , VIII  45* 

Akara,  Royaume,  le  même  qu’Akra.  . 

Akjs  , Peuples  , voy.  Alains.  DiAiiét  nommé 
Akas  , X.  jj(. 

Aka  fa  , ou  Kei , Plante  , XX.  718. 

Akalaka,  Ville  , X.  rit, 

Akaihin  ' Ville,  VII.  t8. 

Alcali  , Ville,  X.  joTT 

Akalini , Roi  d’iinni , reçoit  les  François  avec  de» 
marques  Je  tcndrclle  Se  d’ctbmc  , III.  40t.  Li- 
berté qu'il  leur  accorde  de  bâtir  un  Fort  dans 
les  tiais  , 406.  Donation  que  ce  Tiince  Se  la 
Nation  font  d'un  terrein  aux  François  , ibtdl 
Dcrcription  de  l’Audience  qu'il  icur  donne  , 407. 
Trône  Se  polturc  du  Roi  , ibui.  Priz  rie  la  bar- 
be , 40g.  Femmes  qui  affilient  au  Trône.  Pifk 
cours  de  ce  l’tince  . ibid.  Seconde  Audience, 
407.  Caiaétcrc  d'Akalini  , ibid.  Son  accord  avec 
les  Hollandois  , ai).  Volaille  d'turope  qu’il 
élevé,  41t.  Il  cil  Général  d'une  partie  de  Tes 
troupes,  4) j. 

ôkafufta  , nom  des  Filles  Ncgteües  , IV.  U J. 

Akara,  X.  tt<. 

Akaro  , X.  fM. 

Aka  Tlutfu  , elpcce  de  Laurier,  XI.  *;o. 

Akartay,  Prince,  Vit.  >71  . cité,  171  .Se  I7;J 
La  Ville  Wazir  donnée  à ^Akattay  , ibid.  Sx 
mort  cruelle  , 174.  Vengeance  de  les  Fils.  Ibid. 

Akcl  Kham,  Chef  du  Tréfor  des  joyau»  du  gtamk 
Mogol,  X.  l;y.  Se  160. 

A kelunda  Lac , voy.  Akbclonda. 

Akhar  , VII.  4Jj. 

Akhclonda  , Lac  , ÎV.  < ro.  Rivière  qui  le  forma 
Ht.  Nommé  aulTt  Akdunda  ou  Aquelonda. 
V.  ,8. 

Aki , Province,  X.  498.  Nommée  auffi  Gasju, 
tj 4.  Difttiél  appelle  Aki,  ibid. 

Akim.  Guerre  continuelle  entre  les  Ncgresd'A- 
kim  Se  ceux  d' Aquambo,  IV.  80  Pais  d Akim 
ou  Achim  , 87.  Autres  noms  de  ce  l ais , la- 
voir, Akim  , Akin,  Akkani  Grande,  Sec.  9). 
Caractère  des  Habitans.  Leur  Commerce , ibi  j. 
Royaume  d'Akim  , : 04.  Or  d’Akuu  , nj. 

Akin,  Pais,  voy.  Akim. 

Akindatauri , X.  j;z. 

Aktsb , Prince , va  en  Peife  pour  terminer  Uni 
alliance  . VII.  <8y. 

Akiftka,  X.  jm. 

Akka.  Khan,  VII  rtfr. 

Akkamb’alu  , Roi  Je  l’Ile  deZiamba,  VII. 

Akkamot,  Caravanferas  ou  Hôte  Ile  tic , II.  iy. 

Akkanez , Peuples , IV.  60.  81.  Royaume  desAR] 
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kanez , 87.  Ce  Royaume  nommé  aulfi  Akkani , 
«i.  Situa: ion  du  petit  Akkani.  Cataâcrc  des 
Neptct  d’ Akkani,  ibid.  Didércns  noms  du  Grand 
Akkani , voy.  Akim.  Ot  d'Akkancz  , ai  y. 
'Akkani , Royaume  , voy.  Akim  & Akkancz. 
Akkatadi . Pats  . IV.  87.  sa. 

Akkctri , cfpecc  dt  Corail  bleu  , IV.  49. 

■Akkiô  lAkki  Ô!  Cris  des  Ncgrcren  s’enttefaluant, 
III.  )<4.  Akki,  nom  d'une  Monnoie,  voy.  Akky. 
Akkotis,  voy.  Aigris. 

Aikutgat , Ile  , VII7  ;;;■ 

Akky  7 lotte  de  Monnoie  , III.  4M-  4|6,  Valeur 
de  cette  Monnoie,  IV.  y 1. 

Aklan,  Prince  d' A- la-la , VU.  80. 

Aklin  ( Quais  d' ) III.  4*4. 

Ako  , Château  & Ville  de  même  nom  , X.  y 00. 

Difttiû  de  ce  nom  , 549. 

Akoba , Canton , voy.  Akoda. 

Akoda , Canton , Bois  jaune  qui  y croît,  IV.  zt. 

Nomme  aulli  Akoha , 70.  * * ' 

Akoja,  ctpece  d’Huitre  qui  produit  de  belles  per- 
les,  X.  <;<■  Sa  torme  , 

'Akoka  . lieu  où  les  Pruflicns  ont  un  loti,  IV.  io. 
Akolea , Village  , voy.  Akora. 

AkonCctrck,  Ville.  Vil.  417T 

Akora  , ou  Akolea , Village.  Sa  fituation  , IV. 

i).  14- 

Akorda,  Tribu,  Vil.  1S1. 

Akolaka , X.  y y y. 

Akqua , Chef  d'un  Canton  Negre,  III.  yiz. 
Akra  fit  Ton  hort,  111.  t . Les  Ira  ne  ois  en  ont  été 
maîtres  , py.  Les  Ntgres  s’en  faillirent,  )77. 
A- yirrv.  Château  d'Akra,  }7y. Portd’Akta  ,4;7~. 
Rocs  d'Akra  , 498.  Les  Hollaudois  tlcvent  un 
petit  Fort  à Akra,  IV.  u.  Royaume  d'Akra 
ou  Aouambus , 1 y.  Fabrique  de  Tel  à Aéra  , ; y. 
•Sigtt.  H.  Royaume  d'Akra  ,74.  Bornes  du  PaîT. 
tiltférens  noms  de  ce  Royaume.  Révolutions 

Îui  changent  ta  forme,  ibid.  Villes  intétieares.7  y. 

rois  VUles  maritimes  & trois  Forts  Européens. 
Grand  tst  petit  Akra.  Leurs  iituattons  , ibid'. 
Petit  Akra  brûlé  , (t  fuiv.  Vue  Nord  des 
forts  Anglois  8t  Hollandots  d'Akra , ibid.  Nom 
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célébré  pour  la  fabrique  des  Canots , 1 1>. 

Aktou  , botnc  le  Pais  de  pantin,  IV  ■ Cl- 

Akfchue  7~  terme  employé  dans  upc  cérémonie  » • 
IP-  44*- 

Akhkat,  Ville , VII.  14t. 

Ak:on  , un  des  principaux  Offices  du  Royaume  des 
Foui i s , II.  s i f- 

Akfu  , Pais,  VII  1*.  Pais  d’Akfu , 11 6.  Si  c’cft 
le  Kara  Kitay,  ibid.  Ce  qu’on  fait  delà  Ville 
d’Akfu,  117.  Ville  d’Akfu  , 408.  Aklti  gouver- 
née par  un  Prince  de  douze  ans  , 4 17. 

Akumi , X.  3 fo.  f (t. 

Ala,  X.  15  yT 

Alachas , étolFts  de  foie.  X.  tt8. 

Alacranes  ( los  ) , bancs  d’ , XII.  t<o. 

Alad  al  Hagi , Tribu  de  Motes,  II.  608. 

Aiadtn  , Prince  Nègre  , beau.ticrc  du  Kol  de  Ma» 
laça  , I.  II«.  (yju-.v.  Hiltoire  d'un  autre  Prince 
de  ce  nom  , furoommé  Vieux  de  la  Monta-, 
gne  Vil.  y 17. 

Aladm  ( Sultan  ) , nom  d’un  Roi  d'Achem  ,1.  jyy. 
Son  Palais  & fon  fade , ibid.  & fitiv. 

Alafïeita  , arbre,  gt  fa  lingulatité  , XI.  6)7. 

Alagoas  , Lac, autrement  nommé  Emane , II,  47 y. 

Alams  , Peuples,  VII.  îyt.  Nommés aulli  Actaa 
ou  Akas  ■ itt.  cités,  i<7. Corps  de  Chrétien» 
#ai°»  Wfc»  140.  • 

Alaian  - Alin  , où  Holang-Chan  , Montagnes  , 
VIII.  10. 

Alakhzin , grande  Ville  , VII.  47. 

Alaknuts  , Tribu  de  ce  Peuple,  VII.  50. 

Alakus , Khan  d'une  Tribu  , VII.  48.  complot 
qu'il  découvre  à Jenghis-Khan , y y. 

A-la- la.  Province  , VII.  8o. 

Alam  , ou  Terre  d’or  , l'ais",  III.  y77. 

Alameda , beau  Cours , ou  promenade  de  Mexi- 
co , XII.  4)». 

Alam  Guir,  nom  d'une  arme  du  Grand  Mogol  , 
X.  ijü. 

Alaminos  ( Antoine  ) , Pilote , XII.  17k.  cité  1 77» 
141  , £>  juiv.  Il  cil  nommé  pour  commander 
un  Vaifleau  a88.  Cité,  î 46. 

Alamoute  , efpece  de  prune  noire  , VIII.  tro. 


ruaiiiuutr.  J kiptvv  us.  p 1 uns  mou v , tin'  » ru. 

phylionomrc,  &c.  du  Rot  d'Akra,  77.  Comment  Alampatvé  ou  Jorobandcl , Place  , IX.  «xi 

* les  troii  Fans  Euiogéins  ont  été  bâtis , 79.  Ane  *' — " " — ■■■ 

cicnne  richefle  du  Pais  , ibid.  Occupations  des 
Habitans,  80.  Lents  Mail'ons.  Leur  jaloultepour 


arinHipMVV  , uu  yuiuuaiiusi  j » . 

Alampi , Ville  , voy.  Allampi. 
Alampo  , (Cote  d ; ,111-  >79*  j 


Royaume  d'Alam- 


le  Commerce.  Marché  qu’ils  établiflent  par  pré* 
caution  , ibid.  Marchandises  recherchées  par  les 
Negres  d'Akra  , 8 » . Grands  Canots  d Akra  , 8iT 
Difficulté  de  la  Côte  , ibid.  Trou  du  rocher  d'A- 
cra  , d’où  les  Nègres  font  perfuadés  que  les 
Hommes  fortent , l$9-  Images  & Statues  ho^ 
porjcs  d'un  cuire  au  Canton  d’Acra  , ibid.  P7c- 
treffes  de  ce  Canton  , 174.  Or  d'Acra  ou  de 
Tatorc  > 114. 

Akracs  , forte  de  Gauffires  , IV.  3^1. 

Akron , Royaume  , & (a  (ituation  , IV.  69.  Grand 
& petit  Akron  * ibid,  Cara^crc  du  Roi  d’AkronJ 
70.  Kavicrc  laiéc  d'Aktoo  » ibid,  Akrop , iica 
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J,  le  meme  que  Ningo  , iV.  «x.  Alampo  oa 
• petite  lie  » XV.  ^oz. 


AlanDaourkan,  GouverncaF^  X.  jii. 

Alanku ^ femme  d’un  Khan.  Son  avanttire  & Ton 
adreffe  à fc  )uftificr  , VII»  4»«  Elle  accouche  de 
trois  fils  tout- k-b- fois , 4t. 

Alan-Noyan , Général  Tartarc  , VII.  6 1.  cité  (i. 

AUnquez  ( Pedro  de  ) , Pilote.  Il  doute  de  la  dtf- 
tance  où  il  cft  du  Cap  de  Bonne-Efpérancc  , 
quoiqu'il  en  eut  déjà  fait  la  route  , I.  xi.. 

A lantfc  , Chef,  voy.  A-lautfc. 

Ajanza-Kfian  , Roi , abandonne  le  vrai  Dieu  pour 
adorer  les  Idoles , VU.  37* 
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Alapour , Fanxbourg  , X.  S 4. 

Alaques , ( Rivière  d' ) XIII.  4*7. 

Alarcoo  ( A’.fonfed') , pris  par  les  Indiens  ,XHI. 
«4. 

Alarcon  , Efpagnol , XIiI.  168. 

Alat  ( Dom  Eftcvan  de  Us  ) , Lieutenant  Efpagnol, 
XIV.  4i9. 

AUtamaha,  Riviere  , XIV.  (78. 

Alatraffe  , Ile  , XIV.  sa*. 

Alaufi  , Bourg , XIII.  }7°- 

A-lande  , ou  A-lantfc,  Chef  des  fatas  blancs. 
VU.  7«-  & 77- 

Albabo , endroit  du  Golfe  Arabique  ou  Merrou. 
ge  , I.  17t.  Ce  que  ce  mot  lignifie.  Ibid. 

Albacore , Poiflon , voy.  Albicore. 

Albacorifea,  Poiflon  fcc  qui  ferc  de  Monnoie,  VIU. 
417- 

Albamjs  ,(  Fort  d’ ) XIV.  y 8 y. 

Alban  ( Saint  ) , Polie  Anglois  , XIV.  <<0. 

Albanel  , Jéfuire  de  mee  Angloifc  , fait  voyage  à 
la  Baie  d’Hütfon  avec  un  Gentilhomme  Cana- 
dien nommé  Saint  Simon,  XIV.  «4t.  Poflef- 

, fion  qu'ils  prennent  delà  Baie  d'Hudfon  , ibid. 

'Albanie,  Ville,  XIV.  J48.  Rivière  d’Albanie  , 
448. 

Albafin  , Forterefle , voy.  Albazia. 

Albay  ( Baie  d-  ) , X.  j»i. 

Albazia,  ou  Yakfa,  Forterefle,  VI.  J*a.  Nom- 
mée aufli  Albafin.  VII.  447. 

Albctgaria  ( Lope  Soarez  d’ ).  voy.  Soarez  (Lope  ). 

Albeimale  , ( Comté  d‘  ).  XIV.  5*4.  Rivière  de  ce 
nom,  ibid. 

Albctt , Officier  François , commande  à Chailes- 
Fort , XIV.  417.  Brutalité  de  ce  nouveau  Com. 
mandant , ibid.  Il  cllaffaflîné,  418. 

Albert , Religieux,  envoyé  «1  Tartane  par  le  Pape, 


Vil.  147. 

Albert  ( Saint  ).  Avamure  extraordinaire  de  ce 
François  , IX.  18. 

Albiani,  III.  )to.  Ville  d'Albiani  , <) r. 

Albicore  ou  Albikore,  Poiflon  , IV.  1J7.  V.  91. 

Nommé  auffi  Albacore  , VIU.  199. 

Albinos,  Mores  blancs,  IV.  i»i. 

Albinus  ( Profper  ).  XI.  *97- 
Albion  ( Nouvelle  ).  Sa  découverte,  XI.  6.  Etat 
de  ce  Pais.  Douceur  des  Habitant.  Ils  pren- 
nent les  Anglois  pour  des  Dieux  . ibid.  Le  Roi 
vifitc  le  Général  Anglois  , 7-  Conduite  extrê- 
mement fingulicre  des  Sauvages  du  Pays  , ibid. 
Le  Général  Anglois  fe  croit  couronné  Roi  du 
Pais  , 8.  Exercice  de  Religion  des  Sauvages. 
Pourquoi  ce  Pais  nommé  la  Nouvelle  Albion. 
Etrange  forte  de  Lapins  qui  s'y  trouve  , ibid. 
Par  qui  découverte  , 101. 

Albitez  | Dom  Diego  ) , Avanrurier  Efpagnol  : ce 
qu'il  apprend  d'un  Cacique  qu'il  fait  Priiônnicr. 
. XII.  zoj.  Cité  XIII.  171. 

Albo.  ( Riviere  d*  ).  IV.  40  j. 

Albocoras  , Poiflon  vorace , I.  i8f. 

Albtcda,  où  les  François  ont  un  Fort,  le  fajpo; 


fition , n.  418.  Les  François  obligés  d'aban- 
donner cet  Etabliflement  , 450.  Sa  firuation  , 
51*.  Deux  avantures  de  Brue  au  Comptoir  d'Al- 
breda,  545.  , & fuiv.  Incendie  du  Comptoir 
François  d’Albrcda  , UI.  78.  Comptoir  Fran- 
çois d'Albrcda,  & fon  commerce  , 115.  Dé- 
pendance du  Comptoir  d'Albrcda,  11*. 

Albuqnerque  , dont  la  Flotte  eft  maltraitée  par 
celle  des  Hollandois  , XIV.  109. 

Albuqnerque  ( Alonfo  ou  Alphonfc  d’ ) , Volageur 
Portugais  Je  Commandant  d une  Flotte  de  trois 
Vaiflcaux,  1. 78.  Danger  qu'il  court,  fceouni 
par  fon  Frere , il  bat  les  Indiens , 79.  Il  éta- 
blit un  Comptoir  à Coulan  , ibid.  Son  retour 
en  Portugal  , & préfens  qu'il  offre  au  Roi,  ibid. 
Conjointement  avec  Triftan  de  Cunna  il  com- 
mande une  Flotte  pour  foumettre  la  Ville  de 
Socotra  , 9 1 . Ces  deux  Généraux  forcent  la 
Ville  de  Brava.  Carnage  affreux  qu'ils  y exer- 
cent , J4  & 9 j.  Sa  réputation,  97.  Il  prend  , 
pille  ou  brûle  plulïeurs  Villes,  ibid.  6*  jfuiv.  Il 
infultc  la  Ville  d'Ormuz , 99.  Le  Miniftre  de 
la  Ville  d'Ormuz  entre  eu  compofition  , mais 
rejette  celle  d'un  tribut,  100.  Albuquerquc  li- 
vre un  combat  naval  à la  vue  d'Ormuz.  11  eft 
vainqueur,  ibid.  La  Ville  d'Ormuz  fe  foumet 
au  Portugal,  loi.  On  y bâtit  un  Fort.  Artifice 
des  Mores  pour  fecoucr  lejjpg.  Albuqucrque 
eft  trahi  par  les  Officiers  de  la  Flotte.  Infolcnco 
des  Mores  & vengeance  qu'Albuquerque  en  ti- 
re , ibid.  Trois  de  fes  Capitaines  l'abandon- 
nent, 101.  Il  continue  fes  exploits.  Généralité 

3u'il  exerce  à l'égard  de  deux  Neveux  du  Roi 
e Lar.  Il  brûle  la  Ville  de  Keisbom’Sc  l'aban- 
donne au  pillage.  Tapis  qu'il  acheté  de  fes  Sol- 
dats & qu'il  envoie  à Saint  Jacques  en  Galice. 
Il  ravitaille  la  Garnifon  de  Socotra  parles  pi- 
rateries qu'il  fait , ibid.  Il  brûle  la  Ville  de  Ka- 
layat,  pour  venger  quelques  injures  que  lea 
Portugais  y efluyent  , 105.  Il  fe  voit  dans  le 
dernier  danger  au  fécond  liège  d’Ormuz.  Il 
prend  un  Vaifleau  qui  porte  beaucoup  de  per- 
les , ibid.  Albuquerquc  cil  nommé  Gouverneur 
des  Indes  Orientales  à la  place  d'Almeyde,  io*. 
Démêlé  entre  eux  pour  la  fucreflîon  de  ce  Gou. 
verneroent,  ibid.  Almeide  maltraite  Albuquer- 
que  en  l’envoyant  prifonnier'à  Cananor , 109. 
Comment  délivré  de  prifon  & établi  Virerai 
des  Indes  , ibid.  Ce  Viceroi  entreprend  de  rui- 
ner Caléau  , ni.  Il  eft  dangereufement  bleffé, 
ibid.  Le  confcil  qu'il  prend  d'un  Pirate  lui  io(- 
pire  d'autres  réfolutions , 11  s.  Il  fait  la  con- 
quête de  Goa  , ibid.  Albuquerquc  y fait  foa 
entrée  , & dépêche  fes  Amha (fadeurs  i divers 
Princes,  1 1 j . Les  Habitant  de  Goa  entrepren- 
nent de  fecoucr  le  joug,  ibid.  Le  Virerai  & fes 
gens  font  forcés  d'abandonner  la  Ville  , 114. 
Albuqucrque  y retourne  & s’en  remet  en  pollel- 
fion  par  les.  armes , ibid.  Il  détruit  tous  les  Mo- 
res de  cette  {le.  Grandeur  d'Albuqùerque.  O 
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fait  bâtir  à Goa  le  Fore  Manuel  , ibid.  fl  y 

. fait  Lattre  de  la  Monnoic  de  cuivre  Se  d'ar- 
gent, tif.  Ce  Viccroi  entreprend  la  conquête 
de  Malaca,  ibid.  Proportions  du  Koi  de  Ma- 
laca,  né.  Reponfe  d'Albuqucrque  au  Roi  de 
Malaca  , ibid.  Les  Portugais  emportent  la  Ville, 
117.  Cruel  carnage  qu’ils  y font.  Le  Roi  prend 
la  fuite  & ne  trouve  point  d'azile.  Le  Vicerot 
repeuple  Malaca  & s’y  fait  aimer.  Il  y fait  bat- 
tre  de  là  monnoie.  11  découvre  une  confpira- 
tion  Se  punir  les  coupables  , ibid.  Il  envoie  des 
AmbaiTadeurs  à pluücurs  Monarques  Se  il  en  re- 
çoit, 11 8.  Il  va  fccourir  Goa  contre  Adelkan. 
11  entreprend  la  conquête  d’Aden.  Les  Portu- 
gais font  repouflés  Se  fc  retirent.  La  Flotte 
Portugaife  entre  pour  la  première  fois  dans  la 
Mer  ronge,  ibid.  La  Flotte  Portugaife retou rno 
â Aden  , 119.  Albuqucrquc  part  pour  conqué* 
rir  Ormuz.  Cette  Ville  accepte  les  conditions 
des  Portugais.  Le  Viccroi  reçoit  des  préfens  du 
Roi  de  Perfe , ibid . Fermeté  d’Albuquerque  dans 
une  occafion  dangereufe , ilo.  Il  fait  tuer  un 
Emilfaire  du  Roi  de  Perfe.  Sa  mort  à Goa  , fon 
extradion  Se  fou  caradcrc  , ibid.  Statue  en 
pierre  dorée  de  ce  Voyageur#  VIII.  cité, 

XIII.  17. 

Albuqucrquc  f Duc  d’ ) , Capitaine  Général  Efpa- 
gnol  , XI  $f«#cité,  XU.  441.  444-  # 

Albuqucrquc  ( Edouard  d' ) , premier  Seigneur  de 
Fernanbuc,  XIV.  131. 

Albuqucrquc  ( Fernando  d’ ) , Portugais  , VIII.  71. 

Albuqucrquc  ( François),  Voyageur  Portugais» 
commande  une  Flotte  de  trois  VailTcaux  , I.  78. 
Sa  Flotte  fortifiée  par  PLfeadre  de  Vincent  So- 
dre  & d'un  de  Gaina,  ibid.  Il  va  à Cochin  où 
il  délivre  le  Roi  de  ce  Pais  des  vexations  du 
Samorin  de  Calécut  * ibid  f Se  79.  Il  fecourc  fon 
frère.  Son  naufrage  inconnu , ibid. 

Albuqucrquc  ( Jérôme  d*  ) , Amiral  Posugais  * 

XIV.  149. 

Albuqucrquc  ( Manuel  d*  ),  brûle  quantité  de  Villes 
dans  les  Indes , Se  en  foumet  quatre  au  Tribut , 

I.  131. 

Albuqucrquc  ( Dom  Mathias  d’ ) , Portugais  , Vi- 
ccroi  des  Indes  Orientales, I.  itf.  Scs  malheurs. 
Son  élévation  lui  donne  de  l’orgueil  Se  change 
fon  caradcrc  ibid. 

Albuquetquc  ( Pierre  d*  ) , à qui  l'on  confie  le  Fort 
d’Ormuz , I.  1 xo. 

Albuqucrquc  ( Dom  Rodrigue  d' ) , fc  fait  créer 
diilributeur  des  Indiens,  XII.  188. 

Alca,  Pais,  XIII.  *14, 

Alcaçar , ancien  Palais  des  Rois  Mores,  XI.  333 

Alcardc  , voy.  A kade. 

Alcado  y Herrera  Dom  T)cnis  d’ ) , Gouverneur 
Efpagnol,  Xm.  4 61. 

Alcalorado  ( François  ) , Portugais , va  avec  Zarco 
pour  découvrir  Madere  , II.  181. 11  cil  Auteur 
de  la  R;larion  de  ce  Voïage,  ibid% 

Alcal  ( Fort  Se  Yülc  d’ ) , XI.  47/* 
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Atcala  ( Duc  d’ ) , fait  bâtir  un  Palaii , £l.  3 ffj 

Alcaldc,  tirre  d 'Officier  de  Juftice  , XI.  jjj. 

A Ica]  die,  XI.  fié.  Se  f 57. 

Alcancra , cfpcce  de  Moucherons  dangereux,  XY. 
*07. 

Alcanifas  ( Marquis  de  ) , Se  de  qui  il  defeend  , 
XIII.  fti. 

Alcatras,  Oifeau , voy.  Alcantraze. 

Alcanrrazc,  cfpcce  d'Oifeaux  de  proie  qui  fc  nour- 
rie de  fa  Pcchc  & fait  la  guerre  au  Poiflon  vo- 
lant , I.  448.  C’eft  une  clpece  de  Mouette  de 
Mer  , nommée  autrement  Alcatraze,  IV.  JJ  $. 
Il  cft  encore  appcllé  Alcatras , XII.  IX. 

Alcatile,  grande  Ville,  X.  m. 

Alcatraze  , Oifeau  , voy.  Alcantraze. 

Alcavala  , Droit , Se  furquoi , XII.  6f  4. 

Alcaviak , Oifeau  , voy.  Wakc. 

Alcayde  ou  Alkaïdc  , Gouverneur  Se  Ji^e  , II. 
4 66.  467.  449.  480.  481.  Avis  d’un  Alkaïdc 
pour  couper  la  tête  à un  Général  François,  48p. 
Alkaïdc  Député  pour  demande*  réconciliation, 
486  Ofuiv,  éo8.  609.  Démêlés  avec  un  Alkaï- 
dc  , 449.  Explication  de  l'Alkaïdc  de  Rufifcoa 
qui  fc  rend  à bord  , III.  3 37. 

Alcéc  de  la  Floride;  arbre,  XY.  138. 

Alchcghet  , Ville,  VII.  417. 

Alchipichi , Rivicrc  d’une  extrême  rapidité  , XM. 

• 606. 

Aichi-tiraur , Prince  Mongol , VI.  394. 

Atciuchan,  Bourg,  X.  149. 

Alcochete , lieu  en  Portugal , IX.  41 1. 

Alcolfcr^  Place,  IX.  460. 

AJcovcs.  Ceux  de  la  Chine  dans  les  Provinces  du 
Nord,  Vl.  us. 

Aldana,  Capitaine  Efpagnol  , XIII.  111.  Laurent 
d'Aldana  , Prifonniér  fur  un  Vailfeau  , 149.  AU 
dana,  cité  iéf.  Aldana  , Gouverneur  de  los 
Reyes,  181.  Cité  191.  Il  fe  foumet  au  Préfi- 
dent  avec  Hinojofa  Se  toute  la  Flotte , 19*.  Il 
obtient  le  commandement  d’un  Vailfeau,  193. 
Aldana  patoît  avec  quatre  VailTcaux,  197.  Ce 
Capitaine  , nommé  Lorenço  d’Aldana  , cfl  con- 
damné à être  écartelé.  199.  Sa  Flotte  s’avance 
vers  los  Reyes,  100.  Il  paroit  devant  los  Reyes» 
loi.  Lorenço  d'Aldana  , cité  106.  Sa  conduite  « 
107.  Il  entre  dans  los  Reyes  , ibid. 

Aldana  ( Fernand  d’ ) , Officier  Efpagnol  , XM. 
»»9. 

Aldana  ( Lorenço  d’ ) , Efpagnol , voy.  Aldana  Ca- 
pitaine. 

Aldarpcllé , Prince  Kalka , VIII.  47. 

A May  ( Jacques  ) , Domeftique  de  Sebafticn  Ca- 
bot. Lettre  qu'il  écrir  ,1.  113. 

Aldca  , Palais  ou  Maifons  de  Seigneurs  , VIII. 
178,  C'ell  auüi  un  nom  de  Villages,  IX.  93. 

Aldca  das  Terras  (Cap  d’),  IV.  xo.  Aldca  das 
Terras , nom  du  petit  Commendo  ji. 

Aldca  dcl  Fuerto  , dont  les  Holiandois  fc  fa^s 
fent  du  Fou , IV.  8. 

Aldca  de  Torcoj  JY.  104, 
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Aidée  de  Pafquinsmbat , .Lieu , IX.  6°9-  Nommé 
suffi  Archiepac  , «J». 

Alderete  ( Julien  ) , vient  su  recours  de  Conez , 
XII.  4ÿ».  tiré  , 409  , bfuiv. 

Alderman  , qualité  Anglotfe  , IV.  4)*-  Sond  , 
nommé  Aldcrman-Joncs’s-Sound , XV.  148. 

Aldrovand,  Naturalifte , X.  59.  Cité,  XIV.  }c4* 

Ale,  forte  de  liqueur,  III.  J 8). 

Alcgtanca  , Ile  , une  des  Canaries  , I.  9.  nommée 
suffi  Allegtanza.  >8i  , Sc  II.  117. 

Alekondc,  arbre,  voy.  Alikondi. 

Aleman  ( Gafpard  ),  Miffionnaire  Jéfuirc , Iiono- 
ré  du  titre  de  Pere  des  Chrétiens,  VIII.  aji. 

Alens  , Général , rué  , VII.  1 J f. 

Alep,  Ville  , St  fes  Caravannes , I.  18.  nommée 
suffi  Halap  , VII.  19t. 

Alexandre  le  Grand.  Ville  qu'il  fairJtjpn , VII. 
193.  Colonne  drefféc  par  ce  Conquérant , X.  ). 
Nommé  auffi  Sekandcr  Filifous,  104. 

Alexandre  IV.  Lettre  de  ce  Pontife  au  Sultan  de 
Pcrfe  , VII.  }7j.  Decret  d'Alexandre  vu  , qui 
confirme  une  approbation,  J34.  Alexandre  vu  , 
cité,  X.  H x.  Alexandre  vi  Pape,  accorde  à 
l’Efpagne  l'inveftitutc  du  Nouveau  Monde  , 
XII.  j 4.  Ce  dernier,  cité,  XIV.  180. 

Alexandre  , Religieux , envoyé  en  Tartarie  pat  le 
Pape,  VIL  147. 

Alexandretc  ( Port  d' ) , X.  ijo. 

Alexandrie,  Ville,  XUI.  éto. 

Alfa , titre  de  Grand  Prêtre , III.  1 10. 

Alfslfa,  forte  de  Luzerne  , XIII.  3*1. 

Alfandeque  , Douane , voy.  Alfandique. 

Alfandique  , Bâtiment  , VIII.  119.  Cet  édifice, 
nommé  auffi  Alfandeque  , eft  la  Douane  de 
Goa , 161. 

Alfato  ( Dieguc  ) , Efpagnol , XIII.  I J7. 

Alfaro(  Garcias  d' ), Capitaine  Efpagnol, Xm.  1 17- 

Alfaro  ( Martin  de),  patent  d'un  Cacique,  XIII. 


1J7. 

Alfas  , Iles  flcriles  St  déferres  où  les  Mores  vont 
à la  pêche  des  Perles  , I.  144. 

Alfereou  Alfiero,  nom  Portugais  d’Office,  II.  JJ4* 
Un  Alfere  envoyé  â un  Général  François,  jjj. 
Allcte  blanc,  Jéa. 

Alferez  Roial , XIV.  84. 

•Alfinger , Allemand,  eft  choifi  pour  former  un 
Etablifrcment , XIII»  [).  Il  cherche  une  Mai- 
fon  qu'on  dit  rouie  d'or , j 4.  Sa  fin  funefte  , 
ibid.  • - 


Alfilfac,  Canton,  VIII.  <U. 

Alfonça  , ou  Alfonfe  ( Dom  Rodrigo  de  Olivcira 
de  ) , Portugais  , Gouverneur  du  Fort  de  Biffiio , 
II.  JJ9-  Mauvais  accueil  qu’il  fait  à B rue  Gé- 
néral François,  qui  le  ménage  peu  , ibid.  R 
eft  appcllé  par  l’Eiroereur  de  Bilfao  , qui  le  mé- 
nage peu,  Jéo.  6- fuiv.  Ce  Gouverneur  prend 
le  parti  de  la  polirefie  , jét.. 

Alfonfe  , nom  que  le  Fils  aîné  du  Roi  de  Con- 
go prend  â fon  Baptême  , I.  19.  Sc  10.  Viél (ri- 
xe qu'il  remporte  unies  Infidèles,  IV.  «ai.  Il 


eft  fait  Prifonnier , <13.  Zelede  et  Prihee  pou 
la  Religion  , V.  49.  Il  eft  accufé  Sc  triomphé  de 
fes  Ennemis , 1 bid.  Il  fucccde  au  Trône  de  Con- 
go, jo.  Son  frère  prend  les  armes. contre  lui. 

. Vifion  miraculcule.  Sa  fermeté , ibid.  Extrémité 
où  il  fe  trouve  réduic,  J t.  Son  frète  Fartaque 
dans  fa  Capitale.  Comment  il  eft  délivré.  Par- 
don général  qu’il  fait  publier  , ibid.  te  fl'.  Pro- 
grès du  Cbriftianifme  fous  fon  rcgtte  , J s:  Il 
fait  brûler  tontes  les  Idoles  , ibid.  Sa  mort , jj. 

Alfonfo  ( Alvarês  ) , va  avec  un  aune  Portugais 
pour  découvrir  Madère  , II.  iti. 

Alfud.nl  , Roi,  afiaffiné',  I.  88. 

Algalia  ( Gatos  de)  , nom  de  la  Civette  , voy. 
Civette  6c  Chats. 

Algarrobalc  , fruit  8c  arbre , XIV.  Iy4. 

Algarroua,  fruit,  XII.  i}4. 

Algatrane  , matière  bitumineufe  Sc  bouillante  f 
XI.  j jo. 

Algarros,  Rochers , Sc  Pais  voifins  , XI.  380. 

Algazia  , nom  donné  à la  Civette,  V.'Sé. 

Alghemi  , Contrée  , dont  le  Roi  d’Ardra  eft  Sou- 
verain , IV.  380.  C'eft  un  Royaume-,  3 8 s.  Set 
qu’on  y tranfporte  , 390. 

Alghicri,  en  Sardaigne,  8c  Baie  de  ce  lieu,  IV, 
!»»• 

Algoa  , ou  Lagos  , Baie  de  , V.  nr. 

Algodojo  , Cacique  , XIV- 109. 

Algonquins,  Nation  Indienne,  XIV.  J99.  Eten- 
due de  l'Algonquine  , Pays  de  ces  Peuples  , 
XV.  ré. 

Alguafil  dcl  eampo , titre  d'Officier,  XII.  t8o. 

Algue  de  Mer , aliment , Sc  fa  préparation , X 

f*«. 

Alha'iks , efpece  de  mauvais  erefpon  , qui  fert 
d'habillement  aux  plus  diftingués  du  Cap  de 
Rançon  , I.  8. 

Alhambra  , Palais  des  anciens  Rois  Mores  à Gre- 
nade , IV.  fit. 

Alhiruni,  Aftronome,  VIL  rjT. 

Ali,  Prince.,  Sc  fa  mort , VII.  >78.  cité  171  îe 
173.  De  qui  il  eft  fils,  177.  Ce  Prince  attaqué 
par  les  Perfanç.  Il  les  mer  en  faire , ibid.  Un. 
ulcéré  le  fait  mourir , 178.  Ses  grandes  quali- 
tés, ibid.  Ciré,  lté.  Un  Scélatcur de  ce  nom r 
X.  ijo-Ce  même  Seélateur,  nommé  auffi  Aly 
Sc  Gendre  de  Mahomet , afiaffiné , 19&. 

Aliaga,  Officier  Efpagnol , XIII.  x 19. 

Aliaga  (Jerome  ) .Secrétaire  Efpagnol,  XITI.  1*1 

Ahbamons,  Nation  Indienne , XIV.  J71. 

Ali-hcg  , ( hef  Turccman  , VIT.  177.  cité,  iCr- 

Alicote  , Place  cedée  aux  François,  IX.  Je 3. 

Ali-ili . Tribu  de  Tureomans,  VII.  r ; 4. 

Alikotçda,  ou  Allkonde,  arbre,  voy.  Alikondi, 

Alikondi  , ou  Alekondc  , arbre  extraordinaire  , 
IV.  387.  Eil  do  cet  arbre  , nommé  auffi  Alikoo- 
de,  jyr.  Il  eft  encore  appcllé  Alikonda,  é)4. 
Canots  de  prodigieufe  grandeur , faits  du  tronc 
de  cet  arbre,  839.  ’ 
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Aliénât»  , nom  commun  de»  Fille»  Negtcflës  , 
III.  171. 

Alimipegon  , oïl  Lcncmignon,  Lac,  XIV.  484. 

Alipayon  , excellent  Ample  , X.  41p. 

Ahfchatidora  , Chef  More,  II.  4)4.  b fuiv.  Sa 
feinte  réconciliation  avec  les  François  , 447.  Il 
fe  déclare  contre  eux  , 4)8.  U débarque  quinze 
cens  Mores  , ibid.  Son  Traité  avec  les  Fran- 
çois , 444 , 6*  fuiv.  Droits  du  Prince  Alifchan- 
dora  pour  la  cargaifon  d'un  Vaillcau  , 611.  Il 
elt  Chef  d’une  Tribu  More  , 614. 

Alifé , voy.  vents. 

Ali  ( Seyd  ) , voy.  Seyd  Ali. 

jAliGer , atbre  à feuilles  d’Arboufiec , XV.  x)  8. 

Ali-Sultan  t Ptince,  VII.  (98. 

Ali-Vcrdi  Kan  , Natb,  X.  xjo. 

Al-Jazay-AI-Khalcdat , ou  Iles  fortunée»  , nom 
que  les  Arabes  donnent  aux  Canaries  , IL  1x8. 

Alkade,  ou  Atcalde,II.  48).  voy.  U noce.  Titre 
d’Alcade  accordé  à un  Negre  , III.  yj.Propo- 
lition  de  Commerce  avec  un  Alkade,  <4.  Un 
Atkade  fa  : fit  un  Cheval  de  la  Compagnie  An- 
filoifc  , roi.  Alkade  nommé  Roi  des  Diane». 
Son  utilité,  114.  Se»  droits.  II).  Emplois  des 
Alkairs  ou  Alkadcs  , I4f.  & fuiv-  Les  Fran- 
çois rendent  vilite  à un  Alcade,  VIII.  («y.  Les 
François  voient  le»  Femmes  de  f Alcade , y 44. 

Alkaidc  , voy.  Alcaydc, 

Alkair,  voy.  Alkade. 

Alkala  la  Real , Ville  , IV.  fia. 

Alkatif,  lieu  , donr  les  Tapis  renommés  , I.  (8. 

Alkayd  Hamct  , Chef  des  Mores  , fait  la  con- 
quête des  Pays  de  Tomburo  8cGago  . IL  y;». 

Alkhadbis , Seigneurs  ou  Chefs  de  Villages  des 
Nègres  au  Pais  du  Sénégal,  11.4(7. 

Alkhezeii  , efpcce  de  Froc , que  les  Femmes  des 
Défctts  de  Sara  portent  pour  fe  vêtir , II.  îyy. 
b fuiv.  .s 

Al  Kolzum , ou  fimplemcnt  Kolzum  , nom  du 
Golfe  Arabique,  ou  de  la  Mer  rouge  , I.  >00. 
Description  de  la  Mer  de  Kolzum.  Remarque 
fur  cet  Ouvrage  8c  fur  fon  Auteur.  Ibid.  Vil'e 
•ppclléc  Al  Kolfum  , 8t  fa  filiation  , sot.  Cô- 
te de  la  Mer  rouge  , nommée  Bahr  alKoUum, 
ibid. 

Alkore , fumom  de  Se&aires  , X-  1 7*- 

Al  Koliir , Ville  , proche  la  Mer  rouge  , pillée 
par  les  Portugais  , I.  1*7.  Port,  St  conftruélion 
des  Maifnns  de  cette  Ville,  188.  voy.  Koffir. 

Alkove  , IV.  180. 

A'iacapi,  lieux  rcfpeâés , X 7j. 

Alhdc,  lieu  rcfpcélé  , X.  7 T. 

Al'ah , nom  du  fcul  Dieu  que  les  Habitant  de  la 
Cambra  adorent,  III.  io<S.  Ce  nom  , cjté,  VII. 
}8. 

Allah  Abad,  Province  8c  Ville,  X.  i|o. 

Allamcrdy-Kam  , Gouverneur  Mogol , X Si. 

Aliampi , ou  Lay  , Ville , IV.  8 j.  6-  fuiv. 

AHandongo  , Contrée  , V.  I J. 

AUans,  Peuples,  VJI.  4 7. 


Allau , Prince  Tartare  , VII.  loi. 

Allcgi , Seigneur  Negre  , condamné  k perdre  ta 
tête , III.  fçi. 

Allegien  , grofliere  toile  de  coton  , X 197. 

Allégorie  Indienne  , VIII.  474. 

Allcgranza  , Ile  , voy.  Allegranca. 

Alléluia,  Plante,  XI.  717. 

Ail.-mans.  Des  Matelots  Allemans  palfent  fur  une 
Flotte  Angloife  , 1. 147.  Un  Allemand  fe  noie, 
V.  114.  Pépériflement  de  Coro  fou»  le»  Alle- 
mands , XIII.  (J.  Leurs  cruautés  pour  fe  pro- 
curer de  l'or.  Ils  en  font  punis  par  les  Indiens, 
ibid.  Recueil  curieux  d'une  jeune  Allemande 
fut  les  Infcâes  de  Surinam  , XIV.  I'7,  b 
fuiv.  Pèche  Allemande  de  la  Baleine,  XV.  191, 

Allen,  ^uivain  Anglois  , donné  pour  Aitbcié  , 
III.  , 6*  fuiv.  Plantation  d'Allen  , XV, 
40).  Canton»  d' Allen  Sc  de  Cortci'.  404. 

Allibamba  , troupe  d'Efdaves  dévorés  par  un  Cro- 
codile , V.  94. 

Allicot.  Donation  que  le  Samorin  fait  de»  Ter- 
res de  ce  Canton  aux  François  , VIII.  4)1.  Lci 
François  en  prennent  polfeflion  , 4{z. 

Alliga,  Rivière,  & fa  duration,  I.  |4. 

Alligator , efpcce  de  Crocodile.  Figure  d'un  de 
ces  animaux,  I.  entre  les  pages  444  8c  447. 
Les  Anglois  en  tuent  un  a coups  de  fuftl  , 
447.  Defcciption  de  ce  Mon  tire  8c  fa  har- 
dielfe , III.  X41.  Si  c'cft  le  même  animal  que 
le  Crocodile  , ) 17.  Etangs  remplis  d'Alliga- 
tors  , IV.  y)7.  Pourquoi  cet  animal  rcfpctté. 
ibid.  Les  Rivières  de  la  Corée  infellées  d'Alli- 
gatorx,  VT.  ()(.  Rivicre  remplie  d' Alligators, 
VIII.  fio.  Femmes  qui  accouchent  d'un  Alli- 
gator avec  un  Enfant  , X.  89.  Il  y en  a aux 
environs  deTimor  , XI.  x(  (.  Abondance  d* Al- 
ligators dans  la  Nouvelle  Efpagne  , XII.  441. 
Obfervations  fur  leur  rcüeinblance  avec  la 
Crocodile  , ibid. 

Alligator  Pond  . Baie  , XV.  (77. 

Al'ot  ( Richard  ) .Capitaine  Anglois  , commande 
un  Vaidcau  de  la  Flotte  de  Benjamin  Wood  , 
I.  ) <1.  Il  périt  miférablement  dans  le  cours  de 
fa  navigation , ibid  b fuiv. 

AllolU-ncur,  Ville.  VIII.  (tp. 

Allua  ( Rio  d' ) XII  (or. 

Alma  de  Macflre  , Oifcau*  XIII.  447. 

Almadie  (Pointe  d' ) , III.  47 o. 

Almadics  , forte  de  pe'itcs  Parques  compoféea 
d’une  picce  de  Foi»  creux,  Il  X99.  Ces  petites 
Barques  nommées  aufli  anots  ou  Lkcnt , voy. 
Canots.  Baie  des  Ain  ad'es  : pourquoi ainfi  nom- 
mée , IV  (8t.  Sipnar.  D dd  d. 

Almagro  ( D.cgue  d ) , Capitaine  Efpagnol  au 
Pérou  joint  Pizarre  à Chincana  , XIII-  41.  Pei- 
ne qu'ils  ont  à continuer  lent  route , ibid.  b 
fuiv.  Mécontentement  d'Almagro  , 49.  Il  eft 
borgne  , 7(.  cité  , 80.  84.  Il  reçoit  le  titr» 
d’Adelantadc  avec  un  Gouvernement  ; 8c  Fran- 
çois Puanç  obtient  celui  de  Marquis,  8 J.  Di- 
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tifioAf  qui  naï/Tcnt  delà.  Noüvel  accord  de  ces 
deux  Chefs  , ibid.  Il  va  faire  la  découverte  du 
Chili , 89.  Peines  qu'il  fouffre  dans  ce  Voiagc  , 
ibid.  Ses  progrès  au  Chili  , 90.  Confpiration 
contre  fa  vie  , ibid.  Il  rentre  au  Pérou  ,91.  Al- 
magro  renouvelle  fe$  prétentions  fur  Cufco , 
91-  Il  trompe  Fernand  Pizarrc  , ibid.  Il  fait  les 
deui  Pizarrcs  Prifonnicrs  , 9$.  Il  refufe  de  leur 
faire  ôter  la  vie  , ibid.  Orgueil  d'Almagro  de 
de  fes  Partifans,  9 y.  Le  Marquis  Pizairc  lui 
propofe  en  vain  un  accommodement.  Bravade 
d'Almagro  qui  irrite  le  Marquis  Pizarrc  & qui 
lui  devient  utile , ibid.  Conférence  réglée  en- 
tre Almagro  de  Pizarre , 96.  Leurs  défiances 
mutuelles , 97.  Almagro  quitte  la  Conférence 
fur  un  avis  fccret.  Il  entre  en  Traité , de  rend 
la  liberté  à Fernand  Pizarrc.  Il  s’en  repent 
trop  tard.  Déclaration  qu’il  reçoit  du  Marquis, 
ibid.  On  en  vient  à la  guerre , 98.  Dom  Die- 
guc  cft  pour  fui  vi  par  le  Marquis  , ibid.  Difpo- 
fiiion  des  Troupes  d'Almagro  , 99.  Sanglant 
combat  entre  les  deux  Partis,  ibid.  Almagro 
perd  la  Bataille , 100.  Il  cft  fait  Ptifonnicr  , 
ibid.  On  fait  le  Procès  à cet  Adclantadc  , 101. 
Chefs  d'accufacion  contre  lui.  Il  cft  condamné 
à la  mort.  Scs  inftanccs  pour  obtenir  1a  vie. 
Cruelle  ironie  de  Fernand  Pizarre  , ibid.  Sup- 
plice d'Almagro  , 101.  Il  lai  (Te  un  fils  de  me- 
me nom.  Leur  naiifancc.  Rcffentiment  de  Die- 
guc  d’Alvarado  pour  la  mort  de  l’Adclantade 
Diegue  d'Almagro  , ibid.  Qualités  naturelles 
^u  jeune  Diegue  d’Almagro  , 108.  Le  jeune  Al- 
magro  fe  fait  reconnoîtrc  Gouverneur  du  Pérou. 
114.  Comparaifon  de  Dom  François  Pizarre  5c 
de  Dom  Diegue  d'Almagro  le  Pcrc  , ilj.  Pre- 
mières difpohtions  du  jeune  Almaero  ,118. 
Divifion  entre  fes  Partifans  , ibid.  Cufco  évite 
de  reconnoitre  Dom  Diegue , 1 19.  Il  entreprend 
de  s’oppofer  à la  jonélion  de  deux  Capitaines , 
110.  Il  apprend  qu'on  l'abandonne  à losRcyes, 
ibid . Son  reffentimenr  , 111.  Il  pourfuit  les 
troupes  de  Cufco.  Il  le  latfle  tromper  par  un 
Oratagcmc  , ibtd.  Il  entre  à Cufco , 1 1 1 . Scs 
préparatifs , ibid.  Il  fort  de  Cufco  avec  fon  ar- 
mée, 1x4.  Caftro  marche  au-devant  de  Dom 
Diegue,  nj.  Dom  Diegue  cft  fommé  de  re- 
connoirre  l’autorité  dn  Roi.  Sa  conduite  vio- 
lente. Sa  réponfc  à Vacca  de  Caftro.  Il  cft  dé- 
claré rebelle  par  une  Sentence  publique  » ibid. 
Les  deux  armées  s’approchent , iz 6.  Bataille  de 
Chueas  , ibid.  ' Difpofition  des  deux  armées  , 
117.  Aélion  furieufe  de  Dom  Diegue  , ibid. 
Faux  mouvement  qui  lui  réuflît  mal , n 8.  L'ac- 
tion s'engage.  Mêlée  fanglante  , ibid.  La  vi&oirc 
fe  déclare  pour  Caftro,  119.  Fureur  extraordi- 
naire de  quelques  Vaincus.  Dom  Diegue  fuit 
vers  Cufco.  Nombre  des  morts  , ibid.  Dom 
Diegue  eft  fuivi  par  Caftro,  131.  Sa  monde 
fes  qualités,  ibid. 

Almagro  ( Jacqucf  ) , Officier  Efpagnol , fait  yoüc 
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pour  le  Pérou , XI.  148.  Son  bonheur , ibid. 
Il  profite  du  malheur  de  Bazurto  , XIII.  39.  Son 
allociation , ibid.  Arrivée  d’Almagro  , de  fource 
de  fa  haine  pour  Pizarrc  , 74.  Etonnement  que 
lui  caufe  l'arrivée d’ Al varado  , 83.  Leur  rencon- 
tre , 84.  Ils  veulent  en  venir  aux  mains,  leur 
Traité , ibid. 

Almagucr,  XIII.  38). 

Almajatifalgos  , droit  fur  les  ManufaâurcS,  XII. 

Almakin,  Ecrivain,  cité,  VII.  113. 

Almandras  , Efpagnol , XIII.  161.  cité,  197. 

Almandtas(  Martin  d' ) , Officier  , XIII.  198. 

Aimante,  Ile  , avec  deux  autres,  forment  un  trian- 
gle , & leur  fituation  , I.  183. 

Almarez,  Lieu,  XI. 

Almafpinde,  Place,  IX.  f | Ç. 

Almatish'Khan  , Bourg,  VII.  i8r. 

Almcleg,  Pais,  VIL  91. 

Almcnc  , force  de  poids  , VIII.  15& 

Alméria,  Ville  Efpagnolc  , IV.  313. 

Almcfiga , Gomme  qui  diftille  d’un  arbre  de  mê- 
me nom.  Venu  de  cette  Gomme  , Y.  73. 

Alraeta,  Village,  IV.  40J- 

Almeyda  ( d’ ) , Femme  Ponugaife  , voy.  Sa  ( Conf. 
tance  RoJriguc  de  ) 

Almeyda  ( Pcto  Gomez  d*  ) Portugais , vient  de- 
mander dufecours  pour  une  conquête , IX.  443. 
Il  périt  par  un  naufrage  , ibid. 

Almcydc  ( Antoine  ) , Jéuutc  , vient  au  fccours  de 
la  Million , VI.  339- 

Almcyde  ( Dom  François  d*  ) , premier  Viceroi 
aux  Indes  Orientales  pour  le  Portugal  ,1.  83. 
Son  arrivée  à Quilloa,  84.  Il  prend  cette  Ville 
de  la  pille  , 88.  Il  y établit  un  nouveau  Roi  de 
y fait  conftruire  un  Fort.  Il  s'empare  de  Mom. 
tafia , ibid.  Fort  conftruit  dans  l'Ilc  d’Anche- 
dive,  89.  Almeyde  mal  reçu  à Onori  fon  ref- 
fentiment.  Sa  vengeance.  Il  cft  blcffé  d’une 
fieche.  Il  laific  au  Port  de  Cananor  Lorenzo  de 
Brito  avec  1 30  Hommes  de  deux  Vailîcaux.  Le 
Viceroi  continue  à répandre  l'effroi  de  fon  nom. 
Il  arrive  à Cochin  , ibid.  Almcydc  bat  une  re- 
doutable Flotte  Indienne  par  les  mains  de  Lo- 
renzo fon  fils , 91.  Les  Mores  perdent  courage  , 
ibid.  Exploits  d’AIraeydc  , 97.  Ce  Viceroi  ap- 
prend la  mort  de  fon  fils  avec  fermeté,  103. 
Il  reçoit  une  Lettre  d’un  Général  More  , ibid . 
Le  Roi  de  Portugal  lui  envoyé  un  ordre  de  ré- 
figner  fon  Gouvernement  à d'Albuqucrauc , de 
de  retourner  à Lilbonnc  , io4.  Démêlé  entre 
Almeyde  8c  d'Albuquerquc  pour  le  Gouverne- 
ment des  Indes.  Almcydc  cherche  la  Flotte  d'E- 
gypte , ibid.  Il  attaque  de  ruine  la  Ville  de  Da- 
bul , 107.  Il  s'approche  de  la  Ville  de  Diu  , ibid. 
Combat  entre  la  Flotte  de  celle  d’Egypte  , 108. 
Carnage  de  riche  butin  qu’il  fait , ibid.  Il  cou- 
fent  à la  paix  avec  Maleck  Azz.  ibid.  de  109, 
Almeyde  maltraite  Albuquerquc  t 109.  Son  dé-* 
pan  de  fa  mort  étrange.  Son  cara&erc  , tbid9 
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Un  antre  de  ce  nom,  tué  dans  une  Bataille  de- 
vant Diu  , xio.  Comment  François  d'Almcyda 
Viceroi  , périt,  V.  i ia 

Almcydc  ( Louis  ) , Portugais  , accompagné  de 
Valco  de  Cunna,  arrivent  à Diu  avec  un  ren- 
fort , I.  Z09.  Il  fait  une  prife  confidétable  , 
ibid. 

Almcydc  (Dom  Pierre),  Portugais  , détroit  une 
machine  des  Mores,  6c  en  tue  plus  de  trois 


cens  , I.  106. 

Almicantcr  , terme  de  navigation . IL  9$* 

Almirante  , lieu  de  la  Mer  rempli  de  bancs  de  fa- 
ble , I.  J 68. 

Almirantcs  , Iles  , au  nombre  de  neuf , fertiles  fans 
ère  habitées,  I.  51 6.  Ce s Iles  nommées  Defo- 
late  Iflands  par  les  Anglois,  5 J 6.  Leur  fertilité 
& leur  agrément , ibid. 

Al -mol  k ( Bashah  ) , Gouverneur  d’un  Pais , VII.  <58. 

Al-molk(  Mofar),  Commandant,  tue  deux  Offi- 
ciers Mongols  , 5c  cft  tué  lui-même , VII.  68. 

Almomu*ki , lieu , où  la  Flotte  de  Solyman  Ba- 
cha  jette  l'ancre  , I.  1 3 3. 

Alocs  , plante  9c  Fabrique  de  fon  jus  , I.  469.  Bois 
d’alocs  que  les  Malayens  nomment  Gara  , II. 
184.  Obfcrvations  fur  la  connoiftancc  de  cette 
Marchandifc  , ibid.  Alocs,  tiré  d’une  Plante  du 
Pais  de  Congo  , V.  7p.  Vertu  du  jus  d’Aloes  , 
>64.  Alocs  communs,  188.  Il  cft  commun  à 
Madagnfcar  , VIH.  6n.  Comment  fc  trouve  le 
bois  aAlocs  , nommé  autrement  boisd’Aquila  , 
IX.  p6.  Alocs  des  Indes  Orientales  , XI.  637. 

Alonfo  ( Dom  ) , écrit  de  la  grande  Canaric  , XIV. 
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Alonfo  ( Etienne)  , avec  quatre  autres  Portugais , 
forment  une  Compagnie  pour  continuer  les  dé- 
couvertes 4 I.  7.  Il  fc  Paint  de  deux  jeunes  Nè- 
gres difputés  par  leur  père,  10. 

Alonfo  ( Ferdinand  ) , Portugais  , part  pjur  le  Cap 
Verd  en  qualité  d'Ambaifadeur , I.  ix. 

Alonfo  ( Martin  ) , accompagné  feulement  d’un 
autre  Portugal,  vifîrc  hardiment  les  Villes  des 
Negres  ,1.  13.  Il  prend  le  Fort  de  Doinan  ,133. 

Alontrankin  , banc  de  Sable  ou  écueil  ,1.  147*  voy. 
la  note. 

A-Ion-tfc  , Prince  , VII.  94. 

Alon7o  { Diego  ) , Portugais  , fait  voile  pour  la 
Rivière  de  Rio  dcl  Ùro , ÔC  la  Côte  d ’Angra 
Ruyvos.  I 7. 

Alonzo  ( Jean  ) , Portugais,  féparc  dans  (a  coutfe 
par  une  violente  tempête  , I.  7. 

Alofe  , PoifTon  , 5c  fa  Pêcherie  , VI.  4 96. 

Alouettes  , jaunes  5c  noires,  XII.  6x6.  Pointe  aux 
Alouettes  & fes  dangers,  XIV.  691. 

Aloufie  ( Sainte  ) , Ile  , voy.  Lucie  ( Sainte  )„ 

Alpaca  , ou  Taruga  , animal , XIII.  3 1 3. 

Alpam , fameux  arbriflcan  Se  fes  propriétés , XI. 
637* 

Alparca  , Soulier  de  Bois  , X.  87.. 

Alphaltc  , Plante  , vov.  Hedifaron. 

Alphonfe  { Dom  ) , nls  aîné  du  Roi  de  Congo  ; 


IV.  338.  Il  cft  déclaré  indigne  du  Trône  par 
fon  Pcrc,  qui  le  fait  afTaffincr,  5 59. 

Alphonfe  ( Dom  ) , fucccdc  à la  Couronne  de  Por- 
tugal , IX.  387.  j 58. 

Alphonfe  1 de  Portugal.  Traité  entre  ce  Prince  5c 
Ferdinand  de  CaftÜlc,  II.  118.  Le  meme  fait  ré- 
pété , IV.  y. 

Alphonfe  V , Roi  de  Portugal , fuccedc  fort  jeu- 
ne à fon  Pcrc  Edouard  . I.  1 1.  Laugucur  des 
découvertes  pendant  fa  minorité  , Sa  pre- 
mière démarene  avantageufe  au  Prince  Henri. 
Ibid.  Dcmicre  découverte  fous  fon  Règne  ,13. 
Il  fait  commencer  un  Fort  dans  lllc  d’Arguim. 
II.  430. 

Alpinter  , ou  Porche  , exigé  par  les  Nègres  pour  le 
Commerce  , 111.  100. 

Alpinus  { Profpcr  ) , XI.  71  f. 

Alpuglcco,  Village  , XI.  318. 

Alpus  , Montagne  , XV.  341* 

Alquer , forte  de  mefurc , V.  69. 

Alranchan,  Place,  X.  130. 

Alfanaran  , & ce  qu'il  apprend  fur  la  maladie  des 
Vers  , IV.  143. 

Alfango  , Province , X.  633. 

Als  Elfcrnc  , en  Cornvall  , I.  308. 

Al  shash , Ville,  voy.  Tash-Kant. 

Altamirano,  Porte-Etendard,  XIII.  \6\.  198. 

Altamirono  ( Dom  Fernand  de  ) , Efpagnol , 5c 
fes  qualités  , XII.  44a. 

Altan , Khan  du  Katay  , VII.  71. 

Alton  , Lac  , VII.  11. 

Aran  cinc-ambayaha  , Tlace  , VI.  377- 

Altan-Kol , Rivière,  nommée  Rivière  d’or,  VIL 
106. 

Altan-nor,  Altun- kurke,  Altin,  5cTclefko,Lac, 
VIL  14; 

Altar , crctc  d’une  Montage  , XIII.  601. 

Altavela  , Ile , XII.  107. 

Altay  , fameufe  Montagne,  VL  348.  Rivière  de 
ce  nom,  appclléc  aufïi  Siba  , 390.  Chaîne  des 
montagnes  d’Altay  , VIL  xi.  La  Montagne 
d'Altay  nommée  auffi  Kut  , 13-  Riviete  d‘ Al- 
tay , citée,  36.  Mont-Altay,  VIII.  61.  Riviè- 
res qui  y prennent  lcuis  fourccs  , ibid. 

Altcmbourg  , Ville  6c  Comté,  X.  118. 

Altcyvcs  , race  d’Iufulaircs  , VIII.  340. 

Althca  , arbufte,XIV.  313. 

Altieri  , Cardinal,  IX.  2.1$. 

Altin  . Lac  , voy.  Altannor. 

Alti  Sultan  , Prince  fubjugué  , VII.  138. 

Alton-tala  , ouHotu-nor,  VII.  108. 

Alto-vclo  , Ile,  XII.  31. 

Altun , Khan , attaqué  par  Jenghiz-khan  , VII. 
57.  La  paix  fc  fait  par  un  mariage  , 38.  La 
guerre  fc  renouvelle  Altun  s’empoilonne , ibid. 

Altun- kurke  , Lac  , voy.  Altan-nor  , 6cc. 

Al  Tur,  Ville,  la  même  queTor,  I toi. 

Alukhan  , Général  de  Mahmud  Roi  de  Cambaye 
s’empare  de  l’Ile  5c  de  la  Ville  de  Diu,I.  158,, 
& J uiv . U ravage  le  Prfys  , 163. 
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Afnn.  Marchands  Génois  en  traité  pour  l'Alan , 

vn.  i ,6.  • 

Alüpores  ( Ile  des  ) , XI.  f *4- 

Alra  ( Dom  Juan  d*  ) , XI.  f 34. 

Al  va  ( Dom  Pedro  d' ) , XI.  jj  4* 

Alva , ( Vincent  ) , Nègre  , Gouverneur  de  Pile 
de  May  ou  Mayo , connu  des  Anglois  fous  le 
nom  de  Peter-Vincent,  II.  574. 

Alvadar , titre  de  Miniftrc , X.  jzj. 

Alva-quilla , arbriffeau  , & fa  vertu,  XIV.  !?é. 

Alvarado,  ou  Papaloana , Rivière,  XII.  145». 

Alvarado  { Alfonfç  d*  ) , Efpagnol,  fait  la  con- 
quête d’un  Pais , XIII.  89.  cité  , 9}.  Il  délivre 
tout-à-la-fois  les  Villes  de  Cufco  & de  Los 
Rcyes  affiegées  ,94.  Son  embarras  du  côté  de 
l’Adclantadc.  Il  cft  trahi  par  de  Lcma  & fait 
Prifonnier,  ibid.  Il  s'échappe  de  faPrifon  , 96. 
Il  fe  déclare  pour  le  Roi  , tt  9.  Garcias  envoyé 
contre  lui , ibid.  Il  jouit  d’une  gloire  bien  ac- 
quife  , 114.  Eloges  qu’il  mérite  , tjo.  Cité  , 
183.  209.  2(4.  119. 

Alvarado  ( Dieguc  d’ ) , Officier  Efpagnol,  XIII.  9 f* 
cité  , 9 j.  Son  reffentiment  pour  la  mort  de  l’A- 
delantadc  Almagro,  101.  Plaintes  qu’il  fait  à 
la  Cour  d’Efpagnc , rt>9. 

Alvarado  ( Fernand  Efpagnol,  XIII.  16%. 

Alvarado  (George  ),  Efpagnol,  XII.  1 jj. 

Alvarado  ( Gomcz  ) , Efpagnol  , XII.  1 y y.  Cité  , 
XIII.  91.  Il  cft  chargé  de  réduire  une  Province  , 
104  , cité  , ni.  114.  119. 

Alvarado  ( G onzalc  ),  Efpagnol,  XII.  îjf. 

Alvarado  ( Hcmand  d*  ) , Efpagnol , XIII.  208. 

Alvarado  ( Jean  ) , Efpagnol  , XII.  H f. 

Alvarado  ( Pierre  d*  ) , Officier  Efpagnol  , XI.  J42. 
cité  , XII.  245.  Rivière  de  fon  rom  , 249  , cité, 
îjo.  Il  fe  joint  à Cortex  avec  fes  quatre  frères, 
M J , cité  , ij8. 176.  J 30.  j jj.  j 60.  Reproches 
faits  à fa  conduite,  363.  cité,  375,  6*  fuiv. 
Rivière  d’Alvarado  & fes  écueils  , 4 <9.  Com- 
ment Pierre  Alvarado  vient  au  Pérou  , XIII. 
8i.  Son  Voyage.  Horribles  difficultés  de  fa  mar- 
che , ibid.  Etonnement  d’ Almagro  en  appre- 
nant fon  arrivée,  83.  Rencontre  d'Alvarado  Ôc 
d’ Almagro,  84.  Les  deux  Partis  veulent  fc  bat- 
tre. Leur  Traité.  Alvarado  vend  fa  Floue  pour 
cent  mille  pcfos  d'or,  ibid.  Il  défait  un  Géné- 
ral Péruvien , 84.  Il  retourne  au  Mexique  fatis- 
faic  de  Pixarrc  , 87. 

Àlvarc  ( Dom  ) , Roi  de  Congo  , voy.  Alvaro  II. 

Alvarez , Licentié , va  au  Pérou  avec  la  qualité 
d’Auditcur,  XIII.  144.  Il  cft  choifî  pour  recon- 
duire le  Viccroi  en  Efpagnc  , z j8.  Il  meurt  cm- 
poifonné,  174. 

Alvarez  ( Dom  Antoine  ),  Gouverneur,  XIII.  149. 

Alvarez  ( Dieguc  ) , Efpagnol , XIII.  200.  11  z. 

Alvarez  ( Georges  ) ricue  Marchand  Portugais , IX. 
483. 

Alvarez  ( Rodrigue  ) , avec  quatre  autres  Portugais, 
forment  une  Compagnie  pour  les  découvertes , 

- y.  7* 
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Alvaro  II , ( Dom  ) Roi  de  Gongo , IV.  J04.  Sa 
mort  ,327.  Ses  guerres  contre  le  Comte  de  So-  • 
eno , 4i2,  6*  fuiv.  Figure  de  ce  Monarque 
donnant  audience  aux  Holfandois  , V.  2.  Il  ré- 
tablit la  paix  dans  le  Royaume , j*.  Ce  Prince 
abandonne  le  Chriftianifmc  , j j.  Il  fc  retire  dans 
une  Uc.  Il  implore  l’affiltancc  du  Roi  de  Por- 
tugal , ibid.  Son  rétablilfemcnt , <6.  Son  fils  de 
même  nom  lui  fuccedc  , ibid.  Il  fe  hâte  d’écrire 
au  Roi  de  Portugal , & lui  envoyé  deux  Ara- 
balîadeurs  , 37. 

Alvas  ( Manuel  ) j Mort  de  ce  Gouverneur  Portu- 
gais, U.  J88. 

Alvay,  riacc,  XI.  514.  Volcan  d’Alvay , jzj. 

Alvercdo,  Ile,  XI.  x 1 8. 

Alvoredo,  Ile,  XI.  118. 

Alvorrh , Fadeur  Anglois  , II.  109. 

Aly  , Gendre  de  Mahomcc , voy.  Ali , Trince  # 

Alyaman  , Royaume  , & fa  fieuation  , I.  21.  Cé- 
lébrité de  fon  Commerce,  ioj. 

Aly  Daouft-Kam,  Nabab  ou  Viccroi , voy.  Daoud- 
Aly-Kam. 

Aly-Haskins  ou  Kaskins  , Interprète  , II.  28.  Ori- 
gine de  ce  Renégat  Portugais,  64.  Accompa- 
gné d'autres  Chefs  Turcs,  il  termine  une  affai- 
re, 6s. 

Aly  Pandio  Acatourou  . Seigneur  d'une  Ile  , VIII- 
209. 

Aly-Raja  , Seigneur  Mahoméran  , IX.  joi. 

Alzedo  y Hcrreira  ( Dom  Denis  de  ) , Préfidcm  Ef- 
pagnol , XIII.  4^7* 

Amaba,  X.  jjj. 

Amabc  , X.  j jo.  j JJ. 

Amabi  , petit  Etat , XI.  2jo. 

Amacurub  , PoilFon  venimeux,  XIV.  Jor. 

Amacufac  , Village , où  la  Police  favorable  an* 
Etrangers,  XI.  J28. 

Amada  , X.  j j j. 

Amadabat,  Place.  VIII.  478.  Cette  grande  Ville 
. eft  le  fîége  d'un  Officier  confidérablc  , ibid. 
Cette  Place  nommée  auffi  Amadabath  , X.  2r. 
Château  d’ Amadabath  , 4 j.  Palais  du  Roi , ibid. 
Beauté  des  murs  , 64.  Principale  Mofquée  de 
Banians.  Situation , grandeur,  rues  & édifice* 
d’Amadabath,  ibid.  Son  Commerce  , 4j.  Com- 
merce du  Change.  Revenus  d’Amadabath,  ibid. 
Tombeaux  d’Amadabath  , 66.  Les  Jardins  8c 
les  arbres  d’ Amadabath  lui  donnent  l’air  d’uue 
Forêt , 67.  Singes  dont  les  arbres  font  peupléf- 
Familiarité  de  ces  Singes.  Puiff’ance  & richclte* 
du  Gouverneur  d’Amadabath , ibid.  Diucr  fan- 
glant,  70.  Amadabat,  nommée  auffi  Abincd- 
Abad  , 209. 

Amadaïs , Temple,  X.  497* Ce  qu'on  y voit  yibid» 

Amadi  Ardé  , Sur-lntcndanc  d’une  Maifon  Roya- 
le, II.  jo8. 

Amaguaio  , Ile , XV.  4j  j. 

Amaguana  ou  Amana  , Ile,  XV.  4j  J. 

Amaguanna  . Rivicre  , nommée  auffi  RiodcGuaytj 
Jabamba , XIII.  4oj, 
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Amagiryo , lie,  XII.  I7J.  . 

A-mahan , ou  A ma-vang.  Signification  de  ce 
nom  , V.  519. 

Amaho  , Peuple,  IV.  îf. 

Àmakufa  , Ile,  X.  6y  1.  4. 

Amalik , Pays,  VII.  <1. 

Amana  , Rivière , XIV.  544.  17**  Ile  de  ce  nom  , 
XV.  6,  j. 

Amana*,  ou  Iles  Turques,  XII.  xo8. 

Amandabath  , Place  , XI.  651* 

Amandes  , voy  Amandiers. 

Amandiers.  Quantité  d’Amandiers  : leurs  fruits; 
dureté  de  la  coque  8t  fon  ufage  , VIII.  97^- 
Amandes  ameres  qui  fervent  de  Monnolc  , IX. 

9 f.  Amandes  qui  croillcnt  fur  des  Pins , X.  414. 

Amangafaki , Ville  , X.  yoi. 

Ama  Non  , ou  Murafaki  , fit  Si  Fai,  Moufle  de 
Mer  qui  fc  mange  , XI.  70 6. 

Amans  , toile  de  coton  , IX  606. 

Amapalla  , ( Golfe  d*)  XI.  946.  Ile  de  ce  nom  fie 
fa  Deferiprion  , ibid.  Comment  un  Capitaine 
Anglois  Ce  fait  conduire  à l’Ilc  d’ Amapalla*  948. 
Têtes  des  Infulaires  accompagnées  de  triltcflc  , 
ibid.  Golfe  & Ile  d' Amapalla  , XII.  4 V9- 

Amapcia  , Pays  , difficile  à traverser , XIV.  9 J 7. 

Arnaquas,  fruit  fie  fon  arbre,  V.  188. 

Amar,  Roi  de  Juida  , IV.  941. 

Amarall  ( André  de  ) , Portugais , commande  les 
Galcre*  de  l’Ordre  de  Saint  Jean  de  Jérulilcm  , 
I.  *04.  Il  attaque  une  Flotte  Egyptienne,  la  dé- 
fait en  partie,  & le  refte  prend  la  fuite,  ibid. 

Amaranga  , arbre  : vertu  de  fon  écorce , VIII.  544 

Amariiî , Province  , X.  547. 

Amaro,  riche  Marchand  Portugais  , IV.  514. 

Amnro  ( Saint  ) , Ile  , XIV.  114.  La  Ville  de  Saint 
Amaro  aban  lonnée  , 119. 

Amafan  ( Rade  de  ) , II.  141. 

Amatcaftic  , ou  Tcxcalamatl  & Tepcamatl , ar- 
bre fit  verru  de  fon  fruit,  XII.  <08. 

Amarirlan  , Ville,  XII.  49 *•  Compofition  & ligni- 
fication de  ce  nom  , 498. 

Amatta  do  Brafii , Bourg  , XIV.  199. 

A-ma-vang  , voy.  A ma  han. 

Amaxay , ou  Lègue , Ile  , & grand  nombre  d'au- 
tres au  long  de  fes  côtes  , II.  191. 

Amayacn  forte  de  Grenouille  , fie  fes  trois  cfpe- 
ces , XIV.  901. 

Amazones  du  Monomocapa  , V.  100.  Leurs  ufa- 
cs,  11 8.  Amazones  Tanares,  VIH.  4 ■»9-  Ile 
es  Amazones , X.  < 94.  Eau  du  Fleuve  des  Ama- 
zones , XI.  ) 9.  XII.  96.  Pays  des  Amazones  en 
Amérique,  XIII.  48.  La  Riviere  des  Amazones 
nommée  aufli  Maranon  , 141  , O fuiv.  Incer- 
titude fi t variété  des  fources  de  la  Riviere  des 
Amazones  , 9 80.  Opinion  la  plus  commune  fut 
fa  formation.  Carte  du  cours  de  cette  grande 
Riviere,  nommée  ai-fli  Maragnon  , ibid.  Sour- 
ces les  plus  éloignées  , fie  Rivières  qui  lui  vien- 
nent du  Sud  , 981.  Sources  moins  éloignées  fie 
Rivières  qui  lui  viennent  du  Nord  ,981.  Trois 
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routes  de  Quito  au  Maranon,  989.  Ce  Fiente 
forme  nnc  infinité  dites  dans  fon  cours,  984. 
Comment  les  bords  du  Maranon  fe  font  peu- 
plés , 986.  A qui  on  en  cft  redevable  » 987. 
Idée  générale  de  la  Riviere  des  Amazones  , 
XIV.  8.  Etendue  des  Pays  qui  la  bordent , ibid. 
Habitans  , 9.  Leurs  armes.  Leurs  outils  , ibid. 
Leur  Religion  , 10.  Eclairciflemcns  du  P.  d’A- 
cuna  fur  les  Amazones  d’Amérique,  18.  An- 
ciennes Cartes  de  l’Amazone  , 14.  Diverfes  for- 
mes du  Maranon  , té.  Profondeur  de  ce  Fleuve, 

1 8.  Dernière  Million  Efpagnolc  fur  le  Maranon  , 

9 j.  Dangers  de  la  navigation*  du  Fleuve  , 9 6. 
ÉclairciiTetnent  fur  les  Amazones  de  L’Amérique 
Méridionale,  98.  Extrême  profondeur  du  Fleu- 
ve , 99.  Communication  trouvée  entre  l'Onno* 
que  & le  Maranon,  40.  Réflexions  fut  les  Ma- 
rées de  l’Amazone,  41.  Pierres  des  Amazones, 
ibid.  Montagnes  riches  en  Métaux  , où  l’on 
fuppofe  que  les  Amazones  fc  retirent  ,49.  Pro- 
digieufe  grandeur  des  aibres  des  bords  de  l’A- 
mazone , ibid.  Obfcrvations  fur  les  deux  em- 
bouchircs  de  l’Amazone  , 48.  Poiflbns  de  la 
Riviere  des  Amazones , fie  autres  animaux  du 
Pays  ,i  y6 , 6*  fuiv.  Oifelux  de  l’Amazone , i6u 
Tabac  d’Amazone  , XV.  <>91. 

Ambaigtinga,  arbre  , fie  fes  vertus,  XIV.  907. 

Ambaïo  , nom  donné  aux  Chats  dont  les  Ne* 
grès  mangent  la  chair , IV.  190. 

Ambalam,  arbre  fingulier,  XI.  698. 

Ambanda , Contrée  , voy.  Angola. 

Ambandos  , Pays,  IV.  61 6. 

Ambar,  Ville , VIH.  4,16. 

Ambaré,  arbre,  fit  fon  fruit,  XI.  **f. 

Ambarvatfi,  ou  Varvatte  , Plante  , VIII  608. 

Ambaflades.  Une  du  Roi  de  Bénin  en  Portugal,  ï. 
16.  Ambafladeurs  Portugais  à la  Cour  du  Prête 
Jean  , 18.  Plufleurs  Ambaflades  Portugaifes,  10. 
Député  de  Vafco  de  Gama  à Caiécut , 9 y.  Am- 
bafl'adeur  du  Roi  de  Mélindc  à celui  de  Por- 
tugal ,f  1.  réputés  de  Cananor  fit  de  Coulan  aux 
Portugais,  66.  Diverfes  Ambaflades , 1 f 8.  Am- 
bafladeur  Portugais  à la  Chine  , 1 17.  Députa- 
tion du  Roi  de  Bantam  à un  Amiral  Anglois, 
477.  Députation  du  Roi  deNartîngue,  II.  110. 
Des  Anglois  à un  Aga  Turc  , 1 90.  Deux  Jéfui- 
tes  arrivent  au  Japon  avec  La  qualité  d'Ambaf- 
fadeurs  , 107.  Ambaflade  d’un  Prince  Nègre  aux 
François,  4 j6.  Députation  d'un  Amiral  Fran- 
çois au  Roi  de  Galara  ,9x9.  Députation  des 
François  au  Roi  de  Burré  , III.  998.  Retour 
des  Députés,  999.  Députation  ou  Ambaflade 
des  Anglois  au  Roi  du  Pays  de  Seflos  ou  Sef- 
tro , 449.  Députât,  des  Anglois  au  Roi  de  Schcr- 
bro  , 489.  Réception  des  AmbaflaJeurs  à la 
Cour  des  Qnojas,  fioi.  Députât,  du  Roi  d’Ar- 
dra  aux  Fiançois,  IV.  9.64.  Ambaflade  du  Roi 
d’Ardra  en  France  , fit  qualités  de  l'Ambafljr- 
deur , j7 6 , & Juiv.  Ambaflade  du  Roi  de 
Congo  à un  Capucin  Millionnaire  } y J4« 
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tation  d’un  Millionnaire  à Loanda  pour  la  Cou- 
ronne de  Congo,  j «j.  Ambafladeurs  de  Congo 
au  Comte  Maurice,  (1).  Ambafladeurs  Por- 
tugais à la  Cour  de  Congo  , V.  48.  AmbalTade 
Portugaifc  à l'Empereur  du  Monomotapa,  tio. 
AmbalTade  Hollandoifc  à Pcking.  1 ;o.  Ambaf- 
fade  Hollandoife  pour  la  Chine  ; dequoi  com- 
pofée  , i)«.  Départ  de  celte  AmbalTade  , & dé- 
tail de  fa  route  , 1 17  , 6>  fuiv.  Ambalfadeur 
Mofcovire  à la  Cour  de  Pcking,  igp.  Ambaf- 
fadcur  du  Grand  Mogol  à la  Cour  de  Pcking, 
X70.  L'AmbalTadcur  de  Mofcovie  part  de  la 
Chine  fans  être  reçu  St  l'Audience  de  l'Empc- 
teur,  îc  pourquoi  , 171.  Peinture  de  quelques 
AmbalTadeurs  à la  Cour  de  Pcking , 17}.  Ils 
font  conduits  à la  Cour  de  l'Audience , 174. 
On  leur  donne  trois  fcfHns  > i7«.  Ordre  de 
cette  Fête  , ibid.  On  délivre  aux  AmbalTadeurs 
les  préfensde  la  Cour,  178.  En  quoi  confident 
ccspréfcns-  Préparatifs  du  départ  des  AmbalTa- 
deurs. Comment  ils  reçoivent  la  Lettre  de  l'Em- 
pereur , ibid.  AmbalTade  Hollandoifc  vers  le  Roi 
de  FoKycn  , 181.  Autre  AmbalTade  Hollan- 
doife à la  Chine  k dans  la  Tartarie  orientale , 
Jtl.  Députés  de  ljquean  complimentés,  317. 
AmbalTade  Coréenne  à la  Cour  de  Pcking,  )J4. 
EclaircilTcmcns  fur  les  Ambaffades  Hollandoi- 
fesà  la  Chine  , jt;?.  AmbalTadcuts  Hollandois 
qui  fe  plaignent  du  jugement  que  les  Chinois 
portent  de  leur  Nation  , Î7  r.  Conduite  qu'ils 
tiennent  dans  leur  route  jufqu'à  Pcking , ibid. 
Tulle  état  d’une  AmbalTade  Hollandoifc , 575. 
Conduite  des  AmbalTadeurs , ibid  Ptéfens  par- 
ticuliers des  AmbalTadeurs  Hollandois  , 57  p. 
Quatre  AmbalTadeurs  Chinois  envoyés  aux  Hol- 
landois , y 8 ) . Leurs  propofitions  réfutées,  ibid. 
AmbalTade  Portugaifc  reçue  avec  peu  d’égards 
à la  Chine,  41c.  Les  Portugais  en  parlent  au- 
trement, 417.  Difficultés  de  l'AmbalTadeut  pour 
le  cérémonial.  Embarras  de  cette  AmbafTade 
faute  d'argent.  L'AmbalTadeut  appcllé  à la  Cour, 
ibid.  Difficultés  fur  la  Lettre  de  fon  Roi , 41 8. 
Humiliation  qu'il  cfTuie,  ibid.  Solemnité  d'une 
dépêche  ou  députation  à l’Empereur  de  la  Chi- 
ne , 471.  AmbafTadeur  de  Ruffic  à la  Chine, 
joj  . Autres  Envoyés  de  Ruffie  à la  Chine , j 1 8, 
AmbalTadeurs  Chinois  nommés  pour  la  Ruffie. 
Jlt.  AmbafTade  de  Mezza  Barba  vers  l'Empe- 
tcur  de  la  Chine,  jjs.  Députation  de  deux  Lé- 
fuites  à Rome  , k pourquoi , j t f.  Reproches 
de  l’Empereur  Chinois  touchant  des  Députés  en- 
voyés en  Europe , J (O.  AmbalTade  Tartate  , VI. 
jd.  Comment  tes  AmbafTadeuts  Etrangers  trai- 
tés il  la^hine,  j8j.  Tribunal  des  Envoyésdc 
la  Chine  , 41t.  AmbalTadeurs  de  ht  Corée  peu 
rcfpeélés  à la  Chine  , k pourquoi,  501.  Ambaf- 
fadeurs  Coréens  engagés  dans  une  confpiration 
contre  l’Empereur  delà  Chine,  fil.  AmhalTa- 
de  Laponoitc  à la  Cour  Chinoifc , 5I4.  Excès 
d'incontinence  dans  un  Ambaftàdcur  Chinois  , 
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ftj.  AmbalTade  de  Jenghiz  khan  au  Sultan  de 
Katafm  , VII.  59.  Deux  célèbres  Ambafl'adcs, 
ji.  Une  du  Roi  du  Tibet  au  Grand  Mogol  , 
11  j.  Témoignage  d'un  AmbalTadcur  Chinois) 
11  j.  Les  Envoyés  défrayés  entre  l’Empereur  de 
la  Chine  k le  Grand  Lama  , iji.  AmbalTade 
des  Si-fans  mal  reçue  à la  Chine  , t 57.  Atnbaf- 
fade  du  Grand  Seigneur  à la  Cour  d'Abdallah  , 
180.  AmbafTadeur  Ufbck  à la  Cour  de  Piertc  le 
Grand  , soi.  Caraéfcrc  de  cct  AmbalTadcur  k 
fes  récits  , ibid.  Ambaffades  des  l'utcs  aux  Ro- 
mains, t }8.  Millionnaires  envoyés  par  le  Pape 
en  Tartarie  avec  la  qualité  d'Ambalfadeurs  , 
147.  AmbalTade  du  Pape  au  Grand  Khan  des 
Tartares  , ajo.  Nombre  étrange  d'AmbalTa- 
deurs , ryt.  AmbalTadcuts  de  deux  Ducs  au  Pa- 
pe, MJ.  Avec  quel  mépris  font  traités  des  En- 
voyés du  Pape , kCi.  Ambafladeurs  Tartares  en- 
voyés à Saint  Louis  , i«j.  Sujet  de  cette  Ara- 
balfade , ibid.  AmbalTadcuts  de  Saint  Louis  au 
Khan  Tartare,  164.  AmbalTadcur  Tattarc  en- 
voyé au  Pape , jo8.  AmbalTade  de  Schah  Rokh 
fils  de  Tamcrlan  à la  Cour  du  Catay  ou  de  la 
Chine,  174.  voy.  Schah-Rokh.  AmbalTadeurs 
Efclavesen  Tartarie  , 401.  Traité  pour  les  Am- 
balTadcs  entre  la  Chine  fie  quantité  de  Princes  , 
419.  AmbalTadcuts  Chinois  pout  un  Congrès 
entre  la  Chine  k la  Ruffie  , 447.  Honneur  ac- 
cordé à CCS  Ambafladeurs,  448.  Leur  arrivée  à 
Cha-ho,  ibid.  Ils  campent,  & honneurs  qu’ils 
reçoivent,  449.  Ces  AmbalTadcuts  foitcnr  de 
la  Chine , 4jr.  Vifite  qu’ils  reçoivent  des  Man- 
darins k des  Lamas,  455.  Temple  où  ilsdef- 
eendent.  Ils  y trouvent  un  Lama  immortel 
ibid.  Vifite  du  Temple,  4jf.  Us  fe  remettent 
en  marche , 4J6.  Divifion  de  la  Caravane  en 
trois  bandes  , ibid.  Deux  des  AmbalTadeurs  fe 
rejoignent , 458.  Tous  les  Ambafladeurs  fe  re- 
joignent, 4<o.  Ordres  qu'ils  reçoivent  de  l'Em- 
fereur.  Mandarins  qu'ils  dépêchent  àSelingha, 
ibid.  L’Ambafladc  retoome  à Pcking,  46 j . jfc 
font  traités  pat  nn  Tayki.  Un  d’eux  donne  une 
Fête  à fes  Collègues,  ibid.  Continuation  de  la 
route  , 4<f.  L'Ambaflade  fuit  la  route  Impé- 
riale , 468.  Continuation  de  leur  route  jufqu'à 
Pcking,  47a.  Autre  Ambafladr  Chinoifc,  474. 
Provifions  envoyées  aux  Ambafladeurs  , 478. 
ChafTe  fingulicre  de  la  Caravane , 478.  Difficul- 
tés de  la  Caravane  au  pafTage  d'une  Rivière 
480.  Rencontre  de  quelques  Brigands.  Embar- 
ras pour  les  Bétcs  de  charge  , ibid.  Avis  qu’on 
trouve  affiché  fur  la  tonte,  481.  Officiers  dé- 
putés à Nipchcu  , ibid.  Arrivée  d'un  Député  du 
Gouverneur  de  Nipchcu,  481.  Honneur  qu'on 
rend  aux  Ambafladeurs  , ibid.  Leur  arrivée  à 
Nipchcu  ,48  t.  Ordre  de  leur  Camp , 484.  Lieu 
défigné  pour  les  Conférence!,  ibid.  Lettre  qu'ils- 
écrivent  aux  Plénipotentiaires  Mofcovitcs,  48 y.. 
Envoyé  des  Plénipotentiaires  Mofcovitcs  aut 
AmbalTadeurs  Chipais.  Conférence  de  cct  Enr 
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voyé  avec  les  AmbalTadcurs.  Scs  plaintes  , ibid. 
Scs  demandes  , 4S6.  Politertes  qu  on  lui  fait, 

& comment  il  les  reçoit.  Autre  Envoyé  des 
Mofeovites  , ibid.  Réponfe  des  Mofeovites  aux 
AmbalTadcurs  Chinois  » 487.  Préfens  du  Gou- 
verneur de  Nipcheu  aux  deux  Chefs  de  l’Ambaf- 
fade  Chinoife.  Approche  des  Plénipotentiaires 
Mofeovites  , ibid.  Arrivée  du  premter  Plénipo- 
tentiaire , 488.  Conditions  réglées  pour  les 
Conférences.  Défiance  des  AmbalTadcurs  Chi- 
nois. Mauvais  effet  qu'elle  produit,  ibid.  Les 
Ambafladeurs  fc  rendent  de  parc  Se  d'autre  au 
lieu  de  l'Aflemblée  , 489.  Marche  des  Chinois. 
Marche  des  Mofeovites.  Qui  eft  le  Plénipoten- 
tiaire de  Mofcovic,  ibid.  Ordre  des  Places  aux 
Conférences , 490.  Ouverture  des  Conférences. 
Premières  proportions  pour  le  Reglement  des 
limites  , ibid.  Seconde  Conférence  ,491.  A 
quelle  occafion  rompue  , ibid.  Bornes  que  les 
Ambafladeurs  Chinois  veulent  aflîgncr  aux  deux 
Empires  , 49  t.  Difficulté  fur  le  Pays  des  Rallias, 
ibid.  Difficultés  de  b part  des  Mofeovites,  49). 
Dernière  réfblution  des  Mofeovites.  Elle  cho- 
que les  Chinois.  La  négociation  traîne.  Incerti- 
tudes desTajins,  494.  Les  Mofeovites  accor- 
dent beaucoup.  Les  Chinois paroifTent  abandon- 
ner les  négociations , ibid.  Ils  repartent  la  Ri- 
vière , 49 y.  Précautions  des  Mofeovites.  L’Au- 
teur de  cette  Relation  fc  rend  à Nipcheu  & con- 
clut le  Traité.  Articles  que  les  Mofeovites  font 
propofer , ibid.  Réponfe  des  AmbalTadcurs  Chi- 
nois, 496.  Ondrcltc  le  Traité.  Explication  que 
les  Mofeovites  demandent  , ibid.  Les  Jéfuites 
confultés  au  Confcil  des  Tajins  : leur  réponfe  , 
497.  Crainte  des  Tajins.  Proportion  des  Mof- 
eovites , ibid.  On  s'accorde  enfin  fur  les  pré- 
tentions, 498.  Le  Traité  cftdrelfé.  Exordc  du 
Traité.  Les  AmbalTadcurs  s'affcmblcnt  pour  en 
jurer  Tobfervarion  , ibid.  Formalités  du  ferment, 
499*  Les  Chinois  jurent  parle  Dieu  des  Chré- 
tiens. Leur  formule  , ibid.  Pourquoi  cette  for- 
mule n’cft  pas  employée  , joo.  Echange  des 
Exemplaires  du  Traité.  Il  eft  exécuté  fur-Ie- 
champ.  Les  Ambartadeurs  fe  féparent.  Préfens 
des  Mofeovites  , ibid.  Préfens  des  Chinois  , 
501.  Préfens  faits  aux  deux  Jéfuites.  Retour  des 
AmbalTadcurs  à Peking.  Pluficurs  perfonnes 
noyées  au  partage  d'une  Rivière.  Vilîcc  que  les 
AmbalTadcurs  reçoivent  de  plufieuis  Taykis  Kal- 
kas , ibid.  Autre  vifitc  d’un  Prince  Kalka  , jox. 
Deux  des  AmbalTadcurs  fc  rendent  en  porte  au- 
près de  l'Empereur  , joj.  Combien  l'Equipage 
fouffre  , ibid.  On  rentre  fur  les  Terres  de  l’Em 
pire,  J04.  Vifitc  d’un  Lama  Se  fon  préfcnc  ri- 
dicule , ibid.  Sort  d’un  Envoyé  Mofeovite  , f 17. 
Arrivée  d’un  Envoyé  Mofeovite,  37t.  Ambaf- 
fadeur  du  Khan  des  Eluths  ou  du  Dalay-Lama, 
601.  Audience dun  AmbalTadcur  duDalayLa- 
pia  , 611.  Explications  de  T AmbalTadcur  que  le 
Tip*  du  Dalay  Lama  cpvoyc  à TEmpereux  de 


la  Chine,  VIII.  17.  L'Ambafladeur  de  RaWan 
implore  1a  clémence  Impériale,  19.  Envoyés 
Portugais  de  Bantam  , 97.  Leurs  difeours  , ibid. 
Un  AmbalTadcur  Portugais  annonce  malheur 
aux  Hollandois  ,161.  Députation  du  Roi  de 
Johor  à une  Flotte  Hollandoife,  314.  Infidé- 
lité d'un  AmbalTadcur  Siamois  , 333.  Préfens 
des  AmbalTadcurs  de  .Siam.  Motifs  de  cette  Am- 
bartade , ibid.  Arrivée  Se  farte  d’une  AmbalTa- 
dc  Portugaife  à la  Cour  du  Japon  , 406.  Les 
Ambartadeurs  Portugais  & Cartillans  mal  reçus, 
407.  Etranges  AmbalTades  Hollandoifes  , 31*, 
Fermeté  fingulicre  d’un  AmbalTadcur , j 1 3.  Dé- 
putation des  François  au  Gouverneur  du  Fort 
Dauphin  , *69.  Deux  Envoyés  de  France  aux 
Indes  Orientales,  IX.  3.  Ambartade  de  Louis 
le  Grand  à la  Cour  de  Siam  , 113.  Deux  Am- 
balladeurs  Siamois  envoyés  en  France,  160. 
Reglement  pour  les  cérémonies  de  l’Ambarta- 
dcur de  France  à la  Cour  de  Siam  , 163.  Objet 
de  l'Ambartade  de  France  à la  Cour  de  Siam  , 
174.  Autres  Envoyés  du  Roi  de  France  à la  Coût 
de  Siam,  17  6.  En  quoi  confident  les  principa- 
les inllruélions  des  Envoyés  de  France,  19$. 
Favorables  difpofitions  du  Roi  de  Siam  à leur 
égard  , ibid.  Retour  des  deux  AmbalTadcurs 
Siamois  Se  formalités  qui  les  regardent,  197. 
Récit  qu’ils  font  de  leur  Ambartade  au  Seigneur 
Confiance  , 198.  Le  Roi  de  Siam  fe  fait  lire 
leur  Journal , ibid.  Le  Miniftre  de  Siam  vifite 
incognito  les  Envoyés  François,  199.  Les  En- 
voyés le  vifitent  de  même  Se  loupent  avec  lui, 
ibid.  Complimcns  faics  aux  Envoyés  François  , 
100.  Leur  première  Audience.  Repas  qui  leur  eft 
donné  , ibid.  Ils  fc  rendent  à Louvo  ,101.  Se- 
conde Audience  , 201.  Envoyés  du  Roi  de 
Siam  aux  Cours  de  France  Se  de  Rome  , 109. 
Ils  font  le  voyage  de  Rome  avant  l'Audience 
du  Roi  de  France,  in.  Préparatifs  du  Pape 
pour  les  recevoir,  111.  Comment  traités  à Ro- 
me. Cérémonies  de  l’Audience  , ibid.  Préfens 
qu'ils  fon:  au  Pape  de  la  part  du  Roi  leur  Maî- 
tre , 113.  Comment  les  Envoyés  Siamois  fa- 
lucnt  Sa  Sainteté  , 114.  Carertes  qu’ils  reçoi- 
vent. Leur  difpofition  pour  le  Chrillianilme. 
Lcur  retour  en  France  , ibid.  Célèbre  Ambartade 
Portugaife  à Siam  , il*.  Grande  Ambartade  Sia- 
rooife  pour  le  Portugal , ibid.  Récit  du  naufra- 

?c  de  cette  Ambartade  , 117.  6*  fuiv.  Trifte 
cat  du  premier  AmbafTadeur , xio.  Ce  pre- 
mier AmbalTadcur  s'arrête  avec  un  jeune  Hom- 
me qu'il  aime , ibid.  Humanité  d’un  Ambarta- 
deur Siamois,  130.  Un  AmbafTadeur  de  Bor- 
néo tue  le  Roi  de  Pan,  361.  Ambartade  Tar- 
tare  à la  Cour  de  la  Cochinchinc  . 413,  6» 
fuiv.  La  fille  d’un  AmbafTadeur  Cochinchinois 
fc  brûle  avec  le  corps  de  fon  mari , 417.  En- 
trée de  TAmbartadeur  Tartarc  à Fanaugrcm.  Sa 
réception  dans  le  Palais  du  Roi , ibid.  Ambaf- 
fade  du  Roi  de  Brama  à 1a  Cour  du  Calaimu- 
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ham  , 439.  Cérémonies  de  cette  Encrée  , 464. 
Encrée  du  meme  AmbalTadcur  à Timplam,  4CC. 
Cérémonie  pour  fa  réception  , 467.  Comédie 
jouée  devant  l'Ambafladeur  & le  Calaminham  , 
469.  Retour  de  cet  AmbalTadcur  8c  (à  route  , 
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baflade  exercée  par  une  Femme , 477.  Arabaf- 
fade  Angloife  à la  Cour  du  Mogol,  X.  1.  Am- 
balfadc  de  Pcrfc  à la  Cour  du  Mogol  , 17. 
L’AmbalTadcur  Pcrfan  part  fort  maltraité  , 49. 
AmbalTadc  du  Duc  de  Holflcin  en  Mofcovic  8c 
en  Pcrfe  » 57.  AmbalTadcurs  du  erand  Tibet 
▼ers  le  Mogol , 11C.  AmbalTadc  d'Ethiopie  à la 
Cour  du  Mogol , 118.  Préparatifs  Sc  préfens  , 
ibid.  Voyage  des  AmbalTadcurs  d'Ethiopie  ,119. 
Leurs  infortunes.  Comment  traités  des  Mogols. 
Ibid.  EcIaircilTcmcns  qu’ils  donnent  fur  la  lour- 
ce  du  Nil,  110.  Députation  du  Roi  d'Yemen 
aux  François , 191.  Députés  François  à la  Cour 
du  Roi  d'Yemen  , ibid.  Arrivée  d'un  *AmbalTa- 
deur  Turc  à Mouab  , 197.  Il  fe  plaint  du  tranf- 
port  cxcelTif  des  Caffcs , ibid.  AmbalTadc  Suc- 
doife  à la  Cour  de  Pcrfc,  480.  AmbalTadc  an- 
nuelle des  Hollandois  de  Batavia  au  Japon  , 
484.  Train  d'un  AmbalTadcur  Hollandois  . 491. 
Il  arrive  à la  Cour  du  Japon  , <11.  Comment 
il  obtient  Audience  , fij.  Raifons  qui  tendent 
cette  Audience  cuticule  , ibid.  6»  fuiv.  Ambaf- 
fadeurs  Portugais  condamnés  au  fupplice  ,611. 
Envoyé  d’Angleterre  à la  Cour  de  Danncmark , 
XI.  333,  & 3 *4.  Députés  de  l'Empereur  du 
Mexique  aux  Efpagnols , 539.  A mbaflades  en- 
tre les  Cours  de  Portugal  & d’Efpagnc  , XII. 
38.  Députation  d'un  Cacique  à Cortcz , *7}. 
Députés  du  même  Cacique,  179.  Mocc/uma , 
Empereur  du  Mexique  députe  deux  de  fes  Ne- 
veux aux  Callillans , 184.  Explication  de  Cor- 
tex avec  eux,  ibid,  Ufagcs  Méxiquains  dans  les 
Ambaiïadcs  , 19  j.  Comment  les  Députés  de 
Cortcz  font  reçus  à Tlafcala.  Leur  dilcours  au 
Sénat,  ibid.  Cortcz  rencontre  ces  Députés  en 
fore  mauvais  état , 1 96.  Députation  du  Sénat 
Tlafcalan  au  Camp  de  Cortcz,  *04.  Cérémonies 
de  la  marche  des  Députés  , ibid.  Offres  qu'ils 
font  à Cortcz , )oj.  Réponfc  Sc  réfolution  de 
ce  dernier.  Nouveaux  AmbalTadcurs  de  Morc- 
7.uma  , ibid.  Députation  des  principaux  Séna- 
teurs de  Tlafcala  à Cotiez,  308.  Les  AmbalTa- 
dcurs Méxiquains  congédiés  311.  Ils  panent 
mécontcns  , 313.  AmbalTadcurs  qui  entrepren- 
nent de  tromper  Cortcz»  3 14.  Précaution  prilc 
à.  l'égard  de  ccs  AtnbalTadeurs  ,318.  Ils  feignent 
d'ignorer  une  confpiration  , ibid.  Autres  Am- 
balfadcurs  de  Motczuma  , 8c  leur  diUrmulation  , 
310.  L’Empereur  du  Mexique  envoie  des  Am- 
bafladeurs  à Tlafcala  , 383.  Députation  d'un 
Inca  du  Pérou  à Pizarrc  Général  Efpagnol , 
XIII.  61.  Député  d’un  autre  Prince  Indien  au 
même  ,63.  Députes  envoyés  en  Efpagne  , i6t. 
Leux  départ,  iûj.  Ils  s'emparent  de  U Floue 
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du  Viceroi,  ibid.  Leur  fort , 1*4.  Députés  que 
Pizarrc  8c  les  PartiGuis  envoyent  en  Efpagne  , 
J 9 1.  Obfcrvation  fur  le  choix  de  ccs  Députés , 
19».*  Députation  à Calvin,  XIV.  191.  Arnbaf- 
fade  du  Roi  de  Portugal  à la  Haie  , tu.  Récit 
du  Député  d'un  Cacique  , 370.  AmbalTadc  An- 
gloife au  grand  Sachem,  ji  6. 

AmbalTadcurs , voy.  Ambaflades. 

AmbalTo-Congo , Ville,  I.  19. 

Ambayba  , arbre , XIV.  307. 

Ambcla , arbre  de  deux  cfpcccs , 8c  leurs  fruits 
XJ.  Cf  8. 

Ambcllo,  fruit  fauvage,  VIII.  J40. 

Ambi  , petit  Animal,»  V.  87. 

Ambil , petite  Ile  » 8c  fon  Volcan  , X.  39T.  Cette 
lie  cft  déferre , XI.  jij. 

Ambize  Angalo . ou  Porc  d’eau , Poilfon  , IV.  Si  j. 
Nomme  aufli  Ambize. Angulo , V.  j».  Où  te 
trouvent  les  Ambize  Angulos.  Leur  Pefcrip- 
tion  , réi</.Propriété  de  quelques  os  de  cet  Ani- 
mal , 95. 

Arabize-Angulo , voy.  Ambize-Angalo. 

Ambizi-Omarare , t’eft-à-dire  ,Poilfon  de  rocher  j 
coquillage,  & là  propriété,  V.  Ji.&  j». 

Amblau  , Ile  , VIII.  j«j. 

Amblimont  ( Marquis  d’ ) , commande  un  Vaif- 
feau  de  Roi , XV.  fO»  8c  joj.cité,  j»». 

Ambo  , Province,  IV.  451. 

Arnboa  , Bourg  , IX.  J74. 

Amboille  ou  Anthuria  , territoire , IV.  SU.  Ef- 
clavcs  d'Amboille  cftimés,  6 58.  Duché  d’Am- 
boillc , V.  ». 

Amboinc,  Château  ou  Fort,  voy.  Amboyne. 

Amboly  , Village  , X.  8;. 

Ambon,  arbre  & vertus  de  fon  fruit,  XI.  «jî. 

Anrbundos,  Monarchie,  V.  ».  Habrtans  nommés 
Andal-Ambondos , lit. 

Amboulle  , Province,  VIII.  jj7. 

Ambouton  , petite  hetbe  , Sc  fon  ufacc  , VIH. 
S11. 

Amboyne  . Ile  , Château  8c  Place  des  Portugais 
aeX/r MoluSucs  • I.  40C.  Les  Hollandois 
cbaflenr  les  Portugais  d'Amboinc,  VIII.  504. 
Capitulation  du  Fort  , ibid.  Obfcrvation  fut 
1 ctabliircment  des  Hollandois  â Amboine,  )îp. 
Un  Amiral  tâche  de  fe  concilier  les  Habitans, 
‘bid.  Ile  d Amboine  comptée  au  rang  des  Mo- 
luqucs  , jsj.  Sa  Defetiption  , J64.  Témoigna- 
ge des  anciennes  Relations  , )<j.  Derniers 
éclaircirtemens  fur  Pile  d'Amboinc  , ibid.  Ville 
d Amboine , j 66.  Planche  de  la  ligure  d’un  In- 
fulaire  d'Amboinc  armé  pour  la  guerre  , r 6 7„ 
Forts  des  Iles  voifincs  d’Amboinc.  Témoignage 
d'un  Voyageur  Hollandois  fur  l'Ilc  d'Amboinc  , 
‘bld.  Trois Confeils  à Amboinc.  570.  Etat  du 
Chriftiattifme  dans  l He.  Ecoles  publiques , ibid.. 
Témoignage  d'un  Hollandois  lut  l’état  préfent 
d’Amboinc  , J7;.  Amboiniens,  Habitans  de 
Batavia,  48 j.  Noirs  d’Amboinc  , XI.  »7j. 

Ambozes  (Cote  d‘).  IV.  444.  Territoire  d'Ams- 
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boxes  , 449.  Scs  Montagnes  le  font  nommer 
Tierra  alla  de  Ambofi.  Villages  du  Pays  d'Am- 
bozes , ibid.  Noms  que  les  Habitans  donnent 
à leurs  chiffres  , 440.  Iles  d'Ambozcs.  Leur 
fertilité.  Rade  du  Commerce , ibid. 

Ambozi  ( Tierra  alra  d’ ).  voy.  Ambozcs. 

Ambrambo  , Pays , IV.  fl. 

Ambre.  Etrange  mafle  d'ambre  gris , I.  449.  L'Am- 
bre commun  à Kankamara  dans  l'Ile  de  Mada- 
gafear , H.  xi.  Obfcrvation  fur  le  choix  de 
cette  Marchand i fe , 185.  Les  Chats  fauvages 
& les  Tortues  mangent  cette  précieufc  gom- 
me, dans  Hic  de  Sal,  )*)•  Lieux  où  il  s'en 
trouve  , On  le  contefaic  , & 3*3.  Opi- 

nions fur  l’ambre  gris  8c  blanc  , 401.  Point 
d'Ambre  fur  les  Cotes  de  Congo  , 6c  pour- 
quoi , V.  91.  Valeur  de  l’Ambre  jaune,  VH. 
118.  L'Ambre  gris  fc  tire  du  ventre  de  la 
Baleine  , 370.  Commerce  d’Ambre  jaune  , IX. 
J44.  Ambre  gris  du  Japon , X.  4j7.  Où  il  fc 
trouve  & comment  on  le  perfectionne.  Manière 
Chinoifc  de  l'efTayer  , ibid.  Ambre  gris  des  In- 
des Orientales,  XI.  <78.  Groflc  malfc  d’Ara- 
bre  gris  de  laquelle  une  Pointe  prend  le  nom  , 
XV.  590.  Piodigicufc  mafle  d’Arabrc  gris  , 
M. 

Ambrettc  , voy.  Abcl-Mosh. 

Ambriz  , Rivière.  Sa  fituation  8c  fes  qualités  , IV. 
4r  1 , 6t  611.  Ce  nom  écrit  Ambrizc;  617.  618. 

Ambroifc  , Capucin  , Supérieur  d'une  Million  , 
xend  un  important  fervicc  à la  Compagnie 
Francoife  , IX.  3 6c  4.  Effet  de  fon  difeours,  f. 

Ambrofe  , Anglois , obtient  la  liberté  , XI , 4M» 

Ambrofîo(  Angra  de  S.  ),  Port,  V.  104. 

Ambuclaou  Amboillc  , Territoire,  IV.  4i4. 

Ambu!,  Place,  II.  48}. 

Ambus , Pays  , V.  96. 

Ambuya  , Maître  d'Hôtcl  à la  Cour  du  Mono- 
motapa  ; droit  de  cec  OfEcier  , V.  2.16. 

Amdcra  , Pays,  IV.  61  r. 

Amcdco  , Capucin  Millionnaire,  IV»  J 3°. 
Amcifa,  Ville,  IV.  6t. 

Amelia,  belle  Ile,  XIV.  584. 

Amcmnonigy  , Village  , X.  4t. 

Améric  Vclpuce  ,voy.  Vcfpucc  ( Amène  ), 

Amérique.  Sa  première  découverte  par  Chriftophe 
Colomb  6c  enfuite  par  les  Portugais  oui  en  ont 
la  principale  gloire , I.  r.  Palmiers  de  l’Amé- 
rique , III.  158.  Continent  de  l'Amérique  ob- 
fervé  fur  des  Cartes  Japonoifes , X.  y fi.  Cane 
réduite  de  la  partie  la  plus  méridionale  de  l'A- 
mérique , XI.  67.  Iles  entre  l’Afrique  & l'A- 
mérique , t4t.  Obfervations  fur  les  Sangliers 
de  l'Amérique,  y}  8.  Remarques  fur  les  Cartes 
Géographiques  de  l'Amérique  , XII  tvj.  Carte 
des  Iles  de  l’Amérique  , &c.  9.  Améric  Vcf- 
pucc ufurpe  l’honneur  d'avoir  découvert  le  Con- 
finent de  l'Amérique,  6c  lui  donne  fon  nom  , 
90.  Ce  qui  confirme  le  nom  d’Amérique  au 
nouveau  typudç,  14;,  Decouvertes  auSuddç 
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l'Amétique,  toy.  Viéloire  la  pfu«  célébré  des 
Européens  dans  l'Amérique,  381.  Obfervations 
d’un  Auteur  fur  le  Gouvernement  de  l'Améri- 
que, j 81.  Carte  de  l’Amérique  Méridionale, 
XIII.  1.  Comment  on  connoît  les  Terres  au 
Nord  de  l'Amérique  , 10.  Climat  d’une  Côte 
de  l'Amérique  , 13.  On  reprend  les  évenemeus 
qui  conduiîcnt  aux  découvertes  de  l'Amérique  , 
38.  Defcripcions  des  premiers  Pais  découverts 
dans  l'Amérique  Méridionale  , , 6*  fuiv. 

Jugement  de  M.  de  laCondamine  fur  les  Lan- 
gues d'Amérique  , y7i.  Eclairciflcment  fur  les 
Amazones  de  l’Amérique  Méridionale  , XIV. 
8.  Hiftoire  Naturelle  des  Régions  Efpagnoles 
c l'Amérique  méridionale  , ioj.  Arbres  , fruits 
6c  plantes  de  llfthme  de  l'Amérique,  ibid.  6» 
fuiv.  Fruits  qui  ne  viennent  point  dans  llfth- 
me  de  l’Amérique  , ni.  Tabac  du  Pais  de 
Llfthme  de  l'Amérique,  ni.  Comment  les  In- 
diens fument  dans  Vlfthmc.  Remarque  fur  le 
terroir  de  l’iflhmc  , ibid.  Animaux  ds  Llfthmc 
Je  l'Amérique,  Ht.  b fuiv.  Ses  Poiflbns,  ity. 
Pèche  des  Indiens  de  llfthmc  , n4.  Origine 
des  Mamelus  de  l’Amérique  Méridionale  , 6c 
leurs  ravagée  , xyj.  Voyages  6c  Etabliflemens 
des  François  dans  l’Amérique  Septentrionale  _ 
4iy.  b fuiv.  Voyages  , Découvertes  6c  Erablil- 
fement  des  Anglois  dans  l'Amérique  Septen- 
trionale , 4j9  & fuiv.  Premier  Canton  de  l'A- 
mérique qui  donne  de  la  pierre  à Chaux , y y 8. 
Obfervations  générales  fur  les  Colonies  Angloi- 
fes  du  Continent  de  l'Amérique,  584.  Mon- 
noie  (îngulierc  de  ces  Colonies,  587.  Suite  des 
Voyages , Découvertes  6c  Etabliflcmens  des 
François  dans  l’Amérique  Septentrionale  , y 89. 
b fuiv.  Obfervations  6c  confcils  de  la  Hon- 
tan  pour  les  découvertes  qui  reftent  à faire  en 
Amérique,  717.  Eclairciflcment  fur  les  différends 
des  François  6c  des  Anglois  dans  l'Amérique 
Septentrionale , 7y4.  Il  elt  incertain  comment 
l'Amérique  cft  peuplée , XV.  1.  Réflexions  for 
cette  matière , 1.  Lumières  qu’on  peut  efpérer 
de  la  confrontation  des  Langues  , 3.  Change- 
ment des  Traditions  , ibid.  Rapport  des  Lan- 
gues cotr'elles,  4.  Différence  aofolue  de  quel- 
ques Peuples  de  ce  Nouveau  Monde,  y.  Cnan- 
gemens  qui  donnent  de  la  vraifcmblance  à d’au* 
très,  ibid.  Autres  argumens  , 4.  Caraélere  , 
Ufages  , Religions  & Moeurs  des  Indiens  de 
l’Amérique  Septentrionale  , 7 Idée  générale  des 
Sauvages  du  meme  Pays , ibid.  b fuiv.  Culture 
des  Terres,  41.  Hiftoire  Naturelle  de  l'Améri- 
que Septentrionale,  115,  b fuiv.  Oi  féaux  de 
l'Amcnque  Septentrionale  , zi4.  Poiflbns  des 
Lacs,  130.  Bois  de  l’Amérique  Septentrionale, 
134.  Grains  6c  légumes,  x 34.  Plantes  médeci- 
nalcs  , ibid.  Obfervations  particulières  fur  les 
Tays  les  plus  éloignés  du  Nord,  i4i.  b fuiv. 
Voyages  5c  Etabli lfement  aux  Iles  de  l’Améri- 
que Septentrionale , dans  la  Mei  du  Nord  , 6e 
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Divifîon  générale  de  ces  Iles,  44;.  Obferva- 
fions  fur  l’origine  & la  nature  du  Sucre  de  l'A- 
mérique , 6 $ 4.  Manière  de  préparer  le  Choco- 
lat en  Amérique  , 70X.  Nota.  Tout  ce  qui  rc- 
ardc  les  Pays  & les  propriétés  de  l’Amérique 
oie  erre  cherché  fous  leurs  noms  & leurs  ti- 
tres particuliers. 

Amerfa  , Village  , IV.  <*8. 

Améthifte  , pierre  précicufc,  8c  Mine  d'où  on  en 
tire , XI.  681. 

Amfa  , X.  5 jo. 

Amfiou  , forte  de  marchandife  , VIII.  4fx.  Cette 
drogue,  citée,  XI.  *7*. 

Amiani  , J é fuite  Piémontois,  XI.  J04. 

Ami.ins,  Peuples.  V.  17 1- 
Amida  , ou  O-mi-to  , Se&e  , VI.  519.  C’eft  une 
célèbre  Divinité  du  Japon  ,X.  654.  Citée  637. 
Amidas  ( Philippe  ) , Auglois  , voy.  Amidor. 
Amidor  ( Philippe  ) , Voyageur  Anglois  , XIV. 

4f9.  Nommé  aufli  Amidas,  jrî*. 

Amijou  , arbre  , XIV.  31 6. 

Amindanvo  , Pagode  ou  Temple,  IX.  490. 

Amir, (Tribu  d’ ).  VII.  «Si. 

Arair  aga-Khatan  , prince  (Te  , VII.  136. 

Amir  al  Bahr , c’cft-à-dirc  Seigneur  de  la  Mer,  II. 

6 . 

Arair-Kazagan  , Prince,  VII.  xi*. 
Àmir-Khudaydat  , Prince,  VII. &3I. 

Amir-Schadi  khan  , Ambalîadcur  8c  fon  Cortege  , 
VII.  378. 

Amir,  Timur,  voy.  Tamerlan. 

Amir-Yalauzi  , Seigneur  de  Kashgar , VII.  133. 
Amis  ( Baie  de  la  féparation  des  ) , XI.  J. 
Am-Kas,  nom  de  tentes,  X.  95.  & fuiv.  Def- 
cription  d‘un  Amkas  , X.  144.  Spcélaclcs  que 
l'Empereur  Mogol  s y donne  , 145.  Comment  il 
y rend  la  Juftice , 14 6,  Peinture  de  l'Amkas  , 
l47- 

Ammano  , X.  3 f x. 

Amo,  Capitaine,  III.  3 *7 y Cité,  390. 

Amo  (Tekki  ).  voy.  Tekki  Amovi. 

Amoniken  , nom  de  Poules,  III.  411. 

Amonin,  Commandant  Negre  , III.  403. 
Amontons  ( M.  ) , & fon  Baromètre  , XIII.  47T. 
Amorcati  , efpecc  de  Grenouille  marine  , XIV. 
301. 

Amotapé  , Bourg,  XIII.  J0$. 

Amoui , Ile  , voy.  Amui. 

Amovi,  X.  s jo. 

Ampalantangh  vari  , ou  Ticouraven , arbre , VIII. 
^17. 

Ampambe  , forte  de  Millet , VIII.  $08. 

Amparacs,  Corrégiment  . XIII.  31  J, 

Ampatres  , Peuples,  VIII.  J7».  <*18. 

Ampena , ou  Terra  Pcquena,  IV.  10. 

Ampenda  , 8c  fa  lignification  , V.  7 6. 

Ampeni , Pays,  8c  fa  fituation , III.  373  , cité 
IV.  3 r. 

Ampoufoutchi , ou  Afouth  , arbre,  VIII.  618. 
Ampouti,  herbe,  VIII.  617. 
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Ampuez  ( Jean  d*  ) , Efpagnol  , forme  tm  Etabli  f- 
fement  à Venezuela  , XIII.  fl.  Il  bâtie  la  Ville 
de  Coro , ibid.  Il  quitte  Goto,  j|. 

Amf  ieira,  arbre  , 8c  fon  fruir , XI.  *38.  voyop 
leurs  figures  à la  planche  , ibid. 

Am:tcrdam  ( Jean  ),  principal  Confciller  d’un  Al- 
cade Negre , VIII.  )*4.  Il  cft  noyé  , ibid.  Se* 
funérailles,  36  j.  Ile  d'Amfterdam  , XI.  x 1 x. 

Amtintak  . furnom  donné  à un  Prince  , & pour- 
quoi i VII.  164. 

Amu  , Pivicrc,VD.  39.  éi.  nommée  aufli  Jihun 

«1  àc  Oxus  , iaj.  Beauté  &’  produdion  de  l'Ama, 
ibid.  104.  Produirions  & Habitans  d'une  Pro- 
vince de  ce  nom,  3 3 r.  Diflrid  de  ce  nom  .X.  3 *4. 

Amui  , Ile,  V.  184.  nommée  aufli  A moui , 289. 
290.  xy».  Plan  ou  Carre  de  cette  Ile  nommée 
aulTi  Emou  i , 383.  Ville  d'Arnoui  dans  Hic 
du  meme  nom  , 383.  Elle  cft  encore  appel- 
léc  Emouis  , 414.  Cette  lie  nommée  aufli 
Emouy  , XI.  378.  Arrivée  d’un  Vaiflcau  Fran- 
çois dans  li  Baie  d'Emouy  , 379  H ai  fors  oui 
rendent  les  François  odieux  aux  I fuîmes  d'E* 
mouy,  ibid.  Avanrurc  des  François  d’Emouy, 
pour  fcrvirdc  leçon  aux  Négociant , 3H3.  Si- 
tuation d’Emouy  , 386.  Vide  ou  Château  d’Er 
mouy  , ibid.  Defeription  de  la  grande  Pagode 
d'Emouy  , fyo.  Ornent,  du  grand  Temple  , 391. 

Amulak  , petit-fils  de  Japhet  , VII.  37.  Amulak* 
cité  167. 

Amulets  ou  Gris-gris  , voy.  Gris  gris. 

Amui  Khoja  , Prince  , voy.  Ifan  boga. 

Amulon-Bogdo  Khan  , Empereur  de  la  Chine  i 
VII.  3.  voy.  Kang  hi. 

Amunak  , Prince,  VII.  168.  ciré,  173. 

Aniur,  Riviere,  VI.  *<ff.  Autres  noms  de  cette 

Rivière,  voy.  Saghalian-ula. 

Amur-mafur  , Gouverneur,  VII.  163. 

Amur  timur  , Roi,  VII.  161  , cite,  1*3  Tl  gou- 
verne avec  Huflcvn  , qu’il  défait , & régné  feul* 
117.  Il  bat  l’armée  de  Bajazet  & le  f.uc  prifoa- 
nier,  ibid.  Sa  mort  à Otiar  , 118, 

Amuya,  Ville  , VII.  48. 

Amuyon  , arbre,  6:  vetru  de  fon  fruit,  X.  419. 

An.  cérémonie  du  premier  jour  de  l’an  , VII.  313. 
& fuiv.  Fete  du  nouvel  an  , IX.  103. 

Anabao.  Ile  , voy.  Anamabao. 

Anacalife,  Bctc  rampante  6c  venimeufe  , VIH. 
£03. 

Anacandef,  petite  Couleuvre  dangereufe  , VIII* 
603. 

Anacaona  , veuve  d’un  Cacique,  anime  fon  frere 
à venger  la  mort  de  fon  mari  , XII.  57*  cirée, 
64.  Cette  Princefl’e  8c  fon  frere  fc  foumerrent  à 
payer  tribut  aux  Efpagnols  .6  5.  Mérite  de  cette 
Princeflc,  67.  Cette  Princeflc , nommée  aufli 
Anacoana,  fucccdeaui  Etats  de  fon  frere,  118. 
Elle  eft  pendue,  1 30.  cirée ,109. 

Anacardium, fruit  .*  à quoi  il  rcflemblc  , VIII.  134. 

Anacau  , arbre  , VIII.  $03.  614. 

Anacoana,  Princeflc  , voy.  Anacaona. 
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Anacomptis,  arbre  & Ton  fiait,  VIII.  *13. 

Anagada  , Ile  , XII.  457. 

Anagona  , Ville  , I.  i7f . 

Ànagyrifc , Plante  ou  arbrilTcau,  XI*  714. 

Anallus  , ou  Nalous  , Narion  Ncgrc  , II.  571. 

Analoux  , Peuples,  voy.  Nalus. 

Anamabao  , ouAnabao,  Ile,  & fa  Defcription, 
XI.  115.  Canal  qui  fcparc  cette  Ile  de  celle  de 
Timor , 147.  Cette  Ile  cft  un  petit  Etat , 130. 

Anamabo,  & fon  Fort , III.  3.  Ce  lieu  nommé 
auffi  Anambou  , $31.  Planche  du  Château  An- 
glois  d’Anamabo  , 373.  Outre  ce  Fort  les  An- 
glois y ont  au(Ti  un  Comptoir.  Commodité  des 
Mariages  du  Pays  , ibid.  Ce  que  ecft  cjue  le 
Comptoir  d’Anamabo  , 434.  Les  Holhndois  y 
élèvent  un  petit  Fort , IV.  13.  Ville  d’Anama- 
bo  au  Pays  de  Fantin  , 6i.  Anamabo»  ou  Ja- 
«niflia  , la  plus  forte  Ville  de  la  Côte  d’or,  63. 
Qualités  du  Comptoir  Anglois  d’Anamabo.  Ca- 
ractère turbulent  des  Ncgrcs  du  Pays.  Guerre 
qu’ils  déclarent  aux  Anglois,  ibid.  ô»  fuiv.  Etat 
prêtent  du  Fort  d’Ananubo  , *4.  Marques  de 
terre  pour  Anamabo,  ibid.  Richeffe  du  terroir, 
65.  Anamabo  & Cap  Corfc,  418. 

Anambou  , voy.  Anamabo. 

Ananas.  Incertitude  fur  la  nature  de  ce  fruit . III. 
*74.  Différentes  fortes  d' Ananas  , IV.  110.  Ex- 
cellence de  ce  fruit , 11 1.  Sa  defcription.  Senti- 
ment d’un  Voyageur  fur  l'Ananas , ibid.  Ana- 
nas de  Congo  , V.  69.  Ce  fruit  nommé  auffi 
Fan  po-le-myc  , VI.  4j«.  Ananas  de  Madagaf- 
car  , VIII.  609.  Plante  nommée  Anananfcira 
ou  Ananfeira  , qui  produit  l’Ananas  , XI.  638. 
voy.  fa  .figure  , à la  planche  , ibid.  Où  vien- 
nent les  Ananas  en  Amérique  , XIIL  401.  Ana- 
nas & Poire  piquante,  XIV.  103.  Anana  du 
Brcfil , 3 ix.  Liqueur  faite  de  fruit  d’Ananas  , 
XV.  611. 

Ananash,  Prince,  VII.  119. 

Ananeta,  forte  d' Ananas  , IV.  no. 

Ananias , nom  de  l’Apôtre  Saint  Thomas  , voy. 
Thomas  ( Saint)  , Ile. 

Ananfeira  , ou  Anananfcira  .Plante  ,voy.  Ananas. 

Ananfio  , Araignée  , qu’on  croit  avoir  créé  l’Hom- 
me , IV.  158. 

Anapolis,  Bourg,  & fa  defcription , XIV.  49t. 

Anarodgburro  , Place  , VIII.  307.  Ce  lieu  nom- 
mé auffi  Neur-Ooang  , cft  moins  unç  Ville 
qu’un  territoire,  508. 

Anafarquc , forte  de  maladie,  XI.  63  3. 

Anaftafe , Récolct,  XIV.  6to. 

Anatacan  , Ile  , XI.  170. 

Anatc , teinture  , voy.  Anatte. 

Anatl-inan  , ou  Huiczil-xochitl , arbre  , XII.  611. 

Anatomie  : celle  des  Indiens , X.  170. 

Anatte  , précicurc  teinture  , XI.  577.  nommée 
auffi  Anatc  ou  Atolle  , XII.  600. 

Anaufe  , Araignée  , 8c  idée  que  les  Ncgrcs  en  ont , 
IV.  113. 

Auavinga  , arbre  5 yertus  de  fon  fruit  & de  fes 


feuilles  , XI.  6 39. 

Anazé  , arbre  fineulier , VIII.  61t. 

Anblan  ( Ile  d' ) XI.  174-  Simplicité  du  Roi , ibid. 

Anccnis  ( Marquis  d*)  , & (a  conccffion,  XIV. 
740. 

Ancêtres.  Sacrifices  qui  fe  font  aux  Ancêtres  , XI. 
589.  Sacrifices  pour  les  Ancêtres,  ibid.  Pro- 
meffes  de  la  part  des  Ancêtres,  590. 

Anchcdivcs  , Iles  , au  nombre  de  cinq  , I.  49. 
Anciens  édifices  de  ces  Iles,  ibid.  Lope  Soarcz 
y joint  deux  autres  Capitaines  Portugais,  83. 
Fort  confirait  à Plie  d’Anchtdive  , 89. 

Anchicovc  , Ncgrc,  8c  fa  charité  rccompcnféc, 
IV.  170. 

Anchiera,  Jéfuite  . remplit  le  Brcfil  de  l’éclat  de 
fes  miracles,  XIV.  80. 

Ancholye  , petite  Plante  du  Canada  , XV.  138. 

Ancien.  Les  Anciens  foupçonnenc  l'éxiftcnce  d’un 
autre  Monde  , XII.  1.  Embarras  des  Anciens 
fur  la  figure  de  la  Terre,  XIII.  609.  Progrès 
des  Anciens  dans  la  navigation  , XV.  4* 

Anco  , Bourg  , ou  Bailliage , XIII.  307. 

Ancolic  , Plante  , XI.  703. 

Ancon  de  Lcrifa  , ou  Can  de  Louife  , ou  bien 
Acul , Port , XV.  409. 

Ancotoque,  Village,  XI.  33*. 

Ancqué  Sapia  , Pnnccffe  de  beaucoup  d’cfpric  , 
époufe  un  Prince  fugitif , X.  478. 

Ancrai , Place , VIII.  407. 

Anda  , grand  arbre  , XIV.  308. 

Andacol  ( Lavoirs  d' ) , XIII.  411. 

Andapoya  ( Pafcal  d’ ) , Llpagnol  , XIII.  40.  cité  , 
ibid.  Andagoya  , cité  , 114. 

Andaguaylas  & fon  Corrégimcnt , XIII.  308.  441. 

Andaguayras,  lieu,  XIII.  113. 

Andaloufic  , autrement  Alkala  la  Réal , IV.  fir. 
Pays  nommé  la  nouvelle  Andaloufic  , XII.  149. 
Etabli  (Te  mens  de  la  Nouvelle  Andaloufic , de- 
puis rOrinoquc  ju'qu’à  Rio  de  la  Hacha  XIV. 
391,  & fuiv . Côtes  de  Nouvelle  Andaloufic,  400. 

AnJas , forte  de  liticre  , XII.  3<o. 

Andaftogucronons,  Peuple,  XIV.  688. 

Andcfuios  , Peuple  , XIII.  44 J* 

Andaffi  , Capitaine  d’un  Quartier  Chinois , II, 
MJ. 

Andenncs  ( M.  d’ ) , commande  une  Flûte  Fran- 
çoife  , IX.  178.  cité  1x0. 

Anderah , Place  , VII.  64. 1 to.  Sa  defcription  ,1 1 1. 

Andero  ( Rio  San  ) , voy.  André  ( Rio  Saine  ). 

Andersmakcn  , Fcte  publique  des  Hottentots  ,V. 
1 5 1 . Ufagc  obfervé  dans  cette  Fête  , 134.  Si- 
gnification de  ce  mot  , ibid. 

Andcrton  , Ecrivain  , cité  V.  ni. 

Andes,  grande  chaîne  de  Montagnes  , XIII.  178. 
Montagnes  les  plus  remarquables  des  Cordillè- 
res des  Andes,  601  , 6» fuiv. 

Andian-bouloha  , arbrilTcau,  VIII.  614. 

Andierne  , ou  Odwcn  , I.  343. 

Andigti,  petit  Royaume , IX.  339.  Scs  prodne* 
rions,  340. 
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Andijan  , Ville, VU.  *8. 

Andipour,  Ville,  X.  19). 

Andougoacou  , Autruche  . XIV.  1 99. 

Andrada,  Millionnaire,  VII.  110.  Récit  fufpeét 
de  ce  Pere  Jéfuite  , 119.  Indication  de  fon 
Voyage  en  Tartaric  , 198.  cité  fout  le  nom 
d'Anroine  Andrada  , 41-3.  Sentiment  de  Bcn- 
tink  fur  ce  Voyageur.  414,  cité,  41  3. 

Andrada  ( Jacinto  Frcira  de  ) , écrit  la  vie  de  Dom 
Jean  de  Cailro , I.  r 6g. 

/Lndrada  ( Pcrez  Fernand  d’) , Portugais  , établit 
un  Traité  de  Commerce  avec  la  Chine,  I.  114. 
Il  découvre  ce  Royaume  , 1*7. 

Andrada  ( Pierre  Gallgo  d’ ) , Efpagnol  , Touche 
de  la  Maifon  des  Andradas  Morczcmas , XII. 

448. 

Andrada  ( Simon  d’)  , Portugais , Ton  orgueil  3c 
Ton  opinion  , I.  117. 

Andravoulc  , Place,  VIII.  61 1. 

André  , Roi  du  Cap  Mefuiado  , III.  j4r.  Un  Ca- 
pitaine Anglois  Te  rend  à fa  Cour.  Ufagc  fin- 
galicr  de  Tes  Courtifans  , ibid.  André  , Reli- 
gieux-Jacobin , nommé  Amballadeur  , voy. 
Lontumel.  Un  Millionnaire  Jéfuite  de  ce  nom  , 
premier  Martyr  de  la  Cochinchinc  , IX.  81. 
Miracle  par  l'intcrccdion  de  ce  Martyr , ibid. 
Baie  d’André  , XI.  41. 

André  de , 3fc.  voy.  Butti , 3c  Pavie. 

André  ( Saint  ).  Tout  ce  qui  a rapport  à ce  nom  , 
voy.  André  ( Rio  Saint)  3c  André  ( Saint  ) , 
Ville. 

André  ( Rio  Saint),  Place  fur  la  Côte  d’ivoire, 
III.  34 9.  Embouchure  de  la  Riviere , appellée 
Rio  Saint  André  , no.  Source  très  pure  fur  la 
Côte  de  Rio  Saint  André,  ibid . Vue  ou  Plan- 
che de  la  Côte  prés  de  Rio  San  Andero , ou  de 
Saint  André,  4 96.  Riviere  Saint  André,  6x6. 
Riviere  de  Saint  André,  617.  Fertilité  du  ter- 
roir des  environs  , 618.  Habits  des  Hommes  3c 
de*  Femmes  du  Pays  , ibid . Rio  Saint  André 
un  des  meilleurs  Cantons  de  la  Côte  d’ivoire , 
«5J. 

André  (Saint)  , Ville  , II.  141.  Ile  de  ce  nom  , 
jrj.  Petit  Fort  de  Saint  André  autrement  ap- 

rellé  York.  III.  134.  Maifons  des  Habitans  de 
Ile  Saint  André  3c  leurs  armes,  118.  Petite 
Ile  Saint  André  , 148.  Les  Nègres  de  la  Ville  S. 
André  portent  la  guerre  à Drevin  , 49 6.  Gran- 
de Bourgade  nommée  Saint  André  , XII.  490. 
Fort  nommé  Saint  André,  XIV.  J 84. 

Andrea,  Ville  Royale  , III.  j8i. 

André  Martin,,  Pilote  .porte  fccrctement  les  Let- 
tres de  Chriftophe  Colomb  à la  Cour  d’Efpa- 
gne , XII.  107. 

Andrcz  ( Paul  ) , Marchand  Turc  , IX.  357. 
Andrigery,  V.  38?. 

Andrinople  , Place  , X.  119. 

Aodripoura  , Riviere,  IX.  338.  Royaume  de  ce 
nom  , 339.  Ses  productions  , 340. 

An drilT(  Nicolas)  , Matelot  HolUndois  , meurt 
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de  froid  , XV.  119. 

Andros  ( Edmond  ) , Chevalier  Anglois  , Gouver- 
neur de  la  Virginie  , XIV.  30e. 

Andujan  , Ville  ou  Province  , VU. 

Andy  , Place,  X 135. 

Ancmo  , Ile  , VIII  363. 

Anémone,  fleur,  XI.  711. 

Ancque  3c  Tencquc  , deux  Fortercflcs , VIII.  444, 

Ancri , X.  333. 

Anes,  ces  Animaux  font  partie  du  Commerce  du 
Cap  Vcrd , II.  1 37  , & Jüiv.  Anes  3c  Mulets  , 
393.  Les  Anes  ,une  des  principales  richefles  de 
Plie  Saint  Nicolas,  410.  Grand  nombre  dans 
l’Ile  Saint  Vincent,  413.  Ils  font  plus  grands 
3c  plus  forts  à Saint  Antoine  qu’aux  autres  Iles 
du  Can  Verd  , 41 6.  Ancsd’Aiiiqnc,  III.  *97. 
Anes  de  la  Côte  d’or,  3c  leur  ulagc  , IV.  1x8. 
Deux  fortes  d’Ancs  au  Cap  de  Bonne  Eluérancc, 

V.  194.  Beauté  fingulicre  des  Anes  fauvages. 
L’Ane  fauvage  du  Cap  de  Bonne-Efpérancc  cft 
le  Zébra,  fa  figure  , ibid.  Route  remplie  d’A- 
ncs  3c  de  Mulets,  43*.  Anes  qu’on  ne  peut 
faire  faire  un  pas  au-delà  de  leur  courfc  ordi-  • 
naire  , 487.  Anes  fauvages  nommés  Kotans  , 
VII.  170.  Efpcce  d’Ancs  cornus  nommés  Mo- 
noccros  , 416.  Anes  fauvages , XIII.  337*  Ani- 
mal nommé  Ane  Vache  , 3cc.  XIV.  190.  Payf 
plat  nommé  dos  d'Ant.  XV.  J *8- 

Anez  ( Gonzale  } , Portugais  , Amballadeur  en 
Afrique , I.  10. 

Anez  ( Rodrigue  ) , Voyageur  Portugais  , Ci* 
aré  de  fa  Hotte  pat  une  tempête  , retourne 
cureufcment  en  Portugal , I.  10. 

Angadoxa,  Iles.  Embarras  caufé  par  les  courtns 
entre  ces  Iles , II.  11t.  Faulfe  poûtion  de  ces 
Iles  dans  les  Cartes , ibid. 

Angamcla  , Ville  avec  titre  d’Evêché , I.  143. 

Anganfi  Abifclfo  , racine  d’un  bois  de  teinture» 

IV.  j 80.  S/gn.Dddd. 

Angara,  Riviere,  VIII.  6 1. 

Angaracs  , 3c  fon  Corrégi ment , XIII.  308. 

Angariaria  , arbre  aromatique  3c  propre  à la  Mé- 
decine , V.  74. 

Angazi  , Seigneurie  , IV.  6\6. 

Ange  ( François  de  ).  voy.  Milan  ( Ange  , 3tc.  ) 

Ange  , furnom  de  William  Adams  , Anglois  : ce 
que  ce  mot  lignifie  en  Langue  Japonoife,  II. 
133.  PoiiTon  de  ce  nom  , IV.  337. 

Angcguma  , grande  Rivière , IX.  460. 

Angcka  ( Grand  ) , titre  du  Roi  de  Mokokko 
IV.  583.  Sign.  Dd  dd. 

Angel,  Cap,  XII  40. 

Angeles  ( Pucbla  dclos).  Ville,  voy.  Pucbla. 

Angclio  , forte  de  bois  propre  à la  conftruÛio* 
des  Vaiflcaux  , III.  3*9.  Il  en  croît  dans  l’Ile 
de  Lcquios  , IX.  444* 

Angélique,  de  deux  fortes  , XV.  139.  Angélique 
pierreufe  , 310. 

Angcllia  , nom  que  les  Portugais  donnent  an 
Mufc,  IV.  509/ 

dij 
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Angelo  de  Gattina  ( Michael  ) , Capucin  , parc 
. avec  quinze  autres  Millionnaires  pour  Congo. 
IV  490.  Dvftination  d'Ange lo  , Se  fin  de 
Ton  récii  0 49  f.  Arrivée  d'Ange lo  Se  de 
Carli  fon  Compagnon  au  Fort  de  Dante  , 
496.  Comment  ces  deux  Millionnaires  com- 
mencent leur  route  par  terre  , ici  J.  Tran- 
quillité d'Angelo,  tandis  que  Ton  Compagnon 
cft  effraye  , 498.  Peau  d’un  Serpent  qu'Angelo 
envoyé  a fon  père,  499.  Ce  Millionnaire  avec 
fon  Compagnon  trouvent  un  beau  Village  au 
.lieu  de  deux  Cabanes,  ibid.  Ces  deux  Million- 
naires effrayés  par  un  Lion  Se  une  TigrclVc  , 
500.  Rencontre  d’un  Chanoine  de  S.  Salvador. 
Entretien  des  deux  Millionnaires  avec  lui , ibid, 
Dangereufe  avanturc  de  ces  deux  Millionnai- 
res, j 01.  Angelo  fc  tend  fcul  à Bamba  , ibid. 
Il  fc  propofe  de  rebâtir  l’Eglifc  Se  la  Maifon 
des  Capucins  à Bamba,  joj.  Avanturc  d'An- 
gelo avec  un  Tigre  , 507.  Sa  maladie  Se  fa 
mort,  fo8.  Il  avoit  baptifé  trois  cens  perfon- 
. ncs  au  Royaume  de  Congo  , 518.  cité  , V.  ij. 

Angelo  { Saint  ) , Village  , VIIT.  89. 

Angels  ( l'or:  ),  grande  Baie  , XI.  57$. 
Angcmacur  , Divinité  , IX.  46}. 

Ai. génie,  Ile  , IX.  477. 

Anger.  voy.  Angra.  ( l’aie  d’). 

Angermanie , Province,  XV.  $ox. 

Anges  ( Jerome  des  ).  Martyre  de  ce  Pctc  Jéfuicc, 
VI.  ft9. 

Anghcrbcl , Ville  , rélîdcncc  du  Grand  Brack  Roi 
de  Hoval , IL  49+. 

Anghieu  , Pays,  VII.  t8.  Ville  d’Anghicn  Se  fa 
. iîtuarion  , 110.  141. 

Ànghirtu  , lieu  , VII.  5 S4.  *04.  Lieu  nomme 
Anghittu  fira-puritu-nor , VIII.  41. 

Anghiumé , mot  que  les  Nègres  employât  dans 
leur  prière,  III.  456  & 4$8. 

An;;*hivc  , arbriffeau  , Se  vertu  de  fa  racine  , VIII. 
614. 

Angicurc  ( lies  d*  ) , IX.  J 89. 

Angleterre,  Royaume,  voy.  Anglois. 

Angleterre  ( Nouvelle  }.  Etabli  lie  ment  de  la  Nou- 
velle Angleterre,  XIV.  51J.  Origine  de  cette 
Colonie  Angloife  , 514.  Première  entreprife. 
Noms  donnés  d'avance  à divers  lieux  par  le 
Prince  Charles  , ibid.  Rcligionnaires  de  diver- 
fes  Scclcs  forment  la  nouvelle  Colonie,  fif. 
Autorité  qu’ils  s’attribuent , ibid.  Première  liai- 

* fon  des  Anglois  avec  les  Sauvages  du  Pays , 1 1 6. 
Carte  delà  Nouvelle  Angleterre,  517.  Com- 
ment les  Anglois  fc  rendent  Maîtres  du  Pays. 

# Defeription  de  la  Nouvelle  Angleterre  , ibid. 
fy  fuiv.  Defeription  de  Boflon  fa  Capita- 
le, j 30.  Gouvcincment  de  la  Nouvelle  An- 

. glctcrrc,  y 57.  Loix  de  la  Nouvelle  Angleterre  , 
558.  Indiens  de  la  Nouvelle  Angleterre  540. 
f Force  de  tous  ces  Indiens,  541.  Trot, blés  in- 
scitins  de  la  Nouvelle  Angleterre,  ibid.  Hiiloiic 


des  Sorciers  du  Pays , 541. 

Anglois.  Commencement  de  leur  Commerce  dans 
les  Indes  Orientales,  I,  p.  xj.  de  Vlnttod.  Vingt 
fept  Vaille  aux  Anglois  contentent  à fuivre  le 
Roi  de  Portugal  contre  les  Mores , ibid.  à la 
note  (' c).  Ob&rv  ations  préliminaires  fur  les  pre- 
miers Voyages  des  Anglois,  114.  Leur  Com- 
merce aux  Canaries  , a.  1 5.  Premier  Voyage  en 
Barbarie.  Leurs  premiers  Voyages  en  Guinée,' 
Ibid.  Compagnie  Angloife  pour  le  Commerce 
d’Afrique,  x 1 6 Tentatives  Se  préparatifs  pour, 
le  Voyage  des  Indes  Orientales.  Formation  d’u- 
ne Compagnie  de  Marchands  Avantutiers  An- 
glois pour  le  Voyage  des  Indes  Orientales.  Di- 
vers Particuliers  le  font  par  occafion  , ibid. 
Idée  des  Relations  & Voyages  des  Anglois,  xt7. 
Ils  arrivent  à Bénin  , xti . Audience  que  le  Roi 
leur  donne.  Ils  font  bien  reçus  de  ce  Prince.  Ils 
fc  livrent  à des  excès  d’intempérance.  Maladies 
qui  caulcnt  leur  perte,  ibid.  Emporte  mens  des 
Anglois  contre  Pinreado  Portugais  , qui  meure 
de  chagrin,  xxx.  Départ  d’une  Flotte  Angloife 
pour  la  Guinée  , xxj.  Obfervations  que  cette 
Flotte  fait  à Madère  & aux  Canaries , ibid. 
Conrfe  des  Anglois  , 114.  Ils  débarquent  à Sam- 
nu  , txf.  Ils  arrivent  au  Château  de  Minaéc 
autres  lieux  où  ils  vendent  leurs  Marchandi- 
fes , ibid.  Leur  rerour  &:  obiers  ations  fur  ce 
Voyage  , 116.  Profit  qu’ils  en  retirent  , ibid. 
Départ  Se  vues  d’une  Flotte  Angloife,  xiy.  Ar- 
rivée de  cette  Flotte  à la  Côte  de  Guinée , x jo. 
Les  Anglois  achètent  du  Poivre  des  Nègres,  te 
fc  querellent  avec  eux,  x$x.  Ils  dccouvrcnc 
diverfes  Nations  Se  différentes  Côtes,  x??.  Ils 
rencontrent  differens  Negres  , & achètent  deux 
de  l’yvoirc  , tb:J.  Les  Anglois  cherchent  la  Ville 
de  Dom  Jean,  xjj.  lis  font  le  commerce  de 
l’or , ibid.  Ils  croycnt  arriver  à la  Ville  de  Dom 
Jean  , xt$.  Roi  Nègre  qu  ils  vifitent , ibid.  De- 
tail du  Commerce  entre  eux  & les  Negres  , X57. 
Ils  trompent  les  Negres.  Richcffcs  qu’ils  re- 
cueillent en  or  , ibid.  Ils  arrivent  enfin  à la 
.Ville  de  Dom  Jean  , xj8.  Leur  Commerce  ^ 
ibid.  Les  Portugais  tâchent  de  les  furprendre , 
X39.  Les  hollilités'  commencent  entre  ces  deux 
Nations  , ibid.  Commerce  avantageux  aux  An- 
glois , X40  6*  fuiv.  Ils  trouvent  beaucoup  d’or, 
X41.  Leur  retour  en  Europe  , ibid.  Flotte  An- 
gloifc  qui  rencontre  deux  Vaiffeaux  François, 
14;.  Deliberations  que  les  deux  Flottes  for- 
ment cnfcmble  , 144.  Civilités  mutuelles  , ibid. 
Leurs  courfcs  , x4j.  Elles  commencent  leur 
Commerce.  Elles  arrivent  à Mina.  Difficultés 
pour  le  Commerce  de  l’or,  ibid.  Autres  Diffi- 
cultés pour  les  poids  & mefurcs  , 146.  Leu t 
Commerce  à Samma  , 147.  Les  Anglois  Se  Fran- 
çois bravent  les  Portugais.  Continuation  du 
Commerce.  Combat  entte  les  deux  Nations  réu- 
nies 5t  les  Portugais , ibid.  Avantages  que  les 
Anglois  tirent  de  la  joie  de  certains,  Negres 


Digitized  by  Google 


TABLE  DES  MATIERES. 


'pour  acquérir  de  l’or , 149.  Suite  du  combat 
contre  les  Portugais.  Les  François  quittent  les 
Anglois  , ibid.  Les  Anglois  députent  vers  le  Roi 
■ Abaam  , ijo.  Accueil  que  ce  Prince  Nègre  leur 
fait , ibid.  La  Flotte  Angloife  rencontre  cinq 
Vaifleaux  Portugais  ,151.  Elle  tâche  de  les 
éviter.  *£llc  retourne  en  Europe , ibid.  Maladies 
dans  l’Equipage  Anglois  , qui  cft  attaque  par 
un  Vaifleau  François  , iji.  Une  Flotte  Angloife 

• arrive  à la  Côte  de  Barbarie  & enfuite  à celles 
de  Guinée  , 154.  Elle  clf  maltraitée  par  un 

• Vaifleau  Portugais,  x 5 y . Elle  picnd  un  Vaif- 
feau  François  , ibid.  Maladies  dans  l'Equipage 
Anglois,  tftf.  Les  Anglois  vont  à la  Ville  de 
Dom  Jean.  Effroi  qu’ils  y caufcnt  » ibid . Ils 
vont  à Cor  niant  111  , 137.  Ils  (ont  effrayes  par 
une  Flotte  Portugaife  , ibid.  Les  Anglois  man- 
quent de  vivres,  158.  Ils  brûlent  la  Ville  de 
Samma.  Erreur  dans  leur  navigatior.  Dangers 

• qu'ils  courent  à i’ilc  de  Saint  Thomas  , ibid. 
. Us  relâchent  dans  File  de  Sal.  Rafraîchi  flemens 

qu’ils  y trouvent.  Trific  état  d'un  Vaifleau  An- 
glois , ibid.  Ils  abandonnent  un  de  leur  Vaif- 
leau , 160.  Incertitude  des  autres  VaifTeaux. 
Les  Anglois  arrivent  au  Port  dans  un  fâcheux 
état.  Projet  d’un  Voyage  manque  pour  la  Gui- 
née. AfTociés  jour  ce  Voyage  , ibid.  6»  fuiv . 
Raifons  qui  font  manquer  ce  Voyage  , 16  r. 
Départ  de  deux  J/ai  fléaux  Anglois,  1 61.  Ils 
contraignent  un  Bâtiment  François.  Rencontre 
qu’ils  font  des  Portugais  , ibid.  Ils  abordent  à 
Equi  Ville  de  Dom  Jean  , 16  j.  Ils  font  mal- 
traités par  les  Portugais.  Divers  accidcns  qu'ils 
cfluyenr,  ibid.  Autres  difgraccs  qui  les  obli- 
gent au  retour,  164.  Combat  contre  les  Nè- 
gres. Origine  de  leurs  différends  , ibid.  Les  An- 
glois fc  défendent  avec  courage  contre  les  Nè- 
gres , 16;.  Difpofltion  d’uo  Voyage  en  Guinée  , 
ibid.  Les  Anglois  ptennent  un  Bâtiment  Fran- 
çois. Ils  font'  livrés  aux  Portugais  par  les  Nè- 
gres , 17$.  Trois  Vaifleaux  Anglois  perdent  de 
. vue  leur  Amiral  , 174.  Ils  cherchent  à prendre 
Langue  à Tcnctifc.  Apparence  d’amitié  mal 
. fonrcRue  entre  les  Anglois  & les  Efpagnols  , 
ibid.  Ils  partent  de  Santa-Cruz  aflez  méconrens 
des  Efpagnols,  17 j.  Ils  retrouvent  leur  Amiral. 
Erreur  dans  leur  courte.  Ils  abordent  au  Cap 
Verd.  Leur  défiance  produit  celle  des  Nègres, 
17 c.  La  guerre  fe  déclare.  Les  Nègres  enlèvent 
les  orages  Anglois  & réfutent  de  les  rendre, 
ibid.  Un  Vailïeau  François  rend  fer  vice  aux 
Anglois,  177.  Les  Anglois  fc  rendent  au  Cap 
VerJ.  Ils  effrayent  les  Habitant  de  Buona-  Vifta. 
Ibid.  Ce  qu’ils  apperçoivent  dans  l'Uc  de  San- 
Iago,  178.  Ils  prennent  confiance  aux  Portu- 
gais, 179.  Attirées  employés  pour  les  tiom- 
per.  Ils  font  attaqués  par  les  Portugais.  Ils  lè- 
vent l’ancre  , 180.  Portugais  plus  humains  qu’ils 
trouvent  dans  uuc  autre  Ile.  Rcfolutions  qu'ils 
prennent  , ibid.  Us  fie  rendent  aux  Iles  Açores  a 


1I1.  Leur  deflein.  Ils  rencontrent  deux  Vaif- 
feaux  Portugais , ibid.  Combat  contre  les  Por- 
tugais ,281.  Ils  retournent  en  Angleterre  , ibid. 
Un  Vaifleau  Anglois  infultc  une  Flotte  Portu- 
eaife , 183.  Leurs  expéditions  navales  contre 
les  Efpagnols  & les  Portugais  , 18 6.  Motifs  des 
Anglois  pour  continuer  leurs  Voyages,  ibid. 
Pnfc  qu’ils  font  d’une  petite  Batquc  & du  Gou- 
verneur Portugais  de  l’Uc  de  Saint  Michel  , 
188.  Autre  piifede  cinq  VaifTeaux  & du  Gou- 
verneur Efpagnol  des  E)étroits  de  Magellan  , 
ibid.  & fuiv.  Butin  de  ces  Vaifleaux  , 189.  Té- 
mérité des  Anglois  dans  une  rencontre  qui 
leur  réuflic  mal  , ibid.  Une  Flotte  de  trente 
Vaifleaux  Anglois  enrre  dans  le  Port  de  Cadix  , 
19c.  On  s’y  canonnc.  La  Flortc  Angloife  fouf* 
fre  beaucoup  , 191.  Départ  de  deux  Vaifleaux 
Anglois,  i*i.  Cette  Flotte  jette  l’ancre  près  le 
Cap  Tus  Pumas  9 29?.  Elle  arrive  à Mina  J 
Frayeur  des  Anglois.  Pays  qui  leur  cft  peu  con- 
nu , ibid.  Leur  négligence  dans  ce  Voyage  , 
194.  Audience  que  le  Roi  de  Benin  leur  donne 
& conditions  du  Commerce.  Marchandées 
qu’ils  reçoivent  en  échange  de  la  leur  , ibid.  Iis 
font  attaqués  de  maladies,  2.9  j.'  Extrémité  à 
laquelle  ils  font  réduits.  Leur  trilfe  état  en  ar- 
rivant à Londres  , ibid.  Les  Anglois  répandent 
la  frayeur  dans  Hic  de  Flores,  198.  Ils  cher- 
chent les  Caraque*  Portugaifes.  Us  artaqncue 
plu  fleurs  Vaifleaux  à Fyal.  Jonéfions  de  deux 
Bât' mens  Anglois  à la  Flotte  du  Comte  de  Cum- 
berland , ibid.  Réfolotion  défcfpérée  de  huit  pri- 
fenniers  Anglois  , 199  Les  Anglois  entrepren- 
nent de  foiccr  Fyal.  Ils  Te  fa  iii  tient  de  cctre 
Place,  & la  (âccagcnt , ibid.  Rançon  qu’ils  en 
exigent,  joo.  Pl  ai  fan  te  faveur  qu’ils  accordent 
à cette  Ville.  Prifonniers  â qui  ils  rendent  la 
liberté.  Le  mauvais  rems  les  arrête  à Fyal  , 
ibid.  Us  attaquent  lTIc  Graciofa  , & font  re- 
pouiîès,  j 01.  Ils  veulent  recommencer  l’atta- 
que , & compofcnc  avec  les  Habitans.  Jonc- 
tion d’un  autre  Vaifleau  Anglois  , & nouvelle» 
qu’il  apporte  , ibid.  Les  Anglois  airachcnr  la 
vérité  des  Efpagnols  par  la  crainte , jox.  Leur 
rufe  pour  furprendre  le»  Efpagnols  , ibid.  Atta- 
que qui  leur  reuflit  mal , je  J.  Pefoin  d’eau  qui 
porte  les  Soldats  â la  révolte  , ibid.  On  les  fiit 
rentrer  dans  leur  devoir  , 104.  A quoi  le  befoin 
d’eau  les  réduit.  Ils  prennent  trois  Vaifleaux 
vers  les  Côtes  d’Efpagnc  , ibid.  Caigaifon  d’un 
de  ces  Vaifleaux  , JOf.  Extrémité  où  les  Angloi» 
font  réduits  à leur  retour , ibid.  Détail  de  leur 
mifere , jol.  Us  recueillent  l’eau  de  la  pluie. 
Tempête  affreufe  comble  Je  ^ant  de  maux.  Il» 
arrivent  en  Irlande.  Ibid.  Un  capitaine  Anglois 
périt  fiir  la  Côte  de  Cornvall.  )o8.  Une  FÏotcc 
Angloife  part  pour  les  Iles  Açores,  310.  Elle 
y arrive.  Rencontre  qu’elle  fait  d’une  puiflante 
Flotte  Efpagnole,  ibid.  Combat  fans  exemple, 
}ii.  Furieux  défcfpoir  des  Anglois,  31a-  LC» 
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pé  rances  perdues  pour  les  Anglois  , 3 14.  Départ 
d’une  autre  Flotte  Àneloifc  pour  les  Açores. 
Elle  rencontre  un  Vaiflcau  nommé  le  Dragon 
d’or,  ibid.  L’Avarice  divife  les  Anglois,  313. 
Divcrfes  expéditions  des  Anglois  pour  s'ouvrir 
l’entrée  des  Indes;  Orientales  ,517.  Remarques 
fur  les  entreprises  des  Anglois  , ibid.  Avancure 
d’un  VaiiTcau  Anglois  & de  Ton  Equipage  , 
J 10.  Anglois  qui  trompent  leurs  Femmes  , jn. 
Barimcns  Anglois  arrêtes  en  Efpagne  «fia.  Ac- 
cident tragique  de  huit  Anglois.  Caufes  de  cec 
■-«ccident.  Sort  du  coupable , ibid.  Vaines  me- 
naces d'une  Flotte  Angloifc,  515.  Ils  prennent 
un  riche  Vaiflcau  , 313.  Ils  attaquent  avec 
perte  les  Efpagnols  , 3 16.  Traitement  que  les 
Anglois  vaincus  reçoivent  des  Efpagnols,  317. 
Leur  premier  Voyage  aux  Indes  Orientales,  318. 
Leurs  motifs  pour  ce  Yoyage.  Etat  de  leur 
Flotte  pour  ce  Voyage  , ibid.  Ils  arrivent  k 
Saldanna  , xio.  Rafraîchiflemcns  qu’ils  s'y  pro- 
curent, ibid.  Kélolution  que  les  maladies  leur 
font  prendre,  330.  Naufrage  d’un  Vaiflcau  de 
la  Flotte  , ibid.  Un  Officier  Anglois  tué  par 
des  Barbares  k la  vûc  de  leur  Roi , 3)1.  Dou- 
leur des  Anclois.  Ils  croifcnt  aux  environs  de 
Zanzibar . ibid.  Ils  fe  lient  avec  le  Roi  de  la 
Nation,  33  t.  Ils  délivrent  une  femme  Portu- 
gaife  , ibid.  Us  remettent  à la  voile  , 3 34.  Leur 
aeflein.  Ils  arrivent  au  Cap  de  Comorin.  Ils 
doublent  ce  Cap.  Ibid.  Mort  d’un  et  and  nom- 
bre d'Anglois  ,333.  Vaiflcau  qu’ils  prenuent 
aux  Jéfuites  , ibid.  Ils  en  prennent  auffi  un  aux 
Portugais  , )J  6.  Rencontre  d'un  autre  Vaif- 
feau  Portugais.  Autre  prife  d’un  Vaifleau  Por- 
tugais revenant  de  Malaca.  Butin  de  ce  Bati- 
ment, ibid.  Ils  vont  k Junfaloom  , 137.  Ils 
s’en  (auvent  difficilement.  Ils  revicunenr  aux 
Iles  de  Nicobar  , & delà  fc  rendent  à Ceylan  , 
ibid.  Leurs  efpérances  , 338.  Ce  qui  les  fait 
manquer.  Embarras  de  quelques  Matelots  An- 
glois dans  une  Rivière  , ibid.  Les  Anglois  re- 
tournent vers  l’Europe  , 339.  Us  paflenc  aux 
Iles  Maldives.  Us  y profitent  de  la  rançon  d’un 
Commis.  Grand  nombre  de  Poiflons  qu’ils  trou- 
vent dans  Pile  de  Madagascar  ou  Saint  Lau- 
rent. Leur  arrivée  k Sainte  Fdelcne.  Ibid.  Pla- 
ces qu’ils  ont  pour  le  Commerce  au  long  des 
Côtes  d’Afrique  , 344.  b fuiv.  Ils  vont  k Porto 
d’Ally  , 347.  Ils  font  trahis  par  les  Portugais, 
ibid.  Convention  avec  le  Portugal  , 348.  In- 
trigue embarraflancc  pour  les  Anglois  , ibid. 
Les  Anglois  demandent  grâce  pour  un  Portu- 
gais ,349.  Us  le  gardent  k bord  , ibid.  Us  vont 
au-devant  de  pluheurs  riches  Caraqucs  ,33). 
Us  rencontrent  le  Madré  de  Dios  354.  Prife 
de  cette  Caraquc  , ibid.  De  quelle  utilité  elle 
cft  aux  Anglois  ,333.  Combat  entre  les  Anglois 
8c  les  Efpagnols , 33*.  Prifes  des  Anglois.  Car- 

taifon  de  ces  prifes,  ibid.  b fuiv.  Dépouilles 
ccléfuftiqucs,  337.  Réflexion  fur  l’état  pre- 


fenc  des  Anglois  , 337.  Prife  qu'ils  font,  338. 
Informations  qu'ils  tirent  des  Prifonniers.  Us 
arrivent  aux  Açores.  Us  découvrent  la  Caraque 
Las  cinque  Llagas  , ibid.  Première  attaque 
qu’ils  livrent  k cette  Caraque  , 339.  Seconde 
attaque.  Difficultés  du  combat  , ibid.  Le  feu 
prend  k la  Caraque  , 3*0.  Les  AngUis  rencon- 
trent une  autre  Caraque,  361.  Us  h manquent. 
Leur  retour  , ibid.  Eclairciflemcns  fur  le  fore 
des  Anglois  qui  montent  crois  Vaifleaux  . 361. 
b fuiv.  Vol  que  les  Anglois  font  aux  Portu- 
gais 8c  maladies  qu’ils  en  reçoivent  , 361.  Qua- 
tre Anglois,  refte  de  tout  l’Equipage,  entrent 
dans  la  Rivicre  d’Ulias.  Cruelle  friponnerie 
d’un  Efpagnol  k leur  égard  , ibid.  b Juiv.  Etat 
d’un  de  ces  quatre  Anglois  dans  une  Ile  délcr- 
tc  , & comment  il  s’en  tire  , 363.  Mauvaife 
opinion  du  Roi  d’Achin  pour  les  Anglois,  369. 
Nouvelles  idées  des  Anglois , 8c  leurs  prépara- 
tifs , 380.  Lettres  Patcutes  accordées  à une 
Compagnie  Angloifc  pour  les  Indes  Orientales* 
Ibid.  Flotte  de" quatre  Vaifleaux  Anglois,  381. 
Projet  de  fa  navigation.  Route  de  cette  Flotte. 
Elle  prend  un  Vaiflcau  Portugais , ibid.  Mala- 
dies répandues  dans  la  Flotte,  381.  Elle  arrive 
k la  Baie  de  Saldanna  , Ibid.  Les  Anglois  fe 
rafralchiflent  , 383.  Leurs  précautions  contre 
les  Ncgres  , ibid.  Les  Anglois  entrent  dans  la 
Baie  d’Antongilc  , 383.  Lçir  Commerce  avec 
les  Negres  Us  conftruifcnt  une  Pinacc , ibid. 
Accident  fâcheux  qui  leur  arrive  , 386.  Us  fe 
rafraîcliiflcnt  aux  Iles  Nicobar  , 387.  Plante 
fore  finguliere  qu’ils  découvrent  dans  1 Ile  de 
Sombrero,  ibid.  b fuiv.  Ils  arrivent  au  Porc 
d’Achin  , 388.  Il$  font  bien  reçus  du  Roi.  Dif- 
ficultés d’une  Lettre  de  la  Cour  d’Angleterre  , 
ibid.  Accueil  fait  aux  Anglois  Par  le  Roi  d'A- 
chin  , 389.  Cérémonies  de  l’Audience,  ibid.  Se- 
conde Audience  , 8c  fes  effets  pour  le  Com- 
merce, 390.  Les  Anglois  rendent  un  fort  mau- 
vais office  aux  Portugais  , 393.  Ils  partent  d’A- 
chin ,393.  Us  s’arrêtent  près  de  Malaca  , 39#. 
Ils  prennent  un  Vaiflcau  , 8c  retournent  k Achin. 
Leur  intelligence  avec  le  Roi  d* Achin  contre 
les  Portugais  , ibid.  Us  chantent  des  Plcaumes 
au  Roi  d’Achin  , 397*  ha  Flotte  Angloife  parc 
de  Java  pour  retourner  en  Europe,  399  Tem- 
père furieufe  que  les  Anglois  clfuycnr  Autre 
otage  8c  fes  effets.  Défcfpoir  des  gens  de  l’E- 
quipage , ibid.  Ils  courent  un  nouveau  danger 
en  abordant  k Sainte  Hclene  ,*401.  Us  partent 
de  Sainte  Helene  , 401.  La  Flotte  arrive  aux 
Dunes , ibid.  Difpoflrion  des  Anglois  par  rap- 
port au  Commerce  des  Indes  Orientales  , 403. 
La  Compagnie  Angloife  équipe  une  Flotte  pour 
les  Indes  Orientales,  40$.  Cette  Flotte  arrive 
k Banram.  Elle  fait  voile  aux  Moluques,  ibid. 
Les  Anglois  prennent  part  k la  guerre  entre  les 
Hotlandois  8c  les  Portugais,  407.  Séparation 
de  la  Flotte  Angloife , 4O9.  Maladie  des  Au- 
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lots, 4 lo  Tts  quittent  Banda,  41 1.  Deux  Vaiff. 
ela  Flotte  retrouvés  à Banram  Ils  partent  de 
Bantam.La  tempête  les  fépare.  Ils  fe  rctrouv.à  la 
Baie  de  Saldanna  , ibid.  Naufrage  d'un  des  VaifT. 
de  la  Flotte  , 4 il.  Extrémité  d'un  autre  Vaif- 
feau  de  la  Flotte.  Elle  fe  rétablit  dans  la  Baie 
de  Saldanna , d*où  elle  part  pour  Sainte  Hclc- 
ne  , 6c  de-là  elle  retourne  en  Europe , ibid.  6» 
fuiv.  Querelle  des  Angloisavec  les  Javans  ,41s. 
Autres  fujets  d'embatras  pour  les  Anglois  à 
Banram  , 6c  malheur  qu'ils  partagent  avec  la 
Ville,  419  L’Amiral  de  Bantam  les  favorife  , 
410.  Leur  Comptoir  s’achève.  Ils  perdent  fut 
le  poivre.  Danger  qui  les  menace  , ibid.  Un 
Seigneur  Javan  leur  Protedeur  à Bantam  cl! 
appaifé,  411.  Un  Efclavc  leur  caufe  de  l’cm- 
barras.  Ils  fe  défient  du  Prorcélcur , 41t.  In- 
fulrcs  que  les  Anglois  reçoivent  , ibid.  Ils  crai- 
gnent les  Lampons  , Se  fe  munifTenr*  413.  Im- 
prelTion  extraordinaire  que  la  crainte  leur  caufe. 
Jbid.  Les  Anglois  fâchés  d'être  confondus  avec 
les  Hollandois  , 414.  Ce  qu’ils  font  pour  erre 
diftingués.  fête  qu'ils  célèbrent  à Bantam , ibid. 
Difcours  que  les  Anglois  tiennent  aux  Javans, 
41  y.  Le  Proteélcur  veut  leur  extorquer  de  l’ar- 
gent, 4 16.  Ils  font  forcés  de  fW faire  l’ava- 
rice du  Protecteur , ibid.  Accident  funefte  caufé 
ar  un  Mulâtre  de  leur  Flotte  , 417.  Détefta- 
le  entreprife  contre  les  Anglois,  4x8  O fuiv. 
Moyens  qu’un  Javan  employé  Pour  fe  venger 
des  Anglois  , 430.  Ils  fe  jufliner.t  devant  le 
Roi  de  Bantam,  431.  Plaifantc  avanturc  qui 
leur  arrive  , ibid . Ils  élargi iTenr  leur  tertain  à 
Bantam,  43t.  Une  Dame  Javane  prend  parti 
pour  les  Anglois  ,433.  Leur  Maifon  cil  brûlée. 
Jbid . Bonne  conduite  des  Anglois  , 4 1 y.  Ils 
apprennent  la  mort  de  leur  Reine  , ibid.  Une 
Flotte  Angloifc  arrive  à Bantam  , 43  4.  Son 
rriftcétar.  Confeiltenu  entre  les  Anglois , ibid. 
Les  Anglois  accablés  de  Maladies  ,437*  Départ 
de  deux  Vaiffeaux  Anglois  , ibid.  Semence  de 
diviffon  entre  les  Anglois  & les  Hollandois  , 
438.  Difputc  entre  ces  deux  Nations  pour  le 
rang  à la  cérémonie  de  la  Circoncifion  du  Roi 
de  Bantam,  380.  Inégalité  des  Anglois  6c  des 
Hollandois,  441.  Jaloufic  des  Hollandois  con- 
tre les  Anglois,  443.  Effet  de  ces  jaloulîes.  Au- 
tres fanglàns  démêles  entre  ces  deux  Nations  , 
ibid.  Menaces  encore  plus  terribles  , 444.  Stra- 
tagème de  quelques  Marclots  Anglois.  Accord 
entre  les  deux  Nations  , ibid.  Vol  fait  aux  An- 
glois ,443.  La  Flotte  Angloife  part  de  Bantam, 
44*.  Flotte  Angloife  indépendante  de  la  Com- 
pagnie des  Indes , 448.  Dépatt  de  cette  Flotte  , 
ibid.  Tempête  qui  fépare  les  deux  Vaiffeaux 
qui  compofent  cette  Flotte,  430.  Les  Anglois 
rencontrent  trois  Barques  Portugaifes  , 43 1.  Ils 
en  ariétcnt  une  6c  joignent  les  deux  autres  , 
ibid.  Les  Vaiffeaux  le  retrouvent,  43t.  Ils  ur- 
i iveut  a Priaman , ibid.  Les  Pouagtis  uupio- 
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rent  leurfecours,  433.  Ils  délivrent  trois  Da- 
mes Portugaifes,  434.  Les  Anglois  prennent  un 
Vaiifeau  Guiarate , 435.  Ils  arrivent  à Bantam, 
ibid.  La  Flotte  Angloifc  part  de  Banram  6c  fe 
faifit  de  trois  Pares , 434.  Hardieffe  de  quinze 
Anglois  , ibid.  La  Floue  prend  des  Pirates  Ja- 
ponois  , 437.  Les  Anglois  prennent  un  Vaiffeau 
Chinois , 6c  payent  (es  Marchandées  , 4 39.  Les 
deux  Vaiffeaux  Anglois  enlevés  de  deffus  leurs 
ancres  par  une  tempère  460.  Reffentimens  de» 
Anglois  contre  les  Hollandois,  441.  Une  Flotte 
de  trois  Vaiffeaux  Anglois  part  pour  Banram 
& Banda,  461.  Difgraces  de  cette  Flotte.  Elle 
gagne  Sierra  Leona  , ibid.  On  lie  Commerce 
avec  les  Negres  , 443.  Les  Anglois  relâchent  à 
Sierra  Leona  , 4 4 3.  Ils  remettent  à la  voile, 
ibid.  Malheur  qu'ils  effuyont , 4 44.  Erreur  eau- 
fée  par  les  courans  , ibtd.  Commerce  des  An- 
glois avec  les  Sauvages  de  la  Baie  de  Saint  Au- 
guftin  , 467.  Embarras  que  les  courans  caufcnc 
a la  Flotte , 468.  La  Flotrc  fe  remet  en  Mer  , 
4?o.  Son  arrivée  à Priaman,  47  t.  Difpofition 
d’un  Commerce  avantageux  , 471.  On  offre  aux 
Anglois  de  les  rendre  maîtres  de  Priaman,  ibtd. 
Danger  de  la  Flotte  entre  Sumatra  & Java  , 
474-  Elle  arrive  à Banram.  Dérlorab’c  état  du 
Comptoir  Anglois  de  cette  Ville  , ibid.  Défor- 
dre  des  Anglois  du  Comptoir  , 473.  Réconci- 
liation des  Anglois  6c  des  Hollandois  à Bantam  , 
47*.  Confpi ration  des  Javans  pour  bnilcr  les 
Flottes  Angloifcs  , ibid.  Peut  que  les  Portu- 
gais fpnt  effuyer  aux  Anglois,  478.  Deux  Vaif- 
feaux Anglois  fe  féparenr.  Un  part  pour  Ban- 
da. Il  mouille  devant  Jacarra  , ibid.  Les  An- 
glois relâchent  à l'Ilc  de  Dcfcîam , 481.  Us 
tuent  un  Bufle  qui  leur  caufe  de  l’embarras  , 
ibid.  Ils  mettent  à terre  0117c  Indiens  des  lies 
Noffafcres  , 48 x.  Careffes  qu’ils  reçoivent  des 
Habitans  , ibid.  Ils  relâchent  à ITe  de  Butron, 
483.  Ils  biffent  le  Roi  de  cette  lie  content  de 
leurs  échanges  , ibid.  Ils  arrivent  à Banda,  484. 
Démêlés  des  Anglois  avec  les  Hollandois , 4 87. 
On  offre  aux  Anglois  de  les  rendre  maîtres  de 
Banda  , 488.  Les  Hollandois  continuent  de 
maltraiter  les  Anglois,  490.  Un  Amiral  Hol- 
landois abufe  de  fa  poiffance  pour  chagriner  les 
Anglois,  493.  Ils  font  alfujettis  à la  viffre  de* 
Hollandois  , ibid.  Leur  regret  de  s’y  foumet- 
tre  , 494*  Les  HrHandois  accufent  les  Angloi» 
de  les  trahir  , ibid.  Ordre  de  la  Flotte  Hollan- 
doife  qui  leur  cft  lignifié  , 493.  Réponfc  qu’il* 
y font , 4 94.  Ils  veulent  partir  librement,  497. 
Ils  prennent  part  à des  ré  jouifTanccs , ibid.  Le* 
Anglois  relâchent  à Jacarra  , y 00.  Ils  y trou- 
vent des  Vaiffeaux  Hollandois  , ibid.  I!s  arri- 
vent à Banram  ,301.  H émeutes  nouvelles  qu'il* 
y apprennent  , ibtd.  Querelle  fângbnie  entre 
eux  Se  les  Hollandois  , 301.  Regret  de  quel- 
ques Anglois  à quitter  Bantam.  Retour  de  la 
Flotte  en  Europe , ibid.  Elle  relâche  à U Bute 
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de  Saldanna,  50).  Continuation  de  fa  route  , 
504.  Elle  arrive  aux  Dunes  , yoy.  Un  Vaifleau 
Anglois  s'approche  d’une  Rivière  à la  haie  de 
Saint  Auguftin  , J07.  Danger  dont  les  Anglois 
fc  fauvent  à peine  , ibid.  Ils  art i vent  à Bantam, 
509.  Etat  du  Comptoir  Anglois  à Bantam  , 
ibid.  On  leur  refufe  la  pcrmiflion  du  Com- 
merce aux  Moluques  , y 10.  Les  Infulaircs  de 
Hic  de  Bangaye  carcfl’ent  les  Anglois , y 1 Le 
Roi  de  Button  leur  demande  la  liberté  de  les 
voir  à bord , ibid.  Ce  Prince  les  engage  à fe 
rendre  dans  fa  Capitale,  Ji*.  Le  Contre-Maî- 
tre Anglois  s’y  rend  le  premier.  Horrible  fpcc- 
taclc  dout  il  cft  frappé,  ibid.  Le  Roi  de  But- 
ton  dinciur  le  Vaifleau  Anglois,  $14.  Les  An- 
glois tirent  peu  de  fruit  des  carefles  de  cette 
Cour,  ibid . Situation  des  Anglois  par  rapport 
au  Commerce  des  Indes  Orientales  , yl  y.  Pro- 
jet de  la  Compagnie  Angloifc , 51 6.  A quoi 
cette  Compagnie  cft  forcée  de  fc  borner,  ibid. 
Les  Anglois  reçus  au  Port  de  file  de  Canaric  , 
JI7.  Pré  feus  mutuels  entr'eux  & les  Espagnols, 
ibid.  Comment  ils  fc  garantirent  du  Scorbut , 
5 1 8,  Leur  gaieté  dans  la  Baie  de  Saldanna , 
ibid.  Ils  équipent  une  Pinacc  ,519.  La  Flotte 
Angloifc  fc  remet  en  Mer.  Elle  cft  réparée  par 
un  Orage , ibid.  Danger  que  les  Anglois  évi- 
tenr , 51t.  Ils  arrivent  à Pemba  ou  Pamba.  Al- 
larme  qu’on  leur  donne.  Ils  font  interrogés 
par  deux  Cavaliers  Mores  , ibid.  Us  échappent 
d’un  premier  danger , yty.  Ils  fuccombcnt  en- 
fin à la  trahi  fon  , & pluficurs  font  tués  Je 
d'autres  blcffés  , 714.  Ils  enterrent  leurs  morts 
& fc  retirent.  Leur  Vaifleau  donne  fur  les  Pas- 
fonds  de  Mélinde  , ibid.  Ce  Vaifleau  fc  farfîc 
de  trois  Bâcimcns  Mores,  yty.  Carnage  qu’ils 
font  de  ces  derniers,  ibid.  Ils  entreprennent  de 
lier  Commerce  avec  les  Habirans  de  la  Côte 
de  Mélucidey,  y 16.  On  convient  de  quelques 
conditions , y 17.  Provilîons  apportées  au  Vaif- 
feau  Anglois.  Crime  infâme  découvert  fur  ce 
Vaifleau  , ibid.  Tour  l’Equipage  demande  qu’il 
foit  puni,  y 1 8.  Les  Anglois  fc  rendent  à Aden 
avec  un  Vaifl*.  Guzaratc-  ibid.  Ils  font  trahis  par 
les  Guzararcs  yi  9.  Deux  Angl.  retenus  pour  leur 
Amiral, ibid.  Les  Angl.  entrent  dans  Mocka,yyo. 
Ils  en  partent  , f 3 X.  Accid.  tragique  arrivé  par 
pluf.  Angl.  Les  coupables  font  punis.  Les  Angl. 
relâchent  a Socotra.Raifon  qui  leur  fait  quitter  la 
rade  de  Sajah,  ibid.  Ils  mouillcnr  dans  une  Baie 
où  ils  font  bien  reçus  des  Hommes  & maltraités 
des  Femmes,  yyx.  Ils  relâchent  à Moa,  ibid. 
Ils  gagnent  terre  dans  leurs  Barques,  y y 3.  Ils 
font  reçus  à Gandevi  yïbid.  Séparation  de  deux 
de  leurs  Vaifleaux  ; l’un  aborde  à Saint  Lau- 
rent , à Comorc  Je  à Pamba  , yj4«  Les  An- 
glois expofés  à la  perfidie  des  Mores,  y y y.  Ils 
perdent  quelques  Hommes.  Prife  de  deux  Bar- 
ques Mores.  Révolte  Je  châtiment  de  ceux  qui 
les  montent  , ibid.  Peine  des  Anglois  à fpt- 


monter  les  vents,  y y 6.  Suite  de  leur  naviga- 
tion. Ils  font  maltraités  à Aden  , ibid.  Les  An- 
glois refufent  un  Tilorc  pour  leur  fureté  , y y 7. 
Ils  font  naufrage  , ibid.  Us  arrivent  à Gandevi, 
& font  reçus  humainement  , y y 8.  Ils  fc  ren- 
dent par  terre  à Surate  , ibid.  Un  Vaifleau  An- 
glois fcpaté  de  fon  Amiral , perd  fon  mât  , 
540  Ceux  qui  montent  ce  Vaifleau  font  forcés 
de  retourner  à Madagascar , y4i.  Les  Anglois 
trahis  par  les  Nègres  perJent  leur  Capitaine. 
Leur  Vaifleau  cft  artaaué.  Mort  fubite  de  fepe 
Anglois  , ibid.  Nouvelle  attaque  des  Nègres  , 
l'Artillerie  Angloifc  les  met  en  fuite , «41.  Les 
Anglois  jettés  fur  la  Cote  d’Arabie  , ibid.  Rc- 
rour  du  Vaifleau  Anglois  en  Europe  , y4 y.  Lu- 
mière qu’on  a fur  l’infortune  de  ce  Vaifleau, 
ibid.  Trilles  relies  de  ec  Bâtiment  , y44.  Dé- 
part d’un  Vaifleau  Anglois  pour  Java  Je  Ban- 
da, y 4 y-  Ils  rencontrent  la  Flotte  du  P.oi  de 
Button  , y4^.  Vifitç  qu’ils  reçoivent  de  ce  Prin- 
ce , ibid.  Prière  que  ce  Monarque  leur  fait, 
y 47.  Leur  réponfe.  Us  arrivent  dans  Pile  de 
Bangaie.  ibid.  Les  Angl.  trompés  par  les  eourans, 
J48.  Ils  font  bien  reçus  des  Infulaircs  de  Ban- 
da , ibid.  Leurs  piéparatifs  pour  fc  défendre 
contre  les  Hollandois  , 549.  Regret  des  Hahi- 
tans  de  Lanror  de  ce  que  les  Anglois  abandon- 
nent leur  Côte,  yyx.  Ils  fc  rendent  dans  l'Ile 
de  Seran  , y y y.  Ils  commencent  leur  cargai- 
fon  à Pulovay.  Pcitc  qui  les  afflige  beaucoup , 
ibid.  Extrême  embarras  des  Anglois,  y y 4.  Ils 
font  expofés  à diverfes  perfidies.  Secours  qu’on 
leur  procure.  Ils  tâchent  de  fc  concilier  les  In- 
diens , ibid.  Ils  reviennent  à Seran  où  ils  trou- 
vent d’autres  Anglois  en  danger,  y y 6.  Peu  de 
fceours  qu’ils  trouvent  dans  les  Indiens,  y y 7. 
Défiance  que  les  Infulaircs  conçoivent  d’eux, 
y y 8.  Les  Indiens  forment  le  deflein  de  les  ar- 
rêter & de  les  piller,  ibid.  Remarque  fur  le 
deflein  des  Anglois,  y y 9.  Us  achèvent  avanta- 
geufement  leur  cargaifon  , ibid.  Le  Vaifleau 
Anglois  & fa  fuite  quittent  les  Iles  de  Banda  , 
ytfo.  Ils  arrivent  à Bantam.  Trille  état  du 
Comptoir  Anglois  â Bantam  , ibid.  Heureufe 
fin  de  ce  Voyage,  y$y.  Une  Flotte  Angloife 
relâche  au  Cap  Verd  &:  s’y  fournit  de  Mâts  . 
II.  t.  Différend  entre  les  Anglois  & Hollan- 
dois pour  quelques  vols , y.  Us  arrivent  à la 
Baie  de  Saldanna  y ce  qu’on  y trouve , ibid.  La 
Flotte  Angloife  fe  rend  à Aden  , y.  Les  Anglois 
lai  fient  un  Vaifleau  à Mocka , 6.  Un  de  leurs 
Vaifleaux  échoue  , ibid.  Us  font  attaqués  par 
les  Turcs  , 8.  Perte  qu’ils  font  Je  traitement 
qu'ils  efluicnr  , ibid.  Réponfe  qu’ils  font  à une 
Lettre  de  leur  Amiral  pi ifonnicr  par  les  Turcs, 
10.  Leur  embarras  dans  la  Rade,  1 f.  Hardieffe 
d’un  Matelot  Anglois  Route  des  Anglois , ly. 
Ils  arrivent  à Zenan.  Comment  ils  y font  re- 
çus , ibid.  Les  Anglois  relurent  en  Prifon  , 14. 
Faveurs-  qu’ils  îcçoivcnc  d’un  Kiahia  , ibid.  Ef- 
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Mets  <ra'on  leur  donne , & fccours  qu'il?  re- 
çoivent de  plulicursamis  ,i  y.  Les  Prifonn.  Angl. 
d’Aden  font  envoyés  à Zenan  , 1 6.  Promellcs 
uc  Icuj  fait  le  Bacha  , ibid.  Les  Anglois  font 
largis,  17.  Us  obtiennent  la  liberté  de  tetourn. 
à Mocka,i£/i.  Retour  des  Angl.  a Mocka,  îS.Un 
jeune  A nglois  forcé  de  fe  faite  Mahom.  19.  Les 
Anglois  arrivent  à Mocka  , 10.  Serment  d'un 
Aga  Turc  en  leur  faveur  , ibid.  Une  partie  des 
Anglois  renvoyée  à bord  , ai.  Ils  fc  retirent  à 
Aflab  avec  leurs  trois  VailTeaux  , Ibid.  Plu  (leurs 
Anglois  avec  leur  Amiral  échappent  aux  Turcs, 
14.  La  Flotte  Angloifc  fe  rend  dominante  dans 
le  Port  de  Mocka,  zf.  Hauteur  avec  laquelle 
les  Anglois  fc  conduifcnt  , ibid . Le  relie  des 
Prifonniers  Anglois  cft  renvoyé  à l'Amiral , a 6, 
Les  Anglois  demandent  firisfadion  aux  Turcs, 
17.  Menaces  des  Anglois  portées  à l'Aga  , 18. 
Maladie  dangereufe  parmi  eux,  jo. Conclufîon 
de  leur  différend  avec  les  Turcs.  Ils  quittent 
la  Rade  de  Mocka.  Leur  projet  pour  fe  venger 
des  Turcs  , ibid.  Ils  abandonnent  leur  en-rc- 
prife  , j 1.  Ils  repaient  les  Détroits.  Leur  Flotrc 
cnrre  dans  la  Rade  de  Dcllifch?.  Ibid.  Elle  fc 
rend  à celle  de  Surarc  , où  elle  trouve  une 
nombreufe  Flotrc  Po  rugaifc  , ) a-  On  confcille 
aux  Anglois  de  fe  rendre  à Gogo  , j|.  Ce  qui 
les  arrête,  ibid.  Ils  font  atraqoés  pat  les  Por- 
tugais 8c  s'échappent  hcurcufcmcnt  , 34.  Un 
Gouverneur  de  Cambaye  parte  la  nuit  fur  la 
Flotte  Angloifc,  f y.  Carcrtes  qu'il  y reçoit  & 
fon  avidité,  \6.  Les  Anglois  font  mal  récom- 
penfés  , ibid.  Le  nouveau  Gouverneur  de  Sura- 
te vifitc  (a  Flo*te  Angloifc,  a 7-  Il  V efl  gardé 
& enfuire  relâché,  |8.  La  fermetc  plus  utile 
aux  Anglois  que  la  politertc  , ibid.  Ils  arrivent 
à Dabul , & y font  bien  reçus , 40.  Ils  y font 
peu  de  Commerce.  Raifon  qui  les  détermine  à 
retourner  dans  la  Mer  Rouge  , ibid.  Ils  pren- 
nent un  Bâtiment  Portugais  ,8c  s'accommodent 
de  fes  proviens  , 41.  Informations  qu’ils  ont 
de  l’arrivée  d'une  nouvelle  Flotrc  Angloife  dans 
la  Mer  rouge  , ibid.  Etrange  rraité  entre  deux 
Chefs  Anglois  pour  piller  le  bien  d'autrui  , 41. 
Grand  nombre  de  VailTeaux  Indiens  dont  ils 
fc  faiurtent,  ibid.  Départ  des  Anglois,  48.  Ils 
rencontrent  un  Vairteau  de  leur  Nation  , ibid. 
Secours  qu’ils  lui  accordent  , 49.  Ils  lairteni  ce 
Vairteau  dans  la  Baie  de  Saint  Augullin  , 6c 
leur  Floue  levé  l'ancre  , ibid  Ils  an i vent  aux 
Iles  de  Quériba  : danger  qu’ils  y courent,  jo. 
Ils  abordent  à file  de  Sokotra , ibid.  Les  An- 
glois jettent  l'ancre  à Tamarin  , yi.  Vifite 
qn’iis  font  au  Roi  ; informations  qu'ils  en  re- 
çoivent. Ce  Prince  fc  la  rte  de  leur  féjour . ibid. 
Leur  route  jufqu'au  Port  d’Adcn  , ji.  Us  ar- 
rivent dans  la  rade  d’Aden  , Accueil  qu’ils 
reçoivent  des  Turcs  , 54.  Ils  confentcnt  à biffer 
un  de  leurs  Vairtcaux  dans  la  Rade  d'Aden,  yy. 
Trois  Marchands  Anglois  ancrés  par  l’Emir 
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Turc , ibid.  Adrclfc  de  l’Emir  pour  les  trom- 
pa , y 6.  Les  Anglois  commencent  à donnée 
dans  le  piège  des  Turcs  , J7.  Ils  fonr  trahis  8c 
perdent  vingt  hommes  arrêtés  par  Li  Turcs, 
ibid.  Confiance  imprudente  des  Anglois,  \f. 
Les  trois  VailTeaux  Anglois  foufficnt  beaucoup 
d’une  tempête  , 60.  Us  fc  rejoignent  dans  la 
Rade  de  Mocka  , 81.  Ils  fe  reudent  à la  Baie 
d'Artab  , ibid.  Leur  Floue  ne  peut  gagner  les 
Détroits  , 6t.  Il  lui  vient  une  lcrtrc  de  l'Ami- 
ral. LUc  reçoit  d 'heu reufes  info*  mat  ions , ibid. 
Convention  qui  tri  mine  leurs  différends  avec 
les  Turcs  , 6 y.  La  Flotte  Anploife  met  à la 
voile  vers  Plie  de  Camaran  , ibid.  Ils  revien- 
nent dans  la  Rade  de  Mot  ka  , 66.  Il»  y laif- 
fcrt  des  avis  pour  les  Capitaine*  Anglois.  Leur 
Flotte  prend  vers  Surate  , ibid.  Elle  entre  dans 
la  Rade  de  Surace,  67.  Elle  y trouve  une  Ar- 
mée Porrugaife.  Maladies  qui  affligent  les  An- 
glois Ils  s'efforcent  inut.lcmcnt  de  parter  la 
Barre  de  -Surate  , ibid.  La  Floue  Angloifc  cher- 
che à s'approcher  de  la  terre  , 68.  Petit  com- 
bat où  les  Anglois  fc  fairtfient  d'une  Frégate, 
ibid.  &fuiv.  Entrepiifc  des  Anglois  pour  fc  pro- 
curer des  vivres,  69.  Ils  font  interrompus  par 
les  Portugais-  Avis  qu’ils  reçoivent  de  l'arrivée 
de  Sharpey  , Ibid.  Ils  font  attaqués  de  nouveau 
par  les  Portugais  , 7c.  Conférence  que  le  Gou- 
verneur de  Surate  leur  accorde  , ibid.  11$  fei- 
gnent de  partir  pour  tromper  les  Portugais  ,71, 
Reproches  qu’ils  font  au  Commandant  Portu- 
gais. Ils  reviennent  à Soually.  Autre  Rade  qu’ils 
découvrent  , ibid.  Les  Anglois  reçoivent  plu- 
fieurs  infultcs  des  Indiens,  74.  Ils  fc  Battent 
en  vain  d’obtenir  un  Comptoir  à Surarc , 7 6, 
Défer: curs  Anglois  débauchés  par  Pierre  Rofc- 
mary  Portugais,  ibid.  Caufc  des  obftacles  que- 
les  Anglois  trouvent  à Surate , 77.  Iis  fc  payent 
parleurs  mains  & quittent  Surate.  Leur  route 
jufqu'à  Dabul  . ibid.  Ils  fc  faifirtent  de  deux 
Bâctmeos  Portugais,  79.  Le  Capitaine  Angloix 
ne  peut  empocher  le  pillage.  Il  rcllituc  aux 
Portugais  ce  qu’on  leur  a pii*.  Le  défordre  aug- 
mente 8c  l'Amiral  y icmédi:  , ibid.  Délibéra- 
tion des  Angl.  80.  Motifs  qui  les  déterminent  à 
retourner  dans  la  Mer  rouge  , ibid.  Un  de  leur* 
VaifTcaux  cft  envoyé  i Sokotra  , 81.  Les  autre* 
relâchent  fur  la  Côte  de  1’-  rabic  heureufe  , ibid . 
Le  Vairteau  envoyé  à Sokocia  apporte  des  in- 
foi marions  à l'Amiral  , 81.  Divers  Bâtiment 
arrêtés  par  le?  Anglois.  8).  Ils  rentrent  dans 
Ja  Rade  de  Morka  , 86.  Accommodement  en- 
tre eux  8c  les  Indiens  , 87»  Les  deux  Hottes 
Augloifcs  fonent  de  la  Mer  rouge.  Elles  pren- 
nent leur  couife  vers  l'Inde  , ibid.  Ils  arrivent 
â Tckou  8c  y rettouvenr  on  de  leurs  Vairtcaux. 
Ils  arrivent  à Polo , ou  Ile  Panian  , 89.*  Ré- 
flexion fur  les  premie»?  Navigateurs  Ar.gfots  , 
9i.  Ils  prennent  une  banque  de  Saint  Thomé  - 
93.  Ils  arrivent  à Palcakaie  qu'ils  quittent  auf- 
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fi-tôr,  ibid . Ils  font  invités  au  Commerce  à Pe- 
tapoii,  94.  Danger  d’un  Vaificau  Anglois,  vrf. 
Ils  descendent  à Paleakate  , & n’obtiennent  rien 
du  Gouvernement,  99.  Ils  (e  rendent  a Peta- 
poli  , 160.  Suites  que  la  mort  d’un  Roi  Indien 
a pour  eux.  Ils  descendent  à Rantam  , & profi- 
tent du  mécontentement  des  Hollandois.  Us 
vont  à Patanc  , où  ils  apprennent  les  ufages  du 
Pays.  Audience  que  la  Reine  de  Patanc  leur 
donne  , ibid.  Us  bâtiflent  un  Magafin  à Pata- 
nc , 101.  Ce  Magafin  leur  coûte  cher.  Mal- 
heurs qu’ils  eflùicnr.  Leur  Va i (Te au  nommé  le 
Globe  part  pour  Siam  , ibid.  La  Reine  de  Pata- 
nc favorite  les  Anglois,  104.  Elle  leur  procure 
des  amufemens,  103.  Ttiftcsavis  qu’ils  reçoi- 
vent de  Queda.  Heurcufcs  nouvelles  qu’ils  re- 
çoivent de  Siam , ibid.  Les  Anglois  & les  Hol- 
landois délivrent  Patanc  , 107.  Leur  départ  de 
Patane  , 108.  Route  du  VailTcau  Anglois},  ibid. 
.Avantage  pour  les  Anglois,  no.  Divers  Prin- 
ces invitent  les  Anglois  au  Commerce  , ibid. 
Séparation  de  plnficurs  Va  idéaux  Anglois,  uj. 
Cinq  Anglois  échappés  d’un  carnage  fc  retirent 
à Siam,  114.  Les  Anglois  arrivent  dans  l’Ile 
de  Ccylan,  116.  Ils  confèrent  avec  un  Infu- 
lairc,  117.  Ils  fc  fauvent  heureufemem  d’une 
trahifon  des  Portugais.  Secours  qu’ils  accordent 
à des  malheureux  , ibid.  Belle  Riviere  où  ils 
font  de  l’eau  , 118.  Les  Anglois  & Hollandois 
attaqués  par  les  Portugais  prennent  la  fuite, 
no  , b fuiv.  Route  d’une  Flotte  Angloifc  com- 
mandée par  John  Satis  * 111.  Etreur  furpte- 
nantc  des  Matelots  Anglois,  ixj.  Cette  Flotte 
mouille  entre  Sofala  & Mozambique,  ibid.  Au- 
tres erreurs  de  lieux  , ix<î.  La  Flotte  Angloifc 
part  de  Sokotra  pour  la  Mer  rouge  , n8.  Abon- 
dance de  vivres  qu’elle  trouve  au  Mont  Félix. 
Courant  qui  la  porte  contre  fon  attente  , ibid. 
Elle  parte  les  Détroits , 119.  Elle  jette  l'ancre 
dans  la  Rade  de  Mocka.  On  vient  la  rccon- 
noître  , ibid.  Députation  des  Anglois  à un  Aga 
Turc  , 1 30.  Otages  Turcs  envoyés  fur  la  Flotte 
Angloifc,  1 } 1.  Cérémonies  de  l'Audience  que 
l’Aga  Turc  donne  aux  Anglois.  PalTcport  du 
Grand  Seigneur  des  Turcs,  ibid.  b fuiv.  Fcllin 
que  l’Aga  Turc  donne  aux  Anglois,  ijj.Faux 
avis  des  Turcs  aux  Anglois  , nf  Ils  (ont  ex- 
hortés à la  défiance  , ijf.  Proportions  des 
poids  Anglois  à ceux  de  Mocka  , 1 16.  Réponfe 
«les  Anglois  aux  plaintes  des  Turcs,  139.  Vi- 
fitc  comique  qu’ils  reçoivent  d’un  Prince  Abyf- 
fin  , ibid.  Leur  accommodement  avec  les  Tares, 
140.  .Ils  commencent  le  Commerce  , 144.  Ils 
arrivent  devant  Nangazaqui  , ijx.  Ils  fc  ren- 
dent à Firando  , 13  ;.  Vifite  que  le  Roi  de  Fi- 
r a r>,l o leur  fait  fur  leur  bord.  Ils  lui  donnent 
un  Fcftin  & un  Conccrr.  EmprefTement  des 
Japonois  pour  voit  le  Vaifleau  Anglois,  ibid. 
ics  Anglois  entrent  dans  le  Port  , 134.  Re- 
doublement de  vifite.  Ils  9‘ofcnt  avertir  des 


Femmes  Japonoifcs  de  leur  erreur , ibid.  Feftia 
que  le  Roi  de  Firando  leur  donne,  155.  Re- 
glement de  leur  Commerce  au  Japon  , r 6y 
Refus  d’un  article , ibid  Les  Anglois  infultés 
en  retournant  à v Firando  , 1*8.  Querelles  co- 
tre les  Anglois  , 169.  Défcrtion  de  fept  An- 
glois. Ils  s’accordent  bien  avec  les  Japonois, 
ibid.  Dettes  des  Anglois  payées  , 170.  Derniers 
adieux  des  Faâcurs  Anglois  qui  reftent  au  Ja- 
pon pour  le  Commerce  , 171.  Le  Vaideau  An- 
glois quitte  le  Japon.  Sa  route  depuis  Firando 
jufqu’à  Bantam  , ibid.  Il  approche  de  China- 
Bara , 171.  Dangers  que  les  Anglois  évitent  , 
17}.  Ils  relâchent  à Bantam  , ibid.  Ils  tuent  un 
Seigneur  de  Bantam,  17$.  Ils  font  accufés  de 
violence,  ibid.  b fuiv.  Ils  fc  juiïificnt , 177. 
Plaintes  des  Chinois  de  Bantam  contre  eux  , 
ibid.  Difgraces  du  Vaideau  l'He&or  Anglois, 
i8x.  Vols  des  Matelots  Anglois,  19*  b fuiv. 
corruption  & défordre  des  Matelots  Anglois  , 
193.  Brutalité  furieufe  de  l'un  d'eux,  /^•/.Au- 
tres excès  des  Matelots  Anglois,  194.  Ils  font 
contenus  par  l'autorité  du  Roi  de  Firando  , ibid. 
Orpofition  à l’enterrement  d’un  Anglois,  19J- 
Dclenion  de  fept  Anglois  , ibid.  Convention 
pour  ces  Défcrteurs  , 19$.  PolitelTes  forcées 
des  Anglois  , 197.  Autres  politedes  dont  ils 
ne  peuvent  fe  difpcnfcr.  Adredc  des  Japonois 
pour  tirer  d’eux  des  préfens  f ibid.  Perfidie  des 
Défcrteurs  Anglois  , 198.  Continuation  de  l’af- 
faire de  ces  Défcrteurs,  199.  Préfens  des  An- 
glois à l’occafion  d’une  Fctc  de  Religion,  100. 
Suite  de  l’affaire  des  Défcrteurs  Anglois,  xor. 
Différend  des  Anglois  avec  des  Marchands  de 
Meaco  , 101.  Efpérancc  d’union  entre  les  Com- 

f*agnics  de  Hollande  & d’Angleterre  , xoj.  Rai- 
bns  qui  font  cfpércr  le  Commerce  de  la  Chine 
aux  Anglois , xoé.  Bornes  des  Anglois  au  Ja- 
pon , ibid.  Têtes  des  Anglois  mifes  à prix  par 
un  Amiral  Hollandois  , 109.  Ils  prennent  l’Uc 
de  Lancerora,  146.  b fuiv.  Trois  voyages  des 
Anglois  au  Pic  de  Ténérifc  , X49  » £ Juiv* 
Ils  refTentent  des  foiblcflcs  & tranchées  en 
montant  à ce  Pic,  ij}.  Souliers  dont  ils  fc 
fervent  pour  marcher  dans  le  fable , ibid.  Dé- 
tail de  la  route  qu’ils  tiennent  pour  monrer  au 
Pic  de  Ténérifc,  x}^.  Remarques  qu’ils  y font  , 
ibid.  b fuiv.  Délicieufe  fttuation  de  douze  An- 
glois, x7i.  Embarras  des  Anglois  à l’occafion 
de  quelques-uns  de  leurs  Matelots  convertis 
par  des  Jéfuites,  x74-  Ils  arrêtent  deux  Prêtres 
par  rcpréfaillcs  , ibid.  b fuiv.  Ils  font  obligés 
de  les  rendre  , X73.  Leur  vengeance  , ibid.  Une 
de  leurs  Flottes  fe  rend  à la  Rade  Angloifc  • 
txi.  Dangers  qu’ils  courent  près  du  Port  de 
Villa  de  Praya  , 513.  Ils  achètent  des  Anes 
aux  Iles  du  Cap  Vcrd  , 337.  Rade  Angloifc  , 

3 *7.  Qualités  de  cette  Rade  , 37X.  b Juiv.  Les 
Anglois  aimés  des  Infulaires  de  Bona- Villa  , 
3*8.  Commerce  qu'ils  font  de  fcl , 371.  Plu- 
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Scan  Anglois  empoifonnés  , 387.  Différend» 
encre  un  Général  François  fie  le  Damcl  de 
Kayor  à l'occafion  des  Anglois  , 480.  Les  An- 

flois  fe  retirent , ibid.  Iis  s’infinucnc  dans  les 
rats  du  Damet,  483.  Ils  font  cruellement  du- 
pés par  ce  Prince  , ibid.  Guerre  entre  la  France 
& l'Angleterre  , 484  , 6»  fuiv.  Ile  du  Sénégal 
que  les  François  nomment  llle  au  je  Anglois  , 
489.  Tentative  des  Anglois,  333.  Ignorance 
des  Anglois  fur  l'origine  de  leurs  propres  Era- 
bliffcmcns,  333.  Leur  fucce (lion  fur  la  Riviere 
de  Gambra,  ibid.  & fuiv.  Us  bâtiffent  James- 
fort  , Le  Commerce  de  la  Gambra  leur 
elt  rcllitué  , ibid . 6*  fuiv.  Imprudence  de  la 
Compagnie  Angloife  , 3 37.  Le  Dircéleur  de 
cette  Compagnie  y met  le  comble.  Il  s'apper- 
çoit  de  fa  faute  , ibid  6»  fuiv.  Projet  d’un  Con- 
cordat avec  les  François  , 338.  Difficultés  de  la 
part  des  Anglois  , ^41.  La  Compagnie  Angloife 
nomme  un  nouveau  Gouverneur  à Jamesforc. 
Efpérances  d'accommodement  , ibid.  Raifons 
qui  font  manquer  ces  efpérances  , $41.  Un  Vait 
leau  Anglois  fe  préfente  devant  Goréc.  Artifi- 
ces des  Officiers.  Us  fe  retirent , ibid.  Neutra- 
lité propofée  par  la  Compagnie  Angloife  , 343. 
Articles  drefiés  , ibid.  Abeilles  qui  fe  trouvent 
établies  fur  un  VaifTeau  Anglois,  333.  Anglois 
marié  à une  riche  Negreffe  , «7 J.  Ancien  Fort 
des  Anglois,  (91.  Fort  Anglois  dans  la  Gam- 
bra , f 91.  Plufieurs  Négociai*  Anglois  périlTcnt 
par  la  trahifon  des  fnfulaires  de  Bulli  , f 94. 
Les  François  préférés  aux  Anglois  dans  le  Com- 
merce , <04.  Anglois  ou  leurs  Agens  s'appro- 
chent des  Etabliffemens  François,  63  3.  Avan- 
tage que  les  François  peuvent  tuer  au  préjudice 
des  Anglois,  631,  Leur  premier  Commerce  fut 
les  Côtes  d'Afrique  par  des  Avanturiers , III. 
I.  Pertes  des  Anglois,  1.  Autres  pertes,  ibid . 
Le  Parlement  accorde  pour  treize  ans  à une 
Compagnie  la  liberté  du  Commerce  , 3.  Ré- 
folurion  de  la  Chambre  des  Communes  , 4.  Seul 
Fort  de  la  Compagnie  Angloife  , 7.  Salut  que 
les  Anglois  rendent  à un  Roi  Nègre  , 8.  En- 
treprife  des  Anglois  pour  remonter  la  Gambra, 
xi.  & fuiv.  Cette  entreprife  manque  par  de  foi- 
bles  raifons , 13.  Etabliffemens  des  Anglois  fur 
la  Gambra,  fie  ordre  de  leurs  Comptoi  s , 18. 
& fuiv . L’Ile  de  James  retourne  aux  Anglois 
par  le  Traité  de  Rifrick  , 13.  Les  Corsaires 
Anglois  pillent  jamesfort  , ibid.  Motifs  qui 
conduifenc  les  Marchands  Anglois  à la  Gambra. 
xt.  Nouvelle  entreprife  des  Marchands  de  Lon- 
dres , xj.  Le  fel  manque  aux  Anglois  , 33. 
Leur  retour  à Barrakonda,  34.  Ils  vont  à Batro. 
Ils  fe  rendent  à Setiko  , ibid  Cérémonies  pour 
mettre  les  Anglois  en  poffe (lion  d’un  Pays  , 43, 
Utilité  qu'ils  en  tirenr.  Ils  repartent  à Barro, 
ibid.  Réfolution  d’un  Cnnful  Anglois , 3 \ . Ac- 
commodement des  Anglois  avec  le  Roi  deTo- 
snani,  6 1.  Ils  ont  peine  à diûingucr  le  lieu  de 


la  Ville  de  Barrakonda,  64.  Les  cris  des  Béces 
fauvages  les  empêchent  de  prendre  le  repos  , 
ibid.  Les  Anglois  trouvent  quantité  de  Tourte- 
relles d'eau  , 68.  Corps  d'un  Ang  ois  dévoré 
par  les  Loups  , '•8.  Un  Capitaine  Anglois  arrêté 
parles  Nègres, 79.  Extravagance  d’un  Anglois. 
Danger  où  le  Gouverneur  Anglois  de  James- 
fort (c  jerc  imprudemment  , ibid.  Quelques 
Anglois  afïaffmés  par  les  Nègres,  80.  les  An- 
glois  faluent  honorablement  un  Général  Fran- 
çois , ibid.  Réfolution  des  Faéleurs  Anglois 
après  le  départ  du  Roi  de  Barfalli , 83.  6>  )ùiv, 
Ufage  dont  un  Gouverneur  Anglois  cil  la  dupe, 
89.  Vcrgeance  de  ce  Gouverneur , ibid.  d*  fuiv. 
Un  Capitaine  Angtois  haï  des  Nègres  , 97. 
Mort  extraordinaire  de  deux  Faéleurs  Anglois, 
99.  Trifle  état  d'un  Vaiffeau  Anglois,  fie  fe* 
Officiers  arretés  par  les  Nègres,  iof. Querelle 
finguliere  d’un  Capitaine  Anglois  avec  les  Nè- 
gres , toi.  Choix  des  Faéleurs  ,119.  Leur* 
fautes  demeurent  fans  punition  , ibid.  Combien 
les  Anglois  fouhairent  d'établir  un  C ommerce 
de  Gomme  fur  la  Gambra  , 1x3.  Ils  découvrent 
des  arbres  à Gomme  , ibid.  Motifs  qui  leur 
font  fouhaitcrlc  Commerce  des  Gommes,  114. 
Tranfréliou  entre  les  Anglois  fit  les  François, 
113.  Us  prennent  un  Fort,  134.  Comment  ils 
font  reçus  du  Roi  de  Kafîan  , 139.  & fuiv.  Us 
(ont  querellés  par  les  pères  fit  mères  Marbuts, 
117.  Anglois  de  l'ïle  de  Benfe,  ny.  Us  fe  for- 
ment des  Etabliffemens  au  Royaume  de  8u- 
lom  , 117.  Leur  Comptoir  fur  la  Riviere  de 
Sierra  Leona  , 219.  Ils  jettent  l’ancre  devant 
Torobey,  xti.  Etabliffement  des  Anglois  dans 
llle  de  Benfe,  131  Diverfes  fortunes  de  leurs 
Forts  , ibid.  6»  fuiv.  Traités  favorablement  par 
le  Roi  de  Bulm  , 133.  Vie  de  quelques  Mar- 
chands Anglois,  139.  Etabliffement  desXnglois 
dans  une  Ile  de  la  Riviere  de  Sierra  Leona, 
339.  Les  Anglois  rencontrent  un  Armateur 
François  qui  les  maltraite  fort  , 337-  Pêche 
abondante  qu'ils  font  , 36t.  Querelle  entre 
eux  & les  Negres  pour  un  vol  fuppofé , ibid. 
Trille  état  de  deux  Vaiffeaux  Anglois  , 367. 
Arrivée  d'un  Pacquebot  Anglois,  371.  Vue  du 
Château  Anglois  d'Anamabo  , 373.  Fort  fie 
Comptoir  Anglois  d’Ananubo  Petit  Comptoic 
à Anifehen  , ibid.  Chaffe  de  deux  Anglois,  *77, 
Comptoir  Anglois , fie  fa  fi  tuât  ton  , 380.  In- 
commodités de  ce  Comptoir,  381.  Réception 
des  Faéleurs  Anglois  au  Palais  de  Juida  , 382. 
Feflin  que  le  Roi  leur  donne  , 383.  Bonne 
chère  des  Anglois,  384.  Maladies  qui  fucce- 
dent , ibid.  Les  Anglois  perdent  pl  iffeurs  Ef- 
clavcs  , *8  u Ils  profitent  du  calme  de  la  Mer, 
391.  Précautions  des  Capitaines  Anglois  pouc 
les  Canots,  (93.  Leur  marché  avec  les  Rameurs 
de  la  Côte  d’or  , 394.  Iles  Angloifes  fous  le 
vent  , 398.  Les  Anglois  prennent  les  François 
pour  des  Pirates  , 40;.  Ils  rendent  vifitc  an 
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Seigneur  JofeplK,  44*.  Avantage  qu’ils  tirent  Ncgres , ibid.  Les  Angîois  rétablirent  ce  Fort» 
«le  léurs  railleries  , 430.  Leur  route  , 43 1.  Que-  18.  Planche  de  la  vue  Sud-Oucft  du  Fort  An- 

leUe  des  Anglois  avec  un  Kaba<chir  , 4)  a.  Leur  glois  de  Sukkonda  ou  Sukkondi  r ibid..  Fore 

réconciliation  avec  ce  Kabaschir  , ibid.  Cap  Anglois  à Commcndo , fi.  Leur  querelle  avec 

Corfc  , principal  Fort  des  Anglois  en  Guindé  les  Hollandois.  Plan  du  Fort  Anglois  de  Com- 

4 j 4.  Défordrc  du  Comptoir  Anglois  au  Cap  mendo  , ibid.  Vue  Sud  des  Forts  Anglois  5c  Hol- 

Coife,  433.  Les  Anglois  arrivent  à l’Ile  de  S.  landois  de  Commcndo,  H-  Les  Anglois  profi- 

Thomas,  où  la  plupart  pé  rifle  ne , 458.  Service  tent  d’un  trouble  pour  s’établir  à Commcndo* 

que  deux  VaifTcaux  Anglois  rendent  au  Capi-  33.  Ils  font  rejetter  les  propofitions  des  Hol- 

rainc  Rovry,  459.  Ils  continuent  l'exercice  de  landois,  3*.  Aélion  barbare  des  Anglois , 37. 

leur  Commiflion.  Un  Bâtiment  Anglois  parcourt  Ils  font  défaits  par  les  Comménicns  , ibid, 

toute  une  Côte.  Changement  qu’il  trouve  au  Man  du  Fort  Anglois  & de  la  Ville  du  Cap 

Cap  Apollonia.  Jbid.  Les  deux  VaifFcaux  An-  Corfc,  33.  Sipn.  Giij.  Us  enlèvent  le  Cha- 

glois  quittent  le  Cap  Corfc  ,442.  Un  Matelot  teau  du  Cap  Corfc  aux  Hollandois.  Il  leur  dc- 

Anglois  fe  coupe  la  gorge  , ibid.  Vifuc  que  meure  par  te  Traite  de  Brcda  , ibid.  Ivrogne- 

les  Ang’ois  reçoivent  du  Prince  Jacobus , 4S3.  rie  des  Soldats  & Fadleurs  Anglois,  34.  Sipn, 

Un  des  VaifTcaux  clF  féparé  de  l’autre.  Il  auivc  G iij.  Somme  que  les  Anglois  payent  chaque 

au  Brcfil , fie  le  retrouve  à U Jamaïque,  444.  mois  au  Roi  de  Fétu  , 33.  Dcpenfe  de  la 

Route  des  Anglois  vers  le  Nord  , ibid.  Retour  Table  des  FaéUurs,  ibid.  Jardins  des  Anglois 

des  deux  VaifTcaux  en  Angleterre,  463.  Fripon*  au  Cap  Corfc  , 33.  Sipn,  H.  Deux  Ions  Angl. 

«cric  des  Nègres  à l'égard  des  Anglois,  471,  34,  & fuir,  Sipn.  H.  Raifons  qu’ont  les  An- 

Ofuiv.  Divers  Comptoirs  des  Anglois  fur  la  glois  pour  acheter  Fridérickfbourg  , ft.Sipn, 

Gambra  ,481.  On  ignore  quand  ils  fc  font  éca-  Hij.  Ils  nomment  cette  Place  , Foie  royal.  Ils  la 

blis  dans  l’Ilc  de  Bcnlc  où  cft  leur  principal  négligent  long-tems , 6c  la  vantent  beaucoup. 

Comptoir  , 481.  Prifc  de  leur  Comptoir  par  ibid.  & fuiv.  Changement  qu’ils  y font  , 6c 

des  Pirates,  48  Confeil  que  tiennent  les  An-  fon  état  prefent , 57.  Comptoir  Anglois  raillé 

glois,  487.  Ordre  mis  à leurs  affaires,  ibid.  Ils  par  Bofnian  , 4i  , 9 fuiv.  Qualités  du  Cornp- 

dépuccnc  au  Roi  de  Schcrbro  , 489.  Articles  toir  Anglois  d’Anamabo  , 63.  Guerre  que  les 

Îju'ils  lui  font  propofer  , ibid.  Ils  ne  font  point  Nègres  de  Fantin  6c  d’Anamabo  leur  déclarent* 

atisfaits  de  la  réponfc  de  ce  Monarque.  Rai-  ibid.  O fuiv.  Leurs  différends  avec  les  Hollan- 

fons  de  leur  défiance , 490.  Us  tranfportent  leur  dois  , 47.  Obflacles  à leur  Commerce,  69.  En- 

Comptoir  à la  Jamaïque  , ibid.  Un  Anglois  treprife  d’un  Anglois  pour  trouver  de  l’or, 71. 

fait  prifonnier  par  les  Nègres  de  Monte , 494.  Fort  Anglois  à Winiba  , 6c  fes  révolutions  * 

Querelle  d’ivrcfTc  entre  trois  Capitaines  Anglois,  ibid.  Autre  Fort  des  Anglois  à Schido  , 74. 

ibid.  Fort  Anglois  fort  prés  d’un  Fort  François , Vue  du  Fort  Anglois  d’Akra  , 7 4.  Erreur  des 
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CafFre  , & fon  avanture  , V.  13  9*  Un  Pilorc 
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Anglois  ruiné  par  les  Pirates,  ai  3.  Terre  d’un 
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Vaifleaux  Anglois  qui  accompagnenrlcs  Hollan- 
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ficulté pour  les  Anglois,  314.  Table  Alpha- 
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dans  Tlle,  497.  Noms  de  feize  Anglois  cap- 
tif». Ils  font  difpcrfés  , ibid.  Comment  ils  ren- 
dent leur  (îtuation  fort  aifee  , jco.  Autres  cap- 
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j$  TABLE  DES 

leur  fait  quitter  Tatane  , f9.  Les  Anglois  déli- 
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du  Mogol  pour  les  préfens  , ij.  Un  Prince 
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tifs d'un  Voyage  6c  dépare  d’une  Efeadre  An- 
gloire,  XI.  4.  Punition  exemplaire  d’un  Offi- 
cier Anglois  , ibid.  Ignorance  des  Anglois  , f. 
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Pays  vifitc  un  Généial  Anglois,  7.  Ce  Général 
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nie  de  Juan  Fernande?,  1 $0.  Planche  ou  vût 
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1 ) x.  Allarracs  des  Anglois  pour  le  relie  de 
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Anglois,  14a.  Motifs  qui  portent  les  Anglois  à 
faire  une  entreprife  fur  Paita,  147.  Projet  de 
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8 f r.  Principe  d’une  fage  politique.  Deux  autres 
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Ils  trouvent  l’Ilc  de  Tinian  déferte  , ibid.  Rui* 
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les  Anglois  répandent*  ibid.  Jufqu’où  vont  les 
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miférable  firuation  , ibid.  Les  Anglois  retour- 
nent à la  Riviere  de  Canton  , 190.  Compte 
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rendent  aux  Anglois , 19!.  Plaintes  amercs  que 
les  Anglois  font  des  Chinois  , 19).  Secours 
que  les  Anglois  donnent  dans  un  incendie  , 
& avantages  qu’ils  en  retirent  , 194.  Entreprife 
violente  des  Anglois,  xj 8.  Combat  entre  l’An- 
gleterre Se  la  Hollande  , j xc.  Lettre  d’un  Ami- 
ral Anglois  au  Gouverneur  de  Berg.  311.  Reponfe 
du  Gouverneur.  La  Flotte  Angloifc  s’approche 
de  Berg  , ibid.  Les  Anglois  demandent  la  li- 
berté de  venir  dans  le  Port  , 3x3.  Ils  y vien- 
nent avec  toute  leur  Efeadre.  Leurs  prépara- 
tifs, ibid.  Mépris  des  Anglois  pour  les  Hollan- 
dois,  31  y.  Offres  qu'ils  font  au  Commandant 
Danois.  Ils  fe  difpofcnt  au  combat.  L’adion 
commence  par  un  feu  terrible , ibid.  Rerraite 
des  Anglois  , 31 6.  Ils  menacent  le  Gouver- 
neur de  Berg,  317.  Autres  menaces  des  An- 

Î;lois , ibid.  L’armée  navale  Angloifc  ftrompe 
es  Hollandois  en  arborant  le  Pavillon  des 
Provinccs-Unics  » 330.  Raifonsqui  portent  les 
Anglois  à ne  point  attaquer  les  Hollandois  , 
333.  Envoyé  d’Angleterre  à la  Cour  de  Danne- 
mark,  ibid.  Si  334.  Rencontre  que  des  Avan- 
turiers  font  d’un  Vaiffeau  Anglois,  337.  Def- 
fein  des  Anglois  fur  Truxillo  , 340.  Ils  fe  fai- 
fiffcnt  de  trois  Bâcimcns  Efpagnols.  Informa* 
tions  qui  les  font  partir  pour  Tes  Iles  de  Gal- 
lapagos  , ibid.  Dcffcin  des  Anglois  fur  Ria- 
Lexa  , 34t.  Leur  route  inftruélive  pour  les  Voya- 
geurs , ibid.  Les  Anglois  trompés  par  quelques 
Indiens  , 344.  Ils  fe  rendent  a terre  pour  tuer 
des  Beftiaux.  Avanturc  d’onre  d’entr’eux,  ibid. 
Comment  ils  fe  défendent  au  milieu  de  l’eau  , 
343.  Approches  de  Ria-Lexa  , ou  Rialejo  , ib:d. 
Les  Anglois  abandonnent  leur  dcffcin  fur  cette 
Ville  , 346.  Imprudence  des  Anglois  qui  fait 
manquer  leur  deffein  , 349.  Précautions  des  Ef- 
pagnols contre  les  Avanturiers  Anglois,  331. 
Deux  Capitaines  d'Avanruriers  Anglois  s’aff'o- 
cicnt  , ibid.  Ils  font  voile  à Lobos,  331.  Ils 
brillent  Payta  , ibid.  Barque  Efpagnolc  qui  les 
obfcrvc  , 333.  Leur  dcffcin  lur  Guayaquil  , 
334.  Comment  les  Avanturiers  conduifcnc  leur 


deffein  , 3 té.  Ils  prennent  une  Barque  dont  ils 
reçoivent  des  informations.  Récit  de  leux  ex- 
pédition , ibid.  Les  Avanturiers  Anglois  cher- 
chent des  Rivières  déferres  , 339.  Lumières 
qu’ils  tirent  de  quelques  Livres  Espagnols.  Ils 
arrivent  à la  Rivière  de  Santiago,  ibid.  Ils 
entrent  dans  cette  Riviere  , 361.  Pillage  qu’ils 
font,  3éx.  Ils  prennent  des  Lettres  Efpagno- 
Ics  , ibid.  Forces  & projet  des  Avanturiers  An- 
glois, j 6\.  Prophétie  qui  annonce  leur  paffa- 
gc  par  llffhmc  Daricn  , 364.  Comment  ils 
s’aequerenr  l’amitié  des  Indiens  de  l'IfHune  , 
363.  Traité  qu’ils  font  avec  Wright  Capitaine 
Avantuner  , ibid.  Comment  les  Avanturiers 
Anglois  font  renforcés  par  d’autres,  367.  Ar- 
tifice d’un  Anglois  , 37 6.  Lettres  Angloifes 
trouvées  à Mindanao,  4:0.  Avis  que  ces  Let- 
tres contiennent  , 401.  Les  Anglois  s'apperçoi- 
vent  qu’on  veut  les  tromper,  ibid.  Leut  Vaif- 
feau cft  mangé  des  vers  , 4or.  Exemple  ef- 
frayant à ce  fujet , ibid.  Réfolution  d’un  An- 
glois , 4x3.  Erabliffement  Anglois  de  Bcn- 
couli  ,433-  Comment  ils  y fupplantent  les  Hol- 
landois, ibid.  Mauvais  Gouvernement  des  An- 
glois ,436.  ConfpiratioQ  des  Anglois  reçus  fur 
un  Vaiffeau  François,  56 4.  Punition  des  Con- 
jurés , 563.  Méihodc  des  Anglois  dans  leurs 
courfes  pour  les  Indes  Orientales  , 620.  Pré- 
tention des  Anglois,  XII.  ico.  L’arrivée’ d'un 
Vaiffeau  Anglois  allannc  les  Efpagnols , XIII. 
14.  Récit  de  ceux  qui  le  moment , ij.  Ils  fe 
rendent  h Pile  Efpagnolc.  On  fait  tirer  fur  eux. 
Crainte  qu’on  en  conçoit  à Madrid , ibid.  Tore 
que  la  Foire  de  Porto-Belo  reçoit  du  Vaiffeau 
Anglois  de  permiffion  , X70.  Ce  que  les  Anglois 
biffent  dans  Plie  de  Tierra,  joo.  Deux  Offi- 
ciers Mathématiciens  Efpagnols  employés  con- 
tre les  Anglois,  613.  Anglois  qui  attaquent 
des  Frégates  Françoifes  , 6x8.  Forces  des  deux 
partis,  ibid.  Combat  , 6x9.  Belle  defenfe  Se 
prife  d’une  Frégate  Françoife.  Second  combat 
& prife  d'une  antre  Frégate.  Etat  de  la  troilic- 
mc  Se  fa  route  à LouifÈourg,  ibid.  Cette  der- 
nière Frégate  tombe  entre  les  mains  des  An- 
glois, 610.  Leurs  artifices  pour  la  furprendre, 
ibid.  Indigne  conduite  des  deux  Capitaines  An- 
glois , 631.  Voyage  des  Anglois  dans  la  Guia- 
nc  , XIV.  336.  Offenfes  d’un  Gouverneur  Es- 
pagnol contre  lc^  Anglois,  337.  Ils  le  forcent 
Se  l’cnlcvenr,  Sid.  Comment  les  Anglois  trou- 
vent des  vivres,  343.  Sauvages  qu'ils  rencon- 
trent , ibid.  Ils  ne  peuvent  profiter  des  Mine* 
d’or,  346.  Sagcfl’c  de  Ralcigli  à les  conduire,  ib  4. 
Liqueur  qui  enivre  les  Anglois,  347.  Ils  reçoi- 
vent un  bon  guide.  Suite  de  leur  navigation  , 
ibid.  Arrivée  des  Anglois  à la  Rivière  de  Ca- 
roli  , 349*  Ce  cjui  les  oblige  de  s'y  arrêter, 
ibid.  Raifons  qui  font  retourner  les  Anglois 
vers  l’Eft,  3 yx.  Troificme  Voyage  des  Angîoi* 
en  Guianc  , J 71.  Arrivée  d’uoc  tLeadre  Angk>uie 
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à la  Caroline  , 41  5.  Civilirés  mutuelles  entre 
les  Anglois  & les  François  , ibid.  Voyages , 
Découvertes  & Ecabl  ff-mrns  des  Anglois  dans 
l'Amérique  Septentrionale  , 4p.  Leur  Erahlif- 
fcmciu  dans  la  Virginie  , ibid.  & 460.  Autre 
Voyage  des  A uglois  , 443.  Deux  Compagnies 
formas  en  Angleterre,  ibid.  EtabtifTeincnt  des 
Anglois  dans  la  Rivicre  de  Pouhitan  , 444.  II- 
lufion  funefte  aux  Anglais  , 4 4'.  Divifions  dans 
une  nouvelle  Colonie  Angloifc  « 4'»4.  On  veut 
abandonner  cette  Colonie  , 467.  Jaloufie  de 
la  Colonie  Angloife  contre  les  François  , 47t. 
Progtès  de  la  Colonie  , 474.  Confpimion  des 
Indiens  contre  les  Anglois,  47?.  M alfa cre  gé- 
néral. Caufe  de  cette  révolution  , ibid.  Les 
Anglois  Ce  venant  par  une  perfidie  , 476.  La 
Colonie  en  fo  iffre  , ibid.  L'Angleterre  trouve 
peu  davantage  a la  Colonie  de  Maryland,  47?. 
Mauvais  effet  d-s  Concertions  indépendantes. 
Nouveau  malïacre  des  Anglois  , ibid.  Un  An- 
glois tente  de  nouvelles  découvertes  , 4S0.  On 
n’en  a pas  tenté  depuis  , ibid.  Un  Officier  An- 
glois excite  une  guerre  civile  en  Virginie.  481. 
Les  Anglois  devenus  tranquilles  en  Virginie  , 
481.  Avantage  q ic  lc«  Anglois  tirent  du  Com- 
merce de  Tabac  de  Virginie  , ibid.  Première 
entreprife  des  Anglois  pour  leur  Etabliflement 
de  la  Nouvelle  Angleterre,  si4-  Comment  les 
Anglois  (c  rendent  Maîtres  du  Pays  de  la  Nou- 
velle Angleterre  • fi7.  Procédé  des  Anglois 
qui  juftific  la  dénancc  des  Hollandois  , çq4. 
Ifs  fe  rendent  Maîtres  de  la  Nouvcl’c  Belge  , 
ibid.  Leur  Etabliiremcnr  à la  Caroline , 5c  en 
quel  ccm*  ils  commencent  à la  vifîter  , f4r. 
Leur  Etablilfcracnt  dans  la  Nouvelle  Géorgie 
8c  motifs  de  cet  Etabldîeraent , {77.  Etendue 
de  la  Conceffion  , ibid.  Une  Compagnie  fe  for- 
me, 578.  Première  alliance  d’une  Colonie  A n- 
gloifc  avec  les  Indiens  de  la  Nouvelle  Géor- 
gie , 579.  Articles  du  Traité,  r*o.  Difgraces 
arrivées  à la  Colonie,  i8f.  Observations  gé- 
nérales fur  les  Colonies  Angloifes  du  Conti- 
nent de  l'Amérique,  «86.  Monnnie  fïigiliere 
de  ces  Colonies  , 5I7  Supercherie  d'un  Capi- 
taine Anglois  , pf.  Les  Anglois  ruinent  les 
Etablilfcmcns  François  dans  l'Acadie  , ibid. 
L'Acadie  leur  eft  ccdée  par  la  Paix  d'Utrecht , 
$49.  Les  Anglois  furprennent  Québec  , 4o4. 
Anglois  qui  entrent  dans  le  Miifirtîpi  , *17. 
Leur  rerraite  5c  leurs  menaces.  Dertcin*  du  Roi 
d’Angleterre  fur  le  Milfiffipi  , ibid.  Un  Cor- 
faire  Anglois  ravage  l'Ile  Dauphine  \ ^10.  Té- 
moignage des  Relations  Angloifes  fur  U Haie 
d'Mulfon,  4t8.  Dcfciptioi  Angloifc  de  cette 
Bac,  Mefires  des  François  pour  arrêter 
les  emreprifes  des  Anglois  , 441.  Les  François 
leur  enlèvent  trois  Forts  , *4f.  Relation  An- 
gloifc des  mêmes  faits  , ibid.  Capitulation  des 
Anglois  ave:  le  Ch  valicr de  Troie,  6 4$.  Re- 
glement entre  les  Couronnes  de  France  5c  d*An- 
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glcterre  , 447.  Nouvelles  hoftilités.  Rufcs  que 
dlbcrville  oppo'c  a celle  des  Anglois.  Com- 
ment il  fc  rend  maître  de  deux  Vairtcaux  An- 
glo:s,  iB'd.  Les  Anglois  rentrent  dans  la  Baie 
d H nifon  , 648.  Peifiüe  des  Anglois  , 4ti. 
Efcadrc  Angloifc  détruire  , 8c  par  qui  , ibid. 

La  «aie  d’btidfon  eft  cedée  fans  retour  aux 
Anglois,  45  9.  Etat  piéfent  des  Anglois  dans 
la  Baie  d’rtulfon  , 660.  Obfervations  fur  le 
Commerce  des  Anglois  , ibid.  Mauvaife  in- 
fluence des  Anglois  fur  les  Indiens  , 670.  Les 
Anglois  attaquent  Louifbmr*,  48 1.  Combat 
naval  des  Anglois  contre  les  François  devant 
Louiibourg  , 48t.  Eclaircilfcment  fur  les  dif- 
férens  des  Anglois  5c  des  Frauçois  dans  l'A- 
mérique Septentrionale,  7f4.  Les  Anglois  dé- 
faits près  le  Fort  du  Qucne , 761  Incident  qui 
ranime  l’ardeur  des  Anglois,  XV.  139*  Nou- 
veaux Voyages  des  Anglois  , 17  J , & fuiv.  Sup- 
portions établies  fur  des  Observations  paflccs, 
181.  Projet  d’un  «ouveau  Voyage,  ibid  Inf- 
rrudions  du  Comité  Anglois  pour  deux  Capi- 
taines , 18t.  Rcmirqucs  fur  l’Etablilfo ment  des 
Anglois  à la  Caroline,  394*  Pcrfi lie  d’un  An- 
glois, jjg.  La  Jamaïque  parte  au  pouvoir  des 
Anglois,  448.  Partie  Angloifc  de  Saint  Chrif. 
toplic  , 458.  Vms  5c  Liqueurs  des  Anglois  de 
Saint  Chriflnphe  , ibid.  L’Ile  de  Saint  Chrif- 
tophe  celée  aux  Anglois  par  le  Traité  d’U- 
trccht , 448.  Iles  Angloifc*.  Voyages  & Eta- 
blirtemens  de  la  Nation  à U Jamuique  , 373. 
Les  Anglois  pillent  la  Jamaïque  , f >4*  IU  eu 
font  la  conquête  , ibid.  Progrès  de  leur  Colo- 
nie à la  Jamaïque  , 574.  Leurs  Voyages  5c 
premier  EtablifTcmcnt  à la  Birbadc,  595.  Du- 
reté des  Anglois  pour  leurs  Nègres  , (98.Conf- 
piratiora,  ib  d.  Noire  ingratitude  d’un  Anglois, 
599.  Progrès  de  la  Colonie  Angloifc  , ibid. 
Revenu  que  le  Roi  d;Aigleterre  tire  delà  Bar- 
bade,  4®-*.  Apologie  de  U cruauté  des  Maî- 
tres Anglois  de  h Barbai?  , «07.  Etat  vies  Nè- 
gres Anglois  de  la  Birbadc  , 611.  Baie  An- 
gloife , 419.  Obrc  vicions  fur  les  G auverneurs 
Anglois  de  l'Ile  d'An  igo  , 4 10.  Voyages  8c 
Etablilfemens  des  Anglori  dans  l’I'e  de  Monc- 
ferrat  , 4n.  Leurs  Etabliflcmens  dans  Elle  de 
Ncvis,  4ia.  Avanru^e  de  crois  Anglois,  617, 
Formation  d'une  Colonie  Angloifc  aux  Bermu- 
des , 4i8.  Fuite  é'rangc  de  quelques  Anglois* 
4*9.  Lucaies  Angloifes  5c  Etabli  lie  ment  qu'ils 
y font,  4 18.  Situation  des  EtaMirtemens  An- 
glois en  Terre  Neuve,  448.  Dilfércals  entre 
les  Anglois  5c  les  François  , 4tt.  Saint  Jean  , 
Po-t  or  lin  aire  des  VailTcaux  Anglois  , 651. 
Llle  de  Terre  Neuve  cft  cédée  aux  Ang'ois  , 
44o.  Plaintes  de  lcur$  Politiques  , ibid.  Leur 
ancienne  Police  dans  l’Ile  de  Terre-Neuve  , 
66  i-  leur  Commerce  en  Terre-Neuve  , 66 4. 
Réflexions  fur  ce  Commerce  , ibid. 
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leur  prière',  III.  4 \6. 

Angoa  , lieu,  V.  111. 

Angol,  Place,  & Tes  Mines d’or,  X.  549. 

Angola  , Royaume  ; Homme  jaune  , dans  ce  Pays  , 
III.  4SI.  Fèves  d’Angola,  IV.  1x4.  Grande  Ville 
d'Angola  nommée  aulli  Dongo  , 484.  Grande 
Ville  de  Dongo,  486.  Loanda , Port  d’Ango- 
la, f|4-  Choux  verds  de  l’Europe  au  Royau- 
me d’Angola,  yytf.  S.  Taulde  Loanda , Ville 
d'Angola  , & à qui  elle,  appartient , 376  *.  Ce 
Pays  dans  le  Royaume  de  Congo , V.  i.  Carte 
de  la  Côte  d'Angola,  depuis,  &c.  n.  Bornes 
du  Royaume  d'Angola  , cette  Contrée  nom- 
mée auffi  Dongo  & Ambaiida  , Ibid.  Provinces 
du  Royaume  d'Angola,  11,  & fuiv.  Où  réfi- 
de  le  Roi,  1 j.  Kafchil , principale  Ville  d'An- 
gola , 17.  Idole  & Ton  culte.  Infâme  ufage  de 
Commerce.  Monnoic  8c  Bâtimens  du  Pays, /£/</. 
Quatre  Ordres  d’Hahitans  , 18.  Habits  du 
Pays.  TalHon  des  Negres  pour  la  chair  de 
chien.  Leurs  armes  & leur  courage,  lis  n’onc 
qu’un  infiniment  de  Mufique  , ibid.  Edifices  des 
Grands,  19.  Culture  des  Terres.  Frugalité  des 
Habicans.  Combien  il  fort  d'Efclavesdu  Pays  , 
ibid . Marchandées  en  ufage  dans  le  Pays , jo. 
Monnoies  du  Royaume  , ibid.  Autres  Mon- 
noics  , j x.  Ufages  des  Femmes.  Maladies  com- 
munes du  Pays.  Remedes  , ibid.  Autres  mala- 
dies 8c  leurs  remèdes  , ji.  Religion  du  Royau- 
me, 33.  Divination  par  le  vol  des  Oifeaux. 
Langue  & mots  du  Pays,  ibid.  bfuiv.  Ancien 
état'  du  Royaume  , 3 y.  Idées  plus  cxa&es  fur 
l'origine  des  Rois  d'Angola , 3 6.  Forces  du  Roi, 
58.  Maniéré  de  combattre  , 39.  Inftrumcns  de 
mufique  Militaire,  & leur  ufage  fingulicr  , ibid. 
Habillement  des  Généraux.  Armes  du  commun 
des  Soldats  , ibid.  Ordre  de  bataille  , 40.  Au- 
tres ufages  militaires.  Mélange  de  Chriftianif- 
me  & d’idolâtrie,  ibid.  Convenions  cclcbrcs,  41. 
RcHcmblance  du  Paganifme  , ibid.  Epreuves 
da  Royaume  d’Angola  ,43.  Médecins  5c  Chi- 
rurgiens d’Angola  , 44.  Maniéré  de  cultiver  le 
Manioc  , & farine  qu’on  en  fait,  69.  Etangs 
remplis  de  Hérons  , de  Butors  8c  d'une  fort 
belle  forte  de  Grue,  73.  Perroquets  d’Angola, 
7 6.  Animaux  communs  aux  Pays  d’Angola  5c 
de  Congo  ,78.  Diverfes  cfpcces  de  Poiflons 
font  la  nourriture  du  Pays  , 91.  Lac  d’Angola  , 
9t.  Commerce  entre  Chikanga  5c  Angola  , xxy. 
Pois  d’Angola  , XV.  7oj. 

Angola  lu  leu  , Prince  , 8c  la  mort , V.  )6. 

Angolairc.  Voy.  Quilonge-  Angola. 

Angolam  , arbre  , 5c  fes  vertus  , XI-  *39* 

Àngola-Sodcfic,  Prince  que  les  Portugais  élèvent 
fur  le  Trône  , V.  37. 

Angolome,  Contrée,  V.  13. 

Angolon  ,(  Lac  d’ ).  V.  91. 

Angoy,  Royaume.  IV.  y yl.  Sort  d'un  Roi  d’Angoy, 
y y j.  Comment  le  Royaume  d’Angoy  s’eft  for- 
mé , 584.  Siçi 1.  Dddd.  Habits  5c  chevelure 
Tome  Xn. 
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des  Habirans  , y&j.  Comment  la  Polygamie 
exercée  dans  le  Pays,  ibid.  La  fupcrfiicion  y 
cfi  cxcefTivc  , y 86.  Pricre  qu’on  y fait  à la  nou- 
velle Lune,  ibid.  Seigneurie  d’Àngoy  , V.  1. 
Angoy  n’a  jamais  eu  de  Roi  Chrétien  , 6 t. 

Angoy-kayongo , P ui  fiant  Seigneur  , IV.  487. 

Angra,  ( Baie  d' ) , nommée  aulli  Anger  ou  Dan- 
ger, & fa  defeription  , IV.  45 3. 

Angra  de  Cintra,  lieu,  & par  qui  ainli  nomme, 
I.  7. 

Angra- Piguena , Paie,  V.  ni. 

Angra  ( Rio  ) , 5c  fon  Commerce  , IV  4y4. 

Angra  de  Ruyvos  , Côte,  5c  fa  polîtion  , I.  y. 
file  cfi  renommée  par  les  Loups  marins  , les 
Buffles , les  Autruches  5c  la  poudre  d'or  qu’on 
y trouve  , 6 , 6»/wiv. 

Angra  , Ville  , I.  300.  Une  Flotte  Efpagno le  en- 
tre dans  le  Port  d’ Angra  , 5c  fert  à l’évalîon 
d’un  Vaificau  François  , 301.  Situation  de  la 
Ville  d' Angra  , XI.  1 11.  Fortifications  du  Port  , 
ibid.  Autres  ouvrages,  1 1 x.  Artillerie  5c  Gar- 
des de  la  Place,  xij.  Dcfciiption  de  la  Ville. 
Elle  peut  être  attaquée  par  terre , ibid.  Obfcr- 
vations  fur  les  Balles  de  la  Mer  des  «nvir.  114» 

Angria,  Rade  , XI.  9*- 

Angrim  , Pays,  & Récits  fabuleux,  VII.  40y. 

Angfa , pièce  d’habillement  des  Talapoins  , IX 
X90. 

Angfana  , arbre  , 8c  liqueur  qui  en  découle  , XI. 
*39- 

Anguay , Royaume,  IV.  530. 

Anguilla,  Ile  , XV.  61  y. 

Anguilles.  Une  Anguille  du  poids  de  vingt-cinq  li- 
vres , II.  110  Anguilles  monfirueufes  X41.  An- 
guilles du  Sénégal , III.  3x1.  Pêche  des  Anguill. 
XV.  89.  Petite  Ile  nommée  l’Anguille  , 66t. 

Anguirra  , ou  Agonna  , Royaume,  IV.  ly. 

Angul-allocs  , racine  , VIH.  544. 

Angulan  , Place  maritime,  IV.  8 y. 

Angurck-Varna , Plante,  XI.  71X. 

Augurez  ( Pierre  d*  ) Capitaine  Efpagnol , XIII. 
îox.  Il  efi  Lieutenant  d’une  Province  , 119. 

An  gu  rie  , ouSandia,  fruit , XIV.  133. 

Anhing  , Capitale , autrement  Chi-cheu  , V.  tyo. 

Anholr,  lie,  XI.  333- 

Ani , Princcfic  , voy.  Guni. 

Ania  , ( Côtes  d’ )•  VII.  361. 

Aniaba , Prince  Nègre  , III.  400.  Ce  Prince  bic* 
élevé  en  France  part  pour  l'Afrique  » 401.  Il 
s'offenfe  des  libertés  que  les  Negtes  prennent 
avec  lui,  404.  Rang  qu’il  tient  à l'Audience  du 
Roi  dlftlni,  407.  Son  mauvais  cataûcre  , 411. 
Son  origine  5c  fes  avanturcs , ibid.  Remarques 
hifioriques  fur  ce  Prince  , 41  j. 

Anian  ,(  Détroits  d’).  III.  6. 

Anican  , ( Iles  d’ ).  XI-  xc8. 

Anikan  , ou  Inghcmfian,  Ville,  5c  fa  iîtuation , 
IV.  6t. 

Anike  , Ville  , V.  33  t. 

Aail , ou  Indigo  , VIII,  8y.  Auil  qui  teint,  ca 
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bien  , XIV.  174. 

Anima  , force  de  Gomme,  III.  1 66. 

Animaux  prives , fauvages  & féroces.  Multitude 
de  Loups  marins  , de  Bufles  & d'Aurruchcs  , 
I.  6.  & fuiv.  Boucs  & Chevres  dans  une  Ile  fans 
nom,  10.  Un  Lion  fait  l'admiration  de  Lifbon- 
ne  , 1 1.  Loups  marins  qui  fervent  de  nourri* 
turc  aux  Habitans  d’Angra  de  Sanca  Elena  , 11. 
Animal  féroce  rôti  , ij.  Quantité  d’Oifeaux 
«Uns  une  Ile  fans  nom  : leur  forme  , Elé- 
phans  de  taille  prodigieufe  , ibid.  Prodigieufe 

Juantité  de  Loups  murins  d’une  grollcur 
urprenantc  fur  un  roc,  14.  Grand  nombre 
de  bêtes  féroces  , i7y.  Ile  Saint  Nicolas 
xemplie  de  Chèvres  fauvages  , uo.  Quanti- 
té d’Oifeaux  de  ferre  & de  mer  dans  une  Ile 
près  IcCapVcrd,  1*4.  Chcvics  Sauvages  dans 
ille  de  Sal  , Grand  nombre  d’animaux 

fauvages  & féroces  , 167.  Prodigieufe  quantité 
d’Oifeaux,  vers  les  Cotes  d’Afrique,  184.  Di- 
verfes  fortes  d animaux  dans  une  Ile  de  laBaic  de 
Saldanna  , 319.  6*  fuiy.  Ffpccc  d’Oifeaux 
fore  privés , jîf.  Animaux  de  la  Baie  de  Sal- 
danna, 3 66.  Une  forte  de  Lion  qui  paffe  pour 
la  plus  terrible  de  toutes  les  bêtes  féroces , 441. 
Mervciilcufc  quanticé  d’animaux  6c  d’Oifcaux 
de  mer  dans  Pile  des  Pengouins  , yoy 
Boucs  familiers  dans  Pile  de  Mayo,  fi  8.  Ani- 
maux du  Pays  de  Saldanna  , y 19.  Efpcce  de 
Licorne  , II.  3.  Obfcrvations  fur  les  animaux 
delà  Baie  de  Saldanna,  46.  Les  Tigres  infef- 
icnt  la  route  de  Paianc  à Siam  , ici.  ClialFc 
de  Bufles  6c  de  Taureaux  fauvages , loy.  Ile 
remplie  de  routes  fortes  d’Oifeaux  de  terre  , 
ïio.  Une  Anguille  du  poids  de  vingt  cinq  li- 
vres , ibid.  Tous  les  animaux  de  l’Europe  en 
abondance  au  Japon , 161.  Un  Défett  rempli 
d'animaux  féroces  , Attimaux  privés  du 
Pays  de  Sénégal,  30.».  Bêtes  de  proie,  ibid. 
Serpens  6c  autres  animaux  de  la  Rivière  de 
Cambra,  3 1 6.  Grand  nombre  de  Chevaux  6c 
de  Chèvres  fauvages  dans  les  Iles  de  Sal  & de 
Mayo,  $16.  Beftiaux  de  Plie  Mayo  ou  de 
•May  , 3*9.  Abondance  de  Beftiaux  dans  Pile 
de  Sant’-lago , ^74.  Châtié  de  Chèvres  fauva- 
ges Se  maigreur  des  Befthux  de  Plie  Saint  Jean  , 
;.»8.  Befnaux  & Volaille  de  Plie  Saint  Nico- 
las , 409.  Animaux  de  Plie  Saint  Antoine  , 
4t6.  Forêt  remplie  de  Voleurs  8c  de  Bêtes  fé- 
roces , 477.  Animaux  féroces  au  Pays  des  Fou- 
lis,  yii.  Vallées  remplies  de  Lions  6c  d’Elé- 
phans  , si  9.  Boucheries  d animaux  , 60C.  Dé- 
ictts  remplis  de  Bêtes  féroces , III.  $1.  Les  cris 
des  Bércs  fauvages  empêchent  les  Anglais  de 
prendre  le  moin  ire  repos  ; 64.  Remarque  fur 
-le  mot  que  les  Mandir.gos  emploient  pour  ex- 
primer toutes  fortes  de  beftiaux  , 106.  Bêtes 
féroces  des  Montagnes  de  Sicrra-Lcona  , nrf. 
xtf.  Animaux  fauvages  & féroces,  xyi.  Ani- 
ma ax  fauvages  & puvés  de  la  Côte  Occiden- 
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taie  d’Afrique , 178 , 6*  fuiv.  Animaux  qui  ne 
craignent  pas  de  combattre  le  Lion , 181.  Bc- 
tes  fauvages  6c  privées  , i8é.  & fuiv.  Animal 
ui  n’a  qu’une  corne  , 191.  Animal  fingulicr 
u Cap  Verd,  ibid.  Animaux  amphibies,  $14. 
O fuiv.  Animaux  féroces  des  environs  d’Akra  , 
379.  Animaux  du  Pays  d’Illini  , 410  & fuiv. 
Bêtes  farouches  dans  les  Forêts  des  Iles  Som- 
breros, j<»9.  Animaux  des  Pays  de  la  Côte  de 
Malagucttc  , y 86  6*  Juiv.  Description  6c  ufage 
d’un  animal  fans  nom  , y 8^.  Troupes  d’animaux 
différons  , IV.  7y.  Bêtes  féroces,  ibid.  Ani- 
maux fauvages  & privés  de  la  Côte  d’or , 117. 
& fuiv.  Animaux  du  Pays  de  Juida  , 3fi  6» 
fuiv.  Bêtes  farouches  en  grand  nombre  au  Pays 
de  Rio  Gabon,  46 1.  Bêtes  farouches  du  Cap 
Lopez  , 46 y.  Animaux  fauvages  qui  fc  prefen- 
tent  fur  la  toute  que  des  Millionnaires  tiennent , 
497.  Divers  animaux  matins,  y7j  *.  Animaux 
du  Pays  de  I.oango  , y88.  Animaux  communs 
aux  Pays  de  Congo  & d’Angola  , V-  78.  Ani- 
mal fans  nom  auquel  le  Peuple  rend  des  ado- 
rations , 90  & 91.  Précautions  contre  les  Betes 
féroces,  9 y.  Anciens  établilfcmcns  pour  élever 
des  Beftiaux,  n$.  Manière  de  prendre  les  Bê- 
tes féroces,  iy6.  Prix  des  Beftiaux  au  Cap  de 
Bonnc-Efpérancc  , 171.  Animaux  privés  & fau- 
vages du  Cap  de  Bonnc-Efpérancc,  189  6*  fuiv. 
Abondance  des  Beftiaux  , 43  6.  Pont  orné  de  fi- 
gures d’animaux,  4yr.  Beftiaux  nourrisde  fè- 
ves noires  , 486.  Animaux  finguliers  préfentés 
à]  l’Enipetcur  de  la  Chine,  317.  Parc  des  Betes 
farouches,  VI.  13.  Animaux  qui  fervent  d’a- 
mufement  à l’Empereur  de  la  Chine  , 31.  Ani- 
maux de  rilcFormofc,  y 8.  Multitude  incroya- 
ble de  Beftiaux , jt.  Animaux  communs  dans 
la  Province  de  Chen-fi  , 87.  Ceux  de  l’Ilc  de 
Hay-nan  , ioî.  De  la  Province  d’Yun  nan  p 
107.  Animaux  dont  la  chair  fc  mange  à la 
Chine,  453.  Abondance  d animaux  de  toutes 
cfpcccs  à la  Chine  , 490  6*  fuiv.  Divers  ani- 
maux mufqués,  493  & 494.  Deux  animaux  fore 
étranges  , 494.  Animaux  venimeux  dans  la 
Corée  , y3j.  Animaux  du  Pays  des  Eluths , 
VII.  ly.  Ceux  du  Pays  de  Karazm  , ty6.  Ani- 
maux qui  fervent  de  nourriture  aux  Tartarcs, 
Z99.  Animal  fingulicr  qui  produit  du  Mu  fc,  314. 
Grand  nombre  de  Bêtes  farouches,  370.  Varié- 
té extraordinaire  de  Betes  farouches  au  bord 
d’un  Défère,  416.  Perte  de  plusieurs  Betes  de 
charge,  384.  Haras,  autres  beftiaux  & trou- 
peaux de  l’Empereur  de  la  Chine  , VIII.  18. 
Beauté  des  Beftiaux  d’un  Pays , 77*  Animaux 
d une  Ile  ,113-  Animaux  communs  aux  Pays 
de  l'Inde  , ryc.  Ceux  des  Moluques  , 37*  &: 
377.  Ceux  de  File  de  Ceylan  , y 4y  & fuiv. 
Ceux  de  Madagafear,  <01  & fuiv.  Pays  oùon 
engraiffe  les  Beftiaux  avec  du  PoifTon  , IX. 
49.  Animaux  du  Tonquin  , lit.  Les  Siamois 
n’aiment  que  les  imcltius  des  animaux  , 149. 
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Montagnes  remplies  d'un  nombre  prodigieux  de 
bêtes  farouches  , j«8  Montagnes  pleines  de 
botes  féroces,  ifi.  Hanche  de  la  figure  d'un 
animal  qui  produit  le  Mufe  , (44.  Cruels  com- 
bats de  bêtes  féroces  , X.  81.  Trois  combats 
entre  des  hommes  & des  bétes  , ibid,  & 81. 
Abondance  de  diverfes  fortes  d’animaux  aux 
Philippines  , 410.  Différence  de  quelques  ani- 
maux des  Philippines  qui  ont  rapport  aux  no- 
ires. , 41t.  Feuilles  d’arbres  qui  fc  transfor- 
ment en  animaux  , 4*7*  Point  d’animaux  car- 
nartîcrs  dans  l’Ilc  Célèbes  . *61.  Commerce  de 
Bertiaux,  ffi.  Animaux  chimériques  du  Japon, 
66 y.  Animaux  domeftiques  du  Japon,  666.  Au- 
tres animaux  du  Japon  , 66 7 ô fuiv.  Divers 
animaux  du  Pays  du  Port  Saine  Julien  , XI. 
8 y.  Deux  finguhers,  ibid.  Animaux  du  Pays  des 
Parafons  , 114.  & ixj.  Animaux  de  l’IIc  de 
Juan  Fernandez  , 1 33  & fuiv.  Ceux  de  l’Ilc  de 
Quibo  , if  j.  Ceux  de  la  Mer  du  Sud,  167. 
Animaux  tetreftres  de  la  Nouvelle  Hollande, 
111.  Ceux  de  Pile  de  Sabuda , tji.  Animaux 
ici  tertres  de  Timor  , if4.  Belle  Baie  peuplée 
feulement  de  beces  fauves  , } 97-  Animaux  de 
Pulo  Coudor , 407.  Animaux  remarquables  du 
Malabar  ,454  b fuiv.  Montagne  remplie  d’a- 
nimaux dangereux  , 4*7.  Animaux  lîngulicrs 
485.  Multitude  d’animaux  dans  une  petirclle, 
01.  Ceux  qu’on  porte  à lUe  de  Bourbon,  60 7. 
Province  remplie  d’animaux  voraces  , XII.  181. 
Animaux  de  l'Ilc  Efpagnolc,  117  O fuiv.  Ceux 
de  la  Province  de  Tlalcala , no.  Animal  très 
rare , & autres  Animaux  venimeux  nourris  de 
fang  humain  , 4)1.  Animaux  de  la  Nouvelle 
Efpagnc  , 615.  6*  fuiv.  Animaux  Mexiquains 
qui  rclTcmblcnt  aux  nôtres,  634.  Animal  fans 
nom  , 6 j*.  Betes  venimeufes  du  Mexique  , 
6^9  & fuiv.  Animaux  du  Pays  de  Cumana, 
XIII.  11.  Comment  la  chair  des  Animaux  fc 
prépare  à Ticrr.vFirma  , 194.  Bêtes  fauvages 
qu’on  rencontre  dans  une  route,  44 j.  Animaux 
de  l’Irthmc  de  l’Amérique,  XIV.  Hx.  & fuiv. 
Animal  qui  produit  la  Pourpre  , 117.  Animaux 
des  Montagnes  Patamos , 139.  Chiens  fauva- 
ges & autres  animaux,  14 Animaux  du  Bre- 
iil , 189,  &fuiv.  Animaux  tranfportcs  ad  Bre- 
fil  , 104.  Erreur  fur  l’animal  nommé  feuille 
ambulante  , H 1 Partage  des  Animaux  dans  la 
Baie  d’Hudfon  , XV.  6 f 7.  Animaux  de  la  Baie 
d’FJudfon  , 66  z.  Animaux  du  Canada  , 118 
Ceux  du  Pays  de  Spirzbctg  , X76  6*  Juiv.  Cher- 
chez les  Animaux  extraordinaires  fous  leurs 
noms  particuliers. 

Anir  , Place  , VIII.  149. 

Anis  , des  Indes , recherché  des  fculs  Hollandois , 

XI.  6 j 9. 

Anifehen  , lieu  ou  les  Anglois  ont  un  petit  Comp- 
toir , III.  17  f. 

Anifquaouigionou  , Lac , XIV.  6 f y. 

Anitos , Divinité  bizarre  , X.  414. 
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Anjou  C Duc  d*  ) , fon  accelTîon  au  Trône  d’Efpa- 
gne,  III.  40J. 

Anjouan  , Ile  , voy.  Johanna",  Ile. 

Anjuan  , Ile  , voy.  Johanna  , Ile.  * 

Ankan  ( Tekki^.  voy.  Tekki  Ankan. 

Ankatahs  , Tribu  de  ce  Peuple,  VII.  yo. 

Ankc,(  Rivière  d' ).  VIII.  484.  Lieu  de  ce  nom. 
ibid. 

Ank;ko,  Royaume  , voy.  Makoko. 

Aukobar,  ou  Ankober  , III.  6 34.  Royaume  , 
IV.  iy.  Kivictc  d'Ankobar  ou  de  Cobre  , 
ibid. 

Ankoni  ( Maliamcd  ) , établi  Roi  de  Quilloa  par 
les  Portugais,  I.  88. 

Ankrober , Rivière  , voy.  Cabra  ( Rio  ). 

An-lau  ya  , ou  Lau-it , Ville  , V.  187.  Nommée 
aurti  Au-lau-ya  ou  Lau-yi: , x$i,  e 

Anna-Bar,  Ville,  III  11. 

Anna  { Donna  ),  femme  ambitieufe  , IV.  5 61. 

Anna  ( Forua  de  Saint  ) , III.  X33. 

Annabalfcs  , forte  de  Marc  lundi  fc  , IV.  57  J.  Sign. 
C c c c. 

Annagadas,  Iles  , nommées  aurti  Iles  noyées  , 
X.34«. 

Anna  ( Rio  S.  ).  III.  585. 

Anna  (S.)  ou  Malla-Quoja  , nom  que  les  Hol- 
landois donnent  à file  de  Schcibro  , III. 
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Annan  , Difciplc  de  l’Auteur  d’une  Scélc,  X.  *57. 

Anna-Singa,  voy.  Singa , Royaume. 

Annava  ( Pedro  de) , commande  une  Flotte  pour 
Sofala  , I.  89.  Sa  navigation  crt  beuteufe  , ibid. 
O fuiv.  Il  crt  blclfé  d’un  coup  de  cimeterc  que 
le  Roi  de  Sofala  lui  porte  , 90.  Les  Portugais 
ruent  ce  Prince  dans  fon  Palais  . & lui  donnent 
un  fucccffcur , ibid.  Annaya  crt  joint  par  des 
Portugais  accablés  de  rnilcre  , ibiJ.  Il  meurt  à 
Sofala  avec  la  plus  grande  partie  de  les  gens , 

Anne,  (Fort  de  la  Reine),  voy.  Queen  Annc’s- 
Fovt.  Cap  d'Anne,  XI.  140. 

Anne  ( Stc  ).Cap  I.  xo. , Kiv,  de  ce  nom  , avec  une 
belle  Baie  , X4f.  Bancs  de  fable  de  Sainte  Anne, 
4/ix.  Pourquoi  la  Riviers  nommée  de  ce  nom  , 
II  310.  Baie  de  Sainte  Anne,  418  b fuiv.  Ri- 
vière de  Sainte  Aune , un  des  bras  de  la  Cam- 
bra, III.  11.  Balles  & Baie  de  Sainte  Aune, 
569.  Jonction  de  la  Rivière  Sainte  Anne  avec 
celle  de  Schcibro  , y 7 1 . Port,  nomme  Sainte 
Anne  , X.  393.  Pointe  Sainte  Anne,  XI.  41 
& 41.  Iles  de  Sainte  Anne,  XI.  fi.  Embou- 
chure d'un  Lac  nommé  Sainte  Anne  , XII» 
488. 

Anneau  , gage  des  proinclfes  , IV.  rfoy. 

Année  biffcxtile  d^s  Mexiquains , XII.  fji. 

Annobon  , ( Ile  d’ ).  Ville  de  ce  nom.  Production 
du  Pays,  & mauvais  air,  II.  X14.  Elle  appar- 
tient aux  Portugais,  III.  354.  Description  de 
cette  Ile  , VIII.  xoo.  Avanturc  des  François 
dans  cette  Ile  , X71.  Les  Hollandois  pillent  & 
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brûlent  lUe  d’Annobon  , 183.  Caractère  des 
Infulaires  , iS6.  Le  Gouverneur  Te  laiffe  ga- 
gner, 3 ic.  Jugeme*nt  d'un  Auteur  fur  Annobon, 
4P- 

Anno-Bueno , Ile  , & fa  decouverte , I.  13. 

Ano,  X.  549.  J3*- 

Anolis , ( Ile  aux  )j  c'cft  une  «fpece  de  Lézards, 
XV.  510. 

Anon,  arbre,  XII.  *37. 

Anoneira  , arbre  , voy.  Anoncs. 

Anones  , fruit , V.  70.  Anoneira  , nom  de  1'atbrc 
qui  le  poire  , XI.  6)9.  voy.  leurs  figures  à la 
planche  , ibid.  Ce  fruit  nommé  auflj  Annonc  , 
XII.  607. 

Anonime,  voy.  Anonyme. 

Anonjen  , Fleuve  , voy.  Gange. 

Anonkel , Fleuve  , voy.  Gange. 

Anonfe,  Village,  IV.  70. 

Anonyme:  Mémoires  concernant  les  Mines  d'or , 
recueillis  dans  un  Voyage  fur  la  Gambia , par 
un  Auteur  anonyme  , III.  47.  Doutes  fur  la  vé- 
rité de  cette  piece.  Raifons  qui  la  font  placer 
ici.  Prélude  de  l'Auteur  , ibid . & fuiv.  Scs  con- 
feils  fur  les  fecours  dont  il  faut  être  pourvu 
pour  chercher  de  l’or , 48.  Son  induftric  pour 
Faire  du  charbon  , 49.  Provifions  qu’il  porte  , 
jo.  Sa  première  expérience  , ibid.  6*  fuiv.  Il  cft 
infulté  par  une  troupe  de  Singes  , 31.  Autres 
expériences,  ibid.  Avantages  que  l'Auteur  & fes 
Compagnons  retirent  de  la  découverte  d’une 
Rivière  fort  riche  , jx.  Figure  d’un  Poiflon 
nommé  Anonime,  voy.  la  planche  311.  Figu- 
res d'Oifeaux  a nommes,  IV.  144.  149.  Auteur 
Anonyme  , VII.  104.  Auteur  anonyme  Virgi- 
nien,  XIV.  4J9. 

Anofe,  Bourg  , XIV.  11. 

Anolfi , Canton  , voy.  Anofly  , Peuples. 

Anofly  , Peuples  , VIII.  537.  Canton  d’Anolfi  , 
6 18. 

An-pi  kya  , V.  jxo. 

A tiqua  , Général  Nègre  , & fa  cruauté,  IV.  89. 

Anramitaco,  Plante,  VIII.  611. 

Anfandiva  , ou  les  cinq  Iles  , plus  connues  par  le 
nom  d'Anchcdivcs  , I.  49.  voy.  Anchcdives. 

Anfc  , Ville  & Fort  de  Dicky , III.  371.  Anfc  de 
la  Mer  , au  pied  d’une  Montagne  fur  le  bord 
de  laquelle  cft  un  Fort  ruiné  , V.  lu.  Anfc  de 
fable,  X.  x8tf.  Petite  Anfe  fans  nom  , XI.  97. 

Ansjol , ( Rivière  d' ).  VIII.  484. 

Anfon(M.  ).  Sa  Relation  publiée  par  un  autre, 
XI.  3.  Son  Voyage)  autour  du  Monde  par  le 
5ud  Ôueft  , 11  j.  Départ  & forces  de  l’Efcadrc 
Angloife  qu’il  commande  , ibid.  Elle  cft  mena- 
cée par  la  Flotte  de  Dom  Pizarro,  n*.  Ren- 
dez-vous donné  dans  1 Ile  Sainte  Catherine, 
ibid.  Tempête  fans  exemple,  1x7.  Suite  d'er- 
reurs & de  dangers  , ibid.  Extrémité  du  Chef 
de  l'Efcadrc  , 1 19.  En  quel  état  il  arrive  à l'Ile 
de  Juan  Fernandez,  130.  M-  Anfon  feme  ou 
plante  divexfes  fortes  de  fruits  dans  l'Ile  de 
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Juan  Fernandez,  131.  Vue  de  l'endroit  on  le 
Chef  de  l'Efcadrc  a fa  tente  dans  Pile  de  Juan 
Fernandez  , ibid.  Arrivée  d’un  des  Vailfeaux  de 
l'Efcadrc  , 1 36.  En  quel  état  ce  VailTcau  eft  ré- 
duit , ibid.  Soins  nautiques  , 137.  Arrivée  d'un 
autre  VailTcau  de  l'Efcadrc , & fes  avantures , 
ibid.  Sort  de  trois  Vaifleaux  de  l'Efcadrc  , 141. 
Un  des  VailTcaux  cft  dégradé  , 141.  Etat  oti 
l’Efcadrc  fc  trouve  réduite.  Prife  d’un  VailTcau 
Efpagnol , ibid.  Autre  prife  d’un  VailTeau  Efpa- 
gnol,  144.  Projets  qui  s évanouirent.  14J  Autre 
prife  fur  les  Efpaghols  , ibid.  Quatrième  prife  , 
147.  Principe  d’une  fage  politique.  Deux  autres 
prifes  fur  les  Efpagnois.  M.  Anfon  fe  flatte  de 
communiquer  par  l’Ifthmc  avec  la  Flotte  de 
l’Amiral  Vernon  ,151.  Ses  projets  fur  Panama  , 
iji.  Il  les  abandonne  pour  chercher  le  Galion 
de  Manille,  154.  Il  va  faire  de  l’eau  à 111c 
de  Quibo  , ibid.  Il  vifitc  l’Ile  de  Quibo , où  il 
cft  charmé  de  divers  fpcélaclcs , ijj.  Ordres 
donnés  par  le  Chef  d’Efeadre  pour  chercher  le 
Gation  , 137.  Difficultés  que  l’Auteur  de  cette 
Relation  rejette  fur  l’ignorance  des  Efpagnois , 

1 61.  M.  Anfon  veut  furprendre  Acapulco  , irfj. 
Il  cft  forcé  de  chercher  de  l'eau  à Chequeran  ^ 
ibid.  Il  fc  détermine  à brûler  un  de  fes  Vail- 
feaux , 170.  Extrémité  où  tombe  un  autre  de 
fes  Vaifleaux.  Il  découvre  deux  des  Iles  Ma- 
ri ânes , 171,171,174,17  6 > ibid.  178,179. 
Difficultés  de  ce  Chef  d’Efeadre  pour  les  droits, 

1 81. Son  VailT.  le  rend  au  Port  de  Tipa.  Les  Por- 
tugais s’exeufent  de  lui  fournir  des  vivjes.  Let- 
tre qu'il  écrit  au  Vicerot  de  Canton  , ibid. 
Un  Mandaiin  Chinois  vifitc  fon  VailTcau  ,181. 
Adrefle  du  Chef  d'Efeadre.  Il  obtient  des  vi- 
vres des  Chinois  , ibid . Repas  qu’il  donne  aux 
Mandarins,  183.  Grandes  vues  de  M.  Anfon, 
184.  Il  les  explique  à fes  gens,  Ibid,  jufqu'oii 
vont  leurs  tranftiorts  de  joie  ,184.  Il  exerce  fes 
gens , i85.  Observations  fur  la  néccllieé  de  cette 
méthode  , Ibid.  Combat  que  M.  Anfon  livre 
aux  Efpagnois,  187.  Il  remporte  la  viétoirc  , 

I 88.  joie  des  vainqueurs  & danger  qui  les  me- 
nace , ibid.  Précautions  du  Chef  d’Efeadre  , 
189.  Comment  il  s’aflurc  des  Prifonniers.  Leur 
milcrablc  firuation  , ibid.  Il  pâlie  malgré  les 
Chinois  le  Détroit  de  Bocca-Tigris  , 191.  Il 
écrit  au  Viccroi  de  Canton  , ibid.  M.  Anfon 
relâche  fes  Prifonniers  Efpagnois  à la  prière  de 
ce  Viccroi  , 19X.  II  prend  le  parti  d'aller  à 
Canton  ,193.  Scs  précautions  pour  fon  VailTcau. 

II  cft  trompé  par  les  Marchands  Chinois,  ibid. 
Secours  qu  il  donne  dans  un  incendie  , 194.  Il 
obtient  une  Audience  du  Viccroi.  Ce  qui  s'y 
pafle  , ibid.  Deux  avantages  dont  il  s’applaudir  , 
193.  Il  vend  le  Galion  Lfpagnol  aux  Portugais 
de  Macao.  Son  retour  en  Angleterre  , ibid. 
Eclaircilîcmcnt  pour  le  Journal  de  M.  Anfon, 
XIII. <13.  Erreurdu  Journ.  de  cet  Anm.XIY.  94* 
Anfon,  Place,  voy.  Oanfon. 
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Anfu  , Abricotier,  voy.  Kjoo. 

Anfua  , Ile  , & comment  un  Auteur  Hollandois 
y cil  reçu  , VIII.  4fi- 

Anfuame , voy.  Anzuame. 

Anta  , ou  Dcnta  , animal  , XIV.  t|t.  Anta  de 
la  Province  de  Chaco , i)j.  Différens  noms  de 
l’Anta , i y8. 

Anta,  Pays,  IV.  x).  Etendue  8c  fituation  de  co 
Royaume  appelle  auticmcot  Haute  , 14.  Ri- 
chelTe  du  Pays  , ibid.  Il  cil  ruiné  par  la  guerre, 
»j.  Riviere  qui  l'arrofe.  Ses  principaux  Villa- 
ges , dont  un  nommé  Anta  , ibid.  Cauton  d’ An- 
ta , lia.  Efprit  qui  tourmente  lo^Ncgres  d' An- 
ta , 117.  Bois  du  Pays,  ai  J.  ” 

Antae , efpecc  dcphafeoles,  VIII.  <08. 

Antamba,  animal,  VIII.  <04. 

Ante  , Pays , voy.  Adcm. 

Antequcra  ( Dora  Jofcph  d*  ) , Protcéïeur  Fifcal 
Espagnol , Stc.  XIII.  ja8.  Il  eft  condamné  à 
pcrdtc  la  tête  , ibid. 

Antcquerra,  Ville,  IV.  j ai.  Mine  dans  la  Pro- 
vince d’ Antequcra  , XII.  <48. 

Antheriquc  , Plante,  XI.  «17. 

Anthong-Java  , ( Iles  d'  . XI.  ata. 

Anthony,  Anglois,  Capitaine  d’un  Vaiffcau  de 
la  Hotte  du  Comte  de  Cumberland  , 11)57.11 
eft  tué  à l'attaque  d’une  Caraque  Portugaife  , 
If  9- 

Anticofty  , Ile,  XIII.  a?.  Ile  d'Anticofty,  XIV. 
<90. 

AntiJotes  des  Philippines  , X.  418.  Poifons  5c  An- 
tidotes , XIV.  i)f. 

Antigo,  III.  481.  Voyages  5c  Etabliffcmcns  des 
Anglois  dans  l’Ile  d’Antigo  5c  fa  fituation  , XV. 
<18.  loimation  de  la  Oolonie  Angloife  , Ou- 
ragan qui  la  retarde,  ibid.  Divifïon  de  l’Ilc  en 
cinq  Paroiffcs  , «19.  Milice  5c  Forts  de  l'Ilc. 
Son  climat  5c  fes  propriétés , ibid.  Baie  Angloi- 
fc,  <19.  Obfctvations  fur  les  Gouverneurs  An- 
glois  , «io. 

Antigoa , Ile  , 8c  fa  découverte  , XII.  40. 

Antigucfllc  d’).XV.  ;aa. 

Antiîius,  Piètre  ou  Curé  Lapon,  XV.  571. 

Antilles,  Iles:  Voyages  5c  Etabliflemens  qui  s'y 
font , XV.  )74-  Voyages  8c  Etabliflemens  aux 
Antilles  , 44).  Premiers  Etabliflemens  dans  plu- 
ficurs  de  ces  Iles  , 444.  Serpens  des  Antilles , 
}57.  Thé  des  Antilles,  549.  Habitans  8c  Nè- 
gres , «09.  Supplément  aux  Voyages  5c  Eta- 
bliffcmcns  aux  Antilles.  Divcrfcs  petites  Iles  , 
«65  , (/fuiv.  Hiftoire  Naturelle  des  Antilles, 
8c  premièrement  Obfervations  générales  fur  le 
climat  , «8t.  Tabac  des  Antilles  8c  fes  diffé- 
rentes efpcccs,  «9t.  Culture  8c  Commerce  du 
Cacao  , «98.  Vignes  plantées  aux  Iles  Antil- 
les , 705.  Différentes  fortes  de  Plantes  8c  de 
Légumes  , 707.  Bois  d'Inde  5c  fa  délicieufc 
graine  , 708.  Culture  des  Légumes  ttanfportés 
d’Europe  , ibid.  Boilfon  commune  des  Iles,  71  ). 
Proptistcs  des  Crabes  8c  des  Tourlouroux  ,714. 


Scrpens  des  Antilles  , 710.  Propriétés  de  la 
graiffe  de  ces  Serpens  , 71;.  Description  du 
Gingembre  des  Iles  Antilles  , ibid.  Arbres  de 
ces  Iles,  715  Srfuiv.  Obfervation  fur  un  arti- 
cle des  Iles,  718. 

Antilope  , ou  Gazelle  , animal  , 5c  fa  figure , III. 
178.  Sa  Dcfcription  , 19t.  Gazelles  de  la  Côte 
d’or , IV.  tjy.  Chalîc  des  Gazelles  avec  le  Léo- 
pard , X.  toi. 

Antimoine , minérale , ne  fc  trouve  point  au  Ja- 
pon , X.  «55. 

Antiocbus-Epiphanes , Roi  de  la  Syro-Macédoi- 
ne  ; cité  , VII.  45. 

Antioquia  ( Santa- Fé  d’ ).  XIII.  jyt. 

Antipodes.  On  croit  que  les  Japonois  font  nos  An- 
tipodes moraux,  X.  587. 

Antis , Nation  , 8c  fa  cruauté  finguliere  , XIII. 
f 14- 

Antivar  , Place  , X.  14t. 

Antoine -Cave  ( lit  d')XI.  îjj, 

Antoine  de  voy.  Saraverre.  Le  fils  du  Comte  de 
Sogno  ptend  le  nom  d’Antoine  à fon  Baptême  , 
V.  48. 

Antoine  ( Dom  ) , Roi  de  Portugal , I.  J45. 

Antoinc(  Dom  ) , fils  dn  Roi  de  Congo  , IV.  558. 
Il  fucccde  à la  Couronne  , 5c  hérite  de'  tous 
les  vices  de  fon  pere  , 5 59.  Il  eft  tué  d’un  bou- 
let de  Canon  , ibid. 

Antoine  ( Saint  ).  Pour  ce  qui  a rapport  si  ce  nom. 
voy.  Antoine  ( Saint  ) , une  des  Iles , 5 ce. 

Antoine  ( Saint  ) , ou  Sant’- Antonio , une  des  Iles 
du  Cap  Vcrd  , I.  11.  II.  415.  Sa  fituation.  Elle 
n’a  que  deux  Rades.  Fertilité  de  l'Ile  , ibid.  A 
qui  l’Ilc  appartient  , 41s.  Caraélcrc  des  Infu- 
laires  , 417.  Ncgres  de  Guinée  établis  à Saint 
Antoine.  Leurs  querelles  avec  les  Narurels  de 
Pile.  Abondance  de  proviftons  à Saint  Antoi- 
ne , 417.  Silence  des  Voyageurs  fut  la  Ville 
Capitale  , 418.  Fort  Hollandois  de  Saint  An- 
toine , IV.  t8.  Forces  de  ce  Château  , ibid. 
Remarques  fur  le  meme  Fort , rp.  Riviere  de 
ce  nom  , autrement  appclléc  Rio  Manco  , ibid. 
Prière  bizarre  que  des  Matelots  font  à Saint 
Antoine,  515.  Jugement  d’un  Auteur  fur  cette 
Ile  , VIII.  45t.  Cap  Saint  Antoine,  XII.  >4«. 
Riviere  de  Saint  Antoine  , 149.  Chauffée  de  S. 
Antoine  ,4)0.  Port  de  Saint  Antoine  , 4;x! 
Nouvelles  Mines  de  Saint  Antoine , XIII.  455, 
Montagne  de  Saint  Antoine  , 4«f.  Chemin  de 
cette  Montagne  d’un  étrange  difficulté.  Maniéré 
d'y  monter , ibid.  Manière  d'en  defeendre,  444. 
Sault  de  Saint  Antoine,  XIV.  «il. 

Amonelli  ( Jcan-Baptiftc  ), célèbre  Ingénieur, XIY. 
407. 

Antongilc  , Baie  de  l'Ile  Madagafcar  , féconde 
en  Oranges  8c  en  Limons,  I.  384.  Les  Anglois 
entrent  dans  cette  Baie  , )8y.  Infcriptions 
qu  ils  y trouvent  fut  des  rocs.  Ils  commercent 
avec  les  Nègres  de  cette  Baie.  Pinacc  qu’ils  y 
copifeuifent  , ibid.  Accident  qui  leur  attivc  en 
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ce  lieu  f j8 6.  Tombeaux  des  Rois  du  Pays 
d’Antongil  , VIII.  89.  Obfcrvations  fur  ccrtc 
Baie,  95-  Habirans.  Leur  Roi.  Leurs  occupa- 
tions, ibid.  Origine  du  Fort  Saint  Louis  dans 
la  Baie  d’Antongtl  , 577.  Baie  d’Antongile  , 
4X1. 

Antonio,  Seigneur  Portugais  , III.  33.  Un  In- 
terprète Nègre  de  cc  nom  cft  blclTé  f 488.  On 
interroge  cc  dernier.  Il  Cc  trouve  charge  de 
proportions  de  paix  , ibid.  Un  autre  de  ce 
nom  , Chef  dune  race  d’infulaircs  , VIII.  14°* 
Un  Efpagnol  nommé  Antonio  , charge  d’une 
Commillion  , XIV.  71 9. 

Antonio  ( Dom  ) , Roi  de  Pile  de  Flores  , I 197. 
Fuite  & ficuation  de  cc  Prince  , 300.  Dom  An- 
tonio fils  du  Roi  de  Congo, IV.  *18.  Vaillcaux 
envoyés  pat  Dom  Antonio,  VIII.  98. 

Antonio  ( Dom  Pedro  ) , Amballadcur  de  Congo, 
périt  avec  Ton  fils  , IV.  47 f. 

Antonio  ( San  ) , Fort  à l’embouchure  de  la  Ri- 
vière d’Axim,  I.  233.  Montagne  nommée  S. 

. Antonio,  II.  368  , 57 3.  Planche  pour  la  vue 
du  Fort  Saint  Antoine  à Axim  , 111.  496.  Ce 
Fort  cft  aux  Hollandois , 634. 

Antonio , Port , nommé  iuflt  Port  Saint  François , 
XV.  j 80. 

Antropophages  ; 1 opinion  qu’il  y en  a , rejettée, 
III.  446.  il  n’y  a point  de  Canibalcs  ou  An- 
tropopiiagcs  au  Cap  Sainte  Marie  , 448  & 
449-  Lesjaggas,  les  plus  furieux  Antropopha- 
ges de  l’Univers,  IV.  484.  Nation  Antropo- 
phnge,  V.  xij.  Habitans  de  trois  Royaumes 
Antropophages,  VII  3 4j.  Céans  Antropopha- 
ges , X.  341-  Diftinélion  des  Nations  Antro- 
pophages , XIII.  } Nations  d’Antropopha- 
ges  , 41  , 131.  Le  P.  d’Acnna  rcconnoit  fort 
peu  d’ Antropophages  , XIV.  11.  Indiens  An- 
tropophages , 7 1 • Obfcrvation  fur  les  Brafiliens 
Antropophages,  176.  Montagnes  habitées  par 
des  Antropophages , 396. 

Autuvaza  , Royaume,  V.  124. 

Anusha-Mahamet  Balladur , Prince,  VII.  t99.  Sa 
valeur , ico.  Il  fucccdc  à fon  pere  Abulghazi- 
Khan,  ibid.  Nommé  auflî  Enush.  xoi. 

Anusha  Mahomet,  Roi,  VII.  3*. 

Anvers  ( Robert  d’ ).  Son  fort , VIII.  587. 

Anvillc(  M.  d’):  Faute  dans  fa  Carte  générale, 
III.  18. 

Anvoyc  , forte  de  Serpent  aveugle,  V.  198.  Sa 
figure  , too. 

Anycr,  (C6ted’)iXl.  168. 

Anzaamc  , ou  Anfuamc  , Ile , 8c  humanité  des  Ha- 
bitons , I.  470. 

Anz.tlo  , ornement,  V.  28.  30. 

An/ibo  , ou  Mokokos  , Royaume  , IV.  J 7*. 
Sign.  C c c c. 

Anzikana  • Pays,  IV.  611. 

Anzikis  , Peuple  ,voy.  Anziko. 

An7ikki , & fes  Fabriques  d’étoffes  > IV.  *38.  Ré- 
volte des  Anzikkis,  Y.  48. 


Anziko,  Pays,  IV.  6\\.  6 16.  Cette  Contrée  au 
Royaume  de  Congo,  V.  1.  Un  Corps  d’Anzi- 
kos  garde  le  Roi  de  Congo  , ibiJ.  Lions  du 
Pays,  83.  Royaume  des  Anzikos,  93.  Cc  Peu- 
ple nommé  aulli  Anzikis  , 96.  Cette  Nation 
nommée  aujourd’hui  Metikas  ou  Monfals.  Sa 
Ville  Capitale.  Grand  Makokko  ou  Makoko, 
titre  de  fon  Roi.  Mines  des  Anzikos.  Leur  ca- 
rarftcrc.  Leurs  armes.  Haches  fingulicrcs,  ibid. 
Les  Anzikis  fc  mangent  les  uns  les  autres, 97. 
Leurs  habits,  ibid.  Leur  langage,  98. 
Antiques , Peuples , V.  2. 

AnzUame , ou  Anfuamc  , une  des  Iles  Comorres  , 
I.  470.  Co^ncrcc  & humanité  de  fes  Habi- 
tans , ibid. 

Anzuelos,(  los) Rivière,  XII.  jo4, 

Anzurcs , ( Pierre  d’ ) Efpagnol  , porte  des  ordres 
de  la  Cour  au  Marquis  Pizarre  , XIII.  97. 
Cité,  , JM- 
Aona  , ou  Bulci , Rave  , XI.  704. 

Aotiai  , Bois  de  teinture  , XIV.  509. 

Aourancs  , Peuple  , XIV.  379. 

Aourou  , cc  que  cc  mot  lignifie  , III.  435. 

A ou  fia  , petite  Rivière  , XIV.  378. 

Apalachc  , haute  chaîne  de  Montagnes  , XIV. 
5*8. 

Apalachinc  , ou  Calfinc  , arbrifleau  , XIV.  437. 

Celui  de  1 Amérique  Septentrionale,  XV.  239. 
Apalachitcs,  Nation  , XV.  470. 

Apam  , ou  Apang  , Village  , IV.  70.  Les  Hollan- 
dois y bâti  flou  un  Fort , ibid.  Bois  du  canton 
d’Apam  , 218. 

Apang  , Village , voy.  Apam. 

Apatra , nom  que  les  Nègres  donnent  aux  Oies. 

IV,  141. 

Apc , ou  l’arbre  aux  Singes,  III.  x6 y. 

Apcrcos,  cfpccc  de  Lapins,  XIV.  131. 

Api  , ( Raja  ) Voy.  Raja  Api. 

Apiapetanjas, Indiens,  XIV.  128. 

Apios , Plante,  XV.  140. 

Apit  fibi , ou  Battefeu , Rivière  XIV.  4 3 4. 

Aploga  » Province  du  Royaume  de  Juida  , IV. 

173.  Marché  d’ Aploga,  179. 

AP  ocapouc , Arbre  , dont  le  fruit  cft  un  poifon  , 
VIII.  6 17.' 

Apocynon  , Plante,  autrement  dite  Tue-chien, 
XV.  240. 

Apokandora-Raja  , Prince  Indien  , invite  les  An- 
glois  ail  Commerce  , IL  1 10. 

Apollinaire  , Frère  Auguftin  , cft  employé  par 
Bruc,  IL  634.  Caractère  de  cc  Religieux.  Scs 
cnrrcprifcs  , ibid.  Compte  qu’il  rend  a la  Com- 
pagnie Françoife  , $33.  Il  retourne  en  France, 
ibid.  Projet  du  Frcic  Appollinairc  , & fes  raifons 
pour  fappuyet , 650. 

Apolline , Ile.  Voy.  Apollonia , Cap. 

Apoltonia , ( Sierra  de  Santa  ) nom  de  quelques 
Montagnes,  III.  4 16. 

Apollonia  , Cap.  III.  331  » 3*9  » 4*3  , 416,  423  , 
414 , 471.  La  Reine  du  Pays  châtiée  de  fes  Etats, 


Digitizecrtjy  Cobglt 


47 


TABLE  DES 

4j9  6»  fuiv.  Cap  Sainte  Apolline , ou  Apollonia, 
615.  Village  de  ce  nom , ibid.  Villages  entre  ce 
Cap  & R;<?  de  Sueiro , 631.  Situation  du  Cap 
Apollonia,  ou  de  Sainte  Apolline,  6yl.  Qua- 
lités de  la  Côte  depuis  Sierra  Leona  , ibid.  Ter- 
res du  Cap  Apollonia  , & caraétcrc  des  Habi- 
tans , 6 j ÿ.  Beau  rivage  depuis  le  Cap  Apollonia , 
jufqu'au  Fort  d’Axim,  634.  Ile  de  Sainte  Apol- 
line, V.  116.  4 

Apolobamba  , ( Corrégimcnt  d*  ).  XIII.  3 il. 

Aporoma , & fa  Mine  d’or  , XIII.  J * * • 

Apothéofcs  d’une  PrinccfTc  & d’un  Bonze  , VI. 
376. 

Apotos,  Peuples  Indiens  , XIV.  19. 

Apougny , ( M.  d’ ) forme  une  Compagnie  pour  le 
Commerce  : Son  mauvais  fuccès  , II.  4x6. 

Apoyomatfi  , ou  Patzifiranda , Plante  ou  Simple  ; 
fa  defeription  & fes  vertus  , XIV.  4J7« 

Appagb  , Ville  défendue  par  la  nature  , III.  J4*« 

Appak,  IV.  388. 

Appamatox  , Place  , XIV.  480. 

Appartenons.  Ceux  du  Palais  Impérial  dcPcking, 
VI.  il  6»  fuiv.  Eclat  merveilleux  de  celui  que 
l’Empereur  habite  , if. 

Appel,  8c  fa  Source  d’eau  chaude  , V.  1J8. 

Appragah,  Grand  Seigneur  ncgrc  > la  guerre  de 
Juida  commence  par  fon  Canton  ,111.  313.  Il  fc 
rend  au  Roi  de  Dahomay  , 3 ic. 

Aprouaguc  , ( Montagnes  de  l*  ) XIV.  49. 

Aprouak  , Rivière,  XIV.  376. 

Apula,  FoifTon  à coquille  , XIV.  301. 

Apurima  ,Rivicrc,  XIII.  115.  Province  de  ce  nom  , 
x.18. 

Apurimac  ,(  Rivière  d’  XIII.  3 8 t.  Nommée  aufli 
Ucayale , ibid.  Rivière  d’Ucayalc  , XIV.  33. 

Aqua , borne  le  Tays  de  Fantin  , IV.  6 1 . Cette  Ville 
cil  du  Pays  de  Fantin , 6 1.  Sa  fituation , 68.  Pajs 
d'Aqua  , 87.  Nommé  aufli  Aka  , 93. 

Aqua-Ardcnta , nom  que  les  Infulaircs  donnent  à 
l’cau-de-vic , II.  34t. 

Aquafto  , Ville  ou  Village , où  il  fc  tient  un  marché 
d’EfcIavcs  pour  être  facrifiés , IV.  58.  Ce  lieu 
nommé  aum  Aquaffou  , 1 34. 

Aquaffou,  Voy.  Aquafto. 

Aqi.alla , Place  maritime , IV.  8p. 

Aquam  , V.  414. 

Aquambo  , Royaume , IV.  69.  Les  Aquambos but- 
lent  le  petit  Àkra  , 76  & fuiv.  Le  Roi  d’Akambo 
fait  la  conquête  d’Akra,79.  Ees  Aquambos  vieil* 
au  Marche  d'Aboni , 8 r . Situation  d’ Aquambo  , 
ou  Akambu , 90.  Arrogance  des  Nègres  d'A- 
quambo.  Ils  font  gouvernés  par  deux  Rois  , ibid. 
Confiance  du  Roi  d'Aquambo  pour  les  Hollan- 
dois  ,91.  Politique  des  Aquambos  , 266.  Danger 
d’un  Ncgrc  d'Aquambo,  308. 

Aquambus,  Royaume  , Voy.  Akra. 

Aquauba  , nom  des  Filles  NcgrclTcs,  IV.  113. 

Aquaviva ,(  Rodolphe  ) avec  quatre  autres  Jéfuites, 
obtiennent  la  Couronne  du  Martyre,  IX.  71. 

Aqueducs.  Bel  Aqueduc  à Pile  de  France  , IX.  £41. 
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Aqueduc  Romain  , à Scville  , XI.  333. 

Aquclonda , Lac.  Voy.  Akhclonda. 

Aquila,  VIII.  410.  Vertu  de  cette  forte  de  bois, 
IX.  76.  Comment  fc  trouve  le  bois  d’Aquila  , 
nomme  aufli  bois  d’Alofs,  je 6.  L’aibrc  Aquila  , 
XI.  63  *• 

Aquila-Anataria  , nom  d’une  forte  <T  Aigles,  V, 
100. 

Aquimeras.  Nègres  d’Aquimeras  viennent  au  Mar- 
ché d'Aboni , IV.  81. 

Aquincuz , Cacique , XII.  16 r. 

Aquino , ( Antoine  d*  ) Gentilhomme  Italien  , XIV^ 
68. 

Aquiomingo,  ce  que  c’cft  , III.  403.  6 12. 

Aquiry  , lortc  de  Corail , VIII.  143. 

Ara  , PoifTon  , X.  674.  E fpc ce  d’Oi féaux  Je  ce  nom, 
XI.  133  & 136.  L’oifeau  Ara,  cité.  XIV.  162. 

Arabaz  , Ttibu  dcTurcomans  , VII.  1 34. 

Arabccks  , Peuples,  III.  3 { & 34. 

Arabes.  Ils  prennent  le  goût  des  t Lire  fies.  Etendue 
de  leur  Commerce  qu’ils  perdent  par  leur  di- 
vifton  , I.  p.  iv  6*  v.  de  Vlntroi.  Ils  forment  de 
petites  Monarchies  en  Efpagne,  ibid.  x.  Leur 
premier  établiflement  dans  les  Indes  Orient.  34. 
Les  Arabes  de  Maskat  (c  faifiilcnt  de  Mombaita  , 
80  à la  note  ( a).  Ils  donnent  le  nom  de  Cafrciic, 
à une  grande  étendue  de  Pays  d'Afrique  , & le 
nom  de  Ca flics  , aux  habitans  de  cette  Région, 
86.  Ils  batifTenc  des  Villes  en  Afrique  , 87.  Leurs 
proerés  dans  cette  partie  du  Monde.  Ils  fondent 
la  Ville  de  MagaJoxa  , & celle  de  Brava.  Ils 
découvrent  la  Mine  d’or  de  Sofala.  Us  fc  ren- 
dent maîtres  de  ces  lieux.  Quilloa  devient  la 
plus  conlîdcrable  de  leur  Colonie , ibid.  Ils  ont 
anciennement  peuple  le  Fays  de  Mclindc,9  3. 
Les  Arabes  prennent  Para  , & cha fient  les  Porru» 
gais  du  Fort  imprenable  de  Mafkan  , 140.  Idée 
générale  du  Golfe  Arabique , nommé  communé- 
ment la  Mer  rouge,  170.  Diverfts  entrées  du 
Golfe  Arabique  ,171.  Obfcrvation  fur  la  bouche 
du  Detroit  8c  de  la  Pointe  de  l'Arabie,  171. 
Spectacle  curieux  des  Côtes  d’Arabie  pour  les 
Portugais  , ibid.  Entreptife  de  trois  Princes  pour 
joindre  la  Mediterranée  au  Golfe  Arabique, 
192  & 193.  Forme  des  Côtes  Arabiques  , J94.' 
Pourquoi  le  Golfe  Arabique  nomme  la  Mer  rou- 
ge, 198.  Comment  l’eau  fc  trouve  rouge  dans  le 
Golfe  Arabique  ,199-  Defeription  de  la  Mer  de 
Kolzum  , autrement  le  Golfe  Arabique  .tirée  de 
la  Géographie  d'Abulfcda  , 100.  Haine  des 
Arabes  contre  les  Turcs,  II.  19.  Aff'cétion  d’ua 
Arabe  pour  les  Anglois,  1 3 3.  Comment  ils  nom- 
ment les  Iles  Canaries  , 218.  Manière  dont  ils 
font  le  commerce  à Sudan  , 331.  figures  des 
Arabes  montes  fut  tcurs  Chameaux  , C hevaux  8c 
Berufs,  pour  apporter  des  Gommes  au  Sénégal  , 
61 1.  Trois  Tribus  Arabes,  & leurfejour,  624. 
Penchant  des  Arabes  d'Afrique  pour  les  longs 
Voyages,  624  & 623.  Comment  Membafla  parte 
aux  Arabes  Muskats,  Y.  nx.Ils  s’éubliiT  à Tara 


Digitized  by  Google 


4S  TABLE  DES  MATIERES. 


ou  Patt2,ü’id.0b(lacle  Je  la  parc  J'uo  Aftronôme 
Arabe  , VI.  171.  Son  ignorance  fur  l'Agrono- 
mie,^;. Haine  entre  les  Arabes  & lesPortugais, 
IX.  51.  Obfcrvations  générales  fur  l'Arabie  , X. 
189.  Seule  partie  de  l’Arabie  oui  produit  le  Caf- 
fé  , 190.  Erreur  fur  le  Caffe  d Arabie  , 308. 
Monnoics  d'Arabie  , Se  leurs  figures ,317.  Perte 
des  Manufcrics  Arabes,  XI.  338.  Un  Voyageur 
prend  des  Manuferits  Arabes  dans  un  Temple 
dlnfulaircs  , *03. 

Arabie  , Se  Arabique  , voy.  Arabes. 

Arab  - Mahamet  , Prince.  Voyez  Arah  - Maha- 
met. 

Arabouran , ou  Bois  de  Brefil , XIV.  308. 

Arab- Schah , Prince , VII.  164. 

Arabuka,  Prince  , VII.  187. 

Araca , efuece  de  Poirier  , XIV.  303. 

Aracaii , bras  du  Fleuve  S.  François  , XIV.  ici. 

Aracipé , Canton  , XIV.  zj0. 

Aragari , infeription  d’une  Monnoic  , X.  313. 

Arag-tags,  Montagnes , VII.  138. 

Arah-Mahamet , Prince,  VII.  181.  Cité  fous  le 
nom  d’Arab-Mahamet , 183.  Il  défait  les  Ru f- 
fiens.  Entreprifes  contre  ce  Prince  , ibid.  Cora- 
mencemcns  de  révolte  de  la  part  de  fes  Fils , 

186.  Il  cil  détrôné  par  un  de  les  Fils,  qui  le 
tient  prilonnicr , ibia.  Il  efl  remis  en  liberté  , 

187.  Abulghazi,  fon  Fils  , lui  offre  de  tuer  fes 
Frères.  Arah  rejette  cette  offre  , Se  s’en  repend 
bientôt  , ibid.  Il  cft  pris  une  féconde  fois  par  fes 
Fils,  188.  Suite  de  la  bataille.  Un  de  fes  Fils  le 
fait  tuer  , ibid.  Isfandiar  entreprend  de  le  ven- 
ger, 189.  Cité  ,194- 

Araignées.  Toile  d’Araignées  qui  peut  être  filée  , 
I.  468.  Araignées  chevelues,  de  la  gtofTeur  d'un 
oeuf,  III.  41  j.  Araignées  mondrueufes  , IV. 

* *f).  Autre  Araignée  , ibid.  Araignées  du  Cap 
de  Bonne-Efpérance  , V.  zoo.  Araignée  terri- 
ble , VIII.  348.  Enormes  Araignées , XII.  441. 
Araignées  monftrucufcs  , Se  leur  nourriture  , 
XIV.  Jir. 

Arakan  , Place,  VII.  107. 

Araki , X.  331. 

Arakum  , VII.  164. 

Aral , Prince  Tartare  , VII.  41.  Lac  de  ce  nom  , 
143.  Situation  Se  qualité  du  Lac  d'Aral,  147. 
Province  qui  en  tire  fon  nom.  Etendue  Se  for- 
me de  ce  Lac.  Riviere  qu'il  reçoit , ibid.  Pro- 
vince d’Aral,  149. 

Aralshah  , Prince,  VII.  164. 

Aral-tag,  Chaîne  de  Montagnes  : ce  que  ce  nom 
fignifie  , VII.  11. 

Aram  , Royaume  , VII.  107. 

Arambolo  » ( Vincent  ) Major  d’un  Bâtiment  de 
Mer , Efpagnol , XI.  3 11. 

Aramc , ou  Kaitei , Fucus  marin  , XI.  7O7. 

Aramna  , ( Portd’  ) IX.  47.  Sa  fituarion  , ibid. 

Aramuth  , Place  , VIL  418. 

Arana , (Diego)  Gentilhomme,  Commandant, 
XII.  tÿ. 


Arana , (Pierre  d*  ) ï qui  l'on  donne  la  conduite 
d'un  VailTcau  , XII.  73.  Cité  , 80. 

Arandery , Place , VIII.  313. 

Arandranto , Bois  dont  on  fait'dc  l’encre  , VIII* 
413. 

Aranghena  , Ile  , une  des  Biflagos  , II.  374. 

Aranjo  - Garces , ( Manuel  de  ) Portugais , XI. 
481. 

Aranjuez,  Maifon  de  Plaifancc  , XII.  193.  Ville 
de  ce  nom  , 306.  Pays  des  Aranjuez  , XIII. 

Arannius , Curé  Lapon  , Auteur  d'une  DifTertation 
fur  la  Ville  de  Torneo  , XV.  369. 

Ararapas  , ou  Tamvias  , Nation  , XIV.  i4o. 

Ararapira,  Fleuve  , XIV.  loi. 

Arafa  , arbre  , XIV.  31 4. 

Arash  , Riviere  , VIL  401. 

Arashamenta , principal  Nègre  du  Samorin  de  Ca- 
lecut  ,1.  37. 

Arallingo,  Village,  XI.  334. 

Arar , Oifeau  merveilleux.  XIV.  197. 

Aratama  , X.  330. 

Aracame  , dénombrement,  X.  307. 

Aratana , Rade  , I.  448. 

Araticou,  grand  arbre  , XIV.  313. 

Araticu  , arbre  de  pluficurs  cfpcccs  , XIV.  304. 

Aratu  , animal  , & fon  adrefTe  , XIV.  303. 

Arauco  , Jle  . X.  147. 

Aravata  , petir  animal , XIII.  1 1. 

Araxamenoka  , Indien  fort  âgé  , s’élance  dans  la 
Mer  pour  fc  fauver  , I.  39. 

Araxe,  Rivière,  VII.  193.  Pont  de  batteaux  fur 
cette  Riviere,  194.  Source  de  1 Araxe  , 193. 

Aray  , Bouig  , X-  3 1 f • 

Araya  , ( Pointe  d’ ) & fa  decouverte , XII.  94. 
Cap  d’Araya  , XIV.  393. 

Arazatiba,  ( Anfe  de  ) XL  97.  Baie  de  ce  nom*' 
ibid, 

Arbok  , Yitle  , IV.  403. 

Arbolancho  , ( Pierre  d*  ) retourne  en  Efpagnc  , 
chargé  de  Letttes  , &c.  XII.  183. 

Arbon  , Ville , voy.  Arebo. 

Arboufier,  arbre,  XV,  138. 

Arbre, forte  de  reptile  , ou  Serpent , V.  197. 

Arbre?.  Forme  d’une  cfpecc  d'Arbre  duquel  le  lait 
ruifTclle  lorfqu’on  en  coupe  les  branches  , I. 

1 8 ) . d*  fuiv.  Premiers  Arbres  vus  dans  un  Golfe, 
187.  Arbres  Se  Plantes  de  la  Baie*  de  faint  Au- 
gustin , IL  49.  Arbre appcllé  Plantain, ou  Tlan- 
tano,ijî  d*  fuiv.  Arbre  Vinatico  & Barbu- 
fane , 133.  Arbres  de  l'Ilc  de  Ténérife  , 14t. 
Eglife  bâtie  d'un  Icul  arbre.  Arbre  nommé  Dra- 
gon , & fes  propriétés , ibid.  Arbre  merveilleux 
qui  fournit  de  l’eau  dans  l’Ilc  de  Ferro  , 144. 
Diverfiré  d'opinions  fur  cet  arbre  , 143.  Le  Maire 
le  traite  de  Fable  , & fc  dément.  Relation  d’un 
témoin  oculaire  fur  cet  arbre  , ibid.  Jugement 
fur  cette  variété  d’opinions  , 14 4.  Cèdre  Se 
NafTo  , arb»cv  de  Madere  , 170.  Verdure  con- 
tinuelle des  Arbres  d'un  des  côtes  du  Cap  Yerd  , 
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JÊ7  b fiiiv.  Grofleur  des  Arbres  du  Tays  de 
Cambra,  515.  Pins  fur  les  Montagnes  de  Té* 
nérife  , 1 36.  Le  Cèdre  fie  le  Naflo  , arbres  van- 
tés de  Pile  de  Madère,  170.  Arbre,  lignifica- 
tion du  nom  d'une  Ville  , 330.  Atbre  d'une 
beauté  flngulicrc  , 333.  Arbre  couronne , pour- 
quoi ainfi  nomme,  58  t.  Beauté  des  Arbres  de 
Mal-Formofa  , 387.  Arbre  qui  produit  U Gom- 
me , 6io.  Arbre  qui  porte  le  Baraulc  , ou  bcurc 
de  Bambuk  , 648.  Touffe  d'Arbres  , appellce 
Pavillon  du  Roi  de  Barra  , III.  8.  Arbre  donc 
cft  fait  ('infiniment  appelle  le  Balafo  , 61. 
Arbre  <jui  produit  le  fang  de  Dragon  , 114. 
Deferipcion  de  l'Arbre  qui  porte  la  noix  de 
Kola  ou  Gola  , nj.  Arbre  qui  fait  connoltre 
le  Cap  de  Sierra  Leona,t3  9-  Arbres  qui  croif- 
fent  fur  les  Rocs  , 14).  Arbre  chargé  de  nids  , 
i4f.  Grande  variété  des  Arbres,  $:  leur  grof- 
feur , ij 6.  Arbres  de  la  côte  occidentale  d'A- 
frique, 160  b Juiv.  Arbre  aux  Singes  , 16  3. 
Arbres  propres  à faire  des  mars,  J79.  Prodi- 
gieufe  grandeur  des  Arbres  , dont  les  Canots 
de  la  Côte  d’or  font  compofés  , IV.  119.  Ar- 
bres Fétiches,  161.  Prodigieufe  grofleur  <jc  cer- 
tains arbres  ,117.  Arbres  de  la  Cote  d’or , 110. 
figures  d'arbres  Fétiches  , 138.  Arbr<$  Fétiches 
de  Juida  , toi.  Arbres  confacrés  au  long  de  la 
Mer,  $30.  Trois  atbres  exttaordinaites  , J87. 
Beaucoup  d’arbres  fruiticis  au  Royaume  de 
Congo,  V.  71.  Arbres  aromatiques  & propres 
à la  Médecine  , 74.  Arbre  dont  le  bois  a Codeur 
& le  goût  de  l’ail , 7;.  Beaux  arbres  dans  les 
bois  des  Houteniquas  , 118.  L'aibre  cflropié  , 
& l’arbre  puant,  188.  Arbre  fingulicr  , 118-. 
Crainte  panique  caufée  par  un  arbre  qui  flotte 
tout  droit  dans  la  mer,  4x3  & 4x4.  Atbre  qui 
roduit  du  fuif , 4x7,  464.  Arbres  particuliers 
la  Chine  , 468.  Les  Arbres  au  vernis  , au  fuif, 
à la  cire,  le  bois  de  fer,  & l'atbrifl'cau  qui  porte 
le  thé  , VL  8.  Arbres  d'où  le  vernis  diflille  , 
51.  Feuillages  de  certains  arbres  qui  brûlent 
comme  la  poix  , fie  qui  fervent  de  flambeaux  , 
103.  Arbres  à fruit  de  la  Chine,  434  , b fuiv. 
Arbre  aux  pois , 460.  Quatre  arbres  fort  remar- 
quables , ibid.  b fuiv.  Arbre  de  double  cfpece  ; 
les  deux  noms  , & fes  propriétés  , 467.  Semen- 
ces du  meme  arbre,  468.  Aibrcs  fie  arbufles 
ui  portent  des  Acuts  , 474 , b fuiv.  Moële 
'arbres  de  grofleur  extraordinaire  , VII.  3*4. 
Planche  ou  figure  de  l'arbre  nommé  Arbre  de 
Dieu  , VIII.  j 13.  Trois  Atbres  fmguliers  , 
540.  Nom  de  l’Arbre- Dieu  , 343.  Arbres  qui 
croiflcnt  dans  des  pierres  trouées  fie  poreufes  , 
IX.  133.  Arbres  & bois  de  Siam , 303  fie  306. 
Générations  fie  corruptions  des  Arbres  , X. 
jo6.  Arbre  d'or,  avec  fes  racines  fie  fes  bran- 
ches, 319-  L'Arbre’ à papier  , <58.  Arbres  du 
vernis,  ibid.  Arbre  du  Camphre,  6 39.  Arbrif- 
feau  du  Thé  , Ibidem.  Arbre  appellé  arbre  de 
fer,  66 j.  Aibrcs  propret  à I'ilc  de  Timor  , 
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XI.  ift.  Arbre  à Chou  de  la  Rivière  de  Sant- 
iago, 360.  Arbre  à Goudron  , 406.  Arbre  à 
Grappe  , ibid.  Quelques  Arbres  paiticulicrs  au 
Malabar  , 433.  Principaux  Arbres  de  l’Ile  de 
Bourbon  , 60K.  Arbres  des  Indes  Orientales, 

6 j 3 b fuiv.  Atbre  curieux  nommé  fcnfîble  , 
6*8.  Arbres  particuliers  du  Japon  , 690.  b 
fuiv.  Arbre  d’une  prodigieufe  grofleur  , XII. 

97.  Les  racines  des  arbres  ont  peu  de  profon- 
deur dans  I'Ilc  Efpagnolc  , i.13.  Réflexion  de 
la  Reine  Ifabelle  à cette  occahcn  , ibid.  Ar- 
bres de  I’Ilc  Efpagnole  , 134  b fuiv.  Arbre 
nommé  Monllte  , 139.  Arbres  delà  Nouvelle 
Efpagne  , 394  b fuiv.  Arbres  a Paume  , 607. 
Arbres  du  Pays  de  Cumana  , XIII.  ii.  Forme 
d'arbres  à Cancllc  , 104.  Aibrcs  prodigieux  , 
377.  Fmbarras  caufc  par  les  Arbres,  461.  Pro- 
digieufe grandeur  des  Arbres  des  borJs  de  la 
Rivicre  des  Amazones  , XIV.  43.  Deux  Aibrcs 
aromatiques , 44.  Propriétés  fie  vertus  des  plus 
grands  arbres  du  Pays  de  Carthagene  , 108. 
Arbres  aromatiques,  174.  Arbres  du  Brcfll  , 
30 f.  Mcrvcilleufc  propriété  d’un  aibrc  , 308. 
Atbres  aux  boîtes  de  Marmelade  , 3 16.  Indiens 
ui  habitent  fur  des  aibrcs,  3 44*  Atbics , &c. 
c ta  Floride  , 436.  Singularité  d'un  arbre,  393. 
Atbres  du  Midi  fie  du  Nord  plus  propres  û la 
mâture  que  ceux  des  climats  tempérés  , 396. 
Aibrcs  particuliers  au  Pays  de  l'Amérique  Sep- 
tentrionale , XV.  136.  Arbre  pour  le  mal  de 
dents , 140.  Arbrillcau  nommé  l' Aromatique  , 
ibid.  Atbres  des  Antilles  , 713  b fuiv . Cherchez 
les  Atbres  particuliers  fous  leuts  noms  propres. 
Arbri fléaux , voy.  Arbres. 

Arbus , melons  de  Karazm , VII.  144* 

Arbufles , voy.  Arbres. 

Arc  ( Comte  d' ) , Miniflie  du  Duc  de  Mantoac  , 
X.  1x3. 

Arcabucos,  Montagnes,  XIII.  81. 

Arcahay  , Province  , voy.  Cahay. 

Arcattc  , IX.  614.  Ville  d'Arcatte,  6 19.  Elle  cfl 
pillée  fie  brûlée,  6ij. 

Archangcli , Italien , fait  l'office  de  Greffier , XV. 

334.  Il  cil  pendu  , ibid. 

Archdale,  Voyageur  Anglois , XIV.  364. 

Arche  de  Noé  : Montagnes  où  elle  s'arrête  , VII. 
*94* 

Archevêque  (P)  François,XIV.  610.  Aflaflinat  qu*il 
commet,  611.  Son  fort,  6 14. 

Archidona  , réfidcncc  des  Gouverneurs  , XIII. 
377. 

Archiouac  , ou  Aidées,  Terres,  IX.  631. 
Archipel  , étendue  de  Mer  qui  contient  grand 
nombre  d’Jles^  & en  quoi  confiflc  leur  Com- 
merce , I.  p.  vj  de  rintrod. 

Archipel  nommé  Saine  Lazare  , X.  334.  Carte  de 
l'Archipel  de  Saint  Lazare  ou  les  Iles  Matia- 
ncs , 364.  La  Mecque  de  l’Archipel,  4CO. 
Architcéhirc.  Art  des  Habitans  de  Zanzibar  pour 
bâtir  leurs  Maifous , I,  331.  Rcflc  merveilleux 
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de  l’ancienne  Arehircélure  Chinoifc  , V.  164. 
Architecture  8c  M .liions  des  Siamois  , IX.  144. 
Architecture  des  Créoles  du  Pérou  , XIII.  $61. 
Arckanis  , Peuple,  III.  574.  I.cur  guerre,  *89. 
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Arcs  de  triomphe  des  Chinois  , leur  deferip- 
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Aidikand , Ville  , la  meme  que  Kashgar  , YM.* 
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fens  6c  droits , ibid.  Préliminaires  du  Commerce 
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Areka,  petite  pomme  dont  les  Indiens  font  une 
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me  d’argent  dans  un  Vailfcau  Efpagnol  pris  par 
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d'argent , V.  I33.  Mines  d’or  6c  d'argent,  14 6. 
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ches Mines  d’argent  , 314.  Sac  d’argent  perdu 
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cure , ibid.  Voies  plus  courtes  mais  plus  chè- 
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Argin,  voy.  Arguim. 

Argomak  , forte  de  Marchandée , VII.  107. 

Argon  , Roi,  voy.  Argou. 

Argou,  Roi  des  Indes  , VII. «509.  Mort  de  ce 
Prince  nommé  aufli  Aigon,  ibid,  Nation  nom- 
mée Argon  , 3 m.  Argon  Roi  de  Perfe  376. 

Arga,  Prince  , VII.  xi 3. 

AigucIIo  , Efpagnol  , blcffé  daus  un  combat  Se 
enlevé  par  les  Mexiquains  , XII.  333.  Sa  moi t 
clt  vengée,  jj8.  exécution  de  la  Sentence  por- 
tée contre  fes  Meurtriers  , 339. 

Arguello  ( Sebaftien  d’ ),  Capitaine  , XIII.  5 if. 

Arguim  , étendue  de  Mer  en  Afrique  , contenant 
pluficurs  Iles  de  meme  nom  , I.  7 Fort  des 
Portugais  dans  une  de  ces  Iles  , tz.  Golfe  d’Ar- 
gin  ou  Arguim  Se  fes  Iles  , II.  19».  Forna 
d'Arguim  , nom  du  Golfe  , qui  lui  vient  d'une 
petite  Ile  fîtuée  dans  le  Golfe  même.  Danger 
dans  ce  Golfe  pour  la  navigation  , ibid.  Com- 
merce que  les  Portugais  font  à ce  Golfe  , 191. 
Ile  & Port  d'Arguim  de  la  dépendance  d une 
Compagnie  Françoife  , 4x8.  Deferiprion  de  la 
Baie , de  file  fie  du  Fort  d’Arguim.  Plan  de  la 
Baie  Si  de  l'Ilc  , ibid.  Etendue  de  la  Baie  fie  du 
Golfe  d’Arguim  , 419.  L'Ilc  donne  fon  nom 
au  Golfe  fit  à la  Baie.  Banc  de  fable  qui  défend 
la  Baie.  Situation  de  Plie  d’Arguim.  Son  Fort. 
Scs  Citernes  , ibid.  Elle  cft  polie  déc  par  divers 
Maitres  , 430.  Elle  pâlie  à la  Compagnie  Fran 
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fclîion  , ibid.  Elle  cft  défendue  par  les  Mores, 
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d’Arguim,  439.  Une  Efeadre  Françoile  arrive 
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Habitans  du  Pays , ibid, 

Argumens  divers  , XV.  6. 

Argun,  ou  Arguna  , Ville,  IV.  403.  La  Rivière 
de  Bénin  fe  nomme  auffi  Argun  , 404. 

Argun , Prince,  VIL  161.  Pivierc  de  ce  nom, 
voy.  Ergona. 

Argun  Dalav  , Lac  , VI.  390. 

Aria,  Piincc  Kalka,  VIII.  éx. 
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4x6.  D’Arias,  Ofhcici  Efpagnol , XUI.  114. 
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des  François,  XI.  3*9.  Corrégiment  d’Arica, 
XIII*  313.  Port  fi:  Ville  d'Arica  , 443  Deferip- 
tion  de  la  Rade  d’Atica  , 45 1.  Comment  on  y 
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de  forcir  du  Port , 433. 

Arichaudono  , Prince  , à qui  un  malheur  arrive  , 
IX.  43  6.  voy.  Bungo. 

Arida  ,•  X.  333. 

Aridfong  , Ville,  VII.  114. 

Arinia  , Détroits  formes  par  une  lie  , II.  13t.  Dif- 
tiiél  de  ce  nom  , X 349.  Valeur  du  Prince  d’A- 
rima  contre  les  Efpagnols  , 6 13. 

Arimatfi,  grand  Vilùgc , X 315. 

Arimi , nom  de  Ferme  , V.  X4. 

Arimon  , Ile  , X.  43 1. 

Arindrauto  , arbre  odoriférant,  VIII.  *!*. 

Aris,  Hollandois  , X.  445*  cité,  44*.  433» 

Ariftolochc,  Plante,  XI.  71$.  citée  , XU.  61 6. 

Ariftote  , cité  , I.  xx7-  Son  fentiment  fur  la  Tor- 
pede  , III.  3 19.  Ce  Pbilofophe  rcfpcélé  des  Mo- 
gols,  X.  179. 

Arithmétique  : celle  des  Chinois  , VI.  t6$. 

Arjah , Ambaffa.icur  , VII.  188. 

Atjc , Rivicre , voy.  Talash. 

Aïk  , Palais,  VII  éx. 

Ar-kacc,  Plaine,  VII.  xjx. 

Arkhanis , voy.  Arckanis. 

Arkhara  , forte  de  Chèvre  fauvagc,VII.  13,  ié,  40. 

Atkiko,  Place  , X.  ni. 

A kifta  , X.  1 19. 

Atkolin  , animal,  VII.  3jx. 

Arlat , Chef  d’une  Tribu  de  fon  nom,  VII.  3*. 

Arles  , Ville  de  France,  IV.  3x5. 

Arlinpton  , Ile , XI.  4X. 

Armade  , Poitugaifc  , VIII.  3x4,  6*  fuiv . 

Armadilla  , nom  d'une  petite  Flotto  Poreugaife  , 
IV.  éxf. 

Armadllle , voy.  Armadillo. 

Atmadillo  , animal  iingulier  , XI.  34.  nommé 
auffi  Ayotochtli  , X1L  637.  Deferiprion  de  cet 
animal  appelîé  auffi  Armadille  , XIV.  1 1 3 
Planche  de  la  figure  de  cet  animal  nommé  aulÜ 
Tatou  , XV.  xi 8. 

Armagoutous,  Peuples  Indiens  , XIV.  37 6. 

Atmau  , Bouig,  VIII.  4é|. 

Armées  , voy.  Aimes. 

Armendarix  ( Dom  Jofephd'),  trente  troificme 
Viccroi  du  Pérou,  XIII.‘ 517. 

Aiménic  : Arméniens  établis  à Topa  , VII.  134. 
Pays  d’Arménie  ,131.  Eghfe  Arménienne,  X77- 
Arménie  Mineure  , Se  grande  Arménie  , 3 1 é. 
Marchands  Arméniens  qui  aident  a l'Idolâuic, 
IX-  34Î, 

Arméniens  . voy.  Arménie. 

Armes.  Celles  des  Habitans  des  Iles  Canaries  » I. 
9.  Aimes  des  gens  d’un  Roi  Nègre,  14.  Des 
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Habitans  d’Angra  de  Santa  Elena  , il.  Des  Peu- 
ples de  diverfes  Iles  6c  de  ceux  de  Mozambi- 
que , x6  , b fuiv.  Des  Habitans  de  Mélindc , 
31.  De  ceux  de  l'Ilc  deSokotra.  9 6.  Coulevri* 
nés  d'une  grandeur  monltrucufe  , \\6.  Armes 
des  gens  d’un  Roi  Nègre,  13 6.  Les  Javansem- 

f»oifonncnt  leurs  armes,  413.  Armes  des  Infu- 
aircs  de  bladagafcar,  II.  49*  Armes  de  la  Mi- 
lice Japonoife,  iéo.  Celles  des  Canarins  , 190. 
Des  Habitans  du  Pays  de  Sénégal , 198.  Ar- 
mes des  Mores  , 6c  pourquoi  ils  n'en  ont  pas  à 
feu,  61  3.  Armes  de  la  Cavalerie  6c  Infanterie 
Nègre,  111.  14?.  Celles  des  Mandingos , H 3. 
Armes  des  Nègres,  190,  b fuiv.  Celles  des  Ha- 
bitans de  l'Ilc  Saint  André , s 18.  Celles  des  Ha- 
bitans de  Burré  , 149.  Armes  6c  inftrumcns  mi- 
litaires des  Illinois,  431.  Armes  des  Habitans 
du  Cap  Mefurado  , 3S0.  Armure  des  Nègres; 
leurs  diverfes  armes  , 6c  figures  de  ces  armes  , 
IV.  199  , b fuiv.  Figures  des  armes  du  Royau- 
me de  Juida  , 197.  Armes  à feu  des  Nègres  de 
Juida  , 344  , b fuiv.  Celles  des  Malayens,  347. 
Armes  6c  inftrumens  militaires  du  Royaume 
d'Ardra,  397.  Celles  du  Royaume  de  Bénin  , 
41*.  Celles  de  Rio  Gabon  ,439.  Celles  des  Sol- 
dats de  Loaogo , 593.  Armes  en  ufaec  au  Pays 
de  Congo  , V.  y ..Celles  des  Habitans  d'Angola  , 
a8.  Armes  du  commun  des  Soldats,  5 9-  telles 
des  Anzikos , 96.  Des  Jaggas,  100.  Celles  des 
Hottentots  , 179  6c  180.  Armes  des  Monra- 
nards  de  l'Ilc  de  Hay-nan  , VI.  101,  Celles 
es  troupes  Chinoifes , 449.  Celles  des  Coréens , 
503.  Arme»  des  troupes  Coréficnnes  , 544.  Des 
Tarrarcs  Mongols  , 584.  Aimes  des  Elutlis  , 
VII.  3 1.  Celles  des  Kafais , 143.  Armes  orten- 
fives  âedéfenfives,  139.  Grande  armée  conti- 
nuellement entretenue  au  Tonquin  , IX.  96. 
Armée  navale  , ibid.  Armée  de  fept  cens  mille 
Hommes  qni  affiége  une  Ville  , 430.  Armes  du 
Pays  de  Boutan  , 341.  Celles  des  Soldats  de 
Golkondc  , 338.  Armée  du  Roi  des  Marartes  , 
€\o.  Comment  elle  parte  les  gorges  de  Cana- 
may  , ibid.  Partages  qui  jettent  l'armée  Mogol 
en  dé  Tordre  , X.  37.  Dénombrement  de  l'armée 
de  la  fuite  du  grand  Mogol  , 103.  Comment 
elle  fubfifte,  ibtd.  Arme  inconnue  en  Europe, 

1 40.  Armes  de  la  Cavalerie  Mogole  ,133.  Cel- 
les de  l'Infantciie  , ibid.  Des  Habitans  de  l'Ilc 
Bornéo,  361.  Des  Maiianois  , 369.  Effet  des 
armes  à feu  fur  les  Sauvages  , 444.  Armes  de 
la  Cavalerie  6c  Infanteiie  Japonoife  , 368.  Ar- 
mée que  les  Hollandois  forment  , XI  191.  Ar- 
mes de  certains  Infulaircs  , 414.  Adrc/fc  des 
Malabares  dans  l'exercice  des  armes  , 449.  Né- 
gociation qui  fc  forme  au  milieu  des  armes  , 
XII.  41 6.  Effet  fin  gu  lier  d:s  armes  à feu  , XIII.  * 
4 6.  Deux  armées  Efpagnoics  fc  battent  , 99. 
Deux  autres  armées  Espagnoles  s’approchent 
pour  fc  battre  , 116.  L*:ur  diffofuion  , 1x7# 
Deux  aimées  Efpagnoics  s'approchent , ni.  Qi- 
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dre  d'une  armée  Royale  Efpagnolc,  119.  Ar- 
mes des  Habitans  des  Pays  qui  bordent  l'Ama- 
zone , XIV.  9.  Celles  des  Peuples  dû  Chaco  , 
6c  danger  de  leurs  blcrtiires  , 73.  Figures  des 
armes  des  Indiens  Guianois  , voy.  la  planche  , 
388.  Difeours  du  Chef  d'Arméc  des  Sauvages, 
XV.  48.  Armes  des  Guerriers  Sauvages  , 30. 
Armoife  , Plante , nommée  aurti  Futz  , XL  718. 
Armoifîn  , étoffe  , voy.  Atmoizin. 

Aimoizin  des  Indes,  foi  te  de  Marchandées,  IV, 
393.  Cette  étoffe  cirée  fous  le  nom  d'Arraoilin  , 
*3 8.  D'où  elle  vient , IX.  <07»  Dequoi  faite, 
XI.  711.  • 

Armoniac  ( Sel  ).  voy.  Sel. 

Armure , voy.  Aimes. 

Ambi , Prefident  Chinois , figne  un^  Lettre  , VIL 
4(0. 

Arnheim,  (Côte de),  XI.  toi. 

Arnoglofle  , Plante  , VIII.  616. 

Arnold,  Auteur,  V.  143. 

Arnonville  (Terre  d'),  XV.  313. 

Arnoulc-Sycn,  fameux  Botanille  , XI.  £74.. 
Àrobe,  forte  de  roefurc  , V.  69. 

Arobo,  Ville,  voy.  Arebo. 

A rom  , Rivicre  , VI.  361. 

Aromaja,  Province  , XIV.  {48. 

Aromata  , ancien  nom  du  Cap  de  Guardafu , L 
,?I* 

Aromatique , arbri/Teau  de  ce  nom  , XV.  140. 
Arompo  , ou  mangeur  d'Homacs , animal  , IV. 
138. 

Aropa  , Rivière,  XIV.  347. 

Arofabaia  , Ville,  VIII.  114  5c  113. 

Arofbay  , Ville,  VIII.  130. 

Arortc  , fruh,  V.  69. 

Arouas , Nation  , XIV.  49. 

Arouke  , Redoute,  VIII.  347. 

Arou  mara,  cfpccc  de  Pigeon  , XIV.  317. 
Aroufi-bartay  ( Rivière  8c  Plaine  d*)  , VIII.  17, 
Arquebufes,  rares  au  Pérou  , XIII.  96. 

Aiqucra  ( Riviere  d*  ) , X.  1 3 3. 

Arquico  , Place  , 6c  fon  Port , IX.  33*. 

Arra , Château . dans  une  petite  Baie  entre  deux 
rocs,  I-ii3. 

Arrabatuch,  Canton,  XIV.  4*8. 

Arracachc  , racine.  XIIL  401. 

Arrack  , forte  de  liqueur  des  Indes  , I.  389.  Une 
foire  d'han-dc-vic  nommée  Arrak  , V.  303.  Ar- 
rack  commun  dans  une  Province  de  U Chine  , 
VI.  47.  Dequoi  cette  boirtbn  compofée , VH. 
i?4. 

A rraeon  ( Dom  Ferdinand  d')  , Indien  baptifé  , 

xii.  $*.  : 

Arragon  ( Louis  d*  ),  Cardinal, XII.  p.v.  d«  l'avênt- 
propos. 

Arrai, Place,  VIII.  413. 

Arrakin,  Royaume : Carte  de  ce  Pays,  IX.  43, 
Sa  defeription.  Il  eft  aurti  nommé  Orrakan.  Se» 
bornes.  Siroatiou  de  la  Capirale.  Scs  édifice», 
ib(d.  Richcrtc  incftunaUc  du  Palais  du  Roi, 
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*4.  Moeurs  & ufages  d'Arrakan  , 67.  Figure 
des  Habitans.  Leurs  alimens.  Leurs  Médecins 
Si  remèdes.  Pratiques  fupcrftiticufes  , ibid. 
A dre  fie  des  Prêtres  , 68.  Funérailles.  Religion 
du  Pays.  Forme  des  Temples.  Dévotions  fingu- 
licres  , ibid.  Trois  ordres  de  Prêtres , 69.  Forces 
& adminiftration  de  l'Etat.  Comment  on  élevé 
#dcs  Femmes  pour  le  Roi.  Titres  & fade  du  Roi 
d'Arrakan  , ibid.  Monnoie  d'Arrakan  , X.  515. 
Les  Syckes  d'Arrakan  vont  fur  un  Vaiffeau  Hol- 
landois,  XI.  X78.  Leur  bizarre  point  d’hon- 
neur. Leur  figure,  ibid.  Préfens du  Roi  d’Arra- 
kan  aux  Hollandois  , 180.  Figure  de  ce  Mo- 
narque. Ce  Prince  ne  Ce  fait  voir  à fes  Sujets 
qu'une  fois  en  cinq  ans,  ibid.  Profit  qu'il  en 
reçoit  , xgj.  Cérémonies  de  ce  grand  jour.  Ser- 
ment de  fidelité  , ibid.  Speétaclcs  dont  ce  fer- 
ment cft  fuivi,  x8i.  Al  larmes  qui  fc  répandent 
dans  le  Royaume  d’Arrakan.  Un  Prince  fugitif 
y vient  chercher  un  azilc.  Réponfc  que  ce  Prin- 
ce fait  aux  Envoyés  du  Roi.  Il  cft  bien  traité, 
ibid.  On  change  de  fentiment  pour  lui,  x8j. 
Tentatives  qu'il  fait  pour  s'évader.  Soit  des 
gens  qu'il  emploie.  Incendie  de  pluficurs  lieues 
d'étendue.  Le  Prince  difparoît.  Il  eft  pourfuivi 
• par  une  armée  de  fon  frère , ibid.  On  décou- 
vre fa  retraite,  184.  Il  reçoit  la  mort.  Schou- 
ten  vifitc  la  Villa  d'Arrakan  & le  Quart,  des  Por- 
tugais. Situation  des  Portugais  dans  le  Royaume, 
ibid.  Defeription  delà  Capitale,  x8f. 

Arrakas,  Oifeaux  , IV.  514. 

Arran  , Province,  VII.  67. 

Arrandery  , Fort  Hollandois  pris  par  le  Roi  de 
Ccylan , VIII.  50J. 

Arrangos  , III. 9 1x3. 

Arrarangué  , lieu  , XIV.  100. 

Arrarropana,  Fleuve,  XIV.  347. 

Array  ( Côte  d*  ) , X.  6ji. 

Arrayan  , arbre  ou  Plante  , XIV.  178, 

Arretencf , PoifTon  , voy.  Suceur. 

Arri  ( Iles  d' ) , VIH.  *84. 

Arribou  , Oflicicr  fubordonné  , IV.  410. 

Arriola  ( Dom  André*  d*  ) , premier  Gouverneur 
de  Pcnfacolc  „ XIV.  374. 

Arrobe,  poi  ls  Portugais , VIII,  I 36. 

Arroc,  Rivicrc  , V.  xij. 

Arromaja , Province,  XIV.  547. 

Arroyos  ( dos  ) , lieu  , XI.  517. 

Arshill  , III.  9.  18.  Cérémonie  des  Nègres  à la 
vue  de  ce  Mont  ,60  & 6i. 

Arfcnainc.  Arfcnal  de  Juida  , IV.  \6x.  Celui  des 
Valons  & Galères  du  Roi  de  Siam  , IX.  «,8t. 
Arfcnal  du  Grand  Mogol  , X.  x)6.  Aifcual  de 
Cavité,  jS8. 

Arfijcn  , X.  6 1 6. 

Arfinob,  Ville,  la  meme  que  Suez,  I.  19t. 

A:0an  ou  A flan  , Kl.i.in  des  Karliks,  VII.  46.  Ars- 
ïan  , cité  , 3 6.  61. 

Artag,  exi  Ulugrag  , Montagne  , VIL  37.  Une 
ibuç  dç  fidicr  uomracc  Attag  , X99.  # 


Artaguette  ( Diron  d')  , François , fert  utilement 
la  Colonie  de  Plie  | Maflacre  ou  Dauphine  , 
XIV.  6 jo, 

Arrakan  , Royaume  , II.  10$.  Le  Souverain  d’Ar- 
takan  dcfole  celui  de  Pégu  , ibid. 

Arthur- Lonc,  voy.  Lone(  Arthur). 

Arthur-Smith  , voy.  Smith  ( Arthur  ). 

Arthus,  Auteur  , III.  171  , & fuivy  cité,  19*0 
\99  & loo  , 5x4  > $ * S > J 14  * çiôÉ»  X.  90. 

Artibonite  , ou  Hattibonito  , Rivicrc  , XII.  xo* . 
xx6. 

Articougucchc  ( Baie  d'  )*,  XIV.  746. 

Artieda  ( André  d' ) , Jéfuitc  , deftiné  pour  on 
grand  déficits,  XIII.  J86.  cite,  XIV.  x.  Son 
Voyage  fur  la  Rivicrc  des  Amazones  , voy . 
Acuna  ( Chriftoval  d' ). 

Artikcl-Bricf , fameux  Reglement  , X.  337. 

Artillerie.  Nombreufe  artillerie  des  Tûtes,  I.  1*0. 
Artillerie  des  Nègres;  ufage  qu'ils  en  font , IV. 
xoi.  L'Artillerie  Cbinoife  conduite  par  les  Por- 
tugais, VI.  361.  Artillerie  de  la^Chine  , & en 
quel  tems  on  en  peut  rapporter  l'ufage  , 449. 

' Artillerie  du  Pays  de  Butan  ou  de  Lafîa,VII. 
IM.  Vieille  arquebufe,  ibid.  Artillerie  de  l’Em- 
pereur de  la  Chine,  354.  Artillerie,  j6x.  Ar- 
tillerie Siamoife  , IX.  x6o.  Double  artillerie 
qui  fuit  le  Grand  Mogol  , ^t.  93.  Artillerie 
dcsMogols,  xj?.  Artillerie  delà  Place  d’An- 
gra  , XI.  iij.  Frayeur  que  l’artillerie  Efpa- 
gnolc  caufe  i des  Mexiquains  , XII.  *68.  Ar- 
tillerie de  Callao,  XIII.  439. 

Arts,  voycz-lcs  chacun  à fon  article  particulier. 
Induftrie  des  Chinois  dans  les  Arts,  VI.  1x3. 
Degrc  de  Kyn-fin  ou  Maître  es  Arts  , Se  ha- 
billement qui  lediftinguc,  189.  Diftinftion  de 
certains  Artifans , VIII.  3x4.  L’ordre  en  paroîc 
pris  de  leur  néccfiîcé  . 3x3.  Arts  Siamois, |IX. 
167  & 168.  Artifans  de  Pondichéry  , 613,  Arts 
de  Mindanao,  X.  416.  Critique  des  Arts  Chi- 
nois , XI.  196. 

Artus , Voyageur  de  Dantzick  , laiflc  des  éclair- 
cillcmcns  curieux , IV.  ?.  cité  , j 1.  6»  fuiv.  cité, 

33  Sig.  H ij  ,39 , 7l>  étfuiv.  Plagiat  de  cet  Au- 
teur » 9f  y cité,  96  O fuiv.  101  6*  fuiv.  nx. 

6»  fuiv.  143  &fuiv.  168  6*  fuiv.  Son  fentiment 
fur  la  fuccefiion  des  Rois  Nègres,  j8i.  cité, 
190  & fuiv.  zoi  & fuiv.  Scs  oblervations  fur 
le  Maïz  & le  Riz  de  la  Côte  d'or  , X17.  cité, 
XX9  , x 3 3 O fuiv.  xjo  6*  fuiv  Idée  générale 
d'une  Defeription  de  cet  Ecrivain  , 399.  Ce 
uc  cette  Defeription  contient  , 400.  Noms 
es  figures  , ibid.  Sa  Defeription  de  la  Ville  de 
Bénin  , 406,  cité  , 4*9  & fuiv.  4x4  , 439, 
433  b fuiv.  4 60  6*  fuiv . 

Atu , Royaume,  I.  *7*. 

Aruacas  , Nation  , XII.  96. 

Aruba  ou  Oruba  , Ile,  XIV.  xif. 

Arubeira,  Uc , XII. 

Ata-kart chin  , Pays,  VIII.  4?. 

Arukoaduicp , Rivicrc»  VI<  581, 
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Àrukorchin  , Canton,  VI.  5 Si.  Tartarcs  Arukor^ 
chins , voy.  Tartarcs. 

Arukorkin  , Contrée  , VI.  58  t. 

Aruna  , Province  , XIII.  y 54. 

Arvami  , Montagne  , XIV.  548. 

Arvafi-fofi  , porte  delà  Ville  d'Otrar , VII.  61. 

Arvi  , Rivière  , XIV.  3 y 1. 

Arvorc  deRaiz,  ou  Copai,  arbre,  & (es  pro- 
priétés, IX.  *Of. 

Arvoredo  ( Ifla  de  ),  petite  Ile,  XIV.  101. 

Arvoredo , Rivière,  III.  58s. 

Arzengan , Ville,  où  il  arrive  un  grand  tremble- 
ment de  terre  , VII.  1 9$. 

Arzila  , Ville  , II.  19t. 

Arzilia  , ForrerefTe  , XII.  nj. 

Arziza,  fameufe  Montagne  formée  d*un  rocher 
rterile , I.  118. 

Afa  , ou  Ba,  cfpcce  de  Chanvre  , XI.  71S. 

Afab  , Place  , IX.  33. 

Afadid  , Sultan  , VII.  316. 

A fadiracht , Plante  huilcufc  , X.  66 z. 

Afafî , ou  SafB  , ou  bien  Zafia  , Port , I.  115  , 
xi8.  nommé  au fli  Zafy  ou  Afafy  , II.  fjx. 

Afafî  cira , arbre  , fie  fa  fleur  , voy.  la  planche , 
XI.  640. 

Afaima  , X.  f yo. 

Afaka,  X.  jfi. 

Afaki , diftrid  d.’un  Pays , X.  549. 

Afam  , ou  Alâna  . nom  d une  partie  d'Afrique  , 
I.  87.  Figure  , caradcrc  6c  ulagcs  de  fes  Habi- 
tans,  ibid. 

Afami  , X.  y 53. 

A fan  , Ville  , VII.  9 t. 

Afana  ou  N'aga,  fone  de  bois  , X.  41 6. 

Afangaro  6c  Afilo,  { Corrégiment  d’ ) , XIII.  3 1 1. 

Afaph-Kai*  , Prince  Mogol,  X.  5 , cité  , 7.  ibid. 
& fuiv . 

Afarum  ou  Pnntzumcti , Plante  vantée  , XII.  6 iy. 

A fa  fa , ou  Kjoo  , cfpcce  de  Nénuphar,  XI  719. 
Afayindc  ( Fort  d' ).  Vm.  4f8- 

A/bini  : le  Royaume  d’IlTini  , connu  autrefois  fous 
ce  nom  , III.  413.  Rivière  de  ce  nom  , 414. 

Afcalon.  L'Eveque  d’Afcalon  6c  celui  de  Macao  , 
foutenus  de  vingt  quatre  Jéfuites  , appellent 
d’un  Mandement,  V.  y 3 5. 

Afcclin  , Religieux  , envoyé  en  Tartaric  par  le* 
Pape  , VII.  147.  Son  Voyage  avec  fes  Com- 
pagnons , 160.  Afcclin  fc  rend  en  Perfe  au 
Camp  des  Tartarcs.  F.ipUcations  qu’on  lui  de- 
mande , ibid.  On  soffenfe  de  fes  réponfes  , 
x6 1.  Cruels  traitemens  auxquels  il  cil  expofé. 
Comment  ils  font  délivrés.  Objcâion  Tartatc  , 
ibid.  Avec  quel  mépris  ces  Envoyés  du  Pape 
font  traités,  161.  Afcclin  revient  par  la  Syrie.' 
r.ettrcs  qu’il  rapporte  au  Pape.  Raifons  de  doute 
firr  ces  deux  pièces  , ibid.  cité,  164. 

Afeenfion  ( Ile  de  1*  ) , formée  d’un  rocher  ; fon 
étendue  , I.  j 7 9.  Sa  pofition  quant  a la  latitude  , 
40t.  Ile  de  l’Afccnlion  , Y III.  133.  Baie  de 
SAfeenEon  * XII.  y ql. 
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Afcm  , Royaume  , IX.  14 6.  On  attribue  aux  Ha- 
bitans  l'invention  de  la  poudre  & du  canon. 
Comment  le  Miaiftre  de  Golkonde  en  fait  la 
conquête  , ibid.  Le  Tombeau  des  Rois  d’Afem 
pillé,  347.  Richefle  de  ce  Tombeau.  Proprié- 
té; du  Pays , ibid.  Deux  manicrcs  d’y  faire  lo 
fel  , J48.  La  Ville  Royale,  ibid.  Règles  delà 
Polygamie  , 349.  Figure  des  Habitans , ibid. 
Monnoic  d’Afem  , X.  31  y. 

Afer  , Port  6c  Ville:  Stérilité  de  ce  Canton  ; Che- 
vaux du  Pays  6c  leur  prix  , 1.  ijx. 

Aferi  ( Fort  d’ ).  XI.  466. 

Afgans,  Peuples  , X.  104. 

Ash,  Ville,  VII.  377* 

Ashlcy,  (Canton  d’).  XIV.  y* 4. 

Ashraf,  Arabe  , & fon  affedion  pour  les  Anglois, 
II.  ijf.  Prince  de  ce  nom  , Vil.  194. 

Ashrar  ( Rcis)  , Vifir  du  Roi  d'Ormuz  , arrête 
par  Nunno  de  Cunna  qui  J'envoie  prifonmer  en 
Portugal  ,1.  1 } f. 

A fia  , ( Ile  d').  XIII.  4Î*.  , 

AJîalcazar  ( Marquis  d’ ) , Etpagnol  , XI.  ytfi. 

Afiatique,  Océan  , XII.  174. 

Afic.  Monnoics  de  i'Afic  , X.  317.  D’où  l'Afïe 
tire  l’or  6c  l’argent,  317,  & fut*.  Remarque 
furies  Grenouilles  de  l’Alic,  XIV.  334. 

Afijba  , X.  y y z. 

Afijda  , X.  y 54. 

Afîkaranro  Garni , 6c  Aftkaranoo-Simu  , deux  Dif- 
trids  d’une  Province  , X.  yyo. 

Afilo  & Afangaro  , ( Corrégiment  d**).  XIII.  3 l x* 

Alîu  , Kabafehir  , III.  473. 

Asjjcbo  , a r b: liteau  , XI.  7r8. 

A^jogatn  , atbre  , 6c  les  propriétés  , XI.  640. 

Asju  , ou  A va.  Province,  X.  555. 

Aska  , Rivière,  X. 

Aîkcra , X.  jyi. 

Aflan  , Khan,  voy.  Arflan. 

Afmcrc , Ville,  voy . Afrnirc. 

Afmcfas  de  Tubaon  ou  Batto-Cilinqh , Monta- 
gnes noires  , VIII.  ni. 

Almiic,  Ville  Impériale  du  Mogol , X.  3.  Elle 
cft  aulli  nommée  Afmcrc  , 196.  Province  d’Àf- 
mire  , 133. 

Afo  , X.  y y»,  yyy. 

Aforado  , Ile  : pourquoi  ainfî  nommée  , I.  19. 

Afoto  , Ville,  6c  aunes  Places  voiiîncs  ravagées- 
par  Dom  Jean  de  Callro , I.  109. 

Afpahan  , Ville,  voy.  Ifpalian. 

Afpaiilla  , Village,  XI.  537. 

Àlpck  r nom  d’une  tente  , X.  147. 

Afpic  , du  Cap  de  Bonne- EJpc rance  , 6c  fa  Des- 
cription, V.  197. 

Alûidc,  cfnccc  de  Serpent  , XIIL  n. 

Afpilcucta  ( Jean  ) , Millionnaire  Jéfuite  : XlVi. 

■•f- 

A(Ta  , X.  f f 4.- 

AlTab,  Rade  ,11  n.  Habitans  du  Pays,  iBi£. 
Baie  cfc  ce  nom  , 138. 

AEaftrtida  , ou  Hin  , -ragoût  fndicn  , IX.-  44,. 
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Aflag.ivo  , on  Kingo  , Plante  à fleurs  , XI.  71O. 

Affagona  PanJaa-Nafin , Commandant  eu  Chef, 

X 49i- 

Aflâgua , Serpent  qui  fait  la  guerre  à la  Volaille  , 

X 4*1-  f 

Allai , haut  & bas , X.  f ji. 

Allambinc , Caravanferas  ou  Hôtellerie , II.  19. 

Affamoupeack , Seigneurie  Indienne  . XIV.  461. 

A flan  , Prince  , VII.  197*  Allan,  nom  propre  des 
Hommes  Maldivois,  VIII.  ifo. 

AlTan  Cou  a nas  Caloguc  , Grand  Seigneur  , fon 
arrivée  dans  Plie  de  Pandoué  , Se  cérémonies  à 
fa  réception,  VIII.  109  Se  no. 

Aflanguez  , X.  fi  4* 

AlTan -Qui  laque  , Prince  Maldivois,  VIII.  *f7. 

Aflantis  pu  Santis,  Peuples  , chaflent  une  Reine 
de  fes  Etats,  III.  4*9  bfuiv. 

Aflapana,  Ile  , XIV.  147. 

Aflara , Ville,  VII.  joS. 

Aflaram  , Ville  , IX.  6 t. 

Alfarim  , Fort  des  Portugais  aux  Indes  Orienta- 
les,  I.  141. 

Aflaflîns  de  l'Ilc  de  Lampon  , I.  41t.  Affaffms 
d’une  cfpccc  flngulicre:  Leur  habillement  : Ma- 
nière dont  ils  tuent  , Se  précautions  dont  on 
ufc  contr'eux  , II.  fff  8c  33  6.  Horribles  affa- 
fînats , VII.  6 o.  Alfrcufc  licence  d'Affaffms  Hol- 
landois  , XI.  106.  Aflaflîns  François  , XIV. 
611. 

AlTayayc,  efpccc  de  prune,  III.  419. 

Affée  , fupe^c  Eglife,  VIII.  161. 

Aflcf'Ja  Nizam*Er*Mouk-BahaJcr  Nabab  , Mi- 
nière , voy.  Nifam  cl  Mouk. 

Aflèlouti , Habitation  , VIII.  367, 

AlTcm  , Ville  , Capitale  du  Royaume  d’Ardra  , 
IV.  363.  nommée  auflî  Azem  ou  Grand  Ar- 
dra  , 1 89.  Sa  defeription  , fes  fortifications. 
Tes  édifices,  fes  rues  & amcublcmcns  des  Mai- 
fons  , ibid.  Il  y a deux  Palais  Royaux  , 390. 
Royaume  d’Aflem  , VII.  »ii8. 

Affemblécs  Rcligieufes  des  femmes  Chinoifes  Se 
leurs  Fêtes  folemnclles , VI.  J 3 3.  AlTemblées 
d’Hommes  Se  ce  qui  s’y  pafle  , 334.  Affcmbléc 
folcmncllc  ou  le  Roi  d’Efpagnc  aflîftc  , XII. 
loi.  Nouvelle  Aflcmblée  en  Efoagne  Pour  la 
caufc  des  Indiens , XIII.  34.  Décifion  de  l’Af- 
femblée  qui  demeure  fans  effet , ff.  Convoca- 
tion d’une  Aflcmbléc.  143.  Formes  d’aflcmblécs 
Générales,  XIV.  447. 

Aflembourg  ( Van  ) , Gouverneur  Hollandois  , 
complimenté  par  deux  Nations,  V.  iif. 

A ffemi , Nègre , Se  fa  trahifon  , IV.  78,  Il  cft  fait 
Commandant  d’un*  Fort,  & fccncs  comiques 
qu*il  donne , ibid. 

Affenages , du  Pays  de  Jalofs , I.  7.  de  la  Guinée  * 
9,  De  la  Côte  de  Meffa  , il. 

Affcnc.  ou  Abbiony,  Village  , III.  6 3 r, 

Affencitpi,  ou  Rivière  de  la  Roche,  XIV.  75 1. 

Affenisj  ou  Cenis , Peuples  Indiens,  XIV.  $17. 
Ils  different  de  tous  ccqx  de  la  Floride , ibid. 
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Afler , riante  à fleurs,  XI.  714." 

Artère,  Ville,  X.  199. 

Alfi  , Jonc  , voy.  I. 

Allicnta  , ou  Inta , Pays  . IV.  87.  Sa  rttuation.  9 v» 
Afliente,  Pays  riche  en  or,  III.  631.  Royaume 
d’Aflîente,  IV.  104. 

Afliento  ( Compagnie  de  1‘  ) , III.  471-  Vaiffcau 
de  l’Afliento  Se  fon  Commerce,  XV.  394. 
Aflimpouais  ( Lac  des  ) XI V.  638. 

Affinais,  Peuple  Indien,  XIV.  6 fi, 

Aflini , III.  4f  1. 

Afliniboils , Nation,  XIII.  31.  Elle  paroît  être 
la  même  que  les  Affmiboucls , XIV.  633. 
Aflîniboucls,  Nation,  XIV.  633. 

ÀlTîou  , Ville  , VIII.  40 6. 

Aflita , X.  fff. 

Affoanan  , cfpccc  de  Palmier  confacré  au  rang  des 
Fétiches , IV.  161. 

Aflbko,  Capitale  du  Royaume  d’Iflmi , III.  403. 

O fuiv.  Cette  Ville  cft  lituée  dans  une  Ile  de 
. même  nom  formée  par  la  Rivicre  d’Iflini , 407. 

Royaumes  voiiins  d'Afloko,  41 6. 

Aflomanglic  , ennemi  du  Tiçrc , III.  41T. 
Aflbmptton,  Ile , IV*.  31}.  Cotede  TAfforaption, 
XI.  108.  Cap  de  ce  nom,  auparavant  Bara- 
coa,  XII.  1 6.  Ile  de  l’Affomption , 78.  Fon- 
dation de  l’Affompcion  Capitale  du  Paraguay  % 

XIV.  *7.  Elle  s’accroît  des  Habitans  de  Bue- 
nos-Aires , £9.  Avanturc  extraordinaire  qui  lui 
procure  des  Femmes , ibid.  Rivière  de  l’Aflbmp- 
tion  , 707. 

Aflbnufa  . X.  331. 

Affou  , Province  du  Royaume  de  Juida , IV. 
173.  Un  Capitaine  Nègre  de  ce  nom  offre  un 
Sacrifice  au  Dieu  du  Ciel,  301.  Ce  Capitaine 
Proccélcur  de  la  Nation  Françoife  , 360. 
Affuay,  XIII.  493.C’cftunc  Montagne  nommée 
autrement  Paramo  d'Afuay  , 601. 

Afta,  Ville,  X.  83. 

Aftacka,  Village  , X.  8f. 

AAanamin  , Ville,  VIII.  413. 

Aftarabad  , Prov.  VII.  143.  Ville  de  ce  nom,  181. 
Aftath,  Ville,  VII.  4t. 

Afler  Se  Afterifquc  . ou  Etoile  , deux  Plantes  , 

XV. 141.  Etoile  jaune  ailée  , autre  Plante , 14 6. 
Aflhany,  III.  3*9. 

Aftias  , Prince  , VII.  J 68. 

Aflori , Oifeau  , VII.  313. 

Aftrabad  , Pays  , VII.  1 34. 

Aftracan  , Ville,  entrepôt  du  Commerce  des  In- 
des Orientales , détruite  par  Tirnur  ou  Tamer- 
Ian , I.  p.  vij.  de  Vintrod.  Ancien  Aflrakhan  , 
VII.  393.  Defeription  du  nouvel  Aflrakhan, 
Commerce  d’Aftrakhan , ibid. 

Aflrakhan  , voy.  Aftracan. 

Aflrodillc,  Plante»  XI.  713. 

Aflrologues , voy.  Aflronomic. 

Aflronomes , voy.  Aftronomiè. 

Aflronomic.  Chariot  , ligne  Aflronomique  , H. 
3 1 1.  Aftronomiè  des  Chinois , VI.  16  j.  6*  fuir. 

Tribunal 
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Tribunal  d'Aftronomic  8c  fcs  fondions  , 1 67. 
Cérémonies  en  ufage  pour  l’obfcrvation  des 
Eclipfes,  Ibid.  Trois  autres  Tribunaux  d'Aftro- 
nomic  , i6S.  Divikion  Agronomique  du  Ciel 
fuivant  les  Chinois , 170.  Obftaclc  de  la  part 
d'un  Agronome  Arabe  ,171.  Confufion  de  l'Af- 
tronome  Arabe,  171.  Opéiation  Agronomique 
que  l’Empereur  fait  recommencer.  Succès  d un 
Millionnaire,  ibid.  L'expérience  recommencée 
une  troifiemc  fois , 173.  Ignorance  du  Maho- 
>11  cran  Arabe.  L'Empereur  convoque  une  Aflem- 
blée  des  Grands  de  l’Empire.  U ordonne  que 
les  Obfcrvations  foicnc  répétées  publiquement 
Manière  dont  le  Millionnaire  exécute  cet  ordre, 
ibid.  Nouvel  examen  fie  difficultés  qu’on  oppofe 
au  Millionnaire,  a?  4.  Il  l'emporte  fur  fcs  en- 
nemis 8c  devient  Préfident  du  Tribunal  des 
Mathématiques.  Remontrances  qu'il  reçoit  de 
la  part  du  Confeil , ibid . Albologucs  de  Quin- 
fay,  VII.  343.  Aftrologucs  qu’un  Khan  Tarrare 
entretient , ,3)9-  Ailronomcs  Chingulais  , VIII. 
çji.  Remarques  Agronomiques,  IX.  116.  Ob- 
servations agronomiques , ijj.  Un  Aflrologue 
Braminc  prédit  impatfaitement  une  Eclipfc  de 
Lune  » ij 8.  Aftronomic  Indienne  , X.  170.  Af- 
tionomie  Péruvienne  , XIII.  J74.  Obfcrvations 
agronomiques  à l’embouchure  du  Napo  , XIV. 
?f.  Les  Indiens  ont  quelque  connoilfancc  de 
l'Aftronomic  , 39. 

Afu  , Pays  , VIL  94. 

Afuay  , Montagne  , voy.  Afluay. 

Afuka  , X:  J J 4* 

Afungaro,  lieu,  XIII.  581. 

A fut  mat  , fruit  d’un  arbre  ignore , XI.  640. 

Ata  , fruit , X.  401.  voyez  la  planche  , XI. 
640. 

Atacama,  Bourg  , & fon  Coriégiracnt  , XIII. 
î17- 

Atacames  (Gouvernement  d’ ) , XIII.  jvj.  Par 
quels  degrés  il  s'eft  formé.  Qui  en  cl!  le  pre- 
mier Gouverneur,  ibid.  Etabliircmcnt  d’Ataca- 
mes  , 374. 

Atacapé  , animal  amphibie  , XIV.  304. 

Atalutalipa  , Roi  Indien  du  Pérou  , XIII.  4i. 
Député  qu’il  envoie  à Pizarre  Général  & Gou- 
verneur Efpagnol , 43.  Deux  Capitaines  Efpa* 
gnols  lui  font  envoyés  , 64.  Audience  qu’il 
leur  donne  , 4).  Discours  d'un  des  Officiers 
Efpagnols , 8c  Reponfe  de  ce  Prince  • ibid.  Cet 
Inca  va  au-devant  des  Efpagnols , 46.  Sa  mar- 
che. Sa  Reponfe  à un  difeours  , ibid.  Pizarre 
porte  U main  fur  ce  Prince  8t  le  renverfe  , 67. 
Kichcilcs  qu’Atahualipa  offic  pour  fa  rançon  , 
71.  Il  apprend  les  offres  de  Ion  frère  , & le 
fait  tuer,  73.  Son  adrelTe  , ibid.  S on  entrevue 
avec  un  de  fcs  Généraux  , 74.  Craintes  mor- 
telles de  ce  Prince,  7f.  Raifons  qui  portent 
les  Efpagnols  à fc  défaire  de  lui  , 76-  Caufe 
delà  haine  de  Pizarre  pour  ce  Prince  , ibid.  On 
l'accufc  de  vouloir  faire  périr  les  Efpagnols  , 

Tome  Xyi. 
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77.  Philipillo , fon  Ennemi,  aîme  une  de  fcs 
femmes.  Le  Procès  d’Atahualipa  cft  inftruic 
dans  les  formes.  Quelques  Efpagnols  fe  décla- 
rent en  fa  faveur,  ibid.  Mort  de  ce  Prince  , 78. 
Son  caraâcre  ,79.  Les  Indiens  vengent  fa  mort , 
8 j.  Il  cft  ic  quatorzième  Inca  du  Peton  , jio. 

Ataida  ( Dom  Eftevan  ) , Gouverneur  Portugais  , 
fommé  de  fe  rendre  : Réponfc  qu’il  fait,  VIIL 
j 88.  Sa  fermeté  , 389. 

Ataïde  , ou  Atayde  ( Pedro  de  ) Capitaine  d'une 
Caravelle  Portugaife  , I.  33.  Il  fc  faille  d'un 
gros  V aideau  de  Ccylan , 61. 

Ataka  » Place , X.  149. 

Ataliba  , Empereur  du  Pérou  , XI.  J48.  Il  cft 
mis  à mort  par  les  Efpagnols  , )4p. 

Atames , lieu  , & fcs  Mines  , XIII.  J98. 

Atafikanha  , tente  du  Camp  de  l'EmpcTcur  Mo* 
gol,  X.  37. 

Atafuli,  Ville,  VII.  378. 

Atayde  ( Dom  Antoine  d' ) , accompagné  d'un 
autre  Officier  Portugais  , arrivent  à Diu  avec 
trente  Hommes  , I.  108. 

Atayde  ( Triftan  ) , Portugais , empoifonne  le  Roi 
dcTcrnatc  & la  mcrc  de  ce  Prince  , I.  154. 
Il  brûle  la  Ville  du  Roi  de  Bachan  ,135.  R ci- 
ferré  dans  un  Fore  il  y manque  des  fccours  né- 
cciTaircs  à la  vie , ibid. 

Atchicm  , voy.  Axim. 

A-te  , ou  Ya-ta  , excellent  fruit , VI.  4 J 6.  Plan- 
che où  cft  reprefenré  l'arbre  8c  le  fruit,  ibid. 

Ateck  , Place  , voy.  Athek. 

Àteira , arbre  , 8c  fon  fruit  nommé  Pomme  de 
Candie  , XI.  *40.  voy.  leurs  figures  à la  plan» 
che,  ibid. 

Atcl,  Rivière  , VII.  38. 

Atenny  , Ville,  voy.  Atteny. 

Athccambey  , Ile  , XV.  6 3 J. 

Athek,  Ville  , YII.  411.  nommée  auffi  Àtcck 
X.  108. 

Atherbaded  , nom  d’un  Livre  , X.  273. 

Athulc  , Rivicre , voy.  Orinoque. 

Ati,  Pays,  IV.  *8. 

Atil,  Rivicre,  VII.  34.  Pays  d’Atil , 57. 

Atil-Tingine,  furnommé  David  , règne  dans  l'A- 
byflinic  , I.  17  j.  voyez  la  note  (b)  177. 

Atkins  ( John  ou  Jean  ) , Chirurgicn.d’un  Vaiflcaii 
Angtois , cité,  Il  164,  3 y 7 6»  futv.  Pêche 
qu'il  fait  , 370.  Cité  , 497.  Cité  , III.  161.  Def- 
cription  qu’il  donne  de  la  Baie  8c  du  Pays  de 
Sierra-Lcona , 110,1)9  O fuiv.  Sa  Deferip- 
tion  de  l'Alligator  , 141.  Exemple  qu’il  rapporte 
de  la  hardielfc  8c  voracité  du  Requin  , 141. 
Cité  , 171  , 174,  31*  , u4  , 334.  Son  Voyage 
en  Guinée  , au  Brclil  , 8c  aux  Iles  Occidenta- 
les, 44j.  Titre  de  fa  Relation.  Ses  réflexions 
fur  la  vie  des  Matelots,  fcs  défagrémens , fcs 
avantages.  Raifons  tirées  de  la  différence  des 
Mers,  ibid.  6»  fuiv.  If  rejette  l'opinion  qu’il 
y aie  des  Anrropophages  , 445.  Scs  obfcrva- 
tions en  divers  Leux  jufqu’auCap  Coifc,  447 
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& fulv.  Son  Office  fut  un  VaifTeau  de  guerre. 
Départ.  Aurore  boréale  , ibid.  On  relâche  à 
Sierra  Leona  , 448.  Atkins  veut  voir  Se  ma- 
nier le  Fétiche  des  Nègres,  449.  Ce  qu’il  ap- 
prend de  pluficuts  Voyageurs  touchant  le  Phé- 
nomène d'un  homme  jaune  , 451.  Queftion 
qu’il  fait  à un  Kabasenir  , Se  ce  qu’il  en  ap- 
prend , 434  Son  arrivée  au  Cap  Corfe,  ibid. 
Scs  remarques  fur  la  mifere  du  Cap  Corfe  , 
45  j & fuir.  Peinture  qu’il  fait  des  Fadeurs, 
4 \6.  Il  prend  foin  d’un  enfant  dans  fa  mala- 
die , ainfi  que  de  fon  père  , ibid.  Cité  . 4*7. 
Ce  qu’il  obfervc  au  fujet  d’une  Côte  , ibid.  En 
qualité  de  Chirurgien  il  fait  partir  les  Vaifleaux, 
4f«.  Avanturc  qu’il  éclaircit  mal,  ibid.  Cité, 
460.  Scs  remarques  fur  les  Pirates,  461.  Il  vi- 
fitc  le  Dircélcur  Hollandois  de  Mina  , ibid. 
Comment  il  y efF  reçu  ainfi  que  les  Officiers 
qui  l’accomrapncnt  , 461.  Picfcns  que  le  Di- 
redeur  Hollandois  leur  fait.  Atkins  promet  de 
ne  plus  retourner  au  Cap  Corfe.  Il  cft  nommé 
Tréforicr  d’un  des  Vailleaux,  ibid.  Cité  , 4 Cj , 
465.  Ses  objections  contre  Snclgrave  , f 41  & 
fuiv.  Avis  qu'il  donne  aux  Capitaines  de  Vaif- 
feaux,  37J  » Cité , 609  , 614,  *J9-  Cité  , 

IV.  51  Se  r 1,  Sign.  Gij.  71.  Témoign.  d’Atkins, 
87.  Sa  deferipcion  des  cérémonie*  funèbres  du 
Cap  Corfe,  ip.  Cité  , 163  , 170 , 175  & 174. 
Son  obfcrvation  fur  la  Religion  des  Nègres  , 
1 7 f - Son  témoignage  fur  les  Tornados  , m. 
Son  opinion  fur  f Eléphant  , xjo.  Cité  , 140  , 
& 141  , S48  , 1J4  , **1  » *7*  » i«l  , 1S3  , 
187,  toi  3C  tôt,  311,31*,  J 19-  Réflexions 
d’Atkins  fur  l’origine  du  culte  du  Serpent  de 
Juida,  310.  Cité,  3*4,  338,  340,  34^  & 
348. Conjcdurcs  d’Atkins  furies  Malaycns,  349. 
Cité  , 333*  Idée  qu’il  donne  du  Palais  du  Roi 
de  Juida,  ]6i.  Cité,  46 f.  Il  raifonne  en  Ihy- 
fïcicn,  4**.  Concluions  qu’il  tire  de  fes  rai— 
fonnemens , 467.  Autres  concluions , ibid.  Ex- 
plication de  divers  Phénomènes,  468.  Scs  re- 
marques fur  d'autres  Voyages  , 469.  Kaifondes 
calmes  qui  régnent  dans  certaines  latitudes , ibid. 
Atlantide  , Ile  XI.  333. 

Atlantique,  voy.  Mer. 

Atlantlaca  , Province  , & fes  ufages , XII.  378. 
Arias  ( le  Grand  ) , Chenille , Se  fa  beauté  , XIV. 
330. 

Atlizeo  , Ville  Se  Vallée  fettile , XII.  439. 
Armakan  , Gouverneur , II.  109.  Il  va  à Golkonde 
rendre  fes  comptes , ibid. 

Àtmarnmpantoulou  , Indien  , IX.  616. 

Atoca  , fruit  à pépins  , XV.  ij  6.  Plante  de  ce 
nom  , 143. 

Atoïca,  Riviere,  XIV.  331. 

Atollc,  ou  Anate  , fleur  & fon  arbrifleau  , XII. 
*00. 

Atolions  de  Souadou , VIII.  xij.  Provinces  nom  * 
mécs  Atolions,  voy.  Maldives. 

Atris  ,(  Vallée  d’),  XIIL  439. 
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Atropoé  , jeu  de  hafard  des  Habitans  de  Juida  , 

ÏV,  193- 

Atfenia  , forte  d’aliment , X.  1*3. 

Atliacr,  X.  616.  Cette  drogue , citée,  XI-  698. 
Atlim  , voy.  Axim, 

Atfiz , furnom  d’un  Prince , voyx  Mohammed. 
Atfumi , X.  531. 

Àtfumis-Sara  , X.  33». 

Artabaliba , Roi  Indien,  XIII.  ^ 6*  fuiv. 
Attaquas,  Nation  , V.  ni.  Situation  delà  vafte 
étcnJuc  de  leur  Pays,  ity  Se  116.  Gaieté  de» 
Habitans  dans  un  mauvais  Pays,  H6.  Leur» 
habits  , 149. 

Attaxo  , lieu,  XI.  317. 

Aiccny , Ville  , X.  84.  Nommée  aufli  Atenny  , 
«J. 

Atterenna  , voy.  Lclé-Aucrenna. 

Attefanna  , porte  du  Palais  d’Agra  , X.  7J, 

Atti,  Pays,  IV.  38.  Sa  (îcuacion  ,91. 

Acti-ho  , forte  de  cérémonie*  III.  43*. 

Attiro,  Nègre  qui  refufe  de  prêter  ferment,  IV. 

16). 

Attock  , Province,  X.  193. 

Àctrovad,  Village  , X.  83. 

Atnncannar,  Village  fameux,  XIII.  370.  Forre- 
refle  fie  Palais  d’Atun-Canar  , leur  Plan  & vue, 

3S1. 

Auberges  :Une  mauvaife,V.  43  6.  Auberges  fut  une 
route  , 440. 

Aubert,  Commis  François,  VIII.  631. 

Audacol , Vallée  , XIII.  4 J *• 

Audati  ( Truro  ).  voy.  Dahomay. 

Audiences  du  Mexique  , eu  Nouvelle  Efp.igne  , 
voy.  Mexique  , Guadalajara  , Guatimala  , Pé- 
rou , Reyes  ( de  los  ) , Lima  , Quito  , Plata  9 
Charcas. 

Audience  : Salle  & figures  de  l’Audicnccdu  Samo- 
tin  de  Calécuc  , I.  j 8.  O fuiv.  Cérémonie  de 
l’Audience  donnée  à Vafco  de  Gama  , ibid m 
Audience  du  Roi  de  Bénin  , ui.  194.  Pre- 
miercAudicnee  du  Roid’Acliin  aux  Hollandois, 
3*9-  Cérémonies  d’une  Audience  du  même 
Prince  aux  Anglois , 389.  Autre  Audience  du 
Roi  d’Achin  , Se  fes  eflets  pour  le  Commerce  , 
390.  Audience  de  la  Reine  de  Patanc  , II.  100 
6»  fuiv.  Audience  du  Siratik  Roi  des  Foulis  , 
jo7»  Celle  des  Princcflcs  ou  Reines  femme» 
du  Siratik  , 308.  Cérémonies  de  l’Audience  que 
l’Fmpcrcur  de  Billao  donne  aux  François,  j*o. 
Celle  que  la  S’iltanc  femme  du  Brnk  , donne  à 
Rrue  Général  François, <18.  A'idicnccsdu  Damel 
aux  Etrangers,  III.  144.  Celle  du  Roi  d’Illîni 
aux  François  , 407.  Celle  du  Roi  de  Daho- 
miy  , 311.  Audiences  du  Roi  des  Quojas,  60c. 
Comment  elle*  s’obtiennent,  601.  Concert  d’é- 
Joge  à l'Audience,  ibid.  Audiences  des  Grands 
de  Juida,  IV.  3 3 3.  Comment  les  Sujets  deman- 
dent Audience,  334.  Audience  du  Roi  d’Ardra 
à un  Ambafladeur  du  Roi  de  France,  j*  7.  Au- 
dience extraordinaire  que  d'Eibée  obtient  du 
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Roi  d'Ardra  , 369.  Pompe  de  l’Audience  que 
le  Roi  de  France  donne  à l'AmbalTadeur  du  Roi 
d’Ardra  , 380.  Audiences  de  la  Reine,  de  M. 
le  Dauphin  , & de  M.  de  Lionne  au  même 
AmbaiTadeur,  jBi  & fuiv.  Audience  que  Nycn- 
dal  obtient  du  Roi  de  Bénin,  41  f.  Celle  que 
le  Roi  de  Zaïre  donne  à un  Anglois,  j8i  *. 
Audience  que  le  Roi  de  Congo  accorde  aux 
Hollandois , & planche  ou  figure  de  cette  Au- 
dience , V.  1.  Préparatifs  d’une  Audience  à la 
Cour  de  Peking , 17?.  Vue  delà  Salle  Impé- 
riale d’Audicnce  de  l'Empereur  de  la  Chine  , 
174-  Figure  de  l’Audience  de  l’Empereur  de  la 
Chine  , j j*  Audience  que  le  Viccroi  de  Hok- 
fycu  donne  à un  AmbaiTadeur  Hollandois,  \6 3. 
Audience  qu'un  Holland,  obtient  des  Mandarins, 
$84.  Celle  que  l’Empereur  de  la  Chine  donne 
à Gémelli , Voyageur  Se  cérémonie  de  l’entrée, 
490.  Vue  de  la  Salle  d'Audience  de  l’Empereur 
de  la  Chine,  508.  Cérémonie  d’une  Audience 
de  congé,  y 1 s - Audience  de  l’Empereur  de  la 
Chine  a des  Envoyés  de  RuHîe  ,519.  Quatre 
Audiences  de  l’Empereur  de  la  Chine  à un  Lé- 

Î»at  > Î4f  1 b fuiv.  Badinage  de  l’Empereur  de 
a Chine  dans  fes  Audiences,  jjé.  Autre  Au- 
dience mêlée  de  plaifantcrics , ibid.  Le  Légat 
reçoit  fon  AuJience  de  congé  , 5f7.  Pompe 
des  Audiences  Impériales  de  la  Chine  , VI. 
z (9.  Audience  qu’un  Duc  Tartare  donne  à Car- 
pini  , VII.  iji.  Celle  que  le  Grand  Khan  des 
Tartarcs  donne  aux  Envoyés  du  Pape  , ijj. 
Audience  qu’un  Prince  Tartare  donne  a des  En- 
voyés , 148.  Celle  d'un  autre  Prin*caux  me- 
mes Envoyés , ibid.  Audience  que  des  Envoyés 
obtiennent  du  Khan  des  Tartarcs  , >77.  Au- 
dience particulière  donnée  à des  A mba (fadeurs, 
584.  Celle  d'un  Prince  un  Auteur  , ^9^.  Au- 
dience du  Roi  d’untroif.  Tibet , 4 je  & 4 $7.  Au- 
dience de  quatre  Millionnaires  , 474.  Celle  que 
l’Empereur  de  la  Chine  donne  aux  Princes  Kal- 
kas,  jj4  6 fuiv.  Audience  accordée  au  Grand 
lama,  f4f.  Celle  d’un  AmbaiTadeur  du  Dalay 
Lama  , 4u.  Audiences  du  Roi  de  Candy  à un 
Général  Hollandois  , VIII.  179.  Celle  que  le 
Samorin  de  Calécut  accorde  à un  Amiral  Hol- 
landois , 3 90.  Celle  que  le  Bach*  de  Mocka 
donne  à Vanden  Brocck,  4J9.  Celle  <|ue  le  Gé* 
néral  des  troupes  de  Décan  donne  a Vanden 
Brocck,  4*4.  Audiences  que  la  Reine  de  Para- 
né  accorde  aux  Anglois  , IX.  j8.  Une  particu- 
lière que  le  Roi  de  Siam  accorde  aux  Jéfuites , 

1 fo.  Ce  qui  fc  pafTe  dans  le  Salle  d’Audience 
du  Roi  d«i  Siam,  1 4 y.  Forme  & ornemens  de 
la  Salle  d’Audience  du  Roi  de  Siam  , i4?.  Au- 
dience que  le  Roi  de  Siam  donne  à des  Envoyés 
François , xoo.  Le  meme  Prince  en  donne  auffi 
une  aux  Officiers  militaires  , ibid.  Seconde  Au- 
dience des  Envoyés  , 101.  Cérémonies  de  l’Au- 
dience que  le  Pape  donne  à trois  Mandarins 
Siamois  , 1x1.  Audience  que  le  Roi  d'Achcm 
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donne  à un  Général  François,  ji$.  Audience 
éclatante  qu’un  Portugais  reçoit . 49  J.  Première 
Audience  que  le  Mogol  donne  à un  AmbalTa- 
deur  Anglois  , X.  4-  Combien  une  féconde  Au- 
dience caufc  d’embarras  au  même  Ambalfa- 
dcur,7.  Remarque  fur  une  Audience  , 44.  Salle 
d’Audience  du  Ciand  Mogol , 146.  Comment 
les  Hollandois  obtiennent  Audience  de  l'Em- 
pereur du  Japon  , fij.  Raifons  qui  la  rendent 
curieufc  , ibid.  Audience  que  Gcmclli  Careri 
obtient  du  Grand  Mogol  , XI.  477*  Careri  ad- 
mis à l’Audience  de  l’Empereur  de  la  Chine, 
494.  Circonftances  de  cet  événement  , ibid. 
Audience  que  l’Empereur  du  Méxiquc  donne  à 
Cortex  Efpagnol  dans  fon  Palais , XII.  J 19. 
Audiences  publiques  de  l’Empereur  du  Méxi- 
que,  y 3**  Audience  que  deux  Offices  Efpa- 
gnols  reçoivent  d’un  Ioca  du  Pérou  , XIII.  6j, 

Audih  , Place , X.  m« 

Audisli , Province,  X.  130. 

Auditeurs,  pour  le  Péiou  , XIII.  144.  Les  Au- 
diteurs follicitcnt  pour  les  enfaus  du  Marquis 
Pizarre  , 154.  Les  Auditeurs  refufent  de  quit- 
ter Los  Reyes.  Parri  qu’ils  prennent  pour  leur 
défen Ce  y ibid.  Troubles  qui  s’élèvent  , 1 j/.'On 
prend  les  armes.  Le  Viccroi  cft  refTerré  dans 
fon  Palais.  Scs  propres  Gardes  l'abandonnent. 
Il  le  livre  aux  Auditeurs  , ibid.  On  veut  em- 
barquer le  Viccroi  pour  l'Efpagne  ,156.  Diffi- 
cultés de  la  part  des  VailTcaux  , ibid.  Les  Au- 
diteurs envoient  vers  Pizarre  , if8.  Perfonne 
n’ofe  fc  charger  de  leur  Lettre,  it  9.  Requête 
prefentée  aux  Auditeurs  , 160.  Auditeur  des 
Comptes , XIV.  497. 

Audugun  . Ville,  VII.  141. 

A r carnau  , Ile  , dont  les  Habitans  à tête  de  chien, 

VII.  )*4. 

Augan,  Prince,  VII.  18 4.  Peuples  Angans , X, 
194. 

Auger , Gouverneur  François , XV.  446. 

Augicr,  Chevalier  François  , prend  un  Vaiflcaa 
Efpagnol,  XIV.  414. 

Aueufta  , Ville  , fa  fondation  & fes  avantages  , 
XIV.  y 8 y. 

Auguftebourg  ( Chârcau  d’ ) , X.  117- 

Auguftin  ( Saint  ).  Pour  ce  qui  a (apporta  ce  nom. 
voy.  Auguftin  ( Saint  ) , Cap. 

Auguftin  ( Saint) , Cap,  fur  la  Côte  du  Brefil,  I. 

9 j . Baie  de  ce  nom  , & fa  pofuion  , 3 67.  Cette 
Baie  reconnue  par  un  Pilote  Anglois , 46 6.  Sau- 
vages du  Pays , ibid.  Planche  ou  vùc  de  quel- 
ques PoiiTbns  de  cette  Baie,  & d’un  Alligator, 

4 66.  Qualité  de  la  Baie  , 468.  Deux  Iles  aux 
environ* , dont  une  formée  d’un  banc  de  fable  , 
yo 6.  Difficulté  de  trouver  des  vivics  dans  la 
Baie  de  Saint  Auguftin  , II.  4.  Piopriétés  de  la 
Baie  de  Saint  Auguftin  , 49.  Arbres  & Plantes 
de  cette  Baie.  Changement  de  manières  dans 
les  Habitans  , ibid.  Baie  de  Saine  Auguftin  , 

VIII.  4xi.  Le  Cap  Saint  Auguftin  , nommé 


Digitized  by  Google 


6o  TABLE  DÈS 

anffi  de  Sarrargan  , X.  577.  Lieu  nommé  Saint 
Aueuftin  de  las  Cuevas  , XI.  J 17.  Pyramide 
de  S.  Auguflin,  y 3 6.  Cap  de  Saint  Auguilin  , 
nommé  auparavant  Confolationc  , Se  depuis 
Terra  Santa* Cruz  , XII.  93.  Ville  nommée  S. 
Aurrurtin  , 657.  Rivière  de  Saint  Ai'guftin  , 
XIV.  450. 

Augvina  , Royaume,  voy.  Agouna. 

Aujen , Bourg  , & fa  ptoduélion  de  clous  de  Gi- 
rofle , VI1Î.  J 68. 

Aukaji,  ou  Rju  , arbre  , XI.  711. 

Aulad  al-Haji  , voy.  Alad-al-Haji. 

Au-lau-ya,  Ville,  voy . An-Iau-ya 

Auma  ( Raja  d*  ) , Empereur  de  Java , VIII.  toi. 
Confpiration  qu'il  fait  contre  une  Flotte  Hol- 
landoifc , toi.  Il  emploie  la  rufe  Si  ne  réul- 
fit  pas  , iBid. 

A u mont  ( Maréchal  d*  ).  X.  1 17. 

Aumouans,  Famille  des  anciens  Rois  des  Vctcrcs  , 
III.  414. 

Aungers  : Bel  édifice  ou  magnifique  tombeau  conf- 
truit  pour  ce  Préfident  Anglois,  IX.  47. 

Auni , formule  de  falutation  des  Negres,  IV.  113. 

Aunon  ( Diego  Marcillo  Rubio  d’ ) , trentième  Vi- 
ceroi  du  Pérou  , XIII.  y 17.  Il  le  gouverne  une 
féconde  fois,  ibid. 

Aura,  Oifeau,  XII.  571. 

Aurc,  ou  Cozquauhtli,  gros  Oifeau,  XII.  * K. 

siurtlijnd-  Ç aitadenfis  , Plante,  voy.  Ginfeng. 

Aureng-abad,  Bourg;  d’où  ce  nom,  X.  149.  Le 
Grand  Mogolen  fait  une  Ville  « iéx. 

Auren  Gas  , nom  de  l'Eléphant  du  trône  Mogol, 

X.  136. 

Aurengubad,  Place  , X.  130. 

Aureng  zeb,  Grand  Mogol,  VU.  109.  Ambafla- 
de  qui  lui  cfl  envoyée  par  le  Roi  du  Grand 
Tibet  , Î13.  Cet  Empereur  loue  une  Maifon 
aux  Anglois,  IX.  41.  IVaman  rare  dont  on  lui 
fait  piéfcnt,  yjy.  Départ  de  ce  Monarque  pour 
le  Royaume  de  Kachemirc,  X.  91.  voy.  Mo- 
gol s pour  les  circonflances  de  ce  Voyage.  Il  cft 
aufiî  nommé  Eurcnkzib  , uf.  Caufe  de  fts 
différends  avec  Sevajgi,i  16.  Enfansde  ce  Prince  , 
ibid.  Il  abolit  un  ufage  indécent , 149.  Aureng- 
zeb  , cité  , XI.  181.  Il  fait  pouifuivrc  fon  frère 
par  une  Armée  , 183.  Figure  de  ce  Prince  , 
478. 

Aurimcle,  fruit,  XIII.  401. 

Aurore  boréale  , commune  à la  Chine  : Deferip- 
tion  de  ce  Phénomène  , V.  463  & 464.  Plante 
nommée  Aurore  mâle , & c.  XI.  718 

Aufbourg,  Ville,  X.  ny. 

Aufchafur  , Village , II.  49). 

Auflîma  , Fauxbourg , VIII.  406. 

Auflrales  , Terres,  Si  ce  qu’un  Auteur  en  penfc , 

XI.  106.  Carte  réduite  des  Terres  Aullralrs  , 
199.  Voyages  aux  Terres  Au. 'Iules  ou  Antarc- 
tiques , ibid.  & fuir.  Côrc  de  la  Terre  Auf- 
trale  , 104.  Habitans  du  Pays  , ioy. 

Auffria  ( Callro  d*  ),  Ville,  XII.  50*.  Habita- 
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tion  de  Cnflro  d'Auflria  , tfyr. 

Aufuame,  Port  de  l'Ile  d’Anfuame  une  des  C©- 
motres,  I.  367.  Bâtimens  des  Mations  de  la 
Ville,  ibid . La  Reine  d’Anfuamc  ne  fait  r»at 
l'honneur  aux  Hollandois  de  les  admettre  â l'on 
Audicucc  , 3 6 s.  voy.  Anzuamc. 

Autour  noir , VII.  363. 

Auctiche  , 110m  d’une  Province  & d'une  des  plus 
puilTantcs  Maifon*  de  l’Europe , X.  117.  Marie» 
Anne  d'Autriche,  Reine  d'Efpagnc,  3 6 y. 

Autriche  ( Dom  Juan  d*  ).  IV.  y 11  Prince  qui  re- 
çoit ce  nom  à fon  Baptême,  VIII.  181. 

Autruches  : lieux  où  il  y en  a en  grand  nombre , 
I.  6 ,7  , y 19.  Oeuf  d' Autruche  qui  produit 
fans  être  couvé  , II.  4t8.  Autruches  apprivoi- 
fccs  , & grolfcur  de  leurs  oeufs  , 6c8.  Pro- 
priétés des  Autruches  , 6 3 r.  Forme  des  Autru» 
chcs.  Leur  fécondité  , ibid.  Scs  vertus,  631.  Sa 
voracité  : ufage  de  fes  plumes , ibid.  Autruche 
fur  laquelle  un  homme  voyage  , III.  84-  Figure 
de  l'Autruche  de  la  Côte  occidentale  d'Aftique  * 
voy.  la  planche,  303.  Autruche  volante  , }0f. 
Autruches  du  Pays  de  Congo,  V.  7*.  Celles  du 
Cap  de  Bonne  Efpé rance  , 101.  Celles  du  Bre- 
fil,  XIV.  x99. 

Auverry  , Royaume  , voy . Overry. 

Auwas-Khan,  Prince  Tartate,  VII.  37. 

Aux  (Michel  Dias  d‘),  Gentilhomme  Arragonois, 
Si  fa  valeur,  XII.  387,  Cité  , 39*  O Juiv. 

Auzy  , mot  prononcé  d'un  ton  trille  , IV.  17  J. 

Ava  , Royaume  , Si  fa  fituation  , I.  34.  Il  borde  la 
Chine,  VI.  7.  Carte  de  ce  Royaume  , IX.  6 3. 
Province  d’Ava  au  Japon  , X.  yxy.  La  Province 
d'Ava  nommée  aufli  Fooiiu  , 350.  Dillnél  d’A- 
va, ibid.  Autre  Province  nommée  Ava  ou  Af- 
ju,  y y y.  Autre  diflriél  nommé  Ava,  yy  6.  I!c 
de  ce  nom  , autrement  appclléc  Capoul  , XI. 
f>4» 

Avachc , Ile  , XII.  107.  Deferiprion  du  fond  de 
l’Ile  d'Avachc  , XV.  410.  lie  d’Avachc  , 411. 
Fond  de  cette  De,  413. 

Avadfi  , X.  5 y i . Ile  -de  ce  nom  , y y y. 

Avalo  ( de  ) , Auteur  ; Si.  écUitcilTcmcnt  tiré  de 
lui  , V.  414. 

Avalon  , partie  de  l'Ile  de  Terre  Neuve  , XV, 
«47. 

Avalos , Capitaine  , chargé  d'un  Ordre  , fait  une 
Fondation  , XIII.  376. 

Avalos  ( Dom  Jofeph  d’) , Général  de  Cavalerie, 
XIII.  479.  Talons  répandus  dans  fa  .Maifon. 
Perfections  de  fes  trois  filles  , ibid. 

Avana^h-Khan  , Prince  , VII.  1 69.  Il  cfl  attaqué 
par  Obeyd  & fes  alliés.  Sa  mort,  171.  Sort  de 
fes  enfans,  171.  Din-Mahamet  prend  leur  de- 
fenfc  , ibid. 

Avancay,  Ville,  XIII.  11  y. 

Avan-ria  , Ville  , Vil.  94. 

Avanturcs,  & Avanturters.  Speélacle  qui  effraie 
des  Avznturiers,  I.  Avanturc  d'un  Anglois, 
leurs  Richclfcs  que  des  Avamuriers  enlèvent  d'A- 
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frîqaè  , i.  Incertitudes  d’Avanturîcrs  Portugais , 
lo.  Avanture  ficheufe  desPortugais,i  i.  Avantu- 
re d’un  Portugais  banni , 16.  Av  art  u tiers  Portu- 
gais préférés  aux  Mores  , 6 1.  Tûftc  avanture 
tle  François  d'Albuquerque  , 79.  Avanture  fur- 
prenanre  de  vingt  Portugais  , 90.  Avanrnre  mi- 
raculeufc  d’un  More  de  Bengale  âge  de  trois 
cens  ans,  116.  Etrange  Avanrnre  de  Jacques 
Botcllo , 134.  Les  Avanturcs  de  Faria  y Souza 
ne  méritent  aucun  crédit,  140.  Avanture  de 
Dicgue  de  Anaya  Coutino  , 104.  Entrcprifcs 
rcnouvcllées  par  des  Avantnriers  Anglois  , u*. 
Avantutiers  de  la  Flotrc  de  Jean  Loïc  , lit. 
Malhcurcufc  Avanture  de  Baker  Anglois, 
Autres  trilles  avanturcs  d’une  Flotte  Angloife  , 
17  j.  Avantutiers  qui  fe  repofent  fur  la  foi  tune, 
197.  Avanture  d'un  Vailirau  Anglois  5c  de  Ion 
Equipage,  jio.  Celle  d’une  femme  Portugaifc  , 
? H-  Dun  Portugais  qui  époule  la  fille  d'un  Roi 
Nègre  , j f o.  Celles  de  Dcm  Ferdinand  de  Men- 
doza Ffpagnol  , |f 4.  Avanture  dun  Anglois  , 
?5i.  Plaifantc  avanture  d’un  Chinois  , 4)1. 
Avanturcs  d’un  VailTeau  Anglois,  II.  48.  Cel- 
les de  William  Adams  , uj.  D’un  Anglois 
nommé  Charles  Franklin,  $4$.  Avanturcs  d'un 
jeune  Anglois  nomme  Georges  , & leur  dénoue- 
ment, 411  & fuiv.  Un  Avanrutier  Hcllandois 
donne  Ton  nom  à un  rocher,  46*.  Ce  que  des 
Avantutiers  François  cherchent  inutilement  , 
J JO.  Deux  avantuies  de  Broc  Général  François, 
54?  & fuiv.  Equipage  d’Avanturicrs  no&urncs 
fort  remarquable  ,515.  Avantutiers  Anglois  qui 
les  premiers  font  le  Commette  fur  les  Côtes 
d’Afrique,  III.  1,  Avanture  de  Hovel  Davis, 
xj.  Celle  de  Samgullcy  , 4t.  Avanture  d’une 
Barque  9J.  D’un  Pcrc  Jacobin,  1 8 o.  De  Smith 
Anglois,  316.  Du  Capitaine  Thomas  Phillips , 
554.  Celle  d’un  EcolTois  , 363.  De  Johnson 
Facîcur  Anglois  , 47t.  d’Aniaba  , qui  fc  fait 
pailcr  pont  Prince  Negre  , 41 1*  Avanturicr  qui 
fc  fait  palier  à la  Cour  de  France  pour  Prince 
d'Itlini  , 416.  Avanture  d’un  Vaillcau  de  Brif- 
tol  , 45t.  Avanture  mal  éclaircie,  4(8.  Tra- 
gique-avanture  d’un  François  , 499.  Avanture 
tragique  d’un  Capitaine  Anglois  , 548.  Celle  de 
trois  Brigands,  ?ro.  De  deux  Capitaines  An- 
glois, 559.  Des  Avantutiers  de  Dieppe  érablif- 
fent  des  Colonies  en  Guinée  , IV.  a.  Nombre 
confidcrablc  d'Avanturiers  Portugais  , 4.  Avan- 
ture tragique  des  Hollandois  , 1 6.  Celle  de 
Villault , i6x.  Ccilc  d’un  Tigre  , 131.  Celle 
d’un  Singe  , 140.  D’un  Maçon  Negre  , iji. 
De  Bofman  au  fujet  d'un  Serpent  Fétiche  , 5C9. 
D’un  Negre  avec  fa  femme  , 315.  D'un  Capi- 
taine nommé  Thom  ou  Tom  , ?i6.  Avanture 
qui  fait  recevoir  le  Chriftianifme  dans  un  Pays, 
441.  Celle  d’Edouard  Lopcz  , 475-  Celles  d’An- 
dré Bartcl  , 476,  & fuiv.  Trille  avamured’un 
VailFcau  , 491.  Dangcrcufc-  avanture  de  deux 
Millionnaires,  501.  Avanture  Luudic  d'un  Ma- 


kolonte  , 501.  Celle  d’un  Millionnaire  avec  un 
Tigre,  <07.  Avanture  extraordinaire  d’un  Ca- 
pucin Millionnaire  , 516.  Effet  que  cette  avan- 
ture produit  fur  ce  Capucin,  517.  Avanture  d’un 
Sorcier,  5; 8.  Autre  Avanture,  519.  Avanturcs 
dont  on  laide  le  Jugement  aux  Lcéfears  , 530. 
Celle  d’un  Millionnaire  au  fujet  d’une  Sorciè- 
re , 56  ?.  Avanture  de  deux  Capucins  , V.  65. 
Avantages  qui  attirent  des  Avantnriers  au  Cap 
de  Bonne  Efpérancc  , 110.  Deux  Avantures 
d’un  Auteur,  n 8.  Celle  d’un  Anglois  devenu 
CafFre,  tty.  Funcrtc  avanture  d'un  VailTeau, 
114.  Celle  d’un  Mandarin  humilié  , 49a.  Celle 
de  deux  Rarnabiccs  , 54Ç.  Avantarc  comique 
d’un  Anglois  , VI.  11;.  Avanture  arrivée  à Nan- 
King  , 344.  Avanture  fingulicre  d’un  Vifircur  , 
4 ? i.  Tragique  avanture  d'uoc  Princcfle  3c  d’un 
Gouverneur,  345.  Avanture  d’un  Piincc  Eluth, 
VII.  17.  Celle  de'  la  femme  d’an  Khan  , 41. 
Malhcurcufc  avanture  d’une  Tribu Tartare,  si. 
Celle  d’un  Prince  Tartatc,  90.  Celle  de  Din- 
Mahamcr , 169.  C clic  du  Prince  Timur  , 179. 
Celles  d’Abulgha7.i  Khan  dans  fa  feite  , 195. 
Avanture  de  quelques  Hollandois,  170.  Celle 
d’un  Clerc  nommé  Théodolus , 179.  Avanture 
du  Roi  Dot  ,529.  Etrange  avanture  d’un  Fran- 
çois , VIII.  191.  Celles  d'un  Voyageur  Fran- 
çois , 198  6»  futv.  Avanture  à laquelle  s'evpofe 
un  Amiral  Hollandois  , 170.  Celle  des  Fran- 
çois dans  l'Ilc  d’Annobon  , 271.  Raifons  qui 
atritenc  une  fâcheufe  avanture  à un  Amiral  Hol- 
landois , 174.  Etrange  avanture  des  Hollandois 
41*-  Celle  d’un  Général  de  Dccan  , 465.  Celle 
d’un  Millionnaire  , 575.  Avanture  d’un  Cor- 
faite  Hollandois  qui  a Commillion  de  France, 
IX-  4 Cette  avanture  rend  les  François  odieux 
aux  Indes,  ibid.  Pillage  d’un  célcbre  Avamti- 
licr,  6.  Avancuie  extrêmement  fingulicre , 1 r. 
Avanture  extraordinaire  d’un  François  , 18. 
Avanture  bizarre  par  laquelle  un  Capitaine  An- 
glois petd  fon  argent , 47,  Avanturcs  des  Por- 
tugais dans  une  route,  ijj.  Déplorable  avan- 
ture d’un  Capitaine  Portugais  3c  de  (on  fils, 
ibid.  Celle  d'un  Provençal,  239.  Avanturcs  di- 
vines du  dernier  Dieu  des  Siamois  , 198.  Cel- 
les d'un  Joueur  Portugais  , $31.  Proportion 
qu'il  fait  a un  Voyageur  François  ,333.  A van- 
turcs  d’un  Vice-Amiral  François,  535,  Funcftc 
avanture,  36$.  Grandes  avantures  d’un  Au- 
tcur,  j*5  & fuiv.  Tiifle  avanture  de  quelques 
Portugais,  449.  Hcurcufc  avantarc  d’uo  Voya- 
geur François,  333.  Avanture  d’un  jeune  An- 
glois qui  fe  livre  aux  Italiens  , X.  10.  Celle 
d'un  Roi  de  Mandoa  , 38.  Celle  d’un  gros  Ser- 
pent , 136.  Avanture  fingulicre  d'un  enfant, 
139.  Avanture  des  Hollandois  dans  une  Ile 
441.  Avantures  d’un  VailFcau  Anglois,  XI.  137. 
Tragique  avanture  dans  une  partie  d’un  Equi- 
page Hollandois  , 106.  Avanture  qui  inIFruic 
un  Voyageur  , 1 69,  Troupe  d’Avaatuiicis  5c 
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leur  dette  in  ,333.  Avanture  d'un  Moskice,  338. 
Des  Avanturicrs  fc  rendent  à l'Ilc  Lobos,  340. 
Ces  Avanturicrs  fe  faillirent  de  crois  Bâtimens 
Efpagnols,  ibid.  Avanture  d'onze  Anglois  , 344. 
Précautions  des  Gouverneurs  Efpagnols  contre 
les  Avanturicrs,  3 y 1.  Allocution  de  deux  Ca- 
pitaines Avanturicrs  Anglois  , ibid.  Ils  font 
voile  à Lobos  de  terre  ,331.  Ils  brûlent  Payta  , 
ibid.  Barque  Efpagnolequi  les  obfcrvc  , 3 y). 
Leur  deffein  fur  Guayaquil  , 354.  Comment 
• ces  Avanturicrs  conduifcnt  leur  dclfein  , 3 y*. 
Ils  prennent  une  Barque  dont  ils  reçoivent  des 
informations.  Récit  de  leur  expédition  , ibid. 
Les  Avanturicrs  cherchent  des  Rivières  défer- 
tes  > Jf9*  Lumières  qu’ils  rirent  de  quelques 
Livres  Efpagnols.  Ils  arrivent  à la  Rivicre  de 
Saur'-Iago  , ibid.  Ils  entrent  dans  cette  Rivière, 
361.  Tillage  qu'ils  font,  3 £1.  Ils  prennent  des 
Lettres  Espagnoles,  ibid.  Forces  & projet  des 
Avanturicis,  363.  Eclairciffcmcnt  fur  l’origine 
des  Avanturicrs  dans  les  Mers  du  Sud  , 364. 
Prophétie  qui  annonce  leur  paliagc  par  l'Ulbnie 
Daricn  , ibid.  Comment  ils  s acquèrent  1 ami  ié 
des  Indiens  de  flfthmc  , 365.  Traité  qu’ils 
font  avec  Wright  Capitaine  Avanruricr  ibid. 
Comment  les  Avanturiers  font  renforces  par 
d’autres  , 3*7.  Les  Avanruricrs  fc  rendent  au 
Çolfe  de  Saint  Michel , 3*8.  Rencontre  d'une 
nouvelle  troupe  d’Avanturicrs  avec  leur  Capi- 
taine , 369.  Lettres  interceptées  qui  inftruifcnt 
les  Avanturicrs  de  la  route  de  la  Flotte  d’ar- 
gent , ibid.  Arrivée  «l’une  nouvelle  troupe  d’A- 
vanturicts  , 370.  Les  Avanturiers  découvrent 
la  Flotte  Efpagnolc  ,371.  Forces  de  cette  Flotte, 
371.  Forces  des  Avanturicrs.  Stratagème  qui 
les  trompe  & qui  fauve  la  Flotte  Efpagnolc  , 
ibid.  Les  Avanturiers  fc  croient  heureux  d'é- 
chapper , 373.  lis  fe  rendent  aux  Iles  de  Quibo 
•ou  Caboye  , ibid.  Leur  maniéré  de  faire  des 
Canots,  374.  Ils  partent  de  Quibo  pour  l’expé- 
dition de  Leon.  Ils  vont  à Ria-Lexa  , ibid.  Ils 
pillent  & brûlent  la  Ville  de  Leon  , 375.  Ils  en 
font  de  même  à Ria-Lcxa  , 37$.  Séparation  des 
Avanturiers,  377.  Danger  auquel  les  Avantu- 
ricrs font  expofés  fur  un  Lac  d'eau  faléc  , 380. 
Raifon  qui  donne  de  l'avantage  aux  Avantu- 
riers fur  les  Efpagnols,  381.  Trcnte-fcpt  Avan- 
turicrs tombent  dans  une  embufeade  , 38t.  Si- 
tuation fingulierc  des  Avanturicrs,  *88.  Us  fc 
rendent  à Sainte  Pecaquc,  ibid.  MalTacrc  d’une 
artie  des  Avanturiers  , 389.  Cette  difgrace  rc- 
ute  les  autres  , ibid . Leur  nouveau  deffein , 
390.  Ils  ahanJonnem-Jcur  projet  fur  la  Cali- 
fornie , ibid.  Objections  des  Equipages  , 351. 
Les  Avanturicrs  fe  déterminent  à fuivre  Svran. 
Leur  départ  du  Cap  Coricnrc  & leur  route  , ibid . 
Circonftances  & tangue*  de  ce  Voyage  , 3 93. 
Diftancc  des  lieux.  Embarras  des  Avanturicrs. 
ib:d.  Ils  arrivent  à l’Ilc  de  Guaham  , 394.  Se- 
cours & confçiU  qu'ils  y reçoivent  des  Lfpa* 


M A r I E U E S. 

gnols,  39*.  Ils  partent  pour  Mindanao,  3 9T. 

itficultés  pour  trouver  ccttc  Ville  , ibid.  Com- 
bien les  Avanturicrs  propies  à une  entreprife  , 
399.  Les  Avauturicrs  Anglois  s'appcrçoivenc 
qu’on  veut  les  tromper  , 401.  Leur  Vaiiîcau 
mangé  des  vers,  401.  Exemple  effrayant  à ce 
ffljct.  Révolte  des  Avanturiers  contre  Svran  leur 
Capitaine , & à quelle  occalion.  Us  nomment 
Jean  Reed  pour  remplacer  Sv an  , qu’ils  aban- 
donnent avec  trente  - lix  de  leurs  Compagnons  , 
ibid.  6c  403.  Courfc  des  Avanturiers  , 407.  Ils 
fc  rendent  aux  Iles  Pii cadores , 409.  Leur  im- 
prudence & audace.  Us  fe  rendent  à des  Iles 
fans  nom  , ibid.  Les  Avanturicrs  donnent  des 
noms  à ces  Iles,  410.  Tempère  qui  les  jette 
en  Mer,  4 r y.  Découragement  des  Avanturiers.  r 
Route  qu’ils  fc  propofcnc , ibid.  Ils  fout  route 
à la  Nouvelle  Hollande,  418.  Us  y arrivent, 
419.  Avanture  d’un  Naïrc  qu'un  Serpent  tue 
par  le  nez,  417.  Récit  d’une  étrange  avanture 
de  Mer  , 8.  Avanture  de  Pierre  ou  Philippe 

le  Cruel  , y y/.  Avanrurc  hnguliere  d’une  Com- 
teffe  Efpagnole , 561.  Autre  avanture  de  la 
Batbinais  avec  quelques  Portugaifcs  , y* 3. 
Avantuics  de  quarre  Millionnaires  , y8o.  Celle 
des  François  dEmouy  , pour  fervir  de  leçon 
aux  Négocians , 383.  Une  fîngulicrc , fait  hon- 
neur aux  François  , 393.  Avanturcs  de  Barthé- 
lemy Colomb,  XII.  y*.  Celle  d’un  jeune  Ar- 
ragonois  , *3.  Avanturiers  qui  entreprennent 
des  découvertes,  93.  Avanture  d’un  Capitaine 
Efpagnol  | xi  y.  Navigation  (îngulicrededeux 
Avanturiers:  1x7.  Avanturcs  de  Nicucffa  , 163. 
Avanturicrs  qui  cherchent  la  Fontaine  de  Jou- 
vence , 177.  Premières  avanturcs  de  Icrnand 
Cortcz  , ifi.  Celles  d’un  Efpagnol  perdu  6c 
retrouvé,  160.  Avanturcs  d’un  Voyageur  en 
paflant  des  Montagnes,  4*1.  Avanturcs  de  las 
Cafas,  XIII.  8.  Celle  du  Capitaine  Vcla  , 193. 
Celle  d’un  Gentilhomme  Efpagnol,  104.  Celle 
de  la  Gafcadans  fon  retour  du  Pétou  , 130. 
Invafîon  de  Carthagcnc  par  quelques  Avantu* 
rîcrs  François  , x/3.  Avantures  de  Lionel  Waf- 
fer  , 181.  Avanturcs  d‘un  Capitaine  Anglois, 
41*.  Etrange  avanture  de  M.  ac  la  Condaminc  , 
XIV.  30.  Avanture  extraordinaire  d'une  Femme 
Efpagnole  , *4.  Avanture  extraordinaire  qui 
procure  de*  Femmes  à la  Ville  de  l'Affomp- 
tion  du  Paraguay  , 69.  Avanture  de  Rebelles 
dans  leur  fuite,  411.  Premières  avantutes  d'un 
Voyageur  François  , 448.  Avanturiers  fous  la 
direction  de  deux  Jéfuites  , 47*.  Avanturcs  dç 
Saint  Denis,  631.  Avanturcs  de  deux  François 
de  Québec  , *38.  Suite  des  avanturcs  des  deux 
mêmes,  *41.  Avanturcs  cruels  dans  les  Voya- 
ges des  Indiens  , 4*8.  Caiaétcrc  & Exploits 
des  Avanturiers  , XV.  383.  voy.  Flibufticrs. 
Avantures  du  Comte  de  Gcnes  , 466.  Avancu&c 
de  trois  Anglois , * 17. 

Avanturicrs,  voy.  Flityjfticn  fie  Avantures, 
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Avtta  , X.  f4». 

Avares,  Peuples  , VII.  *)*• 

Avala»  , haute  Montagne,  XV.  )|8. 

Avatcha,  Port , XV.  170. 

Avattagus , faïubourg , X.  Il 

Avaux  i Comte  d ) , Ambaffadcur  à Venue , X* 

Aveiro  ( Juan  Alfonfo  de),  Portugais , découvre 
le  Royaume  de  Bénin  , IV.  4O4. 

Aventures  St  Aventuriers,  voy.  Avantures. 

Averia  , droit  de  Marine  , XII.  S|4- 
Averti , Contrée,  IV. +0?.  . . 

Averua-aikanuyku , Ainbafladcur  Chinois , Vn.  8. 
Avery,  Pirate,  ravage  Plie  Saint  Nicolas,  II. 
40».  Il  pille  8c  brûle  deux  VailTeaui  Danois , 
• III.  )7>.  Fameux  Flibufticr  nommé  Avety,  XV. 
64t. 

Aves  ( Ile  d*)  , ou  11c  des  Oifcaux,  XIV.  40*. 

Ile  d’Aves  une  des  Antilles  , XV.  671. 

Àvcyro,  III.  4M-  Capitainic  qui  appartient  au 
Duc  d'Avcyro  , XIV.  ix9* 

Avicenne  , Philofophc  , rcfpefté  des  Mogols  , X. 
xl9- 

Àvila  , Efpagnol  , XIII.  108. 

Avila  , Officier  Elpagnol  , pris  par  les  François 
avec  lçs  Tréforsdu  Mexique  , XI.  547.  cité  fous 
le  nom  d’Alfonfe  d* Avila  , qui  paroic  le  meme  , 
XII.  145.  cité  MO*  M8-  Choix  qui 

tombe  fur  François  & Alfonfc  d’ Avila  , XJII. 

Avila  { Pedrarias  d’  ) , voy.  Pcdrarias  d’Avila 
(Dom).  , 

Avila  ( Sanchez  d’ ) , Capitaine  Efpagnol  , tué 
dans  une  aéfion  , XIII.  *74  & 17*- 
Avila  • Ville  , Sc  les  dépendances  , XIII.  $77* 
Avina  , Royaume,  voy.  Adomir. 

Avino , Ville  , célèbre  par  Tes  Mines  d’argent  , 
XII.  478.  Mine  d’Avinuo  , 649.  ' 

Aviskhan  , Prince  , VII.  377-  Son  Ambaffadcur 
pille,  37*. 

Aviliras  , Nation,  XTV.  ta. 

Avo , arbre  : Papier  qui  fc  fait  avec  fa  moyenne 
écorce,  VIII.  <13. 

Avocat,  ou  Aguacatc  , fruit  , XIII.  401. 
Avogato , arbre  , XI.  $7°- 
Avorat  , arbre,  voy.  Aguacatc. 

Avril,  Jéfuitc,  VII.  104.  Sou  Voyage  en  Tarta- 
ne , 149* 

Avy-Raja  , Gouverneur  de  la  Province  de  Pondi- 
chéry , IX.  rfu. 

Ava,  Province,  X.  éfi.  Bled  des  Indes  de  ce 
nom  , 664.  Concombre  nommée  A va  , XI. 
70t.  C’eft  aufii  le  nom  d'une  forte  de  Millet, 
707. 

Avabi , Poîflon  à coquilles  , X.  6$6  , *77. 
Avadfi , Ile  & Province,  X.  478. 

Avamuri , liqueur  , X.  6 ix. 

Auano  Natrato  , tournant  d’eau  dangcicax  , X. 
6JI. 

Avai-timur,  Prince,  VII.  My 
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Averti,  ou  Ouverte  , Ville»  IV.  40 f. 

Awnfon , mot  des  Negres  dans  leur  prière,  III- 
43*- 

Avoi,  ou  Ki , Mauve-Rofe  , XI.  711. 
Awo*Sangi  , ou  Kofcadfura  , petite  Baleine  , X* 
*7*- 

Avo-Uri,  ouSjo-Kva,  Melon,  XI.  70T- 
Avu-Kadlira  , ou  Poi  , grand  Lierre,  XI.  711. 


Axaguas,  Nation  Antropophage , XIV.  396. 
Axayiaca  , Empereur  du  Mexique  , XI.  J40.  Cor- 
tcz  cil  logé  dans  le  Palais  de  ce  Prince,  nommé 
aalti  Àxayaca,  Pcrc  de  l’Empereur  régnant , XII, 


3irf.  Nommé  encore  Axayacac , J17. 

Axim  , Rivière  : Foie  à fon  embouchure  ,1.  13  f* 


Le  Fort  d’Axim  appartient  aux  Hollandois,  III. 
33  t.  Cap  d’Axim  , 369.  Situation  de  la  Ville, 
371.  Lettra  datée  d’Axim,  413.  Les  Peuples 
d’Axim  forcent  une  Nation  voifine  d'abandon- 


ner fon  Pays  , 4x3 . 43  t.  Forme  du  Fort  d’Axrm, 
496.  Planche  de  la  vûc  du  Fort  Saint  Antoine 
à Axim  , Ibid.  Beau  rivage  depuis  le  Cap  Apol- 
lonia  jufqu'au  Fort  d'Axim  , 634.  Tentative 
inutile  fur  Axim,  IV.  11.  Différentes  pronon- 
ciations du  nom  Axim,  favoir,  Ahxcm  , At- 
fim  ou  Atchicm  , & Achcmbcnc  , irf.Divifion 
du  Pays  , & fes  productions.,  ibid.  Son  Gou- 
vernement, 17.  Beauté  du  Pays.  Situation  de 
la  Capitale.-  La  Rivière  a fort  peu  d’eau.  La 
Côte  dangereufe.  Indnllrie  des  Habirans,  ibid. 
Or  que  la  Rivière  d’Axim  entraîne  dans  fon 
fable,  19.  Pays  d’Axim  , 14.  C anton  d’ Axim  , 
ixi.  Ce  lieu  célébré  pour  la  fabrique  des  Ca- 
nots , 219.  De  qui  dépend  le  Gouvernement 
d’Axim  , 180.  Tribunal  fîngulier  au  Pays 
d’Axim  , 198.  Or  d’Axim  , 114.  Prodigieufe 
quantité  d’Ûrangers , 119- 

Àxin  , cfpccc  de  Vers  qui  fc  mangent , XII.  4tf. 

Axolotl  , ou  Inguctc  de  Agua  , Poiffon  remar- 
quable , XII.  444. 

A y , terme  de  compliment.  VIIT.  537. 

Ayaca  , Oifeau  de  Mer , XIV.  303.. 

Ayaonba,  Bourg.  XIII.  166. 

Ayas  , ( Port  de  XVII.  X96. 

Aydab , ou  plutôt  Aydah  , Ville  , 1. 101. 

Aycnkolam  . Bourg  , X.  311. 

Ayergon  , mille  au  fort  poiffonneux  qui  donne  fon 
nom  à des  Hameaux  , VII.  48X. 

Aygris  , pierre  prccieufc  du  Royaume  d’iflînl  b 
III.  408.  On  croit  que  la  pierre  d'aigris  cft 
une  forre  de  jafpc , 4x7. 

Aygtt,  Ville,  voy.  TfitJikar. 

Aykcm  , ancienne  Ville  ruinée  r VL  jtfi.  Révo* 
lutions  qui  caufcnt  fa  ruine,  jrfx. 

Ay-Khan,  Prince  Tartarc  Mongol,  VII.  43. 

Aylah  , Ville  , & fa  fituation , I.  toi. 

Aymak , voy.  Horde. 

Ayman  , VI.  598. 

Aymaracs,  & fon  Cotrégiment , XIII.  310. 

Aynan  ( Paie  d') , IX.  93.  Ile  d’Aynan  nommée 
autfi  Aid  an  , 364  te.  369, 
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Ayni , Ville,  VII.  193. 

Ayolas  (Jeand*),  Lieutenant  Efpagnol  , & fes 
entreprifes,  XIV.  6 y.  Scs  efpéranccs,  66.  Sort 
de  ce  Voyageur,  68. 

Ayora  ( Jean  d’ ) , Alcade  Major  , XII.  186. 

Ayotocluli , animal  , voy.  Armadillo. 

Aypi , efpecc  de  Manioc  , XIV.  51t. 

Ayrc-Bangyc  , Baie  , II.  1 1 6. 

Aysba-bika  , Princcllc,  fie  Ton  mariage  , VII. 
1*9. 

Ayfuarcs  , Nation  Indienne  , XIII.  5 87. 

Ayuka  , Prince  , fuit  de  la  Cour  du  Khan  Ton  Cou- 
lin  , VU.  16. 

Ayuka  , Khan  , campe  pendant  PHiver  , VII.  x6. 
Kalmuks  d'Avoka  , 14^. 

Ayuki , Khan  des  Eluths  , vient  adorer  le  Grand 
lama  , VII.  11;. 

Ayukis  , Elmhs , voy.  Tartarcs. 

Ayumas  , Rivière,  XIV.  409. 

Aywa  , Capitaine,  Seigneur  du  Royaume  de  Jui- 
da  , III.  393. 

Ayycv-Shilitata,  Fondateur  d’une  Dynaftic  , VII. 

IOJ. 

Azadakan  , Ccncral  d’Adclkan  : Son  ravage  dans 
le  Pays  de  Goa  , I.  1 j 5 . Il  cft  défait  par  Dom 
Jean  Pcieyra  , ibid. 

Azafi  , Ville  fie  Pott , II.  19  y. 

Azallaiclic  , Port,  fie  fa  firuation  , I.  19^. 

Azambuja  ( Jacques  d*  ) , Général  Portugais  ,bâ- 
rit  le  Château  de  Mina  , IV.  4.  Farte  qu'il  af- 
fede  à fon  arrivée  , ibid.  voy.  Azambufa. 

Azarabufa  ( Diego  de) , Commandant  d’une  Flotte 
Portngaife  ,1.  14.  Sa  Conférence  avec  un  Roi 
Nègre.  II  bâtit  un  Fort  nommé  d’abord  Mina 
fie  enfuite  Saint  Georges.  Il  renvoie  en  Portu- 
gal fa  Flotte  chargée  d'or  , fie  demeure  à Mina  , 
ibid.  Il  remet  fon  Office  avec  honneur  fie  ai 
cft  récompcnfé  , 1 y.  Les  mêmes  faits  ci-dclTus 
rapportes  fous  les  noms  d’Azambuja  fie  d’Azem- 
buja  , IV.  5.  fie  4. 

Azam-Chah , Prince,  X.  H6.  si  y. 

Azanaghis  , Nation  , fie  fes  ufages  , II.  191.  Leur 
imagination  à la  vue  des  premiers  Vailfcaux  , 
19$.  Monuoie  inconnue  cnez  eux  , 19  t.  Pa- 
rure de  leurs  Femmes  , 196.  Exercice  des  Hom- 
mes , ibid.  lis  font  aulli  nommés  Senechis  , 
nom  qu’ils  donnent  au  Fleuve  Niger , yoi. 

Azeapuzaleo  , Ville  , fie  par  qui  fondée  , XII. 
$14.  Royaume  d'Azeapuzaleo  , 5 x y & 5x6. 

Azebedo  ( Dom  Jerome  ) , Commandant  Portu- 
gais , VIII.  119.  Officier  Efpaguol  , nommé 
Azebedo,  XII.  37 f. 

Azcderac  , arbre  , voy.  Dcn. 

Azeli  , Plante , V.  68. 

Azem  , Ville  , voy.  AlTcm. 

Azcmbuja  , Portugais  , entreprend  de  fortifier  Mi- 
na , IV.  3.  voy  Azambufa. 

Azi  , Tartarc  , qui  pâlie  pour  Saint  Homme,  VII. 
?94. 

Aîim , Negrc  , obfcdç  un  Gouverne»!  Holian- 
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dois , IV.  37.  Un  Khan  Tartare  de  ec  nom  ; 
VII.  i {i.  Cité  , * î7-  Ce  Khan  nommé  aulli 
Hajtm , voy.  Hajim. 

Azimabad  , Place,  X.  xfo. 

Azim-Elchan  , Prince,  X.  117. 

Azim-Ullah-Kha.il  , Officier  Mogol , X.  117. 

Azimuth  , terme  d'Allronomtc , II.  95. 

Azo , Ville  emportée  dans  peu  de  jours , IX.  547, 

Azonorouts  , arbre  , VIII.  6 13. 

Azon-pallcch , aibrc,  VIII  6*4. 

Azonvalala,  petit  fruit,  VIII.  609. 

Azoque  , lieu,  XIII.  598. 

Azorcs , ou  Açores  , Iles,  fie  leur  découverte  ,1.  11. 
Elles  font  peuplées  par  les  Portugais.  Leur 
nombre.  D’où  vient  ce  nom  , ibid.  Les  Angtois 
fe  rendent  dans  les  Iles  Açotes,  18  n La  Flotte 
du  Comte  de  Cumberland  y arrive  , 197*  Ce 
que  les  Anglois  y font , ibid.  Vue  du  Pic  de* 
Açores , XI.  1 10.  Sainte  Marie  des  Açores,  XII. 
z8. 

Azougucs  ( Tribu  des  ) , ou  des  Arabes.  Un  Mar- 
but  de  cette  Tribu  fe  rend  maître  d'un  grand 
Pays,  III.  189. 

Azojkh-Jcnghis,  ou  Mer  amcrc  , VIT.  47. 

Aztlan , lieu  , XII.  5x3.  Le  Pais  où  il  cftfituéa 
pris  ce  nom  , autrement  Teukul , 5x4.. 

Azua  , Port  , voy.  Azuac. 

Azuac,  Port , XII.  tiy.  Ce  Port  nommé  Azua, 
1 3 1.  Ville  appcllce  Azua  de  Comportella  , ibid „ 
xji.  Ville  d’Azua , XIII.  140. 

Azulcios  , hautes  Montagnes  : leur  fituation , II. 
z6o. 

Azur  , ou  Lyao  : Comment  les  Chinois  le  prépa- 
rent pour  peindre  la  Porcelaine , fit  où  fe  trou- 
ve ccrte  forte  de  Minéral  , VI.  141  , 14s..  Où 
fe  ttouve  l’Azur  ou  le  Lapis  armem^s  , 485. 
Colline  d'Azur  , XIV.  xo. 

Azzolini,  Cardinal  Italien, IX.  115. 

, B 

Ba,  Ville,  IV.  j 90  , efpecc  de  Chanvre  de  ce 
nom,  autrement  appcllé  Afa,  XI.  718. 

Baamba  , Duché,  V.  4. 

Baar , Ville , IX.  y 81. 

liaas  ( M.  de  ) , Lieutenant- Général  fie  Gouver- 
neur de  la  Martinique,  IV.  378. 

llaatu  , Piincc  Tartare  , VII.  166.  Cour  de  ce 
Prince  , x68.  Audicucc  qu’il  donne  à des  En- 
voyés , ibid.  cité,  169.  & fii'tv.  Laiteries  de 
Baatu  , 300. 

Baba  , Bailliage  , XIII.  368. 

Babacaic  , petite  Canne,  forte  d'arme,  X.401. 

Babachoka,  Ile,  II.  574. 

Baba-Degu,  Ile  , formée  par  deux  bras  du  Niger,’ 
IL  49  9.  Contrées  de  cette  Ile,  6 36.  On  doute 
û cette  Ile  n’eft  pas  le  Baba-Degu  des  Mandiû- 

fos.  III.  u. 

adur-Khan  , Prince.  VII.  161. 

Babahoyo  , Bourg  , fie  Bailliage  , XIII.  3 67. 

Bab 
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Bab  al  Mandub  , Décroît  » I.  zot. 

Baba  Milé  , Bouuucnct , titre  d’Ofticicr  , II.  503. 

Babao,  Baye,  XI.  248. 

Babar,  ou  Zahireddin-Baber , Prince,  X.  uj. 

Baba-Sultan,  Prince,  Vil.  180.  & fuiv. 

Babbs,  Ile  ; IX.  3 3. 

Babdmanâel , Ile  balte  & plattc  , II.  6.  Détroit 
de  Babetmandet , IX.  53.  Fameufe  Montagne 
de  Bab  cl-mandc! , X.  283.  Stérilité  de  l'Ilc , 
Se  pourquoi , 18  6. 

Babe-Segaglié  , rélidcncc  d’un  Roi  dépofe  , II. 
314.  Conférence  d'un  Général  François  avec  le 
Fils  de  ce  Monarque  , Ibid. 

Babiakobm,  II.  638. 

Babo  , Prince  , IV.  273. 

Babon  , cfpcce  de  Singe , III.  107. 

Babor  , Sultan  , chalfé  de  la  grande  Bukkarie  , 
VII.  213.  Le  même  fait  cite  ,118. 

Baboua  , danfe  des  Veuves  Negreflesà  la  mort  de 
leurs  maris  , III.  43*. 

Babouin  , grand  Singe  , V.  87. 

Caboul , forte  de  bois,  IX.  39.  Baie  de  ce  nom, 
XV.  *fj. 

Babouye  , animal , X.  192. 

Babraym  , Ile  , voy.  fiancrem. 

Babucca  ( los  Baixos  de  ),  ou  Veia  , compofc  de 
quelques  petites  Iles,  XV.  6*8. 

Babucc  ( Peter  ) , Hollandois  , ligne  l'ordre  ligni- 
fié par  fa  Nation  aux  Anglois,  I.  49;  & Juiv. 

Babuna  ( Bancs  de  ) , XII.  173. 

Babuto , Ile  , 1.  186. 

Babuyancs  ( los  ) , nom  de  deux  petites  Iles  du 
nombre  des  Philippines,  X.  377.  Iles  Babuya- 
nes  , 391. 

Babylone  Monragne  nommée  Tour  de  Baby- 
lone , V.  133. 

Baca  de  Vega  ( Dom  Diego  ) , parc  avec  le  titre 
de  Gouverneur,  XIII.  383. 

Bacaim  , ou  Baçaïm,  Place,  voy.  Bazaïm. 

Bacêllaos,  Iles,  XIII.  13. 

Baean  , pierre  prccicufc  , Se  Mine  où  il  s'en  trou- 
ve, XI.  681. 

Baean  ( nom  Alphonfc  de  , Amiral  d’une  Flotte 
Efpagnolc  ,1.  311.  Combat  fans  exemple  de 
fa  Flotte  contre  un  Vaiflcati  Anglois.  Eftime 
qu’il  fait  des  Anglois,  ibid.  & fuiv.  Qui  il  cft, 
î*». 

Bacalfa  , forte  de  Batiment  de  Mer,  XV.  486. 

Bacealcos,  XIII.  34. 

Baccho , Province,  XIV.  3. 

Bacchos  , forte  de  fruit,  III.  611. 

Bacchus  ( Ile  de  ) , Se  qui  a pris  le  nom  d’Orléans  , 
XIII.  29. 

Pachas  : Caraélcre  des  Bachas  Turcs  , II.  3.  Un 
Bacha  prend  connoifEncc  des  Prifonniers  An- 
glois , 11  &fuiv.  L'Amhal  Anglois  Se  les  au- 
tres Prifonniers  font  conduits  au  Bacha  ,12. 
L'Amiral  lui  cft  prefenté  , 14.  Circonftances  de 
cette  Audience.  Sentence  du  Bacha  , ibid.  Pro- 
melTcs  qu’il  fait  aux  Anglois,  1 6,  Eloge  qu’il 

Tome  Xn. 
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fait  de  lui- meme  , ibid.  Il  cft  créé  Viceroi  Se 
reçoit  les  préfens  du  Grand  Seigneur,  17.  Or- 
gucillcufc  réponfc  de  ce  Bacha  , Se  fon  avarice, 
18.  Mauvaises  intentions  d’un  Bacha,  nommé 
Regib  Aga  , pour  les  Anglois  , 38.  & fuiv.  Or- 
dre d’un  Bacha  de  Zenan  , 136. 

Bachelier  ( M.  ) , envoyé  à la  Cour  de  Mantoue , 
X.  117.  Bachelier  Major  d’une  Colonie,  XV. 
464  & fuiv. 

Bacheliers  : Examen  rigoureux  des  Bacheliers  à la 
Chine  , VI.  188.  Origine  de  trois  Ordres  de 
Bacheliers,  19 r.  Trois  dalles  de  Bacheliers  pri- 
vilégie*. Formalités  qui  précèdent  l'clciftion.  Du- 
rée Se  fiais  de  l'examen  , ibid. 

Bachi , Iles  : erreur  fur  leur  pofition  corrigée  par 
les  Anglois,  XI.  183.  Ile  de  Bachi  ouBashéc; 
par  qui  Se  pourquoi  ainfi  nommée,  410.  Scs 
produélions  , 4 11.  Liqueur  nommée  Bachi,  Se 
fes  qualités,  41  3. 

Bathian  ( Boa  de  ) , Ile  , que  les  Mariniers  nom- 
ment Haléboling  3 Sa  forme  Se  fa  fituacion  , 
II.  142.  Elle  cft  ruinée  par  les  guerres  Civiles 
que  les  Flamands  Se  Efpagnols  y entretiennent. 
La  Rade  de  cette  Ile  fc  nomme  Amafan  , ibid. 
Elle  cft  du  nombre  des  Moluques.  Produ&ion 
du  Girofle  dans  cette  Ile,  I49.  Cette  Ile,  an- 
ciennement nommée  Seque , VIII.  337.  Ile  de 
Bachian  , 363.  Fort  de  Bachian  ,372.  Ce  qu’un 
Auteur  rapporte  de  Bachian  , 400. 

Bachian  ( Tavalli  ) , voy.  Tavalli-Bachian. 

Bachicao  ( Fernand)  , Commandant  d'artillerie 
XIII.  130,  1 a t & 1 61.  Bachicao  & les  Dé- 
putes partent  fur  un  Vai  fléau  , 163.  Ils  s’empa- 
rent de  la  Flotte  du  Viceroi  à Tumbez.  Rigueur 
de  Bachicao  à Panama  , ibid.  Cité  , 167,  197. 
& fuiv . 

Bickc  ( Rivière  de  ) , XIV.  366. 

Backcbackc  , nom  de  Nains  ou  Pygmées  , IV.  6ot. 

Baeker  ( Robert  ) , Fadeur  d'un  Vaiflcau  Anglois, 
écrit  une  Relation  du  Voyage  de  William  Ruc- 
rcr  , I.  161  6*  fuiv.  Il  fait  un  Voyage  en  Gui- 
née , 263.  Diipofitions  de  ce  Voyage  , ibid. 
Sous  fa  conduire  les  Anglois  prennent  un  Bati- 
ment François  , 166.  Malhcurcufe  avanturc  de 
Baker.  Il  cft  errant  fut  des  Cotes  inconnues, 
ibid.  Peinture  qn'il  fait  de  fes  craintes , 267. 
Il  trouve  du  fccours  parmi  des  Nègres.  Scs 
peines  recommencent , ibid.  II  s'adreflc  à d'au- 
tres Nègres,  pour  qui  il  combat  contre  les  Por- 
tugais , 168.  Secours  qu'il  en  reçoit.  U les 
amufe  par  des  cfpétanccs  , ibid.  Il  quitte  les 
Nègres  pendant  la  nuit,  269.  Scs  craintes  de 
la  part  des  Portugais.  Il  tombe  dans  un  de  leurs 
F.tabliflcmcns.  Traitement  qu’il  y reçoit,  ibid. 

Il  fe  fauve  parla  fuite,  270.  Baker  trouve  des 
rcflburccs  chez  les  Nègres.  Il  prend  encore  le 
parti  de  fuir  , ibid.  Autres  Nègres  qu’il  fc  con- 
cilie, 271.  Il  obtient  d’eux  de  l'afliftance.  Scs 
embarras  pendant  la  nuit  , ibid.  Trifte  féjour 
qu'il  fait  paimi  les  Negrcs , 271.  Il  cft  rame- 
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né  en  Europe  par  les  François  , ibid. 

Backovcrts,  arbre  ou  fruit,  III.  171. 

Baco  , Capitale  , X,  391.  Sept  petites  Iles  de  ce 
nom,  XI.  j ij. 

Bacon  ( Nathanaël  ) , jeune  Officier  , Chef  d’une 
révolte  en  Viiginic  , XIV.  481. 

Bacon  ( Roger  ) , Moine  Anglois  , fit  ce  qu’il  dé- 
couvre , I.  p.  ix  de  l'Introd. 

Ba- cotes  , efpccc  d'Impofteurs  , IX.  1I9. 

Badrianc  , Pays  , VII.  105. 

Baéhie  , Province,  VII.  399. 

Bada  , nom  du  Rhinocéros,  voy.  Rhinocéros. 

Badaga  : Mort  du  Roi  de  Badaga , II.  ico.  Ce 
lieu  nommé  auffi  Badaya  ou  Lollongana  , IX. 
57- 

Badagh  fehan  ( Montagnes  de)  , VII.  136.  377- 
Route  de  Badagfehan  , 3 91. 

Badag-shan  , Ville , voy.  Badagshun. 

Badagshun  , Ville , VIT.  39.  Nommée  auffi  Ba- 
dagshan  , 11  3. 

Badajos  , Eveché  , XII.  7**  L’Eveque  de  Badajos 
fufeite  des  concurrcns  à l'Amiral  Cbriftophc  Co- 
lomb , 86.  Cité  , 107. 

Badajos  ( Gutticres  de  ) , Capitaine  Efpagnol , XII. 
4°î* 

Badajoz  ( Gonzalc  de) , Efpagnol,  XIII.  143. 

BaJakschan  , VII.  *77. 

Badakul , Prince,  VII.  164. 

Badalarg  , Village,  X.  83. 

Badan  Kayat , Prince  Tartare  , VII.  41. 

Baddan  , Ville  , voy.  Nckbal. 

Badara,  fit  Chambave  ou  Chombaye  , Ports  de 
Pirates  , VIII.  118. 

Badaya  , Royaume , voy . Badaga. 

Badelpour , Place,  X.  133. 

Badclu  , Royaume  \ fa  pofirion  fie  étendue  , III.  14. 

Badenftein  ( Fort  de  ) , à Boutri  , fit  vue  de  ce 
Fort  , III.  371.  Fort  Hollandois  de  Badenftcyn 
près  Botro  , IV.  13.  Officier  qui  bâtit  ce  Fort , 
ibid. 

Bader-Khan  , Commandant  Perfan , VII.  177* 

Budget  ( Guillaume)  , Irlandois  , écrit  à Bernard 
Cowpcr , fie  pourquoi.  I.  343. 

Badgira  , X.  118  fit  119.  Rajas-Badgira,  130. 

Badhum  , Sciffe  , X.  6 3 &. 

Badillo  , Rivière  , XIV.  409. 

Badiffa  , Royaume  , fit  fon  étendue  , III.  17. 

Badneg  ( Philipp  ) , Anglois  , employé  au  Comp- 
toir de  Bintam  , I.  301. 

Bado  , ou  Boto,  Village  , III.  618. 

Badora  , Place  , VIII.  468. 

Badouins , Peuples  , ainfi  nommés  par  les  Euro- 
péens ,*I.  87.  voy.  Baduirs  ou  Badvis. 

Badoula,  Ville.  VIII.  319. 

Badriga  de  Code , Capitaine  Portugais  , VIII.  1 60. 

Bndt  , Rivière  , qui  forme  grand  nombre  de  belles 
lies , X.  196. 

Badu  , Tartare,  VIT.  34. 

Baduits  , Peuple  , le  meme  que  Badvis  , I.  87. 
voy . Badwis. 
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Badukka , atbriffeau  médccinal  , XI.  £49. 

Badvis  , Peuples  nombreux  fit  Pays  qu'ils  habi- 
tent ,1.  183.  Les  Badvis  attaquent  les  Carava- 
nes qui  transportent  des  provisions  d'Egypte  à 
Koffir  , 189.  Les  Badvis  font  les  Trogloditcs 
Ophiophages  dont  pluficurs  Ectivains  parlent  , 
197.  Pays  que  ces  Peuples  habitent:  leurs  moeurs 
fit  leurs  ufages  , ibid. 

Baerd-Mancrie , PoilTpn  , voy.  Machoran. 

Ëacrcn-F.ilandt  , ou  Ile  aux  Ours  , XV.  U». 

Baer-Sund  , donné  pour  une  lie  , XV.  98. 

Bac/a  , Capitale  , XIII.  37 6. 

Baffa  , Bofo  , ou  Bofou  , Village  , III.  619. 

Baffin  , Capitaine  Voyageur  Anglois , XIV.  6 \ 8. 
Voyage  de  Guillaume  Baffin  & de  Robert  Ry- 
IcthjXV.  146.  Baie  nommée  BaftinVBay,  148. 

Baiiz-Eddin  , Mogol,  X.  118. 

Bafrey,  Port,  III.  61. 

Baft  , forte  de  marchandife  , IV.  371-  Sign.  Cccc. 

liaftjs , toile,  III.  468.  Nommée  auffi  Baftas,  X. 
60. 

Ba-fu  , nom  de  Paîfrcniers  , VII.  380. 

Baga,  ou  Bagos  , Ville,  III.  383. 

Bagadshan,  Ville,  fit  fa  fituation:  Mines  d or,  d’ar- 
genr  fit  de  Rubis  aux  environs,  VII.  11 1. 

Bagagshan,  Ville,  VII.  110. 

Bagakshan  , Ville,  fit  fa  fituation.  VIL  in. 

Bagalattc  ( Montagne  de  ) XI.  473. 

Baganniari , Rivière  , V.  103. 

Bagatao  , Tlace  , XI.  3 U. 

Bagavarc , nom  de  Familles  , X.  177. 

Bagdad,  Ville  6:  Royaume,  I.  ai. 

Bagdac , Place  , X.  195» 

Bagganaga  , Ville,  011  les  Hollandois  maltraités, 
VIII.  467*  Ce  que  c’eft  que  cette  Place  , ibid. 
Etat  du  Gouvernement  , 468.  Mine  de  Dia- 
mans,  ibid. 

Bagge , avec  un  autre  Anglois  , font  charges  d'une 
Députation  , II.  <9. 

Baggs,  Anglois,  entreprend  de  trouver  de  for* 
IV.  71. 

Baghadad,  Ville,  VII.  173.  nommée  auffi  Bag- 
hadod  , 174- 

Baghadod  , Ville  , voy.  Baghadod. 

Bagheris,  Seigneur  , II.  313. 

Raglam,  lieu  confidérablc  , X.  103. 

Baglana  , Province,  X-  133. 

Baglion  , Jciiiitc , voy.  Baglioni. 

Baglioni  ( Louis  ),  Millionnaire  Jefuite  , V.  369, 
Traduélion  de  ce  Père  nommé  , auffi  Baglion, 
VI.  113.  Ciré  , 17 1. 

Bagnagar  , véritable  nom  de  la  Capitale  de  Gol- 
konde  , IX.  351.  Origine  fit  defeription  de  cette 
Ville,  331. 

Bagnan  ( Baie  de  ) , XI.  313. 

B-ignons , Nation  Nègre  , II  *48.  Pointe  de  Ba- 
gnon,'5j8.  Pays  que  les  Bagnons  habitent  y 
393.  Pointe  ou  Talon  de  Bagnon  , III.  7. Pour- 
quoi ainlt  nommé  , ibid.  Langue  des  Bagnons. 
194* 
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Bagoa  , oq  l’Arbre  Je  Dieu  : Planche  ou  figure  Je 
cet  arbre  , VIII.  J t». 

Bagolungo  , Contrée,  V.  tl. 

Bagos,  Village,  8c  fa  lïtuation  , III.  tj  . Comp- 
toir Anglois  dans  cette  Ville  , J70.  Ville  de 
Bagos  nommée  auffi  Baga  , j8[. 

Bagou  , véritable  nom  du  Royaume  de  I'cgu , I. 
114.  voy.  Pegu. 

Bagre  , PoilTon  , IX.  187.  Grofleur  du  Bagte  , 
XIV.  1 jo. 

Baguetor , Rivière  , IX.  419. 

Baguette  divinatoire,  III.  jf. 

Baguerai  ( pas  de  ) , VIII.  }8j. 

Bagui.X.  n1- 

Bahadur , Prince  , VII.  1 84. 

Baha-Felek,  ou  Fclulc . Place  qui  fournit  de  l'eau 
fraîche  : lignification  de  ces  mots,  V 114. 

Bahama,  Canal,  I.  (4a-  On  trouve  de  l'ambre 
dans  les  Iles  de  ce  nom  , II.  J8).  Détroit  de 
Bahama  , III.  4*4.  Longueur  du  Canal  de  Ba- 
hama , XI.  ijf.  Ile  nommée  Bahama  .qui  pa- 
role fubmergée  , .XII.  17 8.  Canal  8c  Ile  de 
Bahama  , 108.  Obfcrvation  fur  ce  Canal,  XIV. 
J78.  Route  du  Canal  à l'Ilc  Saine  Domingue, 
t77.  Ile  de  ce  nom  , XV.  8j{. 

Bahar,  forte  de  Mel'urc  , I.  J 76.  Poids  du  con- 
tenu du  grand  8c  petit  Bahars  , VIII.  if*.  Ce 
que  cette  mefhre  contient  à Mocka  , IX.  5). 

Baharem  , Ile  , voy.  Bahcrcm. 

Bahel  Schulli , arbriffeau  de  deux  efpeccs , 8c  venu 
de  la  racine  , XI.  84t. 

Baherem , Ile , I 87.  voy.  la  note  ( c ) Cette  Ile 
eft  la  même  que  Babrayn  ou  Baharem  , 48.  Les 
Infulaires  de  cette  Ile  équipent  des  Vaiffeaux, 
lot.  Les  Porugais  en  font  la  conquête,  118. 
Baharem  où  fe  p.  client  les  plus  belles  Perles  de 
l’Orient,  IX.  9.  Nommée  auflï  Rahrcn  , XI.  88  j. 

Bahi  , Lac  , qui  donne  fon  nom  à une  grande  Ri- 
vière qui  en  fort , X.  )8o.  Province  de  Bahi , 
"485.  Lac  de  Bahi , )89. 

Bahia  , Place  au  Brelîl , prife  par  les  Hollandois, 
IV.  It.  Bahia  das  Vaccatou  de  Torre , 48). 
Fort  dans  la  Bahia  das  Vaccat , 487.  Baie  des 
Vaches,  V rr.  Pourquoi  ainfi  nommée,  18. 
Bonté  du  mouillage  dans  cette  Baie.  Pourquoi 
appellée  Bahia  de  Torre.  Noms  8c  origine  d'une 
Ville  de  cette  Baie.  Les  Habitans  du  Pays  fans 
Gouvememen-.  Leurs  habits  8c  leur  vie  brutale. 
ibid.  Baie  de  Bahia  ou  de  Manille  , X.  ;8o. 
Trois  palfagcs  dans  cette  Baie,  J 8 ».  Capitai- 
ne de  Bahia,  XIV.  no.  Villes  delà  Capitai- 
ne de  Bahia  , t)t-  Fleuve  de  Bahia  , 408. 

Baht  al  Hend,  nom  de  La  Merde  l’Inde  , I.  toi. 

Bahr  al  Kotzum  , Côte  de  la  Met  rouge,  I.  tôt. 

Bahram-chubi  , fameux  Général  Turc  , VII.  140. 

Bahren  , voy.  Baherem. 

Bahumer,  titre,  III.  418.  Sa  Lignification  , 441. 

Bai,  Limaçon,  X.  874.  Prunier  Sauvage  de  ce 
nom,  appcllé  autrement  Umc-Bos,  XI.  <98. 

Baibokf,  ou  Fufi  , arbre,  XI.  718. 
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Baies , dont  on  fait  de  la  cire  verte , 8c  leur  dé- 
couverte , XIV.  tu. 

Baictte  , forte  d’étoffes  , XIII.  40t. 

Bâtie,  cité  , X.  114.  ibid. 

Batllif,  Rivière  , XV.  {14. 

Baily,  Anglois,  Gouverneur  de  la  Baie  d’Hud- 
fon  , capitule  avec  les  François  , XIV.  8J4. 
Canton  de  Baily  , XV.  60 1. 

Bainha-  Chaque , Officier  du  Roi  de  Brama,  IX. 
4J7. 

Baiumadou  , homme  prétendu  Saint , X.  IJI. 
Bains  célèbres  , V.  184.  Bain  de  la  Montagne 
noire  , 8c  fes  effets  , ibid.  Bains  d'eau  chaude  , 
VII.  (47.  Bains  des  Siamois,  IX.  144.  Bains 
d'Agra  , X.  7f.  Ceux  de  Lahor  , 77.  Bains 
chauds  d'Uriflîgino  , 49t.  Dcfcription  des  La- 
trines 8c  Bains  Japonois  , 80t. 

Baios , forte  de  laine  qu'un  Palmier  produit , X. 

4*8. 

Baitepalli  , X.  Jit. 

Bais , Rivière  , fur  le  bord  de  laquelle  un  Fort  de 
même  nom  efl  élevé,  I.  t;}. 

Bailâguazu,  Lac  , XIV.  tor. 

Baixo  de  Barhocim , nom  d'une  chaîne  de  rocs1, 

IL  4îo, 

Baisos  Je  Domingo-Ramos  , nom  de'plufieun 
Baffes,  II.  4 10. 

Bajay  Dinko,  Tributaire,  III.  )).  Ce  Prince  Nè- 
gre vifite  lobfonà  bord  , 41. 

Bajazct  , orgueilleux  Empereur  Turc  , dont  le 
Thrône  renverfé , X.  ait. 

Bajazcth , Prince , voy.  Bayazid. 

Bak  , Cap  , XV.  104. 

Bakalpour,  ou  Bakclpour,  Place,  X.  I Jj. 
Bakanor,  Place,  X.  I7t. 

Bakar , ou  Buckor,  Province,  X.  195.  Nommée 
auflï  Bakish  , toi. 

Bakaranga,  Royaume,  V.  119. 

Bakanis , principaux  Seigneurs  de  Galam  , II.  84^1 
Bakay-Tombo,  Chef  de  Barrakonda  , III.  )i- 
Bakbcris , ou  Funges , Peuples  d'un  Royaume,  X. 
110. 

Bakelpour,  voy.  Bakalpour. 

Bakcr's-dozcn  , Iles,  XIV.  840. 

Baker ’s- Bay  , Baie,  XV.  8of. 

Bakcfond  , petit  Golfe  , où  les  Hollandois  tom- 
bent dans  de  grands  embarras,  XI.  )ti. 
Bakheter-Zecnin,  Pays,  voy.  Zablillan. 

Bakhira,  Ville,  avec  Univcrftté , VIL  4x4. 
Bakhof,  Voyageur  Ruflîcn  , VII.  t49. 

Bakin  , ou  Uma-Biju  . 8c  Sibcri-Fiju  , pourpier  ; 

XI.  707. 

Bakirgan  , Province  , VII.  149. 

Bakish,  Province,  voy.  Bakar. 

Bakka  ; figure  de  cette  Plante  , nommée  auflï 
Bangua  , V.  188. 

Bakkamcle,  lieu  de  Commerce,  IV  J9t. 
Bakkcley  8c  Bakkelcycr  , Bœuf  guerrier  ou  de 
combat,  V.  18S.  Cet  animal  tctriblc  dans  la 
guette,  178.  ,, 
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.Bakkelug,  nom  de  Boeuf,  V.  nf. 

Pakkovcn  , fruit,  IV.  iji. 

Baknoa  , Bailliage  , voy.  Paunoa. 

IV.  148.' 

Ordre  de  Prêtres  Tartarcs,  VII.  ]i6.  Cha- 
que les  Bakfis  recommandent  à un  Khan 
Taxtarc , 33  9. 

Baku , ou  Muggi  & O-Muggi , noms  de  bled  Se 
dorge  , XI.  707. 

Bal  , Liqueur  , VII.  187. 

Balachaun , aliment  ,&  fa  compoficion  , XI.  66 4. 
Balafcu  , ou  Mulicicn  , III.  U. 

Balafo , inhument  de  Mufiqnc  des  Nègres  j figure 
d’un  Guiriot  ou  Muficicn  Negre  jouant  de  cet 
infiniment , II.  47*«  U11  Nègre  en  joue  excel- 
lemment, 3 67 . Arbre  dont  cet  infiniment  cfi 
fait,  III.  61.  Dcfcripcion  du  Balafo  , nommé 
aufiî  Ballard  , 1 7 J » bfuiv. 
lafagatc , Province,  IX.  39.  Royaume  de  Bala- 
gatc , X.  6c. 

Balaie,  ou  B.ilack  * Ville,  VIL  318. 

Balambaam  , Ville  afliégée,  VIII.  117.  •! 5 y. 
Balances.  Celles  des  Chinois,  VI.  116.  Balances 
pour  la  rémiflion  des  péchés,  IX.  461. 

Balanoy  , Torongil  Se  Damoron , fleur,  X.  418. 
Balannyan  , Officier  Mongol  , VII.  66. 

Balances,  Nation  Negre  , II.  3 *4.  Canton  des 
Balances,  383.  Singularité  de  cette  Nation. Elle 
attaque  un  Brigantin  François.  Raifons  qui  font 
croire  qu’elle  a des  Mines  d’or  , ibid. 
Balafigan,  Ville,  voy.  Yalafagun. 

Balaf-gon  , Ville  , voy.  Yalafagun. 

Balafagun,  Ville,  voy.  Yalafagun. 

BalafTe  , pierre  précicufc  , VII.  J 18. 

Balat  ( Jean  ) , Jéfuitc  : Témoignage  qu’il  rend  , 
VI.  491. 

Balaxiam  , Province  , VII.  $ 18. 

Balaxivo  ( Fort  de  ) , XI.  J « 3. 

Balavan  , & Bombon,  Province  & Baie . X.  J 81. 

Baye  de  Balaxan,  XI.  y 15. 

Balayon  , forte  de  Bois,  X.  416. 

Balbi  { Gafpard  ) , Jouaillicr  Vénitien  , Voyageur, 
VIII.  If  6. 

Bal  boa  , Voyageur,  dont  le  Journal  n’efi  pas  pu- 
blié , XII.  v.  de  V avant-propos.  Origine  de  la 
fortune  d’un  jeune  homme  de  Balboa  , voy, 
Vafco  Nunez  de  , &c. 

Balck  , vov.  Balk. 

Baldak  , Ville,  VIL  *$3.  Royaume  de  Baldakou 
Baydabd,  \i6.  . 

Baldakin  , forte  de  drap  , VIL  ifi. 

Balda  shab,  Prince,  VII.  113. 

Baldaya  ( Gonzales  Alonl'o  ) , Portugais  , accom- 
pagné de  Gilianez  , s'avancent  au-delà  du  Cap 
Bojador,  I.  f.  As  donnent  le  nom  d'Angraac 
Rnyx'os  aune  Cote,  ibid. 

Ballcnflcvc  ou  Baidenfel  ( Guillaume  de  ) , Voya- 
cur  , VIL  < 7 f . Nommé  encore  Otton  de  Ricn- 
ufT  & Baifenfel,  ibid. 

Baldiûoti  x Miflionnairc  Jéfuitc  a IX.  77. 


Baldivia  ( Baie  de  ).  IL  zï6.  Ville  de  ce  nom  , X. 
349.  Rivière  de  Baldivia  , XI.  I04. 

Baldivicflc , entre  ouvertement  dans  un  fore,  XII. 

6 8. 

Baldwin , Gouverneur  Anglois  de  Juida , III.  499. 

Baie  ( Georges  ) , Anglois , va  à Amboync  en. 
qualité  de  Fadeur,  IL  HJ. 

Balcas,  forte  de  Baleine,  IL  400. 

Baleines  , PoilTons.  Elles  font  en  grand  nombre 
fur  les  Côtes  de  la  Baie  d'Angra  de  Santa  Elc- 
na  , Se  fervent  de  nourriture  aux  Habitans  , L 
11.  Ile  de  la  Baleine,  173  Une  Baleine  dévore 
un  Homme,  IL  103.  Baleine  morte  & dévorée 
par  les  Oifeaux  de  Mer  , 313.  Hlcs  font  en 
grand  nombre  dams  les  Baies  de  Saint  Vincent , 
4*4.  Grandeur  des  Baleines,  III.  311.  Combat 
de  la  Baleine  contre  le  Trcshcr  ou  le  Batteur  , 
autre  Monfirc  matin  , 394.  Baleines  nommées 
Souffleurs,  Nord-Kopers,  & Gr.impulT  , IV. 
461.  Une  baleine  fccouc  un  Vaillcau  , 333. 
Une  baleine  heurte  rudement  un  Vaillcau  , 371. 
Baleines  & Souffleurs  attaqués  par  d'autres  Monf» 
très,  573  *.  Pêche  de  Baleines  au  Nord  de  la 
Corée  , VI.  yj  4,  Pcchc  de  la  Baleine  , VII. 
370.  L’ambre  gris  fc  rire  du  ventre  de  la  Ba-, 
Icinc,  ibid.  Nombre  extraordinaire  de  Balei- 
nes, VIII.  1 17.  F.xnnplc  du  bon  naturel  de  U 
baleine  , 119.  Prife  d’une  Baleine  , IX.  490.  Ccc 
animal  inconnu  au  Japon  , ibid.  Grandes  Ba- 
leines , X.  4 ij.  Baleines  à milliers  , 434.  Dé- 
fordresque  caufcnt  les  Baleines  , 6< î.  Baleine 

?ui  produir  l’ambre  gris  , 637.  Comment  les 
aponois  pèchent  la  Baleine  , *71.  Différentes 
cfpcccs  de  Baleines , ibid.  Utilité  de  coures  les 
parties  de  la  Baleine  , 673.  Baie  de  la  Baleine  , 
XI.  43.  Poiute  des  Baleines  , ibid.  Ancienne 
Pcchc  de  la  Baleine  , XV.  87.  Sond  des  Balei- 
nes, 148.  Propriétés  & pêche  des  Baleines,  x8 3. 
Pcchc  Allemande  de  la  Baleine  , 191.  Huile 
de  Baleine,  & Commerce  qui  s’en  fait,  193. 
Poux  de  Baleine  , 197. 

Baley , Ile  , voy.  Bali. 

Balfour,  Capitaine  Hollandois  , arreté  avec  la 
Frégate  qu’il  conduit,  V.  3*6.  & 3*7. 
Balgaray  , Prince  Tarrarc,  VII.  41. 

Balgh  , Place  , voy.  Balk. 

Bail  , Ile  : fa  pofition  , &:  ce  qu’elle  fournit  à Ban- 
tam  , IL  187.  Ile  de  Bali  , VIII.  117.  Deur 
Hollandois  fuivenr  un  Seigneur  de  l’Ilc  , & y 
fonr  rcrcnus,  118.  La  confiance  s'établit.  Vlfitc 
du  Roi  fur  la  Flotte  Hollandoifc.  Situation  de 
cette  lie.  Manche  de  la  forme  de  l’Ilc  de  Bali 
ou  petite  Java,  ibid.  Sa  defetiption  , 119.  Scs 
Hnbitans  & leurs  ufages.  Scs  productions,  ibid. 
En  quoi  elle  abonde  ,150.  Détroit  de  cette  Ile 
nommée  aufli  Baley  , 43*.  Langue  Balie  , IX. 
z6u  Trois  Alphabets  Balis  , entre  les  p.  311 
& 313.  Remarques  fur  la  Largue  Balie,  313. 
Caradcrcs.  Prononciation  > ibtà . & fuiv.  Alpha.- 
bet  Bali,  314. 
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laliga , Prince  , VII.  tt  6. 

Balikala  , ou  Matikalo  , Ville,  II.  117. 

Balion  ( Louis  ) , Pcrc  J é fuite  Millionnaire  , V. 
17  i. 

Bnliquaton  , ( Cap  de  ).  X.  394. 

Bahr,  nom  de plulîcurs  bancs  de  fable , I.  ijf, 
Ba!k  , Ville  * VII.  38.  Cette  Place  fort  puiilan- 
te  1 64.  Nommée  au (Ti  Balkh  , 1 K f . Province 
de  Balk  , 105.  Situation  de  la  Province  de 
Balk  , 110.  Sa  fertilité.  Caractère  des  Habi- 
tant. Elle  cft  diviféc  en  pluficurs  Provinces. 
Defeription  de  la  Ville  de  Balk  , ibid.  Nom- 
mée encore  Balgh  , 400.  Balkh  , Ville  Royale 
des  Uibckst4i4.  Montagnes  de  Balck  ,X.  194. 
Balkh,  Place,  voy.  Balk. 

Ballaford  , ( Rade  de  ).  IX.  <04.  Ce  lieu  célèbre 
par  fon  Commerce  , 6cf. 

Batl.ig.uc  ( Montagnes  de  ) . XI.  306. 

BallarJ  , Inftrumcnt , voy.  Balafo. 

Ballartc  ou  Bellarte  , Gentilhomme  Danois , part 
pour  palier  en  Afrique  avec  les  Portugais  : Il 
cft  tué  au  Cap  Verd,  I,  it  & 11. 

Ballcgatc , Royaume  , VIII.  466. 

Ballcne  , lieu  où  fc  donnent  deux  Batailles,  VIII. 
18t. 

Ballcftcr  , ferme  les  portes  d’un  Fort  à un  Révol- 
té , XII.  68.  Cité  , 81. 

Bal!et;cs*Beck , Village  , III  $10. 

Ballcur  ( le  ) , François,  XIV.  1 97. 

Ballcvillicr , II.  348. 

Ballicpatan  , Place  , VIII.  630.  Defeription  de 
Ballicpatan  , IX.  joo.  Les  François  de  Ballie- 
patan  fc  tranfportcncà  Tilsery  , 50t. 

Bailock , Peuple  , X.  19  t. 

Ballocky  , ancien  Royaume  , X.  193. 

Ballot d ( Guillaume  ),  Anglois  : fa  rclidcnce,I. 115. 
Balloua  , grande  Ville  , X.  85. 

Balocs,  nom  de  petites  Barques,  IX.  384. 

Balon  , Royaume,  voy.  Bulm.  Sorte  de  Bateaux 
de  ce  r.om,  IX.  137.  Bêlons  d’F.tat  magnifi- 
ques , 141.  Combat  de  vîtefle  & prixpropofé 
aux  Balons  de  la  fuite  du  Roi  de  Siam  , 146. 
Planche  ou  formes  de  divers  Balons  Siamois  , 
X74.  Balons  8c  leur  forme  , 17t.  Diverfes  for- 
tes de  Rartons,  176.  Richcflc  des  Balons  d’E- 
' fat , ibid.  Arfcnal  des  Balons  du  Roi  de  Siam  , 
x8z.  Balons  faits  d’un  fcul  tronc  d’arbre  , 
40;. 

Balono  . fruit  , X.  401. 

Balor  gros  Bourg,  X.  r3i. 

Balfa  ( Jean  ) , Général  Efpagnol , XIII.  1x4. 
Balfara  , Place,  VII.  316.  Petite  Ville  de  Balfa- 
ra,  X.  198. 

Ralfas  ( Rio  de  tas  ) , Riviere  , XI.  318, 

Balfc  , forte  de  Bâtiment  de  Mer  , & fa  conftruc- 
tion  , XIII.  1 83.  Commodité  de  ces  Bâtimcns 
& leur  grandeur  , ibid.  Inventions  des  Péru- 
viens pour  les  gouverner,  384.  Utilité  de  cette 
maniruvte.  Surquoi  elle  cft  fondée.  Planche  de 
’ la  forme  d’une  Balfc  ou  Jangade  , ibid. 
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Balfcnfcl , Voyageur , voy.  Baldcnflcvc. 

Balfora  : Pefte  en  cctic  Ville,  IX.  37. 

Balfumcda , Chef  d une  Conjuration  , meurt  dans 
les  tourmens.  Xi II.  a 8 x. 

Baltazar  , Génois,  Maître  dans  un  VailTcau , XIII. 
19. 

Balchafar  ( Dom  ), Capitaine  Efpagnol,  XIII.  193. 
Baltimore  (Cécile  Calvcrt  ),  Myloid  Anglois,  8c 
fon  EtablilTcmenc  , XIV.  477. 

Baltiftan  , Royaume  , voy.  Tibet. 

Baltu,  fils  aîné  d'une  Impératrice  Tartarc  , VII. 
180. 

Balua  , Province,  III.  464. 

Baly  , Ile  , voy.  Bali. 

Balzar,  Tartarc,  VU.  fl. 

Balzar-Oglan  , Prince  Tartarc , VII.  41. 

Balzc  , cl’pccc  de  Barque  Péruvienne  , XUI.  384. 
Balzuna-Balak , lieu,  VII.  54. 

Bamaburinak,  Province,  VII.  149. 

Bainba  , IV.  488.  Duc  de  Bamba  Général  de  Con- 
o , contre  le  Comcc  de  Sogno,  joi.  Couvent 
es  Capucins  à Bainba  , yc  j.  Vilîte  qu’un  Mif- 
fionnairc  rend  à la  grande  DuchciTc  , 504.  Re- 
tour du  grand  Duc  de  Bamba  , J07.  Son  carac- 
tère & fes  ufiges  , ibid.  Le  Duc  de  Damba  ar- 
tère l’Amballadcur  de  Congo  , j6j.  Bamba  la 
plus  grande  Province  du  Royaume  de  Congo  , 
6if.  Seigneurie  de  Bamba  , 616.  Principale 
Ville  de  Bamba,  617.  Richefle  du  Pais.  Force 
des  Habitans.  Puiflancc  du  Seigneur  de  Bamba, 
ibid.  Prétentions  du  grand  Duc  de  Bamba  fur 
les  Oudans  ,618.  Reftitution  qu’il  fait  au  Comte 
de  Sogno  , 6x3.  Duché  de  Bamba  , V.  x.  Can- 
ton de  Bamba  , dans  quelle  Province  , 1 3.  Com- 
ment les  Elépbans  s’y  prennent  en  vie , 80. 
Bamba: ra-Kana  , grand  Pays  , qui  donne  le  nom 
à des  Efclaves  appelles  Rambarras  , II.  jxy.  Se* 
richclfcs,  604.  Les  Nègres  de  Bambarra  font 
les  mrillcursdc  l’Afrique  pour  le  travail,  651. 
Efclaves  Bambarras  au  fcrvice  de  la  Compagnie 
Frauçoife  , IV.  338. 

Rambarras,  Peuples,  voy.  Bambarra-Kana. 
Bambay,  Ile,  X.  83. 

Bambon  , Province  , XIV.  167. 

Bambou,  bois  , voy.  Barabus.  Province  de  Bai»- 
bou  , XIII.  ax8. 

Bambouc  , Royaume,  voy.  Bambuck. 

Bambrongs  , Nation  , & ton  langage,  III.  194. 
Bambuck  , Royaume  , II.  41R.  Il  cil  riche  en  Mi- 
lles d’or  , 447.  484.  Riviere  qui  craverfe  ce 
Pays  , 4 96.  Premières  tentatives  pour  la  décou- 
verte de  Rambuk  ou  Bambouc  , 633.  Obftaclc 
de  la  part  des  Mandingots.  Autres  obiladcs  , 
ibid . Mines  de  Rambuk  , 640.  Mifere  des  Peu- 
ples de  Rambuk  , 641.  Utilité  qu’on  en  peue 
tirer  , ibid.  Autres  Métaux  de  Bumbuk  outre  fes 
Mines  d’or , 644.  Autres  productions  , ibid.  Lu- 
mières qu’on  a fur  l’étendue  & la  fituation  de 
ce  Pays  , 647 . Gouvernement  de  Bambuk.  Le 
Pays  cft  fore  peuplé  , ibid.  Il  l’eft  moins  a« 
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centre.  Ration  qu’un  Auteur  en  apporte,  6+6.  Banchilin  , fruit,  X.  414. 

Bambuck  , III.  6 19.  Bancok , Ville  f IX.  13  7.  Changemens  arrivas  dans 

Bambuk-Tulu,  voy.  Bataulr.  ' cette  Ville  , 19Ç.  Les  troupes  Françoifes  pren- 

Bambutos  , cfpcce  d Abeilles,  VIII.  347.  nenc  pollcflion  de  Bancock  , 198.  Cette  Ville 

BamVus , fo>tc  de  bois.  III.  339.  Il  cft  aufli  nom-  nommée  aufli  Fou,  x 3 8.  Scs  Jardins  , ibid.  hu- 


mé Bambou  , V 463.  Royaume  de  Bambus. 
voy.  Tyco  cho.  Cannes  de  Bambous  & leur 
ufage  , VI-  63.  Propriété  de  l'eau  qui  fort  de 
la  Canne  de  Bambou  , 71,  Cannes  de  Bambous 
quarrecs,  83.  Propriétés  de  la  Canne  de  Bam- 
bou , autrement  nommée  Chu  tfc  , 479.  Li- 
queur tirée  du  rofeau  nommé  Bambous  , VIII. 

3 38.  La  Plante  de  Bambou  nommée  aufli  Vou- 
lou  3c  Mambou.  Bambou  du  Japon  , X.  66 1. 
Ile  de  Bambou  , XI.  180.  Rofeau  de  Bambou 
nommé  aufli  Mambou  , 3c  fes  vertus  médeci- 
raies,  *41.  Province  de  Bambou,  XIU.  118. 
Deux  cfpcces  de  Bambou  , XIV.  107. 

Bamian  , Place.  VII.  $4.  Citée  , X.  104. 

Ban  , Chef  Hollandois  , tué  , VII.  170. 

Banale  , fruit  : Sa  couleur  , forme  3c  douceur , III. 
170, 

Banana,  fruit  , le  meme  que  la  Banane,  voy.  Ba- 
nane. 

Bananas , Iles,  voy.  Bananes. 

Banane  , prife  pour  le  fruit  défendu , & où  elle 
croît,  II.  9.  )f».  Divers  noms  du  Bananier 
& de  fon  fruit , III.  17  t.  Différence  d’opinions 
fur  la  nature  du  Bananier  , ibid.  Sa  hauteur  3c 
fes  propriétés,  17t.  Sa  naiflancc  3c  fes  progrès, 
»7J.  Son  fruit,  fa  figure  & fes  qualités,  ibid. 
Renouvellement  du  Rananier , 174.  Les  Efpa- 
nols  prennent  la  Banane  pour  le  fruit  défen- 
u , ibid.  Poiflon  nommé  Banane  , 3c  fa  figu- 
re : voy.  la  planche  3 il.  Le  Bananier  pris  pour 
les  Moufcs  d’Egypte  ou  de  Syrie , V.  70-  Ba- 
nanes de  divcrics  foitcs  , VIII.  608.  Prodigieu- 
fes  grappes  de  Bananes  , X.  4 39-  P°ur  1e*  figu- 
res du  Bananier  3c  de  la  Banane  des  Indes,  voy. 
la  planche  , XI.  648.  Figueira  ou  Bananier  des 
Indes  , *49.  Rivicre  des  grands  Bananiers  , XV. 
5*7* 

Bananes  , Iles.  Blancs  qui  s’y  établirent , III.  484» 
494.  Ces  Iles  nommées  aufli  Bravas.  Ce  que  four- 
nit la  plus  haute  de  ces  Iles , 569.  Iles  Bana- 
nas,  39 J. 

Bananier , arbre  , voy.  Banane. 

Bananos , aibrc , efpccc  de  Platanes,  XIV.  104. 
Banante , fruit  ou  arbre,  III.  171. 

Banapo  , Village,  V.  333. 

Banaron  , Place , X.  1 3 3 • 

Banarou  , Place  , IX.  337-  Banarou  très  belle  Vil- 
le , X.  1 3O.  Pagode  de  Banarou  , ibid.  Tom- 
beaux de  Banarou,  133. 

Banca  (Détroit  de  ) , où  un  Ambafladcur  Fran- 
çois échoue,  IX.  itfo.  Ile  de  Banca  , 443. 
pane  du  François , nom  d’un  écueil , III.  46 1.  Banc 
François,  IV.  4*3. 

Rancclos  y Carillo  ( Dom  Hicronimo  ), écrit  une 
Relation,  X.  }7** 


bliflement  à Bancok,  XV.  491. 

Bancou,  fruit,  IX.  no. 

Bancs  de  Sable.  Voycx-les  chacun  à fon  article 
particulier.  Bancs  de  fable  aux  environs  d’Al- 
momuski , I.  133.  Ecueils  3c  bancs  de  fable  au 
long  des  Côtes  de  la  Mer  rouge,  136.  Banc 
dangereux  pour  la  navigation  , 174.  Dans  la 
Baie  de  Suaqucn  , 180.  Banc  de  fable  de  dix 
lieues  de  long  , 481.  Ile  formée  d’un  banc  de 
fable  à la  Baie  de  Saint  Augullin , 306.  Bancs 
de  fable  encre  file  de  Pamba  3c  la  Côte  de  Mé- 
lindc  , 333.  Bancs  de  fable  fort  dangereux  qui 
défend  la  Baie  d’Arguim  , II.  4x9.  Figure  d'une 
langue  de  fable  fin  3c  mouvant  appelléc  Pointe 
de  Barbarie,  490.  Bancs  3c  balles  de  l’Ilc  de 
Bulam , 371  3c  37t.  Bancs  de  fable  qui  envi- 
ronnent les  Iles  des  Otfeaux  , 111.  7.  Autre  banc 
de  fable  & fa  ficuation  dans  la  Baie  de  Sierra 
Lcona  ,m.  Autres  Bancs  de  fable  393  Sc  461. 
Banc  de  fable  que  la  baffe  Marée  lailfc  à dé- 
couvert , IV.  441.  Bancs  de  fable  dangereux  à 
l’embouchure  d'une  Rivière,  V.  114.  Banc  do 
Paraccl , VI.  !ioo.  Banc  dangereux  , XI.  41t. 
Bancs  de  Sant'Iago  , XIII.  43  3-  M.  de  la  Con- 
daminc  échoue  fur  un  Banc  de  fable  , XIV.  30. 
Banc  aux  Orphelins  ,7J3.  Dcfcription  du  grand 
Banc  de  Terre-Neuve  , 753.  Banc  nommé  Ja- 
quet,  7 \6. 

Banda,  Ville  , 3c  fa  poficion  ,1.  34.  Produc- 
tion du  Pays  ,83.  L’Ile  de  Banda  repréfen- 
téc  comme  un  Paradis  terrclirc,  113.  Sa  fi  tu  a- 
tion,  4 10.  Double  entrée  du  Port.  Caraéicre 
des  Habitans.  Vent  3c  climat  de  Banda.  Les 
Anglois  y tombent  malades  , ibid.  Poids  3c  mc- 
furcs  de  Banda  , II.  184.  Iles  qui  portent.  le 
nom  de  Banda,  6c  leut  production  , 187.  Ne- 
ra  Ville  Capitale  de  111e  de  Banda, VIII.  119. 
Guerre  cruelle  entre  cette  Ville  3c  une  autre. 
Barbarie  des  vainqueurs  , ibid.  Planche  ou  figu- 
res des  Iles  de  Banda  . 397.  Planche  de  la  fi- 
gure du  Fort  Hollandois  de  Pile  de  Banda  , 
398.  A quelles  conditions  les  Hollandois  font 
la  paix  avec  les  Bandanois  , 399-  La  guerre  fe 
renouvelle  à Banda  , 401.  Volcan  de  Banda. 
Les  Hollandois  maltraités  dans  cette  Ile  , 436. 
Iles  de  Banda  , XI.  119. 

Bailla ju  , ou  Bansju  , gros  Village,  X.  510. 
Bandar  Kalium  , lieu  de  la  Côte  d’Abyflinic , II. 
83. 

Bandar  ( Scha  ),  Officier  Indien  , voy.  Bander 
( Scha  ). 

Bandar-Zcada , Ville  des  Abyflîns  , II.  84.  Safi- 
tuation  ,83. 

Bandcl , Fore , établi  par  les  Portugais  au  Royau- 
me de  Cambayc,  I.  140.  Port  de  cette  Place, 
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nommée  suffi  Bandclké  & Comoran , IX.  87. 
Ville  de  Bandcl , XI.  178. 

îandciké  , Tort , voy.  Bandcl , Fort. 

Bander  Abafly  , Place  & Ton  Port,  IX.  8.  319. 

Banderas  (Rio  de)  , Fleuve,  XII.  14 9. 

Bander-Bana  , Village  , IX.  j8l. 

Bandcrmachcn  , Place.  VIII.  147. 

Bander  (Scha  ) , titre  d’O Aciers  Indiens  : Faveur 
dont  un  Scha  Bander  honore  un  Anglois  par 
ordre  de  Ton  Prince  , I.  370.  Nommés  auifi 
Scha-Bandar,  374.  Intégrité  admirable  d'un  de 
ces  Offic.  appcllés  encore  Cha- Bander , IX.  334. 

Bandes  ( Côte  des  fi*  ).  voy.  Quaqua  ( Cô:c  de  ). 

Bandi  : Dangers  au  mois  de  Juin  fur  la  Moraux 
environs  de  la  Rivière  de  Bandi.  IV.  430.  Canot 
qui  appartient  au  Roi  de  Bandi.  Pointe  de  Ban- 
di , Aid.  Difeours  du  Frère  du  Roi , 41 1.  Vifi- 
te  que  le  Roi  rend  à bord  aux  Anglois,  431. 
Prélcns  que  ce  Prince  reçoit  des  Anglois , ibid. 
Feftin  que  les  Anglois  lui  donnent,  413.  Carre 
des  Rivières  de  Bandi  & de  Kalabar  dre  fiée 
par  un  Pilote  , 437.  Pointe  & Ville  de  Bandi , 
& à quoi  on  les  reconnoxc  , 44 6.  Grand- Bandi , 
ibid. 

Bando  , Province  , X. 

Bandor  , Ville  , & fa  fituation  , 1.  34. 

Bandora , Flace  que  Manuel  d’Albuqucrquc  fou- 
iner au  rribur  , I.  13a.  Fortcrefic  de  Bandora, 
XI.  471.  . 

Bandou , petite  Ile  , VIII.  113. 

Bandur  , luccede  au  Trône  de  Cambaye , I.  131. 
Marque  de  reconnoifiancc  qa'il  donne  à Muf- 
rapha  , ibid.  Traité  de  paix  qu'il  fait  avec  le . 
Portugal,  13 3. II  cft  fccouru  parles  Portugais 
à qui  il  promet  de  bâtir  un  Fore  à Dia  , ibid. 
Il  cft  tué  en  nageant  & fon  corps  coule  tout 
d'un  coup  à fond  , 136.  Ce  Piincc  avant  fa 
mort  cherche  à fccouer  le  joug  des  Portugais  , 
137.  Mahmud  lui  fucccdc  , 138. 

Bandura  , arbre  , Üc  fa  graine  , XI.  641* 

Bancizik  Idikut , Khaq  d'une  Tribu  Tariarc  , VU. 

Bangaye,  (Ile  de  ).  I.  y 10.  Careflesque  lcslnfu- 
Jairesdu  Pays  font  aux  Anglois  , 51  x.  Raifon 
qui  fait  fuir  le  Roi  de  cette  lie  , 547. 

Bangayo  , Port  maritime  , III.  418. 

Bange-Huck,  chemin  foit  dangereux,  V.  133. 

Bangham  ( Nicolas  ) Anglois  , laific  à Surate  pour 
veiller  à la  confcrvation  des  Marchandées , II. 
Cf. 

Banghets , nom  de  l'Indigo,  VIH.  tfry. 

Bangi , forte  de  vin  de  Palmier,  III.  139.  Un 
Marchand  de  Surate  , nommé  Bangi-Ravadas , 
tire  dcprccicufcs  richeficsdc  Madagascar,  VIII. 
<xo. 

Bango  ( Riviere  de  ) , IV.  48  t. 

Bangonsf  Montagnes  de)  , IV.  481. 

Bangua-Indorum  ou  Dakka , Plante , V.  Jov. 

Danguc  , nom  que  les  Nègres  donnent  au  Toivre 
de  Guinée  qui  croit  à Sicira-Lcona  3 III.  *14. 
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Defeription  de  la  Plante  qui  le  produit , ibid. 
Où  croit  cette  drogue,  VIII.  119. 

Banguenin , Fontaine  qui  fournie  de  l'eau  à Goa  , 
VIII.  z6  4. 

Banhas  , Ile  , & fa  position  , I.  430. 

Bani  : Territoire  & Village  de  ce  Canton  , IV. 

44 

Badianes  , familles  des  Indes  ,1.  131.  Pluficurs 
Chefs  Banians  propofent  des  voies  d’accommo- 
dement aux  Anglois  , II.  19  Pas  s de  Uaniancs , 
VIII.  478.  Principale  Mofquéc  de  Banians,  X. 
64.  Chagrin  donne  aux  Banians , 77.  Onction 
jaune  des  Banians,  iyt-Caradcre  général  des 
Banians,  160.  Tribut  qu'ils  paient  aux  Empe- 
reurs Mogols.  Leur  manière  de  fc  vêtir  , lbtd. 
Agrc mens  des  femmes  Baniaucs  , 16  r.  Educa- 
tion & mariages  des  Banians , ibid.  Autres  tria- 
ges des  Banians,  t6i. 

Banians , voy.  Baniancs. 

Banica,  Ville  & Ile  de  ce  nom,  VIîI.  147. 
Bani-Marins,  Peuples,  I.  3. 

Banjaimafiîn  , Place , dans  l'Ue  de  Bornéo  , II. 
179.  Commerce  qui  s’y  fait,  188.  Cette  Place 
bien  fortifiée  , XI.  78.  Port  de  Banjar-Malîin, 
ou  Buyer , 483. 

Banjola  ( Comte  de  ) , mis  en  fuite  , XIV.  109. 
Banka  ( Détroits  de  ) , V.  18t. 

Bank  ne,  ou  Brankatc  , Riviere,  IV.  6 13. 
Ban-keiai,  Village,  IX.  103. 

Banker  , lieu  dangereux,  XI.  77. 

Ban-Kiebianc , Village,  IX.  204. 

Bankifeb.  Sa  fituation,  X.  196, 

Bankok , Place,  & fa  fituation,  II.  102. 

Banks,  Secrétaire,  III.  78. 

Banna,  Riviere,  IV.  378.  Siç.  Dd  dd. 

Bannis.  Anciennes  Ecuries  qui  fervent  de  demeure 
aux  Bannis,  V.  ii«.  Miflionnaiics  bannis  arri- 
vent à Canton  : ordres  qu'ils  y reçoivent , 408. 
Banificmcnt  des  malfaiteurs  à la, Chine,  VI. 
438. 

Bancs  ( los  ) , Riviere  de  , XIII.  369.  Deux 
Villages  de  ce  nom  , 601  & <03. 

Bnnqucfallc,  édifice,  V1U.  z6i. 

Banquo  ( Rio)  , III.  369. 

Banla  ( Samani  ) 5 fa  fou  mi  Aon  , IV.  481. 

Bansjo  , ou  Toogaras,  Poivrier,  XI.  703. 

Bansju  , ou  Bandaju  , gros  Village  , X.  310.  Pro- 
vincç  de  Bansju,  autrement  nommée  Farima. 
Sib 

Ban-foan  , Village  , IX.  103. 

Bantam  , I.  117.  Le  Roi  de  Bantam  ’afliége  Ma- 
laca.  Les  Portugais  le  forcent  de  fe  retirer,  114. 
Bantam  Ile  bien  fortifiée.  Sa  circonférence  , 
123.  Sa  Rivière  cftacadée.  Di  fg  race  des  Por- 
tugais devant  cette  Ile  , ibid.  Les  Anglois  y font 
bien  reçus  , 397.  Ptéfern  du  Roi  a l'Amiral 
Anglois,  399.  Une  autre  Flotte  Angloifc  arri- 
ve à Bantam,  406.  St  a ration  de  cette  Flotte 
à Bantam  , 409.  Colth.  ift  Anglois  revient  à 
Bantam,  4 11.  U y retrouve  deux  Yaificaux  de 
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la  Flotte.  Les  Anglois  en  partent , ibid.  Lettre 
du  Roi  de  Bantam  au  Roi  d'Angleterre , 409. 
Defeription  de  Bantam  , 414.  Ville  Chinoife 

Îtcs  de  Bantam  , ibid.  Ordres  que  Lancaftcr 
ai jTc  à -Ton  départ  de  Bantam  , 4(8  Incendie 
de  Bantam  , 419.  Arrivée  de  neuf  Vailfcaux 
HoIIandois  à Bantam  , ibid . L’Amiral  de  Ban- 
tam favorife  les  Anglois  , 410.  Un  Seigneur 
Javan,  exerçant  la  charge  de  Protc&cur  à Ban- 
tam , cft  appaifé  par  Scot  Anglois  ,41*-  Pour- 
quoi il  régné  tant  de  défordre  à Bantam  , 414. 
Le  Protecteur  de  Bantam  extorque  de  l'ar- 
gent aux  ADglois  , 416.  Réponfc  de  Scot  au  Pro- 
tcâcur.  Friponnerie  des  Chinois  de  Bantam.  Les 
Anglois  forces  de  fatisfairc  l'avarice  du  ProtcCL 
ibid.  Accident  funefte  arrivé  à Bantam , 417. 
Divers  meurtres  d’un  Mulâtre  à Bantam.  Dé- 
teftable  entreprife  contre  les  Anglois  a Bantam, 
418.  Affreux  caractère  des  Javans  & des  Chi- 
nois de  Bantam,  4*0.  Les  Anglois  fc  juftificnc 
devant  le  Roi  , 43  t.  Les  Anglois  élaigillcnt 
leur  terrein  à Bantam  ,431.  Monopole  du  Pro- 
tecteur. Vieille  Dame  de  la  Cour  appclléc  com- 
munément la  Reine  de  Bantam.  F.llc  prend 
parti  pour  les  Anglois,  ibid.  Bantam  menacée 
d'une  guerre  Civile  , 494.  Le  Roi  de  Jaeatra 
vient  au  fecours  de  celui  de  Bantam , ibid.  In- 
cendiaire arrêté  , 4 36.  Une  Flotte  Angloifc 
arrive  à Bantam  dans  un  trifte  état , ibid.  VA- 
mirai  de  cette  Flotte  fe  préfentc  à l'Audience 
du  Roi,  437.  Circoncifion  du  Roi  de  Bantam  , 
4î8.  Divers  ufages  de  cette  fête.  Difciplinc  des 
Gardes  du  Roi , ibid.  Planche  pour  la  vue  de 
la  Circoncifion  du  Roi  de  Bantam,  4; 9.  Jeux 
& fpcélaclcs  de  la  cérémonie  de  cette  Circon- 
cifion , 4*9.  Le  Roi  de  Jaeatra  prête  homma- 
ge à celui  de  Bantam,  441.  Jour  de  la  Cir- 
concifion , 441.  Retour  de  Middlcton  à Ban- 
ram  , ibid.  Incendie  à Bantam , 446.  Départ  de 
la  Flotte  Angloifc  de  Bantam  , ibid.  Députa- 
tion du  Roi  de  Bantam  à un  Amiral  Anglois, 
477-  Portrait  de  la  Reine  de  Bantam  , jor.  Un 
Vaiffeau  Anglois  arrive  au  Port  de  Bantam  oti 
il  en  trouve  d’autres  de  la  même  Nation  , II. 

1 1 Eta:  du  Comptoir  des  Anglois  à Bantam  , 

& réparations  que  Saris  y fait  , 171  6*  fuiv. 
Terrible  incendie  à Bantam  , 174.  Cette  Ville 
affligée  d’un  nouvel  incendie  , ibid.  6»  fuiv. 
Dépare  8c  arrivée  de  divers  Vailleiux  , »8r. 
Mort  tragique  du  Gouverneur  «lu  jeune  Roi 
de  Bantam  , 181.  Marché  de  Bantam  : Poids 
& mcfurcs  , 18  y.  Marchandées  propres  à Ban- 
tam , 186.  Droits  du  Roi  , ibid.  Pays  d’où 
Bantam  tire  (es  riche lies , 187.  & fuiv.  Com- 
bien le  Poivre  commun  à Bantam,  VIII,  98. 
Préfet»  des  HoIIandois  au  Gouverneur  , 99. 

Ce  Gouverneur  fait  une  vifitc  aux  HoIIandois 
fur  leur  Notre,  ibid.  Il  craint  d’y  être  retenu, 
zoo.  Houreman  rend  fa  vifitc  au  Gouvern.  ibid. 
Etabliffcracuc.  d'un  Comptoir  HoIIandois  à 
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Bantam  , roj.  Le  Gouverneur  prêre  l’oreille 
aux  infinuations  des  Portugais,  104.  Lettre  du 
Gouverneur,  108.  Defeription  de  Bantam,  1 39. 
Sa  defenfe.  Scs  rues  , ibid.  Divifion  de  fes 
Quartiers  , 140.  Edifices  & Maifons.  Palais. 
Quartier  des  Chinois  , ibid.  Places  publiques 
de  Bantani  ,14t.  Grande  Place  8c  grand  Mar- 
ché : fa  defeription,  ibiJ.  Deux  autres  Places, 
141.  Faite  des  Bantamois  , 144.  Colonies  voi- 
sines de  Bantam  , 14 6.  Chinois  de  Bantam  , 
148.  Origine  d'une  monnoic  à Bantam,  ibid. 
Figure  des  Chinois  de  Bantam,  149.  Bâtiment 
de  Mer,  ibid.  Les  HoIIandois  bien  reçus  à Ban- 
tam , 1 86.  Defeription  du  Palais,  ibid.  Favo- 
rable Audience  du  Gouverneur  , 187.  Change- 
mens  qui  obligent  les  HollanJois  de  quitter 
Bantam.  En  quelle  année  les  HoIIandois  !n’y 
ont  point  d’Etabli  B erne  ne  , ibid.  Difflrmilation 
de  la  Cour  de  Bantam  , H?.  Un  Sabandar 
maffacré  à Bantam,  3 8 f.  Divifion  à Bintam, 
J96.  Le  Pangoran  ou  Miniftre  du  jeune  Roi 
de  Bantam  follicité  par  les  Anglois,  prend  part 
à la  guerre  , 471.  Le  Fort  HoIIandois  de  Ban- 
tam cft  nomme  Batavia  , 47  f.  Guerre  des  HoI- 
Iandois avec  Bantam  , 477.  Comptoir  François 
érabli  à Bantam , IX.  1 j.  Palais  du  Roi  de  Ban- 
tam, X.  183.  Monnoic  de  Bantam,  314. 

Bantam  , nom  de  deux  cfpcccs  de  poules , VIII. 
IfO. 

Banrayan  , Ile  , une  des  Philippines  , X.  377. 
Î97- 

Banttaim  , Village,  X.  4*4. 

Bantus  , cfpccc  de  Jafmin  , XI.  71  r. 

Bany  , Canton  , XV.  405. 

Banza  , Pays  , IV.  541.  C’eft  auffi  l’ancien  nom 
de  Saint  Salvador  Capitale  du  Royaume  de 
Congo  j fa  lignification  , 619.  Village  nommé 
Banza  , V.  41. 

Banza-dcla  , marche  à la  tête  de  cinquante  mille 
Peguriens , IL  109. 

Banza  de  Lemba  , Ville  , où  le  Roi  de  Congo 
tient  fa  Cour,  IV.  jf7. 

Banza-Loangiri , Capitale  de  Loango  , IV.  ySr. 
Sig,  I)  d d d. 

Banzas  , nom  de  grandes  Villes , IV.  6 18. 

Bao , nom  d’Efclavcs  Rameurs,  IX.  xji. 

Baol  ou  Baul , Royaume  : Son  étendue  , 8c  tirra 
du  Roi,  II.  477.  Troupeaux  du  Roi  de  Baol , 
III.  X9~.  Biol  ou  J.iin  , 40Î. 

Br  opes,  Poiiloi»,  XIV.  300. 

B.ioruco  ( Montagnes  de  ) , XII.  1I7. 

Baos,  ou  BaWs,  Royaume,  XI.  4M* 

B'.ptrmc.  Celui  de  Bémoi  Prince  des  Jalofs  ,1.  iR. 
Celui  du  Roi  de  Congo  , de  Ion  fils  & dcplu- 
lîcurs  Seigneurs  de  fa  Cour.  Planche  pour  la 
vue  décrire  cérémonie  , 19.  Baptême  d’un  Can- 
ton d’Irlande,  308.  Baptême  de  Mer , II  4^3 
& fitiv.  Témoignage  de  quelques  Voyageurs  fur 
le  Baptême  de  Mer.  Le  Roi  Henri  iv  , & le 
Pere  Labac  Religieux  Jacobin  n’en  (ont  point 
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difpenfés  , ibid.  & fuiv.  Baptême  joint  à la  cir- 
concifion  , III.  1 1 8.  Baptême  de  Mer,  Ig). 
Les  enfans  du  Pays  de  Congo  baptifes  par  de* 
Millionnaires , IV.  497.  Baptême  d'une  belle 
jeune  fille,  301.  Le  Baptême  conféré  à plus  de 
173000  âmes  au  Royaume  de  Congo , 566.  Ar- 
gument des  Nègres  contre  le  Baptême  , ibid. 
Baptême  de  Personnages  du  plus  haut  rang  de 
la  Chine»  VI.  )6i  Bapremes  dun  Prince  8c 
d'une  PrincclTc  , VIII.  181.  Le  Roi  de  Soppen 
reçoit  le  Baptême  , X.1  471.  Le  Roi  de  Sion 
bapiifé,  ibii.  Circonflancc  du  Baptême  de  Mer, 
XL  561.  Indiens  baptifés,  XII.  3 6. 

Baqualor,  Ville,  & fa  ficuation,I.  34. 

Bar,  PoilTon;  pourquoi  ainfi  nommé, II. 435. 

Bara  , tieu  où  De  l’Ile  fuppofe  la  communication 
de  la  Gambra,  III.  ix. 

Baracoa  , Cap  , voy.  Alfomption. 

Barafet  , Rivière,  III.  17. 

Barak,  Prince,  VII.  itfj.  Il  prend  le  nom  de  Jc- 
lal-addin  , 113. 

Barakonda  , II.  498.  Roc  de  ce  nom  , 33  t.  Cata- 
ractes de  Barakonda  , III.  11.  Port  de  ce  nom, 
31.  Barakonda  pillée  une  féconde  fois,  60.  Bar- 
rakonda  cnfcvclic  dans  fes  ruines  6 3.  Chute 
d’eau  ou  Cataraélc  de  Barrakonda , 8c  fa  def- 
crtption,  63. 

Barakota  , II.  498,633.  Barakotta , cité, III.  xi. 

Baramaga , II.  499. 

Baramoulay  « miracle  de  ce  lieu  , X.  1 13.  Ouver- 
ture du  Baramoulay,  114* 

Bara  moulé  , Montagne,  X.  107*  108. 

Barancos  , filions  , lieux  où  naitfent  les  Serins  » 
II.  X4I. 

Barangué  ,Cour  de  Jufticc  , X.  410.  C’eftaulfi  le 
nom  d’un  périt  Etat  >414. 

Barania  ( Rivicre  de  ) , XII.  477. 

Baranqua  Si  Guarmei , deux  Ports.  X.  3 31. 

Baramola  , lieu  confacré  , VI.  393.  Royaume  Je 
Barantola  » voy.  Tiber. 

Baraquan  , Fleuve,  XIV.  339. 

Barar , Province,  X.  133. 

Bara-fakcb  , Prince  tué  dans  uncaélion  ,IX.  619. 

Baratto  ( François  ) , fucccde  au  Gouvernement  des 
Indes  , IX.  493. 

Barba  , reçoit  un  ordre  d’arrêter  Cortex  , XII. 
137.  Le  meme  nommé  Pierre  de  Barba,  cité, 
387.  Cité  408. 

Baibade,  Ile,  III.  39*.  Ouragan  terrible  à la  Bar- 
bade  , 397.  Pelle  qui  l’infcélc , ibid.  Ile  de  la 
Barbarie,  XIII.  4.  Voyages  & premier  Etabli  f- 
fement  des  Anglois  à la  Barbade  , XV.  393. 
Par  qui  decouverte.  Ce  qu’on  fait  fur  fon  ori- 
gine, ibid.  Carte  de  Pile  delà  B.irbadc  , 396. 
Culture  de  Pile  397-  Elle  s'accorde  & fc  forti- 
fie , ibid.  Divifton  de  Pile  , 398.  Dureté  des 
Anglois  de  la  Colonie  pour  leurs  Nègres.  Conf- 
riration  des  Nègres  , ibid.  Progrès  de  la  Co- 
lonie , 399.  Defeription  de  Pile,  600.  Ecolîc 
de  la  Barbade  , 60  j Edifices  de  l'Ile  , 6 03.  Son 
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climat,  606.  Son  Gouvernement,  ibii.  Milice 
8c  revenu  du  Roi  , 607.  NoblefTe  des  Habi- 
tans,  ibid.  Habitans  & Nègres , 609.  Di  ver  fes 
liqueurs  , 6n  Commerce  de  Pile  , 6 14.  Dom-< 
mages  caufés  à l’Ile  par  les  François,  617.  Au- 
tres obftacles  à fon  Commerce  , ibid. 

Baiba-mirza  , tue  un  Chef  de  Conjurés  , VIL 
183. 

Barbara  , Ville  , prife  3c  brûlée  par  les  Portu- 
gais, I.  113. 

Barbara  ( Rio  S.  )IV.  419.  Cette  Riviere  nommée 
aulfi  Santa  Barbara  ou  Rio  Mens,  441- 

Batbaran  , ancien  Domciliquc  du  Marquis  Pom 
François  Pizairc  , fon  zèle  3c  fa  fidelité  , XI II. 

114. 

Barbares , voy.  Barbarie. 

Barbarie.  Premier  Voyage  des  Anglois  en  ce  Pays. 

l.  2 1/.  Férocité  des  Mores  delà  Côtede  Bar- 
barie , II.  433.  Forme  d'une  langue  de  fable 
appeJJcc  pointe  de  Barbarie  , 490.  Barbaire  ou 
pointe  de  Barbarie  , III.  137.  Les  Marchands 
d«  Barbarie  exercent  le  Commerce  du  .Poivre, 
613.  Barbares  noirs,  nom  des  Chinois , VI.  6. 

Barbarigo  ( Antoine  ) , Commandant  de  Gnlcres 
Vénitiennes  , arrêté  8c  mis  dans  une  Tour  d’A- 
lexandrie avec  toute  fa  futte  , I.  144. 

Batbaro  ( Almero  ) , Conful  Vénitien,  cft  arrêté 
3t  enfermé  dans  une  Tour  d’Alcxandtic , I.  144. 

Barbas , Cap,  8c  fa  pofition  , I.  114. 

Barbas  ( das  ).  voy.  Jaquc-l.aho. 

Barbas  ( las  ) , Iles  , voy.  Blaife  ( Baie  de  Saint  )♦ 

Barbafîni , Rivière  , II.  308. 

Batbafins,  Nation,  II.  308.  Les  Barbafins  , cités, 

m.  m*. 

Barba- voalgali , un  des  principaux  Minières  du 
Sirarik , II.  3(6. 

Barbe  , femme  Portugaife  , 8:  fon  courage  , I.  139, 
Ville  de  Sainte  Barbe  , ou  Barbota  Endcha  , XII. 
478.  Mine  de  Sainte  Barbe  , «4 9. 

Barbeau,  Poifion  , III.  3x1.  Celui  du  Cap  de 
Bonne- Efpé rance  , V.  107. 

Barbelé  , ou  Vcrbclc , Rivière,  IV.  £13.  Nom- 
mée aufii  Barbcla , <517. 

Barberin  ( Antoine  ) , Cardinal  , Iralicn  , IX.  11 1. 
Cité  ,113. 

Batbefes , Officier  Portugais  : fes  malheurs  , I. 

4 36.  6»  fuiv. 

Barbefiins  , Royaume.  Son  étendue  , IL  39X. 

Barbier  ( le  ) , François , Iaifle  au  Fort  Saint  Louis 
pour  y commander.  XIV.  6ro. 

Barbiers  : ufage  de  ceux  de  la  Chine  , VI.  11  r. 

Barbinais  le  Gentil  ( la  ) , part  de  Cherbourg  pour 
voyager  autour  du  Monde  , XI.  361.  Cité  , ibid, 
Defeription  qu’il  fait  d’une  Ile  , 363.  Avanrurc 
qui  lui  arrive  avec  quelques  Portugaifes  , ibid. 
Récit  qu’il  fait  d’une  cruelle  vengeance,  364. 
Confpirarion  fur  le  VailVeau,  ibid.  Punition  des 
Conjurés,  363.  La  Barbinais  , mauvais  homme 
de  Mer.  Son  arrivée  à la  Conception  Ju  Chi- 
ly  , ibid.  Grand  nombre  de  François  qu'il  j 
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trouve  , }66.  Il  fc  dégoûte  du  Commerce,  567- 
Son  projet  de  Voyage  , ibid,  Révolte  des  In- 
diens pendant  fon  ftjour  à la  Conception  , }68. 
Son  Voyage  dans  l'intérieur  des  Terres  , 570. 
Route  de  la  Barbinais  , 571.  Récit  d'un  trem- 
blement de  terre  dont  il  cft  témoin  , 57  î-  Cir- 
conflanccs  curicufes  qu'il  obfcrvc  , J 74.  Son 
départ  pour  la  Chine  , /Md.  Explication  qu'il 
donne  de  Ht  trombes  d’eau  , 376.  Rencontre 
de  trois  Vaitîcaux  François  à l'Ilc  de  Guaham  , 
577.  Arrivée  du  Vai fléau  dans  la  Baicd'Emouy  , 
579.  Obfervations  de  la  Bai  binais.  Confcilqu  il 
reçoit  de  traiter  tous  les  Chinois  à coups  de 
cannes  , ibid.  Cité,  580 , 6*  Juiv.  Il  demande 
jufticc  aux  Mandarins  d'un  mauvais  traitement , 
584.  Comment  il  cft  reçu  au  Tribunal,  ibid, . 
Avantage  qu'il  tire  de  fa  Fermeté,  <8ç.  Com- 
ment cette  affaire  fc  termine.  Il  donne  deux 
confcils  aux  Negocians.  Il  fc  retire  dans  un 
Monaflere  de  Bonzes  , ibid.  Parti  qu’il  prend 
fur  les  difpuccs  des  Millionnaires  , 387.  Il  ra- 
conte ce  qu’il  a vu  dans  les  Temples , ibid. 
Témoignage  qu’il  rend  aux  Bonzes,  jyx.  Traits 
curieux  qui  lui  font  racontes  fur  l'Empereur 
Kanihi  , 393.  Scs  obfervations  fur  le  Détroit 
de  la  Sonde  , 198  Confcil  qu’il  donne  aux  Na- 
vigateurs , ibid.  Il  fait  un  voyage  noélurne  » 
600.  Ilchctche  de  l'eau  avec  danger,  601.  Il 
traverfe  placeurs  Rivières  , ibid.  Son  jugement 
fur  les  noix  de  Cocos,  601.  Son  Voyage  dans 
une  petite  Ile  , $0*.  Il  en  vilicc  le  Temple.  Il 
y prend  des  Manuferirs  Arabes  , ibid.  Rencon- 
tre d'une  troupe  d’indiens  , 604.  Nouvelle  vi- 
fitc  de  l'Ilc  , ibid.  Scs  obfervations  fur  l’Ilc  de 
Bourbon  , 6o6.  Son  retour  en  France  , 608. 

BarbolaKndcha,  ou  Sainte-Barbe,  Ville  , XII. 
478. 

Barbos , Rivière  , J.  1*4. 

Barbofa  ( Donna  Beatrix  ) , femme  de  Magellan  , 
XIII  19. 

Barbofa  ( Duartc  ) ,Efpagnol , maflacré,  X.  33}. 

JBarbofa  ' Henri  ) Faéleur  Portugais , IX.  356.  Nou- 
velles de  ce  Faéleur , 337* 

Barbofo  ( Gil  Gonzala  ) , Faveur  Portugais  à Co- 
chin  , I.  6 f. 

Barbet  ( Jean  ).  Où  il  place  la  Ville  Capitale  de 
l'Ilc  de  Madère,  II.  166.  Il  relâche  a l'Ile  de 
Puerto  Santo  , 17*-  Il  cft  cité  ,337,  44*  , 447 
44P  , 47}  , 313  , 6x9.  Circonflanccs  tirées  de 
ce  Voyageur  touchant  la  Rivière  de  Gambra  , 
III.  9.  Sa  direction  pour  l eurrée  de  cette  Ri- 
vière , 10.  Cité,  n.  18.  Ses  remarques  fur  le 
Cap  Verd,  1 34.  Cité,  140»  141  6*  fuiv.  145 
14Ç  , 146 , 164 ,16}  , 169  , 17°  » l76  , *84, 

186,  18S  6*  juiv.  190  , 19}  , ii}  , no. 
M décrit  l’arbre  qui  porte  la  noix  de  Kola  ou 
Gola  , ai}.  Sa  Defcription  de  Sierra  Leona, 
X19.  ô fuiv.  Où  il  place  le  Village  de  Bagos, 
iM.  Cite  , i}6 , 161 , x6  3 , 169 , 174,  17*  , 
aS8,  198  , 199 , 310 , 314  , jij.  Il  veut  tranf- 


porter  un  Crocodile  en  Europe  , 317  , Cité  ibid. 

& à la  planche  des  Forts  de  Badenftein  & de 
S.  Sebalticn  , 371.  De  meme  à la  Planche  dex 
Forts  de  Cormintin  , de  Manfro  6c  d'Anama- 
bo  , 37j.  Dans  la  Carte  de  la  Côte  depuis  Mina 
jufqu'au  Maure  , 497  » J77  , 60}  , * 10  , 610  , 
611  , 6 il,  *14,  616,  6 17,  618,630,634. 
638  , 640.  Barbot  fc  fait  rendre  les  prefens 
faits  aux  Nègres  ,641.  Cité  641,643.  Objec- 
tion de  Barbot,  IV.  3.  Les  Ntgrcs  lui  a dre  f- 
fcnc  leurs  plaintes  contre  les  Hollandois  ,13, 
O fuiv.  Cité,  16  , zo,  14,  i}  , 19  , 30, 31  » 
M » H , 5}  , 40,  41 , 4i  » 44 • 9&  <•  f ?• 

Sipn.  G.  } 6.  Sipn.G.  }t.  Stgn.  H.  Son  fenti- 
ment  fur  l'air  du  Pays  de  Fetu  , 34.  Sign.H. 
Cité  , }}5/grt.  H.  60 , 61  , 63  , 66  ,67,69, 70* 
71  , 71 1 73  , 74  , 76  , 78  , 81.  Curiotîré  inu- 
tile de  Barbot,  86.  Cité  . 87 , 90  , 93-  Plagiat 
de  cet  Auteur,  9}.  Cité  , 107,  109  6»  Juiv* 
Fctc  donnée  à Batbot  par  les  Nègres  , 13}. 
Cite  ,1366c  137,131  & fuiv.  Opinion  de  Bar- 
bot  fur  la  Noblcflc  des  N’egres,  177-Opiniotx 
de  cet  Auteur  ou  de  Bofman  fur  la  fucccfliorv 
des  Rois  Nègres  , 181.  Cité  , 1848:1 8},  Vi- 
lire  de  Barbot  au  Roi  de  Fourri , 187.  Figures 
de  diveis  inflnimcns  6c  armes  des  Nègres  tiré* 
de  ce  Voyageur , too.  Cité , 103,  >07,113. 
ni  6»  fuiv'.  Figure  qu’il  donne  au  Scorpion  9 
ifo.  Cité,z}i,  6 fuiv.  Marque  de  terre  ob- 
fcrvcc  par  Barbot  à Juida , 176.  Cité,  303 , 308  9 
II*  » 314,  360.  Supplément  tiré  de  cet  Ecri- 
vain, 383.  Cité,  386  6»  fuiv.  Barbot  copie  les 
noms  des  Figures  des  Defcnptions  de  De  Bry  >. 
400.  Son  caraéterc  , ibid.  Cité  , 40}  , 409,  418 , 
414.  Figure  du  Roi  de  Bénin  fuivant  Barbot , 
41  y.  Ce  Voyageur  diflingué  de  fon  ftcrc  par 
le  nom  de  Jean  Barbot  , 416.  Cité  441 , 447  9 
463  & fuiv.  i7f.  Sign.  Ce  ce.  384. 

Barbor  ( Jacques  > , accompagné  de  Jean  Grazil- 
hicr  , fait  un  Voyage  au  nouveau  Kalabar , à 
Bandi  & à Dono , en  qualité  de  Supercargo 
IV.  416.  Départ  de  ce  Voyageur  Se  cours  de  fa 
navigation  , 41-».  Nouvelles  qu’il  apprend  à Fre- 
dcriclviboutg , ibid.  Maladies  qui  le  répandent 
dans  fon  Vaifleau,  418.  Rencontre  d’un  Vaif- 
feau  Hollandois  à Mina.  Cap  Corfe  6c  Anama- 
bo.  Commcncemcns  de  Commerce , ibid.  Na- 
vigation pénible  , 419.  Remarques  fur  la  Côte 
de  Guinée.  Caps  &:  Rivières  fut  la  route  , ibid. 
Batbot  arrive  à la  Rivière  de  Kalabar  , 430,  In- 
formations qu’il  reçoir  d’un  Canot  Nègre.  Le 
VailTcau  entre  avec  danger  dans  la  Rivière  , 
ibid.  Il  mouille  devant  la  Ville  de  Bandi , 431- 
Piflkulcés  pour  le  Commerce.  Conférences  in- 
fruélueufes.  Difeours  du  ficrc  du  Roi  de  Bandi. 
On  s’accorde,  ibid.  Vifitc  que  le  Roi  de  Bandi 
rend  abord  , 431.  La  pcrmiflion  du  Commer- 
ce cft  proclamée.  Prélcns  des  FadFcurs.  Tarif 
des  marchandifes  , ibid.  Feftin  que  les  Anglois 
donnent  au  RoL  de  Bandi  , 433-  Traite  des  £f- 
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claves.  Cherté  des  vivres  & maladies  des  An- 
glois  de  l'Equipage  , ibid  Cité,  441  , 447  , 
448  > 449 ,4fO,  4<)  . 4Tf- 

Barbot  ( Jacques  ) , dit  le  Jeune.  Son  voyage  avec 
Jean  Cafenctivc  à la  Rivicre  de  Congo  &c  de 
Kapinda  , IV.  371.  Introduction.  Qualité  de 
l'Auteur  , ibid.  Son  départ  , r7i.  Evenemens 
de  fa  navigation  , ibid . Suite  de  la  navigation , 
57  J *•  On  arrive  à la  vue  de  la  terre.  Scs  appa- 
rences , ibid.  Barbot  crayonc  la  figure  d’un  Poif- 
fon  nommé  le  Soleil  de  Mer , 374*.  Quelques 
Alatclocs  de  l’Equipage  tentent  de  dcfccndrc  au 
rivage.  Leur  récit , ibid.  Le  Capitaine  defeend 
au  rivage  avec  une  partie  de  fes  gens  : ce  qu’ils 
découvrent  , 573  *.  Embarras  pour  retourner 
à bord  , 376  *,  Cote  qui  s'oflrc  a 1a  vue.  Bar- 
bot  tombe  quatre  fois  dans  les  flots.  Caps  au 
long  dcfqucls  on  pafle  , ibid.  Le  Vailfcau  entre 
dans  la  Rivière  de  Congo,  *77  *.  Edairciffc- 
ment  qu'il  reçoit  des  Negrcs.  Le  Capitaine  (c 
rend  à Sogno , ibid.  Barbot  compofe  la  Carre 
de  la  Rivicre  de  Zaïre  , 181  *.  Le  Vailfcau 
fc  rend  à ICaptnda  , j 7 5.  Sign. C c ce.  Il  arrive 
dans  la  Baie , ibid.  Obfervation  de  Barbot  fur  le 
Pays  de  Kapinda  ,574*  Sign.  Cccc.Triftc  état  de 
fon  Vailfcau  en  partant  pour  la  Jamaïque  , 37;. 
Sig.  Cccc.  Révolte  des  Efclavcs  Nègres.  Mort 
de  l'Auteur , ibid. 

Barbotieres  ( M.  de  ) , Commandant  d'un  Bâti- 
ment François  , rend  fcrvice  aux  Anglois  , I. 
341.  Cité,  XV.  616. 

Barbotinc  , ou  la  poudre  à vers  , VII.  H7* 

Ba: boude  , Ile,  XV.  61  f. 

Barbu,  cfpecc  de  Singes  ainfi  nommée  , & pour- 
quoi, IV.  138. 

Baibue,  Poilfon.  Pourquoi  ainfi  nommé  , II.  4;;. 

Batbufanc,  arbre, & la  qualité,  II. 

Barbuto  ( François  ) , Portugais , Confclfcur  & Fa- 
vori du  Roi  de  Congo , V.  J 6. 

Batka  , Région  à l'Occident  de  l'Egypte , I.  p. 

viij  de  t' Introd. 

Barcalon  , titre  du  premier  Miniftre  du  Royau- 
me de  Siam  , IX.  138. 

Barcelone,  Capitale  de  la  Catalogne,  IV.  jtj. 

Bareelor,  VIII.  nr. 

Bardaava  , ( Fort  de  ).  VIII.  4 69. 

Bardanc  • Plante,  X.  661. 

Bardcci  ( Lopé  de)  , clioifi  pour,  &c.  XIII. 

Baidcücrc  ( de  la  ) , Capit.  de  Vai If.  François,  VIII. 
198.  M de  la  Bardclicrc  Amiral  , t1!.  183. 

Bardes , Château  bâri  pour  garder  le  partage  de  la 
Rivière  de  Gna  ,1.  141.  Pays  de  Bardes , X.  88. 

Bardgie,  Village,  X.  84. 

Bardoas  , Peuples  d'une  Tribu  de  Mores,  II.  6 13. 

Bardoncs,  petite  Rivière,  XIV.  59 3. 

Barc  ( Jean  ),  Ile  , voy.  Jean  Barre. 

Barcira  , Jéfuire  Millionnaire,  III.  138. 

Barck  , Royaume,  III.  jt.  138. 

Barclay  ( Robert  ), fameux  Quaker  EcofT.  XIV.  3 33. 

Barenfx  ( Guillaume  /, Voyageur  Holland. XV.  103 


6*  fitiv.  Effet  de  fon  premier  Voyage  , ro£. 
Son  fécond  Voyage , 107  6*  fuiv.  Cite  , 111  & 
fuiv.  Sa  mort,  119. 

Bareto  da  Sylva  ( Dom  Antonio  ) , Comte  de  So- 
gno  , ou  Songo  , IV.  5 37.  voy,  Songo. 

Baigamara  _ gros  Bourg,  X.  ! 36. 

Bargant,  Domaine  d’un  Raja,  X.  14t. 

Bargaia  , Bourg  , IX.  jof. 

Bar  gu  , Plaine,  VII.  313. 

Barhala  May-Capal , Dieu  des  Infulaires  des  Phi- 
lippines, X.  414. 

Barians,  Tribu  de  ce  Peuple  , VII.  31. 

Barifot , Village,  III.  11. 

Barikala  , More,  fait  préfent  à Brue  d'une  Aigle 
apprivoiféc,  II.  614. 

Bariquiccroeto , Province,  XIV.  393. 

Barka,  Prince:  Voyage  de  deux  Vénitiens  à Ci 
Cour,  VII.  307.  Sa  réfidence , 308. 

Barkah-al  Gorandal  , grande  largeur  de  la  Mer 
d*al  Kolzum  ou  Mer  rouge  , I.  101. 

Barkar,  Chef  d’une  Tribu  More,  II.  $14. 

Barker  ( Edmond  ) , Lieutenant  d’une  Flotte  An-* 
gloife  commandée  par  Jacques  Lancafter  , I. 
319.  Il  fait  la  Relation  de  ce  Voyage,  ibid . 
& fuiv.  11  fc  charge  indifcrctement  d’une  Com- 
mirtîon  dangereufe  ,338. 

Barkhim  , Prince,  VIL  jn. 

Barki  ( Port  de  ) III.  437. 

Bark  -logs , petits  Canots  : Leur  compofition  , IV. 
174  *• 

Barku , ou  Barraku  , Place  au  Pays  d’Agouna , 
IV.  71.  Ville  de  Barku,  73.  Fort  Hollandois 
à Barku , ibid.  Petit  Barku  , 74. 

Barlan,  feuilles  d'arbre  , & leur  propriét.  IX.  |o;. 

Bailoquc,  Officier , XIV.  39- 

Barlovcnto  ,(  Golfe  de  ).  XII.  173.  Iles  de  Bar* 
lovento  , XIII.  138.  Flotte  de  Bailoveuto,  XIV 
J74- 

Barlov  ( Arthur  ) , Voyageur  Anglois  , XIV.  439. 
Cité  , 3*4.  Voyage  de  ce  Capitaine  , XV.  174. 

Barnabé  ( Saint  ) , lie  , nommée  autremenr  Caro- 
line, X.  418.  Port  de  Saint  Barnabé , XI.»3i4. 

B.unacle  , cfpecc  d’Huître  ou  de  Moule  , &c.  III. 
4*4- 

Barnagor,  Village,  IX.  xi. 

Bunaveldt , ou  Birncvcld  , voy.  Barncvclr. 

Barnertablc  , Province,  XIV.  333. 

Barnevclt , Fort,  VIII.  371.  Ce  nom  éctic  Bar- 
ncveld  , 400.  Iles  nommées  Oldcn  Barneveld  , 
X.  43  3-  Iles  Barnevclt,  XI.  toi.  l’IIc  Barne- 
velt,  nommée  aurti  Barnavcldt , par  qui  décou- 
verte, 100  & xoi. 

Barnoly  , gros  Bourg,  X.  131. 

Biro,  Rovaume  , V.  114. 

Bjmch  , Ville  , dans  laquelle  on  accorde  une 
Maifon  aux  Anglois,  X.  13» 

Batoche  : le  Gouvetnem.  de  cette  Place  donné  à 
Muftapha  , I.  131.  Canton  de  Barochc  , XL  68;. 

Barok,  Khan  de  Tashkant,  VII.  171. 

Baron,  Yoyageur , donne  la  Defeription  du  Ton- 
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quin  , IX.  9 r.  & fuiv.  Scs  réflexions  fur  la  mau- 
vaife  politique  du  Tonquin  , 113.  Ciré  , 60 8. 
La  divifion  des  Provinces  du  Tonquin  lut  échap- 
pe , XI.  43 J.  Ciré,  6 77. 

Baron  ( Henri  ) , Sccrctairc  d’Ambaffade  Hollau- 
doife  , V.  1 t?.  178  , 181. 

Barofa  ( Fruéluofo  ),  Portugais,  XIV.  159. 

Barofo  ( Antonio  ) , Capitaine  Portugais  , VIII. 
MJ- 

Barova,  lieu,  X.  61. 

Barques.  Leur  antiquité, I.  p.  j.  de  VJntrod.  Pan- 
gaies,  forte  de  Barques  des  Indes  , jqi*  Les 
Mores  de  Zanzibar  nomment  leurs  Barqxes 
Junko  , î 34.  La  Barque  de  Georges  Roberts 
Anglois  fc  bnfe  contre  les  rocs,  IL  351.  Mul- 
titude de  Barques  à 1 Ile  S.  Nicolas  ,411.  Bar- 
que Françnifc  fubmergée,  jet.  Malheur  arri- 
ve à une  Barque  , III.  93.  Le  Pilote  fc  noie 
avec  un  Facteur.  Avanrurc  de  cette  Barque.  Elle 
péiit.  On  tâche  d'en  (âuver  les  débris  , ibïd. 
Barques  fingulicrcs  , V.  zj£.  Forme  d’une  Bar- 

- que  de  Mffionnaîrcs  , 419.  Barques  habitées 
fur  des  Canaux  , ibid.  Barques  de  Porte , 474- 
Manière  de  vifîrcr  les  Barques  & leur  taxe  , 
480.  Banques  fur  un  Lac  dans  l'intérieur  du  Pa- 
lais Impérial  de  Péking,  VI.  18.  Nombre  de 
Barques  habîréc'.,  7 J.  Barques  peuplées  qui 
forment  une  Ville  flottante  , 96.  Prodigieux 
nomb  c des  Barques  Chinoifes  , 177.  Planche 
ou  vue  de  Barques  Chinoifes  , 103.  Grandes 
Barques  , leur  nombre  de  leur  beauté  , zo8. 
Barques  Impériales.  Man.hc  ou  vue  de  diverfes 
foucs  de  Barques,  ibïd.  Leurs  Deferiprions  , 
X09  Barques  de  Cortège  pour  les  Mandarins 
2 ic.  Barques  de  louage  pour  les  Particuliers. 

• Barques  de  Commerce.  Elnece  de  Galères,  ibïd. 
Laïques  ordinaires  , an.  Barques  qui  fcivcnt 
de  Maifons.  Radeaux  ou  Hottes  de  bois  , leur 
forme  , & comment  on  le-  conduit , ibïd.  Ren- 
contre d’une  Barque  remplie  de  Sauvages  in- 
connus, X.  438.  Fabrique  de  cette  Barque  , 
439.  Navires 5c  Batques  du  Japon  , roo.  Mau- 
vais fort  d’une  Barque  Françoife  , XIV.  611. 

Barra  ( Antonio  de),  Seigneur  Portugais  f Gou- 
verneur de  Cachao,  IL  3/3. 

Barra,  Canton  , dont  le  Roi  oblige  les  François 
d’abandonner  leur  Etabliffcment  d’Albicda  , IL 
4jo.  Limites  & étendue  de  ce  Royaume,  477. 

. Traité  des  François  avec  le  Roi  de  Barra,  &c. 
Î3  6.  Royaume  de  Barra  , 59».  Pointe  de  Barra, 
DI.  7*  Touffe  d’arbres  a ppc  liée  Pavillon  du  Roi 
de  Barra  ,8.  Etendue  di  s Etats  du  Roi  de  Bar- 
ra , ibïd.  Barra  où  eft  l’Uc  Charles  ou  des 
Chiens , 14.  E rendue  du  Royaume  de  Barra  fur 
le  bord  Nord  de  la  Rivière  de  Gambra , 17. 
Droits  du  Roi  de  Barra,  11  y.  Revenus  du  Roi 
de  Parra  & leur  four  ce  , 1*1.  Vifite  que  Smith 
rend  au  Roi  de  Barra  , 479.  Accueil  que  ce 
Prince  lui  fait.  Harangue  du  Roi,  ibid. 

Bairaconjboa  lie  , voy.  Ihanca. 
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Barra  foui  ,11.  3 66.  Manufacture  de  Barrafouls  dan» 
Mie  de  Sant’-lago,  378  , 394. 

Barrakonda , voy.  Barakonda. 

Batraku  , voy.  Batku. 

Barrameda  ( Saint  Lucar  de  ) , Port . XL  yyz. 

Barranca  , XI.  t4f. 

Barrato  ( Manuel  TeUez  ) , Portugais , eft  laiffé 
avec  quatre  Vaiffeaux  à Cochiti  pour  la  fureté 
du  Roi , I.  84. 

Barre  : Explication  de  ce  mot  , III.  ny.  Ce  que 
c’cft  que  la  Barre,  terme  de  Mâtine,  IV.  177. 
Entrée  d’une  Barre  , XI.  431.  Barre  ou  Barra 
grande,  & autres,  XIV.  1x4. 

Barre  { Ile  de  Jean),  voy.  Jean  Barre. 

Baric  ( M.  de  la  ) , Gouverneur  de  la  Nouvelle 
France  , XIV.  707  Cité  , XV.  61  6*  Juiv.  Ce 
Maître  des  Requêtes  , cité  448. 

Barreiras  Vernie  Jus  , nom  que  les  Portugais  don- 
nent à la  partie  d’une  Cote  , III.  619.  Deux 
Montagnes  rouges  appcllécsBarrciras,IV.  376*» 

Barreras  ( Saint  Yflcz-ac-las  ) , Cap,  XL  Ji. 

Barreras- Vetmelhas , Rivière,  IV.  610. 

Barrcrc  ( M.  ) , Poâcur  & Profeffeur  en  Méde- 
cine , donne  des  lumières  fur  la  Guianc  , XIV» 
• 374.  Cité,  ibïd.  & Juiv. 

Barreto  ( François  ) : Fortune  de  ce  Portugais  Se 
Commiflîon  qu’on  lui  donne  , V.  119.  Il  fc  fou- 
met  aux  avis  d'un  Jéfuitc  . ibïd.  Il  envoie  de» 
AmbafTadeurs  au  Monatquc  du  Monomotapa, 
îzo.  Il  refufe  cent  mille  hommes  qu’on  lui  of- 
fre. Sa  fermeté.  Il  entre  dans  Mongas  à la  tête 
de  Tes  ge  ns , ibïd.  Il  reçoit  des  Ambafl’adeur» 
Caffres , an.  Vif  reproche  que  Mondaros  lui 
.fait.  Sa  mort  étrange.  Vafco  Homen  lui  fuc- 
ccde , ibïd. 

Rarretn  ' Il'abclla) , Dame,  qui  accompagne  fon 
mari  dans  une  courfc  de  Mer  , XL  y 18. 

Rarietto,  General  Portugais,  XIV.  ai  y» 

Barrez  , Village  , IU.414. 

lijrricado.Poill’on.bon  & mauvai$,III.  141  bfuivi 

Barrientos  ( Chriftophe  de)  , choifi  pour  le  Voya- 
ge d'Efpagne,  XIII.  143.  Ucftaircté,  144. 

Barring  dwg,  Ville,  III.  St. 

Batiionuevo  ( François  de  ),  à qui  den  ordres  adief- 
iés,  XIII.  110.  Le  commandement  delà  Ville 
de  Los  Reyes  lui  eft  confirmé  , 114.  Il  eft  nom- 
mé au  Gouvernement  de  la  Caftillc  d'or  , ijy. 
Il  entreptend  de  trouver  un  Cacique,  136  6» 
Juiv . 

Barres  , Mifîionnaire  Jéfuitc  , Députe  à Romc,V“* 
3 3 y.  Ciré  y 3 8.  Sa  (niorc , ibid.  Barros , un  de» 
principaux  Ports  de  Sumatra,  IX.  315. Rivière  de 
ce  nom,  338.  Ville  de  B*iros,3  <9  Situât.  & pro- 
dud.  de  Barros.  341.  Ville  de  Barres,  XJI.  478. 

Barros  ( Dom  Antonio  de  ) , Gentilhomme  Portu- 
gais , Gouverneur  deKachao,  IL  yy3  O Juiv. 

Barros  ( Jean  de)  , Hiftoricn  , 1.  n.  Cité  X.  ytfo. 
Il  eft  Hiftoiicn  des  grandes  Indes,  XII,.  ix  de 
d'avant  propos. 

Barruco  ( Montagnes  de  XII.  1 30. 
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Barruhas,  Rivicre  , IX.  44*. 

Barry , Capitaine  Anglais  , 111.49  4. 

Barrys , Singes  prodigieux.  Leur  adrclfe  à prendre 
des  Huîtres  , 111.  ij  j. 

Bars  , nom  d’une  année,  VII.  183. 

Barfabette  ( M.  ) , Piètre  Millionnaire  de  la  Mai* 
Ton  de  Saine  Lazare  de  Paris,  VIII.  $64  , à la 
note{ 7).  Défi  qu’un  Prêtre  Nègre  lui  fait , 543. 

Barfaeuichc  9voy.  Barxaguiche. 

Barfalli  , ou  Borfalo  , on  bien  Brufalum  , Royau- 
me : d'ou  ainfi  appelle  , fon  étendue  & Rivicre 
de  ce  nom  , II.  477.  Ce  Royaume  touche  à 
celui  de  Sin  , 48).  Le  même  Royaume  cité  fous 
les  noms  de  Brufalum  ou  Borfali  ,59t.  Situa- 
tion du  Royaume  de  Barfali  ,111.  11.  Le  Roi 
de  Barfalli  vient  au  Comptoir  Anglois  , 8t. 
Tirannics  que  l’y  vrogn  scie  lui  fait  exercer  , ibid. 
& fuiv.  Retour  du  Roi  de  Barfalli  à Joar  , 85. 
Nouvelles  infultcs  qu’il  fait  aux  Fadeurs.  Il  fc 
laide  conduire  par  Tomba  Mendez  , apres  l’a- 
voir blcfié  d’un  coup  de  moufquet.  Résolution 
des  Fadeurs  Anglois  apres  fon  départ , ibid.  & 
fuiv.  Caradere  d'un  Roi  de  Barfalli,  149.  Sa 
figure  Ôc  fon  humeur  , ibid.  Sa  dureté  pour  fes 
propres  Sujets  , 150.  Gouverneurs  de  les  Pro- 
vinces. Son  principal  Minière.  Régime  de  ce 
Prince.  Ses  trois  frères  , ibid.  Barfalli  un  des 
trois  grands  Empires  fur  la  Gambra,  1 s 8.  Le 

. Tel  fait  la  plus  grande  partie  des  revenus  du  Roi, 
119. 

Barfav  , ou  Peter , Roi  du  Pays  de  Seflos , voy. 
Peter , Roi. 

Barfay  . Rivicre  , la  même  que  celle  de  S.  Jean  , 
III.  6 1 j. 

Batfc  , animal  fauvage  , VII  40  3. 

Barfclor , Ville  ; fa  poniion  , I.  54.  Les  Portugais 
y ont  un  Fore , 14t. 

Batskols  , Nation,  VII.  H». 

Bartan  (Edouard)  , Chirurgien  Anglois,  va  au 
Japon  avec  Saris  , II.  19 1. 

Bartandona , Capitaine  , montant  un  Vaiffeau  de 
Bifeaie , eft  pris  par  les  Efpagnols  , I.  517. 

Barthélemy,  Pirate  , II.  343.  Un  Compaguonde 
Rubruquis  nomme  Barthclcmi  , VII.  x8j. 

Barthélemy.  (Saint  1 , pour  ce  qui  a rapport  à ce 
nom,  Voy.  Barthélemy  ( Rivicre  de  Saint  )■ 

Barthélemy  ( Rivicrede  Sainr  ) , IV.  419.  Cc;te 
Rivière  nommée  aulli  Saint  Barthclcmi  , Saine 
Bartolomeo  ou  Rio  de  très  Hcrmannos , 443. 
Où  l’Apôtre  Saint  Barthélemy  foudre  le  Mar- 
tyre, VII.  194.  Ile  de  Saint  Barthélemy,  XI. 
88.  Cap  Saint  Barthélemy , toi.  Bas-fonds  de 
Saint  Barthélemy  , 164.  Bourg  de  Saint  Bar- 
thélemy , XII.  48t.  Ile  de  Saint  Barthélemy, 
une  des  Antilles,  XV.  471. 

Bar:  tua.  Dcllrudiou  de  cette  glande  Ville  , VII. 

tfS. 

Bartrou  , Place  fur  la  Côte  d'ivoire,  III.  349. 

Baru:  ou  Bcynit  , Port  de  Syrie,  I.  p .vij.  de  l ln- 

uod „ 


MATIERES. 

Baruth , Sac  , VIII.  1 77. 

Baiy  , terme  général  dont  on  difiingue  des  lieu* 
qui  n'ont  pas  de  nom,  X.  83. 

Barzaguiche  , ou  Bcfcgulache  , Ville  & Place  pour 
le  Commet  ce  , I.  344.  Nommée  audi  Barfagui- 
che  & Beüguichc  , II.  447. 

Bafaal , arbre  , Se  propriétés  de  fes  feuilles,  XI. 

44i. 

Bafaim  , Place  , voy.  Bazaim. 

Bafara , efpccc  Je  Bateau,  IX.  4o<. 

Bafartc  ( Dom  Antoine  ) , Commandant  Portu- 
gais , éprouve  la  diüîculcc  que  les  Etrangers  ont 
a partir  de  Canton  , XI.  509. 

Bafaruco  , picce  deMonnoic,  VIII.  158. 

Bafeha,  Village,  IV. 43t. 

Bafehert , Marchand  Hollandois,  VIII.  419. 

Bashah  Al-mollc  , Gouverneur  d’un  Tays,  VII.  48, 

Bashee,  Ve  y voy.  Bachi , Iles. 

Bashra,  Ville,  près  l’embouchure  de  l'Euphrate. 
I.  p-  Vij.de  l lntrod  Le  Roi  de  cette  Ville  fe- 
couru  par  les  Portugais  contre  celui  de  Jazi- 
rat  ,8)i. 

Bafilan  , Ile,  nommée  le  Jardin  de  Sambrangan, 
X.  40t. 

Bafilc,  Anglois,  VII.  x84. 

Bafilic,  forte  de  Serpent,  III.  198.  Plante  de  ce 
nom  , XI.  7x1. 

Bas  kirs.  Nation  fubjuguée,  VII.  38. 

Bafma , Royaume  habité  par  des  Peuples  brutaux  , 
VII.  jM. 

Bafo  , ou  Mu  fa  , Se  Pifang , arbre , XI.  710. 

B a fou  , Place  . III.  344. 

Bjfquc ( Michel  le),  fc  xend  maître  d’un  Navire 
Efpagnol , XV.  390. 

Bafquc  Sebaftien  le  ) , F.fpagnol  , découvre  une 
( ôte  & en  fait  une  Cane  , XI.  3x3. 

BilTains , Fortereffe  Portugaife,  VIII.  13  V. 

Ballain  , ou  Bafiau  , lieu,  111.  431. 

Ballnm-Picolo  , Canton,  III.  344. 

Bafiau  ou  Balfam , lieu,  III.  431. 

Bafic,  infiniment  de  Mufique,  IV.  4 

Balfcfo  , voy.  Bolfum. 

Bafics:  Voycz-lcs  chacune  à fon  article  particu- 
lier. Situation  d'une  Balle  dangereufe  & fan» 
nom  , II.  147.  Balfc  fort  large  fans  nom  , 1 j 1, 
Balles  qui  ferment  l'entrée  de  la  Rivicie  de  Tin- 
da  , III.  tx.  Bafics  qui  arrêtent  Stibbs  , 49. 
Cap  des  Bafics  , f 69  , voyez  la  Carre.  Obfer- 
vations  fur  les  Balles  d'une  Mer,  XI.  114.  Poif- 
fons  de  ce  nom  , 134. 

Baffee  ( Sieur  ) , Command.  de  Vailfeau  , III.  401, 
Ile  Ballet , XV.  i4o. 

Balle-Terre  , Canton  , XV.  3 74. 

Bafîi,  III.  89.  Port  de  BafTî  , 90. 

Baftia  , Province,  VII.  318. 

Balfikar , Prince  Tartare  , VIT.  41. 

Bafiir»  de  cuivre  , Se  figure  de  cet  infiniment  des 
Nègres , IV.  13 4.  Ville  de  Bafiîn  , IX.  6x6. 

Bjfiîs  , Orfèvre  Hollandois  .choili  pour  Diicdcur. 
XIV.  il!. 
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Bafloleeo  ( Saint  Blax  de  ) , Château  redoutable  de 
Goa,  I.  141. 

Baflorac  , Place,  VIII.  619.  Révolution  de  cette 
Ville  nommée  Ballora , IX.  8.  Rétabliflement 
du  Commerce  à BalTora  , 9.  Motifs  qui  obli- 
gent Carré  d‘y  retourner , ibid. 

Battues , ou  Yefluts , Peuples  Tartares  , VII.  ji. 

Bafly  , fruit , VIII.  6 1 j . 

Barta  , forte  d'étoffe  de  l’Inde,  V.  378. 

Bartam , Place,  VII.  181. 

Bartas  , toile  , voy.  Baftas. 

Baflidas  ( Rodrigue  de  ) : Voyage  qu’il  fait  , 8c 
fes  découvertes,  XII.  114.  & fuiv.  Cité  , 1J3. 
Cet  Efpagnol  forme  un  Ecabliffcment  à la  Côte 
de  Sainte  Marthe,  5c  fa  mort,  XIII.  50.  Cité 

Baftic  ( la  ) , Capitale  de  Plie  de  Corfe  ,IV.  518. 

Ballion(Cap  du),  XV.  106. 

Barton  , Prince  , voy.  Kaldan. 

Bartonade  , voy.  Pan  tfc. 

Baftorfis , Peuples,  VII.  ip.  Ce  Peuple,  nom- 
mé auflî  Baftorci* , fubjugué  , zp. 

Bata  ( Baie  de  ).  IV.  4fj. 

Baca  , Ile,  5c  fa  pofition  , 1. 4 p. 

Batacallor  , Fort  Hollandois  en  ce  lieu  , VIII.  6 J J. 

Bataclnna  , Ile  , voifinc  des  Moluques.  Ce  qu'elle 
produit,  I.  iif.  Production  du  Girofle  dans 
cette  Ile , II.  149. 

Rataham  , Ville,  IX.  339. 

Batailles. Une  entre  les  Mores  5c  les  Portug.  I.  % 1 j. 
Trois  Rois  Nègres  tués  dans  une  Bataille,  II. 
*07.  Plufieurs  Batailles  entre  les  Nations  du 
Pays  d'iflini , III.  414.  Description  des  Batail- 
les des  Necres , IV.  101.  Bataille  où  un  Roi 
Ncgrc  périt  gloricufcmcnt  , 167.  Monument 
d’une  Bataille,  jp.  Chtîcurs  Batailles  entre  le 
Roî  de  Congo  5c  le  Comte  de  Sogno,  $tz, 
O fuiv . Ordre  de  Batailles  à Angola  , V,  40. 
Bataille  dont  le  fucccs  indécis  , VII.  6 . Les  for- 
ces d'un  Prince  Kalmuk  ruinées  dans  une  Ba- 
taille, 9.  Bataille  fanglanre  entre  des  Princes 
Tartares,  j«.  Suite  d'une  Bataille  ,188.  L’Em- 
pereur de  la  Chine  fc  plaît  à voir  une  Bataille 
feinte,  j 6;.  Premières  nouvelles  d’une  Bataille, 
600.  Circonstances  de  cette  Bataille  ,601.  Dé- 
tail de  la  Bataille  , 60t.  Récompcnfcs  accor- 
dées aux  Soldats  qui  ont  gagné  la  Bataille  , 

5 11.  Cond  rite  des  Siamois  dans  les  Batailles  , 
IX.  af9.  Bataille  fanglanre  , ézi.  Bataille  en- 
tre les  Efpagnols  au  Pérou,  XI  {49.  Détail  d’une 
Bataille  cmre  lesCartillans  5c  les  Hafcalans  , 
XII.  196.  Bipartie  des  Salines  entre  deux  Partis 
Efpagnols  , XIII.  loo.  Bataille  de  Chupasen- 
tre  les  Efpagnols,  izf.  Bataille  de  Quito  cn- 
ire  les  Efpagnols,  174. 

Batambour  , lie,  V III.  437. 

Bitanipina,  Rivière,  IX.  404. 

Batan  , Place  , VL  43*.  Arbre  de  ce  nom  , VIIL 
jft.  Uc  de  ce  nom,  XI.  164.  Cap  de  Batan , 
j «o.  Mont- Batan,  511. 
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Barangas  ( Baie  de  ) , X.  )f  1.  Fort  de  Banttngaf  ; 
XI.  03. 

Batangos , gâteaux  , II.  4. 

Bataras  , racines , 5c  leur  goût , V.  6 9 . 

Bataule  , ou  Beurre  de  Bambuk,5c  fon  origine  , H. 
648.  Defeription  de  l'arbre  qui  le  porte  5c  de 
fon  fruit.  Son  ufage  pour  diverfes  maladies  9 
ibid. 

Batavia,  nom  d’une  efpece  dePoiflon,  IV.  157. 

Batavia  : le  Gouvernement  Hollandois  de  Batavia 
envoie  plufieurs  VailTcaux  à la  Chine,  V.  Z33 
& fuiv.  Commerce  des  Chinois  à Batavia,  VI. 
zoi.  Premières  idées  des  Hollandois  pour  leur 
F.cablificment  de  Batavia,  V1IÎ.  396.  Récicde 
l'origine  de  Batavia,  470.  Le  Fort  Hollandois 
de  B.intam  cft  nomme  Batavia,  476.  Deferip- 
tion de  Batavia  , 480.  Sa  fituation.  Scs  forti- 
fications 5c  fes  portes.  Nombre  5c  forme  de  fes 
grandes  rues.  Scs  édifices  publies.  Eglife  prin- 
cipale. Plan  de  la  Ville  8c  du  Château  . ibid. 
Hôtel-de-Ville,  481.  Hôpital  général.  Maifon 
pour  les  Femmes  de  mauvaife  vie.  Boucherie  , 
ibid.  Plufieurs  Marchés,  481.  Halle  Chinoife. 
Hôpital  Chinois.  Hôpital  des  Orphelins,  ibid. 
Autres  édifices  , 48  3.  Dehors  de  Batavia  , 484. 
Canaux.  Pont  à rouleaux.  Lazaret.  Habitans  de 
Baravia.  Carte  des  environs  de  Batavia  , ibid . 
Peuples  qui  y habitent , 48  y.  Gouvernement  5C 
Confeils  de  Batavia,  486.  Mœurs  des  Habi-* 
tans,  487.  Quatre  fortes  de  Femmes  à Bata- 
via, ibid.  Luxe  des  Femmes  , 488.  Ce  luxe  s’é- 
tend jufqu'aux  Minirtres  , 489.  Ce  que  c'crt  que 
la  plupart  des  Femmes  de  Batavia.  Les  Direc- 
teurs s'opposent  au  départ  des  Femmes  , ibid. 
Comment  ces  Femmes  éludent  leurs  ordres  , 
4vo.  Ce  qu’elles  deviennent  au  Cap  de  Bonne- 
Efpérancc.  Obfcrvaiions  fur  les  abus  du  Com- 
merce à Baravia.  Engagement  de  ceux  qui  y 
fervent  la  Compagnie,  ibid.  Combien  cet  en- 
gagement viole,  49 1.  Infidélités furprenantes. 
Abus  fur  les  Vaillcaux.  Officiers  fuperflus  5c 
dangereux  , ibid.  Ordonnance  qui  défend  le 
Commerce  aux  Femmes  , 491.  Départ  des  Vaif* 
féaux  annuels  de  Batavia  au  Japon  ,491*  Sai- 
fons  5c  durée  des  navigations  de  Hollande  à 
Batavia , ibid.  Navigation  de  Buavia  en  Hol- 
lande, 494.  Idée  de  Batavia,  IX  81.  Obfcr- 
▼at ion  des  Jéfuites  a Batavia,  133.  Combien 
la  Religion  Romaine  y cil  inaltiaitéc’,  134. 
Dérail  cuiicux  fur  le  Temple  8c  les  Tombeaux 
Chinois  près  de  Baravia  , ibid.  Revue  générale 
à Baravia,  374.  Comment  Tavemier  ert  reçt* 
à Batavia , X.  17 6.  Farte  du  Général  Hollan- 
dois, 177.  Cherté  du  Vin  à Batavia.  Grandes 
Fcrcs  du  Peuple  , ibid.  Monnoic  de  Baravia, 
314.  Nouvelle  qu’on  y reçoit  de  la  perte  de 
Formofe , XI.  18  y. 

Bttchclor,  Rivicic  , XI.  4 J.  Obfervations  fur 
cette  Rivière,  47.  Par  qui  ainfi  nommée,  90, 

Bâte  , Rivière , 5c  fon  embouchure  , I.  34» 
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Batecalon  , Royanme , I.  Il  J. 

Batclula  ; Ville  , Sc  fa  fituation  , t }♦• 
Batclpour , Place,  X M_f 
Batcrporc , Village  où  elt  rAtfenal  du  Mogol , 
X.  1. 

Baigao  , Royaume  , voy.  Bacyao. 

Bathi  ( Duc  ).  VIL  ijo."  Audience  qu’il  donne  a 


Caipini if  l. 

Bathi  arcb , Prince,  VII.  xy8. 

Bathilki  . Prince  Tartarc,  VII.  4x. 

Bathin  , troificmc  Khan  des  Tartaics,  VII.  ?yo. 

Bathurft  ( François  ) , Chevalier  Anglois  , fie  fa 
Plantation,  XIV.  583. 

Bathurft  ( Georges  ) , Lieutenant  Anglois  , II.  114. 

Baticalon  , Province  , VIII.  517. 

Bâtimens  de  Mer,  VIII.  119. 

Bacinas , Place,  XII.  y87. 

Barman  ( Louis  ) , François  de  Dieppe , comman- 
de un  Batiment  Danois,  pris  par  les  François  , 
II.  y <8. 

Bacobafoy  , Rivicre  , IX.  403. 

Batochina  de  Moro  , Ile  , voy . Gilolo. 

Bâton  de  lumière  , voy . Palo  de  Luz. 

Bâton  d’Etat , qui  tient  lieu  de  Lettte  de  créan- 
ce, IL  34*  > O fmh.  . 

Bâton  (Henri  ) , Armateur  de  la  Martinique  , pille 


Jamesfort , II.  yai» 

Batow,  Place  fur  la  Côte  de  Malaghertc , III. 
Batrayn , fa  révolte  contre  les  Portugais,  Li|i> 
Batsha  , Village  , IX.  108. 

Batfian  ( Fort  de  ),VIII.  43'’. 

Baeftang,  petit  Bâtiment,  V.  }66. 

Batt , Anglois , tente  de  nouvelles  découvertes  , 
XIV.  480.  Cité  , 484- 

Barra , Ville  , IV.  488.  Barra  , Province  du  Royau- 
me de  Congo  .fil  y.  Province  de  Batta , *17. 
Puillancc  & Privilèges  du  Mani  Batta,  ibid  Se 
6 18.  Habicans  de  Batta  nommés  Moufehos. 


Leur  cataélcre  , ibid.  Duché  de  Batta  , V.  x.  4. 
Batta  ( China  ) , I-  4 *9-  Batta-China  , II.  14J. 


Batrana  , Ville  , VII.  43®* 

Bactas  ( M.  Du-Chéne  ) , Commandant  d'un  Vaif- 
feau  François,  XI.  93* 

Battavay  , ou  Bcttoiia  , Village,  III.  <18.  A quoi 
on  reconnotc  ce  lieu , fi  1 9* 

Bateefeu  , Rivière,  XIV.  6 y 6. 

Batrel  , Voyageur  , donne  la  Relation  de  fes 
Voyages  & Àvanturcs,  IV.  47^.  Dans  fa  jeu- 
ne  lie  il  ferc  le  Roi  d’Efpagnc  , ibid.  Son  dé- 
part , 477.  Sa  navigation  jufqn’aux  Côtes  de 
Guinée.  Le  Capitaine  du  Va i fléau  qu’il  monte 
trompé  par  les  Courans  , ibid.  Batrel  pris  par 
les  Indiens  Portugais  , 479*  H envoyé  au 
Royaume  d’Angola.  Il  cfi  attaqué  d’une  mala- 
die. Il  cft  employé  par  le  Gouverneur  qui  lui 
promet  la  liberté  , ilid.  Il  veut  fc  la  procurer 
fccrctemcnt , 480.  II  cft  banni  à Maflangano. 
Complot  qu’il  fait  pour  fuir  avec  dix  autres 
bannis.  Leur  marche  dans  leur  fuite.  Périls  aux- 
quels ils  font  expofés , ibid.  Etreur  dans  leur 


marche,  481.  Ils  ont  des  Nègres  â combattre. 

Ils  en  tuent  plufieurs.  Ils  font  pourfuivis  par  un 
Corps  de  Portugais  , ibid.  Réfolution  de  Batel  , 
481.  Il  fe  rend  fous  condirion  de  la  vie.  Il 
pafle  trois  mois  dans  les  fers.  A quoi  il  cft  em- 
ployé apres  fa  liberté  , ibid.  Il  cft  guéri  de  fes 
blcflurcs  , 483.  On  l’emploie  à divers  Voyages 
de  Commerce  , ibid.  P encontre  d’un  Camp  de 
Jaggas,  484.  Batrel  cft  laifTé  pour  caution. 

Il  pi  end  la  fuite  fie  rejoint  les  Jaggas  , 
ibid.  Il  accompagne  les  Jaggas  xlans  leurs  cour- 
fes  , 48 fi.  Conlidération  que  Batrel  obtient  par- 
mi les  Jaggas,  487.  Il  les  quitte  pour  fe  ren- 
dre à Maflaneano.  Il  cft  créé  Scigcnt  dune 
Compagnie  , ibid.  Barrcl  pafle  deux  ans  dans 
une  expédition  , 488.  Il  obtient  la  libetté  de 
rerourner  en  Europe.  Le  Gouverneur  s'y  oppofe. 
Son  chagrin  fit  réfolution  qu  il  prend.  Il  eft 
réduit  à vivre  dans  les  Bois  , ibid.  Vie  qn’il 
mené  fut  les  bords  du  Lac  de  Kafanfa  , 489. 
Comment  il  retourne  2 la  Mer.  Rencontre  qu’il 
fait  d'un  ami.  Il  fe  rend  à Loango.  Comment 
finit  Ci  Relation  , ibid.  Battel , cité  , f77*  Slgn, 
D d d d & fuiv.  y 88.  J90  jiiiv.  Cité  , V.  IX. 
lt  , 18  , 41  , 84,  87  ,88  , ,4 

Batteur  , Poiflon , fie  fa  figure  i voyez  la  planche 
III.  3 1 1.  Ce  Monftrc  marin  , nomme  aufli  Fref- 
hcr  , fie  fon  combat  contre  la  Baleine,  394. 
Bartia  , Royaume  , VIL  438.  Million  de  Battia  9 
44X.  Le  Roi  veut  être  inftruit , 443.  Il  écrie 
au  Pape.  On  lui  envoyé  des  Millionnaires  , ibid . 
Batticalon,  Place,  VIII.  yxfi. 

Battimanfa,  un  des  Princes  du  Pays  de  Gambra  , 
à qui  Cada  Mnfte  fait  une  dépuration  ,11.  31 4. 
Batro  , Ville,  III.  31.  Butto  1a  meme  , 34.  43. 
Battoa , III.  )fiy. 

Batto  Cilinqh  ou  Afmcfas  de  Tubaon  , Monta- 
gnes, VIII.  nz. 

Battontc  , ou  Betenda,  Rivicre,  II.  477. 

Batu  , fils  de  Chu-chi  ou  Zuzi  , fucccdc  h foa 
Pcrc,  VII.  94.  Nommé  aufli  Batu-Saghin-Khan, 
ifit.  Batu  exécute  le  plan  de  fon  Pcrc,  1 fiy- 
Viéloire  fie  Conquêtes  de  Batu  , ibid. 

Batua,  nom  des  filles  du  Chova  du  Tonquin,IX- 
III. 

Batuan  ( Rivicre  de  ) , X-  398. 

Bacuru  ou  Paturu-han-tayki , Prince  fit  Comman- 
dant des  Eluths , VII.  118  fie  119. 

Batufabar  ou  Batufawnr,  Ville  confidérablc  , VIII. 
31  y.  Situation  de  cette  Place  , nommée  aufli 
Batufau'cr  ,3x9. 

Batu-Saghin-Khan,  Prince,  voy,.Batu. 

Batu  fan,  Cap,  XI.  ifi4. 

Batufabar , Ville , voy.  Batufabar. 

Batufaver  , Ville  , voy.  Batufabar. 

Batyao  , Royaume  , VII.  438.  Million  dans  et 
Royaume  , nommé  aufli  fiargao , 441.  Bief  que 
le  Pape  écrie  au  Roi , 443. 

Batz,  X.  yyo. 

Baez  ( William  ) , Anglois  > en'  otage  chez  les  No»- 
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grès  , y eft  retenu  , I.  17^. 

Baudet  ( Jerome) , Capitaine  de  Vai  fléau  François  , 
I.  *44- 

Baudouin , Empereur  de  Ccnftantinoplc  , VII.  307. 

Baudouin  ( Martin)»  Maître  d un  Vai  fléau  Fran- 
çois, XIV.  196. 

Baudouins  , Peuples  de  la  Côte  d’Arabie  , I.  78. 

Baudrand  , fa  contradiction  fur  la  fourcc  de  la  Ri- 
vicre  de  Gambra  , III.  1 1. 

Baudry  , Marchand  François,  VIII.  373. 

Bauge , forte  de  monnoic  , voy.  Bujis. 

Baughlcara  , Ile  , VII.  394. 

Bauliin  ( Gafpard  ) , Ecrivain  , XI.  *94.  Cité , 697 
fuiv.  Cité,  XV.  143  , & Ju iv. 

Baul  , ou  Baol , Royaume  , fon  étendue  & titre 
du  Roi  , II.  477.  U l'agc  fînguticr  dans  ce  Royau- 
me , III.  i*i. 

Eaulim,  nom  de  Femmes , III.  14*. 

Baume  que  des  arb:cs  produilenr  , & qui  pour 
cette  raifon  font  nommes  Arbres  à Baume  , XII. 
6 07.  Aibrcappcllé  Baume,  611.  Montagnes  de 
Baume  , XIII.  373- 

BauJTc  ( M.  de  ) , Prélîdcnt  d’une  Compagnie  Fran- 
çoise , VIII.  l*i.  11  fc  féparc  de  la  Hotte  » & 
fous  quel  prétexte,  3*8.  Il  arrive  à Madagas- 
car , ibid.  Derniers  fentimens  de  ce  Prélidenr, 
& fa  mort , 57 6.  Caractère  de  Pierre  de  BaulTc, 
S77- 

Bautcy  , bots  propre  à la  teinture  , III.  39. 

Bauvolicr,  Millionnaire  Jéfuite  , députe  à Rome, 
V.  5 3 y.  Cité,  338.  Sa  mort  , ibid. 

Bavan,  Riviete,  X.  393. 

Bavancambos,  Peuples,  VIII.  318. 

Bavcla  , Place  , X.  ioy.  Sa  (ituation  , 1O7. 

Baverd  , Place , VII.  140, 

Bawhiata  , Ile, VII-  3 9 J. 

Baws , ou  Baos  , Royaume  , XI.  434. 

Raxacho,  Turban  de  diverfes  couleurs,  X.  4O0. 

Baxamboi  ( Rade  de  ) , XI.  187. 

Baxana  , arbre  , te  fes  vertus  , XI.  *41. 

Baxas  ( das  ) , Cap , & fa  pofition  , II.  113. 

Baxo  ( Rio  ).  XII.  yoi. 

Baxos  , Cap,  III.  3*4.  Chaîne  de  Rocs  vis-à-vis  , 
ibid. 

Baxos  de  Gibandor  , Baltes  , ainfi  nommées  par 
les  Portugais  , III.  9. 

Baxos  de  Malhina , nom  que  les  Portugais  don- 
nent à des  Baffes  , II.  113. 

Baxos- Suino  ( pointe  de),  III.  6 18. 

Baxter  ( Alexandre  ) , Commandant  d’un  Brigan- 
tin  , conduir  généreufement  Georges  Roberts  de 
Lilbonne  à Londres,  II.  333. 

Baya,  Place  maritime,  IV.  8 y. 

Bayagottlas  , Peuples  Sauvages  , & leur  Temple  , 
XIV.  6:6.  Cites , 740. 

Bayaha  ( Port  de  ) , XV.  383. 

Bayalkiri,  Province,  VII.  148. 

Bayan.  Titre  de  ce  Prince  , VII  3J7. 

Bayan  kuli , Prince  , VII.  11*. 

Bayath  uoy , Prince  Tartare , VII.  léo.  Cruel  tra* 
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tement  qu’il  fait  aux  Envoyés  du  Pape  j 1 6tl 
Lettre  qu’il  écrit  au  Pape,  x6i.  Lettre  que  le 
Khan  lui  écrie , ibid. 

Bayazid  ou  Bajazeth  , Prince  faitprifonnicr  , VIL 
117.  La  vie  lui  cftôtéc,  118. 

Baybav,  X.  393. 

Baydahd  , Royaume  , voy.  Baldak. 

B-iydar , Prince,  VII.  113. 

Baydu  , Tartare  , VII.  3 t. 

Baydu-Khan  , Prince  , VIL  37. 

Baye  , forte  de  Marchandée  , IV.  37  J.  Sign.Cccc. 

Baye  blanche,  ou  Vhitc-Bay  , IV.  449- 

Bayer,  Interprète  Mongol,  VIL  11 6. 

Baycrc  ( Pierre  ) , Capitaine  , XIV.  6. 

Bayes  , Voycz-lcs  chacune  à fon  article  particu- 
lier. Petite  Baie  qui  fc  dclTcche  près  les  Ile* 
d’Arguim  , I.  7.  Belle  Baie  au  Sud  du  Cap  de 
Bonnc-Efpérancc  , 13.  Baie  où  les  Anglois  font 
bien  reçus  des  hommes  & maltraités  des  Fem- 
mes, y 31.  Baie  avancagcufc  qu’un  Auteur  né- 
glige dénommer,  II.  115.  Trois  grandes  Baie» 
avec  trois  Iles  forment  les  Détroits  de  Button  , 
141.  Grande  Baie  au  Nord  ER  de  l’Ile  de  Ba- 
chian  , 141.  Autre  grande  Baie  fans  nom  pro- 
che Pile  de  Doy  , x 5 1 . Baie  qui  rcflcmblc  à 
celle  de  Praya,  190.  Petite  Baie  fans  nom  à 
l'extrémité  de  plufieurs  petites  Iles . 405.  Beauté 
d’une  petite  Baie  proche  du  Cap  de  Sierra  Leo- 
na,  III.  481.  Biie  & Rivière  au-delà  de  Zey- 
la  , V 114.  Baie  (ans  nom,  VIL  iyé.  Baie 
nommée  la  Mer  bleue  , 394.  Autre  grande  Baie 
fans  nom  , ibid.  Noms  donnes  à diverfes  Baies 
d’Afrique  , VIII.  i*7.  Découverte  d’une  Baie 
inconnue  , X.  171.  Efforts  inutiles  pour  retrou- 
ver ccrtc  Baie,  17*.  Baie  de  la  féparation  des 
Amis  , XI.  f.  Baie  d'eau  douce  , 89.  Petite 
Baie  fans  nom  , 107.  Une  d’environ  neuf  lieues 
d’ouverture,  t66.  Baie  où  l’on  trouve  de  l’eau 
douce  , 11 6.  Baie  fabloncufc  , 341.  Belle  Baie, 
ui  n’cft  peuplée  que  de  Betes  fauves , 397.  Une 
e huit  ou  dix  lieues  de  long  , 404.  Baie  fa- 
bloncufc , 40 y.  Les  Baies  plus  fu jettes  aux  pluies 
que  les  Pointes  de  terre,  <13.  Baie  fabloneule 
Se  commode  , XII.  479-  La  grande  Baie  , XIII. 
34.  Baie  remplie  de  petites  Iles  , XIV.  101. 
Grande  Baie  fans  nom  en  Terre-Neuve  , XY. 
66  3. 

Bayka! , ou  Paylcal,  Lac,  VI,  349. 

Bay-of-Bulls , Baie  , XV.  *47.  Habitation  de  Bay- 
of-Bulls , *48. 

Bayogne,  II.  499* 

Bayonne  ( Iles  de  ),  VIII.  141. 

Bavrak  khan  , Prince  Tartare  , VII.  34.  Il  cft  dé- 
fait par  Jenghix  Khan , 3*. 

Bayram  , ou  Pâques  , pratique  cércmonialcment 
par  les  Nègres , III.  106  , 109. 

Bayto,  II.  ytj. 

Bayucs , Tribu  de  ce  Peuple,  VIL  51. 

Bayzuts  , Nation  Tartare , VIL  4*-  Ces  Peuples, 
«tés,  jj.  • 
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Baiaïm.  Heftor  de  Sylveira  s'en  faific,  I.  ijo. 
Cette  Place  cft  attaquée  de  nouveau  par  Cun- 
na  Viccroi , 151.  Le  Roi  Bandur , pour  acheter 
la  paix,  la  donne  au  Portugal  avec  toutes  Tes 
dépendances  ,15t.  Cette  Place  , nommée  aufli 
Bafaïm  , a.Tiégée  par  le  Mogol  Humdyun  qui 
abandonne  Ton  entreprife  , 134.  Les  Portugais 
y ont  un  Fort  de  même  nom  , 141.  Cette  Ville 
appcllcc  autrement  Baca'im  , IX.  3 1 • 370.  Elle 
clt  encore  nommée  Baçaïm  , X.  83.  Situation 
de  Baçaïm  , XI.  4 66. 

Bazan , Officier  Efpaguol , commande  la  Cavale- 
rie , XIII.  174. 

Fazanicr  , publie  une  Relation , XIV-  448. 

Bazar  , marché  flottant,  IX.  140-  C’eft  une  Place 
ou  Marche,  X.  74.  Bazais  Impériaux , 97.  Ba- 
zars particuliers , ibid. 

Bazurto  ( Jean  ) , fait  une  grande  levée  d’Hom- 
mes  & de  Chevaux,  XIII.  39*  Son  malheur, 
ibid, 

Beachy,  lieu  près  la  Rade  de  Douvres  , IT.  91. 
Pointe  de  Beachy,  III.  108.  Les  Hollandois 
maltraités  à la  vue  de  Beachy  , 3*8.  Danger 
qu'un  Capitaine  Anglois  y court,  398  & Juiv. 
(.ap  nommé  Bcachy  hcad  , XI  39. 

Bcajou  , nomd'un  Peuple  ldolâtre,XI.  48t.  Mccurs 
& Religion  des  Bcajous  , 483 

Bcard  . Anglois , prifonnier  dans  Plie  de  Ceylan  , 
VIII.  49?. 

Bcata,  lie  , XII.  yf.  *07.  Montagnes  delà  Rca- 
ta  , nommées  aufli  Montagnes  de  Baoruco  , 

Beatrix  , Fille  de  Jean  Gonfalve  ou  Gonzales 
Zirco  Portugais,  va  à Madcrc  avec  foo  Pere, 
II.  184 

B-atrix  Barbofa  ( Donna  ) , femme  de  Magellan 
obtient  une  penfion  , XIII  19 

Beauch.imp  ( M.  de)  , Major  François  de  la  pre- 
mière Place  , IX.  r y 7.  M.  de  Bcauchamp  , 
chargé  des  alfaites  de  France  à Lifbonne  , XIII. 
6î* 

Bcauchéne-Gouin  , Navigateur  Se  Ton  Journal  , 
XL  66. 

Beaugendre  , Rivière  , XV  f 1 A. 

Beau  jeu  , François  , Commandant  d'une  Frégate 
Royale  , XIV.  414.  En  quel  état  il  laifle  de  la 
Salle  , 4 if. 

Beaulieu  ( ÀugufEin  de  ).  Son  voyage  aux  Indes 
Orientales  , IX  «17.  Témoignage  de  Thevenoe 
fur  la  Relation  de  ce  Voyage.  Mémoire  con- 
cernant Beaulieu.  Son  premier  Voyage  , ibid. 
Son  fécond  Voyage  . 31  S.  Son  truifteme  Voya- 
ge. Scs  emplois  à fon  retour , & fa  mort.  For- 
ces de  fa  Flotte  , ibid.  Il  fc  rend  à Sierra  I eo- 
na,  319.  Nouvelle  qu'il  y reçoit  du  mafTacre 
de  plusieurs  François  , ibid.  Mefures  qu'il  prend 
pour  les  venger,  310.  Ces  mefures  réuflîflenc 
mal.  Chagrins  qull  emporte  de  ccrtc  Baie.  .Scs 
ohfcrva  ioos  fur  divers  Poiflons , ibid.  Exem- 
ples qui  les  vérifient,  3 11.  Cadavres  quel' Au- 
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tcur  prend  pour  des  Danois,  311.  Eclairci fle- 
mens  qu'il  tire  de  plulicurs  Lettres  trouvées  fous 
uuc  pierre,  ibid.  Il  envoyé  devant  lui  fon  Vi- 
ce-Amiral à Bantam  , 313.  Perte  qu’il  fait  dans 
fa  navigation  , iè/i.  Sa  générofité  , 314.  Son 
inquiétude  lur  le  fort  de  fon  Vice  Amiral.  Nou- 
velles qu'il  en  reçoit  , ibid.  Scs  obfcrvationf 
fur  Tikou  & le  Paysvoifin  , 3 x y.  Il  fc  rend  au 
Port  d’Achcm , ibid.  Plaifante  erreur  de  Beau- 
lieu  , 3 1((.  Les  Anglois  & Hollandois  accufés 
de  vouloir  l'cmpoifonner  , ibid.  Précautiot.s  que 
la  prudence  lui  fait  prendre,  317.  Préfens qu'il 
dcflinc  au  Roi  d'Acncm  , ibid.  Audience,  318. 
Beaulieu  reçoit  dcsmaïqucs  extraordinaires  de 
considération.  Feftin  que  le  Roi  lui  donne  , ibid. 
Difficultés  que  Beaulieu  trouve  pour  le  Com- 
merce , 330.  Pourquoi  le  Roi  d'Achem  retient 
Beaulieu  , Ibid.  Frayeurs  de  Beaulieu  ,331.  Pto- 
profition  qu’un  Joueur  Portugais  lui  fait  ,333. 
Il  prend  le  par ti  de  quitter  Achcm  , ibid.  Sa 
route  vers  111c  de  Lancahui , 334.  Defoiption 
qu’il  fait  de  cette  Ile,  ibid.  Rencontre  de  du 
Parc  Officier  du  Vice  Amiral  . 333  Avanttires 
de  fon  Vice  Amiral  , ibid.  Beaulieu  demande 
fatisfaélion  au  Rci  d’Achcm  , ;j 4.  Tous  les 
François  du  Vice  Amital  lui  font  rendus,  337. 
Son  retour  en  Europe  , ibid.  Cité  , 318,  339, 
ibid.  341  , ibid.  34*.  ibid.  Exemple  dont  Beau- 
lieu  eft  témoin,  343.  Cité,  34?,  ibid.  348, 
3 fo.  Cité  , XI.  443. 

Beaumont  . Religieux  , XV.  4-9. 

Beaupré  ( Vicomte  de  ; , XIII.  3 f . 

Beauregard  , Officier  Fiançois,  envoyé  à un  Ami- 
ral Hollandois  , VIII.  637  Un  autre  de  ce  nom 
Gouverneur*  IX.  19 c. 

Bcauiepaire,  Major  d’Efeadre  Françoise,  VIII.  443. 

Beau  Soleil  C Montagne  Je  ) , nom  d'un  tctrain, 
XV.  <30. 

Bea  .de  ( fleur  de  ) , Président  du  Confeil  de  la 
Fiance  Orici  raie  , VIII.  3*3. 

Beauté,  nom  d’une  Selle,  X 169. 

Beauvais  ( Vincent  de).  Ouvrage  de  ce  Religieux, 

VII.  X47. 

Bebert  ( Sieur) , Député  dans  les  Cours  des  In  Jet, 

VIII.  j6 1.  Il  éll  envoyé  de  France  aux  Indes, 

IX.  3. 

Bec-à- Faucons  , efpece  de  Tortues,  XII  443. 

Bécaflc  de  Mer  , 8f  fa  figure  , voy.  la  planche.  III. 
3x1.  C’eft  un  monftrucux  Poiflon  , 471.  Def- 
ctiption  d'une  B-cafle  de  Mer  ,389.  Becaflcs  8c 
Bcccafl'ncs  de  la  Côte  d’or,  IV.  143.  Beccaf- 
flnes  du  Cap  de  Bon  ne- F.fpé  rance  , V.  aoi.  Ç>ua- 
!i  é des  Bécafles  de  la  Chine-,  VI.  491.  Bcccaf- 
fincs  du  japon , X.  470.  Bcccalfcs  & Bcccaf- 
fincs  du  Canada  . XV.  n4. 

Bec  a ffes  , Oi  féaux  , voy.  Bccaflc  de  Mer. 

Bcccaflines.  voy.  Becafîe. 

Bec-figue  jaune  , Oi  féaux  , IV.  143. 

Bechamcil,,  Religieux  Millionnaire  j XIV*  J J J. 

Bcchar , Province  , X.  x}0. 
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Bechet , efpccc  de  Chameaux,  II.  6)o. 

Bechon  , Capitaine  d'infanterie  , VIII.  f SS. 

Bcckancourt  ( baron  de  ) , 5ç  fa  Baronie  , XIV. 

6 99. 

Bcckman  , fon  obfcrvation  fur  les  Vignes  de  Ca- 
naric , II.  140  Ciré  dans  les  Dcfcriptions  des 
Iles  du  Cap  Verd  , jf6  b fuiv . 

Beckovitz  , Brigadier  Rullicn  , envoyé  fur  le* 
bords  de  la  Mer  Cafpicnnc  par  Pierre  le  Grand  , 
VII.  146.  H y bâtit  des  Forts  attaques  par  les 
Ulbeks , ibid.  Cité,  loj.  Expédition  de  ce  Co- 
lonel , 148- 

Becune  , Poilfon  , voy.  Bckunc. 

Bedabkan  , Place  , X.  108. 

Bedega  (la  ) , XIII.  457* 

Beder  , Capitale,  I.  HJ. 

Bedforr , Capitaine  d'un  Vaifleau  Anglois  : Son  Bâ- 
timent arreté  & mené  en  France  , II.  481. 

Bédouins  , Nation  de  Tartarcs  vagabonds.  VII. 

Bedteddin-Khan  , fils  d’un  Vifir  Mogol  : Hilloirc 
à fon  fujet , X.  ijo. 

Bcdv'cllos,  traduit  tes  Lettres  de  deux  Rois,  I-  407. 

^ccka  ( Aaron  ) , Gouverneur  général  des  Anglois 
dans  les  Indes,  IX.  8$. 

Béer,  Village,  II.  47f. 

Bccrings  ( M.  ) , Voyageur  Danois,  XV.  i*8  6* 

. fuiv. 

Beer  , Village  , II.  47  j. 

Begampour  , fauxbouig,  X.  66. 

Beghi , Prince  , VII.  11  f. 

B e guide  y , ou  Bugnac , Prince  Tartarc,  VII.  41. 

Beglife,  Roi  de  Ternate,  I.  tif.Sa  mort,  n*. 

Begnia.  Serpens  de  Begnia  , IV.  jo 6. 

Bègue,  Bourg,  XV.  401  Se  401. 

Beguia  , Ile  , autrement  nommée  petite  Marti- 
nique , XV.  fj  7. 

Beguil  , forte  de  truie , III.  113. 

Bcgul  , Rivière  , voy . Nibal. 

Begum-Saheb  ; Carvanfera  que  ccrtc  Princcflc  fait 
bâtir,  X.  ni.  Planche  de  la  figure  de  cette 
Prince  lie  , ibid . 

Bceuo , Village,  IV.  i$f. 

Behra  , Place  , X.  ic6. 

Bejay  , ou  Lcchca  , fruit , IX.  tio. 

Bejuquc  ( Ponts  de  ),  XIII  6c6.  Etrange  manière 
de  faire  pafler  les  Hommes  & les  Mules  fur  ces 
Ponts.  Planche  ou  vue  de  ces  Ponts  faits  de  lia- 
ne ou  Courroies  de  cuir,  ibid.  Bcjuque,  6c  ce 
que  c'cll,  XIV.  1)4* 

Bc-kc-kok,  Général  , V.  191. 

Bekio  1 ou  Kora , Rivière  , II.  49  j. 

B:kkondi,  Prince,  VII.  1^4. 

Bckunc  , Poilfon-,  5c  fa  figure  : vove*  la  planche 
III.  511*  Ce  Poilîon  nommé  aulli  Bccune  , 4».i. 

Bcknnis  x Riligicufcs  Mendiantes  , X.,  514-  FBcj 
plaifcnt  à un  Voyageur.  Nommées  autrement 
Kamano  Kikurri , ibid.  A ppc  lié  es  encore  B.ka- 

. Btî 

Bel,  forte  de  fruit,  III.  15.8*. 
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Bêlai r , Gouverneur  de  l'Itc  de  la  GrenaJe  , XV. 

JH-  & 

Bclalcazar , Capitaine  Efpagnol , XIII.  f8.  Il  mar- 
che contre  un  Général  Péruvien  ,816*  fuiv.  Il 
cil  Gouverneur  du  Popayan,  111.  Cite  170. 11 
eft  fait  prifonnier  & renvoyé  dans  fa  Province, 
i?J  5c  17 6.  Cité,  )6o,  ) 61.  Conquête  du  Pays 
de  Popayan  par  ce  Capitaine  , nomme  Sebaftien 
Bclalcazar,  57*.  Cite,  575  , )7*. 

Bclcgat  , I.  s 6. 

Bcldsnydcr , Faélcnr  Hollandois  : effet  tragique  de 
fon  incontinence,  IV.  406. 

Bclcm,  ou  Yabra  , Rivière,  XII.  no.  Fcablifle* 
ment  entrepris  fur  les  bords  du  Bêlent,  ni. 
Guerre  contre  les  Caciques  du  Pays,  ni. 

Bêlez  , petite  Ville  , 6c  fon  Volcan  , XIV.  41a. 

Bclgayut , ou  Belgodcy  , Prince  Tartarc , VII.  41. 

Belge  ( Nouvelle  ) : Pays  qui  prend  ce  nom  , XIV. 
54).  Belge  reçoit  le  nom  de  Nouvelle  Yotk. 
54  6. 

Belgodcy  , Trincc , voy.  Bclgayur. 

Belgrade,  Tlacc  , X.  118. 

Belhaven  ( Comte  de),  nomme  au  Gouvernement 
de  la  Baibadc  , 5c  naufrage  de  ce  Mylord  ,11. 
5*i. 

Beligon,  lieu  , XI.  480. 

Beliila  , aibrilfcau  , & fes  propriétés  , XI.  641. 

BeliUi , Drogue,  XI.  64t. 

Bclingucra  ( la  Signora  ) , Courtifanc  du  Pays  d’Al- 
breda  , II.  ) 4 ) . Repas  quelle  donne  à Brue  Gé- 
néral Frmçois,  544.  Sa  pâture  , ibid. 

Bcljan  , délcrt , voy.  Lop  , Lac  , 5c  Chant». 

Relia  Forma  . Terre,  XII.  7/. 

Bellâtre  , voy.  Ballarrc. 

Belle  de  nuit.  Fleur,  III.  177. 

Belle  ( Siratik  de  ).  voy.  Siratik  de  Belle. 

Bcllcfond  ( Villaulc  de  ) , touche  au  Porr  de  Sierra 
Lcona  , III.  no.  Description  qu’il  fait  de  ce 
Pays,  117  b fuiv.  Il  voit  les  Maifons  des  Ha- 
bitans  de  Pile  Saint  And?é  , u8.  Queftion qu'il 
fait  à un  More  , Se  réponfc  qu’il  en  reçoit, ibid. 
Son  féjour  à Sierra  Lcona  , 119.  Son  Voyage 
aux  Côtes  de  Guinée,  jj).  Qualité  de  fa  Re- 
lation : Divilîon , articles  5c  titres  de  fon  ou- 
vrage , ))4.  Il  exhorte  les  François  à repren- 
dre le  Commerce  de  Guinée.  Railôns  qu’il  en 
apporte,  ibid.  Il  répond  aux  objcâions , 555. 
Confirmation  de  fes  idées.  Anciens  monumens 
de  la  Nation  Françoife  dont  il  parle.  Ce  qu’il 
dit  de  la  conduite  des  Hollandois  à l’egard  des 
François  , ibid.  Son  départ  5c  fou  Journal  juf- 
qu'au  Cap  de  Monte  , ) *6.  Son  emploi  dans  le 

. Bâtiment.  Route  du  Vaifleau  jufquau  Cap  verd, 
ibid.  Il  arrive  à Rultfco  , tp.  Explications  de 
l’AIkaïdc  Se  des  Nègres.  L' Alkaidc  (c  rend  à bord 
Les  Officiers  du  Vaifleau  trompés  par  un  Bâti- 
ment d’Amfterdam  , ibid.  6*  fuiv.  Ils  députent 
au  Roi  de  Burré  , ))8.  Ils  font  attaqués  par 
1rs  Nègres  fous  la  conduite  du  Capitaine  John 
Thomas.  Ils  icpouflçnç  les  Nègres  5c  achèvent 
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de  les  diflîpcr  , ibid.  Retour  des  Députés ,339. 
Vifite  du  frère  du  Roi  de  Sicira  Lcona.  Con- 
ventions avec  ce  Prince.  Villault  rire  des  infor- 
mations fur  les  ufages  du  Pays.  Le  Capitaine 
du  Vai  fléau  arrête  un  Faôcnr  des  Anglois.  Ce 
Capitaine  veut  piller  le  Comptoir  Anglois;  mais 
il  manque  fon  entreprife  , ibid.  & fuiv.  Un 
Prince  Nègre  par  fa  générofité  obtient  la  li- 
berté du  Fadeur  Anglois  , ho.  Le  Vaillcau  part 
de  Sierra-Lcona.  Le  Capitaine  allarmé  du  voi- 
finage  des  Anglois  continue  fa  coutfc  ibid.  LC 
Vaiileau  arrive  au  Cap  Monte  , 341  Villault  fc 
rend  à terre  avec  beaucoup  de  Difficultés.  Com- 
merce avec  les  Habitans.  Villault  fc  défie  de 
quelque  rrahifon.  Le  Roi  vient  au  marché.  Vil- 
lault le  faluc  d’une  décharge  de  Moufqucts  , 
ibid.  Carefles  que  Villault  reçoit  de  ce  Prince  3c 
de  fes  Femmes  , 54a.  Villault  traite  avec  le 
Chef  des  Nègres  du  Cap  Mefurado  , $4;.  Il 
lui  promet  en  badinant  de  demeurer  avec  lui. 
Effet  de  cette  promette  , ibid.  Il  s'informe  de 
l’origine  d’une  pratique  fingulicrc  des  Negres  , 
$45.  Rencontre  d'un  Vaiflcau  qui  difparoit  (ans 
être  connu  , 347.  Autre  rencontre  & menaces 
d’un  combat.  Fin  comique  du  péril  , ibid . Vil- 
lault remarque  un  des  ufages  des  Habitans  de 
la  Côte  de  Malaehctte  , 54 y.  Rencontre  dun 
Armarcur  François,  ibid.  Ce  qu’on  apprend  des 
Officiers,  mo.  Villault  a la  curiofité  de  voir 
les  ruines  d’un  Fort  François,  $ji.  Le  Gouver- 
neur de  Frideriefbourg  protège  le  Vaiflcau  , 3yi. 
Villault  defeend  au  rivage  pour  rendre  au  Gé- 
néral Hollandois  les  devoirs  de  la  civilité  & de 
l’amitié  >ibid.  Le  Vaiflcau  s’avance  àEniackam, 
JH*  Raifons  qui  le  font  retournera  Friderief- 
bourg.  Le  Vaillcau  fc  rend  à l’Iis  Saint  Tho- 
mas , ibid.  Détour  da  Vaillcau  pour  revenir  en 
Angleterre,  Jf4*  Cité  , y 76  & 577  , 61  f,  6iy , 
617  , 6*7  & 638.  Circonftanccs  rapportées  dif- 
féremment par  Villault  , 640.  Cité  , 641  & 
641.  Cité , IV.  i 6*  fuiv.  31  , yi  , 60.  Plagiat 
de  cet  Auteur,  9*.  Cité,  98  & fuiv.  1O9  & 
1 1 o » r 1 3 & fuiv.  1 j f , 1 3 3 , 6*  fuiv.  Sentiment 
de  Villault  fur  la  maladie  des  Vers.  Expérience 
qui  confirme  ce  fentiment , 140.  Scs  préferva- 
lifs  contre  la  maladie  des  Vers  , i*f.  Cité,  148. 

0 fuiv.  Avanturede  Villault,  1 61.  Ciré,  16*. 
Son  xclc  contre  l'Idolâtrie,  166.  Il  brife  pla- 
ceurs Fétiches , ibid.  Autre  hardieflè  de  fa  parc, 
167.  Son  entretien  avec  un  Prêtre  Nègre,  ibid. 
Cité  , 170,  175.  Son  opinion  fur  la  Noblcflc 
des  Nègres , 177-Cité,  188,  194,  *06 , 114, 

1 «7  , xt6  3c  117 , 14*  & *4Î  , 147  * M7  >.  *$9, 
»6i. 

Belle-Ile  , XIII.  34.  37. 

Bcllcfoot  , Place  , où  les  Anglois  ont  un  Comp- 
toir, XI.  314. 

Bellcfore  , Place  , IX.  14. 

Bclleville  , Commandant  François  , VIII.  176. 
Bdlc-vûc  ( Montagne  de  ) , nom  d’un  terrain  , 
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xv.  ni. 

Bcllczoor , Place,  VIIE  493. 

Belli,  Efprit  ou  Démon,  III.  J93.  Belli  Paaro, 
nom  du  meme  Efprir  ,601.  Confrairic  ou  Sec- 
rc  , nommée  Belli  , qui  paroît  proprement  une 
Ecole  ou  College  , Coy.  Ce  que  ccd  que  le 
Belli,  606.  * 

Belli,  Ville,  IV.  44f. 

Belli  dong , certain  chant , III.  6oy. 

Bcllicvrc  ( M.  de  ) , Ambafladeur  de  France  en 
Angleterre,  II.  41  a. 

Bcllimo,  Grand  Prêtre  des  Quojas , ni.  6ot  6» 

fuiv. 

Bcllin  , ce  que  c’cft  , III.  6oj. 

Bell  in  { M.  de  ) > fes  remarques  fur  les  Cartes  Géo- 
graphiques de  l’Amérique  , XII.  xvj. 

Bcilingham  (.Henry)  , commande  un  Vaifleau 
d’une  Flotte  Angloife  , I.  190.  Pays  de  Bclling- 
ham  , XI.  306.  * 

Bctl'inn  , Habitation  , XV.  648. 

Bcllis , Plante,  cfpcce  de  Marguerite,  XV.  »4r% 
Bcllo  , Lac  , XV.  j<8, 

Bel  Ion  , Auteur  cité  , XIV.  304. 

Bcllo Tartarico  : Notes  fur  ton  Traité  , V.  395. 
Bclloul , Port  défert , X.  1 x y. 

Bclloy  ( du  ) : Hiftoirc  de  ce  Gentilhomme  Fran- 
çois, X.  166  & fuiv. 

Brllum-Cunda  , Place  forte  , IX.  553. 

Bcloro  , Pays  , VU.  319, 

Belot  ( M.  ) , Directeur  du  Commerce  pour  la 
Compagnie  Françoise  des  Indes,  IX,  14.  Il  com- 
munique fa  Commtllion  à M.  de  la  Haie  , ry. 
Bclour,  Village,  X.  8j. 

Bclqotor,  Pcrc  Jcfuice,  fupplée  à t’Apotre  Saint 
François  Xavier  mort,  IX.  485.  Ciré,  489. 

493.  Il  fc  rend  au  Palais  du  Roi  de  Bungo  , 

494.  Son  entretien  avec  le  Roi , ibid.  Il  celle 
décompter  fur  fes  difpofitior.s , 49 y. 

Bclfa,  Ville  brûlée  par  les  Portugais  ,1.  131. 
Bcltran  , Efpagnol , XIII.  157. 

Bclugard  ( M.  ) , O/ficicr  François,  drefle  les  Bat- 
teries au  fiege  d’Arguim  , II.  441. 

Belur-tag,  ou  Montagnes  noires , VII.  an. 
Belutta  , arbre  , & vertu  de  fa  racine  , XI.  64I. 
Belvédère  (Benoit  de  ),  Capucin  Millionnaire  , in- 
terrompt une  Fête  «1rs  Nègres  & donne  un  fouf- 
flet  au  Chef  des  Electeurs  deSogno,  IV.  54  y. 
l’Elcélcur  lui  demande  pardon,  146.  Il  cft  cn- 
voyé  en  Tartaric  par  le  Pape,  VII.  147.  Be- 
noît accompagne  Carpini , xyo.  Hante  nommés 
Belvedete,  XI.  716. 

Bember  ; route  de  Lahor  à Bember  , X.  104.  Si- 
tuation de  cette  Ville  , roy. 

Bembolu , Ville  ou  Royaume,  II  *4*. 

B'. moi,  Prince  de  Ja'.ofs  , vient  à I.i  (bonne  ; fx 
convcrlion  ; fon  Baptême  3c  fncétacle  qu’il  don- 
ne , I.  18.  Il  cft  tue  par  rAmital  Portugait 
chargé  de  le  reconduire  dans  fon  Pays  , 19.  Ré- 
pétition de  ce  dernier  trait , II.  4 6. 

Sera  Schctti,  aibiillcau  ou  Plante  , XI.  667* 

!ij 
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ficnanko  , III.  J T. 

Benantien  , Fort , voy.  Min-ja-zen. 

Benarés,  Ville  , VII.  490.  Sa  fituation  , X.  168. 
BenariSjX.  UO. 

Benau  , petite  Ville,  IX- 4*9- 
Benavides  ( Michel  de),  Evêque,  X.  381. 
Benavidez  ( A I Fonfc  de  ) , Cordelier  , XII  6 yo. 
Benavidez  y la  Cueva  [ Diego  de  ] , vingt*  deuxie- 
me Viccroi  du  Pérou,  XIII-  pj. 

Bencouli , Tlace  , où  les  Anglois  ont  un  Comptoir 
XI.  418.  Eclaire ilTcment  lur  ce  lieu  , 4*4.  Eta- 
bli  fie  ment  Anglois  à Bcncouli  , 4 3 5- Comment 
ils  y fupplantcnt  les  Hollandois  , ibid.  Deferip- 
tion  du  Fort , 4)6.  Habitant  du  Pays , ibid. 
Benda  , IV.  1 ; t. 

Pende  , & fa  lignification  III.  , 41  J.  499- 
Ben -Di  u , Gouverneur  , fait  pardonner  à fept  Dc- 
• fertcurs  Anglois  , II.  196, 

Bcnetica , Eglife  , où  le  Corps  de  Dom  Jean  de 
C.ift;ro  cft  dépoté  • I. HJ. 

Benga  , Interprète  , III-  408.  Canton  & Seigneurie 
de  ce  nom,  IV.  6i<î. 

Bengale,  Royaume  ; fa  pofition  ,1.  54.  Ses  Ftof- 
fes , 8$.  Jeune  Portugais  fncrifié  aux  Idoles  de 
Bengale  , 119.  Etat  de  ce  Royaume  ,•  137.  Les 
‘ Portugais  fc  rendent  maîtres  de  Bengale,  141. 
Guerre  du  Khan  des  Tartarcs  contre  le  Roi  de 
Bengale  qui  cft  vaincu  , Se  fon  Royaume  fubju- 
gué,VII.  934.  Provincede  Bengale,  395.  Pil- 
lage exercé  par  les  Pirates  de  Bengale , VIII. 
116.  Ils  cmrocnent  un  Auteur  François  & fes 
Compagnons  , ibid.  Bengale,  féconde  Place  du 
Commerce  Hollandois  ,491.  Ville  de  Bengale, 
& rrcbdTc  du  Pays  , IX  , il.  Liberté  des  Fem- 
mes , tbid.  Bengale  , fiege  du  Commerce  An- 
' glois^i.  Mine  de  Di  amans  de  Bengale  , 547. 
Golfe  de  Bengale,  f66.  Province  de  Bengale  , 
X.  xox. 

Bengi , Poudre  qui  excite  la  volupté  , X.  69. 

Bengo,.  Rivière  IV.  4S8.  Ses  inondations  violen- 
tes , 6 11.  Elle  cft  aufli  nommée  Danda,  V.  1 t. 
Le  Gouverneur  de  Bengo  condamne  un  Sorcier  à 
la  mort , 43.  Poillons  de  coquillages  à fon  cm- 
embouchurc  , 91. 

Bcngola  , Royaume  , IV.  ^6./ign.  Ce  ce. 

Bengucla , ( Moi  ro  de  ) IV.  484.  Le  Prince  des  Btn- 
guclas  & cent  de  fes  principaux  Seigneurs  tués  & 
dévorés  parles  Jaggas  , tbid.  Saint  Philippe, 
Capitale  du  Royaume  de  BcnguHa  , 494-  Mali- 
gnité de  l’air  dansée  Pays , 49;.  Repas  que  le 
Gouverneur  de  la  Capitale  donne  à des  Million- 
naires , ibid.  Ce  Royaume  conquis  par  les  Por- 
tugais , f34-  Côte  de  Bengucla  , *•  Nom- 

mé aufii  Bucngnela  , 6 1 1 . Bornes  & fituation  da 
Pays,  V.  if.  Rivières  de  Bengucla.  Mauvaifes 
qualités  de  fait  Si  des  alimens , ibid.  Bonté  du 
mouillage  dans  la  Baie  , 16.  Origine  de  la  Ville 
de  Saint  Philippe  & fes  noms.  Situation  dune 
autre  Ville  de  Bengucla.  Les  Habitans  (ont  fans 
Gouvernement  , & leur  nom.  Leurs  habits  Se 
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leur  vie  brutale  , ibid.  Mélange  de  Chriftiamf- 
me  & d’idolâtrie  , 40.  Dattiers  de  Bengucla  , 

74- 

Beni , Port  de  Plie  de  Socotra  , I.  9 y.  Beni , titre 
ou  furnom  de  quatre  branches  de  la  Maifon 
d’HalTan-Aly , X.  joo. 

Benin  , Royaume  Si  fa  fituation  ,1.  16.  Feinte 
convcrlion  du  Roi  de  cette  Région , ibid.  Au- 
dience que  le  Roi  de  Benin  donne  aux  Anglois 
Se  à Pinreado  Portugais  , m.  Ufages  obfcrvés 

* à la  Cour  du  Roi  de  Benin.  Ce  Prince  reçoit 
bien  les  Anglois  , ibid.  Rivière  de  Benin,  193. 
Remarques  fur  le  Pays  de  Benin  , 194.  Gran- 
deur de  la  Ville  de  B nin.  Audience  que  le  Roi 
de  Benin  dorme  aux  Anglois  Se  conditions  du 
Commerce.  Marchand» les  que  les  Anglois  y 

* reçoivent  en  échange  de  la  leur  , ibid.  Proprié- 
tés du  Pays  de  Benin,  Bonté  fingulicrc  de 
fon  eau.  CnraêFcre  & ufages  de  fes  Habitans  , 
ibid . Compagnie  de  Binney  , c’cft-à  dire,  de  Be- 
nin , ITT.  1 c.  Côte  qui  prend  lr  nom  de  Grand 
Benin  , IV.  1*3.  farte  du  Golfe  de  Benin,  Sic.  399. 
Defcription  du  Royaume  de  Benin  , 399  & (u'tv. 
Situation  de  cette  Confiée  , dont  le  nom  eft 
aufii  éciic , Bir.nin  , Bmni , ou  Benni  , 401.  Son 
étendue  Se  fes  bornes  , 403.  Difpolîtion  de  la 
Côte  jufou  a Benin.  Double  route.  Canal  de  Bé- 
nin , ibid.  Embouchure  de  la  Rivière  Formofa 
ou  de  Benin  , 404  Découverte  du  Royaume  de 
Benin  , & par  qui.  ibid.  Mauvaife  qualité  de 
l'air,  ib  d.  Quatre  Villes  de  Commerce,  40p. 
Oedo  ou  Benin  Capitale  du  Royaume  , & fa 
Defcription,  406.  Vite  des  Maifons  de  Benin  , 
avec  les  exécutions  des  Habitans  Se  leur  ma  ■ 
nicrc  de  monter  à cheval  , 407.  Défiance  que' 
les  Habitans  ont  des  Etrangers.  Diviiîon  de  la 
Ville  de  Benin  en  quartiers.  Forme  & qualité 
des  édifices.  Changement  qui  s’y  fait  , tbid . 
Guerre  civile  qui  rend  la  Ville  déferre,  408. 
Defcription  du  Palais  Royal.  Ordres  des  court 
Se  des  édifices  , ibid.  Belle  figure  d’un  Serpent, 
409.  Têtes  de  cuivre.  Marches  de  Benin  & pro- 
vifions.  Deux  fortes  de  Vins  du  Pays  , ibid.  Re- 
venus des  Nègres  qui  fuivent  la  Cour  , 4:0. 
Caractère  des  Habitans.  Leur  confidérarion  pour 
les  Européens.  Libertinage  des  Nègres  de  Bé- 
nin. Leurs  habits, ibid.  Habits  des  Femmes  ,411. 
Nudité  des  enfans.  Parures  de  la  tête.  Alimens 
ordinaires,  ibid.  Mufique  du  Pays,  41t.  Ma- 
riages & Commerce  des  Femmes.  Bizarre  talon- 
fie  des  Nègres.  Vie  pénible  des  Femmes , ibid. 
Circoncifion  des  deux  fexes  , 4 1 3.  PuriFearion 
des  Femmes.  Honneur  qu’on  rend  aux  Femmes 

our  avoir  eu  deux  enfans  à la  fois.  Pratique 
izarre  à la  meme  occafion  , ibid.  Démon  de 
h Ville  d’Arobo  ou  Areho,  Se  bois  qui  lui  cft 
confacré  , 414.  Remèdes  des  Nègres  de  Benin 
dans  leurs  maladies.  Les  Habitans  de  la  Capi- 
tale y font  toujours  enterrés.  Deuil  de  Benin  9 
ibid.  Sacrifice  pour  les  Grands,  41  j.  Barbare 
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pratiaae  à la  mort  des  Rois.  Humanité  qui  rè- 
gne d'ailleurs  à Bénin  , ibid.  Les  Habirans  ont 
peu  d’induftrie,  416.  Leur  lenteur  dans  les  af- 
faires. Agens  Nègres  nommes  Fiadors.  Les  Ha- 
bitans  font  libres  & ne  peuvent  être  rranfpor- 
tés,  excepté  les  femmes,  ibid.  Notion  allez 
jufte  qu’ils  ont  de  Dieu  , 4 ?.  Ils  croient  aux 
apparitions  des  Morts.  Sacrifices  des  Grand?. 
Idée  qu'ils  ont  de  l'Ombre  &;  du  Paradis  , & 
où  ils  placent  l’F.nfcr  & le  Paradis , ibid.  Prê- 
tre de  la  Ville  de  Loebo  , fameux  par  fes  pré- 
dirions, 418.  O i féaux  noirs  redoutés  à Benin. 
Divifion  du  tems.  Jours  eonfacrés  à la  Religion. 
Fête  des  Morts.  Férc  du  corail  , ibid.  Gouver- 
nement de  Benin  ,4!?.  Trois  Ordres  de  l'Erat. 
Forme  de  ladminifltacinn  » ibid  Cordon  de  Co- 
rail , cfpccc  de  Chevalerie , 410.  Ceux  qui  le 
quittent  ou  le  perdenr , punis  de  mort.  Deux 
exemples.  Dequoi  ces  cordons  compofés,  ibid. 
Méthode  des  héritages , 4x1.  Différentes  puni- 
tions des  ctirocs.  Le  vol.  Le  meurrre.  L’adultere, 
ibid.  Cinq  méthodes  de  purgation  pour  las  ac* 
eufés,  411.  Partage  des  amendes  , 41).  Cou- 
ronnement des  Rois.  Comment  le  Succcflcur  cfl. 
nommé.  Formalités  qui  précèdent  la  proclama- 
tion. Inftruélions  que  le  nouveau  Roi  prend 
dans  Pair  de  gouverner , ibid.  Le  Roi  fait  mqp- 
rir  tous  fes  frères  , 414  ProcefTions  Royales. 
Cour  du  Roi  de  Benin.  In  11  ru  mens  de.  Muflqtie. 
Ffclavcs  du  Roi  , ibid.  Figure  du  Roi  fuivant 
Barbot,  41  f.  Audience  que  Nyendal  obtient  de 
ce  Prince.  Difpofition  des  riclicflcs  du  Roi.  Scs 
revenus  , ibid.  Les  Européens  favorifés  dans  le 
Commerce  , 41*.  Puilfancc  militaire  de  Benin. 
Armes  de  la  Nation  , ibid. 

Beninganions  , cfpccc  de  fruit  fort  fain  , III.  xxj. 

Benino-Fanna  , herbe  , voy.  Koogua. 

Benito(Santo  ) , Rivière,  la  même  qu'Oddy  ( Rio) , 
IV.  441.  Rio  S.  Bcnico  & Baie  d’Angra,  455. 

Benja  , Rivière,  IV.  j8.  Son  eau  falée , 40. 

Benjoin  , Gomme  , voy.  Benjouin. 

Benjouin  , Gomme  , nommée  Minnian  par  les 
Malayens,  II.  184.  OSfcrvatioiis  pour  connoî- 
tre  la  meilleure  , ibid.  Benjoin  de  Java  , VIII. 
ir 4.  Cette  gomme  nommée  aufli  Louan  jovy, 

. c’cff-à-dirc,cnccns  de  Java  , ibid.  Arbre  qui  pro- 
duit le  Benjoin  , & encens  qu*on  en  tire  , XI. 
*4*- 

Bcnkarc  , Rivicre , IV.  616. 

Benlispatnan  , Place,  VIII.  fyo. 

Bennet , Capitaine  Anglois,  accufé  d’un  meurtre, 
III.  Avanture  de  John  Bennet , y 79  , ;66. 
Rivicre  de  ce  nom  , IV.  44*-  Poiflon  appelle 
Bennet , V.  104. 

Rennevifte , Habitation  , XV.  648-. 

Benni  , Royaume  , voy.  Benin. 

Benoît  xii.  Pape  , VII.  176.. 

Benoît  de  BelvedcTC  , Religieux  , voy.  Belvederc. 

Bcnoncour  Sera  , Bourg,  X.  lyy. 

Boifc  , Ile  1 III*  11J.  Les  Anglois  y meurent  % 
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xjo.  Ilsyont  un  Etabli  Bernent , t|t,  Elle  eft 
formée  par  la  Riviere  de  Sicrra  Lcona.  Vue  de 
Hic  & du  Fore  , ibid.  Elle  cft  aufli  nommée 
Brent , i$9.  On  ignore  quand  les  Anglois  s’y 
font  établis,  481. 

Benfon  { Canton  de  ) , XV.  60  j. 

Bentajan  , Ile  , X.  *9 y. 

Benraybo , More  ; fa  convention  avec  un  Dé- 
puté de  Vafco  de  Gama  & avec  Gama  lui-mê- 
me , I.  u.  Offre  de  feivice  qu’il  fait  aux  Por- 
tugais , ibid.  Il  cil  léduic  à leur  demander  azi- 
. 47- 

Bentink.  Remarques  recueillies  par  ce  Voyageur, 

VI.  y49.  Son  témoignage  fur  les  Manchèous  , 
]66.  Cité,  584  & fuiv.  Scs  remarques  fur  une 
Rivicre  , y 89.  Ses  remarques  fur  le  Gouverne- 
ment des  Kalkas,  600.  Cité  , loi.  $04.  Cité, 

VII.  10.  Bornes  qu'il  donne  au  Pays  des  Kluths , 
ix.  Cité,  ij  fie  14,  xi.  ibid.  xf.  ibid.  ji  6* 
fuiv.  ix j.  Témoignage  de  Bentink  , 116.  Ciré, 
1x9,  14!  & 144.  ibid.  Remarques  du  Traduc- 
teur Anglois  de  Benrink  , 1 yo.  Cité  , 1 f j.  Son 
erreur  fur  la  première  branche  des  Turcomans, 
ibid.  Cité,  Jj4,  iox  b fuiv.  xxj  , xxy  , 144. 
Son  fcnciment  fur  un  Voyageur,  4x4. 

Bentitc,  Plante,  XI.  718. 

Benrone,  Ecrivain  , XII.  v.  de  /’ avant-propos. 
Nommé  Jérôme  Brnzonc , ix. 

Benzoni  ( Jérôme  ) , Voyageur  Milanois , XIII.  6 9^ 

Bcobe,  grande  Peinture  japonoife  , II.  ié8. 

Bcori,  ou  Dante,  Vache  du  Méxique , XII.  <»j<f.. 

Bcqucflcuis  , ou  (guindé , petit  Oifeau  , XIV.  14$ „ 

Ber,  arbre,  voy.  War. 

Berangene  , ou  Pomme  d’amour  , XII.  1x4. 

Bcrapôur . Village  , X.  8j. 

Berar,  Province,  X.  199. 

Berafueaba  ( Montagnes  de  ) , XIV.  11  j. 

Berban  , maladie  qui  fait  mourir  en  parlant , XT* 
JM- 

Berbe  , ou  Buveur  de  Vin  , nommé  aurremenr 
VVine  Bibber  "&  Kokobe  , animal  quadrupède, 
IV.  xj 7. 

Bcrbela  , Riviere,  IV.  61  a. 

Berber , maladie,  VIII.  jf7. 

Berbi , III  61$,  c’cft  un  Village  , ibid. 

Berbicc  , Riviere,  XIV.  xxi. 

Berchi,  fruit  vanté,  VII.  j 6-l. 

Bcrdcrrich  , Ville,  IX.  9. 

Bcrc,  Bcrc,  compliment  des  Negros  de  diftinc- 
rion  en  fc  faluant  :Cc  qu’il  flgnific  , IV.  ix|.- 

Berenfort , Rade  de,  XV.  104. 

Bérenger,  Chirurgien  , fe  rend  Direéleur  d’une 
lîngulicrc  efpccc  de  commerce,  II.  yii. 

Bérénice  : Fondation  de  cette  Ville  , par  qui,  Se: 
pourquoi  , I.  p.  iij  de  i'introd. 

Brreshith  , Livre  du  Pentareuque,  VI.  jyy.. 

Berg,  ( fleurie  ) François,  cité,  II.  444.  Porter 
Ville  de  Berg  en  Norvège  , XI.  jxo.  Lettre: 
d’un  Amiral  Anglois  au  Gouverneur  de  Berg  ,, 
jxt.  Réponfc  du  Gouverneur.  La  Flotte  An- 
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loifc  s'approche  de  Berg  , ibid.  Les  Angtois 
cmandcnc  la  liberté  de  venir  dans  le  Port  , 
323.  Ils  y viennent  avec  toute  leur  Efeadre  , 
ibid.  Epouvante  des  Habit  ans  de  Berg,  t 14. 
Les  Anglois  menacent  le  Gouverneur  de  Berg, 
U7. 

Bergara  ( Pedro  de)  , Capitaine  Flamand  , porte 
au  Pérou  grand  nombre  d’Arquebufes  , XIII.  96. 
Bergel  ( Henri  Van  ) , Hollandois  , figne  l’ordre 
Cgnifié  par  fa  Nation  aui  Anglois  , I»  4 96  6* 
fuiv. 

Bergeron  , Ecrivain,  cité  , VII.  16 4 , 310,  374, 
J7J,  Î7*5- 

Berghen  (Comté  de  ) , XIV.  jji. 

Bergios  ( Palmier  des  ) , ou  Palmier  des  Singes , 
& chapelets  de  Ton  fruit,  XI.  6j8. 

Béribéri,  forte  de  maladie,  V.  31. 

Berkaver , Canton  , X.  104. 

Berkeley  ( Jean  ) , Chevalier  Anglois  , va  avec  des 
troupes  pour  atraquer  Lanccrota  , II.  147.  Ber- 
keley commande  un  VailTcau  de  guerre  , III. 
j 18.  Sage  Gouvernement  du  Chevalier  Berke- 
ley, XIV.  478  II  fuccede  au  Gouverneur  Mac- 
thev/s , & fait  proclamer  en  Virginie  Charles 
11.  Roi  d'Angleterre,  479  & 480  Cite,  481. 
Mort  de  ce  brave  Officier,  481.  Cité,  484, 
jfl,  JJ  y.  Comté  de  Berkeley  , j*j. 

Beikoma  : Signification  de  ce  mot  , III.  y8*.  Vey 
Berkomas  , te  Quoja  Berkomas  , deux  Nations, 
58  j.  Vey-Berkoroa , nom  du  Pays  du  Cap  Mon- 
te , sfi. 

Berlas  , ou  Burlas,  Peuples  Tarrarcs  » VII.  jo. 
Berlife  ( M.  de  ) , Maître  des  cérémonies , intro- 
duit l'AmbalFadcur  du  Roi  d Ardra  à l'Audien- 
ce du  Roi  de  France,  IV.  379. 

Bermejo , Efpagnol  , XIII.  130  & fuiv. 
Bermudes,  Iles  , où  Lancaftcr  cft  jetté,  I.  34V. 
On  y trouve  de  l'ambre,  II.  \6).  Vent  varia- 
ble au  Nord  des  Bermudes,  III.  i6s.  La  Ber- 
mude  , XI.  71  J.  Naufrage  de  trois  Anglois  aux 
Bermudes  , XIV.  4 66.  Voyages  & Etabliflemens 
aux  Iles  Bermudes  , nommées  aufli  Summcr’s- 
Iflands  8c  leur  découverte,  XV.  6x6.  Origine 
de  leur  nom  , *17.  Nommées  encore  Sommcr’s- 
Iflands , ibid.  Formation  d’une  Colonie  Angloi- 
fe  , 6 18.  Fléau  de  Rats  , ibid.  Progrès  de  la 
Colonie  , Nombre  des  Iles  Bermudes  , 
ibid.  Climat  des  Bermudes  , 631.  Terroir,  8c  les 
productions  , ibid. 

Bermudes  ( Jean  ) , fait  la  découverte  des  Iles  de 
fon  nom  , XV.  6x6. 

Bermudez  ( Balcazar  ) , veut  fc  faire  choifir  pour 
commander  une  Flotte  , XII.  iji. 

Bernafel , pointe  de  l’Ilc  de  Bilfao  . II.  Jt8. 
Bernaguez  : Générolité  de  ce  jeune  Abyffin  , IX. 

M7.  , ^ t 

Bernard  , Capitaine  François , charte  les  Anglois 
du  Fort  du  Sénégal  ou  de  Saint  Louis  , II.  446* 
Bernard , Cap  , II.  467.  Les  François  y ont  un 
Comptoir , III.  404,  Ville  du  Cap  Bernard , ibid. 


Bernard  de  Savone  , voy.  Savone  ( Bernard  de  }» 

Bernard  ( M.  Samuel  ).  XIII.  473. 

Bernard  , Médecin  François,  & fon  Hiftoire,  X. 
149.  Comment  il  obtient  une  jeune  danfeufe, 
ibid. 

Bernard  ( Saint  ),  Baie  où  les  François  fc  trouvent 
fans  le  favoir  , XIV.  614.  Fort  bâti  à l’cmbouch. 
delà  Rivière  de  Saint  Bernard,  6 il.  La  Salle 
veut  remonter  cette  Rivière  , ibid.  Fort  Efpa- 
gnol dans  la  Baie  de  Saint  Bernard  , 637. 

Bernardi , Aporicaire  , avec  deux  autres , entre- 
prennent de  foulcver  tous  les  Malades  , XII, 
‘34- 

Bernardin  ( Cap  de  Saint  ).  X.  373..  Embocadcro 
de  Saint  Bernardin  , 377.  Detroit  de  S.  Bernar- 
din , XI.  j» 3.  Difficultés  & périls  de  l'Embo- 
cadcro,  j 14.  Rocher  de  Satnt  Bernardin,  j ij. 

Bcmardo  ( Pedro),  Efpagnol,  XV.  ijj.  Cité  , 

I y 7.  Ile  Pernardo,  1 y 8 . Bernardo  , cité,  160. 

Bcrnicr , Auteur  , cité  , VII.  109.  Ce  que  cet  Au- 
teur rapporte.  Route  qu'il  décrit  f ibid.  8c  no. 
Cité  , 1 1 r & fuiv.  x 11  , 1 16  , 114  » 149 , 403. 
Route  qu’il  donne  de  Kachcmir  à Kashgar  „ 
409.  Autre  route  de  Kashgar  au  Catay  , ibid. 
Cité , IX.  269.  Son  Voyage  au  Royaume  de 
Kachcniiie  , X.  91.  11  s’engage  au  fcrvice  du 
£rand  Mogol  en  qualité  de  Médecin.  Il  s’atta- 
che au  plus  fçavanc  homme  de  l’Afie  , ibid.  Pre- 
pat^tifs  de  l'Auteur  pour  fon  Voyage  , 93.  Scs 
provilions . 94.  Peinture  qu’il  fait  des  embar- 
ras d’un  Camp,  98.  Cite,  100.  Chartes  qu'il 
voit  faire  en  chemin  , 101.  Ses  obfcrvations  à 
Lahor  , 104.  Route  de  Lahor  à Bember.  Exceffive 
chaleur  de  cette  route,  8c  fouffianc.  de  Bcrnicr, 
ibid.  Son  partage  par  des  Montagnes  , ioj.  Admi- 
rable changement  d’un  Pays  à un  autre , ibid. 

II  obfctvc  les  générations  8t  coriuptions  des 
arbres  , 10 6.  Scorpion  qu’il  prcllc  fans  en  être 
picqué  , 107.  Prompt  partage  de  l’Eté  à l’Hy- 
vcr.  Vents  qui  fc  trouvent  tout-d’un-coup  op- 
pofés.  Bcrnicr  entre  dans  la  Caverne  d’un  Hcr- 
mitc  , ibid.  Son  jugement  fur  le  Royaume  de 
Kachcmirc  , 110.  Ses  recherches  pour  expli- 
quer un  Phénomène,  lu.  Cité,  1 1 3 8c  114. 
Comment  Bernicr  cft  informé  que  Kachcmire 
cil  voifin  du  Tibet,  x 1 j.  Cité,  116  & Juiv. 
Recherches  qu’il  fait,  117.  F.claii cillement  que 
des  Ambartadeurs  d’Ethiopie  donnent  â Bernier 
fur  la  fourcc  du  Nil  , no.  Bcnict  vifîte  plu- 
fieurs  Villes  de  l'Empire  Mogol  avec  Taver- 
nicr,  148.  Il  fc  fépare  de  Tavernier , 15 6.  Ci- 
té, 199  , 201  , 137  Réflexion  de  Bcrnicr  fut 
le  Commerce  de  l’Empire  Mogol,  238.  Effet 
de  la  Mulique  Mogole  fur  Bcrnicr  , 244.  Cite  , 
24J  te  146.  Peinture  qu’il  fait  de  l'Amkas  du 
Grand  Mogol,  147.  Cité,  248  , xji.  ibid.  263, 
xl8.  Reflexion  de  Bcrnicr  fur  les  anciens  Brach- 
manes,  271.  Vifîte  qu’il  tend  â un  grand  Pen- 
dcc.  Explications  ouc  les  Pendccs  lui  donnent, 
ibid.  Lumières  qu’il  tire  d’un  Pendet , 275.  Cité 
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174.  Obfervations  de  Bernier,  tlo. 
croa  ( Rio.de  ).  IV.  449* 
erouly  , Village,  X.  83» 
erre,  ce  qu’il  lignifie,  III.  tjl. 
pcrrcncrc  , petite  Ville,  VIII.  464* 
erreo  ( Dom  Antoine)  , Gouverneur  F.fpagnol , 
& Tes  ofienfes  contre  les  Anglois,  XIV.  337. 
Les  Anglois  le  forcent  Se  l'enlèvent , ibid.  Son 
caraélcrc,  338.  R^cic  de  Ton  expédition  pour 
décou viir  la  Guianc  , ibid.  Ralcigh  lui  déclare 
fes  vîtes,  34t.  Objection  de  Berreo  , ibid.  Cité, 
fyfuiv.  On  veut  le  perdre  à la  Cour  d’Ef- 
pacne  , 56).  Il  triomphe  de  fes  Ennemis , **4. 
Alarmes  que  Keymis  lui  caufc  , 346.  Efpions 
de  Berreo.  Lumières  que  Keymis  tire  de  lui  , 
ibid.  Trois  de  fes  EmilVaires  font  pris,  3 68. 
Berry  , Anglois , ptifounier  dans  l’Ilc  de  Ccylan  , 
VIII.  497- 

Pettan  badur  , Prince  Tartarc  , VII.  4*. 

Bertazar,  petit  fils  de  Japher,  VII.  37. 

Bettezena  , Priuce  Mongol  , VII.  4 t.  Cité  t 41* 
Bcrthclot  ( François  ) , Secrétaire  Général  d'Arnl- 
leric,XIV.  691. 

Bertrand  , Habitant  de  Plaifance  , a le  comman- 
dement de  deux  détachcmcns  de  troupes, XV. 

6 60.  Il  cft  tué  , ibid. 

Beruzadab,  petite  Ville  , X.  149* 

Befa  ( Rabbi  Abraham  de),  Juif,  qui  porte  de! 
Lettres  à Covillam  & enfuite  l’accompagne  , I. 
17.  Il  fe  rend  à la  Cour  du  Prête  Jean,  18. 
Befaguichc , Ville  , voy.  Batzaguichc. 
Bcfcîicélcn-Eylands , iocs  , & ce  que  lignifie  ce 
nom , in.  1 34. 

Befehen,  Etre,  X.  174* 

Befeué  ; Tribu  de  ce  Peuple  , X.  173. 

Bcfcchcr , nom  du  Cap  Verd,  III.  134. 

Befegue  , Rivière,  d'où  ce  nom  , II.  319. 

Bcfçgu  lâche,  voy.  Batzaguichc. 

Befit!  , Ile  , XI.  168. 

Bélier,  forte  de  Marchandée  , IV.  4 38. 

Bcfpur,  petit  Royaume  ou  Principauté  fujet  du 
Samorin  de  Calécut , I.  80.  Le  Prince  de  ce  Pays 
cil  appelle  par  le  Samorin  pouc  faire  la  guerre 
aux  Portugais , ibid. 

Bell,  Anglois  , cité,  V.  t44* 

Befliaux , voycç  Animaux. 

Befvcdgc , Place,  X.  109. 

Bcrancour  , ( Jean  de  ) Gentilhomme  François  , 
obtient  du  Roi  de  Callillc  la  pcrmilTion  de 
conquérir  des  Iles  , I.  9.  Il  en  fubjuguc  trois  au- 
tres gouvernées  par  fon  Neveu  Mafiiot  de  Betan- 
cour,  ibid.  Ce  dernier  échange  otiarre  Iles  des 
, Canaries , contre  une  partie  de  celle  de  MaJere, 
II.  xx8.  Jofeph  & Amador  Gonzales  de  Betan- 
cour  , cités  , XIII.  391. 

Bctancour,  ( Mafiiot  de  ) voyc^  Bcrancour,  ( Jean 
de) 

Betas , voy‘1  Prêtres. 

Bccché  , lieu,  XI.  474. 


VI  A T I E R E S.  S7 

Bétel , forte  de  boifion  des  Indiens  ,1.  39.  Son  ufa* 
ge,  373.  Un  Village  de  ce  nom  , II,  496.  Ufa- 

fe  que  les  Quaquas  font  du  Bétel,  III.  4 3 8. 

«tel  de  la  Chine  , VI.  439.  Forme  ou  figure  de 
l arbufic  qui  produit  le  Bétel , 460.  Ile  où  le 
Bctcl  croît  naturellement,  VIII.  151.  Inimitié 
entre  le  Bétel  & le  Duriaon.  ijt.  Ufage  du  Bc- 
tcl , 151.  Manière  dont  les  Chingulais  l’em- 
ploient, 334.  Bctcl  & fon  arbificau  , 54}.  Le 
Bctel  nommé  Tambourc  & Fourenfourou  ,6 11. 
Remarque  fur  le  Bctcl , nommé  auilî  fanfel , X. 

7 j.  Bétel  de  Manille,  383  Le  Bctcl  fe  mêle  avec 
l'Areka  , XI.  6 39.  Comment  le  Bctcl  & l’Arcka 
fe  mêlent  dans  l’ufage  , 440.  L’arbre  qui  porte 
le  Bétel , fe  nomme  Bctclcira.  Voy  «fia  Planche  , 
ibid.  Comment  on  blanchit  les  feuilles  de  Bctcl, 
641. 

Bctc’é  , ou  Jaburandiba  , atbre  , XIV.  J 08. 

Berclcua  , arbre , voyc\  Bctcl. 

Bctclfcguy  , Canton  , X.  199.  Defeription  de  U 
Ville  de  ce  nom  , ibid. 

Betcl-Tobago-Xima  , ( Ile  de  ) XI.  178. 

Betenigus , Château,  IX.  358. 

Bêtes  féroces , &c.  voy.  Animaux. 

Betetok  , Gouverneur , voy.  Ma-titchc-lau-ya. 

Beth , lie  , afliégée  par  les  Portugais  ,1.  13 1.  Ori- 
gine des  quatre  Livres  nommés  Bcchs,  X..x49. 
Beti,  Province  du  Royaume  de  Juida  , IV.  173- 
Dcm.mdcs  d’un  grand  Sacrificateur  nomme  Beri , 
au  Roi  de  Juida  , 3x6. 

Berinarin,  Roi  d’un  Peuple  appellé  Bani- Marins  » 
I.  J- 

Betiquet , forte  de  monnoyc , voy.  Aigris. 

Bctlcfuek  , Place  , IX-  j 3. 

Betlcira , arbre  , XI.  45 4. 

Betonda  , ou  Battonte  , Rivière  , II.  477. 

Bcttoiia  , ou  Battauay  , Village  , III.  4i8. 

Betum , (Polo),  Iflcs , vers  la  Côte  deGueda.  Lcut 
potùion  , I.  377. 

Bety-Chuit , tombeau  , & fa  fignification , X.  44- 
Bcu-lyang  , Ville,  VI.  133.  Nommée  aufiî  Feu* 
lyang,  X3  4. 

Bcuncl  ( Olivier  ) , Voyageur,  XV.  io4. 

Berne  d’or  , forte  de  Matcafiîte  , II.  377,  3J9- 
Beurc  de  Bambuk  , voy.  Bataulc.  Bcurc  de  Ca- 
cao , XV.  703. 

Bcwailcrs,  ou  Pleureurs,  efpece  de  Singes.  Pour- 
quoi ainfi  nommés,  III.  X93. 

Bcxiças,  maladie  de  (a  petite  vérole  , IV.  341. 
Beyamini , Taureau  fauvage,  VII.  331. 

Beyrut  , ou  Barut , Port  de  Syrie  , I.  p.  vij.  dttintr. 
Beyupira  , Poilfon  , XIV.  300. 

Bczai  , I Dato  ) voy.  Daron  Bafiar. 

Beze,  (de)  Mathématicien  Jéfuite,  IX.  r7 4.  Itt 
monte  avec  un  autre  üir  la  fameufe  montagne: 
de  la  Table  .181. 

Béziers,  Ville  de  France  , IV.  3x3. 

Bézoar;  obfervatiou  fur  le  choir  de  cette  Mar- 
chandée, IL  183.  Bézoar  d’Eléphant , V. 
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Celui  de  Bouc  fauv.  8 j.  Bézoar  de  Vache,  «c  Tes 
vertus,  x*x.  Eipéricncc  fingulicre  touchant  le 
Bézoar,  IX.  518.  Bézoar  des  Philippines,  X. 
418.  Brzoar  des  Singes  , XI.  483.  Celui  des  In- 
des Orientales, 678,  Obfcrvat  ions  fur  le  Bézoar, 
*79. 

Bezoar , Place  , IX.  jto.  Pagodes  de  la  Contrée  , 
ibid. 

Bhatkas,  (Rivera  das)  Baye , II.  379. 

Bi  , ou  Bu  , Rivière  , VII.  14. 

Biafaras.Nation  Negre  , II.  3*4.  Dangers  des  Bia- 
faras  , f68.  Beauté  du  Pays  , 374.  Côrc  Je  Bia- 
fara  , IV  401.  Royaume  de  Biafara  . 43  1.  Ville 
de  Biafara,  Capitale  de  pluficurs  Contrées , ibid. 
Biakf-Mondo , Cnicn-dent , voy.  Mon  lo. 

Biakko , ou  Ju:i , cfpecc  de  I ys  , XI.  f 1 1. 

Blancs , Place  , X.  toi . citée  fous  le  nom  de  Bianc , 
109. 

Biaracata , Animal, XIV  194. 

Biarmic , Province  , voy.  Bothnie. 

Biart , Jéfuitc  , fie  fon  Voyage  , XIV.  39*.  Cité  , 

* î?8. 

Biaza  , ( Port  de  ) nom  qu'on  donne  au  Fleuve  de 
Lagoa,XIV.  ico. 

Bibby  , cfpecc  de  Palmier , & fa  liqueur , XIV. 

. lo4. 

Bible.  Ce  qui  arrive  d'un  ferment  fur  la  Bible  , V. 
4*.  Bibliothèques  des  Chinois  , VI.  167  Biblio- 
thèque de  l'Efcuriale  , XI.  f (7,  Perte  des  Ma- 
nuferits  Arabes  ,438.  Bibliothèque  du  College 
de  Cambridge  , XIV.  3 39.  Celles  de  l'Amérique 
Angloi(c , 3*6. 

Bibligotn  : Fore  Hollandois  en  cette  Place,  VIII. 
jo». 

Bibliothèques  , voy.  Bible. 

Biby  , Ile  , XV  193. 

Biches  , voy  Cerfs. 

Bicholain  , Ville  , IX.  383. 

Bichon  , ou  des  Palmiers  , Ile  , II.  493. 

Bickcr,  Amiral  Hollandois,  VIII.  70. 

Bicor,  Rivière,  X.  381. 

Bicuni  , nom  de  Religieuses  ,X.  <43. 

Biddiford  , Port  d'Angleterre  , XV.  664. 
ttiddulph,  Anglois  , envoyé  à Banram  , I.  341. 
Bidfen  , ou  B:sju , Province,  X.  333. 

Bidftnfoo  ou  Rcisiun  , Planrc  a fleurs  , XI.  7n, 
Biencour  . Volontaire  François.  XIV.  39*. 

Bienvillc  . Voyageur  , XIV.  613.  Cité , 6] 4 bfuiv. 

Ile  de  Bienvillc  , ou  des  Chars  , 744. 

Bière  du  Royaume  de  Juida  , IV.  331. 

Bkrenhroots  , Capitaine  Hollandois , VIII.  449. 
Bierre  ( de  ) Gafeon  , périt  daos  une  expédition  , 
XIV.  434. 

Biefman  ( Lambert  ) Commis  Hollandois  , ob- 
tient le  commande  renr  d'un  Vaiiïeau , X.  343. 

Biet  ( Antoine  ) fait  la  defciiprion  de  l’Uc Cayen- 
ne, XI.  38.  Cité  , 39  , ibid.  61, 

Bievre  , Animal  , XV.  118. 

• $ifa  , Royaume,  I.  x z 8. 

Jîifech*  , arbre  ^ voy.  Bifcfcha* 


MATIERES. 

Bifefcha  , Ile  du  Sénégal , II.  489*  Son  érendueflé 
Tes  productions , 49  j.  Arbre  de  i'Uç  Bifccha  p 
III.  1*7. 

Bifelïc , Bois  de  Teinture  , IV.  fOo.Jîgnat.  D d d d. 
Bigan  , Rivière  , X.  38a. 

Bignon  , ( Abbé  ) à qui  le  Czar  Pierre  envoie  une 
feuille  dlnfcriptions  myftérieufes  , VII.  13. 
Bignon  ta  . ou  Bignone,  Plante,  XV,  14  t.  Autre 
Bignonia  , ibid. 

Bigude,  Pointe  Nord  Eft  de  Sant'Iago  , II.  330. 
Belle  Baie  au  Sud  de  Bighude  , ibid.  Ce  lieu 
cité,  380 , 38<. 

BihoicI , François,  s’égare  , XIV.  <îio. 

Bijaul  : ce  que  ce  nom  lignifie  , VII  , 144. 

Buaya  Sora  , Roi  de  Pedir , IX.  430. 

Bijo./anagi,  ou  Bioru  , petit  Saule  à fleurs  , XI. 
7-8. 

Bijoux  : Figures  de  Bi)oux  d or  qui  fc  portent  com- 
me des  A mulets  , IV.  1 JO. 

Bikanar,  Capitale  , X.  101. 

Biknnis,  Keligicufcs,  voy.  Bekunis. 

Bilbao  , B»ic,  I.  187. 

Bilbas  , Ile , II.  49  5 . Sa  grandeur  Oc  fertilité  ,3 03, 
f‘9. 

Bilcas  , Place , 5c  Rivière,  XIII.  44a. 

Bilcrang  , ( Montagne  de  ) Xi  307. 

Bileris,  Peuples,  VII.  131.  Ce  Peuple  fubjugvé» 
M9. 

Bilgotu  , Ville  , VII.  377. 

Bilhars  , furnommé  Bilikuz  , Prince,  VII.  \66% 
Mort  de  ce  Prince  5c  de  Ion  Frère  , 1*8. 

Bilikaez  , nrinrc  , voy.  B.lhars. 

Bilimbcira  , ou  Bilimberia  , arbre  & fon  fruit,  XI. 

641 , voy.  leurs  Figures  à la  planche  , ibid. 

Bilimbi , ou  Biüngb.ng , arbre  Oc  fon  fruit , XI. 
64t. 

Biltinbin  , ou  Carambola  , fruit  , X.  414.  Arbre 
oui  le  porte,  XI.  641.  voy.  fa  Figure  à la  Plan* 
chc  , ibid. 

Bilingbing , arbre  , voy  Bilimbi. 

BiMagoh  , Arbre  , fa  propriété  , III.  169. 

Bilhu  , Ravine  , XV.  fia. 

Bilhgam,  ou  Vélagatn  , Baie , II.  116.  Situation 
des  deux  Pointes  de  cette  Baie,  117. 

BiPy,  Maître  d'Hôiel  Fiançois , IX.  t60. 

Biloa  , ciibic,  X.  37*. 

Biloxi,  XIV.  3-3  Baie  de  Biloxi  , * 17.  Une  Co- 
lonie Françoife  tranfportéc  au  Biloii , 63*. 
Voyage  au  Biloxi , 744.  Ce  quec'cft  que  le  Bi- 
loxi, ibid.  Scs  propriétés  bonnes  Oc  mauvaifes , 
74t.  Rerour  du  Biloxi  par  te  Lac  de  Poncchar- 
traii» , ibid. 

Bilva^os  , Nation  qui  vit  dans  les  Montagnes; 
XIV.  164. 

Bim  , Royaume  , X.  3x8. 

Bimber,  Place  , X.  » 14. 

Bimini  , Ile  , XII  17*.  Ile  de  Bimini , 177.  Rooc 
de  Bimini , XV.  *33.  Ile  de  B muni , ibid. 

Bin  , petite  Ile  , X.  394 
Binauuio , ( Bois  de  j X-  3 8 1, 

Binator, 
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Bîniror,  lie,  X.  J17 

Bine  , ( Rivicrc  de  ) XIII.  40. 

Btngham  , Anglois , captif  , VIII.  3 01. 

Bingo  , Province , X.  499.  Autre  Province  nom* 
mee  Bingo  , ou  Fisju  , 3 3 4. 

Bingono-Tomu  , bourg  , X.  499. 

Bin-Kin  , ou  Min-Sing  , Ville  , V.  J J l. 

Binney  , Royaume  , voy.  Benin. 

Binni , Royaume  , voy.  Benin. 

Binnin  , Royaume  , voy.  Benin. 

Binque  , Village  ou  Hameau  , ni.  ijf. 

Binram  , ou  Vintain,  Comptoir  des  François  fur 
la  Kivicre  de  même  nom  » II.  418.  Situation  de 
ce  lieu  , ibid.  Les  François  y ont  un  EtabliUe- 
ment  , 430.  Le  Commerce  de  cette  Place  cft 
confîdérable  , Ibid.  Situation  de  la  Ville  des  Nc- 
gres  de  ce  Canton  , 4 3 1.  Les  Portugais  y confcr- 
vent  un  Comptoir  , JJJ.  Bitam , Capitale  de 
l'Empereur  de  Foigny  , ou  Fonta  , f j 4.  Riviere 
de  Bintam  , ou  Vintain  , nommée  auffi  Saint 
Grigou  , 343.  Situation  de  la  Ville  de  Vintain  , 
eu  Bintam  # 344.  Portugais  oui  s’y  établirent, 
ibid.  Caraétcrc  des  Habitans  du  Pays  ,347.  Eta- 
bliflcmcnr  d’un  Comptoir  François , ibid . Ri- 
vière de  Binram  , nommée  auflî  Blok,  III-  io. 
Ville  Hc  Vintain  , 6c  fa  (îtuation  , 16.  Comptoir 
Anglois  à Bintam  » 19.  Situation  de  Vintain  ,81. 
Motif  qui  porte  les  Anglois  à s’y  former  un 
Comptoir.  Ufaîcs  de  fes  Habitans,  ibid.  O fuiv. 
Ile  de  Bintam  , VIII.  t JO. 

Bintana  . Bailliage  , VIII-  f 17-  Il  parole  le  meme 
què  le  Pays  de  Buitano  , j 19. 

Bintano  ,Pays.  Voy.  Bi  itana. 

Bintelto  , taxe  annuelle  , V.  7. 

Bintor,  Ville,  réfidcnce  du  Roi  de  file  de  Lc- 
quios,  IX.  44Ï- 

Biobio  ( Mammcllcs  de)  , Montagnes,  XI.  543. 
Fleuve  de  Biobio,  XIII  404  , 418. 

Bioru  , ou  Bijo  Janaçi  , Saule  a fleurs  , XI.  708. 

Biram  , Roi  du  Cap  Verd  , cède  l'Ilc  de  Gorée  aux 
Hollandois , II  447.  Un  autre  de  ce  nom  , fur- 
nommé  Vouba  , Général  d'un  Prince  Nègre  , 
ravage  le  Pays  du  Hamel  de  Kayor , 484-  Le 
Damel  Biiam  cité,  1IL  jj-7.  Damel  TalBirain, 
40U  . 

Biramgam  , ou  Biinfam  , Ville  brûlée  par  les  Por- 

,.  tygais  , I.  91. 

Birami , pièce  d'étoffe  au  lieu  de  Monnoie , & fa 
valeur,  V.  jo. 

Biramk  , forte  d'étofle  , IV.  4 J 8. 

Biram-Ruba  , Lieutenant  Général  de  Burbaghiolof, 
Roi  des  Jalofs , II.  444  & fuiv. 

Biran  , Roi  des  Jalofs , nomme  Bemoi  fon  frère 
pour  Ton  Succcffeur  , I.  18.  Sibeta  fon  autre 
frere  , le  tue  & s’empare  du  Trône  , ib  d. 

Bitd  , Ilc,&  fa  (îtuation  , IIT.  i).  Elle  cft  aufTï 
nommée  Ile  des  Chiens , 58.  Sa  beauté  6c  fa  fi- 

' tuacion , ibid. 

Bitd,  v Nevtpn  , deux  Marchands  de  Londres, 
Voyagent  à Benin  , I.  19  t.  Leur  Flotte  jette 

Tome  XK. 
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l'ancre  près  le  Cap  de  Très  Puntas  ,193.  EUe 
arrive  à Mina.  Frayeur  des  Anglois.  Ce  qu’ils 
découvrent  6c.  ce  qui  leur  arrive  pendant  cette 
navigation , ibid.  & Juiv.  Table  des  Latitudes 
obfcrvécs  dans  ce  Voyage  , 196. 

Birdibek  , Prince,  VIL  ht, 

Bird  Ifland  .petite Ile  , XV  619. 

Birds  , ( Baie  de  ) où  cft  une  habitation  , XV.  <48. 

Birone  , en  Galice , IV.  31 8. 

Birriborongo,  Cap,  XI.  1*4. 

Bifaghc  , Ile , d'oti  l’on  préfume  que  les  Biflagos 
tirent  leur  nom  , II.  pi. 

Bifago  , ou  Mifago , Oifeau  de  Mer,  X.  670. 

Bifagudo  i (Pierre  Vasd’Acunhajvoy.Cunna  (Dont 
l’cdro  Vas  de  ) 

Bifamagan  , grande  Ville  , X.  if7- 

Bifaraja  » Grand-Prctrc  du  Royaume  de  Batgao  , 
VII.  44a- 

Bifayas  , ou  Pintados  , Peuples , X-  17  S.  Ces  Peu- 
ples ont  des  queues  , J9I, 

Bifboror,  Prince  , II.  199. 

Bifcaic,  (Nouvelle)  ou  Nucva  B feaia  , Province, 
XII.  414.  Evêché  de  Nueva  B.icaia  , 444.  C’cft 
la  troifieme  Province  de  l'Audience  de  Guada* 
laxaja  , 4/8.  Ses  Mines  , 449. 

Bifcalins  , nom  des  Habitans  d’un  Canton , IV  « 

Bifchalos  , arbre  , III.  100  1 4f. 

Bifdari , Terre  , XV.  519. 

Bifcn  , Province  , X.  300. 

Bifcrmins  , Peuples , VII.  131.  Ce  Peuple  cft  fub* 
jugué  , 1/8. 

Bishalik  , Place  . VIT.  117. 

Bishbaleg,  Ville  afliégée  & prife,VII.  91. 

Bith-balick  , demeure  d’une  Tribu  Tartarc  , Vü. 
49.  Pays  de  Bishbalik , 4i.  Lumières  qu’on 
peut  puifer  fur  Bishbalik , 10t. 

Bifîu  , ou  Ovari  , Province  , X.  349. 

Bisju  , ou  Bidfcn  , Province,  X.  331.  Autre  Pro- 
vince nommée  Bi*ju  , ou  Fifin  , 934. 

Bifnagar,ou  Narfinga,  Royaume,  & fa  position ,1. 
34.  Le  Roi  de  Bifnagar , un  des  plus  puilfans 
Princes  de  l’Afic  , '14  Députation  du  Rot  de 
Narfînguc,  ou  Narflngua , à Floris  , II.  110. 
Mort  du  Roi  de N^rftnguc  j fes  trois  Femmes  fe 
fonr  brûler  avec  fôn  corps  ,111.  Nom  du  Roi 
de  Narfîngue  : la  Reine  fe  btule  avec  lui,  IX.61. 

Bifnague,  IMantc  XIV.  174. 

Bifnaux  , Peuples  , 6c  leur  Scéle  , X.  143. 

Biiragcs  , ( Ile  des  ) voy.  Riflao. 

Biflagos,  Nation  Nègre  , II.  <6 4.  Rencontre  de 
quinze  Biflagos,  369.  Ile  des  Bilfigos,  autre- 
ment nommée  das  Gallinas,  /7  t.  Nombre  des 
Iles  Biflagos  , <74.  Qualité  des  Habita»*  des 
Iles  Biflagos  , 373.  Leur  pafllon  pour  l'eau- Jc- 
vie.  A quoi  clic  les  porte  , ibid.  Grand  nombre 
de  hevres  dans  le*  Iles  Biflagos , III.  19'/. 

Biflaguc  , Ile , voy.  B«fTago<. 

Biflao  , ou  Biflos  , Ile  où  les  François  ont  un 
Comptoir,  II.  43 1.  Yoyage  par  terre  de  la  Gam- 
in 
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bta  à BifTao  , 46  t.  voy.  la  Note.  Les  Portugais  y 
confervent  un  Comptoir  , <)6  & fuïv . Figure  des 
Nègres  de  B.lTao  Se  de  Kiebao,  qui  préparent  le 
Manioc,  yyj.  Ancien  Commerce  des  François 
à BifTao,  Se  leur  projet  pour  s’y  érab’ir  » y 57  Les 
François  arrivent  à B»lTao,&  mauvais  accueil 
qu'ils  reçoivent  du  Fore  Portugais  , y y 8.  Bruc  , 

' Général  François  , demande  une  audience  de 
l'Empereur  de  l'Ile  , 339.  Cérémonies  de  cette 
Audience  , y*o  Reponfe  de  l'Fmpcrcur  à la 
Harangue  du  Général  François.  L'Empereur  fait 
appcllcr  le  Gouverneur  Portugais , & le  ménage 
peu , ibid.  L'Empereur  coufulcc  les  Dieux.  Céré- 
monies du  Sacrifice,  frfr,  La  reponfe  des  Dieux 
favorable  au  Général  François  , ibid.  Etat  du 
Forr  de  Billao,  y6i.  Palais  de  l’Empereur  de 
Billao,  5 6 Grandeur  de  l'Ile.  Sa  beauté  Se  la 
fécondité.  Alimens  des  Infulaircs  , ibid.  L'Ile 
c’a  pas  de  Porcs,  ni  de  Chevaux,  364.  Loge- 
mens  des  Infulaires.  NegrefTî  blanche , ioi<L 
Habillement  des  Infulaires,  y 6 y.  Religion  de 
l’Ile.  Nations  vQifincs  & leurs  guerres,  ibid. 
Maniéré  dont  la  guerre  fc  fait  entre  ces  Barba- 
res , y66.  Leurs  triomphes  5:  honneurs  qu’ils 

• rendent  aux  mores.  Pouvoir  dcfpotique  de  l’Em- 
pereur, ibid.  Exemples  de  ce  pouvoir  , y 67 . 
Ufages  barbares  à la  mort  des  Rois  de  BifTao. 
Le  Roi  Je  Billao  qualifié  d’Empcrcur,  & pour- 
quoi , ibid.  Affaires  de  BifTao  , 37I.  Le  Comp- 
toir François  s’y  achevé  , ibid  Armoirici  de  la 
Compagnie  Françoife  dans  l’Eglifcdcs  Portu- 
gais , 379.  Explications  du  Gouverneur  avec 
Bruc.  Amitié  politique  entre  ces  deux  Chefs* 
L’Empereur  vifitc  Bruc , ibid.  Habillement  de 
1 ce  Prince,  y 80.  Le  Port  BilTao  cft  le  principal 
de  l'Ile,  59  f*  Obfcrvacions  fur  cette  Ile  .ibid. 
NcgrdTe  blanche  de  l'Ile  de  BifTao  , ou  Bifl'aux* 
III.  16;. 

Biffaux  , Ile  , voy.  BifTao. 

Biflos  , Iles,  voy.  Billao. 

Bilfy , arbre  S:  propriété  de  Ton  bois , III.  169. 

Biftortc,  Plante  , XV.  148. 

Bircl  .lieu,  IL  $18.  Extrême  abondance  de  vo- 
laille à Bircl,  5x1. 

Bitgu  , Province  , X.  foo. 

Bitios  de  Kis,  .maladie , V.  J 1.  Vertu  de  la  Plante 
* contre  cette  maladie  , 7 y. 

Bitoutc , Place,  IX.  H 7. 

Bits ju , Province  Se  grand  Port  fur  Tes  Côtes,  X. 
y 00. 

JBitrer  , ( Jacob  de  ) Hollandois.  Sa  probité  vantée  , 
I.  494.  Il  figue  l’ordré  fignific  par  Ta  Nation 
aux  Anglois , 496  & fuiv.  Bitrer  commande  un 
Yaifleau  Amiral  Hollandois,  XI.  joj.  L’Ami- 
ral Birter  levé  l’ancre  518.  Dans  quelle  difpofi- 
ütion  fa  Flotte  s’avance,  319.  Incertitude  de 
cet  Amiral  y ibid.  Ce  qu’il  apprend  d’un  combar 
entre  l’Angleterre  le  la  Hollande,  3x0.  Précau- 
tions de  cet  Amiral,  $*4.  Ardeur  de  fes  gens* 
ibidK  Mépris  des  Anglois  pour  eux  , 315.  Com- 
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bar  de  fa  Flotte  contre  celle  des  Anglois  , ibid » 
& Juiv , Nouvelles  qui  facilitent  le  dépare  de  fn 
Flotte , 3x7.  Il  met  à la  voile  , 318.  Lieux  mar- 
qués pour  le  rendez  vous  , ibid. 

Bitti , ( François  de  ) Capucin  MifTonnaire  de  Me 
de  Sardaigne  , IV.  319.  1 

Bitume.  Celui  du  Cap  de  Bonnc-Efpérancc , V. 
183  Sources  bitumineufes  Se  bouillantes  , XL 
ffo. 

Biruy  , grand  Rivière,  IX.  47t. 

Biurnaveri , Pays,  VII.  47* 

Bivalve  , Poillon  à coquille,  X.  *78. 

Bivero  Peredo  , ( Dom  Nicolas  de  ) Efpagnol , Se 
Tes  qualités  , XII.  441. 

Biva  , Aibrc , XI.  *99- 

Bixa , couleur  rouge  Se  noire  , XII.  70.  Arbrrilcau 
de  ce  nom  , 136. 

Biym  , titre  de  la  femme  d*un  Khan  , VII.  144. 
Biyurt  ,11.  45  z.  Divers  noms  de  la  Ville  de  Biyurt, 
471.  voy.  la  Note.  Situation  de  cette  Place  , 
47 y.  voy. la  Note.  Ruines  d'un  Fort  à Biyurt* 
Se  origine  de  ce  Fore  . 47 6.  Canal  de  Biyurt  , 
489.  Port  de  Bycurt,&  fon  Commerce  ,111.  136. 
Situation  de  la  Rivicre  de  Biyurt , 313. 

Bizantc  , ( Antonio)  , Interprète,  XIV.  360. 
Bizmtin.  HiftoricnsBizantins,  VII.  101.  Hilloirc 
Bizancine,  iyy. 

Bizantinc , voy.  Brzantin. 

Bizard  ( M.  ) Officier  SuifTe , donne  fon  nom  à une 
petite  Ile.  XIV.  703.  Voyc{  la  Hôte  ly).  Fort  de 
Bizard  , aux  Yafous  , 735. 

Bizin  , nom  d'une  année  , VII.  198. 
Bizin-kayan-khan  , Tartarc  , VII.  5 1. 

Bizy,  ou  Cidy-Abcdil , Secrétaire  du  Roi  d'Ye- 
racrv,  député  aux  François  , X.  îyx, 

Bjaddon  . Arbre,  voy.  Sindanr. 

Blackjack  , Jardin  qui  fett  de  fcpulturc  commune 
aux  Européens  , III.  373.  Le  meme  lieu  nommé 
Blackjack  garden  , IV.  53.  Sign.  H* 

Blackvall , II.  114. 

Blainviltc , jeune  PafTager,  VIII.  37** 

Bbife  ( Baie  de  Saint  ) , ou  de  Noilcl,  V.  lit. 
Iles  nommées  Saint  Blaifc,  auparavant  las  Bat-t 
bai  * m it  5. 

Blâme  , François  , Prifonnrer  captif , VIII.  314* 
Blanc,  ( Çap).  voy.  Blanco  , ( Capo  ) Roi-Blanc  * 
voy.  Rois , gros  poilTon  blanc  , XV.  198. 

Blanc  , (le)  Mathématicien  Jcluicc  , IX.  176.  Il 
monte  avec  un  autre  fur  la  fameufe  montagne 
de  la  Table,  181.  .Ce  Père  cité,X.  6*9* 
Blanc,  ( Vincent  le  ) fait  une  defeription  fabulcufc 
’ de  l’Ile  de  Madagafear  , VIII.  597.  Cite  > XIII. 
10. 

Blanca,  Ile,  II.  191.  Ile  Blanca  , XIV.  401. 
Blancfort , ( Cap  de  ) XI.  86. 

Blanche  , nom  d’une  Pointe  ou  Cap  , II.  430. 
Blanche,  Ile , XI.  x\o.  Ile  Blanche  , XII.  14^ 
Rivière  Blanche , XIV.  734*  Rivière  Blanche* 
XV.  5 si* 

Black-Rivcr  , ou  Rivière  noire  , XV,  378* 
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lianc-nex , cfpece  de  Singes , te  pourquoi  tinfi 
nommés,  IV.  198. 

Blanco,  ^Capo  ) ou  Cap  blanc  , I.  6.  Pcche  qu'on 
y fair,  141.  Sa  fituatinn  , II.  191.  Sa  bcaué  & 
la  forme  , ibid  Une  Efctdre  Fratiçoife  y rrouve 
un  renfon  du  Sénégal  ,4)9.  Dcfcuption  du  Cap 
Blanc,  te  des  Deferts  voifms  , III.  13  J.  Oi- 
feaux  du  Cap  Blanc, XI.  98.  Cap  Blanco,  3 4 t.  Sa 
defertption  , ibid.  Éftet  du  Cap  Blanc  au  Brtfil , 
4»o.  Pourquoi  nommé  Cap  Blanc  , XII.  fo 6. 
Cabo  Blanco  , Xm.  4 1 J.  Cap  Blanc  . XIV.  138. 

Bbneo  , ( Phillip-Pc  er  ) commande  une  Frégate 
del'klcÂeur  de  Brandebourg,  IV.  10. 

Blancs,  ( Ville  des  ) III.  33.  Curiolité  des  Blancs, 
te  leurs  exeufes  , 38-*.  Situation  d’un  Blanc  pri- 
fonnicr,  3C3.  Surprile  des  Vainqueurs  à la  vue 
des  Blancs,  317.  Tous  les  Blancs  fairs  piifon- 
nîers , & remis  en  libcrré  ; ibid.  Barbarie  des 
Dahomays  envers  un  Gentilhomme  blanc  ,339. 
Peuple  Blanc  d’Afiiq.  avec  lequel  les  Nègres  font 
en  commerce,  641.  Cimetière  des  Blancs  au 
Cap  Corfe  ,IV  3 3.  S'gn.  H Parti  à prendre  pour 
un  Blanc  qui  tucroir  un  Serpent  Fétiche,  308. 
Cimetière  pour  les  Blancs  au  Pays  de  Juida  . 3 3 9. 
Ufagesdes  Blancs  de  l’un  te  l’autre  Sexe.  V.  xz. 
Mélange  des  Blancs  avec  les  Hottcntois,  137. 
Les  Blancs  compris  dans  le  nombre  de  la  haute 
Noblerte , VIII.  314 

Blafcr  , Portion  , voy.  Furubc. 

Blau,  Ile,  VIII.  417. 

Blavet , Rivière  ,111.  468.  Porc  de  Blavet , XIV 
104. 

BUt  , ( Aguada  de  Saine  x I.  31 9. 

Blcau  , ( Janus  ) Chirurgien  Anglois,  III.  JTO. 
Agréable  nouvelle  qu’il  apporte  a Snelgiave,  16  3. 

Bled  d'Inde  , & Bled  de  Guinée  , III.  176.  Trois 
fortes  de  Bled  , IV.  3 3 1.  Quatre  fortes  de  Bled  , 
38  6.  Vue  , ou  figure  delà  maniéré  de  battre  le 
Bled  parmi  les  Hottentots  , V.  1*7.  Manière  de 
femer  le  Bled  à la  Chine,  4*7.  Manière  de  bat- 
tre le  Bled  , 439.  Navets  où  l’on  fait  croître  du 
Bled  , 49*.  Moulin  pour  moudre  le  Bled  à la 
Chine  , VI.  41 3*  Une  quantité  de  Bled  biülé  fait 
confentir  à la  paix,  $14.  Le  Bled  n'cft  point 
connu  au  Tonquin,  IX.  110.  Nom  du  froment 
au  Japon,  te  (onufage,  X 66  4.  Bled  du  Ja- 
pon , XI  707.  Extrême  abondance  du  Bled  au 
Chili,  XIII.  4<o.  Bleds  te  autres  Grains  de 
riflhme  de  l’Amétiquc  , XIV.  109.  Ufage  qu’on 
fait  du  Pain  de  froment  dans  ccrlfthme  , 1 10. 

Blcnac  ( Comte  de  ) ,cité  , XV.  30  t. 

BJefius , Fifcal  indépendant , te  Plantation  confi- 
dérable  qu’il  fait  , V.  13  t. 

Bleu  d’Outremer  , te  de  quoi  compofé  » XI-  717. 
Rivière  bleue  , XIV.  731. 

Bleuet , Plante  , XV.  14t. 

Blevfîcld  , Rivi  rc  , qui  prend  ce  nom  d'un  Avan- 
tuiicr  Anglois  , XIÏ  « 10.  B de  de  ce  nom,  XV. 
377.  Où  la.  Riviecc  de  Blcvfield  fc  décharge  , 


Block  , Anglois , monte  une  Pinacc  pour  reioin. 
dre  le  Pi -née  de  Ternate , II.  146.  Ile  de  ce 
nom,  XIV.  t *7. 

Blok,  Rivieic  . nommée  aurti  B nram  , III.  10. 
lieu  de  ce  nom  , léfidcncc  d'un  Prince  Negre  . 
Ib,d . * 

Blondel  ( Denis  ),  Capitaine  deVaitfeau  François, 
I.  *44. 

Bloome(  John),  Faéleur  à Akra  , III.  177  379. 
Ce  qu’on  apprend  de  quelques  Anglois  dans  fea 
Mémoires  , IV.  64. 

Blot , François,  Pirc&cur  général , VIII.  J93. 

Blue-Hills,  ou  Moutagn.es  bleues.  XIV.  331. 

Bluet,  écrit  l'Hiltoire  de  Job  Ben  Salomon  , de 
le  mène  à fa  Campagne  , III.  » 1 ». 

Bluksvelt , Baie  , qui  prend  ce  nom  d’un  Avanta- 
ger Anglois  , XII.  31t. 

Blythe  (Jean  ) . Faéleur  Anglois.  Sa  morr , III.  19. 

Boaha  , ou  Bo.ifba , fruit , voy  Lauzone. 

Boari , Village , IV.  28. 

Bnaft , Maladie  pernkieufe  . V.  31. 

B?m  faak  , Village,  V.  3 o. 

Boa  \ifta,  Ile,  voy . Bonavifta. 

B 'ayre  , Ville  ou  Vi  lage , IV-  <507. 

B^ba  , Serpenr  d’une  horiiblc  grandeur  , X.  41t. 

B oHonaça  1 Rivière  de  ) , XIII.  493. 

Bobonaza  ( Rivière  de  ) , XIII.  383. 

Bobutics-Kiaal , ou  Kraal  de  l’eau  , V.  184. 

Boca  del  Drago  , Detroit , XII.  77  Origine  de  et 
nom  , ibid. 

Boca  de  Sierpe  , partage,  XîT.  7f. 

Bocas  ( dos) , Rivicre  , XIII.  381.  R ivicre  nom- 
mée Rio  de  dos  Bo-  a* , XIV.  44. 

Bncaul  , Montagne  , VIII  3c 6. 

Boc  ( Georges  du  ) , Patron  d’une  Barque  Fran- 
çoife  , tué  par  un  B igand  More,  II.  437. 

B *cca  del  Drago,  X"I.  310. 

Boccage  ( du  J , Caprainc  de  Vairtcau  François  * 
XL  173. 

Bocca-Ncgra  , Marelor  Efpagnol , XIII.  43-  Il  de- 
meure volontairement  parmi  les  Indi.os,48. 

Buccas  , petite  R viere  , XII  4*7- 

Bocca  Tiens  , partage  étroit  , XI.  190.  Détroit 
de  ce  lieu,  191. 

Bocca  Toro,  ouverture  ou  Anfc  , XII.  j 10.  Baie 
de  Bocca  del  Toro  de  Coda  ticca  , 5x0. 

Bocke  , Ville  , IV.  398. 

Bodae<ham  , VII.  39. 

Bodana  , nom  d’un  jour  de  la  femainc  , Vin.  33  t. 

Bode  ta  courou  , Prince  Maldivois,  VIII.  XJ7. 

Boli,  te  Bodiva  , Villages,  IV.  449. 

Bodick  , Village,  X.  39. 

Bolodo,  Ville  de  Commerce,  IV.  403. 

Boefira  , Village  , IV.  14. 

Bocte.  François  , attaqué  d’une  maladie  dange- 
reux, IX.  333.  Sa  mort,  te  Icelle  mis  à (À 
chambre,  334. 

Bo'ée  puanre  , ou  Stinkingfem  , Acre,  V.  197. 

Bceufs  Une  cfpccc  de  ces  animaux  fans  cornet  j 
Les  Negresen  font  Icui  momuic , I.  -13.  Ma- 
in ij 
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niere  de  confcrver  !e  Bœuf  frais , III.  10 6.  Bœufs 
& Vaches  d'Afrique  , 197.  Bœuf  de  Mer  ou 
Poirtbn  cornu  ,471.  Maladie  des  Bœufs  , IV. 
143.  Tête  de  Bœuf  qui  fert  de  preuves  la  No- 
blcrte  , 179.  Bœufs  guerriers,  & leur  intclli- 

Î;cnce  , V.  168.  Bœufs  de  charge  & manière  de 
es  drefTer  , ibid.  & 1 69.  Grollcur  des  Bamfs  du 
Cap  de  Bonne-Efpérance  , 189.  Bœufs  & che- 
vaux pour  l'Empereur  de  la  Chine,  3x4.  Les 
Bœufs  & les  chevaux  conduits  au  Palais,  in* 
Figure  d'un  Bœuf  de  fer,  431.  Temple  dédié  à 
un  Bœuf  cornu,  VI.  31.  Bœufs  extraordinai- 
res, VII  17 J.  Bœufs  d’un  Pays  , 3 U.  Bœuf 
Sauvage  deTartarie,  43 8.  Phénomène  nommé 
œil  de  Bœuf,  IX.  117*  Courfe  de  Bœufs  , 178. 
Planche  oti  l’on  voie  des  Coches  tirés  par  des 
Bœufs , X.  1 j 6.  Ile  des  Bœufs  , XII.  4*5.  474. 
Bœufs  fauvages  au  Paraguay,  XIII.  s 31.  Ma- 
niéré de  'tuer  les  Bœufs  , 419.  Rivière  aux 
Bœufs,  XIV.  73 1.  Danfc  du  Bœuf,  XV.  73. 
Charte  du  Bœuf  fauvage , 8 6.  Bœuf  du  Cana- 
da , & Planche  de  fa  figure,  113.  Bœufs  muf- 
qtiés  de  la  Baie  d'Hudfon  , ibid . 

Bofadora  , Goufre  , XII.  (13* 

Bofo  , Bofou  ou  BafFa  , Village,  III.  61$. 
Bogada,  grand  arbre,  VIII.  330. 

Bogahah  , ou  l'arbre  de  Dieu,  VIH.  543. 

Bogdoys  , nom  des  Manchcous  , voy.  Tartares. 
B°gg°  , ou  Mindril  j nom  d’un  Singe  qui  refTem- 
oie  parfaitement  à l’cfpcçe  humaine  , IV.  140. 
Avanture  d'un  Boggo , ibid.  & 141. 

Boghar  , Ville , voy.  Bokhara. 

Boçio  , Village,  fa  rttuation  :Une  Rivière  tombe 
dans  la  Mer  près  de  ce  lieu  , III.  634. 

Bogota,  Evêché,  XIII.  1 8 1.  Santa  Fé  de  Bogota 
Capitale  de  la  Nouvelle  Grenade  , 141. 
Bogunda  , Ville,  VII.  168. 

Bohalcl-Schame  , Port  fpacieux  : & d’ott  vient  ce 
* nom,  I.  1 96.  Monumens  que  les  Portugais  y 
trouvent  & qu'ils  brûlent  jufqu’aux  fondemens. 
ibid . & fuiv. 

Bohé  , voy.  Thé. 

Bohcchio  , pu  i flanc  Cacique  , entreprend  la  ven- 
geance de  fon  bcau-frcrc,  XII.  37.  Son  Pays  , 
44.  Accueil  qu'il  fait  à Dora  Barthélemy  Co- 
lomb , 65.  Feflins  & fpcûaclcs  qu’il  donne  aux 
Caftilians.  Lui  & fa  fœur  fe  foumettent  au  tri- 
but , ibid.  Cité , 100.  Sa  mort  ,118.  Cité  109. 
Bohême,  Royaume,  X.  116. 

Bohemia  ( Martin  de),  grand  Cofmographe  , XIII. 
17. 

Bohen  , nom  que  portent  les  Tigres  fur  la  Cote 
d'or  , IV.  1 3 x. 

Bohio  , nom  , qui  trompe  Chriftophe  Colomb, 

XII.  1 6. 

Pohunkacagun , Prince  Tartare  , VII.  41. 

Boi,  ou  Awu-kadftra , grand  Lierre  , XI.  711. 
Boilbriand  , Gentilhomme  Canadien  fait  des  An- 
glois  Prifonniers  , XV.  636. 
loicininga  , petit  Serpent  à Sonnettes , XIV.  193. 


MATIERES. 

Boileau  ( Capitaine  ) , Seigneur  Nègre  , IV  431. 
Boirc-dios  , cérémonie  dans  les  Contrais,  IV.  314. 
Bois  Baie  du  ) , V.  113. 

Bois.  Grande  Forêt  , nommée  Bois  de  Sainte  Ma- 
rie , II.  3 10.  Bois  rare  fur  une  Côte  , & pour* 

Îjuoi,  III.  437.  Beau  bois  jaune,  IV.  15.  Bois 
acrés  , 16  8.  Bois  propres  à divers  ufagcs,ii8. 
Bois  confacré  au  Démon  d'Arobo  ou  Arebo  , 
414.  Beau  bois  de  teinture  , 433.  Deux  bois  de 
teinrure  , 3 80.  Sign.  D d d d.  Bois  fingulicr  , V. 
113.  Bois  des  Montagnes  de  Sccllcnbocb , 131. 
Bois  de  Kalambak,  337-  Commerce  de  bois, 
440.  Bois  de  fer,  VI.  8.  Bois  & crois  Maifons 
de  plaifance  ,13.  Bois  de  fer , pourquoi  aiofi 
nommé,  93  Bois  rofe  dont  on  fait  des  meu- 
bles , ibid.  Bois  d’Aigle  , bols  rofe  & bois  de 
fer,  99.  Bois  rofe  ou  de  violette,  nommé  au- 
trement Whali  , 100.  Prodigieufe  confomma- 
tion  des  bois  de  Pin,  478.  Bois  confondu  mal- 
â-propos  avec  le  Cèdre.  Beauté  d'un  autre  bois, 
ibid.  Bois  dont  on  fait  les  ancres  des  VaifTeaux  , 
479.  Bois  flotté  qui  va  jufqu'à  Peking  , VII. 
467.  Bois  flotté  , 469.  Bois  & Montagnes  , 
VIII  / 9.  Bois  qui  brûle  fans  fe  confirmer,  378. 
Pourquoi  les  Villages  au  milieu  des  Bois  , IX. 
190.  Bois  de  Siam  , 303.  Diverfes  fortes  de  bois 
aux  Philippines  , X.  416.  Diverfes  cfpcccs  de 
bois  dans  file  Célèbes  ou  Macartar,  438.  Bois 
d’une  beauté  furprenantc  , XI.  307.  Bois  fao- 
glanc  ou  de  Nicarague  , 344*  Bois  excellent 
pour  les  Lances,  343.  Racine  nommé  bois  de 
Serpent,  66 j.  Bois  de  teinture,  XII.  470.  Bois 
de  Campêchc , 606.  Bois  de  fang  , 61  t.  Bois 
incombuftiblc  dont  des  Maifons  font  bâties, 

XIII.  174.  Rivière  qui  pétrifie  toutes  fortes  de 
bois,  399.  Bois  nomme  Léger,  & fon  ufage  » 

XIV.  106.  Excellent  bois  de  teinture  , 107.  Va- 
riété des  bois  de  teinture,  409.  Bois  de  tein- 
ture, 311.  Bois  de  l’Amérique  Septentrionale  , 

XV.  134.  Bois  nommé  immortel , 373.  Bois 
d’Inde  , & fa  délicieufe  graine  , 708.  Bois  lai- 
teux, 7x6. 

Bois  ( Ile  aux  ).  voy.  Buckfar , Village. 

Boifbriand  ( M.  Dugué  de  ) , Commandant  Fran- 
çois, XIV.  6 } 6. 

Bois-Brillant  ( Gué  de  ).  voy.  Gué  de  Bois-Brillant 
( M.  du  ). 

Bois  le  Comte,  Vice-Amiral  François , XIV.  18  6. 
Cité,  188. 

Boispean,  Capitaine  de  Vairtcaux  François,  VIII. 

j88. 

Boirtifî  ( Ile  de  ).  voy.  Burti. 

Boirtbn  commune  des  Iles  Antilles  ,XV.  713. 
Boifly  , François,  XIV.  X96. 

Bojador , ou  Bojar  , Cap  ; D’on  & pourquoi  ainft 
nommé  , 1. 4.  Il  eft  -doublé  par  les  Portugais  , 
3.  Cap  Bojador,  III.  336. 

Bojan.  voy.  Bo-John. 

Bo-John,  Prince  Negre  , chex  quiThoropfôn  eft 
conduit  , 111.  31.  Butto  , réfîdcncc  de  ce  Ptior- 
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ce,  1 4 , 4).  Querelle  vive  entre  an  Bo  John 
& le  fils  d'un  Roi  , ijé.  Bo-J ohn  ou  Bojan, 
titre  d'honneur  , 159.  Le  Prince  Bo-Jan  eit  le 
fêul  qui  ait  entrepris d'élever  des  Eléphans,  rji. 
Cité,  187. 

Boit,  Seigneurie,  IV.  jl«.  Sign,  Dddd. 

Bokara  , Ville , voy.  Bokhara. 

Boitas , Province  , X.  a)  J. 

Boke,  Ville,  IV.  578.  Sign.  Dddd. 

Bokhara  , Capitale  de  la  grande  Bukkarie  : Red- 
dition de  cette  Ville  , VII.  61.  Cette  Villenom- 
roécaulli  Bokkara  , foumife  , 71.  Elle  Te  nomme 
encote  Boghar , 1 jo.  Province  de  Bokhara , ou 
Bukkarie  proprement  ditc,iO<.  Defcription  de  la 
Ville  de  Bokhara.  Les  Liqueurs  fortes  défendues 
à Bokhara , ikid.  Pouvoir  k richclles  du  Khan  , 
107.  Langage  du  Bokhara.  Querelle  de  cct  Etat 
avec  la  Perle.  Monnoic  du  Pays.  Commerce  Sc 
Caravannes  , ikid.  Ancien  Commerce  avec  la 
Chine  , to8.  Nommée  encore  Bokara  , jo8. 
Dcfctiption  de  la  Ville  de  Boghar , 199-  Etat  du 
Pays , ikid.  Jenkinfon  bien  reçu  du  Khan.  Com- 
merce de  Boghar,  400. 

Bokka  , ou  Buka,  ou  bieuBukka  Mcala  , Royau- 
me , V.  4 5 , fi. 

Bokkara,  Ville  , voy.  Bokhara. 

Bok-kay  , Corps- de  garde  , Y.  5)1. 

Bokos  , Ile  où  la  Compagnie  FrançcAfe  établit 
fon  premier  Comptoir  , II.  489. 

Bokudfi  , ou  Kikuragi , St  Ki-No-Mimi  , Cham- 
pignon, XI.  loi. 

Boku-Soku  , Chêne  , voy.  Koku. 

Bokuto  , Ville,  V.  115. 

Bolak  .Village , VII.  270. 

Bolaki  , Prince,  X.  s 14. 

Bolapotam  , Ville,  k fa  lituation  , I.  54. 

Bolatou  , grande  Ile  , X.  JS9- 

Boldu  , Arbre  aromatique  , XIV.  175. 

Bole  , Village,  k Commerce  qui  s'y  fait  , II.  58S. 

Boles  , Matelot  Anglois , fc  bat  avec  fes  Cama- 
rades, II.  194. 

Bolcllas  , Duc  de  Siiéfie , VII.  1J0. 

Bolgara  , Ville  , VII.  ;o8. 

Bohnao  , Place  , St  fon  Port , IX.  79.  Cap  Bols- 
nao,Xl.  fto. 

Bolinca  , ( Cap  de  ) X.  1 80. 

Bollandos  , (brte  de  Pigeons  fauvages  , III.  j88. 

Bollo  , efpecc  de  gâteau  , XIV  , 109.  Comment  il 
fc  fait  dans  HfUime  de  l’Amétique , ikid. 

Bolmbutre  , Pays  , III.  (94. 

Bolodges  , Peuple  X.  10S. 

Boloone  , ( Capitaine  ) Prince  de  Sierra  Leona  , 
IIL  111. 

Bolton , Anglois  , efl  bien  reçu  des  Turcs  à Moc- 
ka  , II.  i;o.  Il  explique  les  lettres  du  Roi  d' An- 

flererre  au  Gouverneur  de  Mocka , 1)  1. 

ungo  ; ce  que  c'efl  que  le  Serment  du  Bohingo  , 
IV.  JJ7- 

Boluto,  Cap.  X.  ;4p. 

Bolys , coquilles  dont  on  fait  Commerce  , VIII. 
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Bom , gros  Serpent , XIV.  195. 

Borna , Ile  , IV.  554. 

Bomangoy  , Ville , voy.  Bomankoy. 

Bomankoy  , Place,  IV.  |ft.  Cette  Ville,  nom- 
mée aulfi  Bomangoy,  cft  la  principale  du  Royau- 
me d'Angojr,  57).  Sign.  C c c c.  Tentatives  de 
Commerce  a Bomangoy , ikid.  Situation  de  cette 
Capitale  , St  Palais  du  Gouverneur , 584 .Sign, 
Dddd.  ^ 

Bomba , animal , voy.  Capivard.  Pays  de  Bom- 
ba, IV.  481. 

Bombaïm  , Place  foumife  par  les  Portugais  ,1.  l|i. 

Bombay  , Ile , qui  fait  partie  de  la  Dot  de  Cathe- 
rine d'Arragon,  II.  574.  Cornes  de  Rhinocé- 
ros qu'un  Voyageur  voit  à Bombay,  V.  110. 
Plan  ou  Carte  Je  l'Ile  de  Bombay  Sc  de  fes  en- 
viions , IX.  )i.  Dcfctiption  de  Bombay.  Mau- 
vais air  de  l'Ile.  Ses  caufes  St  fes  effets  , ikid. 
Autres  effets  de  la  corruption  de  l'air , )t.  Ma- 
riages des  Anglois  de  Bombay.  Religion  de 
l'Ile.  Bombay  allîégé  par  les  Mogols , ikid. 

Bombi  : Libate  de  Bombi  gouverné  par  nn  Mar- 
quis, IV.  joi.  EtabliiTcmcnt  Portugais  à Bom- 
bi, jir. 

Bombnali , Village  , XI.  475. 

Bombo  , Prince  Ncgre  , St  fa  eénérofité  , III.  14s. 
Lieu  de  ce  nom , IV.  59a.  Idole  nommée  Bom- 
bo , St  fes  Fêtes  , 6ct. 

Bombon  ( Baie  de).  X.  591. 

Bomini , forte  demetsdes  Negres , III.  St). 

Bomma  , Ile  , St  brutalité  des  Habitant , IV.  <14. 

Bomncmaly  , Fausbourg  , X.  84. 

Bompart  ( M.  de  ) , Gouverneur  de  la  Guadeloupe. 
XV.  5)i. 

Bonao  , Ile  , XL  14).  Fort  de  Bonao  , XII.  81, 

Bonaventurc  ( Baie  de  Saint  ).  XIII.  141. 

Bona-vift  , Ile  voy.  Bonavifla. 

Bonavifla  , une  des  Iles  du  Cap  Verd  , Sc  fa  no- 
fition  , I.  1».  Arrivée  d’un  Batiment  de  Briftol 
à Bona-Vifla  , II.  ) ji.  Defcription  de  cette 
Ile.  Scs  différent  noms  , ) 64.  Son  ancienne 
abondance,  )6).  Paiement  des  Nègres  de  cette 
Ile  pour  leur  travail.  Habillement  des  deux 
fexes,  ikid.  rareffe  de  ces  Habitant,  )«<.  Au- 
nes effets  du  meme  vice  Bona-Vifla  produit  de 
l'Indigo  , ikid.  Deux  Rades  dans  cette  Ile,  547. 
Les  Infulaires  de  Bona  Villa  aiment  les  Anglois, 
)t8.  A qui  cette  Ile  appartient,  ikid. 

Bonbalon  , Tocfïn  militaire  , II.  5 a.  6- fuiv. 

Honda  , ou  Tomba  , ou  Submigucl  , Riviete  , 
III.  i)).  Liqueur  nommée  Bonda  ou  Imbon- 
da  , qui  fert  aux  preuves  , IV.  )9«.  Cette  li- 
ucur  ferr  aufli  à découvrir  la  caufc  des  acci- 
ens  : Formalité  de  cette  opération  , ikid.  Ville 
de  Bonda  , X.  8). 

Bonde,  arbte,  Sc  fes  propriétés  , in.  170.  Breuvage 
de  ce  nom  , IV.  594. 

Boadciat , Ile  , X.  81. 

Bondcr  Coufonat  , VIII.  499-  Ce  lieu  nommé 
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auflî  Bonder-coufovat , yofi. 

Bond :r- cou fovac  , voy.  Bonder  Coufonat. 

Bonder  Nellia  , mefitrc,  VIII.  y 44. 

BonJo  ou  Libongo  , étoffe  fine  , IV.  f9t . Cap 
de  Rondo  , X-  j 8 1 . ibid. 

Bondou  » arbre,  Se  couleurs  de  Ton  bois  , III.  170. 

Boné  , Capitale  d’une  Province  , X.  464. 

Bonga , ou  Nang  Kauvagan  , fruit , fit  fa  vertu  , 
X.  41 9.  Efpccc  de  Palmier  nommé  Bonga,  41*. 
Bongahoo  , Village  , X.  494. 

JPongarcon  , Major  Hollan  lois  , pafie  une  Riviere 
à gué , tombe  fur  les  Nègres , St  rcpoufic  les 
Portugais  , IV.  ft. 

Bongo  , Province,  & Cri  produ&ions,  IV.  ft\, 
Sfgn.  Dd  d J.  Sorte  de  Bâtiment  de  Mer  de  ce 
nom  , XIII.  171. 

Bonguis  , ancien  Royaume  , X.  4J7-  Province  de 
Bonguis,  464. 

Boni,  Riviere  fie  Ville,  voy.  Laitomba  & Doni. 

Boniface  vu.  Pane,  VII.  176. 

Bonite  , Poiifon  ,11.  *70.  Pourquoi  ainfi  nommé  , 
41  J.  Abondance  de  Bonites  , III.  470.  Bonites 
de  la  Côte  d or  , IV.  157.  Propriétés  de  ce  Poif- 
fon,  y 4 4. 

Bonito  Macul,  Gouverneur,  XIV.  4. 

Bonirz,  X.  ff4. 

Bonivcré  , Office  d’un' Royaume  . II.  yiy. 

Bonjour,  Millionnaire  , VI.  Ç48.  Pcrc  Bonjour 
Religieux  Aoguflin,  VII.  tu. 

Bonkcs,  herbe  a fumer  , VIII.  488. 

Bonnaire  , Ile,  XIV.  11  r. 

Bonnard  , Gouverneur  de  111c  Src  Lucie,  XV.  540. 

Bonne  Avanture  ( Ile  de  ) , XIV.  7 < 4. 

Bonne  Efpé  ancc  , Cap  , découvcu  par  les  Portu- 
fiais,  I p.  viij  fie  xj  de  l’introd.  Découverte 
de  ce  Cap  , ifi.  Dourcs  fur  fa  di'lance  , ai. 
Vue  fie  figure  du  Cap  de  B.mnc-Efpérance , 
&c.  If.  47.  Ce  Cao  devrait  être  nommé  Cap 
de  morr,  V pourquoi  , IV.  494.  Traités  parti- 
culiers fur  le  Cap  de  B >nne-Efpérance  , V icy. 
Sa  découverte  ; tous  le  regne  de  qui  ; par  qui  , 
& fes  premiers  nom'  , 10*  fit  10  Origine 
d’une  Colonie  Hollandoifc  au  Cap  , no.  Con- 
ditions accordées  aux  Fondateurs.  Avantages 
ui  attirent  des  Avanturicrs  au  Cap.  Etendue 
es  PofTeflions  HoUandoifcs  dans  ce  Pays  , ibid. 
Se  11t.  Montagnes  voisines  du  Cap,  ut  Plan 
du  Fort  fit  Je ’a  Ville  du  Cap  de  Bonne  Efpé* 
rance,  tir-  Ville  du  Cap.  La  Fortcrdîc.  Fort 
ruiné  , ibid . Obfcrvarions  far  la  latitu<lc  Ôc  Ion 
gitude  du  Cap  , lus  Difpures  des  Savans  à ce 
fujer  fie  nue  l’on  croit  terminées,  117.  Riviè- 
res d’un  Canton  du  ~ap  , 140.  Ouvrages  d’un 
Gouverneur,  ibid.  Observations  fut  les  Cartes 
du  Cap,  149.  Huit  Etablificmcns  Hollanlois 
an  Cap  , ibid.  O fuiv.  On  demande  perquoi 
les  Anglois  ne  s'étaMill  nr  pas  an  Cap  dcBon- 
nc-Efpéranec,  144.  rrix  des  Bcdiaui  au  Cap, 
171.  Divifion  des  faifons  du  Cap,  18 1.  Le  ton- 
nerre y cil  uçs  rare.  Emeut  des  vents  5ud-i.il. 
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Inconvénient  lorsqu’ils  ceiTcnt  de  foufüer.  Nuée 
ui  les  annonce  St  les  produit,  ibid.  Couleur 
e la  Mer  du  Cap  fit  fcscaufcs,  184.  Bains  du 
Cap , 184.1e  Roi  de  Daoncmark  fait  venir  de 
l’eau  du  Cap  , 18  y.  Folfiles  du  Cap,  ibid.  Mé- 
taux du  Cap,  1 8fi.  Sel  du  Pays  , fie  de  quelle 
maniéré  il  le  forme.  Agriculture  des  Européen* 
du  Cap  Fécondité  des  grains  dans  ce  tetroir  9 
ibid.  Labourage  St  forme  des  charrues  , 187. 
Tcms  des  fenfences  fie  des  MoilTons.  Vignoble* 
Se  Vin  du  Cap.  Jardins , fruits  Se  légumes  du 
Cap,  ibid.  Autres  produirons  du  Cap  , >89* 
Animaux  privés  fie  fauvages  du  Cap , ibid.  & 
fuiv.  Abondance  des  provifions  au  Cap  ,189. 
Figures  d'animaux  du  Cap  , 194-  Reptiles  , In- 
fcélcs  , Oifcaux  de  terre  fie  de  mer  du  Cap  , 
197  6»  fuiv.  PoifTbn  de  Mer  du  Cap,  10  j & 
fuiv.  Première  decouverte  du  C*p  , VII.  411. 
Route  d’un  Amiral  Hollandois  julqu’au  Cap, 
VIII.  170.  Ce  que  les  femmes  de  Batavia  de- 
viennent au  Cap  de  Bonne- Efpérancc,  490.  Lon- 
gitude du  Cap  dérerminéc,  IX.  ito.  Difficul- 
tés de  la  route  depuis  le  Cap  jufqu'à  l'Ile  de 
Java,  141.  Saifons  fit  vents  changés  dans  ces 
Mers , ibid.  Nouvelles  découvertes  dans  les  Ter- 
res , ifii.  Obfervations  au  Cap  de  Bonne- F.foé- 
rance,  X.  188.  Nouveau  Cap  de  Bonne-Efpé- 
rançe  , 4yy.  Remarques  d’un  Auteur  Anglois  fur 
la  Colonie  Hollandoifc  du  Cap , XI.  79.  Les 
Anglois  regrettent  de  l’avoir  abandonné  pour 
Sainte  Hclene  , ibid.  Châreau  du  Cap  , 80.  Ju- 
gement du  même  Auteur  Anglois  fur  le  féjour 
du  Cap  , ibid.  Baie  de  Bonne  - Efpérancc  , 
*«*. 

Bonncr(  Stephen  ), Irlandois, Pêcheur  delime, II. 90. 

Bonncrman  , Fadeur,  III.  494. 

Bonnetiers , métier.  Ceux  de  la  Côte  d*or , IV. 

1 16.  Figure  d’un  bonnet  de  paille  , 197.  Bon- 
nets des  Chinois,  VI.  117  Bonnets  des  Tarta* 
rcs  Mongols  St  de  leurs  femmes  , 584.  Ornc- 
mens  du  bonnet  de  l’Empereur  de  la  Chine  fie 
de  ceux  des  Man  latins  , VII.  y! 5. 

Bonnets,  voy.  Bnnnc'icrs. 

Bonneville  ( Cap  de  ) , XV.  644. 

Bonne  Ville  ( <.  ap  de  ) , XIII.  **7«  Lieu  nommé 
Bonneville,  XV.  fi  y 6. 

Bono  , Pays  voy.  Bonu. 

Fon  Port  , Baie  , XI.  1 1 8. 

Bonraki  Sera  , Place  , X 1 yo. 

Roiifccours  ( Lac  de  ) . XIV.  Jft. 

Bonsjouko,  Village,  V-  jj». 

Bons  mots  : Un  d’un  Portugais  dans  un  Temple 
des  Malabarc' , I.  48.  Celai  d'un  aveugle  , 96, 
Bon  mot  de  François  1.  Roi  de  France  , XI.  f47. 
Le  même  mot  répété  , XTI.  411  , à la  note  (80). 

Bon  faccès  , Port.  voy.  Valentin  ( Baie  de  ).  • 

Bontckoc  ( Guillaume  lfbranrs?  ),  Hollandois.  Son 
Voyage  aux  Indes  Orientales,  VIII.  417.  Dé- 
part Si  première  difgracc  de  cet  Auteur , ibid. 
Rencontre  de  deux  autres  YaiiTcaux  HoUau- 
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Joij , 4*1.  Première»  difficultés  du  Voyepe.  Mi- 
ladies  de  l'équipage  , ibid . On  relâche  à Pile  de 
Mafcarcnhas  qui  cft  encore  déferre  , 419.  L Au- 
teur , cité  , ibid.  410.  On  mouille  à l'ile  de  Ste. 
Marie,  4*1.  Bontekoc  , ciré  , ibid.  Etrange 
avanturc  de  l'Equipage  , 4i».  Le  feu  prend  au 
Vaiffeau.  Premier  effet  de  cet  accident.  Une  rar- 
tîe  de  1 Equipage  abandonne  le  VailTcau  dans 
les  Chaloupes  . ibid.  Rcflcqtimcot  de  Bontekoe , 
41?.  Efforts  inutiles  pour  éteindre  le  feu.  Acci- 
dens  terribles.  Le  feu  prend  aux  poudres  fie  le 
VailTcau  faute  en  l'air , ibid.  .Situation  de  l’Au- 
teur , 414.  Comment  il  fc  fauve  avec  un  fcul 
homme.  La  Chaloupe  retourne  à fon  fecours, 
ibid.  Manière  dont  il  y entre,  4*f-  Embairas 
de  ceux  qui  évitent  le  péril.  On  a recours  aux 
confeils  de  l'Auteur.  Etat  des  vivres  fie  des  au- 
tres proviltons.  Invention  pour  faire  des  voi- 
les , ibid.  Route  de  la  Chaloupe  en  pleine  mer , 
416.  Secours  qu'on  rire  de  l’art.  Soulagement 
qu’on  rire  de  ?a  pluie.  Les  gens  du  Canot  veu- 
lent palier  dans  la  Chaloupe.  Murmure  contre 
Bontekoe  , ibid.  Tout  le  monde  fe  réunit  dans 
la  Chaloupe,  417.  Confternation  publique.  Ex- 
trémité du  mal  *•  On  propofe  démanger  les  jeu- 
nes gens  , ibid.  Cette  réfolution  différée  de  trois 
jours  , 418.  La  force  manque  pour  fc  remuer. 
Pluie  favorable.  On  découvre  la  terre.  Joie  de 
l’Equipage  ea  abordant  dans  une  lie  défertc.  Ce 
qu’on  y trouve,  ibid.  L'Equipage  fc  reconnoxt 
prés  de  Sumatra  , 419.  Nouveaux  dangers  pour 
arriver  dans  cette  lie.  On  y aborde.  Pétil  qu’on 
y court  , ibid.  L’induftric  en  délivre,^  4 JO.  Ex- 
plication avec  quelques  ïnfulaircs.  L’Equipage 
rafla  fie  fa  faim.  Nouvelles  qui  rafTurent , ibid. 
Peinture  (ingulicrc  de  la  peur  Se  fes  effets,  4 j 1. 
Elle  fait  chanter  Bonrekoe  fc  croyant  menace 
de  la  mort  , ibid.  Rufe  des  ïnfulaircs  , 4? a. 
Occafions  qu’ils  font  naître  pour  quereller.  Ils 
viennent  pour  maifacrcc  Bontekoc  Se  fes  gens  , 

: ibid.  On  ne  s’échappe  qu’avec  peine  , 4 J J - Bon- 
tekoe découvre  fa  route  du  haut  d'une  Monta- 
gne , 434.  Dans  quelle  cfpérance  il  part  avec 
1 fes  gens,  43 f.  L'Equipage  fc  trouve  en  fureté 
parmi  des  gens  de  la  Nation  , ibid.  Un  Amiral 
HolUndois  les  fait  tranfportcr  i Batavia  ,43*. 

* Bontekoe  cft  fait  Capitaine  d’un  VailTcau.  11  cft 
envoyé  pour  ravitailler  les  Forts  Hollandois  , 
ibid.  Il  fc  fcpare  de  fon  Compagnon  pour  la 
dernière  fois,  4J7.  Meilleur  Vaiffeau  dont  il 
éft  nommé  Capitaine.  Il  eft  envoyé  à la  Chine  , 
ibid.  Siège  où  il  fc  trouve,  459.  Cité,  440, 

* 44T.  Bontekoe  retourne  à Batavia  , 44*-  Il  ob- 
tient nnc  nouvelle  CommifTton  , ibid . Son  dé- 
part avec  Reyertrz  , 443.  Infortunes  de  leur 
Voyage.  Defeription  que  Bontekoe  fait  d’nnc 
furieufe  tempête , ibid.  Efforts  de  l’induftiic  & 
du  courage,  444.  Naufrage  d’nn  Vaiffeau.  Trifte 
état  des  deux  [autres  , ibid.  Un  Vaiffeau  fccourt 
l'autre , 44J.  Oppofuion  de  l'Equipage.  Bontc- 
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koe  le  ramène  à la  foumiffon.  Séparation  des 
Vaiffeaux.  Ils  arrivent  à la  Baie  de  Saint  Louis 
Se  fe  radoubent,  ibid.  Bonrekoe  dépite  au  Roi 
du  Pays,  446.  Les  Matelots  de  l’Equipage  fé- 
duits  par  les  femmes  de  file  Saine  Louis,  4.47. 
Rencontre  «l’une  Caraque  Efpagnolc  à Sainte 
Helcnc , ibid.  Canonade  entre  les  deux  Vaiffeaux, 
448  Sort  de  la  Caraque  Efpagnolc  , 449.  Bon- 
rakoc  arrive  en  Irlande  au  Pote  de  Kingfale. 
Comment  il  airache  fes  Matelots  de  la  débau- 
che. 11  auivc  dans  fa  Patrie.  Eclairciffcmcos  fue 
le  fore  d'un  de  fes  Vaiffeaux  , ibid. 

Bontems  , Capitaine  d’un  Vaiffeau  François, donne 
des  nouvelles  de  Carie t Anglois,  I.  17  J.  Ciré  , 
XIV.  441. 

Bonu , IV.  74.  Pays  de  Bonu , 87.  Situation  de 
Bonu  ou  Bono  , 91  , 94.  Ile  de  Bono , VIII. 
3*3. 

Bonzes  , nmn  des  Prêtres  des  Idoles  Japonoifes  , 
IL  164.  Us  font  entretenus  aux  dépens  du  Peu- 
ple , 168  6»  fuiv.  Un  Bonze  prédit  un  Typhon  , 

1 9 f . Autres  prediélions  des  Bonzes  , 196.  Lieux 
habités  par  des  Bonzes,  V.  403.  Imputation 
fauffe  concrc  les  Bonzes  , 407.  Plufieurs  Cou- 
vons de  Bonzes  ,434.  Un  Miffonnaire  veut  con- 
vertir un  Bonze , 46  e.  Bonzes  févérement  pu- 
nis, 477.  Nombre  étonnant  de  Bonzes  dans 
un  Temple  , 481.  Les  Bonzes  nommés  auff 
Ho-chan  , 494.  Proccffon  funebre  de  Bonzes, 
ibid.  Deux  cens  Bonzes  vivent  des  revenus  d'un 
Temple,  joi.  Les  Bonzes  demandent  l'aumo- 
ne  aux  Palfans  , 519.  Trois  cens  Couvons  de 
Bonzes  fur  une  Montagne  , jjo.  Demeure  du 
Chef  des  Bonzes  , VI.  f I.  Ile  qui  n’eft  habitée 
que  par  des  Bonzes  , 6$.  Ancien  5c  fameux  Mo- 
naftcic  de  Bonzes,  98.  Bonzeffes  , Société  per- 
due d'honneur  , 146.  Bonzes  qui  affilent  les 
Chinois  à la  mort , 150.  Procédions  des  Bon- 
zes aux  funérailles  , 1 54.  Nombre  des  Bonzes  , 
x 8 x.  Scélc  des  Bonzes  de  Fau-tfc  ,199.  Les 
Bonzes  Prêtres  de  Fo  , J*8.  Morale  des  Bonzes 
de  la  Chine,  319.  Articles  qu'ils  propofent , 
ibid.  Exemple  de  la  crédulité  des  Chinois  pour 
la  doctrine  des  Bonzes  , 330.  Autre  exemple 
de  l'impofturc  des  Bonzes  , ibid.  Adreffe  des 
Bonzes  pour  foutenir  leur  Scéte  , 331.  Couvens 
de  Bonzes  pour  les  pèlerinages  de  la  Seétc  de 
Fo.  Crédulité  des  Laïques  pour  les  Bonzes,  ibid. 
Les  mortifications  des  Bonzés  en  impofent  au 
Peuple  ,331.  Etrange  pénitence  d'un  jeune  Bon- 
ze , ibid  Entretien  de  ce  jeune  Bonze  avec  le 
Pcrc  le  Comte  , 333.  Vifîtes  des  Bonzes  chez 
leurs  Sénateurs  , ibid.  Fables  que  les  Bonzes  pu- 
blient pour  décrier  les  Millionnaires  ,33p.  Com- 
bien les  Bonzes  font  méprifables.  Leur  igno- 
rance & ftupidité  , ibid.  Tours  d'adreffe  des 
Bonzes  , $40.  Effet  du  Fanatifmc  populaire. 
Les  Bonzes  s’efforcent  d'engager  tout  le  monde 
. dans  leur  profeffon , ibid.  Combien  ce  deffein 
dangereux  pour  la  Société,  341. Folle  inaûio® 
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de  ceux  qui  fe  laiflent  féduire , ibid.  Do&rine 
des  Bonzes  fur  l’état  futur,  44?.  Comment  ils 
craitcnt  leurs  Idoles , ibid.  Leurs  fraudes  décou- 
vertes par  les  Magiftrars  , 544.  Juftc  punition 
de  quelques-uns  d’eux  , 344.  Bonzes  nommés 
Lamas  , ibid.  Apothéofe  d'un  Bonze  , 47 6.  Bon- 
zelïc  condamnée  au  Canguc  : Son  crime  Ôc  Scn* 
tence  du  Juge  , 457.  Figure  d’une  BonzcfTe , 
VII.  17.  Signal  des  Bonzes  pour  fc  procurer  du 
fecours,  IX.  498.  Bonzes  & Hiérarchie  d’une 
Sc&c,  X.  *4».  Jufqu'où  va  l’aveuglement  des 
Japonois  pour  les  Bonzes,  6 4t.  Leurs  Temples 
nommés  Tiras  : Idée  qu’on  en  donne  , tbid.  Con- 
voi de  Bonzes  , XI.  4 99-  Incontinence  des  Bon- 
zes, fyi.  Témoignage  que  la  Barbinais  rend 
aux  Bonzes  de  Colomlou  , ibid.  Simplicité  d’un 
Bonze,  794.  Les  François  en  profitent,  ibid. 

Bonzcflcs  , voy.  Bonzes. 

Bonzi  ( M . de  ) , Florentin , Evêque  de  Bczicrs  , 
nommé  Archevêque  de  Toulaufe , & Arabaf- 
fadeur  à Madrid  , IV.  f 1 J. 

Boodra,  Ville,  VIII.  47*- 

Boofu  , Fofu  & Fumas- kanna , Plante,  XI.  704. 

Booker  ( James)  , Anglois  , Agent  Général  delà 
Compagnie  Royale  d'Afrique , s'empare  del'Ile 
du  Sénégal , II.  44*. 

Bool(  Pointe  de  ) , X.  Ile  de  Bool  une  des 
Philippines,  477*  IJ*  de  Bool , 47t. 

Boot  ( Martin  ) Ingénieur  François , XII.  417. 

Boorhly  ( Henri  ),  Anglois  , laillé  pour  otage  aux 
Indiens , II.  74. 

Bopitanga  , bras  du  Fleuve  S.  François  , XIV.  10  î. 

Boquifa  , Royaume , V.  axa. 

Boquu , Village  , & fa  fituacion,  III.  6 jr. 

Bora,  PoifTon  , X.  «7f. 

Boranora  , Ile  , voy . Brandon  ( Saint  ). 

Borante,  Riviere,  XIV.  )j7* 

Borats  , écueil  dangereux  , XIV.  400. 

Borax  , minéral,  III.  48.  Son  ufage  , VIII.  611. 
Celui  du  Japon,  X.  $44. 

Borde  ( la  ) , Chirurgien  François  , Si  ( 2 générali- 
té, XI.  f«4- 

Bordel  (du),  François,  XIV.  197. 

Bordclong  , Province  , voy  Bordolongh. 

Bordolong,  lieu  où  les  Incendiaires  de  Patane  s'en- 
fuient , II.  108.  Nommé  auflî  Bordclonghs  , 
IX.  c8.  Ceft  une  Province  appclléc  autrement 
Bordelong  ou  Petclong,  1(4. 

Bordon  , ou  Pardon  ( Vino  de  ) , forte  de  Vin  , 

IV.  409 

Borca  , Roi  de  Sierra  Lcor.a  : Ce  Prince  nommé 
aulTi  Capitaine  Karan  , Karan  , Karan  , III. 
111.  Etendue  de  fes  Etats  , & fes  revenus,  ibid. 

Borell  ( Baie  de  ) , XV.  649. 

Boren  , Secrétaire  d’une  Ambaffadc  Hollandoife  , 

V.  170. 

Borgia  ( François  ) , Capitaine  Vénitien  d’origine, 
fert  dans  les  Troupes  du  grand  Mogol , Xl.476, 

Borgia  ( François  de  ) , Prince  d’Efquilachc  , Yicc- 
ioidu  Pérou,  XUI.  ) 8 J. 


Botias , Ile  célébré  par  fa  Mine  d’or,  XI.  414.' 

Borica  (Cap  de  ) , XII.  41 4. 

Boriquen  , Ile  , XII.  39.  Nommée  auflî  Portoric» 
voy.  Porto-rico. 

Borifco  ( Ilhadc  ) , voy.  Corifco  , Ifle. 

Borifthcne,  ou  Nicpcr , Rivière  , VII.  tbf. 

Borja , Capitale  , XIII.  979.  Fondation  de  Sam 
Francifco  de  Borja,  485.  Situation  de  Borja, 
Capitale  du  Gouvernement  de  Maynas , 487. 
Principales  Places  de  fa  Jurifdiétion  ,488.  Bor- 
ja . XIV.  19. 

Borja  y Arragon  ( François  de  ) , fcizicmc  Viceroi 
du  Pérou  , XIII.  424. 

Borku  chin-heguen  , Pays,  VII.  48. 

Bornei  , X.  491. 

Bornéo  : production  du  Pays,  I.  84.  Découverte 
de  cette  Ile  par  les  Portugais , 1 19.  Crainte  du 
Roi  de  cette  Ile  à la  vue  d’une  Tapilfcrie  Portu- 
gaife  , ibid.  Pirates  Japonois  jettes  fur  les  bancs 
de  IHe  de  Bornéo  , 447.  Elle  produit  beaucoup 
d’Or  , & autres  Marchandifcs  ,11.  188.  Le  Cam- 
phre de  Bornéo,  fupéricur  à celui  de  la  Chine  , 
VI  460.  Un  Ambalfadcur  de  Bornéo  tue  le  Roi 
de  Pan  , IX.  J61.  Bornéo,  Capitale  de  l'Ilc 
de  même  nom,  X.  4f9*  Communication  des 
Hollandois  avec  les  Infulaires  , 460  Produc- 
duCtions  de  l’Ile  Bornéo.  CaraCteres  & ufages 
des  Habirans  , ibid.  Leurs  armes,  961.  Leurs 
femmes  Leurs  habits.  Faites  des  Seigneurs  , ibid. 
Eclairciflcment  fur  Bornéo  , XI.  481.  Idée  de 
Bornéo,  48  4.  Ses  productions  , 484.  Animaux 
finguliers  de  Bornéo,  484. 

Bornes  ( Bancs  de  ) ,11.  108. 

Bornu , III.  143. 

Boroa  , ou  Borro  ( Rîo  de)  , IV.  441. 

Borobaflou  , Ville  , X.  464. 

Borona  , forte  de  grain  , X. 

Borongon  ( Port  de  J , X.  494. 

Bororo  , Pays , V.  114. 

Borough  ( William  ) , commande  an  Vaiflcaudune 
Flotte  Angloife , I.  190. 

Borralho  ( Chriftophe  ) , FaCteur  Portugais  , IX. 
}«).  Cité  , }6,,  }7i,  401  , 40,, 45} , 434. 

Borregangel  (Pointe  de) , IX  47*. 

Borriquen , Ile,  nommée  auflî  des  Crabes  ,XV.*7u 

Borro  , voy.  Boroa. 

Borfalo  , Place  fituée  fur  une  branche  de  la  Rivière 
de  même  nom,  II.  477.  Royaume  de  cc  nom  au- 
trement appelle  B«ufalum  , & plus  Couvent  Bar- 
falli  , ibid.  voy.  BarfaJIi. 

Borfo  Changa  , nom  que  les  Nègres  donnent  aux 
François  , IV.  7. 

Bort  ( Balrazar  ) , Amiral  Hollandois  , V.  184. 
Fort  qu’il  emporte  d’aflaut , 19  J.  Il  retient  à bord 
deux  Gouverneurs  , 194.  Pronofitions  qui  lui 
font  faites , ibid.  Retour  de  la  Floue  à Bata- 
via, 194.  Il  conduit  une  aurre  Flotte  , 198. 
Négociation  de  cet  Amiral , 199.  Articles  qu’il 
propofe  , & réponfc  qu’on  y 6ût , ibid.  Informa- 
tion* 
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rions  qu'il  reçoit  fur  l'état  des  lies*,  1O0.  Il  preffe 
les  Tartares  de  Ce  joindre  à lui , ibid.  II  coupe  le 
partage  aux  ennemis  , joi.  Il  cfk  félicité  par  un 
Général  : leur  conférence  , joy.  Entrevue  de 
l'Amiral  & d'un  Viccroi  , joy.  Il  demande  Pile 
de  Kolong-rto.  Nouvelle  convention  de  l'Ami- 
ral & du  Viccroi , ibid.  Crainte  de  Bort , 307. 
Il  s'avance  prés  de  Zelandia  , jo8.  Lettre  qu'un 
Gouverneur  lui  écrit , 509.  Il  eft  inftruic  de  la 
vérité  par  quelques  Lettres  , ibid.  Il  rembarque 
Tes  troupes  , j 10.  Préfens  de  la  Cour  Impériale 
de  la  Chine  pour  le  récompcnfcr  , j 1 j.  Plainte 
contre  cet  Amiral  t 114.  Lettre  que  l'Empereur 
de  la  Chine  lui  écrit , j \6.  Lettre  qu'un  Ambal- 
fadeur  Hollandois  lui  écrit,  368. 

Borra  Kazin  , femme  de  Jenghiz  khan , VII.  71. 

Borth  ( Pierre) , Hollandois , VIII.  70. 

Bortou  , petit  Arbre  , X Li. 

Borua , III.  619. 

Borzugaus  kayacs,  Peuples  Tartares,  VII.  yi  .vcy, 
Borzuguns. 

Botzuguns  , furnom  de  cinq  Princes  Tartares  , 
VII.  4}.  Leurs  dcfcendatis  nommes  Borzugaus* 
kavats  , fl. 

Bos  ( Henri-Jean  ) : Sa  témérité  lui  coûte  la  vie , 
VI.  y 17. 

Bofa  , Royaume  . V.  114. 

Bofeaven  , Amiral  Anglois  , XIV.  761, 

Bosher,  Voyageur , XIV.  591. 

Bofibatta  , Prêtre  Mokiffo.  Ville  de  ce  nom  , Se 
Temple  en  ce  lieu  , IV.  <07. 

Boskm  Zalki,  Prince  Tartare , VII.  41.  yo. 

Boskum-Katagam  , Prince Tartare,  VII.  yow 

Bofman  , Voyageur,  cité  , III.  171  , *74,  *8  J & 
184,  189  ,191,  196, 199,  joo,  jtj.  Sontémoi- 
gnage  oculaire  fur  le  Requin  , 3 14.  Ce  qu'il  dit 
des  écailles  du.Crocodille  , 114.  Cité,  î z ; , 5)4. 
Son  récit  fur  le  prétendu  Prince  Aniaba  , 41*. 
Opinion  de  Snclgravc  fur  Bofman,  510.  Bof- 
man , cité  , 579  , , 6 34.  Il  commande  au 

Fort  d'Aiim,  IV.  16.  Il  fait  lever  le  Plan  des 
Forts  per  fon  Dcflfmatcur  , 18.  Cité,  11.  xj, 
17 , jo.  Son  embarras*  au  Fort  de  Wedeobourg 
attaqué  par  les  Nègres,  33.  Nom  qu'il  donne 
aux  Habitans  de  Commendo , St  fon  récit  de 
leurs  guerres  contre  les  Hollandois , *4  6*  fuiv. 
Cité  , J 8 b fuiv  49  , J l , y 4.  Sign.  G.  (4.  Sign. 
H.  f <5.  6*  fuiv.  Bofman  raille  un  Comptoir  An- 
glois  , 6 x.  Cité,  rfj , 66  St  67  , 69  & fuiv.  7 (, 
6*  fuiv.  8 y , 90.  Plagiat  de  cet  Auteur , 9 y.  Il 
peint  les  Nègres  avec  peu  d’avantage  , 98.  Crié, 
100,101,104,108,  nx  6»  fuiv.  Recherches 
de  cet  Auteur  fur  la  Succeffion  des  Negres  ,118. 
Cité,  119.  Il  fait  l'apologie  des  Femmes  Né- 
greffes  libertines , ixl.  Cité,  ixj  , 130  , 136  St 
117*  ‘41  & 14*.  Sa  defeription  des  cérémonies 
des  Negres  à leurs  Funérailles  , 149.  Cité  , 1 y j, 
155.  Témoignage  fenfé  de  Bofman,  ly*.  Cité, 
H7  O fuiv.  167  b fuiv.  174.  Liée  que  Bofman 
donne  de  la  Noblcffc  des  Negres,  177.  Cité, 
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180.  Opinion  de  cet  Auteur  ou  de  Barboc  fur 
la  fucccllion  des  Rois  Negres,  18  1.  Cité,  181 
& fu  iv.  1 87,  19 1,  19  y & fuiv.  Caufe  fingulicre 
plaidce  devant  Bofman  , 196.  Son  embarras 
pour  faire  exécuter  fes  ordres,  ibid.  Cité,xo4 
b fuiv.  xo8  , xio,  xi  t & xi  3 , X176*  fuiv. 
Son  fentiment  fur  Pananas , xxi.  Ciré,  m, 
114  , 116.  Ce  qu'il  penfe  des  opinions  commu- 
nes fur  l'Elephant , xjo.  Manière  dont  il  prend 
un  Tigte,  xyj.  Cité  , i$4  b fuiv.  X41  O faiv. 
Figure  qu'il  donne  au  Scorpion  , xyo.  Cite  , îyt 
& fuiv.  X64  St  xéy.  Bofman  veut  traverfer  le 
PaysdeKoco  par  rerre  , ibid.  Cité  , 1 60  & fuiv . 
i7x,  174  St  171  » *83  & 184.  187  St  188. 
191,  193  & fuiv.  x99  £ fuiv.  , 504  6*  fuiv. 
Avauturc  de  Bofman  au  lu  jet  d'un  Serpent  Fé- 
tiche , jo9.  Cité  , 314  , \ \6  , 319  * JM»  JM 
& j 14.  3 jt  & jji.  jj j 6*  fuiv . U décrit  le 
Kola  , j y o.  Noms  qu’il  donne  à ce  fruit  , 
3 y t.  Cité,  ibid.  St  jyx,  jyy&  jy<î.  Son  té- 
moignage fur  les  logemens  des  Nations  de  l’Eu- 
rope à Juida,  j6x.  Cité,  388,  400.  Edaircif- 
fement  fur  Bofman  & fon  Ouvrage  , 401.  Plan 
de  fon  Ouvrage.  Motifs  de  cet  Auteur  pour 
donner  fes  Obfcrvations  au  Public  , ibid.  Ha- 
fard  qui  lui  procure  des  Plans  , 401.  Cité  , 436. 
Ses  obfcrvations  fur  la  Rivière  de  Rio  Gabon, 
437.  Il  eft  rebuté  par  les  Habicans  de  Rio  Ga- 
bon. ibid.  Cité,  439  6»  fuiv.  464  St  4 £y. 

Bofmanqtie  : Idée  des  Negres  fur  cette  prétendu# 
fameufe  Rivière,  IV.  if8. 

Pofmans . couteaux  de  Hollande  , III.  137. 

Bofna  , Village  , IV.  16. 

Boffai  , ou  Quai , jonc  aquatique , XI.  703. 

Boffé  ( Lama  ).  voy.  Lama  Boité. 

Boffeman  , Pirate  / veut  tuer  Snclgravc  , III.  y f <. 
PolTcman  , nom  de  celui  qui  prend  foin  des 
cables,  VIII.  491» 

Bortifor  , Génie  , IV.  Iy8. 

Boffuet  ( M.  ) , Evêque  de  Meaux  , baptife  le  pré- 
tendu Prince  Aniaba,  III.  41  y. 

Boffum  , nom  de  la  féconde  femme  d’un  Negre  , 
St  fon  heureux  fort,  IV.  113.  Efclaves  Negres 
nommes  Boffums  , facrifiés  aux  funérailles  des 
Rois  , 1 y j 6»  fuiv.  Les  Negtes  donnent  ce  nom 
St  celui  de  Jangu-Mon  à un  de  leurs  Dicur 
qu’ils  croient  b’ancs  , 1 y 6.  Signification  du  mot 
Boffum  ou  BalTcfo , 139.  Les  Negres  donnent 
le  nom  de  Boffum , & celui  de  D10  Santo  , à 
un  de  leurs  jours  de  Fête , i$8. 

Boffum-Pra  , ou  Rio  de  Saint  Juaa  , voy.  Sama. 

Boffy  , arbre  : Scs  propriétés  , III.  170. 

Porto  , Prince  , voy.  BofuktU'khan. 

Bolloc  , Ile  , XI.  18. 

Bofton  , Capitale  de  !a  Nouvelle  Angleterre,  XIV. 
y 30.  Sa  Defeription  , ibid.  Plan  de  cette  Ville  # 
yjx.  Ville  de  Bolton,  XV.  M9. 

Bofuktn  khan  ou  Bofto.  Trois  Princes  élevés  à la 
Cour  de  ce  Khan , dont  l’un  tué  , & le  cadet 
s'enfuit , VII.  7.  Démêles  entre  ce  Prince  Se 
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un  autre  , 8.  Congrès  inutile.  Politique  Chi- 
noife.  Stratagème  de  Bofuktu.  Il  taille  les  enne- 
mis en  pièces.  Preuve  lîngulicre  du  carnage , 
ibid.  L’Kmpcrcur  de  la  Chine  ruine  les  forces 
de  Bofuktu  dans  une  Bataille  , 9.  La  tète  de  fa 
femme  orne  le  triomphe  de  l'Empereur  de  la 
Chine.  Retraite  de  Bofuktu.  Le  fils  de  Bofuktu 
trahi  par  un  Sujet  de  fon  Pere.  Bofuktu  s’era- 
poifenne  , ibid.  Son  neveu  lui  fucccde  , 10.  Ci- 
re , *H" 

Pofuruque  , Pièce  de  monnoic  , VIII.  164. 

Botack  , Village  , X.  491* 

Botan  , Plante  , cfpccc  de  Pivoine , XI.  71  r. 

lîotcl  ( Antoine  ) , Mifliounaiic  Jefuite  Portugais, 
IX.  8*. 

Botclho(  Ayrez)  : Avarice  de  ce  Portugais,  IX. 
488. 

Botcllcric,  Quartier  d’une  Colonie,  & pourquoi 
ainfi  nommé  , V.  1 3 ft.  Il  n a qu’une  Montagne. 
Le  Tays  fans  eau  fie  fans  bois  , ibid.  Ordon- 
nance de  la  Compagnie  Hollandoifc  au  fujetdu 
bois  de  ce  Quartier ,133» 

Botcllo  ( Jacques  ) , difgracic  du  Roi  de  Portugal  , 
& fon  avnnturc  furprenante  , I.  134. 

Botcllo  ( Martin  ) , Portugais,  fe  faille  d’un  Nu- 
bien , & le  rapporte  entre  fes  bras  au  Château 
de  Diu  , I.  2.06. 

Poteri , Province,  IV.  4 U. 

Bot  h , Amiral  Hollandois  , mené  aux  Indes  des 
femmes  de  fa  Nation  , VIII.  401.  Cite  , 4*  f. 

Both  ( Nicolas  ) , ancien  Gouverneur  d’Arguim  , 
II.  4M- n rc  rend  dans  l'Ilc  de  Ner  & regagne 
les  Mores,  4$s.  Il  reprend  le  Commandement 
d'Argoim  à la  de  million  de  Duval , ibid.  Avis 
qu’il  reçoit  des  Mores  dont  il  profite  , 437.  Scs 
précautions  & prife  qu’il  fait , ibid.  & fuiv.  Dif- 
graccs  qu’il  cfiuic  ,4386*  fuiv.  Il  vend  la  Place 
d'Arguim  , 440.  Cité  , 444- 

Bot his , de  l’Empereur  de  la  Chine,  V.  fcE. 

Bothnie  , ou  Biarmie  , ou  bien  Serifinie  , Provin- 
ce» XV.  jxt.  Carte  de  la  partie  Méridionale  du 
Golfe  de  Bothnie,  518.  Carte  du  fond  du  meme 
Golfe,  )•:. 

Bothnique  , Golfe  » XV.  jox. 

Botinafau,  haute  Montagne,  remplie  de  létes  fa- 
rouches , IX.  99*. 

Boto  , ou  Bado  , Village  ,111.  6 18.  Cap  de  Boto, 
XII.  -e. 

lotou  , ou  Ramées  ( île  de  ) , XIV.  676. 

Botro  ( Rivière  de  ) , III.  6if.  Village  de  ce  nom , 
ibid.  Situation  de  Borro  ou  Ponou,  6jo.  Les 
Hollandois  cîcvcnt  un  petit  Fort  à Boutro  , IV. 
ij.  Ce  Village  nommé  aufiî  Boncray  , 16.  Air 
du  Pays,  if.  Botro  appellé  autrement  B ntrri 
fa  fituation  , ibid^  Plantations  Hollandoifcs  à 
Bot: o , x 6.  Ce  lieu  célèbre  pour  la  fabrique  des 
Canots  ,1x9. 

Botrou  , voy.  Botro. 

Butin  , oinemcnc  de  tète  des  femmes  Mongoles , 
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Bottes  : celles  des  Chinois  , VI.  T17.  Changement 
de  Bottes,  410.  Bottes  dcsTartarcs  Mongols 
& de  leurs  femmes  , 584. 

Bottomlclf-Pit,  voy.  Abîme  fans  fond. 

Botton  ( Détroit  de  ).  VIII.  4J7.  Ile  de  Botton  , 
4Ï*; 

Bottoüa  , Ville  , voy . Bartaway. 

Botu  : Les  victoires  de  ceChefdcsEluchs  attribuées 
à fes  fortiléges  , VII.  19. 

Boubi  , Oifeaude  Mer  , XI.  1*4.  Nommé  auflî 
Boubic  , j 40.  La  Boubie  Oifeau  aquatique  , 
XII.  £ jo.  Obfervation  fur  cet  Oifeau  , ibid. 

Boucaniers  , & leur  origine  , XV.  J7*.  voy . Fli- 
buftiers. 

Boucaut  ( Baie  de  ).  XI.  yi. 

Bourher  ( Guillaume  ) , Orfèvre  , natif  de  Paris  , 
établi  en  Tarrarie  , VII.  178.  Son  fils  adoptif 
Interprète  , ibid.  Cité  , 179  , i8f.  Son  ouvrage 
fini,  x86.  Où  il  l’clcve , X87.  Ciré,  504. 

Bouchet,  Mathématicien  Jéfuite,  IX.  17*».  Cité, 
X.  j 10.  Le  Cramant  de  Tarcolan  donne  une 
Terre  à ce  Père  , j 1 1.  Effets  de  ce  préfenr.  Ibid, 
Cité,  j n. 

Boucs  : caufc  de  leur  puanteur  , IV.  xip»  Quand 
la  chair  des  Boucs  lauvages  dangereufe  , V.  8x. 
Bc7oar  de  Bouc  fauvagc,8  j . Quantité  de  Boucs  à 
la  Chine,  49  r.VI.  Prodigieufe  quantité  de  Boue?,. 

VIII.  509.  Phénomène  nomme  <ril  de  Bouc  , 

IX.  117.  Deux  Idoles  fous  la  forme  de  Bouc 
noir  , XIII.  437. 

Boucrc  ( Ogeron  de  la  ) , Gentilhomme  Angevin  , 
Gouverneur  de  l'Ilc  de  la  Tortue  , XV.  383. 
Ogeron  met  le  premier  l’ordre  dans  la  Colonie 
Françoife  de  l’Ilc  Saint  Domingue  , 390.  Son 
caratfcrc.  Origine  de  fes  entreprifes  , ibtd.  Suite 
d’obflaclcs  qu’il  furmonte  , 3 91.  Il  cft  nomme 
Gouverneur  de  la  Colonie  Françoife  de  Saine 
Domingue,  391.  Méthode  qu’il  obfcrvc  pour 
la  régler,  ibid.  Sa  genérofité,  jjM.  Troubles 
caufés  fous  fon  Gouvernement  par  Pinrerdiétion 
du  Commerce  avec  les  Etrangers,  394-  Son  Plan 
d’enlever  San  Domingo  aux  Efpagnols  , ibid. 
Mort  d’Ogeron  de  la  Boucrc  & fon  éloge,  39  y. 

BoulBcrs  , ou  Bofl*  , Ile  , IV.  4M* 

Bougna-Genay-Maura  , fleur  vanté  , X.  4f9. 

Bouglby  , AMerman  de  Bandi,  IV.  431. 

Bougucr  ( M.  ) , Académicien  François  , XIII. • 
140.  Cité  , 470  6*  fuiv.  Voyage  de  M.  Bougucr 
&:  M.  de  la  Condaminc  au  Volcan  de  Pichin- 
cha  , 48  t.  Cité  , yoy  , 6\6  & fuiv.  6f  j.  Cité, 
XIV.  i4  6*  fuiv. 

Itoukar , Office  du  Royaume  des  Foulis  , II.  51  y.. 

Bouiacabi , Cap,  X.  391. 

Bon  laie  ( la  ) , Voyageur  , cité , VIII.  y yj.  La  Bon- 
laie  le  Goux  , député  dans  les  Cours  des  Indes 
par  une  Compagnie  Françoife  , y$x.  Il  cft  en- 
voyé de  France  aux  Indes  , IX.  j.  Etroite  ami- 
tié que  ce  Voyageur  célèbre  lie  avec  un  Mif- 
fionnairc  , 87.  Cité,  j y «.  La  Boulaic  , Intendant 
general  de  la  Marine  de  France , XY.  447- 
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Botriarderie  , 11c  , XÎV.  676. 

Boulay  ( M.du).  II.  413. 

Boules  ( Jeu  des  ).  XV.  7 6. 

Boumas  , ou  Caravanccs  , graine  , VIII.  339. 

Boulogne  , Ville  d’Italie,  où  un  Capucin  Million- 
naire fixe  fon  léjour  . IV.  318. 

Bouny's'lûand  , lie  , XIV.  366. 

Souque  du  Décroit  delà  Sonde  , VIII.  9f . Du 
Detroit  de  Manille,  X.  333. 

Bouqucnct , Grand- Maine  de  la  Maifon  du  Si- 
ratik  , II.  303. 

Bourbon  ( Châties  de  ) , Prince  du  Sang  , fc  rend 
ProtcÛeur  du  Canada  , ou  Nouvelle  Fiance  , 
XIV.  601. 

Bourbon  ( lie  de  ) , & fa  pofition  , II.  J 37  > 3*8. 
Ile  Bourbon,  V.  116.  Eciaircifiemciu  fur  cette 
lie  , autrefois  nommée  Mafeategne  , VIII.  3 74. 
On  trouve  deux  François  dans  cette  Ile  déférée  , 
ibid.  Habicans  qu’on  y 1 tille,  f 7 f . Forme  que 
M.  de  la  Haie  donne  a f Etabli  lie  ment  François 
de  l'Ilc  de  Bouibon  , 594.  Carte  de  l’Hc  de 
Bourbon  autrefois  Mafeareigne  , 617.  Scs  qua- 
tre Habitations,  617.  Etat  de  File  de  Bour- 
bon , IX.  3.  Supplément  à la  Dcfciiption  des 
Iles  de  Bourbon  & de  France  ,6)9.  Etat  de  ces 
Iles.  Objet  de  la  Compagnie  dans  ces  Etablif- 
femens , ibid.  Changemens  avantageux  qui  s’y 
font  en  peu  d’années  , 640.  Jufticc.  Police  , 
ibid.  Edifices,  641.  L'indullrie  fupplée  au  dé- 
faut des  Artiftes  & fait  trouver  des  matériaux  , 
ibid.  Hôpitaux  , 641.  Diverfes  conftru&ions. 
Bel  Aqueduc.  Marine  , ibid.  Obfcrvations  fur 
le  Cafte  de  File  de  Bouibon  , 64).  Erreur  de 
diftance  entre  les  lies  de  Boutbon  & de  Fran- 
ce, XI.  605.  Obfcrvations  d’un  Voyageur  fur 
l'Ile  de  Bourbon  , 606.  Etrange  varicré  du  teint 
des  Infulaires.  Qualité  du  climat  de  cette  lie, 
ibid.  Principaux  Quartiers  de  File  , 607.  Elle 
eft  brûlée  par  les  feux  du  Volcan.  Tortues  de 
Terre.  Animaux  qu’on  y a porrés , ibid.  Com- 
ment on  y prend  les  Grives  , 6c8.  Rai  fon  pour 
laquelle  il  n’y  a point  d’animaux  venimeux. 
Principaux  arbres  , ibid . Les  François  donnent 
Je  nom  de  Bouibon  au  Fon  N’clfon  , XIV.  650. 
Cours  de  la  Rivière  de  Bouibon  , 655.  Le  Fort 
Bouibon  reprend  fon  ancien  nom,  6A0. 

Bourdeaux  ( Augufiin  de  ) , François,  choifi  pour 
une  entrcpiifc  magnifique,  X.  143. 

Bourdon  , voy.  Torabo  ( Vin  de  ).  Un  François  de 
ce  nom,  XIV.  197.  Sculpteur  Fiançois  nom- 
mé Bourdon  , j 10.  Ofticicr  François  appelle 
Bourdon  ,6$ 8. 

Bourdonnais  ( M.  de  la  ) , Gouverneur  des  Iles 
de  France  & de  Bouibon  , IX.  6? 9 & fuiv.  Ma- 
chines & manœuvres  qu'il  invente  , 64t. 

Bourdonnant , Oifcau  de  la  groficur  d'un  Haupc- 
ton  , XII.  617. 

Bourdonnait  , oa  Zumbador,  Oifeau  , XIV.  141 
& 141. 

Bourg  ( le  ) Capitaine  François  , VUI.  6 1». 
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Bourgene,  Plante,  XV.  14J. 

Boughis,  Peuples,  IX.  6 11. 

Bourgs,  voy.  Villes. 

Bourgucmècrc  , Oifeau  , XV.  178. 

Bourguignon  ( Sieur)  , Dircélcur  Général  au  Séné- 
gal , reçoit  un  ordre  de  la  Compagnie  d’A- 
frique , II.  336. 

Bourias,  Ile,  une  des  Philippines,  X.  38).  Ile 
de  Bourias  , J90.  Efpccc  de  Palmier  de  ce  nom, 
4*  6. 

Sourie  , forte  de  Bateau  Indien  , IX.  6o7. 

Bouro , Ile,  VIII.  363.  Nommée  aufii  Bourro, 
XI.  174. 

Bourrot,  Millionnaire  François,  VIII.  Ç66. 

Bouife  , Poiiîon  d’une  beauté  extraordinaire  , IT. 
41  j.  Figure  d'une  efpccc  de  Routfc  , voy.  la 
planche  , III,  } x 1 • Autre  figure  d’une  efpccc  de 
Bourfe , ibid. 

Bourri  . IV.  8. 

Boule  { la  ) , Pirate  François  : Avanture  de  ce  Bii- 
gand  & de  fes  deux  Compagnons  , III.  f jo. 
Il  entreprend  de  rendre  fervicc  à Snclgravc , 
JH*  Son  Quartier  Maître  menace  Snrlgravc , 
5 61.  U fauve  la  vie  à un  Capitaine  Fiançois  , 
J**- 

Bou lîole  : Diverfes  opinions  fur  fa  découverte  , I» 
p.  v.  de  Vlntrod.  Elle  cft  connue  aux  Indes 
Orientales  , 33.  A qui  les  Chinois  attribuent 
l'invention  de  la  Boufiole  , VI.  "9.  Bon  fiole  de 
la  Chine  & ufage  qu’en  font  les  Chinois , 106. 
Etrange  variation  de  la  Boufiole  , X.  373. 

Bout , Scélc  , IX.  1 18. 

Boucan  » Royaume  : Route  de  Patna  a ce  Royau- 
me , IX.  340.  Idée  du  Royaume  de  Boucan  , 
341.  Garde  Si  forces  du  Roi  , ibid.  Armes  à 
feu  du  Pays,  341.  Rcfpcél  des  Sujets  pour  leur 
Roi.  Figure  des  Hahiians.  Leur  monnoie,  ibid. 
Commerce  du  Pays,  *43.  Son  excellent mufe. 
Diftribution  des  Marchands.  Rhubarbe  & S c- 
mcncine  de  Boutan , ibid.  Précaution  du  Roi 
coutre  l’altération  du  Mufe  , 344.  Sépulture 
d’un  Roi  de  Boutan  , X.  1 34. 

Bouteille  tic  pour  Botcllctic  , V.  118.  voy.  Borcl- 
lerie. 

Boutengos  ( Baie  de)  , X.  39t. 

Bouti  Hier , Voyageur  François,  XIV.  361. 

Boucis,  Rats  (au  v âges , IV.  13S. 

Bouton  (Détroit  de  ),  XI.  77.  Iles  de  Bouton  j 

f*!. 

Boutray,  Village,  voy.  Botro? 

Routri , Village  , voy.  Botro. 

Boutro  , lieu  , voy.  Botro. 

Bouvet , Millionnaire  Jéfutte,  V.  419.  Cité,  410. 
411.  Voyage  de  ce  Millionnaire,  nommé  Joa- 
chin  Bouvet , de  Pékin^  à Canton  lorfqu’ilcll 
envoyé  en  Europe  pat  l Empereur  de  la  Chine  9 
460.  Motifs  dMrireonftanccs  de  fon  départ.  Son 
Cortège  Si  fa  Patente  , ibid.  Départ  Je  cet  Au- 
teur ,461.  Logemens  Si  commodités  de  la  rou- 
te , Ht  J.  Change  ment  de  Voiture,  461.  Cité, 
U Ij 
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443  , 464  Bouvet  veut  convertir  un  Prêtre  Conquête  des  Bracamores  par  les  Efpagnols  y 

Chinois , 46  3.  Cité  , 4*6.  Difficultés  de  la  rou-  1 3 1.  Gouvernement  de  Bracamoros  ou  de  Jacn, 

te,  447.06  il  logea  Kong-quan , 468.  Ma-  J78.  Pays  de  Pacamoros  ou  Pacamores , 8c 

nicre  dont  il  cft  reçu  8c  en  quelle  qualité,  VI.  Ton  abondance  en  or  , 44t. 

*34.  Fcllin  qu'on  lui  donne  , 138.  Cité,  139,  Bracamoros , Province  , voy.  Bracamores. 

J40,  3 6s.  Audience  que  l'Empereur  de  la Chi-  Brachmanes  , 8c  leur  Académie , VII.  430. 
ne  lui  donne , ainlî  qu’à  trois  autres  Jéfuites  Brack , Prince  Ncere  , cuvoye  un  Ambafiadeur 
Millionnaires  > VII.  474- Cité  , 3 11,  314,  fi8.  aux  François  , II.  4 Il  eft  Roi  des  Foulis  , 

J 17.  Il  obfcrve  une  Eclipfe  de  Soleil , ibid.  Ci-  457  * 486.  Maniéré  dont  un  petit  Brak  eft  reçu 

té,  J 30,  3)i,  54 1 . Son  voyagea  Siam  avec  par  un  Gouverneur  François  , 49  *•  Signification 

cinq  autres  de  fa  Compagnie , IX.  115.  Cité,  ou  titre  de  Brak  , 493.  Les  Mores  lui  paient 
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naufrage  8c  d'un  grand  nombre  de  richcflcs , 
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Bovadilla  ( François  de  ) , Religieux  , choifi  avec 
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clécilion  , XIII.  94. 

Bovali , ou  Abu- Ali , II.  444. 

Bovilla,  Capitaine  Efpagnol,  XIII.  174  & fuiv. 

Boving,  Voyageur,  cité , V.  131  , 174. 

Boval  , petite  Rivière  , XIV.  f4f. 

Bowes , Royaume  , IX.  9 3* 
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mort , III.  3 8. 
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fuiv. 
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couteau,  V.  193. 

poxeador,  Cap  , X.  377. 
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Bovis  , périt  Village,  VII.  193. 
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Chriftophc  Colomb,  XII.  47.  Il  cft  duConfcil 
d'une  Colonie  , 48.  Fin  de  l'Apoftolat  de  cet 
imprudent  Millionnaire  , 34.  Effet  de  fes  plain- 
tes à la  Cour  d'Efpagne,  38. 
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Boys , Capitaine  Anglois,  III.  90. 

Boytiopua  , forte  de  Serpent,  XIV.  193.  . 

Boyuna,  Serpent  noir,  XIV.  19?. 
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Binga  , forte  de  liqueur,  VII.  177.  Nommée  aufïr 
Brag  , 10 4. 

Bragaval , Rivière,  V.  xoj  8c  104,  ni. 
Branemer,  nom  de  Prêtres , voy.  Bramines. 
Brahma  , Subftitut  du  Créateur,  X.  i4j.  Statue 
de  Brahma,  171.  C’cft  un  Etre  , 174. 

Brak  , vov.  Brack. 

B^alapifan  , Havre  , IX.  344. 
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Branca  ( Todra  ) , I.  496.  D’autres  difent  Pcdra 
Branca,II.  108.  Roc  de  ce  nom,  couvert  d'oifeaux 
de  mer,  109.  On  lui  donne  mal- à-propos  le  nom 
d’Ilc  , 999  bfuiv.  Dcfciiption  de  cette  Ile  dé- 
ferre & fans  eau  , ou  de  ce  roc  nommé  aufli 
Ilha  Branca  , 41 1.  Phénomène  fur  la  Mer  qui 
environne  ccttc  Ile  ,411.  Ile  de  Branca  ou  Bar- 
racombo,  fie  fes  Habitans  , IV.  45 1. 

Branco  ( Lorcnzo  Pcrcz  ) , Commandant  Portu- 
gais» IV.  6 j. 

Brancor  , Ville  , I 4f  9. 

Brand  ( William  ) , Anglois,  commande  un  Vaif- 
feau  de  la  Flotte  de  James  Lancafler  , I.  j8ï 
6*  fuiv. 
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xim,lV.  J 6. 

Brandon  ( Saint  ) , Ile  , II.  17  9.  Diverfes  opinions 
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ibid. 
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Branles,  ou  Hamacks  , forte  de  voiture d’ Afrique, 

III.  9 80. 

Branly  , Avanturier  , XI.  171. 

Branxi  , Province  , VII.  48*. 

Bras  du  Détroit  de  Magellan  , nommé  Bras  des  An- 
glois  , XI.  49.  Un  autre  appellé  bras  torru  , 44. 
Autre  nommé  Long- Une  , ou  Rcacb  , ibid> 
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Bras-Carrero  , Portugais , pris  pat  les  Anglois , L 
}6o. 

Brafiliens  , Peuples  , voy.  Brélîl. 

Brafmon  , Chef-Interprète  , X.  '49  r. 

Brafpotenda  , nom  d’un  jour  de  la  fcmainc,  VIII. 
JJ*- 

Brafcm  j figure  de  ce  PoifTon  , V.  X09.  Pluficurs 
efpeccs  de  BrafTcms , fit  leurs  noms , ibid.  Ce 
PoilTon  nommé  aufli  Stone  Braflcm , ou  Braf- 
fêmpicrc  , 106. 

BrafTcrie,  V.  116. 

Biaffcur , cfpece  de  Loups  marins,  XV.  1*1. 

Brava  , une  des  Iles  du  Cap  Verd.  Sa  fuuarion  , 
I.  1 1.  Douze  Magiftrats  de  la  Ville  de  même 
nom  , pris  par  les  Ponugais , font  rachetés , 80. 
Aurre  Ville  de  ce  nom  , fit  fa  fondation  par  les 
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cette  Ville  par  efcalade  , 94.  Carnage  affreux 
qu’ils  y font.  Elle  cft  réduite  en  cendres , 95. 
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III.  f6 9. 

Bray , Doélcur  Anglois  , XV.  69 1. 

Bray  ( Pierre  de  ) François  , XIV.  490.fBibliothe« 
ques  fondées  par  le  Doâeur  Bray,  966. 
firayau,  Cacique  , fait  noyer  un  jeune  Efpagnol» 
XII.  191* 

Brazil  , Promontoire,  1. 900. 

Braziletto , Bois  propre  à la  ceinture  , IV.  499, 
Brazvo  ( Jean  ) , Portugais  , VIII.  9 94. 

Brebis,  fans  laine  , III,  411.  Montagne  de  la  Bre- 
bis 5 pourquoi  ainfi  nommée,  V.  190.  Brebis 
qui  fervent  de  Bêtes  de  charge,  X.  947.  Brebis 
fauvages , nommées  Llanacos  , XI.  89. 

Breh  , Animal  , VIII.  <04. 

Breknock , Ville  d'un  Pays  de  même  nom , en  An- 
gleterre , III.  999. 

Brerab.i  , 1 V.  7 1 . 

Brcmbis  , forte  de  Knbafchirs  des  Illinois,  Ifî, 
418.  Les  Nègres  emploient  ce  mot  dans  leur 
prière  , 4 96.  Ce  que  lignifie  le  titre  de  Brembis , 
44i. 
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II.  *70.  Il  eft  aufli  nommé  Evertxen  fit  Roo- 
jeud,  IV.  tf8.  Les  Brcmes  communes  dans  la 
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çois » IX.  177. 
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X.  1x9. 
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ple, I.  i}8. 
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Brcnc , Ho,  voy.  Bcnfe. 
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100.  Voyages  au  Brclil,  180.  On  ne  s'accorde 
point  lur  les  bornes  du  Brclil  , ibid.  Difterentes 
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ibid.  La  Cour  de  Portugal  prend  le  Brclil  a coeur  , 

. 18  j.  Nouvelle  aJminiUration.  Millionnaires  ap- 
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Breflani,  Millionnaire , XV.  118. 
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Flotis  , lur  le  trille  état  du  Commerce  , .II, 
108. 
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mée Nouvelle  Bictaguc , XI.  101.  Par  qui  la 
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dans  l’ilc  de  Madagafear  , cmbralfe  le  parti  des 
Negtes , VIII.  596.  Avec  qui  la  Brctcchc  fc  ma- 
rie , 610. 

Bretigny  ( Poncct  de  ) > tente  un  établificmcnt , 
XV.  447. 

Bicton  ( Cap  ) , nommé  aujourd'hui  Ile  Royale  , 
où  les  Fiançoit  s'établillcnt  , & fa  fituation  , 

XIV.  671.  Cette  Ile  leur  eft  allurée , ibid.  L’Hc 
du  Cap  Breton,  nommée  Ile  Royale  ,671.  Pe- 
tit Cap  Breton  , 677.  Communications  pof- 
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XV.  66j. 
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Prêtons , voy.  Bretagne. 
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1 fo,  168. 

Breuillc  ( de  la  ) , Mathématicien  Jéfuite , IX. 
176. 

Brevetto  ( Rio  ) , III.  if. 

Brewer,  Angiois , fait  le  voyage  de  Tinda,  IIL 
jo. 

Briacc  , ou  Briou  , Village , X.  Co. 
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eain  , S:  Ton  entrcprifc  , XHI.  iC*- 

Bricltock  , Anglois , public  un  Mémoire,  XIV. 

Bricu , Seigneur  Negre.  Vilîtc  que  fa  Femme  & 
fa  Bellc-'Scrur  Font  à Bruc  , II.  6C9.  Portrait  de 
ces  deux  Princefics  , <îio. 

Brigas  , Habitation,  XV.  64*. 

Briggs  ( Mathématiques  de } , Iles,  XV.  149. 

Bringi  ( le  Grand  ) , voy.  Grand  Brigni. 

Brigftock  , Anglois  , XV.  470. 

Brill  t lieu  dangereux  , XL  77. 

Brillon  , Jéfuitc  François  , XI.  504. 

Brindera  , arbre , & Ton  Fruit  nommé  Brindon  > 
voy.  leurs  figures , XI.  648. 

Brindon  , Fruit,  voy.  Brindera  , arbre. 

Brinfam  , voy.  Birangam. 

Brion  ( Ile  de)  , XIV.  7 II- 

Briou  , ou  Briacc,  Village,  X.  60. 

Briqiicvillc  ( Chevalier  de  ) IX.  318. 

Briqueterie,  lieu  , XIV.  194.  Etàblificracnc  projet- 
te à la  Briqueterie  , 195. 

Biifac  , Place,  X.  116. 

Brife  , vent.  voy.  Vents. 

Brifclainc  , Capitaine  de  Vaificau  François  , X. 
191. 

Bridas,  vers  qui  ^détruifent  les  Bâtimens  de  mer, 
I.  218. 

Briftol,  Ville  d’Angleterre  , dont  un  Bâtiment  ar- 
rive à Bona  Villa  , IL  )fi.  Etranges  PaiTagers 
qu’il  a à bord.  Conjecture  Fur  cet  événement  , 
ibid.  Avanture  d’un  Vaificau  de  Briftol , III. 
4 j 1.  Province  de  Briftol  , dans  la  Nouvelle 
Angleterre,  XIV.  ft4.  Ville  nommée  le  petit 
Bi  ilîol  ou  Speight , XV.  f>o 3 . 

Brirandona  , un  des  Généraux  d'une  Flotte  Efpa- 
gnôle,  I.  511.  . 

Brito,  Portugais  ; F.tat  où  il  cft  réduit  en  comman- 
dant dans  un  Fore  , I.  97.  Ilcftblcfic  par  un 
More  , qu’il  rue  en  lui  clouant  la  tête  contre 
la  poitrine  , ibid. 

Briro  ( Antoine  de  ) , Portugais , Fait  voile  aux 
Iles  Moluques , I.  1x5.  Il  y trouve  les  Efpa- 
gnols  établis  , n4.  Il  y reçoit  la  viftte  du  Roi 
de  Tidor  , ibid . 

Brito  ( Antonio  Macliado  de  ) , Amiral  Portu- 
gais, & fa  mort  tragique  , XI.  *471. 

Bnto  ( Dominique  ) , Frcrc-Lai , de  l'Ordre  de 
Saint  François,  XIV.  4. 

Brito  (.Lorenzo  de).  Portugais,  relie  avec  deux 
cens  cinquante  hommes  5c  deux  Vaillcaux  au 
Port  de  Cananor  , I.  89. 

Brito  de  Nicotc  ( Philippe  ) , Porrugais  , à qui 
le  Roi  d’Artakan  donne  le  Fort  de  Siriam  , fie 
le  revêt  du  titre  de  Changa  , II.  103  & fuiv. 
Il  cft  empalé  avec  Ton  Fils , 107.  Sort  de  fa 
Femme  , ibid. 

Briro  (Simon  de  ),  Naufrage  de  ce  Portugais  , 
IX.  449, 

Brus , Rivicre  où  l’on  trouve  quantité  de  Sable 
d'or,  VIL  531.  Les  arbres  de  fes  rives  pro- 
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duifent  de  la  Cancllc  , ibid. 

Broad  ( Mathieu  ) , Anglois  du  Comptoir  d’O- 
ranto  , vient  au-deVam  de  Jobfon  , III.  je. 

Broad  -way  , grand  -Chemin  , & fa  beauté  , XIV. 
f66. 

Brochet  de  Mer  , III.  xi*.  Ce  Poiflon  cft  dange- 
reux, IV-  1x8.  B ochet  de  Mer,  appelle  aulfc 
Békunc  , 15  3.  PoilTon  blanc  qui  lui  rcfiemble  , 
3 37.  Le  Brocher  de  mer  commun  à Tidor,  XI. 
*14- 

Broehia  , Place  , VIII.  478.  Comptoir  en  cetta 
Ville , ibid. 

Brodra  , Place  , X.  éi.  Defeription  de  cette  Ville, 
nommée  autrefois  Radiapor,  ibid.  Belle  Toile 
qui  .s’y  fait , 61.  Jürifdidion  & Propriétés  de 
Brodra  , ibid. 

Brocck  ( Peter  Vander),  voyez  Vander  Broech 
( Peter  ). 

Broitfehia  , Ville , & fa  Defeription  , X.  60.  Ri- 
vière de  Broitfehia  , & fa  Rade,  61. 

Bromas , vers  qui  mangent  le  bois  des  Bâtimeus 
de  mer,  I.  xx8. 

Broroficld  (Thomas  ) , Capitaine  Anglois,  com- 
mande un  Vaificau  de  la  Flotte  de  Benjamin 
Wood  , I.  |éi.  Il  périt  miférablcmcnc  dans  le 
cours  de  fa  Navigation  , ibid.  b fui ÿ, 

Brook  Cobham  , XV.  17*. 

Broothill  ( Kocchs  ) % IV.  70. 

Bçoqucn  , titre  d’Oflicicr  d'Erat  , IX.  440. 

Brothus,  Capitaine  de  Vailïeau  Anglois  , I*  384. 

Brouillan  , François  , Gouverneur  de  Terre-Neu- 
ve rc poulie  une  Flotte  Angloifc  , &c.  XV  6 51. 
& fuiv. 

Brouillards  infeds  & dangereux  fur  la  Côte  d'or, 
IV.  X09.  Brouillard  exrraordinaire  , V.  194. 

Brou  vers  ( Detroit  de  ) , XL  106. 

Brova  , Place , III.  J46. 

Brou  cr  ( Henryke  ) , Capitaine  de  Vaificau  . IL 
>8.  Il  eft  Chef  du  Comptoir  Hollandois  de  Fi- 
rando  , 1 y 3.  Il  aftede  de  regarder  peu  des  Maf- 
caradcs  , 191.  Ile  à laquelle  il  donne  Ton  nom  r 
XL  xoo  & 101. 

Brovn  , Anglois  cft  nommé  par  Keeling  pour  le 
Voyage  de  Banda  , I.  476. 

Brou/n  ( M.  ) , cft  renverfé  avec  la  Chaloupe  dans 
laquelle  il  eft,  IL  99.  Sa  mort , ici. 

Broun,  Capitaine  de  Vaiilcau  Anglois,  IL  340. 
Afiocié  qu'il  mène  à Moore  pour  les  Fondions 
du  Comptoir , III.  9 ç.  Ce  qu’il  apprend  au  Ca- 
pitaine Philips  , 371.  Sccoùrs  qu’il  donne  à 
un  Vaificau  , V.  117. 

Brou  n ( Jean  ) , nom  que  prend  une  Femme  An- 
gloifc travcftic  en  Soldat , III.  $3$. 

B 1 ou* ne  , Anglois , dans  une  Chaloupe  qu’une  va- 
gue renverfe  , II.  93. 

Bruan  ( M.  du  ) , Lieutenant-Général  François  „ 
IX.  177. 

Bruchato  , ou  Mont-écorché  , IV.  61 7 & 61 1. 

Brucho,  Chef  des  Mores,  I.  9. 

Bxuc,Commifiâirc  Général  de  U Compagnie  Ftam 
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Çoifc  des  Iodes  en  Afriaue  , II.  419.  Cité  ,444» 
4JO  6*  fuiv.  Voyages  au  lieur  André  Biuc  au 
long  des  Côtes  Occidentales  d'Afrique  , 4*0. 
OSicrvations  préliminaires  fur  fes  Voyages.  Son 
mérite,  ibid.  b fuiv.  Scs  différends  emplois  au 
fcrvicc  de  la  Compagnie  Françoife  , 461.  Il 
arrive  au  Fort  Saint  Louis.  L'Editeur  de  fes  Mé- 
moires y mêle  d'autres  témoignages.  Embarras 
qui  réfulre  de  ce  mélange  , ibid.  M.  Brue  fait 
«n  Voyage  pour  découvrir  le  Lac  de  Kayor , 
ibid.  Autre  confufion  de  fa  narration  qu'on  fc 

Î'ropofe  d’éviter,  461.  Différends  entre  Brue  5c 
e Damel , Roi  de  Kayor.  Affcltion  de  ce  Prince 
pour  Brue.  NaifTance  de  leurs  différends.  Ils  ont 
cnfemble  une  explication  fort  vive.  ibid.  Leur 
racommodcmem  , 4$y.  Autre  querelle  entre  le 
Damel  5c  Brue  , 4*  y.  Feinte  réconciliation.  Brue 
obtient  des  fecours  du  Damel  pour  voyager  par 
terre.  Son  Voyage  par  terre  Je  Rufifeo  au  Fort 
Saint  Louis,  ibid.  6* fuiv.  Sa  réception  à Ru- 
fifeo , 4*7.  Il  ell  traité  dans  fa  marche  par  le 
Kondi , 4*8  Brue  rencontre  un  troupeau  d’E- 
léphans,  470.  Il  cfl  bien  reçu  à une  des  Réfî- 
dcnccs  du  Damel , ibid.  Brue  part  fans  en  aver- 
tir le  Damcl,47i.  Continuation  de  fa  route.  Mc- 
furc  de  fon  Voyage  , ibid.  Scs  obfervations 
dans  cette  route , 47t.  Ce  qui  rend  figes  les 
Femmes  des  Seigneurs  Negres  , ibid.  Ménage- 
mens  auxquels  Brue  ctt  oblige  , 479.  Différends 
entre  le  Damel  5t  Brue  à l'occalîon  des  Anglois  , 
480.  Rclfcmimrnt  du  Damel  contre  Brue,  ibid. 
Fermeté  de  ce  Général  François  » 48 1.  Il  fc  faific 
d’un  VaifTcau  Anglois  à U vue  du  Damel.  Ses 
Üaifons  avec  la  Mère  de  ce  Prince  , ibid.  Jeune 
Negre  que  certe  Princclfe  le  prie  d'inftruirc  , 
481.  Brue  cft  trahi  par  le  Damel,  48  y.  Il  cft  ar- 
reté prifonnier.  Prétexte  de  cette  violence.  Il 
court  rifque  de  perdre  la  vie.  Il  obtient  la  li- 
berté pour  une  groffe  rançon  , ibid.  & fuiv . 
Complimens  qu'il  reçoit  des  Rois  voifins  5c  de 
la  Princclfe  Linghera  , 48 6.  Vengeance  de  Brue, 
ibid.  Reponfe  qu'il  fait  faire  au  Damel , 487, 

Son  projet  pour  fc  faifîr  de  ce  Prince.  Il  cft 
rappcllé  en  France.  Dcfcripiion  delà  Riviere  du 
Sénégal  , tirée  des  Mémoires  de  M Brue , ibid. 

& fuiv.  Maniéré  dont  il  reçoit  un  Prince  Negre, 

49t.  Harangue  de  ce  Prince,  491.  Il  eft  fort 
bien  traité  par  Brue.  Préfenc  que  Brue  fait  à ce 
Prince  5c  à les  Officiers  Continuation  des  l’cF- 
criptions  de  B'uc , ibid.  6»  fuiv.  Lumières  qu’il 
tire  des  Mandingos  fur  le  Niger  ,498  6»  fuiv^ 

Son  premier  Voyage  fur  le  Sénégal  , foi.  Il 
entreprend  de  rétablir  le  Commerce.  Terns  de 
fon  départ,  5c  précaurion  qu’il  prend  , ibid.  Il 
lailfc  dans  une  Ile  un  Fadeur  5c  quelques  Laptors 
pour  fc  faifîr  du  Commerce,  toi.  Vifitc  qu'il 
reçoit  d'un  Chef  de  Village  de  de  fa  Famille  , 

504.  Son  plan  pour  le  Commerce.  Il  reç  ût  la 
viiîce  du  Farb.i  de  Ghiorel  , ibid.  Son  arrivée  à 
Çhiorcl , yoj.  Le  Siunk  lui  envoie  fo/i  giAui 
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Bouquenet.  Valeur  des  droits  annuels  5c  préfenf 
que  Brue  fait  à la  Cour  du  Siratik  , ibid.  Ac- 
cueil qu'il  reçoit  à U Cour  du  Prince  SiréJSon 
dilcours  à l’Audience  du  Siratik  , y 07.  Reponfe 
du  Siratik  , 5c  faveur  importante  qu'il  accorde 
aux  François , ibid.  Les  PrinccfTes  ou  Reines , 
Femmes  du  Siratik  , veulent  maticr  Brue  en 
Afrique,  yo8.  Brue  voit  la  marche  de  la  Mai- 
fon  Royale  du  Siratik  , y to.  Scs  derniers  adieux 
enquittant  laCour  duSirj:ik,/éûLIleft  efeorré  par 
le  jeune  Prince  , yi  t.  Il  le  traire  à bord  , ibid. 
Vificc  ou'il  fait  au  Kamalingo  , ibid.  & fuiv . 
Projet  de  Brue  pour  l’avancement  de  fon  Com- 
merce , y ti.  Négociation  qui  fait  honneur  à 
Brue  , ci 8.  Cette  négociation  vaut  l'Ilc  de  Sa- 
dcl  5c  d’autres  avantages  aux  François.  Son  fé- 
cond Voyage  fur  le  Sénégal.  Il  entreprend  de 
pénétrer  jufqu'au  Pays  de  Galam  > ibid.  Il  arrive 
a Maka,  rcfidcncc  du  Brak  , y 19.  Il  rend  vilice 
au  Siratik  , yto.  Il  continue  de  remonter  le  Sé- 
négal , ibid.  Il  apprend  une  révolution  au  B oyau- 
me  de  Galam  , y ta.  Brue  folliciré  par  te  nouveau 
Roi  de  Galam , ibid.  Il  Ce  détermine  à payer 
les  droits  , yxj.  Députation  qu’il  fait  au  Roi  de 
Galam.  Vifire  ou’il  reçoit  de  ce  Prince  , ibid.  6* 
fuiv.  Il  lai  rend  la  ficnne  à fon  tour,  514.  Sa 
conférence  avec  le  Fils  d’un  Roi  depolé  , ibid. . 
Il  établit  un  Comptoir  , 5c  bâtit  un  Fort  à Dra- 
ina net , yil.  Il  pénètre  jufqu'aux  cacaradcs  de 
Felu.  Il  vilîtc  l'Ilc  de  Kaygnu  , ibid.  H con- 
çoit l'importance  de  la  découverte  d'une  Ile  fans 
nom,  519.  Lumière  qu’il  fe  procure  à TripoK , 
y)).  Il  établie  des  Comptoirs  fur  la  Gambra  y 
y j 6.  Sa  réponfe  au  projet  d'un  Concordat  des 
Anglois  , f 1 8.  Son  voyage  à la  riviere  de  Gam- 
bra , y j 9.  II  fc  préfentc  devant  Jamesforr.  Po- 
ÜtefFes  qu'il  reçoit  des  Anglois , ibid.  & fuiv+ 
Il  reçoit  à fon  cour  la  vifitc  des  Anglois  , y 40. 
Sa  conférence  dans  le  Fort  Anglois.  Articles  qu'il 
propofe  , ibid  & fuiv.  Reponfe  qu’il  fait  à une 
Lettre  d’un  Capitaine  Anglois,  y4t.  Deux  avan- 
turcs  de  Brue,  t4t  & fuiv.  Repas  qu'une  Cour- 
tifanc  du  Pays  d’Albrcda  lui*donne  , J44.  Il  dé- 
truit les  prclîiges  d’un  Impolleur  Negre  , 5c  re- 
çoit au  Comptoir  la  vifîrc  de  ce  Charlatan . y4y« 
Voyage  qu’il  fait  d’Albrcia  à Kachao.  Son  dé- 
part, ibid.  Vifîte  qu’il  rend  à Madame  Agis, 
y4 6.  Il  fc  rend  à Jereja , y+7.  Il  fait  fa  cour 
au  Roi  de  Jereja  , .qui  le  traite  à dîner , ibid. 
Brue  continue  fon  voyage  ; il  arrive  à Paska , 
y*8.  Admiiation  des  Femmes  pour  B ue  , yj». 

Il  rencontre  un  VailFeau  Anglois  , y y y.  5-on 
Voyage  aux  Iles  de  Riifao  5c  des  Bilfagos  , y 57. 
Intro  Jjclion  , ou  motif  de  ce  Voyage.  Il  change 
un  projet  de  la  Compagnie  Françoife  , ibid. 

Il  cn'reprenJ  de  l’exécuter  lui  même,  yy8.  Il 
prend  un  VailFeau  Danois  5c  deux  VaiiFcaux 
Hollandois.  Il  arrive  à Biffao  , ibidem  & fui - 
vantes.  Mauvais  accueil  qu’il  reçoit  du  Fort 
Portugais , y 59.  Il  députe  au  Gouvcmçut,  5c 
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lemértage  peu.  Sa  réponfe  au  MclTager  du  Gou- 
verneur. IV  demande  une  audience  à l'Empereur 
de  Elle , ibid.  Son  adrelTc,  ytf  t.  La  reponfe  des 
Dieux  lui  cft  favorable , ibid.  Préfcnt  qu'il  fait 
à l’Empereur  de  Billao  , y<îx.  Il  fc  hâte  de  bâtir 
un  Comptoir  , ibid.  Son  habileté  dans  cet  édi- 
fice , f6  3.  Son  voyage  dans  Pile  de  B.ilam  , y 68. 
Motifs  de  ce  voyage  , ibid.  Il  defeend  dans  Pile 
de  Bulam  , J70.  Il  en  fait  le  tour  par  mer, 
V 71-  Il  rend  vilîte  au  Roi  de  Ghinala  , ou 
Biafaras,  y?  3.  Civilités  & offres  qu'il  reçoit  de 
ce  Prince,  ibid.  Son  voyage  à Kazcgut , 774 
& fuiv.  Il  y arrive  , J7î-  Amitié  politique  en- 
tre Bruc  & le  Gouverneur  de  Bilbao  , J79.  Bruc 
reçoit  la  vilîte  de  l’Empereur  de  Bilbao  , ibid.  Il 
prend  congé  de  la  Cour  , J80.  Ordre  qu’il  mec 
au  Comptoir  François.  Politclfcs  qu’il  reçoit  des 
Portugais  à bon  départ , ibid.  Sa  reponfe  aux  ar- 
tifices des  Portugais,  y8i.  Son  voyage  à Gcvcs, 
581  & fuir.  Il  accepte  un  logement  chez  un 
Officier  Portugais.  Etat  où  il  le  trouve,  $£9 
6*  fuiv.  II  tente  une  entreprife  avec  peu  de  fuc- 
ces,  y 97.  Seconde  tentative.  Il  part  dans  une 
Barque  de  vingt  tonneaux  , ibid.  Il  arrive  au  Ca- 
nal de  Kayor , 598.  Vilîte  que  Bruc  reçoit  à 
bord  , $99.  Funérailles  d’un  Nègre  auxquelles 
il  alfiftc,  ibid.  6*  fuiv.  Il  retourne  au  Fort  Saine 
Louis , £00.  Son  troificme  voyage  fur  le  Séné- 
gal , 606  6*  fuiv.  Il  cft  averti  par  un  Marbuc , 
Ibid.  Il  traite  le  petit  Braie  à bord  , & lui  fait  un 
préfent , ibid.  Bruc  va  mouiller  à Inghcrbel  ou 
Garcbal , <?o8.  Il  piie  le  Roi  de  ne  pas  boire  de 
quelques  jours, 609.  Accord  entre  leBrak  Si  Bruc. 
Vilîte  que  Bnic  reçoit  de  deux  Princclfcs  , ibid. 
Autre  vilîte  que  Bruc  reçoit  du  Braie , 6 10.  Il  cft 
averti  de  l’arrivée  des  Caravane* , 61 1,  Secours 
que  Bruc  envoie  au  Braie , 6 1 j.  Vilîte  qu'il  re- 
çoit de  la  Sultane  femme  du  Brak  , & les  cir- 
. confiances  , 6 14.  Sujet  de  leur  entretien  , 6 xy. 
Vilîte  que  Bruc  rend  au  Brak,  617.  Il  juge  un 
Procès  bizarre  , 6 18.  Bruc  cft  conduit  dans  l'ap- 
partement du  Brak  , Se  a l'audience  de  la  Sulta- 
ne. Son  déparr,&  galantcr.  du  Brak  ibid.  Il  règle 
le  Tarif  des  François,  6~i.  Il  cft  lepremier  Franç. 
qui  tire  des  éclaircilîcm.  furies  ricnelb.  duRoyau- 
mc  de  Bambuk , 6)  3.  Ses  préparatifs  pour  vain- 
cre les  obftacles  , M4-  Difficultés  qui  Parlèrent.  # 
A quoi  il  fc  réduit  pendant  deux  ans.  Il  emploie 
le  Frère  Appollinairc  , ibid.  Il  fait  enfin  bâtir 
un  Fort  à Dramanet , 6\ y.  On  fuir  mal  fes  vues. 

Il  cft  rappellé  en  France  , ibid.  Bruc  renouvelle 
fes  efforts  pour  le  Commerce.  Forts  qu’il  bâtit , 
<37.  Deux  fyftcmes  de  Btue  pour  s'établir  au 
.Royaume  de  Bambuk  , 644  & fuiv.  Réfolution 
qu'il  prend  , & fes  effets,  649-  Relation  du  Sieur 
Bruc,  citée  , III.  ix.  Conftru&ion  de  la  Hute  , 
où  il  loge  chez  Jean  Barre  dans  l’Ilc  de  Sor  , 
187.  Cité,  107 , 108.  Defeription  qu'il  fait  d’un 
Sacrifice  , 109  O fuiv.  Autre  defeription  qu’il 
donne  d’une  circoncifion,  11 1.  Cité  , 168.  Epreu- 
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ve  qu’il  fait  d'un  Porc  contre  un  Tigre  , 18 j. 
Cité,  29f  , 198,  308  , ti*.  C ité,  IV.  854- 

Brug  , féconde  poulie  du  Thé  , VI.  473. 

Bruïcrc  à Baies  , XV.  143. 

Bruin,  Hollandois , malfacré  , VIII.  199- 

Bru  ko , Royaume,  qui  parole  être  une  partie  de 
la  Région  d’Yaoi  , III.  ty.  Grande  Ville  de  ce 
nom  au  Royaume  de  Jcmarrov  , 16.  Les  An- 
glois  y ont  un  Comptoir,  19  , 39.  Situation 
de  la  Ville  de  Biuko,  88.  Incendie  du  Comp- 
toir de  Bruko  , 92. 

Brûlante  (lie),  XI.  113.  Sa  defeription , 119. 

Brûle,  Cap,  XIV.  677. 

Brumenatis , femmes  des  Bramincs  , vifitent  un 
Millionnaire  Jéfuirc  , X.  314. 

Brun  , nom  d’un  Poilfon  ou  plutôt  Monftrc  ma- 
rin , V.  104. 

Brun  ( M.  le),  Tréforicr  d’une  Flotte  Françoife,' 

IX.  177. 

Brun  ( le  ) , Panfien  fans  reproche,  &c.  XV.  y 39. 

Prunelle  , Plante  , XI.  7>8- 

Brunins  ( M.  j , Pafteur  d’une  Habitation  , XV. 

Bruno,  Auteur,  cité  , IV.  577.  Sign.  Dddd. 

1"*  „ • . . , 

Brufalum  , ou  Borfalo , Royaume  & Rivière  de 
ce  nom  , voy.  Barfalli. 

Brutakes  , Peuples,  VII.  îyi. 

Bruxelles,  Habitation , XII.  6 y r. 

Bruvman  ( M.  ) , Ambalfadeur  du  Duc  de  Holf- 
rcin  aux  Cours  de  Mofcovicfic  de  Perfe  , X.  *7. 

Bruyn  , Voyageur.  Defeription  qu’il  donne  du  Ca- 
méléon , 111.  199.  £ fuiv. 

Bry  ( de  ) , Ecrivain  , cité , IV.  399.  400.  Cité  , 

X.  90. 

Bu  ou  Bi , Rivière,  VII.  14. 

Buaa  , fleur , VIII.  fyt. 

Buaqrmim,  Villago  près  duquel  une  Mine  de  Dia- 
mans , IX. 

Bubaka  Sire,  rue  fon  frère  dans  une  Bataille  Se 
ufurpe  le  Trône  des  roulis  > mais  bientôt  aptes 
il  en  cft  dépolTedé  , II.  yi7. 

Bubakulon  , Village, -III  n. 

Buba-Scgallc  , Village  , II.  496. 

Bubucktor  , lieu  , où  mouille  la  Flotte  de  Solyman 
Bacha  à fon  retour  de  l’Imlc,  I.  tf  6. 

Bue  ( du  ) , Capitaine  de  Vailbcaii  , IX.  313.  Cité  , 
336.  Du  Bue  Lieutenant-Colonel  de  IaCabcftcr- 
rc,  XV.  678. 

Bûche  ( la  ) , Capitaine  de  Vailfcaux  François,  VIII. 
y88. 

Buckar  ou  Buckor  fano  , Marchand*  Negre , III. 
17.  Bucka  fano  & fa  famille  . 33.  Tirre  qui  lui 
cft  accordé.  Scs  récits  exagérés  , ibid.  lame 
d’épée  & bralTelcts  qu’il  fait  voir,  34.  Scs  exa- 
gérations, 40  & fuiv  II  prend  le  titre  de  Ju- 
lictto  . c’cft-à-diie  Marchand  , 41.  Il  fc  fait 

* revêtir  de  la  qualité  de  Faéleur  drs  Anglois  . 41. 
Tranfport  de  fa  joie.  Ce  qu'il  fait  pour  mettre 
les  Anglois  en  pollcÛioa  du  Pays , ibid.  & fuiv . 
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Derniers  adieux  qu'il  fait  aux  Anglois,  43. 
Buckcrigc  , Chef  du  Comptoir  Anglois  de  Dicky  , 
III.  369.  Périt  Fort  qu’il  confirait , 371. 
Buckcrigc  ( Niçois)  , Fadeur  du  Comptoir  de 
Winiba,  III.  37*.  Amitié  que  la  Reine  du  Tays 
lui  témoigne.  Danger  qu’il  court  dans  fon  Comp- 
toir. Il  bâtit  un  Foit , tbid.  Il  fait  le  Commerce 
de  l’or  avec  beaucoup  davantage  ,•  377.  Cite  , 
179. 

Buckinglum  ( Comté  de  ) , XIV  336. 

Buckicr,  Anglois,  petit  par  trahifon  , I.  514. 
Buckor,  ouB.ikar,  Province,  X.  193. 

Buckor  Sano  , voy.  Buckur  ou  Fuckor  Sano. 
Buckfar,  Village.  Sa  pofirion  , II.  49  J.  Ile  de  ce 
nom  a ppc  11  ce  aufTi  l’Ilc  aux  Bois,  fi;  pourquoi. 
Son  étendue  , fie  fa  fituation  , ibid.  Cinq  Villa- 
ges compofent  la  Ville  de  Buckfar , 111.  icy. 
Budagshan  , Province,  VII.  xio. 

Euddou  , Divini'c  des  Chingulais  , VIII.  jjo. 
Bude  , Place , X.  118. 

Budec  , Lieutenant  Franco'* , VIII.  383. 

Budcl , Chef  Negre  , infulrc  ks  François,  II.  649. 
Budenfir  Moga  , Prince  Tartatc  , VIL  41.  Ce 
Prince  nomme*  aufli  Budenlir-mogak  , &.  Buzen- 
*<*,43.  . 

Budha,  Sede , X.  636. 

Budo  , cfpccc  de  Vigne  , voy.  Foto. 

Budomcl , Prince  Negre  , II.  199.  Commerce  de 
Cada  Modo  avec  ce  Prince,  ibid.  Sa  rcfidcncc 
30c.  Son  Cortège  & fon  Palais,  ibid.  Il  con- 
duit Cada  Modo  à fa  Mofquée  : ce  qui  s*y  pâlie, 
301.  Raifonoement  de  ce  Prince  fur  la  Reli- 
gion , 301.  Sa  table  & celle  des  Seigneurs  de 
fa  Nation.  Alimens  du  Pays,  ibid.  Arc  de  Üd- 
domel  pour  empoifonner  fes  dards,  304, 
Budors , Peuples  Tartarcs,  VII.  jo. 

Buds,  Idole  , X.  (S  Ij. 

Budfen  ou  Foosju  , Province  , X.  334. 

Budfo  , Sede  du  Japon,  X.  614.  Ccfl  la  fécondé 
Religion  du  Japon,  6 33.  Ce  qu’on  raconte  de 
l’Auteur  du  Budfo , 637.  Comment  & quand 
le  Budfo  inttoduit  au  Japon,  ibid.  Grand  at- 
trait du  P idfo  pour  les  Japonois,  6 38.  A ouel 
excès  de  Fanaufmc  il  les  porte.  Efprit  de  peni- 
- tencc  qui  règne  dans  le  Budfo,  ibid.  B0n7.es  fie 
Hiérarchie  du  Budfo,  641.  Rciigicufes  du  Bud- 
fo , 643  Scs  Fêtes,  ibid. 

Dudfoifmc  , X.  61 7.  • 

Budurghins  , Peuples  Tartarcs , VU.  30. 

Bucaratc  , Roi,  VII.  413. 

Buenabrigo  ( Ile  de),  XIV.  180. 

Buenavemura  , Ville,  XII.  îji.  Province  nom- 
mée par  ironie  Buenaventura  , XIII.  89.  Port 
de  Buenaventura  . r :o.  Route  de  Cali  à Kuena- 
veurura  , 446.  Ufages  des  Habitaus,  ibtd.  Io:c 
de  Buenaventura  , 447. 

Boena-vifta, Vignoble,  IL  141.1k  dccenom,  lit. 
, Voy.  Bonavifta. 

Buergucla,  voy.  Tcngucla. 
iLteno,  Canal  , Xl/ijj. 


3uenos-Ai:es  , Commerce  de  cette  Vilk  , IV. 
478.  Multiplication  furprenante  de  Taureaux 
& de  Vaches  dans  le  tenitoirc  de  Buenos-Ai- 
res, XI.  114.  Buenos-Aires  cinquième  Evêché 
de  l’Audience  de  Charcas  , XIII.  3:9.  Son  éten- 
due , ibid.  Ville  de  Buenos  Aires  , 330.  Fonda- 
tion de  Buenos-Aires , XIV.  64.  Etat  de  Bue- 
nos-Aires , 6 8.  Buenos-Aires  cil  abandonné  , 
ibid.  Récablilfcmcnt  fie  Dcfciiption  de  Buenos- 
Aires  , 78.  Qui  cfk  fon  Reftaurateur  fie  celui 
qui  l'a  fondée  , ibid  Plan  de  Buenos-Aites  , 
79-  Etat  de  cette  Ville.  Scs  avantages  , ibid. 
Première  cntiéc  des  Jéfuites  dans  cette  Con- 
trée , 80.  Arrivée  extraordinaire  de  quelques 
Millionnaires  , ibid.  Nulle  Côte  habitée  au  Sud 
de  Buenos  - Aires  , 81.  Tableau  général  de  la 
Côte  depuis  Buenos-Aires  )ufqu’au  Détroit  de 
Magellan,  98. 

Buento  , nom  d’un  Marché  , V.  114. 

Bucra  ( Dom  Rodrigo  de  ),  Gouverneur  des  Ma- 
pilies , échoue  fur  la  Côte  du  Japon  , VllL 
408.  Ciré  ,411. 

B'tcron  { Montagne  de  ) , XIII.  *04. 

Bufad.ibi , nom  de  mois , VIL  44t. 

Bjfpidorc  , Rocher  qui  lance  de  l'eau  , XL  378. 

BufTeko  (Pierre  Jofeph  Marie  de).  Millionnai- 
re , IV.  31 1. 

Buflinna,  Snbftitut  du  Créateur,  X.  163. 

Buffles.  Ces  animaux  communs  fur  la  Côte  d’An- 
gra  de  Ruyvos  , I.  7.  Figure  d’un  Bufle  qui 
donne  de  l’embarras  aux  Anglois  ,481.  Ces  ani- 
maux en  grand  nombre  aux  environs  de  Pata- 
nc  , II  103.  Defeription  du  Buffle , III.  191. 
Buffles  fie  lcuis  qualités  , IV  a 3 4-  Charte  de 
Buffles  , 8:  qualités  de  ce^  animaux  411  Ani- 
mal pris  pour  le  Buffle,  V.  81.  Buffles  du  Cap 
de  Bonnc-Efpéranec  fie  leur  figure  ,193-  Grand 
nombre  de  Butfles  à la  Chine  , VL  491 . Nom- 
bre incroyable  de  Buffles , VIII.  4C0.  Bufflesda 
Japon  , X.  666. 

Btiffs  ou  Bonfflers , Ile,  IV.  43  t. 

Rugabugs , elpccc  de  Ve: mine  , III.  301. 

Hugaday  zinanez  , Khan  des  Takrins,  VII.  4^. 

Bugallo,  Poi‘Ton,XIV.  301. 

Bugan-Tayshi  , Prince  Tattare,  VIL  41. 

Buga-timur  , Prince  , VIL  *ij. 

Bugen  , Province , X.  631. 

Bugio  , titre  d'Officier  , X.  47T.  Nommé  aufli 
Jnriki,  ibid. 

Buplio  ( Louis  ) , Père  J Turc , écrit  h vie  de  Ma- 
guihaens  fon  Compagnon  , VI.  t.Ché,  177* 

Butinât , Prince  , voy.  Begiadey. 

Bu  h a va  s , Moudre  dangereux  , X.  4»:. 

Buhayen,  Province, X 398 

Buisjcn,  ou  Bundo , Province,  X.  498. 

Buiiron  , Ile  , XII.  47  J 

Rujind  , Pivicrc,  II.  393. 

Bii|is  ou  Kou  ris  , pctircs  coquilles qui  fervent  de 
monnoic  , IL  6ox.  Figure  brillante  que  p*o- 
duifcnt  les  Koviis  a III.  19 1.  Ou  on  les  pèche  , 
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4*8.  Groflcur  des  Bujis  8c  ufage  qu*on  en  fait 
au  Pays  de  Juida  , IV.  180.  Bujis  nommés  auffi 
Bauges,  ibid. 

Buka-Mcala  , Royaume,  voy.  Bokka. 

Bukar  , Village  , voy,  Bukfar. 

Bukar  Sire  , fils  du  Siraeik  , II.  303.  Ce  Prince 
vient  au  devant  des  François  , ibid.  Accueil  que 
Bruc  reçoit  à la  Cour  de  ce  Prince  : Femmes  de 
ce  Prince,  jorf.  Bukfar  Siré  fa  femme  , 310 
& fuiv.  Il  efeorte  Bruc  , 5 1 1.  Il  eft  traité  à bord  , 
ibid. 

Bukary  ( Tonka  ) , voy.  Tonka-Bukary. 

Buke  , petit  arbufte  à fleurs , XI.  708. 

Bukcnct , Olficicrdu  Roi  de  Rufifeo  8c  de  Kayor  , 
II.  470* 

Bukharata  , VII.  41  ). 

Bukka-Mcala  , Royaume,  voy.  Bokka. 

Bukkaric  , Pays  : Petice  Bukkaric  , VI,  7.  Les  deux 
Bukkaiics,  (47.  Monnuie  de  Karazm  8c  delà 

Î;rande  Bukkaric,  VII.  136.  EfFioi  du  Khan  de 
a grande  Bukkarie  , 199.  Les  Bukkariens  dé- 
faits, ibid.  Origine  & lignification  du  nom  Buk- 
karie , zo).  Divifion  de  la  Bukkaric,  104.  Re- 
cherches fur  fes  anciens  noms , ibid.  Pays  qui 
tirent  leurs  noms  de  leurs  Conquérans  , 10  3. 
Etendue  & pohtion  de  la  grande  Bukkaric. 
Beauté  du  Pays.  Sa  fuhdivilion en  trois  parties, 
ibid.  Bukkaric  proprement  dite  » ou  Province 
de  Bokhara  . xaél.  Villes  de  la  grande  Bukka- 
tic , ibid.  Pouvoir  3c  riche  fTes  du  Khan  , 107. 
Langage  de  Bokhara  ou  Bukkaric.  Querelle  de 
cet  Etat  avec  la  Perfe.  Monnoic  du  Pays.  Com- 
merce 8c  Caravanes  , ibid.  Ancien  Commerce 
avec  la  Chine  , 208.  Autres  Villes  de  Bukkarie  , 
ibid.  Trois  fortes  d’HaMtans , 21».  Figure  & 
c ara  clerc  des  Bukkariens  nommes  Tajiks.  Habit 
des  Hommes.  Habit  8c  cocfture  des  Femmes. 
Leur  Religion  & leur  Commerce  , ibid.  Tnbut 
qu'ils  paient  aux  Tartarcs  , 21  j.  Obfcutité  de 
leur  origine.  On  cenjeéhire  qu’ils  dépendent 
des  Ifraclîres.  Erreur  de  nos  Géographe?.  Les 
Tarrares  Ufbcks  de  la  grande  Bukkaric  font  fort 
civilifés  , ibid.  Leur  nourriture  ,214-  Leur  Lan- 
gue. Bravoure  des  Hommes  Se  des  Femmes. 
Qinlirés  de  leurs  chevaux.  Variété  dans  la  vie 
de?  Ulbcks  Bukkariens,  ibid.  Khans  delà  gran- 
de T,  ikk.iric  Jefeendus  de  Jagathay , 1 1 3 b J'uiv. 
Khans  Ull>eks  de  la  grande  Bukkarie,  118  & 
fuiv.  Comment  la  petice  Bukkaric  eft  mieux 
connue  qu*  la  grande  , 221.  Carte  du  Pays  , 
in.  Source  d’od  l’on  cire  ce  qui  regarde  les 
Habitans  du  Pays,  213.  La  petite  Bukkaric  a 
plus  d’étendue  que  la  grande.  Elle  s’ift  no  1 méc 
Jagatay  & Kadigar  , ibid.  Bornes  de  la  petite 
Bukkaric,  124.  Sa  (ituation.  Scs  propriétés.  Sa 
divifion  , ibid.  Yarkicn  , Capitale  de  route  la 
petite  Bukkaric,  223.  Figure  8c  caraélcrc  des 
Bukkariens , 228.  leur  habillement,  ibid.  Ha- 
billement des  Femmes  , 229.  Maifons  te  meu- 
bles des  Bukkariens.  Leurs  alimens.,  ibid.  Leurs 


mariages,  2 to.  Conditions  des  mariages , ibid 
N.iilfqncc  des  enfans , 131.  Polygamie  tolérée* 
Médecine  des  Bukkariens.  Leur  monnoic.  Leuf 
Religion  Se  langage.  Liberté  de  Religion  parmi 
eux  , ibid.  Opinion  qu’ils  ont  de  l’Alcoran,  zji* 
Leurs  idées  fabulcufcs  fur  l’Incarnation  de  Jefus- 
Chiift  , ibid.  Autres  principes  des  Bukkariens  , 
2)3.  Jeune  annuel.  Tems  de  la  Prière,  ibid, 
Changemens  produits  par  differentes  caufcs  , 
214.  Magiftrars  de  la  petire  Bukkaric.  Guerre 
contre  les  Chinois,  ibid.  Eclaircillcment  fur  les 
Khans  de  la  petite  Bukkaric  , 2)3.  Suite  des 
Kh.tns  jufqu’â  la  conquête  des  1- luths,  237.  Con- 
quêtes desTuresdans  la  Bukkaric,  i)y. 

Bukkariens,  voy.  Bukkaric. 

Bukkran , VII.  181. 

Bukku  ou  Spirea  , Plante  , V.  107  , 1 y 8 , itfo. 
Vertu  de  fes  feuilles  . \6+.  Figure  de  cette 
Plante  appclléc  aufli  Soirée,  188.  Couleur  de  U 
poudre  qu’on  fait  de  (es  feuilles,  189. 

Bukfar  , ou  Bukar  , Village  : à qui  il  apparrienr  ,11. 
303.  Sa  fituarion  , 30 6.  Petit  8c  grand  Bukfar  , 
607. 

Bukuromo  , Officier  de  la  Cour  du  Monomotapa  : 
Signification  de  ce  nom  , V.  126. 

Bulacan  , Province,  X.  )8). 

Bulam  , Ile.  Projet  d’une  Colonie  dans  cette  Ile, 
II.  f j 7.  Bruc  entreprend  de  vifitcrl  Ile  de  Bulam, 
168.  Bons  ancrages  autour  de  Bulam  , 169. 
Deferiprion  de  cette  Ile  , 570.  Sa  fertilité.  Tour 
quoi  elle  eft  deferte  , ibid.  Elle  eft  fort  propre  à 
l’érablilfcmcnt  d'une  Colonie  , 37t.  Bancs  Se 
Balles , ibid.  Palfage  impofliblc  entre  Bulam  8c 
Fnrmofa  . ibid.  Ile  de  Bulam,  596. 

Buînn , Place,  X.  ;8r. 

Buîargaxi , Baron  Tarrarc , VII.  537. 

Buldum - fas  , Ville,  VII.  i$8. 

Bulent  , Royaume,  voy.  Bulm. 

Btilembcrrc,  Royaume,  & fignification  des  parties 
de  ce  nom  , III.  23 1. 

Buldfan , Mont  qui  contient  le  Volcan  d’Alvay, 
XL  Tiy- 

Bulgaiain  ( André  ) , Génois,  fait  naufrage  fur  la 
Côte  du  Japon  , IT.  toi. 

Bulgares,  Peuples,  VII.  16 1.  Peuples  <jni  habitent 
la  grande  Bulgarie  , 131.  La  Bulgarie  tributaire 
des  Tartarcs,  2 63. 

Bulgarie,  Province,  voy.  Bulgares. 

Bulgay  , Chancelier  Tartarc,  VIT.  281.  Prefent 
deftiné  pour  ce  Secrétaire  d’Frat,  18 f. 

Bulgoldoph  , Pierre  tirée  de  la  tête  d’un  animal 
rare  : Vertu  de  cette  Pierre  , I.  73. 

Bulkley  ( Thomas  },  Anglois,  Auteur  d’un  Mé- 
moire, XV.  639  &•  fuiv. 

Bullamatarc  ( Dom  Francifco  ) , Favori  du  Roi 
de  Congo  : Evénement  à fa  mort , V.  33. 

Bullavran,  nom  d'un  Métal,  XI.  413. 

Bull-Bird,  Oifeau.  voy.  Ardca-Stcllaris. 

Bulle,  petire  Ville,  I.  243. 

Bullcftraat , Charpentier  Holl^ndois , choifi  pour 
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diredcur,  XIV.  m. 

Bull  - Finch  , Capitaine  Anglois  , III.  45 x. 

Bullo,  forte  de  Bierre  des  Nègres , III.  16  y. 

Bulm  , Bulcm,  ou  Bulon  , Royaume.  Ce  que  le 
nom  Bulm  fignific,  III.  i)t.  Sa  ütuation,  ibid. 
Le  Roi  de  Bulm  rraire  favorablement  les  An- 
glois, Le  Peuple  de  Bulm  ne  reconnoit 
u‘un  Dieu  Créateur  de  l'Univers,  139.  Polit  ion 
e ce  Royaume  nomme  auffi  Balon,  148.  Ce 
Pays  furnommé  Monu  ou  Mono»,  cft  rempli 
de  marais,  J70.  Signification  des  mors  Monou 
£c  Menu  , 184,  Nation  & Pays  de  Bttlm,  ibid. 
Pays  de  Monu,  585.  Monus  Nation*,  ibid. 
6*  fuiv. 

Bulmberrc,  Royaume,  III.  dco. 

Bulol  , V. liage,  II.  yj  *,  591* 

Bulom,  Royaume,  où  les  Anglois  & Portugais 
forment  des  établifTcmcns,  III.  117. 

Bulombcl , nom  que  les  Mores  donnent  au  Pays 
de  Sictra  Lcona,  5c  ce  qu’il  lignifie  , III.  117» 

Bulon  , Royaume,  voy.  Bulm. 

Bulu  ( Lam  Ghiondc  ).  voy . Lam  Gbiondc  Bu!u. 

Bumba , Scigncuiic , IV.  6\6. 

Bumberre  , lignification  de  ce  mot,  III.  235. 

Bumbi  , Duché  , V.  4. 

Bumbo  ( Antonio  J,  Roi  de  Bulm  , III.  131. 

Bumbos , nom  que  les  Nègres  donnent  aux  Croco- 
diles, 111.  38 , 57. 

Bambrongs , Nation  , III.  rit. 

Bumbus,  Rofcaui,  II.  571. 

Bumey- Badji.  voy.  Hamey  Badfi. 

Bumey  - Haman  - Bouda  , frère  du  Roi  de  Barfalli , 
III.  83.  Sa  querelle  avec  Moore  , 84.  Violence 
de  ce  Prince  II  cft  puni , ibid. 

Bumey-  Maman- Seaka,  frère  du  Roi  de  Barfalli  , 
III.  83.  Il  prend  les  armes  contre  le  Roi  Ton 
frère,  104.  Porrrait  de  ce  Prince,  lyo.  Beauté 
de  fon  cheval , ibid.  Il  a porté  la  Couronne , 1 y ». 
Defetiption  de  fon  cheval,  297. 

Bumey- Loyi- Eminga,  frère  du  Roi  de  Baifalli, 

III.  83* 

Bumeys,  Gouverneurs  des  Provinces  du  Royaume 
de  Baifalli  , III.  1 yo. 

Buncalon,  petite  Ile,  IX.  387. 

Bunda , Ville  , lil.  109. 

Bango  , Royaume  dans  le  Japon  , II.  118.  Le 
Roi  de  Bnngo  demande  un  Portugais,  IX.  4 ? 4- 
Le  Portugais  fe  rend  à B un  go  , 413.  Dans  qu.l 
ctac  il  trouve  le  Roi.  Son  embarras.  Comment 
il  le  répare  . ibid.  Le  Roi  de  Bnngo  cft  guéri  de 
tenues  les  maladies,  436.  Malheur  qui  arrive  au 
fils  du  Roi  en  tirant  de  l’Arqucbufc,  4 36-  Pinto 
guérit  ce  jeune  Ptince , 458.  Préfcnc  que  le  Roi 
fait  au  Viccioi  de  Goa  , 483.  Souper  du  Roi 
avec  la  Reine  5c  les  Piinccffis,  491.  Pinto  y cft 
appelle  . Railleries  qu'il  y clluic.  Comédie  dont 
il  cft  le  fujet,  ibid.  Audience  éclatante  que  le 
Roi  lui  donne , 493.  Province  de  Bungo  , au- 
trement B tisjcn  , X.  498.  Autre  Province  de 
Bungo  nommée  auffi  Tonsju , y y y.  Mines  d‘ar- 
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gent  dans  Pile  de  Bungo , 6 y 4.  Bel  Etaîn  de  Bwï- 
go  6 y y. 

Bungu  , Village.  Choux  verds  de  l'Europe  qui  s’y 
cultivent,  IV.  y y*. 

Bungum  , Prifonnicr,  Débiteur  des  Anglois,  II. 
183. 

Bunning  , forte  de  lys  , III.  i?8. 

Buona  vifta  , une  des  Iles  du  Cap  Verd  , I.  177. 
Les  Habitans  s'effrayent  à Fat  rivée  des  Anglois, 
ibid. 

Buon-Scna;y  ( Rio).  VIII.  172. 

Bui , nom  du  Roi  de*  Sin  : C e que  ce  nom  fignifie  , 
II.  477.  Commerce  des  François  avec  ce  Prince 
& celui  de  Salum  qui  porte  le  meme  titre,  484. 
Cité,  4$$.  Les  guerres  de  Bur  tournent  à l'a- 
vantage de  la  Compagnie  Françoife , 6c 3. 

Buran,  Plante,  voy.  Farm. 

Burandu  , Prince,  VII.  184 

Burbaghiolof , Roi  des  Jalofs  : Guerre  entre  ce 
Prince  5c  le  Damel  Roi  de  Kayor , II.  46  J. 
voy.  la  note.  Sa  décadence  , 478*  Il  tue  le  Da- 
niel , ibid.  Il  ravage  le  Pays  du  Damel , 484. 
Cité  , 486. 

Burboraota , Port  aux  Indes  Orientales,  I.  273. 

Burbmata  ( Port  de  ) , XIV.  397. 

Burchard's , Ile  , XV.  9*. 

Burchi  ( Pierre  ) , Mifiionnaire  , IV  yif. 

Burda  ,réfidcncc  de  l’Ufurpatcur  de  Toniani,IÏI.yo. 

Bjrga , Prince  : Sa  mort,  VII.  161.  Les  ufurpa* 
tions  de  Burga-Sultau  lui  coûtent  la  vie  , par 
la  vengeance  d'un  autre  Prince,  J4y.  Race  de 
Burga  , 1 66.  L'Evêque  de  Burga  pendu , 5c  pour- 
quoi. XI.  83. 

Burg.inia , VII.  413. 

Burgani-Kariltuk  , Prince  Tartare  , VII.  5 J. 

Burga-noyan , Général  Tartare  , VII.  y y. 

Butgos,  Evêché,  XII.  18  y. 

Buti,  ou  Piti  , IV.  jii.Sign.  Dddd. 

Buriani , Ile , XII.  39. 

Burin  , Duc  , petit  fils  de  Jenghiz-Khan  , VII. 
Mi. 

Buriihabcth  , Pays.  voy.  Tibet 

Burkucs,  Tribu  de  ce  Peuple  , VII.  yo. 

Burbs  , ou  Berias  , Peuples  Tartares,  VIT.  yo. 

Burlingthon  , Capitale  , XIV.  5 54. 

Burma,  Province,  VII.  148. 

Burman  , Fadeur  Hollandois,  reçoit  la  vifitc  d’un 
Anglois  , 1.  fit. 

Burnaghi,  Village,  II.  49*.  C cft  la  réfidcncc  du 
Monarque  de  Galam  , 323.  * 

Bu  rua  mon  , Maifon  pour  la  puiificaiion  des  fem- 
mes NcgrciTcs  d'Ifiini , III.  432. 

B.irnc  ( Gcoigcs  ) , Chevalier  Anglois,  Avantu- 
ricr  de  la  Flotte  de  Jean  Lok  , I.  223. 

Burock’ubcn,  Cap, XV.  302. 

Burq  ( Jean  ) , donne  du  fccours  à un  Tyran  „ 
XIV.  i. 

Burre  , Ile  , VIII.  437. 

Burre  ( Falam),  Roi  du  Cap  Monte  , voy.Falank 
Barre. 
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ïurré  , Pays  : vue  de  fa  foliation  ,1.  461.  Royau- 
me de  Butté  , III.  117.  Ville  de  Burré  & fes 
Habitans , 118.  Sa  foliation  , 131  , 148.  Def- 
ciiption  des  Maifons  de  la  Ville  de  Burre  , 149. 
Lits  & armes  des  Habicans.  Figure  des  Hom- 
mes & des  femmes,  ibid.  Converffon  du  Roi  , 
ayo.  Raifort  qui  empêche  celle  de  fes  PcupI*. 
A quoi  fc  réduit  leur  Religion.  Fertilité  du 
■Royaume  , ibid. 

Barre , Ile  , 8c  fa  diftance  des  Moluques  , I.  484 . 
File  cil  peu  habitée,  II.  141. 

Burro  ( le  ) , arbre  , & fa  propriété  , III.  170, 

Burroueh  r Etienne  ),  Voyageur.  XV.  101. 

Burrough  ( Jean  ) , Chevalier  Anglois.  Son  Voyage 
ouvre  les  Indes  Orientales  aux  Anglois  ,1.  j f 1. 
Il  commande  une  Flotte  & prend  des  informa- 
tions , ibid.  Il  fe  fépare  de  la  Flotte  avec  une 
Efeadre  , jya.  Grand  péril  qu’il  évite.  Il  arrive 
aux  Iles  de  Flores  , ibid.  Il  attaque  une  Cara- 
que 8c  force  les  Espagnols  , jyj.  Information 
qu’il  tire  des  Prilonnicrs' , ibid.  Belle  aétion 
envers  un  Amiral  Efpagnol  , jyy.  Pofo-flion 
qu'il ‘prend  d’une  Caraque  au  nom  de  la  Reine. 
Etat  de  cette  Caraque  Se  fa  defeription  , ibid. 

Burrum  , bon  Port  fur  la  Côte  d'Arabie  , I.  470. 

Bur  Sal  , Souverain  , 111.  *7.  Burfal , Empite  , 
voy.  Barfalli. 

Burfiii  , Rivicre  , la  meme  que  celle  cfc  Salum, 
III.  7.  Royaume  de  Burfali  ou  Bur-falum  , 14. 

Burfalli,  Rivière,  III.  4S0. 

Bu  r fa  ni  pour  , Ville,  voy.  Brampour. 

Bnrfc  , Place  , X.  'i{o. 

Burti , Village,  II.  49t. 

Burulaque  , Cap,  X.  196. 

Burum  , Prince  , VII.  17I. 

Butro  , I.  41 1. 

Bufee  ( Henry  ) , Millionnaire  Je-fuite  Flamand  , 

IX.  fttf. 

Bafeherins,  nom  que  Moore  donne  à des  Mar- 
buts  , III.  118. 

Bufclii  , ou  Brigand  , V.  177. 

Bulcbulleran  , gouverne  le  Pays  de  Mafulipatan, 
II.  109. 

Bufei , ou  Aona  , rave  , XI.  704. 

Bufen  , Province  , X.  49  y. 

Bull  ( Ile  de  ) , voy.  Bulîi. 

Bulios  ( dos  ) , petite  Ile  , XIV.  ntf. 

Bufm,  ou  Muftafi , grande  Province,  X.  J 50. 

Bufpach  , voy.  Bufpccli. 

Bulpcch  , mélange  de  Plantes  qui  fc  fument  com- 
me le  tabac  , V.  15  3.  Ce  mélange  nommé  aulTi 
Bufpach  , 189. 

Bufruk  , Prince  Tarcare  , VII.  48. 

Bulïccmans  , Nation,  VII.  398. 

Bu  forts- Sato  , Confrères  , & leur  origine  , X.  6 14. 

BuiTetto  ( Jofcpli  Marie  de  ) , Millionnaire  Cayni- 
cin  , d’un  favoir  confommé  , IV.  y 3 y.  Effet  d'un 
reproche  qu’il  Pair  au  Comte  de  Sogno  , y 17. 

Jluilî  , Ile  & férocité  de  fes  Habicans  ,11.  58t. 
Scs  deux  Ports,  584.  Cette  lie  nommée  aulli 
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BulTîff  , par  qui  occupée  ,594. 

Buflîti , Ile  , voy.  Bulîi. 

Bulluk  , nom  de  trois  Princes  Tartares  , & pour* 
quoi  ainfi  appelles  , Vil.  39. 

Bulîuktu  , Prince  , voy.  Kaldan. 

Bufoimunga  , Prince  , VII.  11  f. 

Buftincia  , Efpagnol  , de  quoi  chargé  , XIII.  119 

Bufuday  , Tartare  , VII.  50. 

Bufyuday  , Tartare,  VII.  yc. 

Butakin  , Prince  Tartare  , Vil.  41.  Peuples  defeen- 
dus  de  lui , 50. 

Burala  , Monr.  voy.  Putola. 

Butan  , Royaume  , voy.  Tibet.  Prince  nommé  Bu- 
tan,VII.  il 6. 

Butcrficld,  VU.  y 8 6. 

Buter  (M.),  va  à San  Domingo,  & fait  la  Def- 
cripcion  de  la  Colonie  Efpagnole  , XV.  401. 

Butgao  , Royaume  , VII.  441.  Edit  du  Roi  en 
faveur  de  l’Evangile  , ibid. 

ButkiUi,  Tattarc,  VII.  jo. 

Butio  , Prêtre  8c  tout-à-la-fois  Médecin  , Chirur- 
gien & Droguifte  , XII.  11  y. 

Butler  , Directeur  General  du  Commerce  Hollan- 
dois  au  Cap  Corfe  , III.  437.  Réception  & pré- 
fens  qu’il  fait  aux  Anglois,  441.  Un  Colonel 
Ecoffois  de  ce  nom  , tue  le  fameux  Walftein  , 
X.  1 16.  Colonel  Anglois  de  ce  nom  , XV.  574. 
Capitaine  Butler,  cité  , 6x 7 , 430. 

Buton  , Royaume  , voy.  Tibet.' 

Butor,  d’une  clpccc  gnfc  , qui  porte  le  nom  d’Qi- 
feau  royal , V.  7y. 

Butskopf , ou  Tctc  de  Plie  , Monftre  marin  , XV. 
199, 

Butteno  , Meflager  Ncgrc  , envoyé  8cc.  ni.  y 1 8. 

Buttctffeld  , Affronomc  , IX.  iyj. 

Butti  ( André  de  ) , Mifoonnairc  Capucin  , obtient 
par  fa  priere  une  pluie  abondante,  IV.  571. 
Violences  qui  lui  coûtent  la  vie  , ibid. 

B'itto,  Ville,  voy  Batto. 

Button  , Ile  , I.  481.  les  Anglois  y relâchent, 
48}.  Embarras  lîngulicr  du  Roi  de  cette  Mc. 
Il  en’cvc  fa  femme  d’un  proche  parent  du  Roi 
de  File  de  Tikabeffa.  Les  Anglois  taillent  ce 
Prince  fort  content  de  leurs  échanges  , ibid.  Le 
Roi  de  Button  avec  fon  Cortège  vifite  les  An- 
glois fur  leur  bord,  y 11.  II  cft  traité  galam- 
ment , ibid.  Il  engage  les  Anglois  à fc  rendre 
dans  f.  Capitale y 11.  Etat  de  file  de  Button, 
ibid.  Tiéfor  du  Roi  de  Button,  514.  Vifite  que 
les  Princes  de  Button  rendent  aux  Anglois.  Le 
Roi  vient  dîner  furie  Vairtcau  de  ces  derniers  , 
ibid.  Le  s Anglois  aitivcnt  à Burton  qu’ils  trou- 
vent en  guerre  , 14*.  Ils  rcncontrenr  la  Flotte 
du  Roi.  Vifoc  qu’ils  reçoivent  de  ce  Prince,  8c 
fon  entretien  as  ce  leur  Commandant,  ibid.  Priere 
qu’il  fait  aux  Anglois,  (47.  Leur  réponfe,  ibid. 
Deux  Européens  au  fcrvicc  d«  Roi  de  Button , 
II.  14t.  Détroits  de  Button.  Iles  & Baies  qui 
les  forment , ibid.  Ile  de  Button,  XI.  417.  Ikff 
voüiucs  fc  leurs  écueil»  » ibid. 
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Button  , Chevalier  Se  Voyageur  Aaglois  , XIV. 

syt. 

Button  ( Thomas  ) , Anglois  , Officier  de  nailfance 
Se  fon  Voyage,  XV.  144. 

Butts , Chevalier  Anglais  , XV.  *43. 

Eutua  , & fes  Mines  d’or,  V.  110.  Royaume  de 
Butua  , i*8. 

Butz  , forte  d’éroife  , XI.  7**- 
Buveur  de  Vin  , animal  voy.  Berbe. 

Buxipalcm  ( Port  de),  IX.  391. 

Buyer  , Port , voy.  Banÿamaffin  , Place. 

Buys,  Dirc&cur  Hollandois  , VIII.  198. 

Buyfagai  ( Cap  de  ) , X.  38t. 

Uuytre  , gros  Oifcattx  , voy.  Condor. 

Buytron  , Place,  XII-  4M. 

Baytron  y Moxicea  ( Dom  Thomas  de  ) , Curé 
d'un  Bourg  , XII.  419. 

Buzenzer,  Prince,  voy.  Budcnfir-Moga. 

Buzes  , voy.  Faucons. 

Buzoni  , M ffi<  nr.aire  Jéfuire  , IX!  73. 

Buzzuga  , ficccllcur  de  Sa  fia  11  , VII.  169.  Ville 
qui  eft  le  partage  de  fes  fi!s  , 173. 

Byavs  , Charge  militaire,  VII.  173. 

Bybi  ( Capitaine  ) , Seigneur  de  Juida  , III.  593. 
Bybia-Lakc  , Chevalier,  III.  ni. 

Bybis,  titre  de  femmes  nobles,  VIH.  150. 

Byeurt , voy.  Biyurt. 

Bylcth  ( Robert  ) , & Baffin  ( Guillaume  ) , deux 
Anglois , Se  leur  Voyage  , XV.  146.  Mort  de 
Bylcth  , 148. 

Byrd  ( M.  ) , Colonel  Anglois  , & fon  témoigna- 
ge au  fujec  d'un  Enchanteur  Indien  , XIV. 
31** 

Byfccre  ( Dom  Fernando  ) , Capitaine  Efpagnol , 
II.  147. 

Byune , Byunc.  Ce  que  cette  expreflion  fignific , 
III  S99- 

Byurc , voy.  Biyurt. 

Byu'a,  efpecc  de  Luth,  X.  £73. 

c 

C^Aaroba,  arbre  , XIV.  307. 

Cabalian  , Cap  , X.  3 93. 

Cabanas  ( Puerto  de  las  ) , XII.  77. 

Cabang , Pays,  IX.  108. 

Cabarets , voy.  Hôrcllcrie. 

Cabafehirs  , vov.  Kabarchir. 

Cabcau  , Habitation  , VIII.  3*7. 

Cabcche  , ou  Quibefehe  , forte  de  Monnoic  , IV. 
189. 

Cabccr,  Piece  de  monnoie,  IX.  3 4. 

Cabclan  ou  Cablan  , Place  , IX.  367. 

Cabeliau  , efpecc  de  Morue  , XV.  ijj. 

Cabella,  fruit  fauvage  , VIII.  340. 

Cabellos  el  Romero,  Ile,  XII.  78. 

Cabliau , PoifTon,  V.  104.  Autre  Poiflon  de  fon 
efpecc  , X.  673. 

Cablin,  fleur,  X.  418. 

Cabo  ( Nueftro  Sennora  dcl  ) , Château  redouta- 
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table,  I.  î4t. 

Cabo,  Uovaume  , II.  383.  Bonnes  qualités  d* 
Roi.  Exc.llcncc  de  fon  Gouvernement.  Géné- 
rofité  de  ce  Ptincc  pour  les  Etrangers,  ibid. 

Cabob  , ragoût  Indien  , IX.  44. 

Capr»  blauco,  voy.  Blanco  ( Capo  ). 

Caboche  , Poilfon  , IX.  f î ) . 

Cabochon  , nom  d'un  rubis,  X.  Kf. 

Cabo  coifo  , le  meme  que  Cap  Corfe  , IV.  )i. 

Cabo  de  Cavallo  , Montagne  , XI.  388. 

Ciboga,  XIII.  431. 

Cahoi,  Village,  X.  61. 

Cabone,  Ile  , VIII.  3*3. 

Cabo-fino,  rocher,  III.  <5 r 9. 

Cabot , ou  Cabota , fait  des  propositions  à l'An- 
gleterre , I p.  x.  de  Vlnirod.  Citation  d’une 
Lettre  de  fon  Pomeftique,  us.  Le  meme  Sc- 
baftien  Cabot  cfl  enlevé  dans  fon  Bâtiment  par 
une  eolomne  d'eau  , & jetré  allez  loin  dans 
les  terres  , a»7.  Lettres  Patentes  qui  lui  font 
accordées  , XII.  99  Scs  découvertes  Se  celles 
de  fes  frètes  font  douteufes  , ibid.  Forts  de  Sc- 
bafticn  Cabot,  XIII.  «78.  D’où  Cabot  vient  en 
Efpagnc  , XIV.  37.  Il  cft  nommé  Chef  d’Efea- 
dre.  On  regrette  ce  choix  , ibid.  Son  départ  , 

38.  Il  fc  rend  odieux.  Réfolution  qu’il  prend 
de  renoncer  au  Voyage  des  Moluques.  Il  s’ar- 
rête à Rio  de  Solis.  Son  erreur.  Foit  qu’il  conf- 
truit  fans  fucccs  , ibid.  Il  en  bâtit  un  autre 
fous  le  nom  de  Saint  Efptit  ou  Tour  de  Cabot, 

39.  Il  venge  la  mort  d’Alexis  Garcia.  Il  fc  dé- 
termine à demeurer  au  Paraguay.  Uaifons  qui 
le  font  repafler  en  Efpagnc,  tbii.  Il  laifTe  Lara 
pour  Gouverneur  du  Fort  , 60.  La  Tour  de 
Cabot  cft  abandonnée,  6 1»  Cité,  4J9.  Voya- 
ges des  Cabots,  XV.  91. 

Caboucc  , ( lie  de  ) , XI.  :8o. 

Caboul , Ville  , emportée  d'alfaut  par  une  Armée 
de  trente  mille  Ufbecks  & de  vingt  mille  Ama- 
zones , VIII.  4-79.  Province  de  Kaboul  , X. 
iyt.  Ville  de  Kaboul,  xoj.  Cette  Place  nom- 
mée auflî  Kinbul , 104.  Rivière  de  Kaboul , loy. 

Cabra,  race  d’Habitans , X.  383. 

Cabra  de  Capclto,  Serpent  chevelu,  V.  198. 

Cabra  de  Matto,  chien  donné  pour  obtenir  le  ti- 
tre de  NobldTc,  IV.  178.  Ce  que  ce  nom  li- 
gnifie, xiy. 

Cabrai  { Pedro  Alvarez  ) , Commandant  d’une 
Flotte  Porttigaife  pour  lc<  Indes  Orientales,  I. 

■53.  Le  Roi  de  Portugal  lui  met  fur  la  rcte  un 
chapeau  béni  par  le  Pane.  Ses  infirmions  5c 
projet  d'établillcmcnt  à Caléctit , ibid.  Cet  Ami- 
ral découvre  une  Côte  5c  lui  donne  un  nom  , 
54.  Autre  nom  qu’il  donne  sut  même  Pays.  Qua- 
tre Vaifleaux  de  fa  Flotte  fubmerges,  ibid.  La 
Flortc  fc  trouve  fur  la  Côte  d’Afiiqnc,  33.  Ca- 
brai prend  deux  Yailtcanx  chaigés  d’or.  Il  ar- 
rive au  Port  de  Mozambique.  Il  y prend  un 
Pilote  pour  diriger  fa  Flotte.  Il  retrouve  deux 
de  fes  VaiiTeaox  qui  s'ctoicot  féparcs.  La  Flotte 
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mouille  à Quilloa  , ibid.  Il  arrive  à Mélinde 
oit  il  cft  bien  reçu  , 36.  Sa  conférence  avec  le 
Roi,  ibid.  Il  relâche  aux  Iles  Anchcdivcs , 57. 
Arrivée  de  la  Hotte  à Calécut.  Cabrai  y cil 
bien  reçu  6c  prend  confiance  au  Samorin.  On 
fc  donne  mutuellement  des  Otages , & l'Ami- 
ral defeend  à tetre.  Sa  conférence  avec  le  Sa- 
roorin  , ibid.  Trélens  de  Cabrai  , 39.  Mal  en- 
tendu qui  met  la  Paix  6c  le  Traité  en  danger. 
On  fe  difpofe  à la  guerre  , ibid.  Les  défiances 
fc  diffîpent  & l’on  le  réconcilie  , 60  Autres  fe- 
mcnces  de  mécontentement , ibid.  Cabrai  donne 
dans  le  piège,  61.  Il  prend  un  Vailleau  de 
Ccylan  , ibid.  Il  porte  fes  plaintes  à la  Cour, 
6).  Il  reçoit  une  fatisfaélibn  dangereufe.  Ca- 
brai fait  faifir  un  Vaifleau  More  , ibid.  La 
Flotte  fe  rend  à Cochin  , 64.  La  Flotte  de  Ca- 
lécut cherche  à fe  venger  , 66.  Fermeté  de  l'A- 
miral Portugais.  Le  vent  féparc  les  deux  Flot- 
tes , ibid.  Cabrai  ménage  l'amitié  du  Roi  de 
Cambaye  , 6 7.  Il  fait  rcconnoîtrc  Sofa  [a.  Il 
retrouve  Diego  Diaz.  Son  arrivée  à Lifbonne, 
ibid.  & 68.  Ce  même  Voyage  rappellé,  XII. 
97.  Alvarez  Cabrai  prend  poflcflîon  du  Pays  de 
Sanra-Cruz  ou  PreftI  , 9?.  Il  découvre  le  Bte- 
fîl , XIV.  Hi.  Il  découvre  la  Barbade  , XV. 

Cabra  ( Rio)  , ou  Ankober , Rivière,  III. 
Nommée  aufli  Rio  Cobre  , IV.  1 J.  Appclléc  au- 
trement Rivière  Serpentine,  16. 

Cabrera  ( Dont  ) , Comte , Gouverneur  du  Pérou, 
XIII.  38É. 

Cabrera  , Capitaine  Efpagnol , a la  tête  coupcc , 
XIII.  x < 9.  Cabrera  conduit  Prifonnier  fur  un 
Vailleau  , 149*  Autre  Officier  de  ce  nom  , tue 
dans  une  aÛion  , 174  & 17  f-  Cité,  114.219. 

Cabrera  I Alfbnfc  de  ) : dans  quel  état  il  trouve 
Buenos-Aires , XIV.  67. 

Cabridos,  Poiiîbns  cxccllens , II.  14!. 

Cabron  (Cap  de!),  XII.  <9. 

Cabuco,  Rivxcrc,  XII.  147. 

Cabul , lieu  où  l'Armée  des  Mores  fc  raffemblc, 
I.  96. 

Cabulcftan  , Pays  , voy.  ZabÜftan. 

Caburitta , Baye  , XV.  577* 

Cabuya,  Herbe,  & fa  propriété,  XII.  140. 

Cacalococotl , Oifeau  , XÏI. 

Cacaloxochitl , Arbre  à Heurs,  XII.  fif. 

Cacamatzia,  Prince  Méxiquain,  XI.  54  r. 

Cacao,  dont  la  plante  portée  de  la  nouvelle  Efpa- 
gne  aux  Philippines  , X.  417;  L’arbre  qui  le 

• porte  nommé  Cacaotier  , X!I.  794.  voy.  les 
figure*  de  l’aibrc  & du  fruit , à la  planche  , ibid. 
Defeription  du  Cacaotier,  XiV  118.  Récolte 
du  Cacao,  119.  Cacao  de  la  Cayenne,  386. 
Culture  6c  commerce  du  Cacao  aux  Antilles, 
XV.  698.  Profit  de  la  culture  des  Cacaotiers , 
701.  Qualités  du  Cacao  , ibid.  Bcuxrc  de  Cacao , 

■ 70f. 

Cacavotaî , lieu , XL  j*7» 


' Cacen  ( S.  Jacques  de  ) IX  3 3 f . 

Caccrcs  , Habitant  d' A r équipa  , s’empare  d'un 
Vaiffeau  , XIII.  149- 

Cacercs  ( Ville  & Evêché  de  ) ,X.  381.  Caccrcs, 
Citée,  XIII.  49. 

Caccrcs  ( Jean  de  ),  Tteforier  Efpagnol , XIV.  66. 

Cachao,  Place,  II.  334.  Ce  nom  écrit  Kachao, 
431.  Voyage  par  terre,  delaGambra  à Cachao  , 
431,  voy.  lu  note.  Comptoir  des  Portugais  con- 
servé à Kachao,  333.  Figure  des  Nègres  de  Ka- 
chao 6c  de  Biffâo  qui  préparent  le  Manioc  » 
53  j.  Defeription  de  U Ville  de  Kachao  534.  Sa 
garnifon  6c  fes  fortifications.  Planche  ou  forme 
de  cette  Ville  & de  fon  Fort,  ibid.  Femmes  de 
Kachao,  336.  Facilite  que  lc$-Portugais  y don- 
nent aux  Etrangers  pour  le  commerce  f ibid. 
Commerce  de  Kachao,  383.  Obfcrvation  fur  la 
Ville  de  Kacluo,  59 ? . Commerce  de  Cachao  , 
III.  ni.  Etat  de  Cachao  , XI.  43  3.  Ptovir.ee  de 
Cachao  ou  Cacho  , ibid. 

Cache,  Pièce  demonnoie,  IX.  C if. 

Caehefie , forte  de  maladie  , XI  c 3 3 . 

Caehimayo,  Rivière,  XIII.  } 14. 

Cachinlagua  , Herbe  médicinale , XIV.  173. 

Cachipin , nom  que  les  Méxiquains  donnent  aux 
Européens , XJI.  444. 

Caebipour  , grolfc  Rivière,  XIV.  373. 

Cacho,  Capitale  du  Tonquin  , IX.  78.  Combien 
elle  cft  peuplée, 9 3.  Scs  édifices.  Relies  magmfiq. 
d'un  ancien  Palais.Rivicie  qui  la  traverfe.  Abon- 
dance qu'elle  y apporte,  ibid.  Cacho,  v.  Cachao* 

Cachocra  , Fleuve  , XIV.  131. 

Cachorcta,  ou  Faon  , Poifion  , XI.  317. 

Cachou  , nomme  auffi  Catcchu  , X.  310. 

Cacique,  Titre  de  Seigneurs.  XI.  339.  Vificc  d’n* 
Cacique  à Chriftophe  Colomb,  XII.  20.  Dif- 
couis  d'un  Cacique  , & fes  idées  fur  l’autre  vie  r 
jo.  Guerre  des  Efpagnols  contre  les  Caciques, 
j 4.  Autre  Guerre  contre  les  Caciques  d’un  Pays , 
lit.  Comment  un  Cacique  anime  les  Sujets 
contre  les  Caftillans,  173.  Ce  Cacique  condam- 
na au  feu  , ibid.  Soulèvement  de  tous  les  Caci- 
ques, 181.  Fierté  d’un  Cacique,  & portrait  qu’il 
fait  de  fon  Empereur,  191.  PerfiJe  emreprife 
duu  Cacique,  391.  Vanité  d’un  Cacique,  397, 
Obfcque  d'un  Cacique,  334.  On  fait  une  pâte 
A:  une  Idole  de  fa  cendre,  353.  Obftination  d'un 
Cacique  forcé  de  demander  la  Paix,  XIII.  60. 
Que  il  ions  que  des  Caciques  font  à Kcvmis  An- 
glois , 8c  alliance  qu'ils  font  avec  lui , XIV.  364. 

Cncis , Officier  qui  p.ilfc  pour  Saine,  cft  ma  fiacre  , 
IX  539. 

Cacitc,  Titre  de  Prince  du  Sang  Royal , X.  401. 

Cada  Mofto  ( Aluife  da  ).  Son  voyage  au  long  des 
Côtes  d'Afiiq'..c  jufqua  Rio  grande,  II.  183, 
Remarques  préliminaires  fur  fes  voyages.  Il  cft 
le  premier  qui  découvre  les  Iles  du  Cap  verd  , 
ibid.  F. loge  qu’il  lait  du  Prince  Henri  de  Portu- 
gal, 2 S 6.  Age  de  Cada  Modo  , &.  fes  vues  et» 
cccunar.çant  fes  voyages,  1S7.  Mérite  de  fes 
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Journaux.  Il  part  «3c  Vcnifc  5c  rc'âche  au  Cap 
S.  Vincent.  Rencontre  que  le  Vailïeau  qu'il 
monte  fait  du  Prince  Heuri , ibid.  O fuiv.  Il  fe 
détermine  à fervir  les  Portugais  , 188.  Il  arrive 
à Puerto  fanto.  Il  touche  a Madere  , ibid.  Il 
paflc  aux  Canaties,  189.  Etat  où  ces  Iles  écoicnt 
alors,  ibid.  & fuiv.  Informations  qu'il  fait  fur 
les  ufages  de  ces  Iles,  190.  Il  arrive  au  Cap 
Blanco,t9i.  Coutume  qu’il  attribue  à la  Na* 
tion  des  Azanaghi»  , a. 91  & fuiv.  Ce  qu’il  allure 
des  imaginations  de  cette  Nation  au  fujet  de  la 
première  vue  des  Vailïcnux , 195.  Il  s'informe 
de  l’ufagc  du  Sel  aux  Marchands  de  Mclli , ibid. 
Scs  informations  touchant  les  Sauterelles,  196. 
Grande  différence  qu’il  rrouve  entre  les  hommes 
dans  un  petit  cfpacc  , ibid.  U fait  voile  jufqu’au 
Pays  du  Prince  Rudomel , 199.  Son  commerce 
avec  ce  Prince.  Il  pénerre  avant  lui  dans  les  ter- 
res. Il  revient  par  terre  au  Sénégal.  Scs  obferva- 
tions  fur  le  pays  de  Bndomcl , ibid.  & fuiv.  Har- 
diciîc  de  Cada  Modo  , & raifonnement  du  Prin- 
ce Budonicl , 501.  Il  fe  détermine  à doubler  le 
Cap  Verd,  907.  Rencontre  qu'il  fait  de  deux 
Vailïcaui  aufqucls  il  fe  joinr  , ibid.  Le  Vailïeau 
qu'il  monte  cil  entouré  d'Àlmadics  Nègres  , 309. 
Il  tâche  le  faire  connoîtrc  aux  Nègres  qd'on  ne 
penfc  point  à leur  nuire  , 3 10.  Lui  8c  les  autres 
Chefs  fe  délient  de  leur  autorité , 3 1 1.  Il  cfl 
alluré  de  la  chaleur  du  climat.  Son  imagination 
fur  les  apparences  du  Soleil , ibid.  Son  fécond 
voyage,  5:  découverte  des  Iles  du  Gap  Verd, 
3 11.  Motifs  du  fécond  voyage  de  Cada  Modo. 
Tempête  qui  lui  fait  découvrir  les  Iles  du  Cap 
Verd.  11  defeend  dans  la  première  & la  trouve 
déferre.  Scs  gens  en  découvrent  d’autres , ibid . 
Rafraichilïcmcns  qu'il  rrouve  dans  h féconde  , 
3 13*  Il  nomme  deux  lies  du  Cap  Verd,  Ruena 
Vida , 8c  S.  Jago.  Il  arrive  à la  Rivière  de  Gam- 
bra  & la  remonte.  Scs  interprètes  attirent  les 
Nègres  , ibid.  Informations  qu'il  en  reçoit  ,314. 
Il  dépure  au  Prince  Baccimanfa.  Traité  de  paix 
qu’il  fait  avec  les  Nègres  de  la  Gambra.  Com- 
merce avanrageux  qui  en  réfulte , ibid.  Un  jeune 
Seigneur  Nègre  lui  fait  voir  un  jeune  Eléphant 
mort,  8c  lui  fait  préfent  de  la  meilleure  partie  de 
Ja  chair,  316.  Cada  Modo  continue  de  fuivre 
les  Côtes  d'Afrique,  ibid.  Il  ignore  le  nom  de 
quelques  Iles,  317.  Nègres  que  fes  Interprètes 
ne  peuvent  entendre  , ibid.  Scs  obfcrvations , 
3 1 8.  Il  retourne  en  Portugal  : Il  écrit  la  Relation 
du  voyage  que  Piedro  de  Cintra  fait  apres  les 
liens , ibid.  Son  départ  de  Portugal  pour  Venife  , 
311.  Son  témoignage  incertain  fur  les  recherches 
dn  Niger,  497.  Cité,  331.  Cite,  III.  7. 

Cadararali , Rivière  , X 1 36. 

Cadavres.  Les  Cadavres  fe  gardent  longrems  fans 
fcpulturc  à la  Chine  : Ils  doivent  être  mis  au 
tombeau  de  leurs  ancêtres,  VI.  134.  Horreur 
d'une  Scélc  pour  les  Cadavres , X.  17*.  Cada- 
vres confcrvés  , XI.  573.  Extrémité  qui  fait 


manger  un  Cadavre,  XII.  i*4-  Etrange  rencon- 
tre de  pluficurs  Cadavres  , XIV.  91. 

Cadercyra  ( Marquis  de  ) , Gouverneur  Efpagnol  , 
& ouvrages  qu'il  fait  faire,  XII.  418. 

Cadhi , Chef  de  Judice,  VII.  $3. 

Cadis  : Un  Cadi  Turc  empêche  que  les  Marchands 
Turcs  8c  Indiens  aillent  fur  la  Flotte  des  Mt- 
glois,  II.  137.  Ce  nom  de  dignité  écrit  auftî 
Kadi,  VII.  167.  Intégrité  admirable  d’un  Cadi  , 
IX.  334.  Ce  que  c'eiî  que  l'Olticc  de  Cadi , X. 
l44* 

Cadix , Ville , voy.  Cadi/. 

Cadiz.  Mauvaife  Police  dans  ccrte  Ville,  III.  77- 
Beauté  du  Port  de  Cadiz  , IV.  317.  Combat 
entre  des  Paffagers  Se  les  Officiers  de  la  Douane. 
Bizare  accident  qui  fait  finir  ce  combat , ibid. 
Idée  générale  de  ccctcVillc  nommée  aulïi  Cadix, 
XI.  331.  Ile  où  Cadix  cil  (îtucc,  331.  Ville 
nommée  nouvelle  Cadix  , XII.  1 30.  Fondation 
de  la  nouvelle  Ville  de  Cadix , XIII.  9. 

Cadmenexegut , Place,  V 1 1 1.  405. 

CadviVig(  Port  de)  X.  394. 

Cacchc  , Royaume  , X.  103. 

Caens  ( Antoine  J , donne  fon  nom  à une  Ile , XL 

113. 

Caeras,  Nation,  XIV.  1/9. 

Caffa,  Ville,  I.  vif/,  del'introd. 

Carte.  Obfervation  fur  celui  de  l'Ilc  de  Bourbon  , 
IX.  643.  Remarques  furie  commerce  du  Caffé 
en  France,  644.  Un  François  premier  privilégié 
pour  le  vendre.  Cette  encreprifc  le  ruine  , ibid . 
Privilège  accordé  à la  Compagnie  des  Indes 
pour  ce  fujet,  «43.  Différentes  cfpcccs  de  Caffé  , 
tbid.  Les  Mogols  ont  l’ufagc  du  Caffé  . X.  t8x. 
Yemen  . feule  partie  de  l'Arabie  qui  produife  le 
Cafté,  190.  Différence  de  bonté  dans  le  Cafte. 
Grand  Marché  au  Caffé  , ibid.  Transport  du 
Caffé  en  Turquie  & dans  l'Inde,  191.  Premiers 
atbres  de  Cafte,  193.  Plaintes  des  Turcs  fur  la 
rranfport  cxccftîf  des  Caffés , 197*  Planche  de  U 
figure  d*un  arbre  du  Caffé,  301.  Forme  8c  qua- 
lités de  l’arbre  du  Caffé,  301.  Fruit  de  l’arbre, 
ibid.  Où  il  fe  plante  , 8c  comment  il  fe  cultive  , 
301.  Singularité  reconnue  par  les  François.  Ar- 
bres à Caffé  de  Redis.  Planche  de  la  figure  de  la 
partie  d’un  rameau  de  Caffé  avec  la  fleur  5c  le 
fruit,  ibid.  Comment  fe  fait  la  récolte,  303. 
Préparatif  de  la  liqueur.  Cafté  à la  Sultane  , ibid. 
Ce  que  les  Turcs  rapportent  de  l'origine  du  Cafté 
dans  leur  Empire  , 304.  Détordre  qu’il  caufe  à la 
Mecque,  303.  Il  p-iffc  en  Syrie.  Il  cft  poiré  à 
Conftantinoplc , ibid.  Oppolitions  qu’il  y trou- 
ve, 306.  Pat  quels  degrés  il  diminue.  Tribuc 
exigé  par  les  Vilirs.  Kuproli , Grand  Vilîr  , fup- 
ptime  de  nouveau  les  Caffés,  ibid.  Ufages  qui 
fueccdcnr  à la  fupprcftîon , 307.  Manière  donc 
les  Oricnraux  prennent  le  Caffé,  ibid.  Remarq. 
fnr  le  Cafté  d’Ethiopie  , 308.  Erreur  fur  le  Cafté 
d’ Arabie, ibid.  Caffé  de  la  Colonie  de  la  Cayenne  , 
XIV.  3 8 j.  Cafté  de  la  Martinique,  XV.  330. 

Catic-l , 
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Caffel , voy.  Caravane. 

Cafttan , forte  de  robbe  que  le  Grand  Seigneur 
donne  aux  Etrangers  pour  marque  de  fa  protec- 
tion , II.  5 9.  Cette  robbe  nommée  aulti  Caf- 
tan , 6 17. 

Caffield  , ou  Gaffield  , Capitaine  Anglois  , XIV. 

HJ  , 6"  /«<v. 

Caffila , voy.  Caravanes. 

Caflrerie , voy.  Caffrcs. 

Cadres , nom  des  Habirans  de  la  Caffrcrie  , I. 
84.  Leur  figure,  caraélere  te  ufages,  87.  Le 
Pays  des  Caffrcs  comprend  neuf  Royaumes  , 
140.  Pays  qu'ils  habitent , V.  11  y.  Différence 
entre  les  Caffrcs 8c  les  Hottentots,  i{8.  Com- 
merce des  Caffrcs  de  Natal , ibid.  te  1 79.  Uti- 
lité que  les  Portugais  tirent  de  leur  ignorance - 
ltl.  Rufc  des  Caffrcs  , 111.  Une  femme  Caf- 
fre  fous  un  habit  d’homme  , a parc  à l'honneur 
d'une  viéhme  , 797. 

Cafful  ( Docteur  ) , Chirurgien  Anglois  : Sa  mort , 

ni.  f4- 

Cafrio  , Place  , Vin.  487. 

Caftan  , robbe,  voy.  Caffetan. 

Cagara  ( San  grc  de) , ce  que  lignifie  cette  expref- 
non  , IV.  S fi.  1 

Cagayan  , Province,  X.  781.  Montagnes  de  Ca- 
gayan , 409. 

Caglola  , Habitation  , TIR.  747. 

Cagnera  , petit  Bourg  , XI.  771.  Débordement 
du  torrent  de  Cagneta  , ibid. 

Cagnete,  îc  Ion  Corrégiment , XIII.  J 01. 
Cagnolc  , ou  Zygone  , Poilfon  , XIV.  104. 
Cag-fe-fi  , Chef  d'une  Ambalfade  Chinoife,  V. 

4 8 y 8c  j 84. 

Cagui  ou  Cafful,  fruit,  X.  414. 

Cahay,  Province,  XII.  J j.  Nommée  aujourd'hui 
Arcahay  , ibid.  à la  note. 

Cahoa,  graine,  VIII.  xyt. 

Cahua,  liqueur,  X.  181. 

Cahuitahu  , Oifeau , XIV.  i4t. 

Cahvch-Khanch , nom  de  Maifons  à Caffé , X. 

toi. 

Caiaon  , Ville , VIII.  ij8. 

Caibas,  Nation,  XIV.  798. 

Caille  , Sergent  François , XIV.  440. 

Cailles  fort  étoffes  , III.  yt  1.  Charte  des  Caille*, 
V.  484.  Quantité  de  Cailles  à 1a  Chine,  VL 
491,  Cailles  d'un  Pays  , VII.  4* j , yoy. 
Clilloma  , Place,  XIII.  4yy. 

Caillou*  précieux , III.  809.  Cailloux  qui  fervent 
de  balles  à tirer,  V.  479.  Arbres  nommés  ten- 
dres à caillou,  XV.'yit,  7x4. 

Caïo,  Ile,  VIII.  77a.. 

Caiomerancos , Peuples  Indiens , XIV.  574. 
Calques  , Iles  , XII.  108. 

Caire  , Ville  8c  Royaume  , Rendez-vous  d'une 
Flotte  Pormgaife , I.  17.  furnommé  Grand,  ibid. 
te  11. 

Cairoaco,  Ile,  XII.  19. 

Çajcput , arbre  te  huile  aromatique  qu'on  en 

Tome  XF1, 


tire , XI.  44;. 

Cajuapi , vertus  de  cette  efpece  de  Bois  , VIII. 

1 1 y.  Cette  drogue  nommée  autrement  Cajuaili , 
XI.  47  y. 

Cajuafti , drogue , voy.  Cajuapi. 

Cajuycra,  arbre  , te  ton  fruit,  XI.  44).  voy.  Leur* 
figures  à la  planche  , ibid. 

Cakéado  , efpacc  de  terrain  , I.  axy. 

Cako,  X.  jyi. 

Calaba  , arbre  , te  ce  qu'il  produit  , XI.  (4). 

Calabire  , Détroit , X.  y 91. 

Calafu,  nom  du  Girofle,  VIII.  y 74. 

Calaguela  , Plante  , XIV.  144. 

Calalalou,  herbe,  efpece  d'épiuats,  XI.  174. 

Calamari,  Pays,  XIII.  xyy. 

Calamba , aibre  , VIII.  tyy.  411.  Vertu  8c  prix 
de  Ton  bois , IX.  7 4.  Cet  arbre  précieux  pat 
Ton  odeur,  XI.  447. 

Calambouc , bois  précieux  , IX.  74. 

Calame,  rofeau  aromatique  , XI.  847. 

Calamiaues,  nom  de  trois  Iles  des  Philippines  , 
X.  777.  Province  des  Calamiancs  , 79t.  Leurs 
nids  d'Oifeaux  8c  leurs  Perles  , ibid. 

Calaminham  , Royaume  , IX  769.  Ambalfade 
du  Roi  de  Brama  à la  Cour  du  Calaminham  , 
479.  L’Ambaffadcur  approche  de  la  Capitale, 
444.  Douanes  du  Royaume.  Cérémonies  de  ren- 
trée de  l'Ambafladeur , ibid.  Palais  du  Calamin- 
ham , 487.  Cérémonies  de  la  réception  de  l’Am- 
baffadeur , ibid.  Salle  du  Trône,  448.  Comé- 
die jouée  devant  le  Calaminham  te  l’Ambaffa- 
deur , 469.  Idée  des  Etats  de  Calaminham  , 
470.  Ses  forces  8c  revenus,  471. 

Calamiones  ( las  ) , Iles , X.  791- 

Calanta  ( Rivière  de  ) , IX.  y4a. 

Calapa  , Royaume  , dont  le  Souverain  délivrh 
des  Portugais  , IX.  48t. 

Calcamar,  Oifeau  marin  , XIV.  yoy- 

Calcaylares  8c  Ton  Corrégiment , XIII.  ! 10. 

Calchaquis,  Peuples,  XIII. 474. 

Caldera  , gouffre  ou  chaudière  du  Pie  de  Téné- 
rife  ,11.  174,  sy8.  La  pointe  d'une  Ile  porte 
ce  nom,  X.  777.  Baie  de  Caldera,  XI.  74). 
Golfe  de  la  Caldera  ou  de  Satinas , XII.  yoy. 
Baie  de  Caldera  , yo<.  Defctipcion  de  la  Calde- 
ra , 519.  Golfe  de  la  Caldera,  XIII.  x46. 

Caldera , Licentié  , empêche  deux  Partis  Efpa- 
gnolt  de  fe  battre;  XIII.  84. 

Calderon  ( Fernand  ) , Tréforicr  d’une  Efcadre 
XIV.  79. 

Calcas:  Différence  des  Caleas  Hotlandois  fur  lem 
route , X.  447- 

Calebalfes,  voy.  Calcbafliers. 

Calcbafliera  8c  Coronicrs  , forment  un  ombrage 
agréable  , III.  <0.  Defcription  du  Calcbaflïcr  , 
8c  ufage  des  Calebalfes,  x4y.  Calcbafliers  de- 
là Côte  d'or  : leur  grandeur,  IV.  aao.  Ar- 
bre à Calebalfes,  XL  xya.  Radeaux  foutenus 
ar  des  Calebalfes  , 7x7.  Célébrés  Calebalfcx 
u Daricn  , XJV.  lot,  Lç  Calcbaflïcr  nommé 
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auflî  Higucro  , XV.  y7x. 

Calécut  , Port  pour  le  Commerce  des  Indes  Orien- 
tales, I.  p .vij.de  l'introd.  Vafco  de  Garni  cft 
le  premier  Portugais  qui  y aborde,  ibid.  33. 
Ville  & petit  Royaume  de  ce  nom.  Pofition  & 
étendue  de  ce  Royaume  , 54.  Son  origine  , Tes 
Bâtimens  fie  Tes  richclTcs  , 33.  Pedro  Alvarez 
Cabrai  y fait  un  Voyage  avec  une  Flotte  Por- 
tugaise , & y établie  un  Comptoir,  jj.  Artifi- 
ces de  l'Amiral  de  Calécut  pour  perdre  les  Por- 
tugais, 61.  Une  pâme  de  Calécut  réduite  en 
poudre  , 64.  Flotte  de  Calécut  qui  cherche  à 
le  venger  de  Cabrai,  66.  Furieufe  vengeance 
exercée  par  les  Portugais  contre  Calécut  , 74. 
Hotte  db  Calécut  défaite  par  les  Portugais  & 
riche  butin  qu'ils  font,  76.  Sources  des  nchcf- 
fes  de  ce  Royaume  , 8 y.  Vingt-fept  VailTcaux 
de  Calécut  pris  par  fcpt  des  Portugais  qui  for- 
cent le  Santorin  à confcntir  à lercâion  d'un 
Fort  dans  fon  Royaume,  1)1.  Commodités  de 
.la  Ville  de  Calécut  pour  les  Etrangers,  VIII. 
ai 9.  Comment  un  Auteur  François  cft  reçu 
du  Roi  , ixo,  Son  entretien  avec  ce  Prince  , 
ibid.  Caraélcrc  du  Roi  , m.  Exemple  de  fes 
emportemens.  Autre  exemple  ,ibid.  Eglife  Chré- 
tienne de  Calécut  gouvernée  par  deux  Jéfuircs, 
ait.  Traité  d'alliance  entre  le  Samorin  de  Ca- 
iccuc  & les  Holtandois  , 30}.  Défiance  que  les 
Hollandois  ont  du  Samorin,  381.  Un  Amiral 
Hoilandois  fc  rend  à Calécut  » 389.  Comment 
-il  y cft  reçu,  390.  Préfens  pour  le  Samorin. 

, Habillement  de  ce  Prince.  Audience  qu'il  accor- 
de à l’Amiral  Hollandois,  ibid.  Olrrcs  du  Sa- 
morin , 391.  Réponfc  de  l'Amiral  , ibid.  Traité 
juré  entre  le  Samorin  & les  Hollandois  , 39». 
Etat  préteur  de  Calécut , IX.  507.  Inondations 
annuelles  , 508. 

Calcfiam , grand  arbre  , & fes  propriétés , XK 
64*. 

Calempluy  , Ile  , IX.  389.  Situation  dje  cette  Ile  , 
39 y.  Obfcrvations  qu’un  Portugais  y fait,  ibid, 
& fuiv.  Imprudence  qui  fauve  Pile  & les  Tem- 
ples, 397. 

Calcutta,  danfc,  XV.  4?  y. 

Calendriers.  Ceux  des  Chinois  , VI.  168.  Com- 
ment les  Calcudriers  fc  diftribuent  dans  l’Em- 
pire, 169.  Comment  fc  fait  la  difttiburion  du 
CalcnJncr  à la  Cour.  Marche  des  Porteurs.  Or- 
dre de  la  diftribution  , ibid,  Diftiibution  du 
Calendrier  dans  les  Provinces,  173.  Reforma- 
tions du  Calendrier  des  Chinois  , ibid.  6*  Juiv. 
Calendrier  Siamois  , IX.  165.. 

Calcnfcr,  Port,  I.  9 J. 

Calcturc  , Pavs,  XI.  306. 

Calcyput , Ville  , IX.  416* 

Calhuco  « Place  y XIII  409. 

Cali  » Ville  , XIII.  371.  C’eft  le  fé jour  du  Gou- 
verneur delà  Province,  446.  Route  de  Cali  à 
Buenaventuta , ibid.  Ufages  des  Habitans , 4 46. 
Caiiadir , Col  ou  paifage  , XK  30#*  • 


Calicot  ,1.  jj.  ji. 

Californie  , prcfqu'Ile  de  l’Amérique  , XI.  74 • 
Obfcrvations  fur  l’Occident  de  la  Californie  , 
390.  Projet  de  Californie  abandonné  , ibid.  Par 
qui  la  Californie  découverte , 747.  Mer  de  Ca- 
lifornie ou  Mer  Vermeille  , XII.  478. 

Calilaia , ou  Ta  bayas  , ou  bien  Tayabas  , Pro- 
vince , X.  381. 

Câlin  , forte  de  métal,  VIII.  M4.  Sa  couleur, 
IX.  ici.  Ce  métal  le  même  que  l'étain  , 307. 
Manière  de  le  préparer,  308.  Pureté  de  ce  mé- 
tal , XI.  487. 

Calindaino  ( Baie  de  ) , & fes  Rivières,  IX.  391. 

Calipaenam  , Place  maritime,  XI.  191. 

Caliver  , arme  Japonoife  , II.  160. 

Callabas,  gros  Bourg  , X.  135. 

Calla-hom,  Officier  Siamois  , IX.  i8z» 

Callamcs  , ancienne  Ville  , VIII.  648. 

Caltao,  Ville  & Port  de  Lima,  X.  3 yr.  Cite, 
XL  104.  Pais  de  Caltao,  XIII.  loi.  Callao  de 
Lima,  i7y.  Callao  de  Lima,  437.  Route  de 
Pifco  au  Callao,  458.  Petite  Ile  du  Callao. 
Dcfcripiion  de  la  rade  de  Callao  , ibid.  Ville 
de  Callao,  4 f9.  Scs  fortifications.  Son  Artille- 
rie , ibid.  Forme  de  la  Ville  , 460.  Navigation 
du  Caltao  aux  lies  Fernandez  , 49J.  Tremble- 
ment de  terre  qui  détruit  le  Callao  & Lima  , 
538.  Gamifon  U autres  Troupes  du  Callao , 
4- 

Callarou  , forre  de  mers  , XV.  709. 

Callafufung  , Ville  , XI.  417.  Iles  voifines  & leurs 
écueils  , ibid, 

Callava  , Bourg  , VIH.  464. 

Callavance,  foitc  de  légume,  II.  369. 

Callcada  , Ville,  X.  196. 

Callcudc  , Ville,  X.  38. 

Callcmattc,  Fort  Efpagnol , VIII.  37). 

Calliar  , Ville  , X.  8 y. 

Callicrcs  ( M.  de  ) , écrit  à M.  de  Pontchartrain  m 
XiV.  617. 

Callo,  nom  d'homme  du  commun,  VIII.  iyo*. 
Porr  dclCallo,  XIII.  454. 

Caliogas , Peuple  , XIII.  443. 

Callogue,  titre  d’Officiccs , VIII.  1 30.. 

Callouvilh , Place,  VIII.  308. 

Calniandar  , toile  peinte  , Xï.  68 y. 

Calme  t Les  calmes  de  Mei  caufcnt  une  grande  dt- 
fette  d'eau  , HL  481*  Calmes  près  de  la  ligne, 
yci.  Raifon  des  calmes  qui  régnent  dans  cer- 
taines latitudes  , IV.  469.  Calmes  & tempêtes, 
V.  109. 

Calmuks  , Peuples , voy.  Tartarcs. 

Caioang,  nom  de  Pages,  IX.  zS;. 

Caîcmbo.  Ville  & Canton  de  Ca'ombo,  IV.  cia* 
Totirmens  d’un  Millionnaire  àCalombo,  ibid .. 

Calonco,  Sacrifice,  IX.  67. 

Calfadilla,  Evêque  fie  favant  Aftronomc  , I.  17. 

Caîccrc  , Place,  XI  *91. 

Caltcrc,  ou  Thema  Cuilcahuga,  Serpent , cfpccc 

/ de  Lézaid  , XII.  640.. 
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Cdlumet , 6c  ce  que  c'cft , XV.  1 1.  Tradition  fur 
Ton  origine , ibid.  Dante  du  Calumet  , 71. 

Calvalcancc  ( Antonio  ) > Portugais  , excite  fa 
t Nation  à un  maliacrc  » XIV.  Ha. 

Calvario  ( Côte  del  ) , XI.  5 1 3. 

Calvegian , fruit  , voy.  La  nouas. 

Calverc  ( Cécile  Lord  Baltimore  ) , Mylorit  An- 
glois  , 6c  fon  Etablillemcnt , XIV.  477, 

Cal  vert  , <-  hevalier  Anglois , 6c  Secrétaire  d’Etat  , 
obtient  la  conceflion  d’une  partie  de  lllc  de 
Terre-Neuve , XV.  447.  I!  part  avec  toute  fa 
famille  , 6 48. 

Calviga  , Village  , X.  394- 

Calvin  , cité  , XIV.  185.  VillcgaÇnon  députe  vers 
Calvin,  xpx.  Ce  dernier  le  traire  d'Herérique  , 
I9Ï. 

Calvo  ( Diego  ) , Portugais , IX.  41a. 

Calvo  ( François  ) , Contre-maître  d’un  VaifTeau, 
XIII.  19. 

Calzada  d'Otopefa  , lieu,  XI.  33*. 

Cam  , bois  , III.  140.  Commerce  de  ce  bois  , 481. 
Poudre  du  bois  de  Cam  . 604. 

Cam  ( Diego  ) , Capitaine  Portugais  , exécute  un 
nouveau  Reglement , I.  13.  Nommé  aulîi  Dom 
Diego  Cano , V.  37. 

Camakura  , Diftriél  d'une  Province,  X.  yyo. 

Camana  , Place  , X.  $ 30.  Corrégiment  de  Cama- 
na  , XIII.  }îi.  Rivière  de  Camana  ,417. 

Camandag , arbre  , 8c  fa  dangereufe  vertu  , X.  41 9. 

Camara-catimba  , Plante  , XIV.  311. 

Camaran  , ou  Khamaran  , Ile  : Ses  Habirans  : À 
uoi  s'occupent  ces  Infulaires,  I.  146.  La  Hotte 
c Solyman  Bacha  y débarque,  15a.  Sa  por- 
tion , II.  65. 

Camargo  ( Alonfo  de  ) , part  d’Efpagnc  pour  le 
Pérou,  XI.  î.  Camargo,  cité  , XII.  387.  Ciré, 
XIII.  178.  Camargo,  Chef  d'une  Conjuration 
meurt  dans  les  routincns,  181. 

Camargue  , Ile  formée  par  le  Rhône  , XI.  38. 

Camarines,  Province,  X.  {Si. 

Camaron  ( Cap  de  ) , XII.  j#r.  Poilfon  de  ce  nom  > 
XIII.  3t9. 

Camarones  ( Rio  ) , IV.  444.  Marée  fort  impé- 
tueuse vers  Rio  Camarones  , 448.  Petite  Ri- 
vière 6c  Cap  Camarones  , 449.  Les  Rivicrces 
de  Camarones  forment  pluficurs  grandes  Iles  , 
ibid.  Grande  Rivière  de  Camarones  6c  fes  dif- 
férons noms,  431.  Beauté  du  Pays  des  Cama- 
roncs . ibid. 

Camarupi , grand  PoifTon  , XIV.  300. 

CamalTarim  , Canton  , XIV.  133. 

Camntzm,  Prince  Métiouain , XI.  J40. 

Omatzlequc  , Idole,  XII. 

Camayu  , titre  d'Officicr , XIII.  36 f. 

Cambadia,  Royaume,  voy.  Cambaya. 

Cambage , grande  Riviere  , XIV.  367, 

Cambaia , île,  ou  Place,  VIII.  147. 

Cambaic , voye[  Cambaya. 

Carsbalik  , Ville  , Voy.  Peking. 

tambara,  lieu,  X.  317.  Difttiâ  de  ce  nom  , jji. 


Cambarc  , racine  , VIII.  £07. 

Cambashc,  Prince  , X.  i\6.  Nommé  au:  rement 
Kiam-Bahdic  & Cambax  , H 7. 

Cambax  , Prince,  voy.  Cambash. 

Cambay  , Royaume  , voy.  Cambaya. 

Cambaya,  Port  pour  le  Commerce  des  Indes  Orien- 
tales , I.  p.  vif,  Je  l' Intro  J.  Royaume  de  ce 
nom  , écrit  Cambay  ou  Camboya  , ou  bien 
Cambadia , & qui  cil  le  meme  que  Guzarate  , 
34.  Sa  (ituacion,  ibid.  Les  Portugais  ménagent 
l’aminé  du  Roi  de  Camboya,  67.  Sources  des 
richc/Tes  de  ce  Royaume  écrit  le  plus  fouvenc 
Cam  baye  , 83.  Viéloirc  fur  le  Roi  de  Cambaye , 
1 jo.  Quatre  Villes  brûlées  fur  la  Côte  de  Cam- 
baye,  131.  Pofition  de  Cambodia  qui  paroîc 
aulfi  le  meme  Royaume  , 141.  Le  Souverain  de 
Cambaye  prend  les  armes  contre  les  Portugais  , 
138.  Prife  d'un  VaifTeau  Guzarate  , 433.  Le* 
Gazâmes  trahi  lient  les  Anglois,  519.  UnGu- 
zarate  écrit  en  Angleterre  , II.  îz.  Conférence 
des  Gouverneurs  de  Cambaye  & de  Surate  avee 
un  Amiral  Anglois,  j 3.  Un  Gouverneur  de  Cam- 
’baye  va  palfcr  la  nuit  fur  la  Flotte  Angloife  , 
ibid.  Difgracc  des  Gouverneurs  de  Cambaye  6c 
de  Surate , 37.  Celui  de  Cambaye  change  de 
fentiment  pour  les  Anglois  8c  les  force  de  par- 
tir , 39.  Vifîte  que  le  Gouverneur  de  Cambayt 
rend  à l'Amiral  Anglois  , 7 J.  Les  mauvais  pro« 
cédés  fucccdent  à la  politefîc.  Incertitudes  de 
part  & d'autre  pour  le  Commerce  , ibid.  Royail* 
me  de  Guzarate,  VII.  369.  Cambaye  6c  Diu  a 
Vni.  131.  Révolution  qui  fait  palier  le  Royau- 
me de  Guzarate  au  pouvoir  du  Grand  Mogol,IX. 
41.  Chaîne  de  Monragnes  qui  féparc  le  Royau- 
me de  Siam  de  celui  de  Camboyc , qui  paroîc 
le  même  que  Camboya  ou  Cambaye  ,188.  Ri- 
vière qui  divife  les  Royaumes  de  Camboia  6c 
de  Champa  , J 66.  Defeription  de  la  Ville  de 
Cambaye,  X.  7i.  Dehors  de  Cambaye,  ibid. 
Golfe  de  Cambaie  , 1 3 f . Province  de  Guzarate 
ou  de  Cambaie  , 197.  Scs  principales  Villes, 
ibid,  Habitans  de  la  Province  de  Guzarate,  198. 
l igure  & habits  des  Hommes.  Figure  & liabirs 
des  Femmes , ibid.  Obfcrvations  fur  l’ancien 
Royaume  de  Guzarate,  nommé  aufTi  Gutclic- 
rat  6:  Kienbair , 108.  Ce  n'écoit  anciennement 
qu’un  Bourg  nommé  Efavul , 109.  Monnoiede 
Camboie  , 314.  Iles  de  Camboya , XI.  403.  Ri- 
vière de  Camboya , ibid.  • 

Cambaye  , Royaume  , voyez  Cambaya. 

Cambcllc  , Habitation  qui  fournit  beaucoup  de 
Girofle  , VIII.  368.  Ile  de  Cambcllc,  XI.  17. 

Cambina  , Ile  , I.  481. 

Cambodia  , Royaume , voy.  Cambaya. 

Camboia,  Royaume  , voy.  Cambaya. 

Cambory  , Ville,  IX.  139. 

Camboya  , Royaume,  voy.  Cambaya. 

Camboye , Royaume,  voy.  Cambaya. 

Cambridge  , Ecrivain  , VII.  164.  Collège  dans  une 
Ville  de  ce  nom,  XIV.  339.  Bibliothèque  de 
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« Collège , ii/’A 

Camburley  , Village,  X.  88, 

Camccau  , Port  de  l'Acadie  , XIV.  590.  Situation 
de  Camceau  , (9  J. 

Camcha  , forte  d'aliment , 8c  de  quoi  eompofé , 
XIII.  J4I- 

Camchain , efpcce  d'Orange,  XI.  <71. 

Carndaia  , Place  , VIII.  478. 

Came  ou  Ki , efpecc  de  tortue  , X.  878. 

Caracla  , Place,  VIII.  46}. 

Caméléons.  Ils  (ont  en  grand  nombre  dans  l'He 
de  Madagafcar,  I.  5*7.  Figure  d'un  Caméléon  , 
III.  178.  Variété  continuelle  de  leur  couleur  , 
199.  Deux  figutes  du  Caméléon.  Sa  Def- 
cription  , ibid,  8c  100.  Obfcrvations  fur  ce  rep- 
tile, i oc  Scs  oeufs  font  fans  écaille , ibid.  For- 
me 8c  demeure  des  Caméléons  du  Pays  de  Con- 
go , V.  91.  Caméléons  d'une  grandeur  8c  efpcce 
finguliere,  XIV.  tjt. 

Catnclo  ( Dom  Ferdinand  ) Efpagnol,  à qui  les 
Iles  Bermudes  font  données,  XV.  616. 

Caméra  ( Antonio  de , ) Gouverneur  de  Macao  , 
V.  170. 

Caméra  de  Lobos  , Pointe  de  l'Ile  de  Madcre  , I. 
4.  Qui  lui  donne  ce  nom,  II.  18). 

Camcrines  ( Ile  de  ) , X.  178. 

Camcron  , Chef  des  Bralilicns , XIV.  aïo. 

Cambi , Empereur  de  la  Chine  , voy.  Kangbi. 

Cami , X.  (47-  Cami  cft  aufli  le  titre  d'un  Mi- 
nière, fié.  Dieux  Camis , <14.  Le  plus  ré- 
véré desCamis,  ibid.  Camis  inférieurs,  8i(. 

Camico,  fruit,  X.  414. 

Camidami , X-.  ((4- 

Camiguin,  Ile,  une  des  Philippines  , X.  (77. 

Camina  ( Comte  de  ) , Secrétaire  du  Roi  d'Éfpa- 
gne  .XII.  ifo. 

Caminos(  los  dos  ) , Village  , XI.  517. 

Caminofelti , Ile  8c  Village  , X.  498. 

Camifara(  Marquis  de  ) , XIII.  147. 

Camitamnic  , Place , VIII.  4t(. 

Camitto  , fruit,  XI.  ((X. 

Camkit,  efpecc  d'Orange  , XI.  87t. 

Cammo,  X.  (54. 

Cammoo  , X.  5 (I. 

Camo,  X.  (fo  , ((t  , )(x. 

Camocns,  II.  177. 

Camogari,  Village,  X.  498. 

Camoppi  , Rivière  , XIV.  (7 6. 

Camotcs , petites  Iles , X.  597.  Efpcce  de  grofles 
raves  de  ce  nom  , 417.  Racines  nommées  Ca- 
motcs, XIII.  40t.  Remarques  fut  la  racine  de 
Camotcs,  XIV.  Ito. 

Catnoy  ( Baie  de  ] , IX.  571. 

Campagnes  : Belles  campagnes  k grande  Chauf- 
fée , V.  *87. 

Campalagor  , Fortercfle  , IX.  480. 

Campalarraja  , Quai , IX.  487. 

Campana,  Rivière,  XIV.  9f. 

Campanngrcm  , titre  de  Gouverneur  , IX.  488. 

Campcche  ( Baie  de),  XI.  j;j.  Découverte  de 
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Campcche  , autrement  nommée  Kimpesh  on 
Laxarc,  XII.  141.  Golfe  de  Campcche,  488. 
Ville  de  Campcche  , nommée  aufli  S.  Francifco, 
470.  Bois  de  teintutc  de  Campcche  , ibid.  Boit 
de  Campcche,  608- 

Campcn  ( Van.),  voy.  Van  Campen  (Ican  ). 
Campen  , Ville.  XII.  49:. 

Campeng  , on  •„  umpeng-pet , Ville  célébré  par  fet 
Mines  d'acier,  IX.  1)9.  Province  de  ce  nom  , 
*». 

Camphida,  Ville  8t  fon  Port , IX.  |4. 

Camphre  de  la  Chine , inféricut  à celui  de  Bor. 
nco  , VI  460.  Maniéré  de  le  recueillir  , ibid. 
Bois  de  Camphre  dont  les  Salles  d'Audience 
de  l'Empereur  du  lapon  font  bâties,  X.  (»(. 
Arbre  du  Camphre  , 8(9.  Ufagc  de  fa  racine, 
88 r.  Le  Camphrier  8c  les  produirons  , XL 
«44- 

Campichc,  Général  de  Batavia  , IX.  1)1- 
Campillane , fabre,  VIII.  ]j8. 

Campo  ( Rio  de  ) , IV.  4ja. 

Campo  Baretto  ( Julien  de  ) , Gouverneur,  acheté 
un  Fort,  IV.  77.  Il  eft  fait  prifonmet  ,78. 
Campo  dcl  paflo  , grande  Place,  VIII.  181. 
Campon-China , lieu  qut  efluie  deux  incendies  , 
II.  1*6. 

Carapoofrna  , Ville  , dont  les  fauxbourgs  brûlés 
par  le  Roi  de  Jahor  ou  Jor,  II,  lot. 

Campous  ( Hôtellerie  de  Saint  ) , XI.  y j 7. 
Campovcro  , Tribu,  IX.  J (4. 

Camps  : Ceux  des  Mogots  , X 94.  Cf  fuiv.  Camp 
généra) , 97.  Efpacc  que  icntcrmc  un  Camp  , 
98.  Peinture  de  fes  embarras,  ibid.  Camp  de 
Dervis , 141.  Loix  publiées  dans  deux  Camps , 

XII.  590.  Camp  de  Pixarrc  dans  une  Plaine  , 

XIII.  11 8.  Camp  volant  pour  le  Commerce  des 
Efclavcs , XIV.  40. 

Camude  , Place,  IX. 449. 

Camulo,  nom  de  femme  du  commun , VIII.  1(0. 
Camulluguc,  titre  de  femmes  d'Officier  , VIII. 
1(0. 

Camus  ( M.  ) , Académicien  François  , nommé 
pour  exécuter  une  réfolution  de  S.  M.  Louis  XV. 
XIII.  iu  & fuiv.  CUi,  XV.  5)0. 

Camuti , Fleuve,  XIV.  149. 

Cameood  , beau  bois  de  teinture,  IV.  4(J.  Où 
croit  le  bois  Carnwood  , 48). 

Cao  , forte  d'étoffe  , IV.  8 5 8. 

Cana  { Noces  de  ) : Une  des  cruches  dans  lefquel- 
Ics  l’eau  changée  en  vin  aux  Noces  de  Cana  , 
XI.  07. 

Canada  , Vallée  , XI.  (18.  Grande  Rivière  du  Ca- 
nada, XII.  98.  Origine  du  nom  de  Canada  , 
XIII.  18.  Le  Canada  eft  nommé  Nouvelle  Fran- 
ce , XIV.  801.  Princes  du  Sang  qui  s’en  ren- 
dent les  Protcéfcurs  , ibid.  Langueur  de  la  Co- 
lonie , 801.  Premiers  Jéfuites  de  la  Nouvelle 
France  , 805.  Accroiflcment  8c  confirmation  de 
l'Etabliflcmeiu  de  la  Nouvelle  France  , 808. 
Droits  de  la  France  établis  dans  le  Canada,  809. 
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Trojet  offert  rat  l’Intendant  du  Canada,  <71. 
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ibid.  Description  des  Lacs,  686.  Lac  Supérieur  , 
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Canales , petite  Ile,  XI.  373.  Iles  nommées  Ca- 
' haies,  XII.  jxt. 

Canamana,  Rivière,  XIV.  1 7 8. 

Canamay  ( Montagne  de  ) , IX.  6x0. 

Canancc  ( Ile  de  ) , XIV.  6t. 

Canane  ( Calmes  de  ) » I.  $8i. 

Canancc  , Cap , XII.  jojlle  Canance,XIV.  10  t. 
Ville  ou  Cantons  de  Cananéc  , X14. 

Cananor  , Ville  8c  Royaume  , leur  pofuion  ,1.  54. 
Députés  de  Cananor  à Cabrai  ,66.  Avantage  de 
la  Ville  de  Cananor.  Production  du  Pays,  67. 
Conférence  du  Roi  de  Cananor  avec  Nueva  , 
69.  Gcnércfité  de  ce  Prince  pour  les  Portugais. 
Ces  derniers  attaqués  par  les  Mores  de  Calécut 
dans  la  Baie  de  Cananor , ibid.  Complaifance 
forcée  du  Roi  pour  les  Portugais  , 8c  fa  confé- 
rence avec  l’Amiral  ,7?.  Fidélité  du  Roi  de  Ca- 
nanor , 76.  Citadelle  des  Portugais  au  Port  de 
Cananor,  89.  Lorenzo  de  Brito  biffé  dans  le 
Port  avec  cent  cinquante  hommes  8c  deux  Vaif* 
féaux , ibid.  Le  Roi  de  Cananor  irrité  d]une 
cruauté  de  Gonzalo  Val , 96.  Lettre  du  Roi  de 
Cananor  qui  preffe  les  Hollandois  de  fe  retirer  , 
VIII.  50 j.  Planche  de  la  vue  de  la  Ville  de 
Cananor,  IX.  ror.  Obfcrvations  fur  le  Pays, 
ibid.  Diverfes  Places  voifines  de  Cananor , 50s. 

Cahar,  Rivière  8c  Village,  XIII.  604» 

Canara  , Royaume  : fa  fituation  , ainli  qu  une  Côte 
de  même  nom  , I.  34- 

Canards.  Efpcce  finguliere  de  Canards  , III.  6r. 
Canards  qui  fe  retirent  dans  les  Saules  , 68.  Ca- 
nards de  la  Côte  d’or , IV.  145.  Belle  e^cce  de 
Canards  fauvages  , 144-  Canards  fauvages  du 
Cap  de  Bonne-Efpérance  , V.  xoa.  Comment 
00  fait  éclore  le  pourrit  les  Canards , VI*  yf* 
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Planche  où  l’on  voit  la  manière  de  prendre  le* 
Canards  fauvages  , xxi.  Canards  de  b Chine  , 
487.  Manière  de  prendre  les  Canards  fauvages. 
Maniéré  de  les  préparer  , ibid.  Quantité  de  t a- 
nards  à b Chine,  47*.  Canards  jaunes,  VII. 
456  8c  457.  Canards  d’une  beauté  mcrvcillcufc, 
X.  669.  Trois  fortes  de  Cauards  , XII.  6x|. 
Ving-deux  cfpcccs  de  Canards,  XV.  X17. 

Caharcs  ( los  ) , 8c  fon  reffort , XIII.  44 >• 

Canariens  ou  Canari  ns  , Peuples  , voy  Canaries; 

Canaries,  Iles,  découvertes  par  les  Portugais 1 1. 
9.  Ces  Iles  données  à Dora  Martin  dcAtayde, 
Comte  d'Anton  gub.  Elles  demeurent  à l'Efpa- 
cne  par  un  Traité.  Grande  Canarit.  Mœurs  de* 
Habitans  de  ces  Iles  , ibid.  Commerce  des  An- 
glois  aux  Canaries,  11 5-  Obfcrvations  fur  ces 
Iles , x 14.  Celle  de  Ténérife  célèbre  par  fon  Pic*' 
ibid.  Une  Flotte  Angloifc  y cft  arrêtée  par  un 
calme  , ibid.  Dcfcription  des  lies  Canaries  par 
Thomas  Niçois  , II.  xxj-  Exafle  pofuion  de  ces 
Iles  , xx6.  Difficultés  fur  leur  découverte  8t  fur 
leur  nom  , ibid.  Origine  8c  caraÛcre  des  pre- 
miers Infulaires  des  Iles  Canaries  , XX7.  Dépen- 
dance de  ces  Iles.  Leur  nombre  , ibid.  Si  les  An- 
ciens ont  connu  les  Canaries,  xx8.  Elles  font 
aufli  nommées  Iles  fortunées.  D’où  leur  vient 
ce  dernier  nom.  Pouroooi  appellées  Canaries» 
Conquête  de  ces  Iles.  Par  qui  habitées.  Nom 
que  les  Mores  leur  donnent  ,8c  pourquoi.  Elles 
font  annexées  à l'Efpagnc  par  un  Tiaité.  Ces 
lies  habitées  par  des  Chrétiens  fournis  à l'Efpa- 
gne,  ibid.  Leurs  Habitans  nommés  Aborigènes 
ou  Guanchcs , 119.  Anciennes  mœurs  de  ces 
Habitans.  Neuf  fortes  d’idolâtries  dans  une  de 
ces  Iles.  Cérémonie  barbare  dans  ces  Iles,  ibid. 
Troduâions  naturelles  des  Canaries,  xjo.  Qua- 
lité de  leurs  Vins  , x$i.  Eau  médiocre.  Double 
moiflon.  Végétaux  , ibid.  Différence  de  cherté 
pour  les  ptovifîons  , x;  x.  Grandeur  de  l’ile  ap- 
pelle grande  Canarie.  Différens  noms  de  b Ca- 
pitale. Trois  autres  Villes.  Méthode  aux  Cana- 
ries pour  b culture  8c  b fabrique  du  Sucre  , 
ibid.  Produétions  de  la  grande  Canarie,  x)$„ 
Divers  témoignages  fur  b même  Ile  , ibid.  Scs 
fortifications  , X34.  Cours  8c  Couve  ns  de  b 
Capitale , ibid.  Mœurs  , nourriture’,  habits  8c 
fépuhure  des  Princes  Canariens  , x?j  & Juiv . 
Origine  du  Vin  de  Canarie  , X40.  Etat  de  ces 
Iles  lorfque  Cada  Moflo  y arrive  , 189.  Anciens 
ufage<  8c  ancienne;  Religion  de  ces  Iles , ibid . 
Sacrifice  barbare , X9<>-  Armes  8c  alitrens  des 
Canarins.  Leur  adreffe  8c  légèreté  , ibid.  Le 
Château  falué  de  cinq  coups  de  canon  ne  rend 
point  ce  falut  , III.  H*.  Habitans  de  Goa 
nommés  Canarins,  VIII.  X39.  Habitation  nom- 
mée Canarie,  368. 

Canarin  ( Temple  de  ) , XI.  467.  Voyage  que  Ca- 
reri  y fait.  Route  qui  l’y  conduit  , ibid.  Mer- 
veilleufe  Dcfcription  de  ce  Temple  ^4^  8.  Grot- 
tes fans  nombre  qui  lui  fervent  d'avenues,  ïud. 


Digitized  by  Google 


I IS  TOLE  DES 

Entrée  du  Temple  , 469.  Colomncs  Se  figures. 
Caractères  inconnus  a Carcri.  Ce  qu'il  voit  dans 
Je  Temple  , ibid.  Sa  forme  , 470.  Suite  des  Grot- 
tes & d’autres  lieux  myftérieux.  Autre  Temple 
à peu  dcdiftaucc,  ibid.  Divers  autres  Monu- 
mens  aux  cuvirons  , .471. 

Canas  ( Rio  de  las  ) , Rivière  , voy.  Yaqui.  Corré- 
giment  de  Canas  , S:  Canchés  ou  Tinta,  XIII. 
1 10.  La  Juridiction  de  Canas  renferme  une  cé- 
lèbre Mine  d’argent,  ibid. 

Canaux.  Canal  diTXiI  palfant  par  Suez,  I.  144. 
Longueur  du  Canal  d’Abeshin , 171.  Ancien  Ca- 
nal entre  le  Nil  Se  la  Ville  de  Suez  , 191.  Con- 
jectures fur  les  anciens  Canaux  du  Nil  , 19  y* 
Canal  des  lies  Maldives  , 3 68.  Canal  de  Biyurr. 
II.  489.  Canal  ou  Lac  de  Paninfuli,  494-  Crand 
Canal  de  la  Rivicie  du  Sénégal,  49^.  Canaux 
que  le  Niger  forme,  499.  Canal  qui  fépatc  les 
Iles  de  Ka7cgut  Se  de  Carache , 5 f 8.  Canal  ou 
Rivière  de  Geves  , j 84  & fuiv.  Canal  bien  con- 
nu , y 9 y.  Canal  de  Kayor.  Sa  communication 
& fa  longueur,  397  b fuiv.  Di  (tance  qui  for- 
me deux  Canaux  , III.  7 & Canal  interrom- 
pu , V.  114  Canal  Européen  appcllé  aufïiZin, 
*40.  Eclufc  Se  Canal  célèbre  qui  porte  le  nom 
d’Eau  Royale,  tyy.  Origine  d'un  Canal  royal, 
a.57,  Giand  Canal  J'Inn- Yun  & fon  cours  , 1(9. 
Canal  extraordinaire,  Se  (à  beauté,  1 40.  Ca- 
nal nomme  l’Eau  Royale,  941.  Canal  au  long 
d’un  Lac  ; beauté  des  Edufes  Se  Digues  , 3 4 y. 
Digues  Je  partages  d'un  Canal  à l’autre,  417. 
Description  & beauté  d’un  Canal , 41Ü.  Canaux 
couverts  de  Barques  , 4:0.  Grand  Canal  Se  beau 
Pont,  4 u.  Multitude  de  Canaux  au  grand  Vil- 
lage de  Pînvang,  ibid.  Deux  grands  Canaux, 
431.  Navigation  par  divers  Canaux  , ibid.  Ca* 
nal  couvert  d'une  multitude  d’Oilcaux  , 43  y. 
Gardes  d’un  Canal  contre  les  Voleurs  , 474. 
Provinces  coupées  par  une  infinité  de  Canaux  , 
VI.  7.  Canal  a fix  Ponts,  13.  Canal  de  marbre 
• blanc  , 14.  Canaux  habités  ,41.  Beauté  des  Ca- 
naux de  la  Chine  , 171.  Grand  Canal  de  la 
Chine  : immenfite  de  fon  cours  , & par  qui  en* 
crepris,  17}.  Avec  quel  habileté  cet  ouvrage 
eft  conduit  , 174.  Préservatifs  pour  la  (urcté 
du  Canal,  I7y.  Canal  commode,  i7<*.  Petits 
canaux  de  communication.  Partage  d’un  Canal 
à l’autre  par  des  glacis.  Canal  de  la  Province 
de  Quang-fi , ibid.  Longueur  du  grand  Canal, 
177.  Corps-dc-gardc  au  long  des  Canaux  , t?8. 
Canaux  pour  l’arrofcmcnt  des  tertes  , VIII.  19. 
Canal  pour  la  décharge  du  Whang  ho  , *4.  Ca- 
naux qui  féparcnc  les  Atollons  ou  Provinces  des 
Maldives  , 143  Se  144.  Canaux  de  Baavia,  484. 
Canal  qui  fert  de  borne  devant  le  T1611C  du 
grand  Mogol  , X.  14?  Marques  auxquelles  on 
rcconnoît  un  grand  Canal,  XL  107.  Canal  qui 
fcpare  deux  Iles,  147.  Ouvrages  immen les  pour 
un  Canal  , XII.  4 16  6*  fuiv.  Obfcrvacion  fur 
va  Caual  , X1Y*  J7*>  Rouie  de  ce  Canal  à 
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Pile  Saint  Dominguc  , y 77,  Canal  rempli  de 
glaces , XV.  107. 

Cancale,  Ile,  Se  pourquoi  ainfi  nommée,  XV. 
yio. 

Canchalagua  , Plante  ,X!V.  144. 

Canchco  - Fou  , Ville  où  il  y a des  Jé fuites  Se  de» 
Chrétiens  , XI.  304. 

Canchcou-Fou  , Place,  XI.  yo4,  ibid. 

Canchés , Se  Canas  ou  Tinta  , Se  leur  corrégimént  a 
XIII.  j 10. 

Cancouda  , Oifeau,  VIII.  347. 

Cancre,  forte  d'Ecrévilfc  de  deux  cfpeces , XII. 
X,t* 

Cancrypatuam  , érabliflement  d’où  les  François 
chartes  par  l'adrcllc  des  Hollandois,  IX.  616. 

Cindabar,  Place,  VIII.  479.  Nommée  aurti  Can- 
debar , IX.  4yj. 

Candack  , Rivière  , X.  101. 

Candahar , Royaume,  X.  ao.  Ville  importante  de 
ce  nom  • 93* 

Candear,  ForterefTe,  X.  161. 

Candclaria,  Terre,  XIII.  41 

C»n  de  Louife , Port,  voy.  Ancon  de  Lerifa. 

Candi , Royaume  , I.  ix\.  Ville  Se  Cour  de  Can- 
dy,  VIII.  177.  Audiences  que  le  Roi  de  Candf 
donne  à un  Général  Hollandois,  179.  Faveur 
que  ce  Général  en  reçoit , 180.  Promette  du  Roi 
en  faveur  des  Hollandois.  Comment  ce  Prince 
monte  fur  le  Trône,  ibid.  Il  cft  baptifé  fous  le 
nom  de  Dora  Juan  d’Autriche,  181.  Il  fait  maf- 
facrer  tous  les  Portugais.  Il  défait  une  Armée 
Portugaife.  Fruits  qu’il  tire  de  fa  viétoirc,  ibid . 
Autre  défaite  des  Portugais  par  ce  Prince,  18 1. 
11  fait  alla  dîner  cinquante  quatre  Hollandois  , 
187.  Il  cherche  à fc  réconcilier  avec  les  Hollan- 
dois , 188.  Le  Royaume  de  Candi,  nommée  aufli 
Candi  - UJa  , y 16.  Ville  Royale  de  Candi , y 17. 
Détentes  naturelles  du  Royaume  de  Candi- 
Uda,  y 18.  Candi  ou  Cande , Capitale  de  l’Ilc 
deCeylan,  y 19.  Autres  noms  de  la  Ville  Candi 
ou  Cande  , ibid.  Planche  de  la  figure  du  Roi  de 
Candy  dans  Plie  de  Ccylan,  y 30.  Poids  de  ce 
nom , IX.  39. 

Candia  ( Pierre  de  ) , Efpagnol , ébloui  des  xi- 
cbclîes  d’une  Contrée  du  Pérou,  XI.  34$. 

Candida  , Chinoise  convertie,  VI.  }4o. 

Candidats,  Lettres  Se  Militaires  Chinois,  VI.  188. 
RcfTen:imcnr  d’un  Candidat  trompé  , 597. 

Candidius  (Georges),  Mimftre  Hollandois:  S» 
Relation  publiée,  VJ.  «rf. 

Candie  ( Pedro  de).  Ingénieur  Efpagnol,  XIII. 
4<>.  Ciré , ici , toi. 

Candijl , ou  Candile,  forte  de  Mefure  , VIII.  157, 

Candile  , Mefure , voy.  Candijl 

Candinout,  ou  Candnocs , Poiutc  de  la  Mer  blaiv- 
chc,  XV.  11 4. 

Candish  , Province , voy.  Kandish. 

Candish  ( Thomas  ) , Pilote  Anglois  > fait  un 
voyage  autour  du  Monde,  II.  117.  Son  nom 
écrie  Ùr  des  rocs,  III.  ni.  Cité,  YHI.  9 7 » 
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1I7.  Cité,  X.  336,  337.  Confirmation  du  té- 
moignage de  Candish,  339.  Cité,  34).  ibid. 
34 6 y 330,  331  , ibid.  Son  témoignage  fur 
de  barbares  ufages  , Jy7»  Cité  , XI.  1.  Son 
voyage  aux  Indes  Orientales , II.  Il  donne  le 
nom  au  Port  Défilé  ou  du  Defir.  Son  arrivée  au 
Détroit  de  Magellan  , ibid.  Scs  obfervations  fur 
la  Colonie  Efpagnolcde  Sarmiento  , n.  Il  don- 
ne le  nom  de  Famine  au  Port  de  Phihppcville. 
Il  donne  auflî  le  nom  à la  Baye  d’Elilabeth  , 
ibid.  Cité,  74,  89,  391.  Ciré,  XIV.  114. 

Candi  -Uda,  Royaume  , voy.  Candi. 

Candnocs  , ou  Candinous  , Pointe  de  la  Mer  blan* 
chc  , XV.  11 4. 

Candou,  forte  de  Bois  : Sa  propriété  , VIII.  *4 6. 
Radeaux,  nommes  Candou  - Pâtis,  faits  de  ce 
Bois,  ibid. 

Candu , lie  , I.  386. 

Candy  , Ville , voy.  Candi. 

Canela,  Province*  6c  fa  découverte , XIII.  103. 
Qui  en  entreprend  la  Conquête,  104. 

Candie,  Bois  de  Candie  fauvage , I.  48.  Lieux 
d'od  Pon  tire  cette  Epîcc  , premièrement  de 
Ccylan,  8 y.  Candie  , ou  Que  - Pe  ; Planche  de 
la  figure  de  cet  arbre  & de  fon  fruit,  VI.  43$. 

% Candie  de  la  Chine,  4y9.  Arbres  d’où  Ion  rire 
de  la  Candie,  VII.  33t.  Candie  fauvage  de 
Java,  VIII.  iyî.  Nom  de  l'arbre  qui  porte  la 
Candie,  y 41.  L’IIc  de  Ccylan  en  produit  abon- 
damenr,  y49.  Cancllc  de  Mindanao , X.  399. 

'La  Candie  du  Malabar,  inferieure  a celle  de 
Ccylan  , XI.  431.  Pomme  de  Candie  , 6c  arbre 
qui  la  porte,  640,  voy . la  figure  du  Canellier 
à la  planche  , Cancllc  des  Inde?  Orientales, 
<*71.  Province  où  l’on  en  trouve,  XIM.  104. 
Forme  des  arbres , ibid.  Candiers  qui  fc  trou- 
vent parmi  d'autres  arbres  , 377.  Pays  de  la 
Candie,  383.  Canclicrs  bâtards,  XIV.  107. 
Canelicr  du  Pérou,  138.  Cancllc  de  Caflille  , 
139.  Celle  de  la  Jamaëque,  XV.  569. 

Candie,  ( Pays  de  la  ) , XIII.  383. 

Cardon  , Oifeau,  XIV.  141. 

Canclos,  ( Province  de)  , XIII.  493. 

Cancre  ( Marquis  de  ) , Viccroi  du  Pérou  , XIII. 
376.  Cité,  3*83.  Nommé  , Dom  André»  Huttado 
de  Mendo/.e,  413.  Cite,  XIV.  a. 

Canga , Province,  X.  yn. 

Cangclotte , Port  de  Corfaircs  , VIII.  118. 

Cangibouran , Province  , X.  3x1. 

Cangivaron,  Capitale,  X.  311. 

Cango,  forte  de  voiture,  X.  49 J.  Différence  de» 
Cangos  & des  Norimons,  399. 

Cangue , ou  Carcan , punition  en  ufage  à la  Chine, 
VI.  43 6.  Rcîigicufe  Chinoife  condamnée  au 
Cangue  : Son  crime,  Se  Sentence  du  Juge,  437. 

Cangucruma,(  Baye  de),  IX.  483,  , 

Canib.de,  ou  Cannibales  , III.  446.  Il  n'y  a point 
de  Canibalcs  au  Cap  Sainte  Marie  , 448.  Rail’on 
qui  a fait  prendre  l’idée  qu’il  y a de  ces  Aotropo- 
pbages  dans  ce  Pays , ibid,  & fuiv . 


Canibas,  ou  Abenaquis , Peuples,  XV.  16. 

Canicuaris,  Peuples,  XIV.  1 6. 

Canidé  , Oifeau  mcrvci'lcux  , XIV.  197. 

Canificicr , nom  de  l'a;brc  qui  porte  la  Cafîc , XI, 
MJ. 

Caninana,  efpecc  de  Serpent,  XIV.  193. 

Caniram , Arbre  , & fes  propriétés,  XI.  644 

Canis , Lieu  , X.  63. 

Canifas  ( Ile  de  ) , XI.  5*3. 

Canifius,  Ecrivain,  cité,  VII.  373. 

Can  - Ja , Fête  , IX.  113. 

Canjor,  Dioguc,  VIII.  119.  Nommée  auflî  2«- 
rumbet , 153. 

Cannacanna  , Rofeau  , VIII.  3*1. 

Canna  -Fi  ftola.  Ile,  & pourquoi  ainfi  nommée. 

XII.  181. 

Canna  va,  Royamne  , VIII.  6 30. 

Canneberge,  ou  Acoca,  Plante,  XV.  143. 

Canneiifera • Spuria , cfpccc  de  Laurier,  X iC/f. 

Cannes  - Brûlées  , Habitation  fans  Prêtres,  XIV. 
740. 

Cannes  de  Sucre  , voy.  Sucre.  Canne  pour  s'ap- 
puyer, faites  de  racines  de  certains  rofeaui,  X. 
yn.  Cannes  qui  le  trouvent  dans  une  route, 

XIII.  4*8.  Vertus  de  ces  Cannes,  ibid . Canne* 
du  Bref»! , XIV.  313. 

Cannib  , forte  de  toile  , X.  330. 

Cano,  Lieu,  IV.  60.  Ile  dcl  Cano  ou  du  Chien  f 
XII.  315. 

Cano  ( Dom  Gabriel  ) , Lieutenant  - Général  Efpa- 
gnol , 6c  Gouverneur  du  Chili  , XIII.  413. 

Cano  { Jean  de  ),  Efpaguol,  Souche  de  la  Maifo» 
des  Canos  Motczumàs  , XII.  448. 

Cano  ( Jean  Sébafticn  dcl  ) , a la  gloire  de  faire  le 
premier  voyage  autour  du  monde  , I.  116.  Il  a 
la  qualité  de  Maître  dans  un  Vailfcau  de  la  Flor- 
tc  de  Magellan,  XII 1.  19.  Cité,  ibid . 

Canoa,  X.  333. 

Canoas  ( Rio  de  ).  XII.  i/o.  Ce  Fleuve  cité,  XIV* 
400. 

Canon,  Officier  Anglois,  palfe  pour  le  premier 
Gouverneur  de  la  Barbade  , XV.  396. 

Canons,  fondus  par  des  Millionnaires  pour  la  Chi- 
ne , VI.  449.  L'Empereur  en  fait  l'épreuve,  430* 
Les  Canons  font  bénis  & reçoivent  des  nom» 
de  Sainrs,  ibid.  Décharge  du  Canon  8c  de  la 
Moufquctcric , VIL  yt»;.  Les  Canoniers  tirenc 
au  but,  4.  Poudre  à Canon  de  Siam  , IX* 
?c*.  Mcrvcilleufe  piece  de  Canon,  X.  88. Le» 
Indiens  ne  s'étiraient  point  du  Canon  , XII.  1 19., 
Recompenfe  propofee  à des  Canoniers,  XIIL 
*19. 

Canots  célébrés  , IV.  1*.  Grands  Canot»  , Si.  Fa- 
brique des  Canots.  Lieu*  célébrés  pour  ce  tra- 
vail, r 19.  Defeription  des  Canots.  Prodigieuse 
grandeur  donc  ils  font  compofcs  , ibid.  D’oti 
vient  le  nom  de  Canot,  130,  Les  meilleurs  fc 
font  a Ekki-Jckki  ou  petit  Commendo.  Ils  font 
auflî  nommés  Ekcm  6c  Almadics.  Leur  vicctfo 
en  Mer , ibid r Petits  Canots  , nommes  fculo- 
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legs  : leur  eompofition,  J74  *.  Canon  d'une 
étrange  grandeur,  » 1 9.  Des  Canots  deviennent 
Poccalion  d'une  querelle  , VIII.  90.  Canot  qu'on 
croit  venu  del'Yucatan,  XII.  tx(.  Canots  for- 
més d’un  feul tronc  d'arbre,  XIV.  u.  Canots 
des  Indiens  Portugais  , 17.  Ceux  des  Peuples 
delà  Baie  d'Hudlon  , «»j. 

Canfés  , Nation,  XIV.  7J1. 

Canta  , & fon  Corrégiment , XIII.  J 00. 

Cantate  , VII.  ((». 

Ctntarras  , petite  Ile  , XI.  J 7 j.  Plufteuts  petites 
Iles  de  ce  nom,  XII.  jxi. 

Cxntchcou  ou  Kaochcv  , voy.  Kan-cheu. 
Cantharides  : celtes  du  Japon  , X 671. 

Cantin,  Cap,  II.  sji.  Sa  (ituation  , III.  iji. 
Cantio  , nom  que  les  Indiens  donnent  à la  Floti- 
dc,  XII.  17». 

Cantior,  fruit,  voy.  Cantiour. 

Cantiour , fruit , VIII.  1 JJ.  Nommé  auffi  Cantior, 
XI.  <7J. 

Canton  , voy.  Quan-tong. 

Cantons.  Voyez  les  chacuns  à leur  article  particu- 
lier. Canton  rempli  de  grands  Villages  , V.  44°. 
Canton  ravagé  par  les  Sauterelles , 4<t.  Com- 
ment on  eft  traité  dans  les  Hôtelleries  d'un 
Canton  de  la  Chine,  4S1C.  Défcrts  d’un  Can- 
ton de  la  Chine , VI.  ji.  Canton  nommé  nou- 
velle Suède  , XIV.  jj».  Premier  Canton  de  l'A- 
mérique qui  donne  de  la  pierre  à chaux  , ibid. 
Le  plus  beau  Canton  du  Canada,  711. 

Cantor  t Puentc  de) , gros  Village,  XI.  J J J. 
Canu  ( Nicolas  ) , Marinier,  IX.  jxi. 

Caoban  , arbre  , XII.  x)g. 

Caobcringa,  petite  herbe  , XIV.  lit, 

Caonabo  , Roi  ou  Cacique , & fa  fureur  contre 
les  Efpagnols,  XII.  41.  Ce  Prince  fedifpofeà 
la  guerre  , 47.  Artifice  d’Ojcda  pour  fe  faifir 
de  lui , j j.  Comment  emmené  prifonnier.  Fier- 
té de  ce  Cacique  dans  les  chaînes.  Comment  il 
périt  dans  la  luite  , ibid.  La  veuve  de  Caonabo 
excite  fon  frere  à la  vengeance  , j7- 
Caora  , Riviere,  XIV.  jjt. 

Caouis , lieu , XIV.  » ji. 

Caou-Keiai  ( Montagne  de  ) , IX.  toj. 

Caoul , aéle  formel , IX.  <10. 

Caou-lcm,  Montagne,  IX.  x of. 

Caou-lua,  Montagne,  IX.  xo/. 

Caouo,  Riviere,  XIV.  j»x. 

Caoup  , arbre  , XIV,  jij. 

Caou  Petqucdec  , Montagne  , IX.  xoj. 

Capa  ( Iles  de  ) , voy.  Kapas.  Animal  nommé  Ca- 
. pa,  XIII.  11. 

Capaccio  , Jéfuite , Chef  d'une  Million , XI.  JO», 
Capacheres  , voy.  Kabafchir. 

Capacurc,  Place,  VIII.  41  j. 

Capac  Yupanqui,  Inca  du  Pérou,  XIII.  J 14. 
Capalita  (Riviere  de),  XI.  |7». 

Capanabatlla  (Vallée  de  ),  XII.  4»j. 

Capafiï,  Religieux  Théologien,  V.  j}X. 
pap-planc,  voy.  Blanco  (Capo). 


Cap-Broil , Habitation  , XV.  »4l. 

Capchcres  , Voy.  Kabafchir. 

Cap-Côte,  cotruption  de  Cabo-Corfo , le  même 
que  Cap  Corfe,  IV.  jx. 

Cap-Dycr,  Côte,  XV.  100. 

Cape,  Ile  , voy.  Ternatc. 

Cape  de  verdure,  toile  peinte , IV.  <}*. 

Capelan,  Montagne,  XI.  <Si. 

Capelinf  Baie  de  ) , XV.  <47. 

Capcllo  ( Cabra  de  ) , Serpent  , voy.  Cabra  de 

Ca petto, 

Caperbcyt,  lieu  , 8c  fes  Mines,  XV.  517. 
Capcrouaca( Riviere  de),  XIV.  j»x. 

Capez  ( vieux  ) , Peuples , détruit  par  un  autre  Peu- 
ple, III.  xjo,  xjj. 

Cap  Hope  , ou  Cap  d'Efpérance , XV.  177. 

Capi , Ecrevifles  pourries , IX.  X49.  Rivière  de 
ce  nom  , XIII.  484. 

Capigl-Bachi , nom  d'Office,  X.  )07- 
Capillaire  du  Canada  , XV.  X44. 

Capim  , Riviere,  XIV.  4J. 

Capimper,  Pays,  IX.  4»J,  4»x. 

Capiro,  Mont,  & fa  propriété,  XIII.  x<», 
Capifayo,  elpece  de  Manteau,  XIII.  J94. 

Capita  gauhah , arbrilTcau  , VIII.  J4j. 

Capitaine,  forte  de. Poifion:  Pourquoi  ainfi  nom- 
mé, II.  4 J j. 

Capivara,  animal  amphibie  , XIV.  IJ4. 

Capivard , ou  Bomba  , animal  remarquable  , U 
pourquoi  nommé  Capivard  , II.  4<y.  Figure 
d'un  de  ces  animaux  appellé  auffi  Capivcrd  , 
voy.  la  planche  , III.  x7*.  Defcription  du  Ca- 
pivcrd , xyx. 

Capivari  , Fleuve, XIV.  iox. 

Capiverd  , ou  Bomba  , voy.  Capivard. 

Cap  la- Hou  , Place  . III.  J49  , »x<  , fiS. 
Capmans  , Nation,  voy.  Kopmans. 

Capo-Blanco  , voy.  Blanco  ( Capo  ). 

Capoc  , efpcce  de  Cotonnier , IX.  toj. 

Capo  dcl  Monte,  voy.  Monte,  Cap. 

Capollie , fruit , efpece  de  Cerilc , 301.  «07. 
Caponer , Cap,  XI.  sro. 

Caponi , Cardinal , IX.  *7. 

Capo-Roxo  , & pourquoi  ainfi  nommé  , II.  Jty; 
Pofttion  de  ce  lieu,  nommé  auffi  Cabo-Roxo  , 
ou  Cap  rouge,  j»y.  Cap  Roxo , III.  7. 

Capoul , Ile  , une  des  Philippiues  , X,  577.  Ile 
de  Capoul , J 90.  Cette  Ile  nommée  au(G  Ava, 
XI.  J 14. 

Capta , Serpent  qui  lance  fon  poifon  dans  les  yeux. 
V.  90. 

Caprx  Saltantes  , certains  Phénomènes  ainfi  nom- 
més par  un  Voyageur  Anglois,  III.  447. 
Caprani , Millionnaire  , V.  77. 

Câpre,  d’une  excellente  odeur  , IX.  jxi.  Bâti- 
ment de  ce  nom , XI.  j ; x. 

Caps.  Voycz-les  chacuns  à leur  article  particulier. 
Pofttion  de  trois  Caps  fans  nom , IV.  J7  j *. 
Autre  Cap  fans  nom  , 30V.‘  7}x.  Grand  Cap 
& bon  alyle  , 747.  Cap  enragé  , XV.  jio. 

Captif», 
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ICaptifs , voy.  Prifoni. 

Captiveric  , forte  de  loge,  IV.  JJ7« 

Capucins,  voy.  Millionnaires. 

Capul , Ile  , X.  1 \6. 

Capullana  , X.  377.  C’eft  une  Terre,  XIII.  47. 

Cap-walfingham  , Côte  , XV.  100. 

Caquârc  , ou  Yupura,  Riviere,  XIII.  j8o. 

Çaqueray  ( Louis  de  ) , Gouverneur  , voy.  Valmi- 
nicr  ( Sieur  de  ). 

Carabaya  , Rivière  où  on  trouve  de  l'or , XIII.  15 a. 

Carabé  . gomme  d’ambre  , VIII.  *ij. 

Carabin  , Poillon  , IV. iff. 

Carabuyavns,  Habitans  d'un  Paya,  XIV.  if. 

Carac  ( Côtes  de  ) , XI.  49- 

Caracanclia  , Temple  fomptueux  , XIII.  J 5 a. 

Caracaras  ( Lac  des  ) , XIV.  ij8. 

Caracas  , Province  : fa  Carte,  &c.  XII.  75. 

Caracciolo  ( Dom  Carminé  ) , trcntcunicmc  Yi- 
ceroi  du  Pérou,  XIII.  fi7- 

Caraccos(  Côte  de  ) , XI.  6 il» 

CaraeJic  , Ile  , II.  jf8. 

Caraco I , grande  Barque  Indienne,  T 481.  Cette 
forte  de  Galères  nommées  aufli  Caracoles  ou 
Caracores  , VIII.  117.  Ile  de  Caracol , XII.  7 f. 
Route  par  terre  de  Caracol  à Quito  . XIII.  441. 

Caracol- Soldado  , ou  Limaçon  Soldat , & Descrip- 
tion de  cet  étrange  animal  , XIV.  i&t.  Com- 
ment il  fe  loge.  Danger  de  fa  piquûrc  , Ibid. 

Caracorc , ou  Caracole  , Galère  , voy.  Caracol. 

Caraclcr.s  : Beaux  caraélcrcs  de  fonte,  VI.  16. 

Caracura,  Oifeau  marin  , XIV.  303. 

Caraga  (Baie  dc),X  40$. Province  deCaragas.  404. 

Caragos , Ile,  X.  39  t.  Bclhqueufc  Province  de 
Caragos  , nommée  aufli  los  Catagos,  398.  Peu- 
ples appcllés  Caragoi,  399.  Los  f oraloS  parole 
la  meme,  40 1- 

Caraguanas  , Habitans  d’un  Pays  , XIV.  iy% 

Caraguara , efpecc  de  Chardon,  XIV.  $13. 

Caraïbes  ( lies  des  ),  III.  if  f.  Paniers  Caraïbes  , 
261.  Unecfpece  de  choux  de  ce  nom  , 410. Iles 
Caraïbes  , 44^.  Peuples  Caraïbes  , XII.  if. 
Barbarie  des  Caraïbes  , 39.  Projet  pour  peupler 
les  Iles  Caraïbes  , XIII.  4.  Rofe  des  Caraïbes, 
XIV.  314.  Origine  , caraélcrc  8c  u(V.ges  des 
Caraïbes  , XV.  4 <9.  Figures  d’homme  & fem- 
me Caraïbes  , 470.  Leur  Religion  , 481.  Leur 
Gouvernement,  483.  Defeription  de  leurs  Pi- 
rogues , de  leurs  Bacaffas  , & leur  manoeuvre  , 
4 *6.  Trairé  entre  les  Caraïbes  & les  Franç.  540. 

Carajeat , Plante,  voy.  Palma  Chtifti. 

Caramarus , Serpent  matin,  XIV.  301. 

Carambe  , fruit , voy.  fa  figure  , XI.  «44. 

Carambola  , ou  Bilimbin  , Fruit  . X.  414.  Caram- 
bolcira  cil  l’arbre  qui  porte  la  Carambola  on 
Carambole  , XI.  6+4.  voy.  leurs  figures,  ibid. 

Carambokira,  aibre  , voy.  Carambola  , fiuir. 

Caramboulcs,  Peuple  , VIII  f j 7. 

Caramdcira,  arbre,  8c  fon  fruit,  XI.  6 4f.  vq y. 
(a  figure  à la  planche , ibid, 

’Caran  , Empereur  , IX.  4x1. 

Tome  Xy, 
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Carangas  ( Corrégiment  de  ).  XIII.  jt£. 

Carangou  , ou  Corango  , Poifibn  , IV.  tét, 

Ccrangua , Bourgade  , XIII.  440. 

Caranna  , rétine,  XII.  611. 

Carapana,Provin.XIV.  349.  Porc  de  Carapana,;*»;. 

Caraque  ( la  ) , Matelot  François,  IX.  31 6. 

Caraques  (Baie  des)  , XIII.  37 J. 

Cara-fehuili , aibriflcau  , & Les  vertus  , XI.  644. 

Carafem  , voy.  Kufehem. 

Caraflani  , drogue  , XI.  67 f. 

Caravaca  : F.vcncmcnt  d’une  pieufe  Hiftoirc  en  ce 
lieu  , IV.  çi 3. 

Caravalcda  , Ville,  XIV.  39*. 

Caravalla  , Montagne  par  où  l’on  palTc  pour  mon- 
ter au  Pic  de  Tcncrifc  , II.  17  6. 

Caravances  ouBoumas,  graine,  VIII.  539. 

Caravanes  : Fermeté  d’un  Chef  de  Caravanes  , Vllr 
180.  Ciravanc  attaquée  par  des  Brigands  , 398. 
Une  Caravane  pillée  , 414.  Nouvcflc  Caravane 
qui  fe  forme  à Hiaikan  , 41  f.  Ce  qui  arrêta., 
une  Caravane  , 418.  Route  des  Caravanes  de 
Parna , 411.  Divifîon  d'une  Caravane  entrois 
bandes,  4**.  Chalfc  fmguliere  d’une  Caravane 
d’Ambaflade  , 478.  Difficultés  pour  cette  Ca.a- 
vauc  au  pa liage  d'une  Riviere  , 480.  Embarras 
pour  les  bêtes  de  charcc  , ibid.  Arrivée  d’un, 
Caffcl  ou  Caravane  , VIII  457.  Caravanes  nom- 
mées aufli  Caffilas,  X.  87.  Anciennes  Carava- 
nes de  Kacbcmire,  117.  Interruption  de  leur 
route,  ibid.  Caravanes  de  Charettes,  XI.  687. 

Caravanct , Village  , X.  61. 

Caravanferais  , voy.  Ciravanlcras. 

Caravanferas  , nom  d’Hôtcllcrics,  II.  *19-  Nom- 
mées aufli  Caravanferais , VU.  380.  Elles  font 
encore  appellées  Sary  , X.  6).  Nommées  auflî 
C.arvafcras , 74.  Un  de  ces  lieux  appelle  le  Car* 
vanfcra  de  la  Begum  , 131. 

Caravaro  , lieu  où  il  fe  trouve  de  l'or  , XIT.  118. 

Caravaya  ( Corrégiment  de);  fes  Mines  d'or  8C 
d’argent , XIII.  3 11.  Vallée  de  Caravaya  , 3 f f. 

.Caraxxo , cfpcce  de  pelle  , & fes  eflets , XI.  4*7. 

Carbet , longue  Cale  pour  loger  les  Indiens  de 
File  Cayenoe,  XI.  f 8.  Riviere  du  g.and  Car- 
bet , XV.  j 17. 

Carboniere  , Habitation  , XV.  £48.  Polie  Anglois 
nommé  Carboniere,  6j  3 . Ile  de  Carboniere,  6 j 6. 

Carbunclc  , animal  [fort  étrange  , III.  n$. 

Carcajou  , ou  Quincajou  , animal , XV.  m» 

Carcan , Voy.  Cangue. 

Carcapuli , Fruit,  VIII.  ifj. 

Carchianivara  , pu i liant  Régule  , VII.  (04. 

Carcouade  ( la  ) , Poiflon , III.  411. 

Carcovados  , Poiflons , voy.  Lune  ( Ile  ). 

Cardamome  . cfpcce  de  Poivre  appcllé  graine  du 
Paradis , I.  67.  à la  note.  Les  Nègres  s’en  fer- 
vent dans  leurs  maladies  , 8c  en  aflaifonnent 
leur  nourriture  , III.  113.  147.  Sorte  de  Car- 
damome . 3.  Grand  Cardamome  appcllé  Lon- 

gouze  . VIII.  6 1 1.  Seul  endroit  où  croit  le  Car- 
damome au  Malabar,XI.  451.  Comment  le  Car- 

<1 
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damome  Ce  produit , $4y. 

Cardan  ( Paul  Van  ) , voy.  Carden  , &c. 

Cardaval  (François  de) , Portugais  , accompagne. 

Zarco  pour  la  découverte  de  Madere  , II.  181.  * 
Carden  ( Paul  Van  ).  Amiral  HoDandois , pris  par 
les  Efpagnols,  I.  485.  Il  parole  erre  le  meme 
que  Cardan  , j<i. 

Cardcncs,  Officier  Efpagnol.,  XIII.  114.  Cité  fous 
le  nom  de  Cardenas  , xiy, 

Cardiel  ( Jofeph)  , Pere  Jefuite  , XIV.  84  & fuiv. 
Sa  marche  ,9?. 

Cardin  , Jésuite  Millionnaire,  IX.  74- 
Cardinal,  cfpcce  de  périr  Moineau,  XI.  fl.  Sa 
Dcfcription , XII.  616.  Son  chant  fie  Ton  plu- 
mage , XV.  117.  Sa  différence  du  Colibry , ibid. 
Cardincr  , Arglois,  Captif , VIII.  foi. 

Cardes  ( Dom  ) , Portugais  , confirme  aux  Fran- 
çois le  mauvais  état  du  Fort  de  Plié  de  James. 

ni.  ii. 

Cardofa  de  Almcyda  ( Antonio  ),'  Capitaine  Por- 
tugais , pciic  avec  tous  fes  gens  , V.  izz  ÔC 
ii‘î. 

Cardros  , Mylord  Anglois,  XIV.  yé 7. 
Carclfbrookc , Château  dans  l'Ilc  de  VVight,  fie 
fa  dcfcription  , VIII.  f?7. 

Carcra  ( Alfonfc  ) , tfpagnof , fes  découvertes  & 
dangers  qu'il  fur  monte  , XII.  6J5.  Le  Colonel 
Carcra  , cité  , XV-  y4f.  • 

Carcri  ( Gcmclli  ) , Voyageur  , voy.  Gemelli  Ca- 
* rcri. 

Carcron  , Commis  François,  II.  440. 

Caret  ( Baie  de  J , XIIT.  148. 

Caret  a , Cacique  , XII.  1 8 1 . 

Carew  ( Canton  de)  ,•  XV.  rfoo.  ' 1 

Carguairafo  , Montagne  Se  fon  Volcan  , XIII. 

561.  Le  Carguairafo,  60t. 

Caria  ( Montagnes  de  ) , XII.  14p. 

Cariacou  , Ile  , XV.  517. 

Cariari,  greffe  Bourgade  , XII.  117. 

Cariboux,  animaux,  & leur  partage  , XIV.  <?f7. 
Chaffe  du  Caribou  , XV.  8j.  Grandeur  Si  agi- 
lité de  cet  animal,  1 14. 

Caricolc,  forte  de  Barque  Indienne,  I.  y il. 
Çariges , Peuple,  XIV.  zzj. 

Carique  , ou  Sarigoy  , animal , XIV.  191. 

Caril  , forte  démets,  XI.  $J7. 

Caiillo  ( François  ) , charge  de  relever  une  Croix , 
XIV. 

Carillo  ( Dom  Hieronimo  de  Baneelos  y),  écrit 
une  Relation,  X.  37 6. 

Carillo  ( Jean  ),  Vifitcur  Efpagnol , XTII.  40. 
Carin  Curini  , aibriffeau  , fie  propriétés  de  fon 
fruit,  XL  6a\. 

Cariopliyl'.im  , Girofle,  VIII.  374.  Arbufte  nom- 
mé Cariophyle  aromatique  , XI.  708. 

Caripira  , grand  Oifeau  de  Mer,  XIV.  30J. 
Cariffima,  ou  Corazema  , Ville  , IX.  1J9. 

Carizal  ( dcl  ) , Vallée  , XI.  ji8, 

Carie  ( Paulus  Van  ) , Amiral  d’une  Flotte  Hollan- 
doifc,  arrive  à Bantam , II.  180.  Il  attaque  Mo- 
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zambique-  Circonftances  de  ce  fiége  , ibid.  & 
fuiv.  Pirateries  de  Paulus  Van  Carie,  x 8 x . Il 
n’ofe  s’approcher  de  Calécut.  Sa  haine  contre 
les  Portugais , ibid. 

Carie  ( Sieui  ) , Commandant  de  Vaiffeaux  , III. 
401. 

Carlct  ( David)  , Officier  Anglois,  I.  171.  Réfle- 
xions fur  les  Voyages  qui  précèdent  le  fien. 
Flotte  de  cinq  Vaiffeaux  qu’il  commande  Se 
fes  diverfes  difgraecs,  ibid.  Un  de  fes  Vaiffeaux 
périt  par  la  faute  d*un  Car.onicr  , 173.  Les  au- 
tres difpcrfés  par  une  tempête  affreufe.  Le?  Ne- 
* grcs  le  livrent  auxPortugais.il  y a apparence 
qu'il  périt  dans  ce  fatal  Voyage,  ibid. 

Catlct , Poiffon,  IV.  139.. 

Cailct  ( Jeffery  ) , Anglois,  avec  un  autre,  vifi- 
tent  un  Roi  qui  les  fait  enlever , I.  f4î. 

Carli  de  Piaccnza  ( Denis  ) , Capucin  Millionnaire  à 
Congo,&  fon  départ  avec  quinze  autres  Miffion- 
»aires,IV.  49-  Déclination  de  ce  Mifiionoai- 
ic  , 49  y.  Arrivée  de  Carli  fi:  d'Angelo  fon  ComJ 
pagnon  au  Fort  de  Dante  , 496.  Comment  ces 
deux  MiiTîonnaires  commencent  leur  route  par 
terre,  ibid.  Carli  effrayé  par  trois  Lions  dans 
un  Libate  , 498.  Tranquiliré  de  fon  Compa- 
gnon , ibid.  Rencontre  d'un  Eléphant  fi:  ma» 
nierc  de  l'effrayer,  499  Autre  rencontre  d'un 
Serpent  prodigieux  , ibid.  Ce  Millionnaire  fie 
•fon  Compagnon  trouvent  un  beau  Village  au 
lieu -de  deux  Cabanes,  ibid.  Ces  Millionnaires 
effrayés  par  un  Lion  fi:  une  Tigreffe,  yoo.  Ren- 
contre d'un  Chanoine  de  Saint  Salvador.  Son 
enttetien  avec  les  deux  Millionnaires  , ibid. 
Dangereufe  avanturede  ces  deux  Millionnaires, 
yoi.  Manière  dont  Carli  fc  procure  un  poulet. 
Il  rencontre  un  Lion  blcffc  , ibid.  Il  appread 
d’où  vient  la  blctTurc  de  ce  Lion,  yoz.  IJ  bap- 
tife  une  belle  jeune  fille  , ibid.  Paffage  d'une 
Rivière  profonde,  T03.  Il  arrive  à Baraba,  ibid . 
Vifitc  qu’il  fait  à la  grande  Duchcffc  de  Bam- 
ba,  T04.  Carli  inffruit  deux  Princes.  Voyage 
Apolfoliquc  de  Carli , 507.  Il  tombe  malade, 

J 08.  Vifirc&  pré fcnc  qu’il  reçoit  d'unjéfuite, 
ibid.  Circonlfanccs  de  fa  fituation  , 509.  Il  elf 
afliégé  par  les  rats.  On  lui  donne  un  Singe  pour 
fa  défenfe.  Il  eff  attaqué  rat  les  Fourmis.  Dan- 
gers aufqucls  il  eff  cxpolc  , ibid.  On  lui  fait 
préfent  d’un  Tigre  , y 10.  Confolations  qu’il 
reçoit  du  grand  Duc  de  Bamba.  Il  part  pour 
Loandn.  Accidcns  qui  lui  arrivent  en  chemin  , 
ibid.  Son  embarras  pour  trouver  des  Porteurs, 
y 11.  Il  arrive  dans  un  Etabliffcmcnt  Por- 
tugais, fi:  de  - là  à Loanda.  Etat  de  fa  ma- 
ladie. Etat  de  la  Million  , ibid.  Carli  fc 
icnd  à Calombo  avec  le  Pere  Sallizan  , yiz. 
Tonrmens  de  Carli  à Calombo.  Il  part  pour  le 
Rrcfil  dans  on  Vaiffeau  Portugais  Mifere  des 
Efclavcs  à bord  , ibid.  Les  Efclavcs  doivent 
être  bapcifés avant  d'entrer  au  Brcfil,  513.  Prière 
bizanc  à Saint  Antoine.  Les  vivres  manquent. 
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for  le  VailTcaa.  Exhortation  de  Carli.  Le  Vaif- 
feau  arrive  dans  la  Baie  de  Tous  les  Saints, 
y 14*  L’Auteur  fc  remh.trqMC  fur  un  Vaill'eau 
Génois.  Cargaifon  du  Vairtetu.  Il  cil  menacé 
de  périr  à deux  lieues  du  rivage.  Confternation 
des  PalTagcrs  , ibid.  Frayeur  du  Chapelain  , î f f- 
Comment  le  Vaidcau  dégagé.  On  relâche  à 
Fernambuc.  Occupations  & amufeinensdu  Vaif- 
(cau  , tbid.  Mutinerie  de  quelques  Anglois,  yt£. 
Terreur  panique  d un  Capitaine.  Carli  arrive  à 
Cafeais  St  à Liflx>nne  , ibid.  Il  part  pour  Cadix  , 
j 17.  Il  convertit  un  Irtandois.  Son  récit  furie 
Port  de  Cadix.  ( ombac  des  Partager*  avec  les 
Officiers  de  la  Douane.  Bizarre  accident  qui  fait 
finir  ce  combat , ibid.  Pèlerinage  de  Carli  à S. 
Jacques  en  Galice  , y 1*.  Il  retourne  à Cadix  fur 
un  Vailfcau  Anglois , ibid.  Il  pâlie  à S.  Lncar 
& fe  rend  â Seville,  yio.  Defeription  qu’il  fait 
de  Seville  , ibid.  Il  fe  rend  à Cordo»*e.  Embar- 
ras de  fon  Voyage,  yir.  Dégoût  de  1 Aurcur 
pour  !c  Pays  d’Alcnla  la  Real,  yz*.  Il  pâlie  à 
Carthagcnc  avec  IfMarquis  de  Santa-Crux  , ib  d. 
Il  s’embarque  pour  la  Sardaigne  , 514-  Furieufe 
tempête  qu’il  etfùie  dans  le  Golfe  de  Lyon  I e 
VailTcau  cil  jetté  à Matalone.  Carli  achève  fon 
Voyage  par  terre  , ibid.  Il  parte  par  le  Uouihl- 
lon  , y z y.  Il  entre  dans  le  Languedoc.  Ce 
.Qu'il  voie  dans  plusieurs  Villes  , ibid.  Ses  ob- 
lcrvations  à Marfcille  , yzé.  Il  s’embarque  pour 
Toulon.  Son  jugement  fur  cette  Ville.  Avanturc 
extraordinaire  qui  lui  arrive  , ibid.  1 ffet  que 
fon  avanrurc  produit  fur  lui,  yi7-  Il  fe  rend  à 
Gènes  au  long  Je  la  Côte.  Nouvelles  qu’il  y re- 
çoit de  Congo  , ibid  II  arrive  dans  fa  Patrie , 
ji8.  Il  avoir  baptifé  deux  mille  fept  cens  per- 
fonnes  au  Royaume  de  Congo,  ibid.  Division 
qu'il  fait  de  Congo  en  Provinces,  6 Ty.  Cité, 
<17  , 619  ,*  616,  <5  a-9  fi»  fuiv.  «y  y » , 6 y 6, 

6 41.  Cité,  V.  4 , 6 y 1 6 y 66  te  (>7  , 8z  , 84. 
Son  témoignage  fur  une  forte  de  Serpent,  89. 
Cité,  91  , 98. 

Carli , lieu  , où  une  Caraque  brûlée  , VIIT.  ;*9. 

Carlilc,  Comrc  Anglois,  un  des  Favoris  de  Jac- 
ques 1.  XV.  y9*  Baie  de  'Carlilc  , 619 . 

Carlilc,  Ba'c  , III.  yoy. 

Carlo,  Oifeau , VIII.  947. 

Carlof,  Agenr  de  la  Compagnie  Françoife,  com- 
mence un  Erabbrtcmcot  an  Royaume  de  Juida  , 
IV.  «yl.  Ce  Faélcur  accompagne  le  ficur  d’FI- 
béc  dans  fon  Voy  gc  d’Ardra.  Leur  arrivée,  t *t. 
Il  Ce  rend  â Olf  a.  Il  apprend  que  les  Hollan- 
dois  le  travcjfcnr.  Il  retourne  â Otfri  avec  Du- 
bourg  , ibid.  Il  crt  ami  du  Roi  d’Ardra  d.ms 
leur  jeunertc  , Dépuration  que  'e  Roi  d'Ar- 
dra  lui  fa*t.  Il  vif» te  le  Prince  fï‘s  du  Roi  d’Ar- 
dra. Il  ac'ompa^nc  ce  Prince  %ibid  II  dîne  avec 
lui,  Il  dcmcu'C  2 terre  avec  Dubourg, 
36 7.  U (e  rend  à AtFcm  avec  le  Prince,  ibid. 
Sa  politique  , <68.  Facilités  qu’il  Ce  proeute 
pour  le  Commerce , ibid.  Les  préfeus  du  Koi 
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d’Ardra  â celui  de  France  lui  font  confiés,  j8y* 
Il  refufe  de  les  rcmettic  entre  les  mains  de  Mac- 
teo  Lopcx  Ambalfadeur,  ibid 

Carlos,  Ville  & Port  , XII.  909. 

Carlton,  Falloir  Anglois,  III.  4(4. 

Carmes  : leur  défcit  & délicieux  Jardin  , XII.  *n. 

Carmen  , Pojflon  , IV.  zy7.  Fruit  de  ce  nom  6c 
fon  arbre  , X.  414. 

Carna  , Place,  VIII.  467. 

Canular  fou,  Pivierc  , X.  194. 

Carrare  , Royaume  , VIII.  6 48.  Ancien  féjour  des 
Rois  de  Cantate,  IX.  Cou.  Relations  du  Car- 
narc  par  les  Millionnaires  Jéfuites  , X.  909  fi» 
fuiv.  Qualités  que  doivent  avoir  les  Million- 
naires de  Camate  , 516.  Monnoiede  Carnatc  , 
yzx. 

Carnatica,  Province,  IX.  yxo. 

Carncland  ( lies  de  XII.  yii 

Caméra  , Roc  auquel  on  donne  mal -â  propos  le 
, nom  d’Ile  , II.  y y y. 

Ca-ntro  > Pom  Francifco  l , Joueur  Portugais* 

IX.  ||t.  Piopefi  ion  qu’il  fait  à un  Fiançois, 
yyt.  Pointe  de  Carnero,  XIII.  yen. 

Caro  ( Garcie  ) , Officier  Caflillan  , XII.  zj£. 

Carocs,  Nation,  XIV.  %6o. 

Caroproni?  , Simple,  voy.  Culcbras. 

Ca’olcf , bâtit  un  Château  qu’il  vend  aux  Hcllan- 
dois  , IV.  t j.  Sigtf. G. 

Ca  olho,  fruit  fauvarre  , VIII.  y 40. 

Caroli , Rivicre,  XIV.  149.  Diverfes Nations  qui 
l’habitent , y 50.  Obfcrvarions  fur  le  Pays , ibid, 

Caroline,  Ile  , autrement  nommée  Saint  B.irnabé, 

X.  418.  Conftrtiftion  du  Fort  de,  la  Caroline, 
XIV.  4x1.  Mutinerie  de  la  Garnifon  , ibid  Ré- 
volre  6c  fes  fuites,  4x1.  Famine  à h Ca*o?mc, 
4iy.  Arrivée  d’une  Éfradre  Angloifc  , ibid.  Ce 
qui  retient  les  François  à la  Caroline,  41*.  F.r- 
reur  fur  le  nom  de  la  Caroline  , 49  y.  Etnbliflc- 
ment  des  Anglois  à la  Caroline  , & en  quel  temt 
ils  commcnecnrà  lavifiter,  y 6 1.  Conccfïion  de 
Charles  ji,  y 61.  Tolérance  nnivcrfcllc  accor- 
dée pour  la  Caroline.  Motifs  des  Propriétaires. 
Uniouc  reftrielion  , ibid.  Ordonnances  Civ  les  , 
6c  Gouvernement,  yrty.  Defetiption  de  la  Ca- 
roline Angloifc,  y*4.  Sa  dô'ifion.  Carte  de  la 
Caroline  & Géorgie , ibid  Dcrcription  de  Char- 
Ics-Tovn  Cipiraledc  la  Caiolinc,  y*  y.  Obfer- 
vations  fur  la  Caroline*  & fes  Habitans,  567. 
Impôts  , Monnoie  . prix  du  travail  , 9*9,  Re- 
marques fur  l’Etabliflement  des  Anglois  à la  Ca- 
roline , XV.  y 94. 

Carolos  , Officier , br  it  le  Fort  de  Radcnftcyo  * 
IV.  »«. 

Caton,  Dircéleur  du  Commerce  pour  la  Compa- 

Çnie  Fr,nç'-*ifc  aux  li  dcs  Oienrales  , VIII  y88. 

I eft  du  Confeil  , 989  II  abandonne  I»  Colo- 
rie, yyi.  Sorr  de  ce  Directeur , 991.  Le  Roi 
lui  envoie  le  cordon  de  S.  Mich  I , 6 -8.  Cité, 

<5 11.  Il  rend  vifite  au  Samotin  , «y a.  Comment 
il  cflieçu,  ibid.  Cité,  6) y.  M.  Caron,  IIol- 
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landois  , eft  chargé  par  le  grand  Colbert  de  la 
dircâion  du  Commerce  Oriental , IX.  t.  En 
quelle  qualité  Carré  le  fuit  dans  fon  Voyage 
aux  Indes,  3.  Cité  , 7.  ibid.  Il  renvoie  Carré 
en  France  , 10.  Cité,  ip  y 16  » f°î*  Cité,  X. 
éjj  , Un  Colonel  nommé  Caron  com- 
mande les  Anglois  pour  charter  Us  François  de 
File  Sainte  Lucie,  XV.  341. 

Carondi , Village,  VIII.  4*$* 

Carora  ( Tlainc  de  ) , XIV.  39 6.. 

Caiortcs  , Indiens  , XI.  688.^ 

Caroucla,  végétal  de  bon  goût  , VITT.  544* 

Carougc  , arbre,  Se  fon  fruit , XI.  151. 

Caroula  , petit  Serpent  fort  venimeux  , VIII.  f 4*- 

Carouvepondi , lieu  où  les  Jcfuitcs  fout  un  Eta* 
bltlTcmcnt,  X.  310. 

Carpe  de  mer , PoilTon  , Se  pourquoi  ainfi  nom- 
mé , II.  4ff*  Carpes  du  Sénégal  , III.  jti.  Ef- 
. pccc  de  Carpes  , IV.  H7.  Carpes  du  Cap  de 
Bonnc-Efpérance  , V.  107. 

Carpcnrer , Terre  découverte  par  un  Hollandois 
de  ce  nom,  XI.  toi.  Ce  Hollandois,  nommé 
Samuel  Carpcnrer  , cil  un  riche  Partifan  du 
Quakerifmc  , XIV.  çf<*. 

Carpentcro  , Oifcau  , découvre  une  herbe  qui  calTc 
le*  fer,  XI.  f) 7. 

Carpentier  , Général , fucccdc  à C~cn  x VIII.  44t. 

Carpentier  ( Jean  ) , donne  la  Traduction  Fran- 
çoife  d'une  Relation,  V.  130.  Il  ell  Interprète 
dune  Ambaffade  , 178. 

Carpin , Millionnaire,  & fon  Journal  , VI.  548. 

Carpini  ( Jean  de  Piano  ) , Religieux  Polonois  en- 
voyé en  Taitaricj.tr  le  Pape  , VII.  147.  Cite  , 
149.  Edition  de  (on  Voyage  , 150.  Sa  rou«c. 
Qui  cil  fon  Compagnon.  Il  entre  fur  les  Terres 
des  Tarrarcs.  Il  cil  préfenté  à un  ScigneurTar- 
tarc  , ibid.  Il  travcrle  la  Komanic , tpi.  Au- 
dience qu’il  reçoit  d'un  Duc.  Il  parc  pour  la 
Cour  de  l’Empereur,  ibid.  Ces  Envoyés  arrivent 
à la  première  Cour  Impériale,  tyt.  Us  arrivent 
à laCourde  l'Empereur.  Grande  Tente.  Habits 
des  Seigneurs  , ibid.  Audience  que  l’Empereur 
leur  donne,  xpj.lls  reçoivent  quelque  foula- 
gement  d'un  Orfèvre  RulTicn  , 1^4.  Lettre  que 
Ca»pini  tranferit  en  Latin  , ibid . Ce  que  Carpiui 
évite  par  diverfes  raifons , ipp.  Son  retour  en 
Europe.  Des  Ambaffadeurs  y viennent  avec  lui , 
ibid.  Ce  qu’il  dit  des  Kitayens  , xp7.  Merveilles 
qu’il  raconte,  ip8.  Sa  fimplicité  lui  fait  croire 
6c  écrire  bien  des  menfonges  , ibid.  Cite  , 5 1 3. 
JM- 

Carpon , XIII.  J4- 

Carrapouli , arbre  Se  fon  fruit,  XI.  64p. 

Carié  , Voyageur , Se  motif  de  fon  premier  Voya- 
ge , IX.  1.  En  quelle  qualité  il  fuit  M Caron  , 

3.  Il  arrive  à Surate,  ibid  Idée  qu'il  donne  de 
cette  Ville  , p.  Cité,  7.  II  cil  envoyé  en  Pcifc, 
ibid.  Idée  qn’il  donne  de  la  Perfe  Se  de  fes  Ha- 
bitant modernes,  8.  Il  Ce  rend  à Baffora.  Ré- 
volution de  lUiforat  dont  il  cil  témoin , ibid. 
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Motifs  qui  l’obligent  d’y  retourner,  9.  Il-  effr 
renvoyé  en  France,  10.  Motifs  douteux  de  «et 
ordre,  ibid.  Il  prend  fa  route  par  terre  , if. 
Remarque  fur  fon  Journal.  Avanture  extrême- 
ment (inguliere  , ibid . Son  retour  en  France  , 
13.  Son  fécond  Voyage  aux  Indes.  Jugement 
fur  ce  fécond  Voyage  , ibid.  Supplément  au  ré- 
cit de  Carré  furie  pillage  de  Surate  , 16.  Cité, 
497  , p 8 j.  Il  arrive  au  Vifapour  dans  le  meme 
teins  que  Dom  Pedre  de  Cailro  , 589.  Son  ar- 
rivée a R lie  bac  , 590.  Récit  qu'il  fait  de  fe» 
liaifons  avec  Dom  Pedre  , P91.  Il  pénétré  le 
caraéUrcdc  ce  Portugais.  Leur  entretien  , ibid. 
Confeil  crue  Carré  donne  à Dom  Pedre,  59t. 

11  Ce  rend  à Vifapour,  p9  3 . U tombe  malade 
en  chemin , ibid.  Heureufe  rencontre  qu’il  fait 
à Vifapour,  (94.  Dom  Pedre  lui  donne  un  lo- 
gement , ibid.  Carré  parte  pour  mort , P9  p.  Dom 
Pedre  tente  de  l’empoifonner,  p 9 6.  Leurs  adieux, 
ibid.  Renégats  François  qui  veulent  volet  ccc 
Auteur,  p97. 

Carré  , titre  de  Noblcffe  , X.  468. 

Carre  ( Robert  ) , Capitaine  Anglois  , XIV.  P4*. 

Carreau  , Gafeon  , périt  dans  une  expédition  , XIV. 
4Î4» 

Carre  ira  , fruit , XI.  rfp4. 

Carreri , Voyageur,  voy.  Gcmclli  Cirer». 

Cancto  ( Bras  ) , Portugais,  piis  par  les  Anglois, 

I-  jtfo. 

Carrero  ( Porto  }.  voy.  Porto  Carrero. 

Carrières  de  differentes  pierres  , XIII.  pç8. 

Carillo  , Efpagnol , chargé  de  faire  un  Mémoire  , 
XII.  428. 

Carrim-Patingaloa,  gouverne  un  Royaump;  fon 
éloge  & fon  caraélerc  , IX.  84. 

Carrai ng  , a la  dircélion  d'uu  projet  pour  une 
Colonie  Frarçoife  , II.  5*7.  Mauvais  fucccs  de 
fon  cntrcpiifc  , ibid.  Cité,  pp9  , ptfj. 

Carratenga  ou  Cortatcnga(  Rade  de  ) , IX.  340. 

Carter,  revêtu  du  titre  de  Capitaine  Blanco,  Se 
pourquoi,  IV.  313..  Qaeftion  qu’il  fait  pour 
réporife,  $ 3 ç . 

Carter,  Anglois,  Se  fon  avanture,  XV.  617. 

Carter  ( William)  , Pilote  Anglois  , I.  119. 

Cartcrcc , Chevalier  Anglois  , XIV.  p p 1 . Les  Cac- 
tcicrs  , cités  , ppi.  Comte  de  Carteret  , p^7. 

Cartes  Géographiques  : Elles  font  connues  aux 
Indes  Orientales,  I.  33.  Encur  des  Cartes  fur 
Hic  dcCcylan,  IL  99.  Erreur  des  Canes  fut 
les  Côtes  de  la  Chine  , 17t.  Fan  lie  por- 
tion du  Japon  dans  les  Cartes  , n8.  Erreur 
des  Cartes  fur  l'Ile  de  Saint  Jean  , 404. 
Différence  entre  les  Cattes  fur  la  forme  de  Por- 
to-Grande, 41  j.  Remarques  fur  les  Cartes  de 
la  Gambra  , III.  18.  Erreur  des  Cartes  Angloi- 
fes  Se  Hollandoifcs , IV.  86.  Obfcrvations  fut 
les  C mes  du  Cap  de  Bonnc-Efpérance  , V.  139. 
Où  l’on  trouve  les  Cartes  de  la  Chine,  4x0. Carre, 
de  la  Tartaiic,par  qui  compofcc.Vi.  548.  Mérite.- 
de  la  Carte  de  la  Tartane  , Se  ce  qui  lui  Riaa r- 
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que  encore  , J49.  Conje&ure  fondée  fur 
ene  Carte  , VII.  IJJ*  Description  d'après  la 
Carte  des  Jcfuites,  Ibid.  Remarque  fur  la  Car- 
te du  Tibet,  110.  Obfcrvation  fur  les  Cartes 
marines  IX.  j 6.  Défauts  de  la  Carte  du  Pcrc 
l’ardics  , 116.  Erreurs  des  Cartes  marines , 1 51. 
Erreur  des  Canes  marines  & Géographiques , 
183.  Erreur  des  aucicnncs  Cartes  lur  la  litua- 
tion  de  Sainte  Marie  , X.  $48.  Observations 
d’un  Auteur  fur  deux  Cartes  Japonoifcs,  5)1. 
Erreurs  des  Cartes  Marines,  XI.  107.  Expli- 
cation d une  Cane  donnée  par  un  Auteur  , 
ibid.  Autres  erreurs  des  Cartes  Marines,  no. 
Errcuis  des  Cartes  maritimes,  114.  ai?.  Autre 
cireur  des  Cartes,  }C8.  On  illion  dars  les  Car- 
tes marines  ,416  Remarques  fur  les  Cartes 
Géographiques  de  l'Amérique  , XII.  x vj.  La 
•Cane  du  Fleuve  Maranon  faite  parle  P.  Fiiez 
jéfurte  , cft  gravée  à Quito,  XIII.  J*7*  Table 
de  latitudes  & longitudes,  501.  Erreur  des  Car- 
tes , J03.  Sa  caulc  , ibid.  Eclaircillcmcns  fur 
Ja  nouvelle  Catte  de  la  Mer  du  Sud  , 504.  Inu- 
tilité d*un  ttop  grand  dérail  d Obfcrvations. 
Ancienne  erreur  tics  Pilotes  , ibid.  11  cil  difficile 
de  fc  ttemper  fur  les  diffances  , 50  y.  Com- 
ment on  fupplcc  à la  longitude  de  Panama  , 
ibid.  Ufagc  des  Relations  des  Pilotes  & dedi- 
vcifes  Obfcrvations  , ibid.  Méthode  de  la  nou- 
velle Carte  , je 6.  Exemples  qui  la  juffificnr, 
L'AtchipcI  de  Chonos  manque  fur  tourcs  les* 
autres  Cartes , ibid.  Ufagc  qu’un  Mathémati- 
cien Efpagnol  fait  des  Cartes  FrançoiUs , 507. 
Raifon  contre  l’ancien  ufagc,  ibid. 

Carthagena  ( Jean  ) , Evcquc  , CK  pendu  , XI.  83. 

Carthagcnc.  Port  de  cette  Ville,  IV.  fij.  Les 
Habirans  lapident  leur  Evêque  , ibid.  Carte  de 
la  Province  de  Carthagcne  , &c.  XII.  86.  Port 
où  la  Ville  de  Carthagcnc  s’cll  formée,  114. 
Arrivée  des  Académiciens  de  France  à Carrha- 
gcnc  , XIII.  i+o.  Carte  de  la  Province  de  Car- 
thagcnc , &c.  14  t.  Province  de  Carthagcnc , 
Z4j.  Plan  de  la  Ville  de  Cauhagcnc  des  Indes  , 
zj  1.  Sa  Deferiptiou  & policion  , if  j.  Son  ori- 
gine. Situation  de  la  Ville  , ibid.  Baie  de  Car- 
ihagcnc  & fes  Forts,  xfj.  Marées  delà  Bai*. 
Scs  Poitfons , ibid.  Situation  des  Galions  , ij6. 
Commerce  de  Cauhagcnc  , ibid.  Petite  Foire 
tic  Carthagcnc,  ij7.  Peu  de  Commerce  dans 
le  tems  mort , ibid  Habitons  de  €a  thagcnc  , 
if8.  Mélange  des  differentes  races,  ibid.  Ha- 
billement des  Habitons  , 160.  Leurs  qualités  , 
ibid.  Paffîon  des  Catchagénois  , 161.  Climat  de 
Carthagcne  , i6x.  Fffer  de  Pair  du  Pays.  Etran- 
ges maladies  qui  lui  font  propres , ibid.  La  Le* 
pre  y cft  commune,  16 3: Remède  qu’on  y em- 
ploie pour  la  Gale  & la  Rogne  , ibid.  Vent 
entre  Carthagcnc  5c  Porto- Bcio  , 164.  Proprié- 
tés 5c  venus  des  plus  gtands  arbres  du  Pays  de 
Carthagcne,  XIV.  10*.  Crapauds  de  Cattha- 
gctic,  i 11.  Infecte  danger  eux  à Cauhagcnc  , ir;.. 


Carthagcne  ( Jean  de  ) , Commiffaire  des  Guer- 
res, commande  un  Vaifleau  , XIII.  19. 

Carthaginois:  Leurs  Flottes  5:  leur  Commerce,  L 
p.  iij.  5c  iv.  dt  l'Jnirod.  Hannon  leur  Amiral 
établit  des  Colonies  en  Aftique.  Cette  Nation 
fe  rend  odiculc  aux  Romains  qui  s'empâtent  de 
fon  Commerce  St  de  celui  des  Grecs , ibid.  Stra- 
tagème Carthaginois  renouvelle  , XIII.  xoz. 

Cartiiago  , Ville  Capitale  , XII.  jo6. 

Cartier  ( Jacques  ),  Capiraine  Kl  al  ou  in  , & fcj 
Voyages  en  Amérique  , XIII.  17.  Son  déparu 
Porc  qu'il  nomme  Sainte  Catherine.  Ours  blanc 
qu’il  tue  en  Mer,  ibid.  Retour  de  Cartier , 18. 
Il  part  avec  trois  Vaifleaux  pour  un  fécond 
Voyage.  Tempères  qui  les  réparent.  Ils  fe  re- 
joignent dans  le  Golfe  de  Terre-Neuve.  Porr 
de  Saint-Nicolas  , ibid.  Cartier  donne  le  nom 
de  Saine  Laurent  au  Golfe  , 19.  Il  remonte  le 
Fleuve.  Rivière  à laquelle  il  donne  fon  nom. 
ibid.  Cartier  entreprend  de  faire  unmiraclc,  30. 
Son  retour  5c  effets  de  fon  Voyage,  }i.  Exa- 
men de  ce  qui  paroît  fabuleux  dans  fa  Relation  , 
ibid.  Récit  de  Cartier  confirmé,  ji.  Erreur  de 
Cartier  exeufée  par  le  Père  de  Charlcvoix,  j 3. 
Son  départ  pour  un  rroifîtmc  Voyage,  34.  Jore 
des  Sauvages  à fon  arrivée  , ibid.  Petite  Rivicre 
où  il  fc  retire,  3 j.  Beauté  du  Pays.  Cartier  parc 
pouroblcrvct  les  Sauts  de  la  Rivicre  flbid.  Route 
qu’il  tient  pour  s*y  rendre,  36.  Son  retour  des 
Sauts.  Il  fc  délie  des  Sauvages  , ibid.  Remar- 
ques fur  cette  Relation,  37.  Retour  de  Cartier* 
en  France.  Comment  il  fc  dérobe  aux  ordres  de 
Rober  va! , ibid. 

Caru-Bretuma , ou  Rio  de  Salinas  , Fleuve,  XIV.- 
*4*- 

Carumbo  , ou  Troin  , paroît  cire  un  Port  en  F .C-- 
pagne, I.  313. 

Caruparabas  , Peuple,  XIV.  1 6. 

Carvaille  , Jéfuite  Millionnaire  , IX.  73. 

Carvajai , Officier  de  fortune  , efl  nomme  Lieu- 
tenant-Général par  Gonralc  Pizarre,  XIII.  ijx„. 
Rigueur  de  ce  Lieutenant,  nommé  aufli  Capi- 
taine Carvajai,  160.  Cité,  168  6>  fuiv.  Occu- 
pations de  ce  Capitaine,  177.  Les  Troupes  de 
Roms  marchent  Centre  lui , 179.  Carvajai  défait 
les  Troupes  de  Roïas  , ibid.  11  s'empare  des 
Mines  de  Potofî  , 180.  Conjuration  contre  lui , 
& fa  vengeance,  181.  Arrivée  de  ce  Capitaine 
& fon  entrée  à Lima  , 196.  Sa  rufe,  au. Sa 
cruauté  , 111.  a 19.  Carvajai  eft  pris  , 111.  Son 
fupplice  & celui  de fes  Officiers,  il}.  Cara&erc 
de  CatvajUl  , 114. 

Carvajai  ( Alfonfc  Sanchez  de  ) , eft  du  Confeü 
d’une  Colonie  , XII.  48.  Cité  , 73  , 80  6»  fuiv.. 
Cité  ,193. 

Carvajai  ( Antoine  de  ) , vient  au  fccouts  de  Coï- 
tez, XII. 

Carvajai  ( Diegue  de  ) , Efpagnol  , XIII.  I Ji. 

Carvajai  , Dofteur  Efpagnol,  XIII.  157.  Il  cft 
arreté  , 1 61.  Il  fait  couper  la  tcrc  au  Viectoi^, 
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I7j.  Cité  , 181,  Son  mécontentement,  100. 
Regret  de  Pizarre  pour  ce  Do&cur , xo 6.  Cité  , 


11 9.  Il  cft  choifi  pour  Major  Général  , 1x4* 
Son  intrépidité  fingulicre  , 119.  Eloges  qu’il  mé- 
rite , 1 î o. 

Carvajal  ( Jean  de  ) , Gouverneur  Elpagnol  y Ci 
rn.iuv.iifc  conduite  , 6t  <on  châtiment , XIII.  y 4* 

Carvajal  ( Jciômc  de  ) , Ffpagnol , XIII.  1 1 1. 

Carvajal  ( Snaicz  de  ) , Officier  F.fpagnol , XIII. 
1 1 1 . Ce  Comnjifiairc  cft  tué  par  le  Viceroi  Vêla , 
MJ* 

Carvalho  ( Alvaro  de),  Vice-Amiral  Portugais  , 
VIII. 

Carvallo  ( Francifco  ) , Gouverneur  , &c.  XIV.  4. 

Carvallo  , Pilote,  XIII.  19. 

Carvallo  ( Juan  de  ) , Efpagnol , reconnu  Chef  de 
deux  Vaifîcaux , X.  J J y. 

Carvallos  , Montagnes , X.  409. 

Carvanferas , ou  Carvaferas  , voy.  Caravanferas. 

Carver  , Anglois  , fonde  une  Ville  fous  le  nom  de 
Nouvelle  Plymouth  , XIV.  yiy.  Sa  mort , yi6. 

Catvrarden  (Walter  ) , Anglois,  refie  au  Japon, 
avec  U qualité  de  Fadeur , II.  ifi.  On  ignore 
fon  fort,  10 {. 

Caryman  , Ile,  VIII.  tyo. 

Cary's  Iflands  , Iles  , XV.  148. 

Carv  swan’s-ncft  , Terre , XV.  144. 

Oiabindo,  Province»  XIII.  1*9. 

Cafa-Blanca  , perice  Ville  , V.  yoz. 

Cafada  ( Gonzales  Ximenès  de  ) , XIV.  y y 8. 

Cafamhazar,  Place,  X.  iy 6.  Route  de  Daca  à 
Cafambazar  , iy8. 

Cafan,  Place,  X.  f99. 

Cafaos , emploie  fon  autorité,  XIII.  170.  Cité  , 
177* 

Cafa-Rubia,  lieu  , XI.  y y*. 

Cafas  f Barrhclemi  de  las  ) , Prêtre , Se  fes  premiè- 
res célébrités  , XII.  174.  Cité  ,188.  Entreprtfes 
de  las  Cafas  en  faveur  des  Indiens  , 190.  Son 
cara&cre.  Il  fc  rend  en  Efpagnc  Comment  il 
parle  an  Roi  , ibid.  Il  efl  mal  reçu  du  Miniftre , 
19 1.  Las  Cafas  reçoit  le  titre  de  Protc&cur  des 
Indiens,  1 y 4.  Il  retourne  à l’Efpagnolc  , i?4. 
Son  zclc  fc  rallume  , ibid.  Sa  conduite  , içy. 
Il  repaire  en  Efpagne.  Dans  quelle  difpolîtion 
il  trouve  la  Cour.  Moyen  qu'il  propolc  pour 
foulagcr  les  Indiens  , ibtd.  Il  cl!  appuyé  par 
les  Seigneurs  Flamands,  196.  Projet  bizarre  de 
Las  Cafis-pour  former  une  nouvelle  Colonie, 
198.  Aéiion  hard:c  de  ce  Th'-ologien  & de 
quelques  autres,  199.  Ils  entrent  au  Conseil  , Se 
parlent  d’un  ton  ferme.  Comment  ils  y font 
reçus,  ibid.  Las  Cafas  ic:ufc  le  Confeil  des  In- 
des , 100.  Ce  qu’on  penfe  de  fon  projet.  Il  ob- 
tient la  permiflion  de  l’exécuter , >biJ.  Scs  fa- 
incjfcs  di  putrs  eu  faveur  des  Indiens  , 101.  Oc- 
cafion  qui  les  fait  naître  , ibid.  Difcours  de 
J.as  Cafas , 101.  Il  cft  approuvé  de  l’Eveque  du 
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Daricn  J,  104.  Cité,  zyo,  yoo  , rfy*.  Lai 
Cafas  , cité , XIII.  1 , i.  Son  voyage  à la  Côte 
de  Cumana  , <Jc  faveurs  qui  lui  font  accordées  , 
4.  Son  départ.  Evéoemens  qui  lui  préparent  de 
grandes  difficultés  , ibid  II  aborde  a Portoric  , 
f • Raifons  qui  le  conduifcnc  a l’Efpngnolc  , 
ibid.  Son  Traité  dans  111e  Efpagnole  , 6.  Il  Ce 
rend  à Cumana  , ibid.  Il  cft  abandonné  dans  fon 
entreprife  , 7.  Son  courage.  Autres  obftaclcs  qui 
le  font  retourner  à l’Efpagnole.  Il  repaffe  à l’Ef- 
pagnole  , ibid.  Avanrures  de  Las  Cafas  , 8. 
Comment  informé  de  fes  pettes  , ibid.  Il  fc 
jette  dans  l’Ordre  de  faint  Dominique  , 9.  Cité  , 
Mi  Las  Cafas  quirtc  fa  rerrauc,  141.  Il  plaide 
encore  pour  les  Indiens,  ibid.  Ordonnances  qu’il 
obtient,  14t. 

Cafas  de  Dios,  nom  de  Hutes,  IV.  504. 

Cafasde  Miraber  ( las  ) , lieu  , XI.  t <<.  • 

Cafc-ibcla,  ou  Srrpcnt  à Sonnettes,  XIV.  119. 

Cafeades  , naturelles  , X.  106.  Belle  Cafeade  # 
XI.  109.  Cascade  ou  catara&c  d une  grande 
hauteur  , XIII.  ioy.  Magnifique  Cafeade  de 
Chorrea  , 4*1.  Cataraéles  d’une  difficulté  in- 
furmnnrablc , XIV  687.  Planche  de  la  vne  d’une 
Cararaéle  , 704.  Rivicre  qui  a trois  Cataraâcs . 
XV.  1 y 8. 

Cafeais  , Ville  de  Portugal , I.  yi.  Sa  ficuation, 
IV.  y 1 4. 

Cafearius , drefle  un  Ouvrage  fur  l’Hiftoire  na- 
turelle, XI.  C74. 

Cafcavcllc  , Truie , V.  71. 

Csf»  hem  , voy.  Kufehem. 

Cafehou , arbre  ; fi  pomme  8c  Chenille , XIV.  jto. 

Ca  co,  Ville,  XII.  178.  Rivière  de  Cafeo , XIV. 

Cafroiichiagon  , Rivière,  & fes  fingularités, 
XIV.  707. 

Ca(_  ( Le  Vacher  de  la)  , & fon  Hiftoirc,VIH.  y 77. 
Scs  grandes  qualités  , & fes  exploits  militaires. 
II  et!  mécontent  du  Gouverneur  du  Fort  Dau- 
phin. Il  époufe  une  PrineefTe  Negre  , ibid. 
Chamargou  veut  le  faire  alfafilncr  , yy8.  Sa 
tnnquiliité  dans  fa  Souveraineté  , ibid.  La  Cafe 
cü  rappcllé  au  Fort,  y <9-  Effets  finguliers  de 
fon  courage.  Il  fauve  Chamargou  Se  un  corps 
de  Ftançois  , ibid.  Nommé  auffi  Dian  Pouffe  , 
y*o.  Il  pourfuit  Dian  Manangue  La  garnifon 
du  Forr  Dauphin  lui  doit  fon  fa  lut  , ibid.  Il 
accompagne  la  PrineelTc  fa  femme  dans  une 
vifi  c qu’elle  fa;:  aux  François , y 7t.  Nouveaux 
exploit  de  la  Cafe  , y78.  Il  gagne  une  bataille  , 
ibid  Butin  qu’il  fait  -,  y79.  Chamargou  fc  l’at- 
tribue , ibid  Honneur  que  le  Confeil  rend  1 
la  Cafe,  <8o.  Sa  eénérofbé  , ’bd  Ciré,  <89. 
Il  cfi  nommé  Major  de  l’Ilc  de  Madagafear, 
f9 y.  S,t  m »rt  , y 9*.  Fclaircilfcmcns  fur  La 
Cifc  S:  fa  Famille  , *xo. 

Cafemajor  M.  ) , prête  de  l’argent  â Snclgrave, 
III.  ( 67. 

Cafcncuvc  ( Jean  ),  Son  voyage  à la  Rivière  de 
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Congo  8c  de  Kapind|  avec  Jacq.  Barbot  le  jeune, 
IV.  171.  Son  retour  d'une  Rivière  , 371.  Il  va 
s'établir  à Gitar , J79  *.  Vifitc  qu’il  reçoit  des 
Officiers  du  Roi  de  Zaïre  , ibid.  Il  obtient  la 
liberté  du  Commerce  , 380  *.  Conditions  qu'on 
lui  impofe.  Il  Ce  rend  à ta  Cour  de  Zaïre.  11 
cft  conduit  au  Palais , ibid.  Situation  dans  la- 
quelle il  trouva  le  Roi . jCr.*  Audience  qu'il 
reçoit  de  ce  Frincc.  Il  retourne  à Citar  , ibid. 
Il  engage  Barbot  à compofer  une  Caire,  581  *. 
Danger  auquel  la  cuiiofitc  l’expofc , 58 j *, 
Cité  » 383. 

Cadren  , voy.  Kufchcm. 

Cafica  , nom  d’un  Chef  d’indiens,  XI.  147. 

Calînas  , Pointe  d’une  Terre  , & fa  découverte  9 
XII.  116.  Ufage  des  Habitans,  117. 

Cafivina  ( Poinrc  de  ) , XI.  14*. 

Calma  , ou  Gafma  , I eu  , XIII.  457. 

Cal  ne  ro,  R»  vie  te,  XIV.  331. 

Cafpcl  de  Siligoon  , Gouverneur , XI.  }iî. 

Cafpicnnc,  Mer  : Sa  grandeur  , VII.  401.  Peu  de 
Commerce  fur  ccttc  Mer  , ibid. 

Cafqucs  : ceux  des  Sujets  du  Roi  de  Mina  , I.  14. 
Cafqtics  de  la  Chine  , VII.  jtfi.  Chiens  fauva- 
ges  nommés  Cafqucs  , XV.  419. 

Callada-Jamna  , haute  Montagne  , X.  498. 

Caftamabaftar , Place  > VIII.  495. 

Caftan  voy.  Kufchcm. 

Cartanar,  Rivière»  XIV.  558. 

Caflavc,  aliment  des  Indiens  de  Cayenne,  XI. 
58.  Dcquoi  compofé  , XII.  <0.  Comment  fe 
fait  la  Caftavc dans  Tlfthmc  dcl'AmétiquCjXIV. 
109.  Liqueur  de  Caftave  , & comment  faite, 
XV.  6 it.  Comment  fe  fait  la  Caftavc,  ou  pain 
de  Manioc  ,711.  Méthode  Iudicnnc  pour  man- 
ger la  Calfavc  , 7*  *• 

Cafte , fotte  de  Moulïcline , IX.  606. 

CaiVc  ( M.  du  ) , Commandant  de  Vaiffcaux  Fran- 
çois , fc  faifit  du  Fort  d’Arguim  , II.  416  & 
410.  Il  prend  polTcftïon  de  Pile  de  Goréc  , au 
nom  de  la  Compagnie  Françoife  du  Sénégal  , 
448.  Il  conclut  un  Traité  de  Commerce  avec 
trois  Rois  Nègres , ibid.  Cité  ,111.  133.  Il  éta- 
blit un  Comptoir  à Commendo  , qui  dure  peu  , 
IV.  J4.  Cité,  504.  Butin  qu’il  enlevé  à Car- 
ihagenc,4i7.  Cité,  XV.  400* 

CaiTc  , drogue  , croît  au  Pais  de  Congo  , V.  75 . 
Arbre  qui  porte  de  la  Cafte  , VI.  459.  Cafte  des 
Iles  du  Détroit  de  Java,  VIII.  153*  I»  Caft’c 
communes  aux  Philippines , X.  416.  Quantité 
de  Canificicrç  ou  Arbres  qui  portent  la  Cafte  , 
XI.  ijf.  Siliqucs  de  Calle  confire,  XV.  504. 

Caften , Ville  , 8c  fon  Port , IX.  51. 

Cafteres,  Rivière  , II.  591. 

L'iifTa-lignca  , cfpccc  de  laurier  , X. 

Caftiamalca  , Ville,  XIÎI.  <9. 

Calliandono  , Amiral  du  Royaume  de  Bungo  , Icc. 
IX.  490. 

Crfticr  , gros  atbre  , XV.  yjr. 

Calfija  , X.  5 J4* 


Caffine , ou  Apalachine  , arbrifteau  , XIV.  457. 
Où  croît  ce  fameux  arbrilTcau  , 745.  Cité  , 
XV.  1 j 9 , 144. 

Caffini  , Géographe,  IX.  119  , no,  T79.  MM. 
Caftîni.  Pcrc  5c  Fils  , cités  , XIII.  611.  6»  fuiv. 
XV.  5 j*. 

Caflio,  Pcrc  Religieux  , V.  3 j 1. 

Caftiudorc-Rcinius  ( Auguftin  ) , traduit  des  Mé-* 
moires  en  Latin,  IV.  471. 

CafTipa  , Lac  , XIV.  j j 1. 

Caftomct , Pointe , voy.  Coftomct. 

Caftfui , ou  Cegui , fruit  , X.  414. 

CafTummuniar , Racine  , 5c  fes  vertus , XI.  <4f. 

Caftagnctc  , forte  d’inflrumcat  qui  forme  une  cf- 
pecc  de  langage  , II.  363.  Voyez  les  figures  de 
cet  infiniment , nommé  aulli  Cliquette , IV. 
1 ftf. 

Callalin  ( Edouard  ) , Anglois  , avec  quatre  au- 
tres , forment  une  Compagnie  pour  le  Com- 
merce en  Guinée,  I.  x*o.  C’cll  un  célèbre  Né- 
gociant de  Londres  , II.  xi*. 

Cafl.ineda  ( Dom  Juan  de  ) , Commandant  Portu- 
gais , XII.  il. 

Cad  amer  ( M.  ) , XIII.  473. 

CaOanneda  ( Hernan  Lopez  de  ) , Hiftorien , L 
xi.  Fidélité  de  fon  Hiftoirc  fur  la  découverte  5c 
la  conquête  des  Indes  par  les  Portugais  , ibid. 

Caftan vclam  , cfpccc  de  Truffes,  XII.  619. 

Cafte  , X.  110  , } il. 

Cafteja  ( M.  le  Comte  de),  Ambaftadeur de  Fran- 
ce à Stockolm,  XV.  530.  * 

Calîcl-blanco  , lieu,  XI.  533.  Ville  de  Caftcl- 
blanco  , 5c  pourquoi  ainfr  nommée  , XII.  190. 

Caftelin  ( Edouard) , Avanturier  Anglois , I.  uj. 

Caftcllo  de  San  Juan  , Citadelle.  XI.  an. 

Caftcllon  ( Jacques  de  ) , choifi  pour  , 8c c.  XIIL 
134. 

Caftciiime  , Ile  , X.  341. 

Cafticcs , Habitans  de  Gox,  VIII.  139. 

Caftilhos-liha  dos  , Ile,  XIV.  100. 

Caftillans.  Ambaftadeurs’ mal  reçus  à la  Cour  db1 
Japon  , VIII.  407.  Fierté  des  Caftillans  , 408. 
Leurs  demandes.  Réponfes  de  l'Empereur  du 
Japon  , ibid.  Traité  de  la  Cour  de  Caftille  avec 
Chriftophe  Colomb  , XII.  7.  Tout  fc  conclut 
au  nom  & aux  finis  de  cette  Couronne , 8.  Le- 
Commerce  s'établit  entre  les  Caftillans  8c  los 
I n fui  ai  1 es . u.  Fmpreffement  d'un  Roi  Indien  à 
fccourir  les  Caftillans,  13.  Ils  fout  maltraités 
dans  l’fle  Sainte  Marie  des  A ;orcs  , par  les  Por- 
tugais ,19.  Fermeté  de  Colomb  à repoufler  l'in- 
. fuite.  Comment  on  fc  réconcilie  , ibid.  Tous 
les  Caftillans  maftacrés , 41.  Les  vivres  man- 
quent aux  Caftillans,  4;.  Divi fions  entre  les- 
Caftillans,  33.  Dcfefpoir  funefte  aux  Caftillans  , 
57.  Feftins  5c  fpeiftacles  que  les  In  liens  don- 
nent aux  Caftillans,  <5.  Trifte  état  des  Caftil- 
lans d'Ifabclle,  66.  Prince  qui  prend  les  armesr- 
contt'cux.  Il  eft  fait  prifonnicr , ibid.  Com- 
ment les  Caftillans  prennent  un  Cacique  ,.70^- 
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Reconnoi (Tance  d'un  Indien  pourcux,7i.  Démêlé 
des  Caftillans  avec  les  Indiens  , 89.  Combat 
entre  un  Caftillan  & pluficurs  Indiens  , 9 f.  Bu- 
tin des  Caftillans  , ut.  Courage  d'un  Caftil- 
lan ,114.  Hardiclîc  dedcuxCaftillans  pour  une 
entreprife,  11 6.  Navigation  fingulicre  de  ces 
deux  Avancuriers  , 117.  Ils  arrivent  à l’I!e  F.f- 
gagnolc,  nS.  Plufieurs  Caftillans  font  tués  dans 
un  combat  , 1 Valeur  des  Caftillans  , 1 y f. 

La  mort  des  Caftillans  cft  vengée,  içtf.  Arri- 
vée d'une  troupe  de  Caftillans  fugitifs,  t f 7. 
Mifere  des  Caftillans  laiftés  à Saint  Sebafticn  , 
160.  On  les  fait  embarquer  , ibid.  Nouvelle 
tniferc  des  Caftillans  , 161.  Comment  ils  fout 
fccourus , ibid.  Extrémité  des  Caftillans  qui  leur 
fait  manger  un  Cadavre  , 1 4.  Progrès  des  Caf- 
tillans dans  les  Iles  de  la  Jamaïque  , l'tfpagnolc 
Se  Cuba,  169  & fuiv.  Célèbre  différend  entre 
les  Dominiquains  & les  Officiers  Caftillans  fur 
le  traitement  qu'on  fait  aux  Indiens,  170.  Rè- 
glement faits  à cette  occafion  , 171.  Comment 
un  Cacique  anime  les  Sujets  contre  les  Caftil- 
lans, 173.  Il  eft  condamné  au  feu  .ibid  Maf- 
facre  des  Caftillans  , 143.  Nouvelle  difgracc 
des  Caftillans  * 144-  Riches  échanges  qu'ils 
font  , 149.  Les  Indiens  fc  raficmbknt  contre 
les  Caftillans,  163.  Partage  des  Caftillansfur 
leur  fituarion  , 170.  L'Empereur  du  Méxique 
députe  deux  de  fes  Neveux  aux  Caftillan',  184. 
Les  Chefs  de  La  Colonie  Caftillane  écrivent  à 
la  Cour  d’Efpagne  en  faveur  de  Cortex  , qui 
f écrit  aulfi  lui-même  , 187.  L'ardeur  des  Caf- 
tillans redouble  ,189.  Etat  de  leurs  forces.  Se- 
cours qu’ils  acceptent  des  Caciques,  ibid.  Di f- 
cours  d'un  Sénateur  fur  la  Religion  des  Caftil- 
lans, 3 11.  Vengeance  que  les  Caftillans  tirent 
des  Indiens  de  Cumana , XIII.  9.  Idole  5c  ou- 
vrages d’or  & d’argent  que  les  Caftillans  trou- 
vent dans  nie  de  Sainte  Claire,  4f.  Ce  que 
les  Indiens  publient  des  Caftillans , 47. 

Çaftillc  ( Balthazard  de  ),  Officier  Efpagnol , XIII. 
114. 

Çaftillc  ( Jean  de  ) , Portugais  , I.  8.  Un  Indien 
ue  l’on  baptife  prend  le  nom  de  Dora  Juan 
e Çaftillc,  XII.  \6. 

Çaftillc  d’Or , nom  donné  à une  Province  , XII. 
*49- 

Çaftillc  (Nouvelle  ) , fa  découverte,  XIII.  88. 

Caoellc  de  Çaftillc,  XIV.  139. 

Çaftillc  ( Saint  Thomas  de  ) , Bourg  , XII.  493. 
foi. 

Caftilleja  de  la  Coda,  lieu,  XI.  347. 

Caftillo  (Dia*»  dc|  ) , Ecrivain  , XII.  v de  l'avant - 
propos.  Nommé  Bernard  Diazdcl  CaftiUo  , xij . 
Cité  , if4  > tC  j , 171,  t <)6.  Bernard  Diaz  dcl 
Caftillo,  330.  Diaz,  Cité,  34} , 360,  364. 
369. 

Caftillon  ( Jacques  de  ) , tire  vengeance  des  Indiens 
de  Cumana  , XIII.  9. 

Çaftis,  ou  raxccron  , race  d'Habitans , X.  }3j. 
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Caftlcton  ( Samuel  ) , Anglois.  Son  Voyage  à Pria- 
man  , II.  1 14.  Remarques  préliminaires.  Son 
déparr.  Il  ai  rive  devant  file  Lanccrota  une  des 
Canaries.  Il  erre  aux  environs  de  l’Ilc  de  Tcnc- 
nfe , ce  qu'il  en  tire , ibid.  Il  mouille  dans  la 
Rade  du  Cap  Verd  , 11t.  La  Relation  de  ce 
Voyage  transporte  le  VaifT'eau  à Priaman,  d’où 
elle  le  fait  partir  pour  Tékou , ibid.  Caftlcton 
ne  peut  fe  perfuader  qu'on  lui  refufe  de  l'eau  , 

1 \7  Secours  qu’il  donne  à de  malheureux  In- 
diens , ibid.  & 118.  Il  fait  dcfccndrc  trente 
hommes  armes  fur  des  rocs  , ibid.  Le  Vaifteau 
de  Caftlcton  n’cft  qu’un  Pirate  , 119.  Il  faiç 
une  prife  fort  riche.  Son  retour  en  Europe  , 
ibid.  Combat  à Sainte  Hclcnc  qu'il  a avec  les 
Hollandois  contre  les  Portugais,  110.  Un  ac- 
cident lui  fait  prendre  la  fuite  a toutes  voiles  , 
in.  Latitudes  des  lieux  par  où  il  palfe,  ibid. 
Cité  , V.  144. 

Caftor  : Avantage  que  ceux  du  Pays  d'ftfim  pro- 
duifent  , III.  411.  Iles  du  Caftor,  XIV.  7*f« 
ChafTe  du  Caftor  , XV.  76.  Domicile  de  ces 
animaux , ibid.  Planche  ou  vue  de  la  Charte  du 
Caftor  , 7”.  Quatre  méthodes  pour  la  Charte 
du  Caftor  ,78.  Dcfcripcion  des  Caftors  Se  figure 
d’un  de  ces  animaux  , 118.  Ce  qu’on  nomme 
Caftor  gras  Se  Caftor  fcc,  111.  Caftors  Ter- 
riers , 5c  opinion  qu’on  en  a , ibid. 

Caftorano  { M.  ) , dé fagrémens  qu'il  ertùic,  V. 

J 4 1 • 

Caftorcum  , animal  , XV.  no. 

Caftori , Chat  civette,  VIII.  ifo. 

Caftro , Officier  Efpagnol,  XIII.  119. 

Caftro  , Commandant  d’Arqucbufiets  , XIII.  96 
5c  97. 

Caftro  ( Balchazar  de  ) , Efpagnol , XIII.  iji. 
Caftro  ( François  de  ),  découvre  l'Ile  de  Minda- 
nao, I.  139.  Deux  Millionnaires  qu'il  a avec 
lui  convcrriiîcnt  les  Chefs  5c  Peuples  de  plu- 
fieurs  lies , ibid. 

Caftro  ( Dom  Alvarc  de  ) , cft  forcé  par  une  tem- 
pête de  relâcher  à Bafàira  , 1. 107.  Il  arrive  au 
Port  de  Diu  avec  400  Hommes  5c  quantité  de 
munitions,  108.  Scs  Soldats  fc  révoltent  , ibid. 
Il  compofc  un  corps  de  Bataille  pour  attaquer 
les  Mores  , 1 1 o.  Mêlé  avec  les  Ennemis  fuyards, 
il  entre  dans  la  Ville  de  Diu  , ibid,  6*  fuiv.  Il 
cft  nommé  Amiral  de  l'Inde  , an.  . 

Caftro  ( Dom  Ferdinand  de  ) , commande  une 
flotte,  I.  9.  Il  arrive  à Diu  avec  quelques  fe- 
cours  , 104.  Il  y cftblclîé  mortellement  , 108. 
Sa  mort  n'altcre  point  la  conftancc  de  ion  pè- 
re , 109. 

Caftro  ( Dom  Georges  de  ) , commande  les  Poten- 
gais,  IX.  44 r. 

Caftro  C Dom  Michel  de  ) , Prêtre  Mulâtre  5c 
-Grand  Vicaire,  empoifonneuu  Capucin  Million- 
naire ■ IV.  5 16. 

Caftro  ( Dom  Jean  de  ) , Auteur  du  Journal  du 
Voyage  de  Dom  Etienne  de  Gama  , I.  léf. 

Remarque* 
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Remarques  fur  cc  Voyage  & fur  l’Auteur  de  la 
Relation.  Il  va  avec  les  Efpagnols  au  fccours 
de  ('eut*,  & recueille  1‘honncur  de  cette  expé- 
dition. 11  eft  chargé  du  Gouvernement  de  l'Inde 
ou  il  meurt.  Sa  vie  écrite  par  Jacinto  Freira  de 
Andrada.  Fortune  de  fon  Journal , ibid.  Expli- 
cations préliminaires  fur  l'expédition  dont  il  fc 
fait  l’Hiftoricn  , 167.  Observations  fur  l’exac- 
titude de  Caftro  dans  fon  Journal  , ibid.  Impor- 
tance du  Journal  de  Caftro  , 168.  Difficultés 
Géographiques  contenues  dans  cc  Journal , ibid. 
Obfarvation  qu’il  confirme  , 171.  Scs  informa- 
tions fur  les  fourccs  du  Nil  & 'remarques  fur 
ce  Fleuve  , 17  j.  Circonftanccs  confirmées  à 
Caftro  fur  le  deftein  du  Prctc-Jcan  pour  détour- 
ner le  cours  du  Nil , 177.  Son  obfcrvation  fur 
b Marée  , 181.  Sa  description  du  Portd'Arckca  , 

1 Sx.  Remarque  qu’il  fait  fur  certains  arbres  d’od 
le  lait  ruilTclc  ,1856*  fitiv.  Il  expofe  l’effet  du 
Soleil  fur  les  inflrumcns  Agronomiques  , 184. 
Premiers  arbres  qu'il  voit  dans  un  Golfe,  187. 
Son  opinion  au  fujet  du  lieu  où  les  Ifraclices 
pa lièrent  la  Mer  rouge,  191.  Scs  obfcrvations 
fur  le  paflage  des  ifraclitcs  dans  la  Mer  rouge  , 
19  t.  Scs  conjcéburcs  fur  les  anciens  Canaux  du 
Nil.  Scs  remarques  furies  Côtes  de  l'Egypte  , 
ibid.  Scs  Obfervations  fur  les  mœurs  & ulagcs 
des  Badvis  , 1 97.  Arrivée  de  fa  Flotte  à l’entrée 
du  Golfe  Arabique,  ibid.  Ses  obfcrvations  fur 
la  couleur  de  l’eau , 198  6*  fuiv.  Il  va  au  fe- 
cours  deDiu,  toi.  Sa  confiance  en  apprenant 
la  mort  de  fon  fils , 109.  Ses  exploits  dans  fa 
navigation.  Il  arrive  devant  Diu  , ibid.  Marche 
de  fes  troupes  , 110.  Elles  attaquent  les  Mores 
& les  forcent  dans  leur  Camp.  Les  Mores  re- 
gagnent l’avantage  , ibid.  Scs  troupes  furpren- 
ncnc  la  Ville  de  Diu  , m.  Elles  remportent 
une  viéloirc  complette.  Perce  des  deux  partis. 
Gloire  de  Caftro  & confiance  qu’on  a en  lui.  Il 
envoie  fes  mouftaches  pour  caution.  Il  rebâtie 
le  Château  de  Diu  , ibid.  Il  retourne  à Goa  ,111. 
Sou  encrée  triomphan.Cathcrinc  de  Portugal  fait 
en  peu  de  mots  fon  éloge.  Récomp.  qu'il  obtient 
de  la  Cour.  Sa  mortChréc.  & glorieufe.  Aétion 
remarquable, ibid.  Son  portraie  & fon  caraéiere, 
xi).  Cc  qu’il  eft  aux  Indes  Orientales  , ibid. 

Caftro  ( Lopc  Garcia  de  ) , huitième  Viecroi  du 
Pérou,  XIII.  511. 

Caftro  ( Dom  Pedre  de  ).  Hiftoire  de  ce  Portugais , 
IX.  j 8 f . Son  cara&ete  , ibid.  Il  livre  deux  Da- 
mes  Chrétiennes  à un  Prince  Mahomécan  , 58 6. 
Anarchie  qui  produit  de  grands  défordres  à 
Goa.  Arrivée  d’un  nouveau  Viecroi.  Il  fait  ar- 
rêter Dom  Pedre  de  Caftro , ibid.  Dom  Pedre 
mené  Prifonnicr  à Lifbonne  , <87  Faveur  qu’il 
y trouve.  Il  retourne  aux  Indes.  Vie  qu’il  y 
mené  , ibid.  Il  eft  arrêté  pour  la  féconde  fois , 
588.  Il  obtient  la  liberté  de  fervir.  Sa  fuite  d’une 
troificmc  Prifon.  Son  défefpoir  le  conduit  chez 
tes  Mahomérans  , ibid, . Un  François  nomme 
Tome  XVI , 
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Carre,  arrive  au  Vifapouren  même- te  ms  que 
lui,  589.  Récit  que  ce  Voyageur  fait  de  fa 
liaifon  avec  Dom  Pedre,  590.  Dom  Pedre  vi- 
fitc  Carré,  591.  Carré  pénètre  fon  caraélcrc. 
Leur  entretien  , ibid.  Confeil  de  Carre  à Dom 
Pedre,  59 x.  Dom  Pedre  donne  un  logement  â 
Carié,  394.  Il  tente  d'empoifonner  Carré,  jçf. 
Leurs  adieux  , ibid.  Cataftrophe  de  Dom  Pedre, 
S97.  Suite  de  l'Hiftoirc  des  deux  Dames  ven- 
dues par  Dom  Pedre,  399. 

Caftro  ( Pedro  Fernandez  de  ) , vingt-troifîemc  Yi- 
ccroi  du  Pérou  , XIII.  313* 

Caftro  ( Vacca  de  ) , Licentié  Efpagnol  , envoyé 
au  Pérou,  Se  pourquoi,  XIII.  no.  Son  Voya- 
ge, 118.  Ordres  qu'il  envoie,  110.  Son  arri- 
vée au  Pérou  , lu.  Il  fc  rend  au  Camp  d’Hol- 
guin  & d'Alvarado.  Il  rcfùfc  de  voir  Gonzalc 
Bizarre  , ibid.  Préparatifs  de  Caftro  à Los  Reyes, 
114.  Il  rejoint  (es  Généraux  à Xauxa  : Ses  for- 
ces, ibid.  Il  va  au  devant  de  Dom  Dieguc  Al- 
magro , 113.  Il  fait  fommer  ce  dernier  dete- 
connoîtrc  l'autorité  du  Roi.  Conduite  violente 
de  Dom  Dieguc.  Sa  réponfc  à Vacca  de  Caf- 
tro. Sentence  publique  que  Caftro  prononce  SC 
figne,  par  laquelle  Dom  Diegue  eft  déclaréer- 
bcllc  , ibid.  Les  deux  armées  s'approchent , 1x6. 
Bataille  de  Chupas.  Caftro  exhorte  fes  Soldats, 
ibid.  Porte  qu’il  occupe  , 117.  Difpofuion  des 
deux  armées  , ibid.  Faux  mouvement  oui  réuf- 
fit  mal  à Dom  Diegue,  it8.  L'aélion  s'engage. 
Mêlée  fanglante  , ibid.  La  viéloirc  fe  déclare 
pour  Caftro  , 1x9.  Fureur  extraordinaire  de  quel- 
ques Vaincus.  Dom  Diegue  fuit  vers  Cufco. 
Nombre  des  morts  , ibid.  Braves  Efpagnols  que 
Caftro  récompcnfc  , 130.  Funérailles  Se  fuppli- 
ccs  , ibid . Caftro  fuit  Dom  Diegue  à Cufco  * 
iji.  Il  lui  fait  trancher  la  tête  , [ibid.  Sage 
conduite  du  Gouverneur  CaftrO,  143.  Il  con- 
voque une  AlTcmblée , ibid.  Conduite  fage  de 
Vacca  de  Caftro,  14*.  Scs  Officiers  fc  décla- 
rent contre  Vêla  , ibid.  Il  eft  arreté  & mis  en 
prifon  , 147.  Il  eft  élargi , a la  Ville  pour  Pri- 
fon , Se  bientôt  apics  conduit  comme  Prifon- 
nier  fur  un  VaifTeau  ? 149*  Il  demeure  dans  les 
fers  fur  une  Côte , ibid.  Il  fc  fauve  avec  un 
VailTeau  deftiné  à un  Voyage  pour  l'Efpagnc  , 
i6x.  Punition  des  Complices  de  fi»  fuite  , ibid , 
Son  fort , 164.  Vaca  ou  Baca  de  Caftro  deuxie- 
me Viecroi  du  Pérou,  520. 
Caftro-Virrcynas,&  fon  Corrégimenc  ,XIII.  J09# 
Cat , Plante  , X.  304. 

Catabenan,  Etat  , IX.  40 3. 

Catable  , robe  de  femmes  , X.  501. 

Catagos  ( los  ) , voy.  Caragos  . Ile. 

Catalina  , Dame  Indienne , XII.  51.  Ses  inclina** 
lions  pour  un  jeune  Arragonois,  6$. 

Catamcz , Pays , XIII.  41. 

Catamnas , Ville  , IX.  460/ 

Catamont  , animal  fauyage , V.  78, 

Catan,  lie, IX.  37s. 
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Catindangan  , Rivière  , X.  184. 

Catanduancs,  Ile  , une  des  Philippines , X.  5771 
;8r.  ibid.  Ile  de  Catanduanes  , 38}  5c  384. 

Caundumas  , Cap  , XI.  164. 

Catanco,  Millionnaire,  VI.  360  & }6 1. 

Catanhirda  , Port , X.  366. 

Camarades , voy.  Cafeades. 

Cararocouy  , Seigneurie  & Fort  de  ce  nom  , XIV. 
6io.  Defetiption  du  Fore  de  Catarocoui  ,706. 

Cararvan  ( Côte  de  ),  X.  | V4-. 

Caca  y , ou  Kitay,  Empire,  VI.  579-  Ronce  de 
Tamis  au  Catay,  VII.  408.  Route  de  Kache- 
mir  au  Cacay,  409.  Eclaircillcmcns  fur  le  Ca- 
tay ,410.  Iaullc  opinion  fur  le  Chriftiauilme 
du  Catay , 411. 

Catbalogan,  Village,  X.  394. 

Cate,  petit  gâteau  ou  bignet  , VIII.  15  t.  Ceft 
aufli  une  forte  de  poids,  1 5 7. 

Cateba  , Bourgade  , XII.  11*. 

Catcchu , ou  Cachou,  X.  510. 

Catena-Giaimo,  nom  d’ur.e  Fete , IX.  570. 

Catcncur  ( Détroit  de  ) , IX  413. 

Catcrinilla , efpcce  de  Perroquets,  XII.  6x6. 

Catelby  .Voyageur , XV.  13 6.  Cric,  151  &fuiv. 

Cathalana  ' Bernard  ) , Religieux  , VII.  193. 

Catharinn  ( Donna),  nom  qu’une  PrincclFe prend, 
à fon  Baptême  , VIII.  181. 

Catherine,  Reine  de  Portugal , fait  en  peu  Je  mots 
l'éloge  de  Dom  Jean  de  Caftro  ,1.  ni.  Cachc- 
linc  ou  Katti  , Dame  de  race  Portugaife  ,111. 
191.  Promontoire  delà  Reine  Catherine , XI. 
86. 

Catherine  ( Sainte  ).  Pour  ce  qui  a rapport  à ce 
nom  , voy.  Catherine  ( Sainte  ) , Cap. 

Catherine  [ Sainte  ) , Cap  , &:  fa  découverte,  I. 

1 3.  Feinte  de  ccttains  Moines  au  fujee  du  corps 
de  .Sainte  Catherine,  190.  Cap  Sainte  Cathe- 
rine , une  des  extrémités  du  Royaume  de  Con- 
go , IV.  57 6,  Sign.  C c c c.  Baie  de  Sainte  Ca- 
therine , V.  lit.  Ile  Sainte  Carherine  au  Bre- 
fîl , XI.  93.  Obfcrvations  fur  File  Sainte  Ca- 
therine , 97.  Rafraîchillemcns  de  File,  98.  Del  - 
cription  de  cette  Ile  , i;S.  Scs  uroduélions  , 
1:9.  Eau  & climat  tic  Sainte  Catherine  , ibid. 
Pourquoi  cette  Ile  change  de  Gouvernement , 
110.  Ile  de  Saiutc  Catherine,  311.  Petit  Châ- 
teau de  Sainte  Catherine,  331.  Port  de  Sainte 
Catherine  . XII.  18.  Ile  Sainte  Catherine  , 107. 
Port  de  Sainte  Catherine,  XIII.  17. 

Catt , poids , voy • Katti.  . 

Canba  ( Terre  de  ) , XII.  1 19.  Roi  du  Pays,  Ibid. 

Catibe  , nom  de  Prêtres,  VIII.  no.  148. 

Caufa  , où  une  Pêcherie  de  Perles,  XI.  683. 

Catihotan  , Village  , IX.  401. 

Catochc  , Cap  , XL  6 1%. 

Caropa,  Plante  qui  produit  des  Papillons,  VIII 
37». 

Catt,  poids  des  Ind<*  , T.  37 6, 

Cattodéra,  Ville  & Rivière  de  ce  nom,  X.  60. 
Cauu  Schingao , arbnllcau , & fes  vcrtus.XI.  643* 
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Can  ( Riviere  de).,  XIV.  377. 

Caubar,  Royaume,  IX.  77. 

Cauealc  ( Mont  ) , Sz  Rivières  qui  en  defeendenr, 
Vfl.  401.  Chaîne  de  Montagnes  du  Caucafc  , 
433.  Kommé  nulli  MontTaurus,  X.  131. 

Cauf,  Air.iial  I lollandois  , XI.  190. 

Gaulas,  Ville  Royale,  VIII.  467. 

Caupanas  , Nation  de  Sculpteurs  , Xl Y.  13. 

Cauqtticura  , Province,  XIII.  TM- 

Cauragahing , Montagne  , Mil.  j 1 8. 

Caufatc,  Place,  VIII.  407. 

Cauflique , fameux  , X.  386. 

Cauxio  , Village  , XI.  490  , joo. 

Cavalarzc , cfpccc  d’ovation  , II.  f66. 

Cavalerie.  Revue  delà  Cavalerie  Nègre,  II.  309. 
Cavalerie  Ncgrc  , III.  19 1 & Juiv.  Cavalerie 
d’Ardra  , IV.  371.  Corps  de  Cavaliers  nommes 
Kafitans  , VII.  317.  Mutinerie  d’un  Corps  de 
Cavalerie  , 340.  Ils  font  chafiés  à coups  de 
Fouet.  C.hâtimcns  des  plus  coupables,  ibid.  La 
Cavalerie  Chinoilc  détachée  a la  pourfuitc  de 
l'Ennemi , 399.  Cavalerie  du  Tonquin  , IX.  96. 
Armes  de  ta  Cavalerie  Mogolc,  X.  133.  Ar- 
mes de  la  Cavalerie  Japonoïfc  , /68.  Comment 
la  Cavalerie  Royale  Efpagnote  defeend  dans 
une  Plaine , XIII.  119. 

Cavallcro  ( Piètre  ),  honoré  du  turc  d’Amiral  de 
la  Mer,  XII.  360.  Zeie  de  Pedro  Cavallcro , 

387. 

Cavalli , forre  de  ToilTons,  XI.  139.  Ce  PoilTon 
commun  à Timor,  134. 

Cavallo  , Poillun  , III.  xi 6.  Sa  Deferiprion,  14t. 
Montagne  nommée  Cabo  dcl  Cavallo  , XL. 

388. 

Cavallos  ( Puerto  de  ) , Port  de  Pile  de  Lancercy 
ta,  II.  147.  Ville  de  ce  nom,  XII.  301. 

Cavanc  , Bourg  , XIV.  114. 

Cavazzi  , Auteur,  V.  77. 

Cavc(  Antoine  ),  Ile  d‘,  XI.  133. 

Cave!  , Temple,  VIII.  /31. 

Cavclicr  ( Robert  ) Sieur  de  la  Salle,  voy.  Salle 
( Cavclicr  de  la  ). 

Cavclly  , PoiJlôn,  XIV.  113. 

Cavendi  , Village,  VIII.  4*3. 

Cavendisn,  Fort,  XV.  631. 

Cavernes  voy.  , Caves. 

Caves  : Cirerne  ou  Cave  de  File  de  Ténérifc,IT. 
139.  Caverne  Scpulchralc  , ibid.  Caves  des 
morts.  A quel  titre  un  Auteur  les  vifîte  , 160» 
Vue  ou  figure  de  la  Cave  fépulchralc  des 
Cuanchcs  ,161.  Ce  qu’on  y trouve.  Découverte 
d’une  Cave  & d’un  corps  yibid . Caves  des  Rois 
chsGuanchcs  toujours  inconnues  , 161.  Supplé- 
ment de  Scory  à ce  fujet , ibid.  Vafte  Caverne 
où  l’eau  tombe  avec  un  bruit  prodigieux,  III» 
134.  Cave  ou  Caverne  trouvée  dans  une  Ile  > 
V.  110.  Femmes  5c  enfans  trouvés  dans  une 
Caverne,  X 341.  Caverne  où  l’on  adore  un 
Dieu  , 300.  Caverne  furprename  , XII.  437» 
Yaftçs  Cavetutt,  XV.  603. 
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Cavcskan  : Cara&cre  vertueux  de  cc  Seigneur  Ma-  Caycté , Province  , XIV.  148. 

homécan  , IX.  389.  Cayiloma  ( Coriégimcnc  de  ) , XIII.  ju. 

Cavtana,  Ile  , XIV.  49.  Caylus  ( M.  de  ),  forme  un  de flein  , XV.  joj. 

Cavité,  Porc,  X.  jj8.  380,  Defeription  de  Ca-  Cité,  n*. 

vite,  388.  Caymancs  { los  ) , Iles.  voy.  Tortugas  ( las  ). 

Cavos  , Nation,  XIV.  13.  Caymans , ou  Crocodiles , qui  ne  nuifent  à per- 

Cawley , Voyageur , & fon  témoignage  , U.  3 £4.  fonne  , II.  585.  Caymans,  X.  41$.  Nommc's 

Marchandiles  que  cc  Capitaine  aebette  , 410.  autrement  Lagaros  , XII.  91.  Caymans  de  la 

Caxa  , voy.  Caxas.  Rivière  de  Guayaquil,  appelles  aufli  Lagartos, 

Caxamalca  , Province,  Xllt.  63.  Ville  de  cc  nom  , XIV.  ijo  Guerre  que  les  Oifeaux  Gallinazos 

64.  Corrégimeut  de  Caxamalca  , jotî.  font  i leurs  oeufs,  131.  Comment  ils  dépeu- 

Caxamarquilla  , ou  Patas,  fit  fon  Corrégiment,  plcnc  les  Rivietes  ibid.  Voracité  de  ces  ani- 

XIII.  J07.  maux,  131.  Caymans  d’une  grofleur  piodigicufc 

Caxas  , monnoic  , VIII.  110.  Nommée  auffi  Pitil , Se  leur  propriété  , iji. 

148  Son  oiiginc  à Banram  , ibid.  Ce  qu’on  ap-  Caymiro , arbre  , XH.  133. 
pelle  Mines  de  Caxa , XIII.  393.  Caymitz,  Rivière,  XIII.  141. 

Caxa-Tambo  , Se  fon  Corrégi ment  , XI  I.  foi.  Cayoacan,  Principauté  , XI.  *41. 

Caxones  ( los  ) , Montagne  de.  XI.  317.  Cayonne  , lieu  ou  un  Herraite  s’établit . XV.  43  6. 

Caxumba  , ou  Flors  , racine  & fon  ufage  , VIII.  Cayos  , Keys  , ou  Clés  , petites  lies , XII.  437. 

133.  Cette  même  «bogue,  cirée,  XL  67  3.  Cayouc  , Canton,  XV.  37  6. 

Cayacoa  , Souverain,  dont  la  Veuve  cmbralfc  le  Cayoucs,  ou  Cayes,  Iles,  XV  <*H  Se  6]6. 

Chtilhani'mc , XII.  109.  Cazabi,  Pain  fait  dune  Plante,  XII.  60. 

Cayambe  ( Temple  de  ),  XIII.  579.  Bourg  de  C.iza  la  Polvora  , ou  Forte -dos- Moinhos , Fore 
Cayambé  , 397.  XI.  11;. 

Cayambura  ( Montagne  de  ) , XIII.  797.  Cazal  ( Antoine  dcl  ) , Religieux  Portugais , paroîc 

Cayamburo  (Montagne  de) , XIII.  jtfo.  Elle  donne  à la  tête  des  rangs  un  Crucifix  à la  main,  I. 

naifTance  à pluficurs  Rivières,  604.  110.  Il  marche  devant  Dom  Jean  de  Caftro , 

Cayapia , hetbe,  fit  fa  vertu,  XIV.  ju.  à l’entrée  triomphante  de  celui-ci  dans  Goa, 

Cayari , Rivicre,  XIV.  17.  portant  le  meme  Crucifix  , m. 

Cayas  , Ville»  11.147*  Cazanata,  Cardinal  Italien , IX.  xi;. 

Cayder,  ou  Kader  ( Béni  ),  branche  d’une  Maifon  , Cazernes  pour  les  Soldats,  VII.  618  Réception 
X.  joo.  qu’ils  font  à l’Empereur,  ibd. 

Caye,  Seigneur  Nègre,  II.  494.  Caye,  terme  de  Ccbcrcc  ( M.  de) , Envoyé  du  Roi  de  France  à la 
Marine,  XII.  107.  Cour  de  Siam  , IX.  17*.  voy.  Loubcrc  ( M. 

Cayenne,  Ile,  II.  449»  Un  VailTcau  François  y delà). 

arrive  , III.  47  3.  Ile  de  Cayenne  , XI.  54.  Carte  Cebu  , Ile.  voy.  Sibu. 

de  cette  Ile  , ibid.  Sa  defeription  , 33.  Son  Cécile,  Cap  , fie  par  qui  ainfi  nommé  , XIV.  361. 
Commerce  , 3 6.  Ses  produirions.  Man  de  la  Cccilia  ( Pierre  Marrin  de  ),  Efpagnol , XIII.  151. 
Viltc  & du  Fore  de  U Cayenne  , ibid.  Son  Gou-  Cédrat , fruit , XIII.  401. 
vernement  , 57.  Habillement  des  Habitans.  Leur  Ccdic  , arbre  , II.  170.  Cèdres  qui  ornent  les  bords 
induilric.  Quelques-uns  de  leurs  ufages  , ibid . d’une  Rivière  , V.  71.  Bois  confondu  mal-à-  prq- 

Lcur  Religion,  f8.  Etrange  rcfpcél  qu’ils  mar-  pos  avec  le  Cedre,  VI.  478-  Les  Salles  d’Au- 
quent  à leurs  Vieillards.  Autre  defeription  de  dicnccs  de  l’Empereur  du  Japon  bâties  de  bois 

I Ile.  D’où  elle  tire  fon  nom  , ibid.  Création  de  Cedre  , X.  313.  F.fpccc  de  Cedtes , XII. 

fore  finguliere  des  Capitaines  des  Peuples  voi-  Su.  Cèdres  de  l’Iflhmc  de  l’Amérique,  XIV. 

fins  Ile  I Ile  , 59.  Epreuve  fans  exemple  pour  103. 

cette  création  , 60.  Ces  épreuves  finifïlnr  encore  Ccibo  , ou  Lcibo  , arbre  Se  laine  qu’il  produit , 
plus  fingulierement , ibid.  Autre  condition  pour  XIV.  119. 

les  grands  Capitaines  , 61.  Méthode  aulîi  écran-  CeiJaon  , nom  d’un  vent , V’II.  1 fo. 
ge  pour  la  création  de  leurs  Piaics  ou  Mede-  Ceinture  militaire.  V.  97.  Pratique  d’une  ccin- 
cins.  Simples  d’une  vertu  admirable  dans  le  ture  jaune  à la  Chine  , 491.  Mandarin  humilie 

Pays  , ibid.  Obfervations  fur  l'Uc  Se  la  Ville  de  par  cette  ceinture.  A qui  appaitient  le  droit  de 

Cayenne,  XIV.  $80.  Pertes  arrivées  à Elle  , la  porter,  ibid. 

;8i.  Son  Commerce  , 381.  Ses  propriétés,  ibid.  Cciam  , Ile  , XL  14).  Oifeaux  finguliers  de  cette 
Verdcla  Cayenne  appcllé  Makaque,  *8<.  CafFé  Ile  , 144. 

de  cette  Colonie , ibid.  Son  Cacao  , fon  Cotton  Celcbcs  , les  découvertes  par  les  Portugais,  I. 

Se  fa  Pitte  , 384.  Iles  voi  fines  de  la  Cayenne  , 118.  Dangereux  partage  de  la  Pointe  Sud- Oueft 

ibid.  de  ces  Iles  , 41 1.  Diftance  des  CelcScs  Se  des 

Cavero,  Gouverneur  Hollandois,  VI.  63.  Nolfafcrcs , 481.  Détroit  de  i’Ilc  Celcbcs  . II. 

Cayes,  ou  Cayques,  Iles,  XV.  6 35  141.  Cette  dernière  Ile  nommée  auiîi  Macalfar , 

r l) 


Digitized  by  Google 


,3i  TABLEDES 

IX.  84.  voy,  Macalfar. 

Cclfius  , Autonome  Suédois  , XIII.  616.  Cité, 
XV.  $jo.. 

Ccmpoalxochitl  , ou  Clavcllinas  de  las  Indus  , 
fleur,  XII.  (1).  Herbe  de  meme  nom,  ibid. 

Ccncguctas  , XIII.  49}. 

Cènes  ( Jean  de  ) , Millionnaire  Jefuite , VIII. 
*!»• 

Cenis  , ou  Aflcnis,  Nation  Indienne  , XIV.  617. 
Ces  Indiens  different  de  cous  ceux  de  la  Floride  , 
ibid. 

Ceno(  Dom  Diego  de  ) . Portugais,  fait  la  dé- 
couverte du  Royaume  de  Congo , IV.  6 14. 

Cenomonas , Nation , XIV.  1 j. 

Centeno  , Efpagnol , 8c  fa  retraite,  XIII.  1*9.  Ce 
Capitaine  , nommé  Diegue  Centeno  , iji.  Il 
fort  de  fa  caverne  , 100.  Comment  il  s'empare 
de  Cufco  , loi.  Il  renouvelle  un  ftratageme 
Carthaginois,  ibid.  Sa  jonftion  avec  Mendoze , 
108.  Przarre  entreprend  de  le  gagner,  109.  Ré- 
ponfe  de  Centeno  , ibid.  Sa  maladie  , 110.  Les 
deux  armées  s’approchent  , i»i.  Combat  fan- 
lant  , ibid.  Pizartc  cft  vainqueur,  an.  Perte 
es  deux  Purtis , ibid.  Mcfurc  de  la  Gafea  apres 
la  défaite,  114.  Centeno  joint  l'armée  de  la 
Gafea  , ai  5.  Cité  , 119 , 11?  Sa  mort,  n8. 

Ccncipe  , & Centipedes , Infeétes  , voy.  Mille- 
pedes. 

Centry  , Ile  , XV.  194. 

Cepeda  , Licentié  , va  au  Pérou  en  qualité  d’Au- 
ditcur  , XIII.  144.  Cité,  1*46»  fuiv.  197  & 
fuïv.  m,  119.  Il; parte  dans  l'armée  Royale, 110. 

Ceperou  , Pointe  , ou  un  Fort  bâti,  XI.  58. 

Cepra  , Rivière,  X.  19$. 

Ccrambau  , Ile  ,XI.  17 f. 

Ccran  , ou  Ccram  , Ile,  VIII.  567.  Sujets  des 
Hoîlandois  dans  111e  de  Ccram  , $68.  Forces 
du  Roi  de  Temate  dans  la  meme  lie  , ibid. 

Ccraftc  , ou  Serpent  cornu,  IV.  iji.  Ccraftes, 
ou  Serpent  cornu,  V.  I98.  Sa  figure  , 100. 

Ccrar , Ville  de  France,  IV.  yxy. 

Cerbera  , nom  que  les  François  donnent  à l’Ilc  de 
Scherbro  , III.  569. 

Cerdo  , Animal , XIV.  114. 

Cérémonies.  Celle  de  l’Audience  du  Samorin  de 
Calécut  , & vue  , ou  fignre  , de  cette  cé- 
rémonie , II.  38  & fuiv.  Cérémonie  fupcrfti- 
tieufe  des  Mores,  $6.  Circonftances  de  la  cé- 
rémonie de  l’Audience  du  Roi  de  Coebin  , 63. 
Cérémonie  du  Baptême  dans  un  Canton  dlr- 
landc  , 308.  Cérémunic  d’Achin  , $7;.  Céré- 
monies Religieufes  touchant  le  Mettre  , $7 6. 
Cérémonies  de  l'Audience  du  Roi  d'Achin  , $89 
& Juiv.  Celle  de  la.  Circoncision  du  Roi  de  Ban- 
tam  , 8c  vue  ou  figure  de  cette  cérémo- 
nie, 4$  8 & fuiv.  Ceremonie  des  parfums  , IL 
1 3 ? 6»  fuiv.  Cérémonie  barbare  aux  Iles  Ca- 
naries, 119  6*  Juiv.  Celle  du  Baptême  de  Mer, 
4fj.  Cérémonies  d’un  Marbut,469.  Cérémo- 
nies de  l'Audience  de  l'Empereur  de  Billao  , 
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j 60.  Celles  du  Sacrifice  de  cet  Empereur  fait 
à fes  Dieux,  J61.  Cérémonie  bizare  d'un  Nc- 
gre,  37 6.  Cérémonies  funèbres  communes  aux 
Portugais  5c  aux  Nègres  , $89.  Cérémonies 
pour  mettre  les  Ar.glois  en  pofl'cllion  d'un  Pays  , 
III.  4).  Cérémonie  de  la  Circoncifion  d'un  jeune 
Nègre  , 44  & fuiv.  Cérémonie  des  Nègres  à la 
vue  du  Mont  Arfchill , 60  8c  6t.  Cérémonies 
des  Nègres  dans  leurs  prières  8c  fa  orifices,  108 
O fuiv.  V8c  , en  taille-douce  , de  la  cérémonie 
que  les  Negres  emploient  dans  leurs  circonci- 
rons, ni.  Cérémonies  funèbres  à Sierra- Lco- 
na  , 138.  Des  mariages  chez  les  KTinois  , 419. 
Celles  dont  les  memes  Negres  font  ufage  dans 
leurs  funérailles  , 43  f.  La  cérémonie  du  Tokké 
quelquefois  fanglantc  , 437.  Cérémonie  poui  la 
création  de  la  Noblellc  d'Ittini,  441.  Cérémo- 
nie de  l’Atti-ho , 431.  Cérémonie  des  Pirates 
pour  nommer  leur  Vailïcau,  361.  Cérémonie 
des  Negres  pour  nommer  leurs  Enfans  , 3936* 
fuiv.  Cérémonies  de  la  fépulture,  399.  CrrconC- 
tanccs  d'une  funefte  ceremonie  pratiquée  au 
Pays  de  Seftos,  (n  b fuiv.  Cérémonies  à la 
nailfance  des  Enfans  Negres,  IV.  115.  Celles 
que  les  Rois  8c  Princes  Negres  obfcivcnt  dans 
leurs  vifites  , 1 14.  Cérémonies  fuperftiticufcs  , 
148.  Cérémonies  des  Femmes  Negres  après  les 
funérailles,  149.  Defeription  de  ces  cérémonies , 
ibid.  Cérémonies  funèbres  du  Cap  Corfe  ,131. 
Cérémonies  des  Negres  pour  châtier  le  diable  , 
I37.  Pour  avoir  de  la  pluie,  161.  Celles  des 
grands  jours  de  fêtes,  1 <9.  Celles  de  la  créa- 
tion des  Cabafehirs  ou  Kabafehirs  , 176.  Céré- 
monies pour  la  Nobtette  qui  s’achcttc  , 178  6* 
fuiv.  Simplicité  des  cérémonies  de  la  Succettîoa 
au  Royaume  de  Fétu,  1 81. Cérémonies  des  fet- 
mens  à Fétu,  19 1.  Cérémonies  des  vifites  au 
Pays  de  Juida,  183.  Cérémonie  du  couronne- 
ment du  Roi  de  Juida,  3 18.  Cérémonies  avec 
lcfquelles  le  Fils  du  Roi  d'Ardra  reçoit  le  fleur 
d’Eibéc  , 363.  Cérémonies  religieufes  , 378. 
Sign.  Dddd.  Cérémonies  funèbres  du  Pays  de 
Loango  , 391.  Celles  que  les  Rois  de  Loango 
ob fervent  pour  accorder  de  la  pluie  à leurs  fu- 
jecs  , 39 y.  Cérémonies  terribles,  604  8c  6o$. 
Celle  d’un  renouvellement  d’hommage*,  61 1. 
Cérémonie  immodefte  , 641.  Cérémonies  des 
funérailles  à Congo,  644.  Cérémonies  extrava- 
gantes 8c  infâmes  , ibid.  Cérémonies  du  cou- 
ronnement des  Rois  de  Congo,  V.  3 8c  6.  Cel- 
les des  fêtes  Hortentotes  , 154.  Ridicule 
cérémonie  , 1 37.  Cérémonie  d'un  mariage 
8c  fa  figure  , 158.  Celle  d'ôter  un  tclliculc 
aux  Garçons,  J 61.  Celle  qui  fuit  un  enter- 
rement 1 66.  Cérémonie  de  faire  palier  les 
Bettiaux  par  le  feu  , 169.  Cérémonies  en  ufage 
à la  Chine  , pour  la  réception  des  Aminlladcurs,. 
168  6» Juiv.  Celle  à laquelle  on  cfl  oblige  de 
fc  foumertre  pour  rendre  hommage  au  Trône 
<ic  la  Chine  , 171.  CirconAanccs  d’une  cciémty 
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nie , § i j & 31 6.  Cérémonies  humiliantes , JJ  y. 
Cérémonies  obfervécs  par  les  Grands  de  la  Cour 
de  Peking  , 3 y 6.  Cérémonies  d’un  feftin  que 
l'Empereur  de  la  Chine  donne  à un  Anibaua- 
deur  Hollandois,  Se  variété  des  fcrviccs  , )6o. 
Difficultés  pour  le  cérémonial  d'un  Ambafia* 
deur  , 417.  Cérémonie  pour  s'informer  de  la 
fanté  de  l’Empereur  de  la  Chine  , 4 66.  Incom- 
modité des  ceiémonics  Chinoifes  , 484.  Céré- 
monie de  l’entrée  à l'audience  de  l’Empereur 
de  la  Chine  , 490.  Cérémonies  des  feftins  que 
l’Empereur  de  la  Chine  donne  à un  Ambaifa- 
deur  de  Ruffic  , 509  & J 10.  Circonftances  de 
la  cérémonie  d’une  Audience  de  congé , 5 1 y. 
Cérémonies  qu’on  fait  obferver  à des  Envoyés , 
519.  Sa  Majefté  Chinoife  explique  fes  fenti- 
mens  fur  les  cérémonies  , 551.  Cérémonie  fin- 
gulicrc  du  couronnement  des  Empereurs  de  la 
Chine  , VI.  54.  Ancien  livre  du  cérémonial  Chi- 
nois , 119.  Rigueur  du  cérémonial  Chinois , 
Ho.  Tribunal  des  cérémonies,  ibid.  Cérémo- 
nies qui  précèdent  le  feftin , i)6.  Cérémonies 
dune  fête  du  foir  , 140.  Cérémonies  des  maria- 
ges Chinois  , 14)  b fuiv . Origine  des  cérémo- 
nies mortuaires  des  Chinois  , 149.  Premières 
cérémonies  qui  s’obfervent  à la  mort  d’un  Chi- 
nois , if  O.  Cérémonies  des  enterre  mens  , iyj. 
Cérémonies  obfervécs  aux  funérailles  d’un  Piin- 
cc  Chinois,  154.  Deux  autres  cérémonies  mor- 
tuaires , 1 f 6.  Seconde  cérémonie  annuelle , 1 57. 
Cérémonie  fîngulierc  de  la  fête  des  Lanternes , 
161.  Celles  qui  fuivent  l'élcdion  des  Syen  , ou 
Sycn-tfays , 190.  Circonftanccs  d’une  cérémo- 
nie pour  l’agriculture,  19c.  Cérémonies  en 
ufage  à la  Chine  pour  Pobfirvation  des  Eclip- 
fcs,i67.  Cérémonies  en  ufage  parmi  les  Juifs 
Chinois  , ) y6.  Cérémonies  obfervécs  pour  le 
choix  d’une  Impératrice  de  la  Chine  , $87.  Cé- 
rémonies obfcrvées  au  départ  d’un  Gouverneur , 
410.  Cérémonie  pour  Panniverfaire  de  la  naif- 
fancc  d’un  Gouverneur , 4*  *,  Cérémonic’diftin- 
guée  , ibid.  Cérémonies  des  jours  de  fête  des  Kal- 
kas  , 596.  Cérémonie  pour  Pinllallation  d'un 
Empereur  Tartare,  VU.  xfj.  Cérémonies  incon- 
nues à des  Envoyés,  iSor.  Cérémonies  des  fef- 
tins Tartarcs  , 301.  Circonllances  d’une  céré- 
monie , j 8).  Cérémonies  qui  fe  font  dans  un 
Temple  de  Lamas , 454.  Cérémonies  du  premier 
jour  de  l’an  jij.  Importance  <lc  la  cérémonie 
des  battemens  de  tête  , 514.  Cérémonies  d’un 
convoi  8c  fépulturc  des  cendres  d’un  Seigneur 
Chinois,  518  6*  fuiv.  Habit  de  cérémonie  de 
l’Empereur  de  la  Chine,  y 3 6.  Cérémonie  de 
l’hommage  qu'on  rend  a l’Empereur  de  la  Chi- 
ne , jj7.  Cérémonies  des  Mariages  à 111c  de 
Java  , VIII.  14).  Celles  de  la  réception  d’un 
grand  Seigneur  dans  une  Ile  , iro.  Cérémonie  de 
£1  circoncilion  dans  Plie  de  Madagafear  , 601. 
Cérémonies  dans  les  vifiics,IX.  101.  Cérémo- 
nies empruntées  de  la  Chine  , H j.  Cérémonies 


fingulicrcs , 1 1 6.  Cérémonie  funèbre  d’un  Tala- 
poin  , 147.  Reglement  pour  les  cérémonie  d’uno 
AmbalTadc,  16).  Cérémonie  des  Sceaux  Siamois, 
lc8. Cérémonie  de  l'audience  que  le  Pape  donne  à 
un.Mandarin  Siamois,!  1 1. Cérémonie  de  laver  les 
perfonnes  qu’on  refpcélc , 191.  Céiémonics  de 
l'entrée  d'un  AmbaHadcur,  464.  Celles  de  fa  ré- 
ception, 467. Cérémonie  de  pefer  l’Empereur  Mo* 
gol,X.  yc.Cérémon.  d’une  Scélc  pour  leurs  morts* 
X76.  Cérémonie  qui  allujettit  les  femmes  à fer- 
vir , 467.  Cérémonies  obfervccs  lorfqun  le  Roi 
d’Arrakan  fe  fait  voir  à fes  fujets,  XI.  181.  Cé- 
rémonies des  mariages  dans  Pile  de  Java  , 3 ix 
6*  fuiv.  Celles  des  fetes  des  Malabares , 449. 
Cérémonies  obfcurcs  des  Indiens  , XII.  143. 
Cérémonies  de  la  marche  des  Députés  du  Séna  t 
de  Tlafcala , 30 y.  Cérémonies  oblcrvées  dans 
la  réception  des  Chevaliers  Mexiquains,  5)7. 
Celles  qui  accompagnent  des  facnficcs humains, 
f4f.  Cérémonies  des  Mariages  à Tierra-Firme, 

XIII.  191.  Planche  , ou  vue  de  la  cérémonie  du 
mariage  des  Incas  du  Pérou,  f 1 1.  Cérémonies 
de  la  réception  des  Viccrois  au  Pérou  , y 61. 
Celles  des  fetes  Péruviennes.  569.  Cérémonie 
Indienne  , XIV.  y 10.  Cérémonie  de  l’adoption 
d'un  Efclave , ou  Prifonnicr  de  guerre  , XV.  jy. 

Cerf  ( Sieur  le  ) , commande  un  Bâtiment  François  , 
H-  Sif* 

Cerfeuil  du  Canada , XV.  144. 

Cerfs,  & Biches  , manière  dont  les  Nègres  let 
tuent , III,  191.  Cerfs  du  Pays  de  la  côte  d’Or  , 
IV.  1)4.  Piverfes  cfpcccs  de  Cerfs.  Cerf  char- 
mant, ibid.  Ils  ne  peuvent  être  tranfportés, 
»3f . Rois  des  Cerfs  , ibid.  Cerf  volant,  Divini- 
té du  Pays  des  Hottentots  , V.  174.  Cerfs  du 
Cap  de  3onnc  - Efpérance  , 1 9 y.  Ccrfvolans 
d’or,  199.  Nerfs  des  Cerfs,  mets  le  plus  re- 
cherché des  Chinois , VI.  141.  Petits  Cerfs  de 
Yun-nan  , 491.  Cerfs  du  Pays  des  Mongols, 
603.  C ha  fie  du  Cerf,  VIII.  11.  Cerf-volant  de 
Siam  , IX.  177.  Biches  de  la  groffeur  d’un  Liè- 
vre ,Xl.  601.  Cerfs  du  Mexique,  ou  Nouvelle 
Efpagne , XII.  6)y.  Trois  cfpcccs  de  Cerfs, 

XIV.  iyi.  Rivière  du  Cerf,  6/6. 

Ccrillac  ( Comte  de  ) , achète  Plie  de  la  Grenade  r 

XV.  f)j.  Il  la  revend  , 534.  Cité,  f 3 6. 

Ccri fiers  rares  en  Afrique,  III.  7 9.  Ccrificr  fau- 

vage , & fon  fruic , 169.  Ccrificr  noir  de  1» 
Floride  , XV.  144. 

Cet  mer  (Henri  J,  Millionnaire  , & fa  mort  , 
III.  401. 

Ccrmcno  , Commandant  d’Arquebufiers , XUI^ 

TfO  , 16  I. 

Cerna  (la).  Habitant  d*Arequipa  , s’empare  d'un* 
Vailleau  , XIII.  149.  Officier  Efpagnol  de  ce 
nom  , 119. 

Cerna(Michcl  de  la).  Capitaine  Efpagnol. XIII.  104*. 

Cerron  ( Michel),  Caftillan,  placé  Gouverneur 
d’une  Ile  , cft  renvoyé  prifonnicr  en  Efpaguc* 
XII.  15p.  Cité,  175,, 
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O-rro-vcrde  , Montagne,  XIII.  411. 

Certaine  ( M.  le  Chevalier  de  ) , commande  un 
Vaillcau  François  , VIII.  637. 

Cciu,  Père  Jéfuiec,  arreté  fit  remis  en  liberté, 
V.  JJ7.  Ciré,  & <40.  * 

Cervantes  ( Lconcl  de  ) , Commandeur  Cartillan  , 
va  s’établir  au  Mexique  avec  fa  Famille,  XII. 
417- 

Cervanrs  ( Gonçalo  Gômez  de  ),  Ennemi  déclaré 
des  Colomba,  XII.  107. 

Cervi-Caprar,  animaux  fauvages  , X.  39. 

Cefar,  Fleuve,  XIV.  409. 

Cefarée  , Ville,  VII.  1 96.  Témoignage  du  Pere 
Feuillée  Jcluite  fur  le  Pays  fit  la  République 
des  Ccfarccns  , XIV.  81.  Céfaréens  , Peuple  for- 
mé d’F.fpagnols , 8?. 

Ccfiri  » Bnrnabicc  , fit  Ton  avanrorc , V.  ç 45.  Ce  P. 
cité  fous  le  nom  de  Cefari , 547.  {48. 

Cefati  , Pere  Barnabirc  , voy.  Cefari. 

Celi  { M.  de  ) , voy.  Cefy. 

Cesky,  Jéfuicc  Millionnaire  Allemand  , IX.  8<î. 

Cely  , ou  Celi  ( M.  de  ) , Amballadcur  de  France 
à la  Porte  , X.  1 18.  1 30. 

Cccerach  , ou  Doradrtlc  , arbre  ou  Plante,  & ver- 
tus de  fa  feuille  » XIV.  177  fit  178. 

Ccurawaths , Peuples  , & leur  Scéte,  X.  iéj.  Pre- 
rrife  accordée  aux  femmes  dans  ccitc  Scélc  , 
1^4- 

Ccu:a  , Ville,  prife  par  les  Portugais,  I.  3. Cette 
Ville  fecourue  par  Dom  Jean  de  Callro  joint 
aux  Elpagnols  , 1 66.  Sa  réduction  par  le  Prince 
Henri  de  Portugal  , II.  179.  Long  liège  de 
Ccuca  , XI.  x x 4- 

Cevadilla  , ou  Quimihpath  & Yeuinpatli,  herbe 
fingulicre , fit  vertus  de  fa  graine  , XII.  6xj. 

Ccyba  , ou  Zcybo , grand  arbre  , XII.  6 19. 

Ccylan,  Ile  : Ùn  Vailfcau  de  Ceylan  pris  par  les 
Portugais  , I.  6 1.  Cette  Ile  féconde  en  Candie 
& en  rubis  , 8{.  Sa  découverte  par  un  Portu- 
gais nommé  Lorenzo  , 91.  Commerce  que  les 
Portugais  y font,  113.  Scs  différens  noms , fie 
fa  polition.  Neuf  Royaumes  dans  cette  Ile  » 
ibid.  Erreur  des  Cartes  fur  File  de  Ccylan  ,11. 
$9.  Pointe  de  Galle  dans  cette  Ile  , ibid.  Deux 
Fortcrclfcs  Portugal fes  dans  Plie  de  Ccylan, 
VIII. 119.  Jugem.  d’un  Auteur  fur  cette  Ile,  437. 
Monnoic  du  Pays.  Qualités  des  Fléphans , ibid. 
Accident  qui  y conduit  un  Capitaine  Anglois , 
491.  Ce  que  ce  Capitaine  8c  fon  Equ-page  y 
fouffrent,  49*.  b fuiv.  Le  Roidc  Ccylan  ac- 
corde la  liberté  à des  Captifs  Anglois  & change 
de  réfolution  , joi.  Révolte  de  les  Sujets , 303. 
Le  Roi  de  Ccylan  prend  un  Fort  Hollandois. 
Ordre  étrange  de  ce  Prince  aux  Habitans  d’une 
Ville  , ibid.  Infulaircs  qui  ne  dépendent  ni  du 
Roi  ni  des  Hollandois  , 507.  Hollandois  pri- 
fonniers  Captifs  dans  Pile  de  Ccylan  , {ti.  Plu- 
ficurs  François  y font  aufli  retenus  en  Captivi- 
té, fie  à quelle  occalion  , Ji}  Defeription  de 
Pile  de  Ceylan,  ji 6.  Grandeur  de  Pile  fie  fa 


MATIERES, 
forme.  Divifion  des  Pays  intérietlfs.  Carte  de 
Pile  , ibid.  Provinces  du  Nord  & de  l’Eft,  317. 
Provinces  de  POueft.  Qualités  du  Pays , ibid. 
Etrange  variété  du  climat  dans  un  petit  cfpacc  , 
fis.  Vertiges  d’anciennes  Villes,  {19.  Viile  ou 
le  Roi  tient  fa  Cour  , ibid.  Bourgs  fie  Villa- 
ges , f îo.  Antiquités.  Sel  de  Plie  , ibid»  Palais 
du  Roi,  yit.  Maifons  communes.  Maifons des 
Seigneurs.  Deux  fortes  de  Nations,  ibid.  Ha- 
billement des  Habitans,  fax.  Habillement  des 
Nobles,  313.  Parure  des  femmes.  Mariage  bor- 
né aux  perfonnes  de  meme  ordre  , ibid.  Haute 
Noble  Ifc  , {14.  Les  Blancs  compris  dans  ce 
nombre.  Diftinélion  de  certains  Art i fans , ibid. 
L'ordre  en  parole  pris  de  leur  néccflîté  , 313. 
Autres  Profcllions  , ibid.  Dernier  degré  du  Peu- 
ple , {i 6.  Efclaves.  Efpccc  d’hommes  fore  fin- 
gulicrc  , ibid.  Errange  punition  des  femmes  de 
qualité,  {17.  Grands  Officiers,  318.  Cours  de 
Jufticc.  Noms  d’honneur.  Fortunes  incertaines. 
Forces  d:i  Royaume  , ibid.  Méfhodc  militaire 
du  Pays  , ji 9.  Religion  de  Pile  , t 30.  Temples 
fie  Prêtres.  Idoles.  Trois  fortes  de  Prêtres.  Plan- 
che des  figures  du  Roi  de  Candv  dans  Plie  de 
Ccylan  fie  du  Grand  Prêtre  des  Chingulais,  ibid . 
Témoignage  fur  les  Diables  de  Ccylan,  y 31. 
Remarques  fur  ce  dernier  article,  y 31.  Prix 
des  denrées  de  Hic  , 534.  Langue  de  Ceylan  , 
ibid.  Loix  de  1 Ile , pt.  Planche  ou  vue  delà 
manictc  donc  les  Chingulais  brûlent  leurs  morts, 
p 6.  Autre  planche  ou  vue  des  fupplices  de 
Ceylan  , 537.  Rigueur  des  fupplices  fie  cruauté 
des  Rois  , ibid.  Origine  d’un  de  ces  Princes 
fie  fon  caraélcre  , y 3 8.  Un  Auteur  exeufe  fa 
cruauté.  Hirtoire  naturelle  de  Plie  de  Ceylan  , 
ibid.  6*  fuiv.  Rapport  de  Braems  fur  ccrtc 
Ile  , 549.  Herbes  Européennes  tranfplancécs 
à Ceylan  , 344.  Planche  ou  figures  de 
diverfes  efpeccs  de  Singes  de  Pile  de  Ceylan  , 
f 4 y . Animaux  de  Pile  , ibid.  & fuiv.  Oi- 
féaux  de  Pile , {47.  Serpens  , 348.  Minéraux 
de  Pile,  349.  Cette  Ile  produit  de  la  Canelle 
abondamment  , ibid.  Les  François  veulent  s'é- 
tablir dans  l'Ile  de  Ceylan  , 6 3 1.  Fondemens  de 
ce  projet  , ibid.  Les  Hollandois  ne  polTcdcnt 
rien  ju  rtc  ment  dans  cette  Ile , 634.  Donation 
du  Poi  de  Ccylan  en  faveur  des  François,  638. 
Sort  d’un  Prince  de  Ccylan  Prifonnier  des  Hol- 
landois , IX.  tf 

Cha  , nom  que  les  Chinois  donnent  au  Thé , V, 
397.  Sorte  d'étoffe  appclléc  Cha.  VI.  114. 

Chaal , Ville  , I.  141. 

Cha- Bander,  voy.  Ban  1er  ( Scha  ). 

Chaban-pulak  , lieu,  VIL  39 1. 

Chabaquai , lieu  où  il  y a des  Mines,  IX.  41 1. 

Chabar , Général  Mongol , VIII.  98. 

Chaberis,  grande  Rivière,  IX.  63. 

Chabert  ( M.  ) , XI.  97- 

Chabot  ( Philippe  de  ) , Amiral  François , XIII, 
*7. 
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Chabras  , Port , H.  148. 

Chablis,  Poifibn  , 111.  411. 

Chacao  , Port  & Ville , XMI  409- 

Chacarc  , ouChacarite  , ce  que  c’crt  , XIII  yyt. 

Chaca-Yncac  , Jurifdiélion  , XIII.  5 79. 

Chace,  Place  , XV.  6ot. 

Chachapoyas  , Pays , XIII.  89.197.  Corrégiment 
«le  Chachapoyas , 306.  Rivière  «le  Chachapoyas. 
XIV.  16. 

Chachcu-fu  :EgIife  Chrétienne  en  ce  lieu  , V.  4*8. 
fi  9-  Ville  île  Cha-chcu  fu  , VI.  96.  Sa  fitua- 
tion  & production  de  Ton  dildriél  ,98. 

Cha-chi  gni , grand  Poillon  , VIII.  45. 

Cha-chi-i,  Rivière  , VI.  *03. 

Cha-chin,  Place,  VII.  tfn. 

Cha  ching,  petite  Ville  , VIII.  1. 

Cha-chuia  , Printc  Mogol , X iif. 

Chaco  , grande  Province  , XIV.  70.  Beauté  «lu 
Pa)S,  ibid.  Rivières  qui  Parrofent  ,7*»  Autres 
Rivières  Se  leurs  propriétés  , 71.  Ufages  Se  ca- 
ractère des  Habitans  du  Chaco  ,73.  Deux  Na- 
tions extrêmement  fingulicrcs,  74.  Air  terrible 
des  Indiens  du  Chaco  , tbid.  Stratagèmes  de  ces 
Peuples  , 7 j.  Leur  fureur  dans  les  combats. 
Leurs  armes.  Danger  de  leurs  blelTurcs.  Ils  font 
cxcellcns  Cavaliers.  Leurs  femmes  , ibid.  Leurs 
fcpultures  , 76.  Arbres  du  Chaco,  153.  Ses  ani- 
maux , tbid.  Scs  Oifeatix  , if  j. 

Cbacomas,  Ville,  IX.  6 y. 

Chacota  ( An(c  de  ) , XIII.  4P» 

Chae  , endroit  entre  deux  Rivières,  I.  118. 

Ctufaranga  , Ville  , VII.  41t. 

Ch  affale , Chef  de  Banicrc  , VI.  390. 

Chafouin,  ou  Pôle  cat , animal,  III.  19  f. 

Chagatay  ou  Chagathay  , Prince  , voy.  Jagatay. 

Cha  gehan , Prince,  IX.  y60. 

Chagenda  , Place  , X.  149* 

Cha-goham  , Prince,  IX.  j 60. 

Chagrc,  Rivière  . XII.  jio.  VîtefTe  des  eaux  de 
la  Chagrc  ÿ XIII.  171-  Elle  portoit  autrefois  le 
nom  de  Lagarcos  ou  Rivière  des  Lézards.  Sa 
deferiptioo  , ibid.  Deux  fortes  de  Bàtimcns  fur 
ce  Fleuve,  171.  Admirable  pcrfpc&ive  de  cette 
Rivière , ibid. 

Chagro  , endroit  entre  les  Rivières  Sefto  & Dolce, 
I.  ip. 

Chaguancas  , Peuples  , &:  Jacn  , XIII.  441. 

Çhagué  , Etat  d’un  Raja  , X.  xi  1. 

Cha*Halatn , Prince,  X.  11 6.  Nommé  auff»  Ku- 
tcbcddin-Bcludir.Chah  ,117, 

Cha-hana  , lien  , VII.  *04. 

Cha-han-kol , ou  Cha  ka  kol , RuifTeau  , VI.  y8o. 

Cliahan  pulak  , lieu,  VII.  609,  614.  Ce  meme 
lieu,  Cité,  VIII.  ia. 

Chahan-fubarhan-hottm  , Ville,  VI.  379.  Tour 
nommée  Chahan-fubarhan  , rtftc  d*une  ancien- 
ne Ville,  VIII.  p. 

.Chvbar-hnn  , Prince  des  Mongols,  VII.  t. 

Chah-limar,  Maifon  de  Campagne  du  Grand  Mo- 
gol, X.  93-  Ceftaufù  le  nom  du  Jardi»  du 


Roi  deKachcmire,  109. 

Cha-ho  , Ville  , VII.  448. 

Chaho-kcu  , Place,  VIII.  1 6. 

Chah-Rouh  ou  Mira-;  ha.  Prince,  X.  Ht. 

Cha-hu-ching,  ou  Cha-hu-pu  , Place , VII.  $18. 

Cha-hu-kcu,  Poitc  de  la  grande  muraille  de  la 
Chine  , VI.  y79  , 58i»KommécaulfiC|iarghc- 
tuka  , VII.  618. 

Cha-hun-kcu  ( porre  de  ) , 600. 

Cha-hu-pu,  ou  Cha-hu  ching.  Place , VII.  61 8, 

Chai  Ce  ( Porc  de  la  ).  Ce  Confclfcur  de  Louis  le 
Grand,  cité,  IX.  If8,  176.  Préfent  qu’il  en- 
voie au  Roi  de  Siam  , 177. 

C.haifcs  , pour  les  Voyages,  voy.  Voitures. 

Cha- ka  kol  , ou  Cha-han  kol,  Ruilîcau,  VI.  580. 

Cba-ka-ko)  kajan , Village,  VI.  ySo. 

Chnkarîo  , & fa  fituation  , I.  1x9. 

Chakor,  Ville,  VU.  417. 

Cha-ku-kcu  , Place,  VI.  118. 

Cha-kycn.  D’où  ce,  nom  tiré,  VI.  f4. 

Chalagonim , Cor! aire  , dépouille  un  Ambafladeur , 
IX.  47  J.  Il  cft  fait  ptifonnicr,  474. 

Chalambron  , Pagode  fortifiée,  IX.  616. 

C'nalars  , Peuples  , VU-  74. 

Chalatccca,  fie  fes  Mines,  XII.  foi. 

Cha-la-ting  , Prince  , voy.  Jalal-adding. 

Chalay-angha  , Place  , VI.  577* 

Chalccdome  , Place  , X.  1 te. 

Chalco  , Village  , fon  Acaldic  , fon  Lac  & fa  Ri- 
vière, XI.  y 3*.  Province  de  Chalco,  XII.  311. 
& 31t. 

Chalcuiros  ( los  ) , & fa  Mine  d’argent , XII.  6 19* 

Chalc,  Ville,  I.  34.  Etoffe  nommée  Chalc , X. 
1 10. 

Chalengha  , Rivière,  & fa  fourcc,  VIÎÎ.  6t. 

Chaleur  cxccflîvc,  VIII.  53.  Exccflivc  chitcur  dans 
un  Pays  qui  n empêche  pas  fa  fertilité  , IX- 48. 
Chaleur  régnante  aux  Philippines  , X.  408.  Dif- 
férence de  la  chaleur  dans  des  Latitudes  éga- 
las , XI.  146.  Suce c filon  de  la  chaleur  & des  ra* 
f*a ’chiîlemcns  dans  les  Indes  , }of  - Chaleur  ex- 
ccflsve  près  des  Tropiques,  61  y.  Excès  de  cha- 
leur, XII.  73.  Baie  des  chaleurs,  XIII.  18. 
Ch  ilcurs  de  Porco-Bcîo  , 167.  Degrés  de  cha- 
leur, 6>7.  Baie  des  Chaleurs  , XI V.  7yi.  Dif- 
férence de  chaleur  entre  S.  Dominguc  8c  le9 
petites  Iles  ,XV.  418. 

Chalc  va  pan  , grand  Bourg  , XII.  499» 

Cbaley,  Canton  , VI.  y8«. 

Chali , gros  Bourg  , IX-  509. 

Cha  lingue  , forte  «le  Barque  longue,  IX.  ix. 

Chatis,  Royaume  , VII.  2.14.  Ville  de  ce  nom  01) 

. Goez  cil  menacé  de  la  mort,  417. 

ChaKus  , publie  une  Relation,  XIV.  448. 

Chalqucs,  Peuples,  XII.  yi4. 

Chalunga  , Village,  V.  334. 

Ch.ily,  Ville,  VIII.  xiy. 

Cham  , Chef  des  Tartarcs  , voy.  Kam  ( le  ), 

Chaîna  , Ville.  Sa  polition  , I.  34. 

Clumaigcu  « Gouverneur  du  Fore  Dauphin,  VIH/ 
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Îf3*  Ufage  qu'il  fait  de  fon  autorité  , ibid. 
Il  fc  met  à la  tête  des  François  pour  punir  Dian 
M. mangue  , 336.  II  veut  faire  affafliner  la  Café, 
5 5 S.  Il  cft  tenté  de  violer  fon  devoir.  Embar- 
ras où  il  tombe,  ibid.  Il  cft  fauvé  par  la  Café, 
5 39*  Députation  qu'un  Yaillcau  lui  fait  » 569. 
Avec  quelle  précaution  il  fc  rend  à bord.  Il 
affede  de  déguiferfa  mifere,  tbid.  Cbamargou 
s'engage  au  fcrvicc  de  la  Compagnie  , 370.  Il 
s’cmbarralTc  par  fa  politique,  571.  Courfe  de 
Chamargou  , y7J.Un  Seigneur  Nègre  le  prie 
de  refpcrtcr  des  tombeaux  , $76.  Il  s'attribue 
un  butin  que  la  Café  fait , 57 9.  Cité,  5^89.  Il 
cft  du  Confeil  , ibid.  Guerre  fans  fucccs  dont 
on  rejette  la  faute  fur  lui , 59  3 & 594.  Sa  mort  , 
S96. 

Chambainha  , Roi  de  Martaban  , IX.  44 y.  Ce 
' Prince  pomme  aulTi  Chambayna  , 450.  Le  Mal- 
heureux Chambainha  perd  Martaban  Se  fin  tra- 
gique de  fa  maifnn  1451  6*  fitiv . Défcfpoir  de 
ce  Prince  , 4f*.  Tragiques  réfolutions  , ibid.  II 
fe  livre  avec  la  Ville  aux  Bramas , 4s  3.  Figure 
& fi  ruât  ion  de  ce  Prince,  434.  Douleur  de  fes 
Peuples.  Ce  qui  lui  arrive  avec  la  Reine  fa  fem- 
me. Honte  dont  il  couvre  les  Portugais , ibid. 
Il  fc  préfentc  au  Vainqueur , 45  3 . Horrible  exé- 
cution de  la  Reine  fa  femme  6c  de  fes  Vivan- 
tes, 45  6.  Sort  de  ce  Prince  , 4^7- 

Chambaye  ou  Chombaye  , & Badara  , Porcs  de 
Pirates,  VIII.  ti8. 

Chambayna,  Roi  , voy.  Chambainha. 

Cbambers , Anglois  , va  à Mocka  pour  apprendre 
à l'Amiral  les  difgraccs  que  Dounton  vient 
d'effuyer  à Aden  , II.  60. 

Chambly  ( Fort  de  ) , XIV.  703. 

Chambonneau  ( fleur  ) , Directeur  du  Commerce 
François  , enlève  la  femme  d’un  Prince  Nègre  , 
II.  J 1 7-  Il  cft  trompé  par  un  Nègre,  311.  Il 
entreprend  de  vérifier  les  récits  incertains  fur 
le  Lac  deKayor,  59$.  b fuiv,  Son  entreprife 
réufiic  mal  , y 97. 

Chambre  , remplie  de  curiofités , VII.  fto. 

Cham-Canna  , grand  Capitaine  de  l'Empire  Mo- 
gol  , X,  *1  vfciv. 

Chameau  ( Ile  du  ) ,1  c’cft  la  même  que  celle  de 
Sarbo.  Pourquoi  ainfi  nommée,  I.  173. 

Chameaux , monture  ordinaire  des  Mores  , I.  6. 
Chameaux  de  plufieurs  efoeccs  & leurs  proprié- 
tés , II.  *30.  Vertu  du  Chameau  , tfj  1. 
Ciumeau  d’une  gro  fleur  extraordinaire , III.  84. 
Figure  du  Chameau  du  Cap  verd,  178.  Chair 
de  Chameau,  aliment  des  Tartarcs , VI.  143. 
Grand  nombre  de  Chameaux  à la  Chine,  491.. 
Petit  Chameau  d'une  efpcce  fingulicrc  , 491. 
Chameaux  du  Tibet,  VII.  117. 

Chamc-Ccrafus  , arbrifleau  , XI.  69t. 

Chamclnadi , Rivière , X.  1 37. 

Chamentapour , Village,  VIII.  4*7. 

C.hamctly  ( Iles  de),  XI.  383.  Autres  Iles  nommées 
»u£  Chamctly,  3 8 6,  Citées,  XII.  478, 
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Chamicurcs  , Nation  Indienne  , XIII.  387. 
Chamigrcm  , titre  de  Prince  , IX.  474. 

ChamiÜi  ( Iles  de),  XV.  137. 

Chamo  , Gobi  ou  Kobi  ( defert  de  ) , VI.  388.  Dé- 
fère de  Gobi  , VII.  10.  Grand  Kobi  ,143.  Nom- 
mé aufli  Schamo  , u-8.  Defeription  du  Défère 
de  Chamo  & fes  différons  noms , 41 6 & 417. 
Queue  du  Défert  de  Chamo,  Vin  37. 

Chamorcau  ( M.  de)  , Enfeigne  d’un  Vaiffrau 
François , IX.  1x3.  Second  Voyage  qu’il  fait  en 
cette  qualité  , 177. 

Chamorris , titre,  X.|  368. 

Chamoy  ( Rivière  de  ) , IX.  579.  Lieu  de  ccnom, 
ibid. 

Champa  , Royaume,  I.  34.  Situation  de  cet  Etat 
nommé  aufli  Tfiampa  , 141.  Rivière  qui  divife 
ce  Royaume  de  celui  de  Camboia , IX.  3 66. 
Pointe  de  Champa  , XI.  43  >• 

Champakam  , grand  arbre  , & fes  propriétés,  XI. 

Champan  , forte  de  Batiment  de  Mer,  V.  3*7. 
Champancl,  rélidcncc  de  Mahmud  Roi  de  Caïn- 
baye  où  ce  Prince  affcmblc  une  armée  contre 
les  Portugais  , I.  138. 

Champeilo  , Ile  , IX.  484$. 

Champenir  ( Montagnes  de  ) , X.  *0. 

Champeton  , Rivière,  XII.  473. 

Champigny  ( du  Mefnil  de  ) , dcùgné  Gouverneur 
d'un  nouvel  Etabliffcmcnc  François  : Sa  more  , 

III.  4c*. 

Champlain  , 'Voyageur  , accufé  de  fc  tromper, 
XIII.  30.  Premier  Voyage  de  Samuel  de  Cham- 
plain,  XIV.  391.  fi*  Juiv.  Son  fécond  Voyage  , 

393.  Troificmc  Voyage  , 399.  Etat  où  il  trouve 
Québec  , ibid.  Lac  de  Champlain  , *00.  Autres 
Voyages  de  Champlain  , 601.  11  fait  fupprimec 
fa  Compagnie  , 601.  Cité,  6*6  fi* fuiv.  Cité, 

XV.  7.  xi.  fi*  fuiv.  130. 

Champlorct , Capitaine  de  Vaiffeau  François  , X. 

x8i. 

Champmclin  (Comte  de  ) , XIV.  57p.  Cité  , *33.' 
Champour , Fauxbourg,  X.  84. 

Chamque  ou  Chimque , nom  du  Girofle  , VIH. 

574. 

Chams  , Chef  d'une  Tribu  More  , II.  614. 

Chamuka , Prince  d'une  Horde  , mis  en  fùire  ; 

VIL  73.  Il  cft  élu  par  d'autres  Princes  pour  * 
leur  Chef,  74.  Diviiion  de  deux  Princes  par 
fes  artifices,  73. 

Chan  , courant  d'eau  rapide  , VI.  107. 

Chan-alia  , Montagne  , des  plus  hautes  de  PU* 
nivers , VI.  30t. 

Chanan  , Rivière  , X.  1 3 3. 

Chanaral  ( lie  du  ) , XIII.  413. 

Chanca,  Canton,  XIII.  315. 

Chan-Canna  » Général  des  armées  du  Mogol  ; 

X.  1. 

Chancay , 6C  fon  Corrégiment , XIII.  199.  Ville 
de  Chancay  , ibid. 

Cbaucclior  (^Richard  ) , cité , 1 1x7. 

Chance}'* 
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CHancey  (Georges  ) , Anclois , expofé  à un  grand 
danger  , s'arrête  à Macaflar , II.  111  6c  ni. 
Chang  chang t Mandarin,  V.  543.  Nomme  auffi 
Chau  , & Chau  chang  , 3*4  3c  545  , 548  , 331, 

fi  8. 

Chan-chcu  , Ville  , voy.  Hok  Sycu. 

Chan-chcu  fu  : Cortège  d’un  Mandarin  de  cette 
Ville  , V.  473. 

Ch  in  chi  , Fondateur  de  la  race  qui  occupe  le 
Trône  de  la  Chine,  V.  fij.  Tcmplcsquc  cet 
Empereur  fait  bâtir,  & pourquoi.  VI.  jj., 
Chan  ching-hyen  , Ville  , V.  4 3 1. 

Chandeleur(  N.  D.  de  la  ) , Port , XII.  103.  Port 
de  la  Chandeleur,  XIV.  66.  Iles  delà  Chan- 
deleur, 744. 

Chandelle  , rare  fur  une  Côte  , & pourquoi , III. 

4 37.  Fabrique  des  chandelles  Chinoifes  . & leur 
meclie  , VI.  46 f.  L’arbre  aux  Chandelles,  8c  ron 
fruit  , XI.  646.  Myrthe  à Chandelle  , XIV. 
74f» 

Chandernagor  , IX.  6 01  C’eft  une  Loge  ou  Comp- 
toir des  François , «03, 

Chandi  ( pointe  de  ) , XI.  334. 

Chan  dos  ( Duc  de  ),  III.  y 8. 

Chandoi  , Montagne  , qui  donne  Ton  nom  à des 
vents  , XIV.  131. 

Chan  fu,  ou  Chau  fu  , Ville  de  guerre,  VI.  33. 
Chai  g , race  Impériale  de  la  Chine  , VI.  tp. 

Dynaflic  de  Chang  , 1 1 8.  Chang  , cire  , VII.  8 *.. 
Chang,  Rivicre,  V.  144.  Pont  de  barreaux  fur 
cette  Rivière,  t4f.Iac  de  Chang,  8c  Canal 
au  long  de  ce  Lac  , 341.  'romontoire  de  Chang 
où  fc  rendent  toutes  les  Rivières  de  Peking, 
H°- 

Cnanga  , titre  accordé  à un  Portugais , Voy.  Brito 
de  Nicotc. 

Changailli , lieu , où  un  lignai  cil  placé  , XUL 
<jf. 

Changaprang , Ville  , VII.  1 14. 

Chang-cha-tu , Ville  , 6c  fa  Defeription  ,VI*7f. 
Chang-chay  , nom  de  Bontés,  VI,  334. 

Chang  chcou  , Place,  XI.  381.  f8 6» 
Chang-chcu,  ou  Syu-chcu  , Ville,  V.  340.  Ri- 
vière de  Chang-chcu  & fcs  Iles,  383.  Ville  de 
Chang-chcu  * 19*?.  Beauté  d’une  de  fcs  rues  , 
398.  Fameufe  Ville  de  Chang  cheu  , 433. 
Chang  chcu  fu.  VI.  38.  Sa  Defeription,  41.  Ci- 
tée, f 3.  Propriétés  de  fon  Canton,  ff.  Iles  de 
la  Baie  de  Chang  chcu  dont  une  percée  à jour , 
5 6.  Ce  qu’on  tire  des  Montagnes  de  Chang- 
chcu  fu , 48  f. 

Chang-chcu-yucn  , voy.  Chang- chun-yen. 
Chang-chi  , Concubine  du  Roi  de  Corée  , éle- 
vée à la  Dignité  de  Reine,  VI.  51 6.  Un  Mon- 
gol de  ce  nom  fe  fait  proclamer  Roi , VII.  88. 
11  eft  a/Eégé  dans  une  Ville  6c  on  lui  coupe  la 
tête,  89. 

Chang-chieun , Place,  V.  fil. 

Chang- chin- go v , V lie  , V.  49;, 

Chang-chi. ii , Ville,  Y.  478. 
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Chang  chu,  lieu  célébré  pour  le  Commerce  des 
drogues,  &c.  V.  4 66.  Chang-chu  , Livre  Chi- 
nois , voy.  Chu-kîng.  C hang-chu  arft  aufli  le 
nom  des  premiers  Préfidens  de  la  Chine,  VI. 
413.  L’arbre  au  Camphre  apycllé  Ch^ng-chu  , 
460.  , 

Chang-chuen  chan,  Ile  , voy.  Sanciam. 
Chang-chung-yuen , Ville  qu'un  Empereur  Chi- 
nois choifit  pour  fa  réfidenec  , V.  34t. 

Char.g  chun  yen  , Maifon  de  Plaiiance  , dont  on 
mon:  c les  beautés  aux  Jéfuites  , VII  «10.  Ce 
que  ce  nom  lignifie  , ibid.  Nommée  aufii  Cbang- 
chun-yuen  , 311  , 313.  Nommée  autrement 
Chang- -chcu  yucn  , f7i. 

Chang  chun  yucn  , Maifon  de  Plaifance  , voy» 
Chang  chun-yen. 

Chang  chun-yum  , Maifon  de  Campagne  de  l’Kra- 
peteur  delà  Chine,  VII.  473. 

Chang-chu-quc  f lignification  de  ce  t;rre  , VI.  309. 
Chang  chuun-chan,  Ile  , voy.  Sanciam. 
Changehen  , Rivicic  , XI.  179. 

Chang  fu  , Ville,  V.  j 3 v.  C’cll  aufti  le  nom  d’ua 
Tribunal  militaire  , VI.  444. 

Chang-gan-fu  , Ville,  voy.  Si  ngan  fît. 

Chang  ni.  Empereur  de  la  Chine  , VI.  13. 

Chang  ho  , Rivicre  , V.  307.  Pont  de  Bateaux  at- 
tachés avec  des  chaînes  fur  cette  Rivière  , VL 
fi* 

Chang  ho- li  , Place , V.  307. 

Chang  hyen-chung,  Rebelle,  VI.  5.  Feu  d’artl- 
ficc  que  ce  Tyran  donne,  1*1. 

Cha'g-ti,  Doélcur  d'une  Sc&e , VJ.  313. 
Chang-kang  , Lmpcrcur  Chinois,  VI.  369. 
Chang-kia-kcu  , voy.  Chang  kva  kcu. 

Chang  kya  keu  . petit  Fort  , VI.  J 6.  n8.  C’eft 
aufli  le  nom  d’une  porte  de  la  grande  mut  ailla 
de  la  Chine,  379,  « 8 ».  Porte  de  ( hang  Kya- 
keu , VII.  4 u.  Détroit  de  ce  nom  , 607.  Chang- 
kia-keu  , VIII.  1?» 

Chang- kyau,  Grand  Prêtre  ou  premier  Minifire 
des  Juifs  Chinois,  VI.  334. 

Chang-lcn-yucn  , Tribunal  , VI.  414. 

Changli , Place,  VII.  3»«. 

Cbanglo-pu,  Bourg,  VIII.  XI. 

Changlos,  Ville,  VII,  114. 

Changlu,  Ville,  VII.  33*. 

Chang  r.gan  kyay , nom  de  la  plus  belle  rue  de 
Peking,  VI.  11. 

Chang  ngan-ling  , Montagne,  VII.  381. 
Chang-pan  , Dignité,  VI.  413. 

Chang  pan- tfe  , Tribunal,  VI.  414. 
Chang-pc-chan  , Montagne  des  plus  hautes  de 
l’Univers  , VI.  301. 

Çhang  pc  rhau  , ou  Chau-ycn-aliu  , Montagne  cé- 
lèbre , VI  f«o. 

Chang  ping  , Général  Mongol  , tué  par  l'ordre 
d’un  autre  Général,  VII  88. 

Chang-ping  chcu  , grande  Ville  à demi  ruinée  # 
VU.  «es,  «si. Citée,  VIII.  30. 
Cbang-pu-hycQ , YÜlc  9 6c  ce  qu’oa  tire  de  fcs 
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Montagne;,  VI.  485» 

Changauc,  bonification  tic  ce  mot,  VI.  7. 

Chang-lcng-yo , loueur  d'immortalité  , VI,  JX4. 

Chang-fi-là , Pyrate,  afliége  Canton,  &.  ciF  tué 
devant  Macao,  VI.  97. 

Chang  fu-vang,  Prince,  VIII  ?8. 

Chang-tc-fu  , grande  Ville,  VI.  7 6.  Retraite  inac- 
cclîiMc  de*  Habitans , 79. 

Chang-ti  j contcftation  fur  ce  mot  , V.  (33.  Ce 
titre  i cité  , 9 f I . Sacrifices  offerts  à Chang-ti , 
VI.  195  & 1 9*.  Cité  , xxj.  Explication  de  ce 
mot,  510.  Cité,  jxi.  Les  Juifs  Chinois  ado- 
rent Dieu  fous  ce  nom,  §14.  Cire  , 5*7. 

Chang-ting,  Empereur  Chinois  , VI.  yo 6. 

Chang-tong  , Province  , & fa  réparation  de  celle 
de  Pckmg,  V.  H9*  Cette  Province  fort  fablo* 
neufe , yji.  La  Province  de  Chang>tong  cou- 
pée par  une  infinité  de  Canaux  , VI.  7-  Situa- 
• tion  refpcétive  de  cette  Province  , nommée  auflî 
Chan-tong,  9 , 10  , 78.  Scs  bornes  ,81.  Scs 
productions  & propriétés*  Sa  divilion  , ibid.  Po- 
lit ions  des  Places,  81. 

Chang-tfyng-hycn , Ville,  V.  439. 

Chang-ru  , Ville  , nommée  autrement  Ciandou 
& jous  , bâtie  par  Koblay  , VI.  79$.  Il  parole 
que  c'efk  aujourd'hui  Chau-nay  Manfuma  fur 
la  Rivière  de  Chang  tu  , ibid. 

Chang  tycn  : Les  Juifs  adorent  Dieu  fous  ce  nom  , 

VI.  U4- 

Chang-tycn-cho , ou  Si*tycn , partie  de  l’Inde, 

VII.  1x1. 

Chang-wha  hycn  , gtande  Ville.  VI.  497. 

Chang- wha-yucn , lieu,  VII.  606. 

Chang-xa  , ou  1 jan-chta  , Ville  , V.  33*. 

Ch.mg-yau  , Général  des  Kins , & fa  générofiré  , 
VIL  9 y.  Sa  vengeance  & fes  exploits  , ibid. 
Comment  il  échappe  à fes  ennemis , 96. 

Clung-ycu-ticn  rong  , Hya-ycu-fu-hang  , Pro- 
verbe Chinois,  VL  41. 

Chan-hanor,  lieu,  VII.  tfo(- 

Clnn-hau,  fils  d'un  Empereur  de  la  Chine , VI. 

Ui. 

Clun-hay , Fort  , od  commence  la  grande  mu- 
raille de  la  Chine  , VI.  56. 

Chan-hay  hycn  , Ville  , VL  41.  *- 

Ch.mhun  rolo-hay,  Place,  VIL  *07. 

Chan-in,  titre  de  Gouverneur  , VI  70. 

Chankay,  Fort,  VI.  y7x. 

Chan-kc-Ung,  Flacc . V.  488. 

Chan-kcu  , Porr  fi:  Fauxbourg  de  la  Ville  de 
Hang-chcu  , V.  y 37. 

Chan-kia-kcu,  Place,  VIII.  1-7. 

Chan  king  fu  , Ville,  VI.  tf9. 

Chan-ko  tfe  chu,  arbre  qui  porte  la  Cafle,  VI. 
4(9 

Chan  kvun  , titre  d’un  Officier  Chinois  , V 499. 

Chanlatcc , Capitaine  de  Vaillcaux  François  , Y1I1. 
y 88. 

Chan-ngan  Bourg  , V 448. 

Charron  , Rivière, X.  155, 
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Chan-pin  , Place  , V.  456.  Nommée  auflî  Chatm- 
ping,  y 18. 

Chanping,  Place,  voy.  Chan-pin. 

Chan-fi  , Province  , VI.  10,  78.  Bornes  de  la 
Province  de  Chan-fi , 84.  Opinion  des  Chinois 
fur  cette  Province.  Scs  productions.  Sa  divi- 
fton.  Defeription  de  fa  Capitale  , ibid.  & 85. 
Ses  Manufactures  de  Tapis  , 8y.  Tombeaux 
fur  les  Montagnes  , tbid.  Poûtions  des  Places 
de  la  Province  de  Chan  fi,  8 6.  Ufage  d’y  ma- 
rier les  Morts  , 148.  Mariages  de  cette  Pro- 
vince , ibid.  Cette  Province  nommée  auflî  Shan- 
fi  , VII.  79  , 80.  9J.  La  Province  de  Chanfy 
abîmée,  IX.  489.  Affreufes  circonftanccs  de 
cet  événement.  Attention  de  pluficurs  Témoins 
oculaires , ibid. 

C.han-fin-ghen , Place,  V.  489. 

Chanfons.  Chanteufes  & Danfeufes , I.  3 89*6*  fuiv, 
Chanfon  Chicoife  qui  célcbre  un  événement  9 
11.  1 y 6.  Chanfons  &.  inftrumens  des  Muficiens 
d’un  Prince  Nègre  , 49X.  Chant  de  1a  Prmeefle 
Addi  , 617.  Chanfons  des  Guiriots  , III.  117- 
Chanfons  du  Royaume  de  Congo  , IV.  6 34. 
Mélange  de  Chants  dans  les  Pièces  de  Théâ- 
tre , X9 1.  Chanfon  pour  exhorter  les  Familles 
au  devoir  , VI  4x1.  Chants  duTonquin  , IX- 
rox.  Chants  Siamois,  1 66.  Chanfons  qui  tien- 
nent lieu  d'Ecritutc  & d’Hiftoirc  à des  Habi- 
tans , XII.  219. 

Chanfy  , Province  , voy.  Chan-fi. 

Clunt aboun  , Capitale  d'une  Province  , IX.  18*7. 
Defeription  de  cette  Ville  , 188.  Comment  des 
Jéfuites  y font  traités  , ibid.  Etonnement  du 
Gouverneur  à la  vûcd’nnc  Montre,  iS9-  Pro- 
mclTcs  qu’il  exécute  mal,  ibid.  Ce  Gouverneur 
fc  trouve  à la  rencontre  des  Jétuites,  191. 

Chantebonne,  Province,  voy.  Chantaboun. 

Chantebounf  Rivière  de  ) , IX.  xj7. 

Chan  tfui,  Ville  , VI.  8x. 

C han-ting  , Province  , VI.  470. 

Chan-to , V.  yoi. 

Chan-tong,  Province  , voy.  Chang-tong, 

Ch  an-tou,  ancienne  Ville  , VIL  y +7. 

Chan  tfuen  , Tlacc,  V.  4 y t . 

Chan-tfu» , Ville,  & fa  Defeription,  V.  347. 

Charnu,  Rivière,  VIII.  17. 

Chan-tun  nung  , Ville  , V.  yot». 

Chanvre  duj.ipon,  X.  66 1. 

Çhaon,  Ile  délcttc  & fans  eaux,  IT.  411.  Phé- 
nomène fur  la  Mer  de  cette  Ile,  41  x. 

Chaor . roc  pris  mal  à-propos  pour  une  Ile  , II. 
(y*.  Divinité  nommée  Chaor  B.ios  , IX.  67. 

Chaourarou  , cfpccc  de  Poiflbn  aimé,  XV.  X30. 
Ses  propriétés  linguliccs  , ibid. 

Chapakour  i racine,  XIV.  yt(. 

Chayar,  ouSay-i,  Etranger,  VIT  75. Un  Prince 
ou  Seigneur  Tartarc  nommé  Chapar  , 76.  8r. 

Chapelle  (la  ),  François,  XIV.  196. 

Chapes  ( M.  l’Abbé  de  ) , fait  le  voyage  de  Conf- 
untinopic  S:  de  U PaiclUne , X.  117 . O Juiv. 
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Chftpetonadc  , forte  de  maladie,  XIII.  t6i. 

Chapkara  , Rivière  , VIII.  <5 i. 

Chapman  , Fadeur  Anglois  , I.  ,,9. 

Clupora  , Ville, & fa  licuation , I.  ,4. 

Chapour,  ou  Sclupor  , Capitale  , X.  199* 

Chaprung  , ou  Olaprung  , Fortcrcllc,  VII.no. 

Chapeunor,  Marc  ou  Etang,  VIII.  4J- 

Chapultcpcch  , lieu , 9c  fon  Aqueduc  , XI.  ,4,. 

Chapulccpcquc  , Montagne  , Sépulture  des  Einpc- 
rcursdu  Mexique,  XII.  370,  4jo,  ,x,. 

Charabaon  , Ville,  VIII.  138. 

Charakar,  Ville,  VII.  4x3. 

Charamcis  , arbre  de  deux  cfpcces  , 9c  fes  vertus , 
XI  641- 

Charapeci , ou  Chupiri , arbufte,  XII.  614. 

Char  bou  : Mines  de  Charbon,  V.  431.  Mines  de 
Charbon,  VI.  486.  Danger  du  Charbon  de  terre , 
ibid.  Charbon  combuftiblc  , VIL  337.  Abon- 
dance de  Charbon  de  terre,  X.  6f,. 

Charcas , Peuples,  XIII.  89.  Carte  de  l'Audience 
de  Cliarcas , 3 ■ I-  Idée  générale  de  cette  Au- 
dience. Sa  divilion  eu  fix  Sièges  Eccléüaftiqucs  , 
ibid. 

Chaxehan  > Province  : fes  Rivières  abondcoc  en 
pierres  précicufcs , VII.  3x0. 

Charchunar  , Place  , VIL  414. 

Chard , Anglois  , 9c  fon  avanture  , XV.  6x7. 

Chardin,  Auteur,  VIL  101. 

Chardon,  de  ttois  cfpcces  lîngulieres  , XII.  î J 8. 

Chardonneret,  d’une  cfpecc  fiogulicrc , V.  103. 

Chariot  , ligne  Agronomique  , IL  j 1 1. 

Charipuritun , Plaine,  VII.  504. 

Charlatans,  voyt{  Médecins.  Tours  incroyables 
de  Charlatans  Indiens,  X.  138.  Charlatans  In- 
diens, XIV.  668. 

Charlemagne  : Troubles  en  Europe  apres  la  mort 
de  ce  Priucc,  I.  p.  vj.  de  tlntrod. 

Charles  ( Saint  ) , Fort  de  Pcnfacole , XIV.  ,74. 
Ce  Fort  poiredé  par  les  François  ,37,.  voy. 
Penfacole.  Rivière  Saint  Charles  , 694. 

Chartes  ( Saint  ).  Tout  ce  qui  a rapport  à ce  nom. 
voy.  Charles  ( Saint  ) , Fort. 

Charles-Fort,  EtablilTement  François  , XIV.  417. 
Brutalité  du  nouveau  Commandant  de  cette 
Colonie , ibid.  Defertion  de  la  Colonie , 9c  fes 
horribles  fuites  , 418.  Fort  Anglois  nommé 
Charles,  XV.  619,431. 

Charles ( Rivière  de  ),  XIV.  339.  Cap  Charles, 
464. 

Charles  de  Cicile  , Prince,  VII.  373. 

Charles  , Prince  d’Angleterre  , donne  d’avance  des 
noms  à divers  lieux  , 9c  Rivicre  de  fon  uom  > 
XIV.  ,14. 

Charles  1 , Roi  d’Angleterre  , mis  fur  l’échafFaut , 
VIII.  ,8f.  Ordre  que  ce  Ptincc  établit  dans  une 
Colonie  Angloife , XIV.  477.  Troubles  de  ta 
Virginie  caufés  t>ar  la  mort  de  ce  Prince,  479. 
Ce  Prince , cite,  XV.  149*  ,76. 

Charles  11,  d’Angleterre,  accorde  une  nouvelle 
Charte  à une  Compagnie  pour  le  Commerce , 
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III.  1.  Cité  , 47.  Ce  Prince  forme  une  alîbria- 
tion  de  Commerce  , &c  IV  ,3  Srpn.  G.  Traie 
cuiicux  feus  ion  tegne , VIII.  ,87.  Ma  ugede 
ce  Prince  avec  l’infime  de  Portugal  , IX.  31. 
Cite  , XI.  1#.  & ty.  Ce  Prince  pioclainé  Roi 
d’Angleterre  , & c.  en  Vitginie  , XIV.  480.  Cité, 
5,1  , Conccflion  de  ce  Prince,  J61.  Cité* 
639.  644. 

Charles  1 1 , Roi  d’F.fpagnc  , XIII.  ,1,.  * 

Chartes-Quint  , F m prieur,  accepte  les  offres  de 
fcivices  de  Magellan  , I.  m6.  Difféicuds  entre 
ce  Prince  & Jean  1 1 1 . Roi  de  Portugal  , ibid . 
Comment  Magellan  fait  encrer  Chailcs- Quint 
dans  fes  vûcs  X 331.  Cité  XI.  338,  347, 
b fuiv.  Son  avènement  au  Trône,  XII  19 r, 
19,.  Eloge  de  San  Domingo  fait  à ce  Prince* 
11t.  Reproches  que  ce  Prince  fe  fait  de  , &c. 
4x0.  Difpofitions  deCharlcs-Quint  pour  les  af- 
faires des  Indes  , XIII.  1.  Il  reçoit  la  Cou- 
ronne Impériale,  ,1.  Richcfles  que  Pizarre  en- 
voie ace  Prince,  7,.  Lettre  de  Charles-Quinc 
à Gonzalc  Pizarre,  18,.  Cité,  339.  Ce  Prince 
eft  nommé  le  quinzième  Roi  ou  Souverain  du 
Pérou  , ,10.  Il  renonce  au  Trône  d’Efpagnc* 
,11.  Ce  Prince,  cité,  XIV.  81,  606. 

Charles  vx.  Roi  de  France  : Les  guerres  civile» 
qui  fuccedent  à fa  malhcurcufc  caraftrophc  in- 
terrompent de  belles  entreprifes  , IL  41  y. 

.Charles  îx  , Roi  de  France  , XIV.  416.  Cité,  j4y. 

Charles  ix  , Roi  de  Suède,  XV.  31,. 

Charles  xi , Roi  de  Suède  , envoie  un  Ambafladeuf 
à la  Cour  de  Perfe , X.  480. 

Charles  , Ile  , autrement , Ile  desChiens  , IL  r 91. 
Citée,  III.  8 Situation  de  ccncllc,  14.  Rocs 
de  Plie  Charles  , 79.  L’IIe  Chailcs  deferte  9c 
fans  culture.  Les  Anglois  y avoient  autrefois  un 
Comptoir  , 48t.  Ile  Charles,  XI.  41.  Ile  de 
Chailcs  , XIV.  639. 

Châties  ( Sieur)  , Gouverneur  du  Fort  Saine  Jo- 
feph,  IL  649.  Sieur  Walrcr  Charles , Gouver- 
neur de  Sierra  Lcona  , III.  477.  Ce  dernier 
prend  pofleflion  de  fon  polie,  481.6*  fuiv. 

Charlcs-town,  Capitale  de  la  Caroline,  & fa  def- 
cription,  XIV.  ,6,. 

Charlcvoix  , Religieux  , fait  reproche  fur  un  Ou- 
vrage d’un  Voyageur , X*  - Si.  Cite,  484.  Cité* 
XII.  xv.  de  1‘ avant  propos.  Ciré  , XIII.  4 , to. 
Erreur  qu’il  exeufe,  3,.  Son  Voyage  fur  les 
Côtes  de  la  Flori  lc  Efpagnole,  XIV.  369.  11 
fait  naufrage,  ibid.  Comment  il  r croit  me  à la 
Louifiauc,  <70.  Foiblcllc  de  fon  Bârimcn*.  Dc- 
fcfpoir  de  l’Equipage,  ibid.  Pays  forcdéfcit, 
571.  Routes  de  ce  Voyageur,  ,71  b fuiv.  Au- 
tres Voyages  & Ohfcrvations  de  ce  Père  , 690. 
Il  entre  dans  le  Fleuve  Saint  Laurent,  691  b 
fuiv.  Scsfouhairs,  6yf.  Route  Je  cet  Obfcr- 
vatcur , 699.  b fuiv.  Son  fécond  Voyage  chez 
les  Il'inois,  719  Autre  Voyage  à la  Lottifianc 
par  le  Fleuve  Miflîflmi.719  b fuiv.  Cité  , XV. 9, 
14,  11  b fuiv.  41  b fuiv.  69  bju  '*v.  117,631. 
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Charlton  , Ile,  le  fa  Angularité,  XIV»  Ec 
de  Charlcron  , XV.  ijo. 

Charo*  (Ile  de)  XIII.  413. 

Charot , Contrée,  VI.  j 81.  Tartarcs  Charots.s'oy'. 
Tattares. 

Charpentier,  Gouverneur,  II.  6 49. 

Charpentiers  : Ceux  de  la  Côte  d’or,  IV.  né.  Pro- 
priété d'un  Oifeau  nommé  Charpentier,  X.  399. 
Ceux  de  Mindanao,  416. 

Charron  ( Vallée  du  ) , fait  partie  d’une  Colonie  , 
V.  134.  D’où  ce  nom  , 13$. 

Charter  ( Capitaine)  , Seigneur,  III.  *93. 

Chartes  Royales  : les  premières  accordées  par  Jac- 
ques 1 , Roi  d’Angleterre  , III.  1.  Nouvelle 
Charte  accordée  par  Charles  11.  ibid. 

C.hartican  ( Port  de  ) , VIII.  H7* 

Chartier  { Guillaume  ) , Miniftic  Calvinifte  ,XlV. 
183. 

Chartres  ( Préfixent  de  ) , VIII.  376.  Fort  de  Char- 
tres, XIV.  730.  Avantages  de  ce  hollc , ibid. 

Charuas , Nation,  XIII  314. 

Charxa,  Contrée,  VII.  313. 

Chas  » fo  te  d'étoffes  , VI.  97. 

Chafafac , Negre , tue  un  cheval  & cfl  tué  lui- 
meme  : ce  trair  cft  curieux  , VIII  190. 

Chafe  ( V'iliam  ) » Anelois,  meurt  dans  des  con- 
vullions  violentes  , I.  410. 

Chaîna , ou  Villa  fue  ne , Village,  XIII.  391. 

Cha-Soufa  , frété  du  Grand  Mogol  & Deferiptioft 
de  Ion  Palais,  IX.  j?j.  Jardins  du  même  Pa- 
lais, ibid  dan  du  Palais  le  des  Jaidins  de  ce 
Prince , 377. 

ChafTk  , Dignité,  VIII,  fi. 

Chailc  d'Eb'phans , I.  46  5.  Charte  des  Negre1;  dans 
l'Ilc  de  lunaire  ou  le  Main,  III.  13.  Ch.ilTc 
des  Foulis  ,134.  Chiffe  des  Nègres  , 1 8c.  Charte 
de  deux  Arglois,  377.  C halle  des  Nègres,  397* 
Chiffe  facile  le  abondante  , IV.  3 3 J.  Challc 
d'Eléphans,  de  Sangliers  & de  Buffles  , 4$!. 
Celle  du  Léopard  , 6oi.  Charte  de  l'Eléphant , 
V.  80.  Des  Hetes  de  proie  au  Pays  de  Soeno , 
86.  Chiffe  des  Hotrenrots,  133  & 136.  Charte 
des  Cailles,  486.  Charte  annuelle  du  Tigre  , 
4it.  Charte  de  l’Fmncreur  de  la  Chine  en  Tar- 
tarie,  VI.  381.  Clulic  de  Maîtres  par  les  Tar- 
tarcs  Solons  , 361.  Chartes  de  Kang-hi  Empe- 
reur de  la  Chine  , 371.  Chartes  des  Tartarcs  , 
VII.  14.  Charte  des  chevaux  fauvages,  136. 
Chartes  Tartarcs,  336.  Deux  corps  de  Clnf- 
feurs  , 337.  Challc  de  l'Oifcau  , ibid.  Image  dos 
Chartes  de  l'Empereur  de  la  Chine  , 445.  Charte 
du  Lievre  , 461.  l’a  (b  on  de  l'Empereur  de  la 
Chine  pour  la  Charte  , 41*8.  Charte  lingulicrc 
d'une  Caravane  d'Ambart.idc  , 478.  Enceintes 
pour  la  Charte,  343.  Charte  a laquelle  Gcrbil- 
lon  affilie.  Comment  fc  fait  cett*  Charte  , ibid . 
Autre  Charte,  346.  Grande  Charte  à l'aide  des 
Mongols,  348  Oidtc  des  enceintes,  ibid.  Challc 
des  Chèvres  , 566.  Charte  fort  vive,  ibid.  Pu- 
nition de  ttois  Hyas  pour  une  faute  à la  Charte, 


367.  Charte  d'un  Tigre  , ibid.  Charte  aux  Liè- 
vres , 3 a*.  Chartes  Impériales  , 374  fit  37 J- 
Grande  Charte  6e  Ton  fucccs  extraordinoire  » 
<76.  Divci Tes  Chartes  de  l'Empcreur,377.  Charte 
brillante  , 378.  Autre  Charte  , J79-  Dernicre 
ChalFe  , 380.  Adrerte  de  t'kmpcrcor  a la  Charte» 
609.  Mongols  qui  aident  à la  Charte  , 6io- 
ClnrtcuLs  Mongols  récompcnfés,  614.  Charte 
du  Cerf,  VIII*  il.  Charte  du  Tooquin  , IX. 
103.  Illumination  pour  une  Charte  d’Eléphans, 
133.  Palais  de  Charte  dans  les  Forêts  , 147. 
Charte  de  l'Empereur  Mogol , X.  37.  Chartes 
du  Grand  Mogol  , 101  & 101.  Les  Mogols  fe 
plaifcnc  fort  à la  Charte  , 179.  Charte  agréable  , 
XI.  373.  Charte  des  Infulaircsdc  l'EfpagnoIe, 
XII  nr.  Charte  de  Tierra-Firme  , XIII.  14 J. 
Charte  du  Chevreuil  , XIV.  1 40.  Trouble  pour 
la  Charte,  173.  Charte  des  Sauvages  de  l’A- 
mcriquc  Septentrionale  , XV.  76.  Charte  du 
Caffor , ibid.  Manche  pour  la  vue  de  la  Charte 
du  Caffor , 77.  Chartes  des  Boucaniers , Flibus- 
tiers ou  Avantuiiers',  383. 

Chafluélu  , jeune  Prince  ou  Han  , VIT.  363. 
Chifuétu , Khan  des  Kalkas,  VII.  a.  Cité,  J y T » 
31*- 

Cha- Suffi  , Prince  de  Bengale,  cherche  un  afyle 
dans  le  Royaume d'Anakan  , XI.  181  Réponfc 
qu’il  fait  aux  Envoyés  du  Roi.  11  cft  bien  traité. 
ibid.  O11  change  de  fentiment  pour  lui,  183. 
Tenratives  qu'il  fait  poui  s’évader.  Sort  des  geo* 
qu’il  emploie.  Incendies  de  pluficurs  lieues  d'é- 
tendue. Cha-Sufa  difparoît.  Il  eff  pourfuivi  par 
l’armée  de  fon  frère  , ibid.  On  découvre  fa  re- 
traite, 184.  Il  reçoit  la  mort,  ibid. 

Cha-fu-tar.g , Forterclfe  , VII.  110. 

Chat , Poirton  , & pourquoi  ainfi  nommé  , IIL 
24t.  Le  Chat  Tigre  , pourquoi  ainii  nommé, 
184.  Chatmufquc,  193. 

Châtaigniers  ou  Charcignicrs  : Chateignes  qui 
croiÎTcnt  dans  un  fac,  IX.  76.  Châtaigniers  du 
Japon , X.  660, 

Cha  tan  chcu,  Plaine,  VIII.  11. 

( lutao  , Bourg  , VII.  606.  Charao  , VIII.  x. 
Châteaugué  , tué  d'un  coup  de  Moufquet  , XIV* 
649. 

Château-Morand  ( Marquis  de)’,  commande  un 
Vairtcau  François  , XIV.  624. 

Cbcteaupcrs , commande  un  Corps  de  réferve  Fran- 
çois , VIII.  643. 

Châteauvieux  ; fon  abfcncc , XV.  464.  Cité,  4*7- 
Chareaux  , mobiles,  I.  81. Châteaux  de  Goa,  141. 
( bâteau  ruiné  dans  lTlc  de  C.aranian  . 146. 
Château  dans  une  Barque  , 1 39.  Le  Château 
d'Achin  une  des  plus  étranges  FortcrctlVs  du 
monde,  37s.  Château  d'or  martif  fur  un  Elé- 
phant pour  le  Mcrtîc  , 376.  En  forme  de  ca- 
ro lie  fur  un  Eléphant , ; 89.  Château  abandonné 
â Lancctota  , II.  147.  Château  bâti  par  les  Por- 
tugais , III  3 34.  Celui  de  l’Ilc  «l’Oucffjnt , 467. 
Celui  de  l'Ilc  James,  481.  Château  de  Mica* 
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TV.  3 9 Dcfcriprion  du  Château  de  Mina,4i •Châ- 
teau du  Cap  Corfe.  Sa  fondation  & fa  Def- 
cription  , yx  & fu'tv.  Sign.  G.  Château  d U- 
pun  , V.  xjc.  Château  tuiné  , xf8.  Château 
artex  fort,  iy9.  Château  tics  fort  quj  défend 
trois  Rivières  , xéy.  Ville  munie  d’un  bon 
Château  , 1 44.  Beau  Château  près  de  Tlin-fïng , 

34 y.  Château  ruiné  , VII.  17*.  Quantité  de 
Châteaux  qui  défendent  une  Ville  , Ji8.  Pro- 
vinre  remplie  de  Châteaux,  3x0.  Defctipiioo 
du  Château  d'Achcm , IX.  344.  Château  orné 
de  plulîcurs  hautes  Tours  , X.  497»  Chatcau 
défendu  par  des  Tours/  JOI.  Trois  Châteaux 
l'un  dans  l’autre , joy.  Beau  Chatcau  au  milieu 
d’une  Rivière , yc6.  Châteaux  des  Princes  & 
Seigneurs  Japonois , yj<.  Châteaux  ou  Tours 
mobiles,  XII.  3 66.  Un  Château  forcé  par  les 
Efpapnols  > 404.  Château  de  Louifbouig , XIV. 
67 6.  Superbe  Château  du  Commandeur  de  Pom- 
cy  , XV.  418. 

Chateignes , voy.  Châtaigniers. 

Chatermani  , Roi  de  Tapoura , inferiprion  d'une 
monnoic , X.  *xj. 

Chathuant  du  Canada , XV.  ix4. 

Chatigam  , Ville  , voy.  Chacigan. 

Chatigan  , Ville  maritime  , brûlée  par  les  Por- 
tugais , I.  13I.  Nommée  auflî  Chatigam  , IX. 

4 j.  Cette  Place,  appclléc  encore  Chatigham, 
eft  une  des  principales  du  Bengaie,  X.xox. 
Chating-nor,  Lac,  VII.  108. 

Charivor,  Rivière,  X.  îy4. 

Chats  tigrcstFigurc  d'un  deecs  animaux, III.  178. 
Chats  de  la  Côte  d'or  , IV.  119.  Chats  rommes 
Ambaio,X30.  Chats  fauvages.  1 5 4.  Chat  civette* 
fes  noms,  & manière  de  lui  faire  rendre  le  mufe  , 
ibid.  Figure  du  Poiflom  Chat,  15*.  Chats  fau- 
vages  du  Comté  de  Sogno , V.  87.  Figure  du 
Chat  mufqué  ou  Civette  , 194.  Chats  fauvages 
& leur  beauté  , 197.  Quantité  de  Chats  à la 
Chine  , VI.  491.  Chats  civettes  de  l lle  de  Java, 
VIII.  I50.  Chars  d'une  rare  beauté  , X.  6*7. 
Dcfcription  des  Chats  de  Met,  XI.  374.  Set- 
pens  qui  fervent  de  Chats  dans  les  Maifons  , 
4*9.  Port  des  Chats  , XII.  77-  Chat  Tigre  da 
Mexique  , 4j8.  Chats  fauvages  , XIV.  19 f. 
Ile  des  Chats  ou  de  Bicnvillc  , 744.  Chats  Cer- 
viers,  XV.  1x4.  Ravine  nommée  trou  à Chat, 
5x7. 

Chatte  ( Commandeur  de  ) , Gouverneur  de  Diep- 
pe , XIV.  S9 1. 

Chatua  , Ville  , brûlée  par  les  Portugais  , I.  1x9.. 
Chau  , Mandarin , voy.  Char»  chang.  Chau  , nom 
des  Portes  de  la  Chine,  VI.  408.  Un  Prince 
Coréen  de  ce  nom  créé  Roi , to8. 

Chau-chang  , Mandarin , voy.  Chan-chaag. 
Chau-chcu,  Ville,  VI.  3*9. 

Chau-chcu-fu  , Cité  ou  Ville  , voy.  Chi-chcu-fu. 
L hau-cheu-hycn  , Place  , V.  494. 

Chau  chienne.  Ville.  V.  519* 

Ciuu  diing,  Royaume,  VL  Ji|. 


MATIERES.  141 

Chaudière , voy.  Gouffres. 

Chaudron  . inftrumcnt , vey . Timbale. 

Chau  f u , ou  Chan-fu,  Ville  de  guerre,  VI.  yy. 

Chau  heu,  Empereur  Chinois , VI  3x1. 

Chau  hun  , Empereur , un  des  Fondateurs  de  l’Em* 
pire  delà  Chine,  VI.  171. 

Chau-keu  , on  Cucu-ofTu  , Tlaine  , VIII.  1 4. 

Chau  king  fu,  Ville  , VI.  4*.  Sa  fîtuation  , 
Prefqu'uniquc  où  les  Maifons  foient  de  pierre 
de  taille,  70.  Chau  king  fo  , 96.  Ce  (Ha  plus 
belle  Ville  & la  mieux  bâtie  de  la  Province, 
avec  une  Tour  à neuf  étages  , 99.  Son  Port  « 
ibid.  Liqueur  de  Chau-king-fu  , 143. 

Chaukonda , III  91. 

Chaul,  Ville  , fit  fa  pofition  ,1.  54.  RichcfTcs  de 
fon  Commerce  , 470.  Chaul  , Fortcrcrtc  Portu- 
gaise, MU.  131.  Ville  de  Chaul , X.  88.  Ville 
de  Chaul,  XL  471* 

Chau-lau-va,  ltatuc  d’un  grand  Mandarin  de  ce 
nom  , V.  499  & y 00.  Confeil  qu'un  Seigneur 
Chinois , nommé  Ohau-lau-ya  , donne  , VIL 
473.  Ce  meme  Seigneur  , cité , y 07  , yn  , yix. 
yiy,  y 17 .ibid.  yu  , 3x1,345,  148. 

Chaule  .Ville  : fa  fîtuation  & dépendance,  I.  104* 

C.haulky  , Mont , XV.  *03. 

Chau  ma  ing , lien  , VIII.  10. 

(hau-mieu,  liqueur,  voy.  Chau-mycn. 

Chau-mo,  Officier  Mandarin  , VI.  417. 

Cha*  mont  ( M.  de  l , AmbalTadeur  de  France  à II 
Cour  de  Siam  , V.  4x1  Le  Chevalier  de  Chau- 
mont nommé  pour  cette  Ambafiâdc,  IX.  ixy. 
Son  dépat t de  Brcrt  , ibid.  Son  arrivée  à la 
Barre  dcSiam,  137.  Compliment  qu’un  Man- 
darin lui  fait  ,139.  Palais  dertiné  à cct  Am* 
bartadeur,  141.  Son  départ  de  Siam  , i4o.  Il 
amer  c en  France  deux  Ambaffadcurs  Siamois. 
Il  échoue  au  Détroit  de  Banca  , ibid.  Son  Voya- 
ge à Siam  en  qualité  d’Ambaffadciir , 143.  Rc- 
ieroent  des  cérémonies.  Quarante  Nations  ren- 
ent  honneur  au  Chevalier  de  Chaumont , ibid. 
Honneur  rendus  à la  Lettre  du  Roi  dqjrance  , 
144.  Comment  cette  Lettre  portée  au  Palais  du 
Roi  de  Siam,féi^.  Marche  de  l'Ambartadciirdans 
la  Ville,  isy.  Il  arrive  au  Palais  : Cours  qu'il 
traverfe.  Dernierc  Cour  &:  ce  qu’il  y voit.  Ce 
qui  fc  parte  dans  la  Salle  d'Audicnce  , ibid . 
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Che-tfyen- fu  , Ville  , voy.  Chc-tfin-fo. 

Chetto  à Mclaff , c'cA-à-dirc,  Vin  de  Palmier  , 
IV.4J9. 

Cheu  , ou  Ch-ou  , titre  de  Villes  , VI.  10.  Le  Roi 
de  Cheu  zélé  admirateur  de  Confucius , 301. 
Dynaflie  de  Cheu  , 51 6. 

Chcu-chan  , Ile  , VI.  68.  Carte  de  cette  Ile  nom- 
mée aurti  Chufan  , avec  les  Côtes  & les  Ile* 
voifines , 69.  Ville  de  Cheu  chan  : Productions 
de  llle,  ib.d. 

Cheu-che  , Ville  , VI.  316. 

Cheu-chcu  , Place  , voy.  Si-ning. 

Cheu  ching,  Place,  V.  4*1. 

Chcu-chong  , ou  Cheu  kong,  fameux  Aflronôme 
à qui  les  Chinois  attribuent  l'invention  de  la 
Bourtblc , VI.  79.  Il  cd  Auteur  d'un  Livre  SC 
frère  d'un  Empereur,  198. 

Cheu-hen  , titre  de  Prince  Chinois,  VI.  JH. 

Cheu  hi , Docleur  Chinois,  VI.  jco. 

Cheu- kong  , Allronôme  , voy.  Cheu  chong.  Lézard 
de  ce  nom  , voy.  icmring. 

Cheu  ku , fruit , voy.  Guave. 

Cheu  long.  Officier  Mandarin  ,VI.  417.  Un  Lé- 
zard de  ce  nom  , voy.  Jcmting. 

Cheu  lyen-qmn  , titre,  VI.  416. 

Cheu  pès,  VIII  il. 

Cheu  puen  , Officier  Mandarin  , VI.  417. 

Cheu-fi  , Province  , Vl.  71. 

Cheutfc  , efpccc  particulière  de  taffetas ,. VI.  114. 
Cheu-tfuen , joli  Bourg , y.  45J. 

Cheu-tfyu , 
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Chea-tfyu,  fcnsdc  cc  mot,  VI.  411. 

Chcu-yang-hycn  , Place»  V,  4J0. 

Chevalier,  Oifeau,  XV.  67%. 

Chevaux  marins.  Il  s’en  trouve  beaucoup  dans  les 
Rivières  de  Rio  Grande  ou  Gamboa  , & dans 
le  Sanaga  au  Pays  de  Jalofs  ,1.  1 8.  Dans  la 
Riviere  de  Guiimanja  au  Royaume  de  Mélin- 
«k , 94.  Gtortcur  fie  figure  de  ceux  de  la  Rivière 
de  Cambra,  II.  31  6.  Chevaux  marins  & leurs 
ravages  , 388.  Ile  du  Cheval  marin  , fie  pour- 
quoi ai  nfi  nommée,  III.  1 6.  Multitude  de  Chc- 
• vaux  marins  qui  diraient  les  Anglois  , 31.  La 
fccourtc  d’un  Cheval  marin  fait  prendre  eau  à 
une  Barque  , 34.  Le  même  accident  répété  ,31. 
Où  ces  animaux  prennent  leur  pâture  , *7.  Lon- 
gueur de  Hic  du  Cheval  marin  , ibid.  Hardiclfe 
des  Chevaux  marins  , 70.  Un  cheval  marin  brife 
une  planche  du  fond  d'une  Barque  fie  la  fait 
périr,  93.  Où  ces  Animaux  amphibies  abon- 
dent , 3 17.  Leur  deferiptioû , ibid.  & fuiv.  Beauté 
de  leurs  deuts  fie  ufage  qu'on  en  fait,  328.  Les 
Chevaux  marins  ne  font  pas  dangereux  , ibid. 
Erreur  des  Ecrivains  quiieur  donnent  des  grif- 
fes , 3x9.  Peau  du  Cheval  marin.  Cet  animal 
dangereux  fur  les  Rivières.  Exemples  , ibid.  6» 
Jujv.  Il  cft  plus  fouvent  fur  terre  que  dans  l’eau , 

3 to.  Sa  nourriture.  Combien  il  porte  de  petits. 
Plufieurs  Peuples  le  regardent  comme  une  cf- 
pccc  de  Divinité , ibid.  Qualité  de  fa  chair,  3 3 1. 
Remède  que  la  nature  lui  apprend  contre  l'A- 
poplexie. On  le  nomme  auffi  Mallcy.  Si  le  Che- 
val marin  cft  différent  du  Cheval  de  Riviere. 
Témoignage  de  Schourcn  au  fujet  de  cet  animal. 
Pourquoi  fon  nom  de  Cheval  marin.  Ufagesfie 
effets  merveilleux  de  fes  dents  , ibidM  (/  fuiv. 
Le  Cheval  marin  confondu  avec  la  Manaréc  ou 
Vache  de  mer,  331.  Les  Chevaux  de  Riviere 
haïs  des  Nègres,  & pourquoi,  IV.  337.  Chc-* 
vaux  marins  dans  Rio  Gabon,  461.  Ces  ani- 
maux ainfi  que  les  Veaux  de  Mer  rcmplifTent 
Hic  de  Lobos-Marinos  , 478.  Ile  aux  Cncvaux 
marins  , 6 14.  Quantité  de  Chevaux  marins  dans 
la  Rivière  de  Zaïre  , 6 1 3.  Les  Portug-iis  obtien- 
nent l'Ile  aux  Chevaux  marins  , 616.  Cheval 
d'eau  ou  de  Riviere,  V.  94.  Sa  furie.  Comment 
on  le  preftJ  , ibid.  Pierres  médecinalcs  dans  fes 
oreilles  , 93.  Vertus  de  ce c animal , ibid.  Figu- 
res d'un  Cheval  marin  fie  d’un  Cheval  de  Ri- 
vière nomme  Vache  marine  , 103.  Chevaux 
marins  fans  pieds,  X 413.  Cheval  ou  Chien 
matin  du  Japon  , 674.  Ile  des  Chevaux  marins, 
XV.  19*. 

Chevaux  privés  & fauvages.  Grand  nombre  de 
Chevaux  feuvages  dans  l’Ilo  de  Sal , II.  336. 
Cheval  fauvage,  fa  couleur  fie  fa  taille,  363. 
Chevaux  barbes , 309.  Un  Cheval  de  la  Com- 
pagnie Angtoife  faifi  , III.  loi.  Taille  , vigueur 
& prix  des  Chevaux  de  Généboa,  191.  Che- 
vaux d’Afrique,  19*  êc  197.  Mauvais  Chevaux 
de  la  Côte  d'or,  IV.  118.  Montagne  du  Cbc- 
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val,  V.  134.  Chevaux  du  Cap  de  Bonne  Efpc- 
rance  , & d'où  il  y font  venus  , 190.  Monta- 
gne des  têtes  des  cinq  Chevaux  ,143.  Chevaux 
fie  Boeufs  pour  l’Empereur  de  la  Chine  , 314. 
Les  Bœufs  & les  Chevaux  conduits  au  Palais, 
333.  Manège  pour  l’exercice  des  Chevaux,  VI. 
13.  Cour  du  Manège  pour  les  Chevaux  , 13. 
Plan  delà  Montagne  des  cinq  têtes  de  Cheval , 
99.  Les  Chinois  aiment  la  chair  de  Cheval  , 
; 41.  Chevaux  de  la  Chine,  111.  Chevaux  de 
Pofte  de  la  Chine  , 408.  Tribunal  des  Chevaux, 
413.  Tigre  Cheval , animal  fabuleux , 49  >.  Che- 
vaux des  Mongols  , 601.  Chevaux  Tartarcs  , 
<îoj.  Chevaux  du  Tibet , VII.  r 1 7-  ChalTc  des 
Chevaux  fauvages  , 136.  Qualités  des  Chevaux 
de  la  grande  Bûkkatie,  114.  Haras  de  dix  mille 
Chevaux  blancs,  313.  Défordre  occafionné  par 
la  rareté  des  Chevaux  , 513.  Petits  Chevaux  de 
Se- chu  en , 33  6.  Chevaux  d’une  efpcce  fingulicrc, 
533  Courte  de  Chevaux  par  des  Danlcnrs  de 
corde,  5*4.  Cheval  d’un  prix  exorbitant  , VIII. 
4 66.  Effroi  qu’un  Cheval  caufeaux  bifilaires, 
590.  Hôpital  pour  les  Chevaux  , IX.  37.  Che- 
vaux du  Roi  de  Siam  , 174  Comment  on  nour- 
rit fes  Chevaux  dans  une  Contrée,  313.  Com- 
ment les  Mogols  nourriflént  leurs  Chevaux  , X. 
73.  Manière  de  nouriit  les  Chevaux  dans  les 
Ecuries  du  Grand  Mogol,  148.  Commerce  de 
Chevaux  , 194.  Ecueil  des  Chevaux  ,381.  Che- 
vaux du  Japon  , 1 66.  Chevaux  Sauvages  , XI. 

113.  Manière  dont  on  conduit  les  Chevaux  dans 
un  Tournois,  309.  Tête  de  Cheval  portée  eu 
triomphe  , XII.  198.  Des  Chevaux  garnis  de 
fonnertes  achèvent  de  mettre  en  fuite  un  Gé- 
uéial  Indien  , 303.  Elfroi  que  les  Chevaux  eau- 
fcnc  aux  Indiens  , 311.  Poirtonà  coquilles  nom- 
mées pics  de  Cheval , 47J.  Licir  rempli  de  Che- 
vaux , fiée,  473.  Chevaux  de  la  Nouvelle  Efpa- 
gne,  6 33.  Chevaux  fauvages  , ibid.  Chevaux 
fauvages  du  Paraguay , XIII.  331-  Excellentes 
races  de  Chevaux  , 42*-  Chevaux  fauvages  de 
Saint  Domingue,  XV.  419* 

Cheveux  : Offrande  des  cheveux,  IX.  4*3.  Che- 
veux des  Indiens  de  Tierra-Firme  , XIII.  279. 
Honneur  qu'ils  attachent  à les  couper , ibid. 

Cbe  vi  hong,  rouge  foufflé , VI.  141. 

Chèvrefeuille  de  la  Caroline  , XV.  143. 

Chèvres  : Grand ‘nombre  de  Cbcvres  fauvages  dans 
les  Iles  de  Sal  fie  de  Mayo,  II.  33 6.  Chair  fie 
peau  de  Chèvres  , 371.  Charte  de  Chèvres  fau- 
vages , 398.  Grand  nombre  de  Chèvres  dans 
l’Ile  Saint  Vincent , 41 3.  les  Montagnes  de  l’Ile 
Saint  Antoine  remplies  de  Chèvres  fauvages  , 
41 6.  Il  y en  a dans  une  Ile  voifioc  de  Sierra 
Icona,  III.  113.  Chèvres  d’Afrique  , 197.  Chè- 
vres de  la  Côte  d'or  fie  leur  forme  , IV.  119. 
Figure  d’une  Cbcvrc  fauvage  du  Cap  de  Bonne- 
Espérance  , V.  194.  Chevreuils  du  Cap  de  Bon- 
ne- Efpérancc  , 193.  Chevreuils  du  Canada,  XV. 

114.  Différentes  cfpcécs  de  Chèvres  , & belle 
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efpece  : Chèvres  plongeantes  & autres  , ibid. 
Quantité  innombrable  de  Chevreuils  à la  Chi- 
ne , VI.  4jjo.  Chevreuil  mufqué  ou  odoriférant , 
voy.  Chc  , Chevreuil , &c.  & Hyang-chang-tfe, 
Chevreuil  , & e.  Chèvres  fauvages  : Doute  fur 
leur  rclîemblanccavcc  les  Aikharas,VII.  1 y. Chè- 
vres fauvages  dont  les  comcs  ont  deux  pieds  de 
long  , 5 1 9.  Chèvres  jaunes  fort  farouches,  431. 
Chcvics  jaunes  & leur  figure  , 46).  Chèvres 
jaunes  , 477.  Chalîc  des  Chèvres,  566.  Effroi 
des  Chèvres,  ibid.  Chèvres  jaunes  , VIII.  yi. 
Troupeaux  de  Chèvres  jaunes  , 39.  Hôpital  pour 
les  Chèvres  , IX.  37.  Chèvres  de  Elle  de  Juan 
Fernandez,  XI.  M)  & 1 34.  Ile  des  Chèvres  j 
par  qui  & pourquoi  ainfi  nommée , 410.  Pro 
durions  de  cette  Île  ,411.  Chèvres  de  la  Nou- 
velle Efpagne  , XII.  633.  ChafTe  du  Chevreuil , 
XIV.  140.  Ile  aux  Chèvres , 393  , 479.  Ile  aux 
Chevreuils,  7 o4. 

Chevrete  , ou  Ecrevctc , infeéle  , V.  ijy.  Le  Poif- 
fon  à coquille  , nomme  Chevrette , commun  à 
Timor  , XI.  x y y.  Grand  commerce  du  PoilTon 
nommé  Cheviette  au  Mexique  , XII.  470. 

Chevreuils , voy.  Chevres. 

Cliew',  Empereur  Chinois,  & fupplice  qu'il  invente, 
VI.  441. 

Cheytepour , Ville , X.  r?7. 

Che-yu  , nom  que  les  Chinois  donnent  à l’Alofc  , 
VI.  49*. 

Chi  , nom  d’une  Cloche , VI.  40.  C’eft  aufii  le 
nom  d\i  Papier  à la  Chine  , xy  j.  Chi , Lettre  ou 
caradfcre  Chinois  , iy4.  Chi,  un  des  Fonda- 
teurs de  l’Empire  de  la  Chine  , 371.  Chi,  Pa- 
pier qui  contient  les  ordres  de  l’Empereur  , VIII. 
4 y.  Letturedu  Chi  Impérial,  ibid. 

Chia*  Rang,  forte  de  Thé,  IX.  104. 

Chi-chag,  Village,  V.  yyo. 

Chiachcou-fou  , Ville,  XI  yof. 

Chiachialacas,  Oifeau  , XI.  3x7.  C*eft  une  cfpccc 
de  Poules,  XII.  6x7. 

Chiachoticn , Place  , XI.  490.  Nourritures  des 
Habitans , ibid. 

Chiago-chcou , Place,  XI.  foo. 

Chiakouchiau  , Place  , XI.  tco. 

Chiakvanxycn  , Ville  , XI.  yoy. 

Chialc-cheva  , Place  , V.  487. 

Chiamai , Ville  : Conje&urc  d*un  Voyageur  lut 
cette  Place  , IX.  xy4. 

Chiamela  ( Port  de  ) , XI  txy. 

Chiamcltan  , Province  , XII.  4x4.  C’eft  la  fixicmc 
de  l’Audience  de  Guadalajara  , 478. 

Chiamkan  , Ville  célébré , XI.  47 y. 

Chiamnay  , Lac  , vùy.  Cunebeté.  Royaume  de 
Chiamnay,  IX.  41  y. 

Chiampim  , fleur  > fon  ufage  , & d'où  elle  vienc , 
XI.  <75- 

Chiampo , titre  du  Souverain  du  grand  Tibet,  voy. 
Nima-nangeL 

Chian  chin  goy , Place,  XI.  yoi. 

Chiaodij  Bourgs  XI.  ^07.. 


S MATIERES. 

Chiang  heoa  , Ville,  V.  487  & 48I. 

Chiangoutou  , Place,  XI.  yoy. 

Cbiangulay  , lieu  , où  des  Portugais  font  maltrai- 
tés , IX.  40X  & 403. 

Chiankelin  Place,  XI.  491. 

Chianlaoic , Mandarin,  & fa  Statue,  XL  5«y. 

Chian-maing , Village  , V.  349- 

Chiaapoo,  Village  accompagné  d'un  Fort  , XI* 
,471. 

Chian  Singhicn , Place  , XI  491. 

Chianrabu  ( barre  de  ) , IX.  4x3. 

Chiantla,  Village  , &:  Ion  image  miraculcufc 
XII.  489. 

Chiapa  , Evêché  , XII.  *,  dt  /* avant  propos.  Carte 
de  la  Province  de  Chiapa  , &c.  X41.  Province 
de  Chiapa  , 414,  444.  C’eft  la  deuxieme  de 
l’Audience  de  Guptimala,  483.  Deux  Villes  de 
Chiapa  , 48  5 & 486. 

Chiapera,  Cacique  fournis,  Xt.  184. 

Chiap-hong  , Village  ruiné,  V.  ; 4 4. 

Chiapultcpcque  ( Chauffée  de  ) , XII.  430. 

Chiau-chiaou-ycn  , Place  , XI.  çol. 

Chiautla,  Place , & fon  puits  d’eau  faiée,  XII.  4yf. 

Chiavay  , forte  de  T)aé  , IX.  106. 

Chia-xo-ticn  , Place,  XL’yoo. 

Chiay-catay , Plante:  Venus  de  fes  feuilles , VII- 
408. 

Chibeky  , petite  Rivière  , VIII.  3 y. 

Chibve  , Ile  , X.  349. 

Cliica , ou  Pucchos  , Rivière  , XIII.  48.  Liqueur 
nommée  Chiea , 394.* 

Chicas,  voj.  Tari  ja. 

Chicaclias,  Nation,  XIV.  733. 

Chicacoan  , Rivière  , XIV.  494. 

Chica-copa  , Boillon  , XIII.  191» 

Chicaly  , Oifeau  , XIV.  1 1 4. 

Chicapotc  , excellent  fruit , XII.  607. 

Chicapoyas  , Peuples  , XIII.  44 1. 

fchicha  ( la  1 , forte  de  nourriture,  & de  quoi  com- 
pofee,  XIII.  34t. 

Chi  clun  , ou  Li-mu-chan  ( Montagnes  de  ) ,YL 
101. 

Chichas , Corregiment , voy.  Tari ja. 

Chichcquctzal  , première  femme  du  Mexique  , 
XII.  JM. 

Chi-chen  . Capitale,  nommée  au (lî  Anhing,  V. 
xyo.  Chi-cheu,  titre  du  Gouverneur  d’une  Ville, 
443.  Titre  de  Chi  cheu  ? cité  , VI.  403.  Ce  que 
c’eft  que  le  Chi  cheu  , 417. 

Chi-cheu- fu  , V.  xyo.  Plan  de  certe  Cité,  nom- 
mée aufli  Chau-chcu-fu , ibid.  Ville  de  Chau- 
chcu  fu,yoo.  Chi  cheu  fu,  VI.  41.  Chau-cheu- 
fu  , 96.  Situation*  & qualité  du  Diftnét  de  Chau- 
chcu-  fu  , 99. 

Chichimecapatli  , herbe  finguliere , XII.  4x4. 

Chichiracgucs  , Peuples  farouches  , XII.  X74.  Ces- 
Peuples  nommés  Cbichimequcs  , 3x4. 

Cbichina,  corvée  des  Indiens,  XIII,  Jii- 

Chi-cliing,  petite  Ville,  VIII.  e. 

Chichiri , Ville  , VIII.  454.  Dcicriptidh  de  cette 
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Ville , 4 y J.  Caraélere  des  Habitans  , ibid. 
Chtckahomony  , Rivicre  , XIV.  484. 

Chickcfas  , Nation  Indienne  , & Ton  étendue,  XIV, 

Chico  , Caftillan  , XII.  17*-  Cité,  388.  Rivière 
ou  Pleuve  de  ce  nom  , voy.  Jourdain. 

Chicora  , ancien  nom  d’un  Pays  découvert , XIII  4» 
CUicoy  ou  Seyzu,  fruit  , X.  394.  Nomme  aufli 
Seizu  ,414. 

Chicupen  , Province  , X.  63  J. 

Chicuiro  , ouTiticaca,  fameux  Lac  , XIII.  3 18. 

Corrégimcnt  de  Chicuito,  319. 

Chicungo , Province  , X.  6(4. 

Chidima,  Royaume,  V.  114. 

Chidly  , Doélcur  Anglois  , Se  Voyage  quM  fait  , T. 
340. 

Chien,  de  Mer  , Poiflon,  lit.  11L  Chien  fnuvage  . 

Î|ui  accompagne  le  Lion  , voy.  Jackal.  Chiens 
ort  hideux  dont  les  Ncgrc?  mangent  la  chair  , 
197.  Nègres  qui  fe  nourrirent  de  la  chair  de 
Chiens  , 411.  Chiens  de  Seftos  , 6 1 ç . Pcfctip- 
tion  du  Chien  marin,  IV.  1x8.  Les  Chiens  de 
l'Europe  changent  de  nature  fur  la  Côte  d'or  , 
119.  Les  Nègres  mangent  la  chair  des  Chiens  , 
130.  Chiens  qui  n’aboient  point  , 179.  Sign. 
Ddd  d.  Chiens  fauvages , V.  86.  Chiens  du 
Cap  de  Bonoe-Kfpérance  , 190.  Chiens  fauva- 
ges , 191.  La  chair  de  Chien  en  ufage  à Pé- 
kmg  ,517*  Les  Chinois  aiment  la  chair  de 
Chien  , VI.  141.  Chiens  attelés  aux  Traîncax  , 

J 17.  Nation  nommée  Meneurs  de  Chiens,  & 
pourquoi,  j 64.  Mots  que  les  Tartarcs  emploient 
pour  exprimer  un  Chien , 567.  Peuple  à face  de 
Chien  , VII.  15  1.  Chiens  qui  attaquent  les  Lions, 
Habitans  d'une  Ile  qui  ont  des  têtes  de 
Chien,  364.  Les  Chiens  de  Mer  nommés  Tu- 
berons  , VIII.  94.  Hôpital  pour  les  Chiens , IX. 
î7-  Confirmation  d’un  témoignage  fur  les  Chiens 
marins,  X.  339.  Ile  des  Chiens , 436.  Te  mple 
confaarc  au  Patron  des  Chiens,  je 6.  Chiens 
dujapoo,  666.  Leur  étrange  multiplication.  A 
quelle  occafion  fort  confédérés  , ibid.  Chiens  fau- 
vages  , 6*7.  Cheval  ou  Chien  marin  du  Japon  , 
*74. Chiens  des  fauvages,  XI.  38.  Un  Voya- 
geur attaqué  par  un  Chien  marin  . 74.  lie  des 
Chiens  marins  , 81.  Chiens  de  la  Tenc  des  Pa- 
tagons,  114.  Les  Chiens  déchirent  les  Chevres 
d'une  Ile  , 134.  Dequoi  ces  Chiens  vivent  yibid. 
Iles  nommées  les  Chiens, & par  qui  découvertes, 
100.  Baie  des  Chiens  , n 8.  Chiens  marins  com- 
muns à Timor,  154.  Ile  du  Chien  ,aurrcinent 
dcl  C.ano  , XII.  3 1 3.  Chiens  fauvages,  $ 14  Inf- 
. tinél  des  Chiens  de' Tierra-Firme  XIII.  194. 
Petite  vérole  des  Chiens,  400.  Chiens  de  race 
Espagnole  qui  n’aboient  point , joo.  Propriété 
Jingulicrc  des  Chiens  du  Pérou  , J47.  Chiens  de 
ril\hme  de  l'Amérique  , XIV.  1 1 3.  Le  Chien 
de  Mer,  113.  Chiens  fauvages  Se  autres  animaux, 
148.  Lac  des  Chiens  , 636  Pcrfécurion  des 
Chiens,  XV.  45.  Chiens  de  Chiffe,  81.  Chiens 


de  Mer,  181.  Différence  de  ces  derniers  avec 
ceux  des  autres  Mers  , 181.  Chiens  fauvages 
nommés  Cafqucs  , 41 9.  Ravine  nommée  Trutt 
à Chien  , 317.  Serpens  nommés  Tcce-dc  Chien, 
fit. 

Chienchicna  , Place,  XI.  49!* 

Chien-dent  , Plante  , voy.  Monde. 

Chienga,  demeure  de  Sorciers,  IV.  393. 

Chien-leu,  lieu  à Nangking  , V.  481.  • 

Chiens  ( Ile  des  > , nommée  autrement  Ile  Char- 
les , II.  59t.  Sa  firuation,  III.  14  Se  13.  Elle 
eff  aufb  nommée  Rird  , $8.  Chiens  en  générai  , 
voy.  Chien  de  Mer. 

Chievres  \ M.  de  ) , Seigneur  Flamand  , XII.  I93. 
Cité,  19 9,  10a.  Cite,  XIII.  »7- 

Chi.fu  , titre  de  Gouverneur , V.  473.  Significa- 
tion de  ce  mot  , VI.  148.  Marche  pompeufe 
d’un  Chi-fu  , 138.  Examen  du  Chi  tu  , t88. 
Soumiiïîon  pour  le  Chi-fu , 407.  Ce  que  c'cfl 
que  le  Chi-fu  , 417. 

Chigi,  Cardinal  Italien,  IX.  113. 

ChigBC-murcn  , Rivière,  VIII  13. 

Chihabcddin-chah-dgihan  , l’rinoc , voy,  Schah- 
Jehan. 

Chi-hieu  , titre  qui  paroît  le  même  que  Chi-hyen, 
VIL  313. 

Chi-hven  , titre  de  Gouverneur,  V.  473.  Chi-kycn, 
meme  titre,  VI.  117.  Chi-hyen , 403. 

Chikanga  . Royaume,  V-  ni  & m-  Commerce 
entre  Cnikanga  Se  Angola,  113. 

Chikeftay  , lieu  VIII.  14. 

Chi-kia-kcu  , Détroit  , VIII.  4. 

Chi-king  , Livre  Chinois  , VI.  164.  Sujet  de  ce 
Livre  Canonique  , 197. 

Chi-kir  , ou  Chirix-pira  , Rivicre  , VI.  381. 

Chi-kiri  , ou  Zia  , Rivière  ,|VI.  343. 

Ch.kokko,  Idole,  IV.  381.  Sgn.  Dddd. 

Chikor  , Rivicre  , VII.  390. 

Clnkova,  Royaume,  V.  98.  Sa  firuation,  111 , 
Se  113. 

C.hiktay,  Mule  fait vage  , Vf!  478. 

Chi  lai , ou  Chiqueis,  ou  bien  Fignenque  , deux 
cfpcces  principales  de  ce  fruit  , VI.  438. 

Chi  kyen  , titre  , voy.  Chi  hven 

Chilakona,  Général  Tartarc  , VII.  73. 

Cliilan  ( Corregiment  de  ) , XIII.  4*°*  • 

Chilao,  écueils  dangereux  , IX  73. 

Child  ( Jean),  Anglois,  Gouverneur  de  l'Ile  de 
Bombay,  IX.  31. 

Chilé  , Vallée  , XIII.  410.  Rivicre  de  Chilé  , 419. 

Chi-ley , Grand  Tiéforicr  de  la  Chine,  V.  313. 

Chili,  Pays,  X.  346.  Sa  fécondité  mcrvciÜtufc  , 
33».  La  Concept iondu  Chili , XI.  36  t.  Le  Chili 
en  Amérique , XIII.  48  Sa  découverte  , A:  par 
qui,  89.  Conquête  du  Chili,  Se  pu  qui,  103. 
Defeription  de  la  Province  du  Chili,  401.  Sa 
ficuatioti  K étendue.  Les  Incas  en  font  la  Con- 
quête. Difficultés  des  Efpagnols  pour  s'y  éta- 
blir, ibid.  Gouvernemens  particuliers . A Cor- 
regimens  du  Chili  , 404.  Corrégimens  du  Chili, 
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404.  Ezriéme  abon dance  de  Blé  , 4J°*  Monta- 
gnes qui  fcparent  le  Chili  5c  le  Pérou,  448.  Com- 
ment le  Voiage  du  Pérou  au  Chili  eft  racourci , 
496.  Vignes  & Vins  du  Chili,  XIV.  1 73.  Fruits 
du  Pays  , ibid.  Légumes  , herbes  aromatiques  , 
5cc.  174.  Poiflonsdu  Chili,  17*. 

Clii-li-ho  , Rivicre  , VIII.  3. 

Chillaos , 5c  Llulla , 5c  leur  Corrégiment  , XIII. 
307.  • 

Chillingsvrorth  , Gouverneur  Anglois  , eft  faifi  par 
des  Brigands  de  fa  Nation  , XV.  $38. 

Chiloa  , iJlacc , X.  jço. 

Chiloé  , grande  Ile,  XI.  76.  Ilots  à fon  entrée,  104. 

Gouvernement  de  Chiloé,  XIII.  409. 
Chilon-Combal,  Sacrificateur,  5c  fa  prophétie  , 
XII.  X4*. 

Chilon-palhaton  , lieu,  VII.  jSi. 

Chilqucs  5c  Mafqués,  5c  leur  Corrégiment, XIII. 
Mo. 

Chilun-karchaha  , lieu  , VIII.  fi. 

Chilvino-kagn  , nom  d’année  , VII.  4J9* 

Chily  , Pays  , voy.  Chili. 

Chimai,  Lac,  IX.  1)9. 

Chimalpopoca , Piincc  , fuceedc  au  Royaume  de 
Mexico,  XII.  fi**  Il  eft  aflafliné,  ibid. 
Chimaltenango  , grand  Bouig,  XII.  49  J. 

Chimbo  ( Corrégiment  de  ) , XIII.  j4a. 
Chimbor.no,  Montagne,  XIII.  }6o.  Bruïcre  5c 
Défère  de  Chimborazo  , 466.  Le  Chimborazo  , 
50). 

Chimen,  petite  Ville,  VIII.  31. 

Chimo  , lieu  , XIII.  48. 

Chimpaneze  , cfpccc  de  Singe  à figure  humaine  , 
âgé  de  vingt-un  mois,  voy  fa  ngure  à la  Plan- 
che , IV.  140. 

Chimque  ou  Chamque , nom  du  Girofle , VIII. 
374. 

Chin  ( Luc  ) , Gcnéraliflime  Chinois , converti  , 
VI.  jtfi. 

Chin  , Rivicre,  V.  141*  La  Chine  porte  ce  nom  , 
VI.  6.  C’eft  aufli  le  nom  d'une  Famille  Royale  de 
la  Chine  , ibid.  Chin  , inftrument  mufical , 1 14. 
Hôtelleries  appcllécs  Chin  , 171.  Ce  mot  eft 
aufli  un  terme  pour  la  divifion  des  poids  de  l*or 
5c  de  l’argent,  H9.  Ce  que  Chin  fignifie,}79. 
C’eft  encore  le  nom  de  Places  fortes  , 445.  Mer 
de  ihin  5c  fes  Iles , VII.  341. 

Chin  , Philofophe  , VI.  4.  Principes  qu’il  attri- 
bue à Fo  , 5c  comment  il  explique  la  J*éte  de 
cet  impnftcur,  J 37  & 338.  Remarque  de  ce 
Philofophe,  341.  Comment  il  réfute  une  Doc- 
trine , 341.  Un  Roi  de  Cotée  de  ce  nom  chaflc 
du  Trône  , f 11. 

China  , Capitaine  , fert  heureufement  à la  conclu- 
fion  d’un  Traite  , V.  *91. 

China  , Divinité  des  N cgi  es  , H.  7*4.  Les  Anglois 
donnent  le  nom  de  China  ou  China-varc  a la 
Porcelaine,  VI.  135.  Plante  appcllée  China, 
XII.  61 6.  Rivicre  nommée  la  China,  XIII.  48. 
China- Batta  , 1.479.  Situation  de  ce  lieu,  & ce 
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qu’il  produit,  II.  171.  Détroits  de  ce  nom  , ibid. 
China  ( Nakhada  ) , Efpion  des  Hollandois,  1* 
484* 

Chinantla,  lieu,  XII.  357. 

Chinarau  ( Grand  ) , IX.  418. 

China- warc,  Porcelaine,  VI.  137. 

Çhinaygrau,  Royaume,  IX.  4M- 
Chinca  , Vallée,  XIII.  438. 

Chincalcu  , Village  , ptes  duquel  eft  une  Mine 
d’or,  IX.  344.  ' 

Chincana  , Place  , XII î.  4x1  # * 

Chincapin  , fruit,  XIV.  fio. 

Chinca  lu  y. 1 , Pays,  XIII.  f ij. 

Chin  clin , Province  & fon  état  ; ainfi  que  du  Bourg 
de  meme  nom  , XI.  J70.  Tombeaux  antiques, 
571* 

Ghinchnnchi  ( Guéiite  de  ),  XII.  471. 

Chine  lie,  animal,  5c  fa  dcfcription , XIV.  144. 
Chincheo,  XI.  18 6. 

Chin-chcu  „ Iles  de),  V.  199.  Rivière  de  Chin* 
chcu  , 30$.  Village  de  ce  nom,  334.  Ville  de 
ce  nom  , VIII.  148.  Rivière  de  Chinchcu  » 440. 
Les  Portugais  s’établilTcnt  à CLinchcti  5c  en  font 
bientôt  châtiés , IX.  488. 

Chinchi-cogis , IX.  431. 

Chinchitagua , Montagne  , XIII*  404. 
Chinchilung,  XI.  i84.  # 

Chin-ching,  Ville  , VI.  jii.  , 

Chinchipa(  Riviere  de),  XIIÎ.  379. 

Chinchipé  ( Riviere  de  ) , XIV.  x4. 

Chinebipou  ( Archipel  de  ) , IX.  403. 

Chin-choan  , Village,  VII.  J41. 

Chinchurat,  Ville  , IX.  606. 

Chine  ( la  ).  Commerce  du  Tays,  I.  8f.  Le  Roi  de 
la  Chine  , un  des  plus  puillans  Princes  de  l’Afie, 
114.  Traité  d’amitié  entre  les  Portugais  5c  le 
Roi  delà  Chine,  ibid.  Vengeance  du  Roi  de 
la  Chine  contre  les  Portugais  , 117.  Pofition  de 
ce  Royaume  , 141.  Evêchés  inftitués  à la  Chine 
par  le  Pape  Pie  v , 143.  Ville  Chiooife  près  Ban- 
tam  , 414.  Les  Chinois  s’emparent  des  emplois 
5c  des  richefles  des  Habitans  de  Bantam  , 4x4. 
Religion  des  Chinois  de  Java.  Leurs  facrificcs, 
ibid.  Leurs  ufages  pour  leurs  morts,  417.  Leurs 
Spcétaclcs  , leurs  Prophètes  5c  baflefle  de  leur 
caraétcre.  Hifloire-  d’un  Chinois,  ibid.  6*  fuiv. 
Friponnerie  des  Chinois  de  Bantam,  416.  Affreux 
caractère  des  Chinois  de  Bantam  , 430,  Liberté 
du  Commerce  que  les  Hollandois  accordent  aux 
Chinois,  II.  loi.  Rigueur  de  la  Chine  pour  le 
Commerce  Etranger  , if 4.  Errtur  des  Carres 
touchant  les  Côtes  de  la  Chine,  171.  Deux  Chi- 
nois rraduifent  une  Lettre  du  Roi  de  Firando  , 
174.  Marchandée  de  la  Chine  , 188  6»  fuiv , 
Projet  de  Commerce  à la  Chine,  104.  Plaintes 
des  Chinois  contre  les  Hollandois,  ibid.  Vol 
adroit  de  quelques  Chinois,  107.  Fable  Chï- 
noife  au  fujet  de  la  Licorne,  V.  81.  Carte  de 
la  Chine  & de  la  Corée,  &c.  2.19.  Comment  la 
Chine  connue  avant  la  decouverte  des  Porta- 
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gais , iif- Doutes  St  embarras  fur  des  Dcfcrip- 
tjpns  de  la  Chine,  ij  ï.  Toutes  les  Villes  Chi- 
noifes fc  rcffcmblcnt , ibid.  Fatigucdes  Rameurs 
Chinois,  141.  Grand  nombre  de  Couvons  fur  des 
Montagnes  de  la  Chine,  as»-  Divilton  de  la 
Chine  Orientale  & Occidentale , ibid.  Quand 
la  Cour  Impériale  a été  tranfportcc  à Péking  , 
1(1.  Monnoïc  Je  la  Chine  , itid.  Anciens  tom- 
beaux des  Empereurs  , 1(4.  Caraélcrc  des  Chi- 
nois de  Nan-kmg.  Chinois  non  rafes  , St  pour- 
quoi, ibid.  Rufcs  des  Pauvres  Chinois,  if(. 
Relie  merveilleux  de  l'ancienne  architecture  Chi- 
noife  , i<4-  Variété  dans  la  dévotion  des  Chi- 
nois. Cloître  de  RcligieufcsChinoifcs.  Comment 
les  Chinois  le  défendent  des  Sauterelles  , ibid . 
Trois  principaux  Potts  de  la  Chine,  1 6 ( Mal- 
propreté du  Chancelier  Chinois , 16».  Ordre  de 
i'Empcreutr  au  Confeil  dçs  Lipus  , 170.  Bonté 
de  l'Empereur*  pour  les  Hollandois  , 171.  Céré- 
monie de  l'hoir  marc  du  Trône  , 17t.  Moit 
fubitc  d'un  jeune  Fiincc  frère  de  l’Empercnr  , 
ibid.  Préparatifs  de  l’Audience  de  l’Empereur  , 
17).  Delcriptlon  de  l'appareil  de  l'Audience  Sc 
du  Trône  , 174.  Vue  ou  Plan  de  la  Salle  Impé- 
riale d' Audience  , ibid.  Hommages  rendus  au 
TrÔDe,  17  (.Comment  les  places  (ont  marquées. 
Forme  du  Ttône  Impérial.  L’Empereur  parole 
fur  Ton  Trône:  Beauté  de  ce  Spectacle,  ibid. 
Figure  de  l’Empereur  , 176.  Ce  Monarque  veut 
voir  un  habit  complet  de  Hollandois  , ibid.  Pré- 
fens  pour  les  Officiers  Chinois,  178.  Lettre  de 
l’Empereur  de  la  Chine  au  Gouverneur  Hollan- 
dois à Batavia  , 17».  Vents  très  froids  à la  Chi- 
ne , x8o.  Grande  Chauffée  Sc  belles  Campagucs, 
187.  Tctes  Chinoifes  fufpenducs  aux  attires, 
a»t.  Les  Chinois  abandonnent  la  Ville  de  Sua- 
ti-ha , i»(.  Nouvelle  tentative  des  Chinois  pour 
gagner  les  Hollandois,  joi.  Scrupule  des  Chi- 
nois à recevoir  des  préfens , )oj.  Remontrances 
des  Chinois  & des  HollanJois  , (ot.  Offres  d’un 
Capitaine  Chinois , (o».  Lettre  Impériale  en  fa- 
veur des  Hollandois  , ) 1 1 .Explication des  ordres 
de  la  Cour  Impériale  , )it.  Soomiffion  de  quel- 
ques Rebelles  Chinois  , ibid.  Arrivée  des  Com- 
miffaires  Impériaux  : Compliment  qu'ils  font 
aux  Hollandois,  J14.  La  Lettre  de  l'Empereur 
remife  aox  Hollandois:  Cireonffanec  de  eetre 
cérémonie,  51s  8t  tlC.  Fête  Chinoilê  St  fon 
origine,  (t8.  Evéncmensau  Pays,  jt».  Rcf- 
peét  des  Chinois  pour  les  grands  noms  de  Rois 
Sc  Vicerois  Hollandois  ,-jat.  Chevaux  St  Brrufs 
pour  l’Empereur,  (14.  Les  Chinois  St  Hollan- 
dois Ce  prêtent  mutuellement  leurs  Médecins  , 
(14.  Les  Marchandées  des  Chinois  de  Batavia 
failles,  tu.  On  examine  les  préfens  des  Hol- 
Iandois  deffinés  à l'Empereur  , ibid.  Sc  ;K.  Cor- 
ruption des  Officiers  Chinois  St  chicanes  qu’ils 
font  aux  Hollandois  , (i4.  Temple  Sc  Sacrifice 
Chinois,  (41.  Méthode  des  Chinois  pour  paffer 
les  Eclufes , J 47.  L’Empereur  paroît  pour  voir 


les  Brrufs  & les  Chevaux  dont  un  Ambalfadcur 
Hollandois  lui  fait  prêtent  : âge  Sc  figtirc  de  ce 
Plincc,  d).  Faveur  que  ce  Monarque  fait  aux 
Hollandois,  ibid.  Demandes  que  l’Empereur  fait 
faire  aux  Hollandois  , j (4.  L’Empereur  vent 
voir  les  Lanternes , ibid.  Zamboie  de  l'Empe- 
reur, (((  Sc  Approches  du  Trône  Imné- 
rial,  ((<•  Cour  du  T rôtie.  Cérémonies  obler- 
vées  par  les  Grands.  Vile  de  l’Audience  de  l’Em- 
pereur , ibid.  Première  1ère  de  l’Empereur,  («o. 
Cérémonies  du  Fcllin.  Ufagca  de  la  Chine.  Va- 
riété des  fervices.  Inquiétude  d’un  Ambaffadeur 
Hollandois  fur  la  réponfe  qn ’il  attend  de  l'Em- 
pereur, ibid.  Générofité  des  Seigneurs  Chinois, 
J«i.  Changeur ens  dans  les  Provinces  , ibid.  Ju- 
gement que  les  Chinois  portcot  des  Hollandois  , 
(7t.  Idée  qnivicDt  des  Chinois,  574.  Prélcns 
des  Hollandois  â la  Cour  de  Péking , ibid.  St 
(7  J.  ptdonnénees  Chinoifes  en  faveur  des  Hol- 
landois,  *7(  & Juiv.  Entretien  d'un  Jéfuhc  , 
Auteur  d'une  Lettre  , avec  l'Empereur  de  la 
Chine  , (78.  Confiance  que  ce  Prince  lui  té- 
moigne. Ce  Je  (il  i cc  rend  compte  à l'Empereur 
de  (es  idées  , Sc  le  prévient  comte  Ifs  Hollan- 
dois, ibid.  Lettres  que  les  Ducs  de  Baviete  Se 
de  Parme  écrivent  à l’Empereur  de  la  Cliihe  , 
(81.  Etrange  conduire  des  Chinois  à l'égard  des 
Etrangers,  (8;,  Exemple  bixarre  de  la  gravité 
de  celle  Nation  , (84.  Baibarie  mutuelle  det 
Chinois  Sc  des  Hollandois  , ibid.  Quarte  Am- 
baffadeurs  Chinois  envoyés  aux  Hollandois  des 
i.  -Iles  Pifcadores , (8(.  Propolitions  de  ees  Am- 
bafladenrs  refnfées,  ibid.  Sc  (84.  Services  que 
les  Hollandois  reçoivent  d’un  Pécheur  Chinois  , 
(8<s.  La  guerre  entre  les  Chinois  St  les  Hollan- 
, dois  fc  rallume  . (88.  Secours  que  les  Hollan- 
dois reçoivent  d'un  Marchand  Sc  d’on  Hctmiie 
Chinois,  ibid.  Trcve  d’an  an  Sc  fes  articles, 
(8».  Confirmation  du  Traité.  Trabifon  des  Chi- 
li on. -Ils  -mettent  en  (eu  deux  Vailpraux  Hdllan- 
dois,  ibid.  Lettre  d’un  Gouverneur  Chinois  i un 
Commandant  Hollandois , ( » r . Guerre  comte 
les  Chinois  de  Mer  on  de  Kabctln  , 1 57  de  | » 8. 
Magnificence  du  Général  d’une  armée  Chinoifc, 
(»».  Maxime  Chinoife  , ibid.  Adreflc  des  Cui- 
finiers  Chinois  , 4*1.  liesuté  6c  richcflç  d’un 
Pays  de  la  Chine  où  on  ne  voit  point  de  Fcm. 
mes  en  Public  , ibid.  Polite-ffc  des  Chinois . 4c  (. 
Perfécution  contre  les  Millionnaires  à la  Chine  , 
S:  cc  qui  y donne  oecafion  , 404.  •Refroidiffe- 
ment  des  Chrétiens  Chinois  , ibid.  Abondance 
de  provifions  dans  un  Pays  de  la  Chine  , 407. 
Sentence  de  l’Empereur  au  fojet  des  Millionnai- 
res , 409.  Commerce  des  Portugais  de  Macat» 
avec  les  Chinois  , 418.  Matières  qui  concer- 
nent la  Chine,  419.  Extrême  fupcrftition  de* 
Chinois  ,4t(.  Pratique  finguliere  des  Matelot* 
Chinois  à la  vôe  d’un  Temple.  Crainte  pani- 
que caufée  par  un  arbre  qui  flotte  droit  dan» 
la  Mot  , ibid.  Br  4x4.  L’Empereur  appelle  Les 
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Millionnaires  à fa  Cour,  41$.  Prières  des  Chi- 
nois  pour  obeenir  de  la  pluie  , ibid.  Monumens 
Chioois  , 4f  t.  Mort  de  l'Impératrice  de  la  Chi 
ne,  441-  Deuil  Chinois.  Commencement  de 
l'année  Chinoife  & réjouilïanccs  à cette  occa- 
lion,  ibid.  Couriers  de  la  Chine,  441.  Mario* 
nettes  Chinoifes  , 446  l’oflc  Impériale,  447* 
Commerce  d’un  Pays  Chinois  , 448.  Douanes 
entre  deux  Provinces  de  1a  Chine,  449.  Com- 
ment les  jeûnes  Chinois  (ont  obfcrvés  , 454. 
Travail  des  Chinois  pour  l’Agriculture  , 455. 
Manière  de  femer  le  bled,  4(7.  HardielTc  des 
voleurs  Chinois,  ibid.  Cimcncre  des  Chinois, 
4)8.  Manière  de  battre  le  Med,  4(9.  Vers  à 
foie  & pratique  de  la  Chine  , ibid.  Kong- quant  • 
ou  logement  des  Seigneurs  Chinois  en  Voyage, 
46  r.  Réception  qu’on  fait  aux  Seigneurs  Chi- 
nois dans  leurs  routes,  461.  Indurtrie  des  Chi- 
nois, 46  f.  Inégalité  des  lis  ou  rtades  de  la 
Chine.  Un  Millionnaire  veut  convertir  un  Prê- 
tre Chinois  , ibid.  Cérémonie  pour  s'informer 
delà  lanre  de  l’Empereur,  466.  Eglifes  Chré- 
tiennes dans  deux  Villes  de  la  Chine  , ibid.  Ori- 
gine de  l’exercice  de  l'are  à în  Chine  , 447.  Tra- 
vail des  Chinois  pour  la  facilite  de,  chemins. 
Qualités  d’un  Pays.  Diflàculiésid-'une  rourc,  ib.d. 
Arbres  particuliers  a.  la  Chine  , 468.  Comédie 
Chinoife  , 47‘.  Sohemnité  d'une  dépêche  à l’Em- 
pereur , ibid . Poillbn  piéparé  à U Chinoife  ; 47  5. 
Idoles  d’une  Pagode.  Gourin a ndife  des  Matelots 
Chinois  , ibid.  Invention  des  Chinois  pourar- 
rofet  leurs  icrrcs  , 476.  Porteurs  Chinois  Scieur 
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Empereur  Chinois.  Ufage  des  Chinois  pour  leur 
fépulture  , ibid.  Incommodité  des  cérémonies 
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I>our  la  pompe  extérieure,  joi.  Voiture  fingu- 
içrc  des  Dames  Chinoifes , joi.  Vue  dç  la  graa^ 
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de  müraille  de  la  Chine  & fa  defeription  , 50  j.* 
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couverts à la  dune,  jjo.  Eclairci  lie  ment  fur 
les  Millionnaires  de  la  Chine,  5 jj.  L’Empereur 
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cmbarralTée.  Compliment  de  l'Empereur  au  Lé- 
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pereur porte  des  figures  de  Dragons.  Autres  appar- 
tenons Impériaux  , ibid.  Salle  où  l'Empereur  re- 
çoit les  Placcts  , xy.  Appartement  qu’habite 
l’Empereur.  Eclat  merveilleux  de  ce  Palais,  ibid. 
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du  Noid  , Se  culte  qu’ils  leur  rendent , jx.  Tem- 
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34*  Cérémonie  fingulicre  du  Couronnement  des 
Empereurs,  34.  M allons  de  plnifance  des  Em- 
pereurs , 3 y.  Mahoméuns  établis  à la  Chine, 
41.  Tranfpoit  de  la  Cour  Impériale  à Nan  king, 
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fclîions  & leurs  ufages  , y 9.  Leur  habillement, 
4o.  Forme  de  leurs  mariages.  Infulaircs  natu- 
rels, ibid.  Ils  font  tyrannifés  par  les  Chiuois  , 
6 1.  Quand  1 Ile  Formofe  cil  connue  des  Chi- 
nois Si  qu’ils  découvrent  celles  de  Pong  hu  , 
ibid.  Etablilfcmcnt  des  Chinois  dans  l’Ile  For- 
me le  , <tx.  Qui  cft  le  Fondateur  de  la  Monar- 
chie Chinoife  , 78*  Ancien  Obfcrvatoite  Chi- 
nois , 79.  A qui  ils  atmbuent  l’invention  de  la 
B ou  fiole  , ibid.  Verre  Chinois  plus  fragile  que 
celui  de  l'Eutopc  , 81.  Opinion  des  Chinois  fur 
la  Province  de  Cban-fi  , 84.  Montagnes  qui 
tiennent  lieu  de  la  grande  muraille  de  ta  Chine, 
90.  Grande  Plaine  remplie  de  magnifiques  Tom- 
beaux Chinois  , 100.  Une  partie  des  Monta- 
gnards de  Hay-nan  foumife  aux  Chinois,  lot, 
L’Empereur  fc  faille  d'une  Mme  d'or,  104.  Po- 
litique des  Chinois  pour  contenir  les  Myau-efes, 
1x4.  lofl  ruinent  mulkal  Chinois,  116.  Myata- 
tfes  d’origine  Chinoife,  117.  Origine  de  la 
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Tarrarcs  entrent  pour  la  conquête  de  la  Chine, 
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Lacs  6c  Rivières  de  la  Chine  , ibid.  b Juiv  T roi* 
piincipales  Rivières  , 1x0.  Proverbe  des  Chi* 
nois  , ibid.  Merurs  Se  ufages  de  la  Chine  , 1 x.r 
& fuiv.  Idée  que  les  Chinois  ont  de  U beauté. 
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ni.  Leur  figure  ordinaire,  ibid.  Celle  des  Fem- 
mes , r it.  Caraétere  des  Chinois.  Empire  qu’ils 
ont  fur  eux-mêmes.  Modcltic  commune  aux 
Jeux  Sexes.  Les  Voleurs  ne  connoificnt  point  la 
violence  , ibid . Penchant  des  Chinois  à la  trom- 
perie ,115.  Exception  honorable.  Tromperies 
Chinoifes  , ibid.  Dequoi  l’intérêt  les  rend  capa- 
bles, 114.  Politique  familière  aux  Chinois.  Gouc 
de  qaclques  Cantons  pour  la  chicane.  La  vertu 
en  cltime  à la  Chine  , ibid.  Efprit  des  Chinois, 
xt  j.  Leur  induftric  dans  les  Arts.  Prévention  en 
faveur  doux-memes.  Leur  travail  pour  leur  fub- 
filiancc , ibid.  Ils  mettent  tout  à profit,  116. 
Jufqu'où  leur  attention  s’étend.  Leur  habille- 
ment , ibid.  Figures  Chinoilcs  , 117.  Habits 
d’Eté  5c  d’Hyver.  Couleurs  refervées.  Chevelure 
5c  bonnets  des  Chinois.  Autres  fortes  de  bon- 
nets. Bottes  Chinoifes  >^ibid.  Bas  des  Grands  & 
du  Peuple,  1 18.  Habits  des  Femmes.  Couleurs 
propres  à leur  fexe.  Peti  relie  de  leurs  pieds.  On 
cherche  la  caufc  de  cet  ufage.  Vanité  des  Fem- 
mes , 5c  figures  des  Dames  Chinoifes  , ibid. 
Jeunes  filles,  119.  Changement  de  la  parure 
Chinoife  au  tems  de  la  conquête.  Ancien  Livre 
du  cérémonial  Chinois,  ibid.  Variété  des  bien- 
féances  , 1 $0.  Rigueur  du  cérémonial.  Li-pu 
Tribunal  des  cérémonies,  Diverfes  méthodes  de 
falutaiions  Chinoifes , ibid.  Réferve  des  Fem- 
mes , iji.  Ufages  civils  du  Peuple.  Salutations 
des  Mandarins.  Rcfpeéf  des  jeunes  gens  pour 
leur  p:rc  Si  pour  leur  Maître.  Différentes  expref- 
fions  de  civilité  , ibid.  Méthode  des  vifites  Chi- 
noifes , i)t.  Préparations  par  lefquelles on  com- 
mence , ibid.  Ce  qui  fc  pâlie  dans  une  vifitc  , 

1 1 3.  Manière  de  prendre  congé.  Vifitc  des  Ring- 
cliays  , ibid.  En  quoi  confident  les  préfens  qui 
fc  font  aux  Ring-chays,  154-  Formalités  pour 
l'acceptation  des  préfens  , ibid.  Manière  d’écrire 
des  Lettres  , de  les  olicr  5c  d'y  mettre  Ladre  fie, 

X 3 r-  Deux  fortes  de  fefti  ns  , ibid.  Salle  & tables  , 

2 j «C  Cérémonies  qui  précèdent  le  feftin.  Ma- 
nière de  s aileoir  à table.  Entrée  des  Comédiens, 
ibid.  Formalités  pour  le  choix  d'une  Comédie  , 

1 1 7.  Comment  l’on  boit  5c  mange.  Potages  qui 
fc  fervent  pour  intermèdes,  ibid.  Diftance  en- 
tre le  dîner  5c  le  défie rt  ,138.  Défie rt  Chinois. 
Préfens  des  Convives  aux  Domeftiques.  Tems 
5c  durée  de  ces  Fêtes.  Feftin  donné  au  P.  Bou- 
vet, ibid.  Officiers  invités.  1)9.  Réception  des 
Convives.  Manière  Chinoife  de  prendre  le  Thé. 
Ordres  des  tables.  Divifion  de  la  Fête  , ibid.  Cé- 
rémonies de  celle  du  foir , 140.  On  retranche  la 
Comédie  en  faveur  des  Millionnaires,  Ordre  des 
fcrviccs.  Invitation  à boire.  Qualités  des  mets 
5c  des  plats  , ibid.  Comment  le  Feftin  fe  termi- 
ne , 141.  Obfervations  fur  Ici  viandes  de  la 
Chine.  Chair  de  Porc  fort  cftimée  à la  Chine  , 
ainfi  que  Les  nerfs  de  Cerfs , ibid.  Les  Chinois 
piment  la  chair  de  Chien  5c  de  Cheval,  T41. 
Jl n 5c  pain  de  la  Chine.  Tâte  de  Fèves  en  gran- 
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de  cftime , ibid.  Liqueurs  de  la  Chine , 143* 
Paillon  des  Chinois  pour  laitier  des  enfans.  Cé- 
rémonies 5c  mariages  des  Chinois  , ibid.  Ofuiv. 
A qui  le  choix  des  Femmes  appartient,  144. 
Artifice  pour  laifier,  des  enfans.  Adoption  Chi- 
noife. Concubines,  ou  fécondés  femmes.  Né- 
gociations pour  les  mariages,  ibid.  Maniéré  dont 
on  livre  une  femme  à celui  qui  I'époufc  ,143. 
Un  nuri  rcfitfe  quelquefois  de  recevoir  fa  fem- 
me. Secondes  Femmes  ou  Concubines.  Droits 
finguliers  de  la  première.  Ménagemens  de  quel- 
ques maris.  Mariage  des  veufs  , ibid.  Les  veuves 
peuvent  être  forcées  de  fc  remarier,  14$.  Ri- 
gueur de  cet  ufage.  Les  mariages  peuvent  être 
caftes  dans  certains  cas.  Circonftanccs  qui  ren- 
dent les  mariages  nuis  , ibid.  Autres  raifons  de 
nullité  des  mariages  , 147.  Dcciiîon  des  Cafuif- 
tes  Chinois.  \JfagC  de  marier  les  morts  , 148. 
Mariages  de  la  Province  de  Chan-fi.  Comment 
une  fille  mariée  fc  féparc  de  fa  famille.  Récep- 
tion qu’on  lui  fait  chez  fon  mari  , ibid.  Con- 
trainte où  vivent  les  Femmes  , 149.  Secours 
□'elles  demandent  dans  leur  groflefie.  Noms 
es  enfans  fuivanc  Page  5c  les  rangs.'  Fondement 
du  Gouvernement  Chinois.  Origine  des  cérémo- 
nies mortuaires.  Deuil  & func. ailles  des  Chi-- 
nois , ibid.  & fuiv.  Premières  céiémonias  qui 
s’obfcrvcnt  à la  more  d’un  Chinois , 1 fo.  Su- 
perftitions  Chinoifes.  Bonzes  qui  aftîftenijlêf 
Chinois  à la  mort.  Ancien  ufage  des  Femmes 
de  fc  pendre  à la  mort  de  leurs  maris , ibid. 
Cercueils  des  Chinois  ;%Icur  pafiioii  pour  s’en 
procurer  un  , ufage  qu'ils  en  font  pendant  leur 
vie,  ce  qu'on  y met  avec  le  corps,  151.  Cir-  " 
confiances  du  deuil  , 1 ji.  Complunens  de  con- 
doléance. Rafraichifiemcns  prélcnrés  à l’Aficm- 
bléc , ibid.  Planche  ou  vue  de  Sépulchres  5c  de 
Laboureurs  Chinois , 133.  Cérémonies  de  l'En- 
terrement. Tombeaux  des  Chinois.  Leur  forme 
8c  leurs  divers  ornemens.  Magnificence  des 
Tombeaux  des  Grands  , ibid.  Appartemens  pour 
le  deuil,  134.  Offrandes  qu’on  fait  aux  Morts. 
Examen  des  Cadavres.  Cérémonies  obfcrvéef 
aux  funérailles  d'un  Prince  Chinois  , ibid.  Du- 
rée du  deuil  5c  des  difpenfcs  qui  s’accordent  , 
if 5.  Couleur  des  habits  de  deuil  , ibid.  Les 
Cadavres  fe  gardent  long- tems  fans  fépulture, 
if$.  Les  Cadavres  doivent  être  mis  aux  Tom- 
beaux de  leurs  ancêtres.  Deux  autres  cérémo- 
nies mortuaires.  Salles  des  Mores  , ibid.  Seconde 
cérémonie  annuelle  , 157.  Changement  d'ufage. 
Les  Chinois  moins  attachés  à la  vie  qu'on  ne 
penfe.  Leur  principe  fur  la  pompe  & le  luxe. 
Leur  magnificence,  ibid.  &Ju:v.  Vue  ou  Plan 
du  grand  Trône  Impérial , 1 39.  Farte  des  gens 
du  commun-  Pompe  des  Audiences  Impériales, 
ibid.  Fêtes  publiques  , 160.  Fctc  du  commence- 
ment de  l’année , ou  de  la  clôture  des  Sceaux. 
Superftition  Chinoife.  Fête  des  Lanternes  5c  leur 
forme  , ibid.  5c  itii.  Spc&aclcs  qu'on  repré- 
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feiue  , \€t.  Fcnx  d'artifice  Chinois , ibid.  Ccré- 
monic  fïngulierc  de  la  Fête  des  Lanternes  , 161. 
Origine  de  cette  Fête.  Fête  des  Gâteaux  Lunai- 
res , ibid.  Fête  des  neuf  premiers  jours  de  la 
Lune,  itf  j.  Monumens  & ouvrages  publics  des 
Chinois.  Murailles  & portes  des  Villes.  Nom- 
bre des  Villes  & des  Forts , ibid.  Arcs  de  triom- 
phe Chinois  8c  leur  defeription  , x 66.  Salles 
des  Ancêtres  , 167.  Bibliothèques.  Palais  des 
Grands.  Maufolces.  Loix  fomptuaires  de  la  Chi- 
ne. Maniéré  Chinoilc  de  bâtir.  Difpofîtion  des 
Maifons  & des  portes  , ibid.  En  quoi  conlifte 
la  beauté  des  Maifons,  168.  Matières  dont  les 
mors  font  conftruits.  Maifons  des  Grands  6c 
des  Riches,  6c  leur  étendue,  ibid.  Ornemens 
des  Jardins,  169.  Meubles  des  Chinois,  ibid. 
Beauté  de  leurs  lits  , 170.  Alcôves  6c  'Poütcs. 
Etat  des  Chambres  pendant  le  jour.  Grands  che- 
mins de  la  Chine  , 5:  commodités  qui  s'y  trou- 
vent t ibid.  Maifons  de  repos  pour  les  Ména- 
gers Impcriaax  , 171.  Tours  Se  Corps-dc-Gar* 
des  fur  les  grands  chemins.  Temples  6c  Monu- 
mens  , ibid.  Itinéraires  Chinois',  6c  ce  qu'ils 
contiennent,  17s- Commodités  pour  les  Voya- 
ges 8c  les  tranfports  par  eau.  Beauté  des  Ca- 
naux 6c  des  Ponts.  Multitude  des  Canaux.  Plan- 
che de  Pagodes,  8c  Statues  d’un  Temple  , parti- 
culièrement d’un  Defenfeor  de  la  Patrie  6c  de 
la  Deeffe  de  Lintein,  ibid  Chemin  qu’on  peut 
faire  par  eau.  Par  qui  le  grand  Canal  de  la 
Ciiine  entrepris  , ibid.  Avec  quelle  habileté  cet 
ouvrage  cft  conduit,  174.  Eclufes  ou  Pertuis, 
ibid.  Difficultés  à palier  les  Eclufes  ,171.  Pré- 
fervatifs  pour  la  fureté  du  Canal  , ibid.  Autre 
Canal  plus  commode  , f 7<s.  Petits  Canaux  de 
communication.  Partage  d’un  Canal  à l'autre 
par  des  glacis.  Canal  de  la  Province  deQuang- 
(t , ibid.  Difficultés  de  la  route  de  Huquang , 
177.  Longueur  du  grand  Canal.  Inconvénient 
de  la  difcrtc  d'eau.  Remède  qu’on  y apporte  par 
des  Eclufes.  Prodigieux  nombre  des  Barques 
Chinoifes  , ibid.  Corps- de-Gardc  au  long  des 
Canaux  , 178.  Quais  6c  Ponts  des  Chinois  : 
Manieic  de  les  conftruirc , ibid.  &fuiv.  Nom- 
bre des  Habitansde  la  Chine,  180.  Réglés  pour 
juger  du  nombre  des  Habitans  , 181.  Nombre 
des  Lettrés.  Les  Chinois  divifésen  deux  Ordres. 
Idée  de  la  Noblcffi:  Chinoife  , ibid.  Titres  bor- 
nés à la  famille  Royale,  181.  Titres  des  Prin- 
ces du  Sang.  Divers  rangs  des  Princes.  Etat 
qu'ils  confervent  , ibid.  Combien  les  Princes 
multipliés  , 18?.  Femmes  des  Princes  & leurs 
droits.  Deux  fortes  de  Domeftiques  des  Princes. 
Fondions  des  Princes  du  Sang.  Chinois  Tarta- 
lifés  , ibid.  Quels  font  les  Nobles  apres  les 
Princes  de  la  Famille  Royale,  184.  Titres  par- 
ticuliers de  Noblclfe  à b Chine , ibid.  Lettrés 
de  la  Chine,  1 8 f . Ecoles  & Collèges.  Alphabet 
Chinois.  Degrés  de  l’inftruélion  yibid.  Comment 
|cs  enfans  apprennent  à écrire,  186.  Compo- 
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lîtion  qu'on  fait  faire  aux  enfans , 6c  celle  des 
gens  de  Lettres.  Les  Précepteurs  en  grand  nom- 
bre , ibid.  Palais  qui  fervent  de  Colleges  6c  leur 
Defeription  , 187.  Petites  chambres  pour  les 
Erudians.  Précautions  pour  empêcher  la  fraude. 
Préfident  de  l’Examen  Littéraire , ibid.  Infcrip- 
tions  que  prennent  les  Candidats,  188.  Man- 
darin qui  prélide  aux  degrés  , & manière  dont 
on  les  prend.  Premier  degré  des  Sycn  rfa/s  6c 
leurs  Privilèges.  Indrudion  des  Candidats  mi- 
litaitcs.  Examen  rigoureux  des  Bacheliers , ibid. 
Châtimens  pour  ceux  qui  manquent  aux  Affem- 
blécs,  189.  Degré  de  Kyu-fîn  ou  Maître  ês- 
Atts,  & habillement  qui  le  dilTmguc.  Examen 
pour  le  degré  de  Doélcur  , ibid.  Avantages  d'un 
titre  Chinois  , 190.  Réformation  nu'un  Empe- 
reur fait  enrre  les  Doéleurs.  Cérémonies  qui 
fuivent  l'élection  des  Sycn  ou  Sycu-tfays , ibid. 
Origine  de  trois  Ordres  de  Bacheliers  , 191. 
Trois  clafTes  de  Bacheliers  privilégiés:  Forma- 
lités qui  precedent  cette  Election;  durée  6c  frais 
de  l’examen  , ibid.  Réjouitfances  pour  l’élection 
des  Gradués,  191.  La  corruption  fc  glifTc  dans 
ces  ufages.  Réflexions  d’un  Auteur  fur  l’utilité 
des  Examens  Chinois.  Modcftic  des  Lettrés  Chi- 
nois accompagnée  d’orgueil , ibid.  Confidéra- 
tion  des  Chinois  pour  l'Agriculture  : Raifont 
qui  la  leur  font  refpeéter , & leur  opinion  fur 
lôn  origine,  191.Zc.lc  de  placeurs  Empereurs 
pour  l’Agriculture,  194.  Origine  d’une  Fête  à 
l'honneur  de  l'Agriculture  Chinoife.  Figures 
qu’on  y porte  en  Proceffion.  L’Empereur  la- 
boure la  terre,  ibid.  Ci rconftan ces  de  cette  cé- 
rémonie , 19 j.  Préparatifs  aufqucls  l'Empereur 
elt  obligé.  Payfans  qui  l’affiftenr.  Comment 
l’Empereur  laboure  la  terre.  Soin  qu'on  prend 
du  Champ  labouré  par  l’Empereur  , ibid.  6c  19 6. 
U (âge  quon  fait  des  fruits  du  Champ  labouré 
par  l’Empereur  , 196.  Reglement  de  l’Empereur 
Yong-ching  à l’honneur  de  l'Agriculture.  Effets 
de  ces  diltinctions  parmi  les  Laboureurs.  Cul- 
ture du  rix.  Excrémcns  qu'on  y emploie  , ibid. 
Chaux  vive  mêlée  dans  l'eau  ,6c  pourquoi,  197. 
Tranfplantation  du  rix.  Les  Montagnes  de  U 
Chine  cultivées.  Autre  exemple  de  l'indultric  des 
Chinois , ibid.  Machine  hydraulique  que  les 
Chinois  emplbient  pour  la  culture  du  rix  , 198. 
Leur  méthode  pour  nettoyer  les  Canaux.  Com- 
bien l’induftrie  néccllaire  aux  Chinois  pour  vi- 
vre » ibid.  Caraûcrc  général  des  Marchands  Chi- 
nois , 199.  Commerce  intérieur  de  la  Chine, 
ibid.  Comm  inicarion  desrichcrtes  entre  les  Pro- 
vinces , 100.  Facilité  de  la  vente.  Ardeur  des 
Chinois  pour  le  Commerce,  6c  progrès  qu’ils 
y font  des  les  plus  petits  commcnccmcns , ibid. 
Terme  du  Commerce  des  Chinois  par  Mer  , toi. 
Ce  qu’ils  portent  aux  IlcS  du  Japon  , 6c  ce  qu’ils 
en  rapportent  , ibid.  Commerce  des  Chinois  à 
Manille  8c  à Batavia: ce  qu'ils  y portent  8:  ce 
qu’ils  eu  tapportcnc , 101.  Autres  lieux  où  ili 
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portent  îeur  Commerce  , ibid.  Vue  ou  planche 
de  Barques  Chinoifes  , aoj.  Commerce  des  Eu- 
ropéens a la  Chine  , 8c  *en  quoi  il  confiée  au- 
jourd'hui. Or  de  la  Chine  3c  fes  qualités. 
Drogues  3c  autres  marcha ndifes  de  la  Chine. 
La  Navigation  des  Chiaois  fort  ancienne.  For- 
me 3c  qualités  de  leurs  Vaillcaux  , ibid.  For- 
me de  leurs  voiles  , *04.  Gomme  excellente 
dont  les  Vaillcaux  Chinois  font  caifatés.  Com- 
ment les  Chinois  naviguent  , ibid.  Somas 
ou  Mcflifis  , forte  de  Vaiflcaux  Chinois  , 
io 6.  Bou  fiole  de  la  Chine  , 3c  ufage  que 
les  Chinois  en  font.  Fond  de  calle , & pompe 
de  leurs  Vaiflcaux.  Goudron  de  la  Chine.  Equi- 
page des  Vaiflcaux  , ibid  Paie  des  Officiers  3c 
Matelots  Chinois  , 107.  Jugement  fur  leurs 

Î|ualités  pour  la  navigation.  Leur  intrépidité 
ur  les  torrens  communs  à la  Chine.  Tallage 
fort  dangereux  , ibid.  Habileté  des  Chinois  dans 
les  plus  grands  périls  , ac».  Grandes  Barques, 
leur  nombre  3c  leur  beauté.  Barques  Impériales. 
Planche  ou  vue  de  diverfes  fortes  de  Barques, 
ibid.  Vitres  Chinoifes , no.  Barques  de  cortège 
pour  les  Mandarins.  Diverfes  fortes  de  rames, 
& Barques  de  plufleurs  cfpcccs  , ibid  t 8c  xu. 
Hôtelleries  3c  lits  Chinois,  xu.  Alcôves  des 
Provinces  du  Nord.  Sûreté  des  grands  chemins. 
Incommodité  de  la  poufTîere  3c  du  débordement 
des  eaux.  Chevaux  de  la  Chine,  ibid.  Chaifes 
Chinoifes  pour  voyager,! i j.  Voyages  noûurncs 
aux  flambeaux.  Tranfport  du  bagage  , ibid. 
Mulets  3c  voitures  à roues,  214.  Douannes  de 
la  Chine.  Piivilcgc  des  grands  Officiers  de  la 
Cour , ibid.  Monnoie  , poids  & mefures  de  la 
Chine,  11  y.  L’or  cft  marchand  ; fa  proportion 
avec  l'argent.  Fi  ne  (Te  de  l'argent  3c  l'es  degrés  : 
Comment  les  Chinois  diftinguent  les  degrés  de 
fineffe  d'argent.  Leur  monnoie  cft  fans  coin. 
Inconvénient  des  lingots  Chinois  , 3t  leur  avan- 
tage , ibid.  Balances  Chinoifes , 116.  Monnoie 
de  cuivre  3c  fon  coin.  Extrait  d'un  livre  Chi- 
nois fur  les  inonnoies.  Monnoie  du  regne  d’Yu. 
Changement  de  forme  dans  la  monnoie  Chi- 
noife  , ibid 9 3c  117.  Planches  ou  vue  d'un  Villa- 
ge flottant , de  la  Ville  de  Pau-Ing-Hyen  avec 
les  moulins  à vent,  des  coins  de  monnoie  de 
différentes  Dynaftics  8c  d’une  table  de  compte  , 
117.  Monnoie  du  règne  de  Song  3c  de  celui 
de  Tang.  Autres  inferiptiuns  des  monnoies. 
Trois  fortes  d'anciens  coins,  3c  leur  valeur, 
ibid.  Billets  de  monnoie  Chînoifc , 118.  Mon- 
noies incenaincs.  Au  nom  de  qui , 3c  dans  quel 
lieu  la  monnoie  fe  fait.  Cabinet  d’ancienne 
monnoie  , ibid.  Manière  de  fupplécr  aux  lacu- 
nes , 119.  divifion  de  la  livre  Chinoife.  Origine 
des  mefures  Chinoifes,  3c  leur  diviflon.  Réduc- 
tion du  degré  aux  mefures  Chinoifts , ibid. 
Difpofition  des  Chinois  pour  Us  ares  , 110. 
Peintres  de  la  Chine  . Inftiumens  méchaniqucs, 
ibid.  Comment  les  ouvriers  fervent  le  public  * 


lai.  Ufage  des  Barbiers  3c  Cordonniers.  Oifeaex 
pour  la  peche.  Autre  pêche,  ibid.  Pêche  a coups 
de  flèches  , m.  Vernis  des  Chinois.  Ce  que 
c’eft  que  le  vernis  de  la  Chine.  Deux  manières 
de  l'appliquer.  Remède  aux  effets  des  liqueurs 
chaudes»  ibid.  Oiiginc  de  la  foie,  3c  fes  pro- 
grès à la  Chine,  nj.  Une  femme  de  lEmpc- 
reur  invente  l'arc  de  fabriquer  la  foie.  Rouet 
de  la  Chine.  La  meilleure  foie  de  la  Chine  , 
3c  manière  dont  on  y fan  les  tilfus,  ibid . Etof- 
fes de  foie  les  plus  communes , 214.  Autres 
étoffes  de  fabrique  Chinoife.  Etoffes  légères 
nommées  eha  , ibid.  Manufacture  de  rubans, 
de  bas  de  foie  3c  de  boutons,  11  y.  Deux  efpc- 
ces  de  meuriers  Chinois,  216.  Ufage  commun 
de  la  porcelaine  à la  Chine  , xyj.  Nom  général 
que  les  chinois  donnent  à leur  poterie  , ibid. 
Comment  les  Chinois  imitent  un  modèle  en 
porcelaine,  240.  Comment  les  Chinois  ptépa- 
rent  l’azur  pour  la  porcelaine,  141.  Porcelaine 
à la  mode  parmi  les  Chinois,  14 y.  Peinture 
(ïnguherc  des  Chinois  fur  la  porcelaine,  24*. 
Ils  font  revivre  la  couleur  de  l'azur  , 247. 
Adtcfle  des  Chinois  qui  portent  la  porcelaine, 
148.  Ouvrages  furptenans  des  Chinois,  ayo. 
Ce  qui  fervoit  autrefois  de  papier  à la  Chine, 
ayj.  De  quoi  le  papier  Chinois  cft  compofé  , 
ibid.  Autre  cfpece  de  papier  Chinois,  3c  remar- 
ques tirées  d'un  ouvrage  Chinois  fur  cette  ma- 
tière, a £4.  Are  des  Chinois  pour  renouvcllcr 
le  papier,  iy7.  De  quoi  l'encre  de  la  Chine 
compoféc,  xy8.  Recettes  pour  la  compoflcion 
de  différentes  encres  de  la  Chine,  179.  Rcglei 
pour  diftingucr  la  bonne  encre  de  la  Chine  , 
i*o.  Plumes  de  la  Chine  y 3c  maniéré  dont  les 
Chinois  écrivent  , ibid.  Arc  de  l'Imprimerie 
Chinoife  , 3c  fon  ancienneté  , x€t.  Ce  qui  rend 
leur  méthode  différente  de  la  nôtre.  Leur  ma- 
nière d’imprimer.  Us  ont  auffi  des  types  mo- 
biles. Comment  ils  impriment  étant  prciïés  , 
ibid.  Forme  ordinaire  de  leur  impreffion  , 262. 
Couverture  3c  reliure  de.  leurs  livres.  Quel  eft 
l'objet  de  l’étude  des  Chinois , ibid.  Sciences 
des  Chinois , 26  j , & fuiv.  Us  ont  l’ufage  des 
quatre  premières  règles  de  l'Arithmétique,  z3j. 
Inftrumcnt  dont  ils  fe  fervent  pour  compter. 
Leur  Géométrie.  Lumière  que  les  Chinois  s'attii- 
buent  en  Agronomie,  ibid.  Rapport  de  leurs 
obfcrvations  avec  les  nôtres  164.  Recherches 
du  P.  Gaubil  fur  leurs  anciens  progrès.  An- 
cienne carte  Chinoife  des  étoiles , ibid.  Anciens 
Traités  d'Aftronomie  Chinoife , 3c  ce  qu'on  en 

Peur  conclure  , 26*.  Remarques  de  Frieaut  fur 
Aftronomic  Chinoife.  Année  Chinoife.  Leurs 
mois  lunaires  6c  d'intercalation.  Leurs  tables 
d'equation,  ibid.  Cycle  folaire  de  quatre  milia 
ans , 2 6f>.  Semaines  des  Chinois.  Leurs  jours 
3c  heures.  Horloges  Chinois.  Comment  les 
veilles  de  la  nuit  font  réglées.  Paffilles  parfu- 
mées que  l'ufage  cft  de  brûler.  Planche  icpré- 
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Tentant  deux  cloches  de  la  Chine , ibid.  Tri- 
bunal de  l’Artronomic  & fes  fondions , 167. 
Cérémonies  en  ufage  pour  l’obfcrvation  des 
éclipfcs,  ibid.  Calendriers  Chinois,  i6i.  Trois 
autres  Tribunaux  d’Aftronomie.  Trois  clartés 
d'Aftronômes,  ibid  Comment  les  calendriers  fc 
diftribuent  dans  l’Empire,  Comment  fc 
fait  la  diftribution  du  calendrier  à la  Cour, 
marche  des  porteurs.  Ordre  de  la  diftiibution  , 
ibid.  Diftribution  du  calendrier  dans  les  Pro- 
vinces , 170.  Divirton  aftronomiquc  du  Ciel 
fuivant  les  Chinois.  Ordre  de  leurs  (ignés  & 
Innaifons  intercalaires.  Réformatioas  de  leur 
calendrier  , ibid.  Le  P.  Vetbieft  appelle  au  Pa-. 
lais  , & offre  qu’il  fait  à l'Empereur  , 171. 
Obftacle  de  la  part  d'un  Aftronôrac  Arabe  , ibid. 
Confufion  de  l’Aftronômc  Arabe . 171.  Opéra- 
tion agronomique  du  P.  Verbiert.  L’Empereur 
le  lui  fait  recommencer.  Succès  de  ce  Million- 
naire. Planche  ou  figure  de  l'Obfcrvaroirc  de 
Péking,  171.  L’cxpéiicnce  du  P.  Verbiert  re- 
commencée une  troifiemc  fois  ,173.  Ignorance 
du  Mahométan  Arabe.  L’Empereur  convoque 
une  artemblée  des  Grands  de  l’Empire.  Il  or- 
donne que  les  obfcrvations  foient  répétées 
publiquement.  Maniéré  dont  le  P.  Verbiert  exé- 
cute cer  ordre,  ibid.  Nouvel  examen  du  Con- 
fcil,  & difficultés  qu’on  oppofe  au  P.  Verbiert, 
174.  Oc  Millionnaire  l’emporte  fur  les  ennemis , 
& devient  Préfïdent  du  Tribunal  des  Mathéma- 
tiques. Remontrances  au'il  reçoit  de  la  part  du 
Confeil , ibid.  Progrès  des  Chinois  dans  les  au- 
tres parties  des  Mathématiques,  17c  Ignorance 
des  Chinois  fur  la  Géographie  des  Pays  étran- 
gers. Fabulcufe  opinion  qu’ils  ont  des  autres 
Nations.  Nom  de  mépris  qu’ils  donnent  à leurs 
voifins.  Autres  effets  de  leur  ignorance,  ibid. 
Effets  des  fcicnccs  de  l’Europe  fur  les  Chinois  , 
i78.Philofophic  & Médecine  des  Chinois  : leurs 
lumières  fur  ces  deux  fcicnccs,  i7j.  Leur  étude 
de  la  Médecine.  Dodrinc  des  Médecins  Chinois 
fur  les  principes  de  la  vie.  Trois  divitîons  du 
corps  humain.  Divifion  des  principaux  membres 
& des  intertins , ibid.  Le  corps  eft  regardé  par 
les  Médecins  Chinois  comme  un  inrtrument  de 
murtque  , 180.  Signes  extérieurs  qui  font  recon- 
noître  les  difpoficions  intérieures.  Canaux  de 
communicariou  pour  la  chaleur  vitale , 5cc. 
Corps  extérieurs  qui  agiflcnc  fur  le  corps  , ibid. 
Lumières  des  Médecins  Chinois  fur  le  batte- 
ment du  poulx  , 181.  Ufage  de  la  faignée  rare 
à la  Chine.  Pratique  des  Médecins  Chinois 
dans  les  maladies  , ibid.  Règles  pour  tâter  le 
potilx  fuivant  un  Traité  Chinois,  184.  Autres 
obfcrvations  fur  le  meme  fujet , ibid.  Jugement 
fur  cette  dodrinc  des  Chinois , 18  j.  Ton  pro- 
phétique de  leurs  Médecins.  Affedarion  dans 
leur  méthode  , & artifices  qu'ils  mettent  en 
ufage  . ibid.  Principale  caufe  des  maladies  fui- 
vam  les  Chinois , 5c  remède  qu’ils  y apportent , 
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186.  Leurs  préventions  contre  les  Apoticaires. 
Raifon  qui  rend  les  Chailatans  communs  a la 
Chine.  Témoignage  de  Navarette  fur  le*  Mé- 
decins de  la  Chine  , 5c  idée  qu'il  donne  de  la 
Médecine  Chinoife  , ibid  Ufage  des  vemoufes 
à la  Chine,  x87.  Traduction  d'un  Catalogue 
Chinois  fur  les  plantes.  Goût  des  Chinois  pour 
la  mu  fi  que  , la  poélie  & Ihilloirc.'  Idées  des 
Chinois  fur  leur  ancienne  mufique.  Erat  de  la 
mufique  de  la  t.hine,  ibid.  L’Empereur  étonné 
de  voir  noter  un  air  de  mufique  , a 8 3.  Acadé- 
mie de  mufique  qu’il  établie.  Inrtrument  de  la 
mufique  Chinoife.  Air  Chinois  noté  , ibid. 
Leur*  inrtrumens  à vent,  189.  Poéfic  & éloquen- 
ce Chinoife.  Poètes  rhinob  , & quahtos  de 
leur  poéfic,  ibid.  Rhéthonque  Chinoife , 190. 
Eloquence  Chinoife.  logique  Chinoife.  Comé- 
dies Chinoifes  , ibid.  Compagnie  de  Comédiens 
Chinois , 191.  Mélange  de  chants  dans  les  pièces 
de  Théâtres.  Divifion  des  Tragédies.  Hirtoiro 
Chinoife,  & fes  qualités,  ibid.  Méthode  fingu- 
lierc  des  Chinois  pour  évircr  la  flatterie  dans 
leurs  hirtoircs,  191.  Relations  particulières  de 
chaque  Ville.  Sciences  particulières  aux  Chinois, 
ibid  6*  fuiv.  Leurs  principes  fur  l’mtérét  de  la 
fociéré  , 5c  cor.clufîons  qu’ils  en  ont  tirées, 
193  Cinq  devoits  de  leur  Morale.  Devoir  des 
enfans  à l'égard  des  pères.  Punition  des  enfans 
qui  manquent  de  rcfpcd  pour  leur  père,  ibid . 
Effet  des  quatre  autres  devoirs,  194.  Remar- 
que fui  la  polirefle  des  Chinois.  Ancienneté  d« 
leurs  principes.  Fondement  des  Loix  Chinoifes, 
ibid.  Nombreux  volumes  de  l'Hirtoirc  de  la 
Chine , 195.  L'étude  en  crt  difficile.  Livres 
clartîqucs  ou  canoniques  des  Chinois , ibid. 
fuiv.  Ertime  des  Chinois  Lettrés  pour  un  Livré 
intitulé  ï-king  , 196.  Tradition  fmguliere  â la 
Chine  fur  la  Prédidion  d’un  ‘‘aint  futur,  30?* 
Combien  le  Philofophc  Confucius  eft  rcfpcdé 
â la  Chine,  30 f Palais  d’aflcmbléc  pour  les 
Savans.  Circonftanecs  5c  formalités  de  la  Fctc. 
Panégyrique  de  Confucius  , ibid.  Idée  de  la 
Langue  Chinoife  , 30$.  Variété  des  aecens  , des 
tons  & des  afpirations.  Diverfes  lignifications 
d’un  meme  mot,  ibid.  Mots  compofés,  307. 
Dé  1 ica  telle  de  la  ptononriatton.  Variétés  des 
figures  5c  caradercs,  ibid.  Caradcrcs  radicaux, 
308.  Didionnaire  Chinois  en  cent  dix-neuf  vo- 
lumes. Autre  Didionnaire.  Coraparaifon  des 
caradercs  Egyptiens  avec  ceux  de  la  Chine. 
Ancien  ufage  des  Chinois  pour  l’écriture.  Na- 
ture de  leurs  caradcres  modernes  , ibid.  Mêmes 
caradcrcs  au  Japon  , Sec.  quoique  la  langue 
différente  , 3*9.  Remarques  fur  l'ancienne  ma- 
niéré de  compter  à la  Chine.  Premiers  carac- 
tères inventés  par  l’Empereur  Fohi.  Sritc  des 
livres  Chinois, , ibid.  Exemples  des  figures  de 
lettres  Chinoifes. , 3 10.  Combien  le  beau  carac- 
tère d'écriture  eft  cftimé  à la  Chine.  Diftindion 
de  trois  langages  à U Chine.  Langage  Maudaria 
v i i 
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Se  fon  origine  , ibid.  Langage  employé  dans  les 
livres  > 311.  Scs  difficultés.  Ponéhiation.  Noces 
ou  catattcrcs  d’abiéviations.  Si  la  langue  Chi- 
noife cft  difficile  pour  les  Européens  , ibid. 
Unique  rclïcmblancc  entre  les  caraélcres  Chi- 
nois Se  ceux  de .1  Europe  , jn.  Remarques  fur 
l'un  Se  l'autre  ufage.  Difficulté  d’exprimer  les 
mors  Chinois  en  caraétcrcs  Européens  , Se  ré- 
ciproquement , ibid.  Lettres  Euiopéenncs  qui 
manqucni  aux  Chinois,  313.  Autres  remarques 
fur  la  difficulté  de  rendre  lec  mors  d’une  langue 
à l'autre  , ibid.  Terminaifon  des  mots  Chinois 
écrits  à l'Européenne  , 3 ?4>Obfcrvarion  fur  une 
Table  alphabétique  Difficulté  pour  les  Anglois 
à cet  égard , tbid.  Table  alphabétique  de  tous 
les  mots  qui  compofenc  la  langue  Chinoife  fui- 
vant  les  ptononciations  Françoifes,  Angloifcs  & 
Portugaifes  , 31  3.  6*  fuiv . Quatre  fortes  de  Re- 
ligions ou  Scélcs  parmi  les  Chinois,  j i v-  A 
qui  l’Europe  doit  la  connnitfancc  des  Religions 
établies  à la  Chine,  3:0.  Conjecture  des  Au- 
teurs Anglois  à ce  fujer.  Origine  de  la  Reli- 
gion naturelle  à la  C.hire.  Objet  du  culte  des 
Chinois.  Idée  qu’ils  ont  du  p cmicr  Etre  , ibid. 
Leurs  anciens  établi  flemenx  de  Religion,  & en- 
treprife  pour  les  détruire  , fax.  Le  culte  Se 
l'inftruélion  confiés  a deux  Mandarins  different. 
Doélrinc  des  C hinois  fur  la  création  Se  fur 
l'immortalité  de  l'amc  , ibid.  Nulle  trace  d'ide- 
latrie  dans  leurs  anciens  livres,  & ce  qui  les 
en  apréfcivés,  311. Jeunes  des  Chinois  , ibid. 
Seele  de  Tau-Tfc  , 313.  & /uiv.  Scélc  de  Fo 
ou  Fuc,  J 17.  6*  fuiv.  Deux  aurres  Sedes  Chi- 
soifos,  317.  Morale  des  Bonzes  de  la  Chine, 
319.  Exemple  de  la  crédulité  des  Chinois  pour 
la  doctrine  des  Bonxcs , no.  Crédulité  des 
laïques,  331.  La  figure  des  Idoles  en  impofe 
au  peuple,  t*a.  Les  mortifications  des  Ronzes 
ne  lui  en  impotent  pas  moins  , ibid.  AlTcmblées 
religicufes  des  Femmes  Chinotfes  , Se  leurs  Ictes 
folcmncllcs,  33».  Affcmblécs  d'hommes,  Se  ce 
qui  s'y  pâlie,  3 H*  Jeunes  des  dévots  Chinois. 
La  pratique  en  cft  facile , ibid  Progrès  de  la 
doélrinc  de  Fo  à la  Cour,  336.  Principes  at- 
tribués à Fo  par  un  Auteur  Chinois,  f j 7. 
Cireonftanccs  de  (a  vie  fuivant  le  même  Auteur. 
Artifice  de  F«  , Se  comment  il  le  fait  réuffir, 
ibid.  Vetbiage  inintelligible  de  fcsdifciplcs,  338. 
Autres  extravagances.  Facilité  des  femmes  de 
cct'c  fcéle  à fc  biffer  (éduire , ibid.  Comment 
ces  femmes  jullifient  leur  libertinage,  f x 9. 
Licence  autorifée  par  la  doétrine  de  Fo.  Infa- 
tuation du  Peuple.  Elle  paffe  aux  Grands  , ibid. 
Tours  d'adreffe  des  Bonzes  , $40.  Effet  du  fa- 
natifmc  populaire.  Les  Bonzes  s'éfforecnt  d’en- 
gager tout  le  monde  dans  leur  profciTion  , ibid . 
Combien  ce  deftein  eft  dangereux  pour  la  focié- 
té,  I41.  Folle  inaélion  de  ceux  qui  fc  lailfcnt 
fcdtiire  , ibid.  Elprits  gardiens  de  la  Chine  , 
343.  Extinction  & rcnaUlancc  des  lettres  à ia. 
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Chine,  34 6 Nouveau  corps  de  doéhine  , ibid. 
Caraétcrc  de  cet  ouviage  , 347.  Syftcmc  des 
nouveaux  Duéleurs  Chinois.  Ce  que  c'cfl  que 
le  Tay  - Ki , ibid.  Autres  explications,  348. 
Contradictions  du  nouveau  fyftcmc  , & mau- 
vais effet  qu’il  pioduit.  Ce  que  c’cll  que  le  Li, 
ibid.  Embarra*  des  Doétcurs  pour  concilier  leur 
fyftcmc  avec  l'ancienne  doétiinc , 3 4.9.  Diffé- 
rence des  véritables  Lettrée , & de  ceux  qui  ne 
le  font  pas  : c’cft  cette  différence  qui  fait  naîrre 
les  contcftations  des  Millionnaires.  Déclaration 
de  l'Empereur  de  la  Chine,  tbid.  Autre  déclara- 
tion des  Grands  de  l'Empire  , 330.  Diverfes 
foi  tes  d'opinions  établies  à la  Chine.  Culte  des 
génies , tbid.  Trois  fources  de  l'ignorance  do 
Peuple  Chinois,  fçavoir , l'horofcope,  l'invoca- 
tion desefptits.  Se  le  Fong-Chui,  ou  fu perdition 
du  vent  Se  de  l'eau  , jji.  Remède  contre  la 
crainte  du  Fong-Chui,  331.  Jufqu'où  va  la  fu- 
peritirion  à b Chine.  Elle  c(t  méprifée  par  les 
Millionnaires  de  Nan-King.  Super  ftition  d'un 
Gouverneur,  ibid.  Aunes  objets  du  Fong-Chwi, 
3^3.  Origine  Se  progrès  du  Judaifmc  Se  du 
Mahomctiftnc  à la  Chine  , } 34.  6*  fuiv.  Forme 
de  la  Synagogue  Chinoife  des  Juifs,  333.  Cérém. 
en  ufage  parmi  les  Juifs  Chinois,  334.  Tenu  au- 
ucl  les  Juifs  font  venus  2 la  Chine,  3 37.  Preuve» 
e l'antiquité  du  Chtiftian.  à laChine,  338.  Du- 
rée du  Chriftian-  à la  Chine , ibid.  Premier  éta* 
blificment  des  Millionnaires  Jefuites,  35$.  Dan- 
ger auquel  des  préfens  pour  l'Empereur  expofent 
le  P.  Ricci , 360.  Convenons  de  perfonnagesdes 
plus  hauts  rangs  de  la  Chine,  3 6t.  Nouveaux  Mif- 
ftonnaires  envoyés  à la  Chine  , 344.  Lés  Million- 
naires employés  au  fcrvice  de  la  Chine,  3 
L’Empereur  apprend  deux  les  Mathémar.  ibid*. 
Lcs  Millionnaires  portent  leurs  plaintes  à l’Em- 
pereur ,346.  Réponfc  de  ce  Prince.  Confcil  qu’il 
donne  aux  Million naircs.  L’Empereur  emploie 
fon  autorité  en  leur  faveur,  ibid.  Ce  Monarque 
agit  contre  fes  propres  defirs,  3 «7.  Faveur  que 
l'Empereur  accorde  aux  Millionnaires.  Gouver- 
nement de  l'Empiic  Chinois , 368.  6*  Juiv.  Pre- 
miers rems  de  cet  Empire,  Se  leur  obfcurité  , 
jf»S.  Raifons  qui  en  rendent  Phiftoire  fufpcâc  , 
ibid.  Opinion  plus  vraiftmbîable  , 369.  Table 
chronologique,  fur  quoi  fondée.  Autres  opi- 
nions, ibid.  Etendue  de  la  Chine,  370.  Scs 
acroilfcmcus , 371.  Royaumes  tributaires  de  la 
Chine.  Nom  de  fes  Fondateurs.  Dynalfics  Im- 
périales , ibid.  Excellente  forme  du  gouverne- 
ment Chinois  , 37t.  Les  Chinois  ne  connoilTenr 
pas  le  nom  de  République.  Fondement  de  leur 
gouvernement , ibid.  Devoirs  mutuels  des  peres 
& des  enfans , 373.  Devoir  des  Princes  fuivant 
Confucius.  Avcrfion  des  Chinois  pour  la  tyran- 
nie, ibid.  Taxes  de  l'Empire,  374.  De  qui  les 
Sentences  reçoivent  leur  autorité.  Succcffion  au 
Trône.  Nomination  aux  dignités  de  l'Empire. 
Changement  de  Miniftres  Se  dégradation  des 
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Princes , ibid.  Exemple  du  pouvoir  abfolu  de 
l'Empereur,  373.  Pouvoir  de  l'Empereur  fur 
les  Morts.  I)  crée  des  Dieux  , ibid.  Apotheofes  de 
la  mère  de  l'Empereur,  & d'un  Bonze,  57 *. 
Pouvoir  de  l’Empereur  fur  les  lettres,  6c  fur 
le  langage.  Frein  de  l’autorité  Impériale.  Quel 
cft  l’étendue  continuelle  d’un  Empereur  de  la 
Chine,  tbid.  Droit  de  remontrance  que  les  Loix 
accordent  aux  Mandarins,  577.  Source  com- 
mune des  defordres  publics.  Ordre  admirable 
qui  regue  dans  les  affaires.  Confeils  de  l’Em- 
pereur, ibid.  Sceaux  de  la  Chine,  578.  Véné- 
ration des  Chinois  pour  la  Majefté  Impériale. 
Atlarmc  publique  pour  les  maladies  de  l’Empe- 
reur » ibid.  Titres  de  l’Empereur  , 979.  Langage 
pompeux  du  Palais , & formalités  qui  s’y  ob„ 
fervent.  Les  négligences  font  punies  , ibid.  Offi- 
ciers de  la  maifon  Impériale,  s 80  Vêtement 
de  l’Empereur.  Livrée  Impériale.  Fade  de  l’Em- 
pereur lorfqu’il  fort  du  Palais , ibid  Sa  chaffc 
en  Tartarie,  & magnificence  de  fa  route  , 581. 
Petits  Rois  fes  Tributaires  , ibid.  Defeription 
d’une  proccffion  pour  un  Sacrifice,  381.  Trai- 
tement fait  aux  Ambaffadeurs  étrangers,  *83. 
Couronne  Impériale  de  la  Chine,  ibid.  Reve- 
nus de  l’Empereur  , 6c  comment  fc  fait  le  paye- 
ment, 384.  Officiers  employés  aux  revenus  de 
l'Empereur,  6c  emploi  de  ces  revenus,  }8f. 
Magafins  de  riz  à Peking , ibid.  Lieu  où  fc 
garde  le  tréfor  6c  les  raretés  de  l'Empire,  38*. 
Femmes  , enfans  6c  parens  de  l’Empereur.  Nom- 
bre de  fes  concubines,  6c  comment  il  fe  marie, 
ibid.  Ufage  préfent  des  Empereurs  Tartarcs, 
387.  Etat  des  enfans.  Cérémonies  obfcrvécs 
pour  le  choix  d’une  Impératrice.  Compliment 
des  hommes  à l’Empereur , ibid.  Compliment 
des  femmes  à l’Impératrice,  388.  Réfîdence 
des  fils  de  l’Empereur  : leurs  titres  6c  leur  état, 
ibid  Comment  on  marie  les  Princeffes,  389. 
Affujettiffement  des  matis  des  Princeffes  .Sort 
des  païens  de  l’Empereur  , ibid.  La  conduite  des 
Princes  Chinois  obfervéc  , 390.  Funérailles  de 
l’Empereur.  Cercueil  Impérial.  Tombeaux  des 
Empereurs  Chinois,  ibid.  Deuil  public,  9 9 T. 
Funérailles  de  l'Impératrice  mère.  Coutumes 
barbares  abolies  par  l'Empereur.  Son  refpcéfc 
pour  les  femmes  de  Ton  prédéceflcur , ibid. 
Officiers  du  gouvernement  pour  les  affaires 
civiles,  391.  & fuiv.  Changement  qui  dépen- 
dent de  l’Empereur , 3 9 3,  Marque  des  Giands 
& des  Princes,  394.  Différence  entre  les  habits, 
jyf.  Différence  dans  les  places.  Marques  des 
emplois.  Diltinétion  des  penfions  , des  maifons, 
6c c.  Divers  Officiers  des  Provinces,  ibid.  d» 
39*.  Magiftrars  des  Lettrés,  396.  Maniéré  donc 
les  emplois  fc  dillribuent , 397.  Corruption 
qui  règne  dans  la  diftribution  des  emplois. 
Reffentiment  d’un  Candidat  trompé.  Tous  les 
Officiers  Chinois  pillent  le  peuple , ibid.  Tout 
clk  vénal  à la  Chine,  398,  Exemple.  Remèdes 


é'alis  par  les  I.oix  , ibid.  Exemple  de  fé vérité 
dans  la  Jullice  Chinoise , 40 1.  Voyages  de  l’Em- 
pereur pour  veiller  à l’ubfervation  de  la  Julli- 
ce  , ibid.  Gazette  Impériale,  6c  ce  qu'elle  con- 
tient , 401.  Moyen  le  plus  sur  pour  fervir  de 
frein  à l’oppieffioa  , 403.  La  Loi  prtve  les  Man- 
darins des  plaifirs  communs  , ibid.  Par  qui  la 
Juftice  adminiftrée  , 405.  Police  admirable  de» 
Villes,  40*.  Combien  Ici  Etrangers  font  ob- 
ferves.  Police  de  la  nuit,  ibid.  Femmes  pu- 
bliques, 407.  Facilité  du  gouvernement,  ibid . 
Couriers de  l’Empereur,  408.  Chevaux  de  polie, 
ibid.  Manière  de  prier  dans  les  Temples  , 409. 
On  maltraite  les  Idoles,  ibid.  Cérémonies ob- 
fervées  au  dépare  d’un  Gouverneur  , 410.  Chan- 
gement de  bottes , ibid. . Cérémonies  pour  l'ani- 
ver faire  de  la  naiffance  d’un  Gouverneur,  411. 
Cérémonie  diflinguée.  Mépris  pour  un  Gouver- 
neur qui  fe  conduit  mal , ibid.  Divifion  générale 
des  Tribunaux  ou  Cours  de  la  Chine,  411. 
Douze  Tribunaux  fouverains.  Premier  Tribunal 
fuprême  , 6c  Tribunaux  fubordonnes.  Second 
Tribunal  fuprême  , ibid.  Troificmc  Tribunal  fu- 

f»rémc,  413.  Quatre  Tribunaux  qui  affilient  cc- 
ui  des  Li  pus.  Quatrième  Tribunal  fuprême, 
6c  fes  Tribunaux  fubordOnnés,  ibid.  C inquième 
Cour  fuprême,  414.  Sixième  Cour.  Sièges  de 
ces  (îx  Tribunaux,  ibid.  Salles  6c  chambtcs  des 
Tribunaux,  413.  Officiers  des  Tribunaux.  Siè- 
ges des  Tribunaux  inférieurs,  ibid.  Etendue  de 
la  Jurifdiélion  des  Tribunaux  fupiêmcs  , 6c  leur 
méthode  dans  les  procédures,  41*.  Fraudes  qui 
fc  gtiffent  dans  le  Gouvernement,  417.  Deux 
précautions  contre  le  pouvoir  cxccffif  des  Tri- 
bunaux fuprêmes  , ibid.  Exemple  fmgulier  de 
fetmeté.  418.  Han-Lin,  Tribunal  des  Lettrés, 
419.  Deux  Tribunaux  pour  les  defeendans  de 
l’Fmpercur.  Tfu-Kyen , ou  Tribunal  de  l'Ecole 
Impériale  , tbid.  Ju-Hya  , Tribunal  civil  & 
militaire , 4x0.  Tu-Cha-Yucn,  ou  Tribunal 
des  Contrôleurs.  Jnfpeélcurs  nommés  Sycn- 
Chay.  Hyo-Yucn  & Ti-Hyo,  Infpcétcurs  pour 
les  Lettrés  , ibid.  Multitude  de  Tribunaux  fubal- 
rernes , 6c  leurs  divers  offices,  411.  Chanfons 
par  laquelle  on  exhorte  les  familles  au  devoir. 
Divifion  des  Infpcétcuis  , ibid.  Jufqu'où  s’étend 
l’autorité  des  Ko*Laas,  411.  A quoi  l’Empereur 
les  emploie.  Tribunal  des  Envoyés.  Tribunal 
de  la  Raifon  6c  de  la  Jufiiee  fuprême , ibid* 
Tribunal  qui  publie  les  ordres  Impériaux,  413. 
Tribunal  de  la  mufique  le  des  facrificcs.  Tri- 
bunal des  Hôtelleries  Royales.  Tribunal  de» 
chevaux,  ibid.  Tribunal  des  Mathématiques  r 
414.  Tribunal  de  la  Médecine.  Tribunal  de» 
Jardins  , 6cc.  Tribunal  des  Sceaux,  ibid.  Tribu- 
nal des  Gardes  Impériales,  415.  Deux  Tribu- 
naux fubordonnes.  Tribunal  des  Péages.  Tribu- 
nal des  Juges  de  la  Maifon  Royale  , ibid.  Tri- 
bunal fuprême  de  chaque  Province  , 41*.  Deux 
Tribunaux  Civil  6c  Criminel  dans  chaque  Ca.- 
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itale,  ibid.  Tribunaux  particuliers  , 417.  Tri- 
unal  de  chaque  Diftriét.  Nombre  des  Tribu- 
naux inferieurs  des  Provinces.  Ce  que  c’cft  que 
le  Chi-fu.  Le  Chuchcu  , ibid.  Le  Cni-yen  ,418. 
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nes des  Mandarins  inférieurs  , 414.  Six  fortes 
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tions.  Punitions  réglées  par  la  Loi  8c  propor- 
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dc,  punition  commune,  ibid.  Ce  quec'eftque 
le  Pan  cfc , 8c  comment  il  fe  donne  , 4 j f.  La 
baftonade  fe  donne  en  toutes  forces  de  lieux. 
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lutions de  fortune,  4)9.  Efclaves  de  la  Chine 
& leur  condition.  Trois  fupplices  capitaux.  Sup- 
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réfuge , 44 6.  Fortifications  naturelles  de  la  Chi- 
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mence , ibid.  La  crahifon  d'un  Général  Chinois 
lui  réurtîc , fi  6.  Fin  de  la  guerre,  ibid.  Arti- 
fice du  Roi  de  Corée  pour  tromper  l’Empereur 
de  la  Chine  , 317.  Partage  de  la  Corée  à la 
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donnent  à l’Empereur  de  la  Cnine  , 540.  Dcf- 
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pereur de  la  Chine  entreprend  de  concilier  les 
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l'Empereur  de  la  Chine  , y L'Empereur  exhorte 
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entre  les  Chinois  8c  les  Eiuths , ibid*  Premiers 
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ibid.  Politique  Chinoifc  , 8.  Comment  les  Chi- 
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bartade  des  Si-fans  mal  reçue  à la  Chine  , ibid. 
La  guerre  fc  renouvelle  ,138.  Elle  finit  par  une 
Paix  bicntôr  rompue.  Fortcrcffes  Chinoifes  bâ- 
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pénale  , 468.  Palfion  de  l’Empereur  pour  la  Tables  piéparécs  pour  l’AlTcmbléc , jf8.C0m- 

Charfe.  Changement  du  Camp  , ibid.  Le  terrain  ment  les  Convives  font  alfis.  Manière  de  fcrvic 

baiiré  vers  la  Chine  , 470.  Conjc&u rcs  d'un  Au-  le  Thé  à l’Empereur , ibid.  Comment  on  le  ferc 

reur  furies  caufes  du  froid  dans  une  Contrée  aux  Régules  & aux  Princes,  jfp.  Maniéré  de 

de  1a  Chine,  47  t.  Routes  très  fréquentées  pen-  fervir  le  Vin.  Danfeurs  de  corde.  Marioneties. 

dancla  Ch  aile  de  l’Empereur.  Observations  fur  Préfens  de  l’Empereur  aux  Princes  Kalkas , ibid. 

la  grande  muraille  de  la  Chine  , ibid.  Conti-  Collation  Chinoife  & Concert  de  Mufique  , 

nuation  d’une  route  jufqu’à  Péking  , 471.  Am-  j$o.  Calques  de  la  Chine  , f6i.  Eclat  des  Cui- 

balTadc  Chinoife  en  Rurfie  , 47 J , 6*  juiv . Au-  rades  , ibid  L’Empereur  fe  montre  armé  de 

dicnce  que  l'Empereur  donne  à quatre  Million-  toutes  pièces,  ç6i.  Troupes  du  Camp.  Artille- 
naircs  , 474.  Symphonie  Chinoile  & Mofeovi-  rie.  Revue  Impériale  , ibid.  Idée  des  Comédies 
te,  484.  Marche  des  Chinois,  489-  La  ré  fol  u-  Chinoifes  , f7p.  Pains  d’eau  chaude  , 575. 

tion  des  Mofeovires  choque  les  Chinois  , 49  J • Route  de  Péking  en  Tartaries,  f 3 1.  Suite  de 

Les  Chinois  paroirfenc  abandonner  les  Négo-  la  même  route  , f8y.  Limites  de  la  Tartarit 

ciatioos , 494.  Us  renadent  la  Rivière,  49  f.  Tar-  Chinoife,  J87.  Une  efeorte  Chinoife  maltrai- 
tâtes qui  veulent  le  foumettre  aux  Chinois,  téc  par  les  Eluths  , f 9 f . Retout  de  l'efcorte  , 

ibid.  Les  Chinois  jurent  par  le  Dieu  des  Chré-  ibid.  La  Cavalerie  Chinoife  détachée  à la  pour- 

tiens  , 499.  Leur  formule  , ibid.  Pourquoi  cotre  fuite  de  l’Ennemi , 599.  Combien  une  vi&oire 

formule  o'efl  pas  employée  , foo.  Préfens  des  remportée  cft  nécerfaire  aux  Chinois , 6 03.  Rc- 

Chinois  * foi.  Mort  de  l'Impératrice  , joj.  Le  marques  fur  la  viéloire  de  l’armée  Chinoife, 

Cortège  d'une  Ambarfade  Chinoife  rentre  fur  *of.  Préfens  faits  à l’Empereur  : comment  ils 

les  terres  de  l’Empire  , f04.  Cachets  de  Sa  Ma-  fe  paient,  614.  Grande  chaîne  de  Montagnes 

jefté  Impériale  , jio.  Cérémonie  du  premier  qui  environnent  la  Chine  , 6 10.  Planche  ou  fï- 

jourdc  l'an,  fij.  Génuflexions  & battemens  de  gure  de  la  mort  du  dernier  Empereur  de  la 

rèce  , ibid.  Importance  de  cette  cérémonie,  f 14.  Chine  de  la  race  de  Ming , à la  fin  du  feptieme 

Eléphaos  qui  y parairfeut,  Autres  omçmcns  Tome,  Haras  Impériaux,  \TII.  17*  Autres  Bef- 

tiaux 
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liinx  & troupeaux  de  l'Empereur,  18.  RcfpcéF  des  forces  d’un  Vaiffeau  Anglois  , 19O.  te  Chef 
avec  lequel  on  porte  les  ordres  de  l'Empereur  d'Efeadre  Anglois  palfc  le  Détroit  de  Bocca- 

de  la  Chine  , 4).  Quartier  des  Chinois  à Ban-  Tigris  malgré  les  Chinois,  191.  Ce  Chef  d’Ef- 

tam  , 140.  Chinois  d_  Bantam  , 148.  Figure  des  eadtc  écrit  au  Viccroi  de  Canton  , ibid.  Platu- 

Chinois  de  Banram  , 149.  Comment  les  Chi-  tes  ancres  que  les  Anglois  font  des  Chinois  , 

rois  font  préparés  à foutfiir  les  Hollandois,  1 9?.  Les  Marchands  Chinois  trompent  le  Chef 

1 99-  Chimère  Chinoife  avantageuse  aux  Hol-  d'Efcalrc  Anglois , ibid.  Critique  des  Arts  Chi- 

landois  , 300.  Officiels  Chinois  qui  viennent  à nois  , 1 9*.  Critique  de  leur  Littérature,  ibid. 

bord  Hollandois  , 34t.  Leur  avidité  pour  les  Critique  de  leur  Morale  , 197.  Critique  de  leur 

préfens.  Réponfes  vagues  du  Mandarin,  ibid.  Gouvernement , ibid.  Barbatie  des  Chinois  , 1 90 

Les  Hollandois  s'efforcent  inutilement  de  fc  con-  Traité  entre  eux  & les  Hollandois  , 191.  Coui- 

cilicr  les  Chinois,  344.  Civiü’és Chinoises  qui  ment  on  fc  rend  à la  Cliinc,  & comment  on 

Ce  démentent  , 548.  Les  Chinois  gagnes  avec  de  rcvicnr , 464  Profits  qu’on  peut  faite  au  retour 

l’argent  , ibid.  Conférences  inutiles  des  Hollan-  par  différentes  voies  , 4<ït.Confcils  à ceux  qui 

dois  avec  un  Ambaffadeur  Chinois , 440.  Lon-  font  le  voyage  de  la  Chine  , 487.  ProccHion 

gués  hoftili tés  des  Hollandois  contre  la  Chine,  Chinoife  , 491.  Parure  des  Femmes  d’un  Can- 

ibid  Négociation  des  Hollandois  avec  les  Chi-  ton  de  la  Chine , ibid.  Un  Voyageur  admis  à 

nois,  441.  Un  Hcrmirc  du  Pays  y clfc  employé,  l'Audience  de  l’Empereur  de  la  Chine  , 494. 

ibid.  Adreffe  des  Chinois,  441.  Halle  Chinoife  Circonltanccs  de  cet  événement , ibid.  Précau- 

à Batavia,  481.  Hôpital  Chinois  , ibid.  Ob-  rions  de  l’Empereur  lorfqu’il  vilîtc  les  Maifons 

fetvacions  fur  la  Chine  , IX.  74.  Ficre  poliri-  des  Jéfuites,  49 ç.  Jugement  de  Caicti  fur  les 

que  des  Empereurs  Chinois  , 108.  Cérémonies  Mt.Tînns  de  la  Chine  , 49 6.  Ouvrages  compofcs 

empruntées  de  la  Chine,  1 1 f.  La  Religion  de  en  Chinois  par  les  Millionnaires  , ibid.  (Pcono- 

Confucius  plus  (impie  au  Tonquinquala  Chi-  mie  Chinoife,  çoi.  Magnificence  des  Soignons 

ne  , 117.  Différence  entre  les  Chinois  & les  Chinois  dans  leurs  marchés , ibid.  Truffes  Chi- 

Tonquiniens  , 11).  Détail  curieux  fur  le  Tem-  noifes,  foi.  Induftric  des  Chinois  pour  facili- 

plc  & les  Tombeaux  Chinois  près  Batavia  , ter  la  végétation  en  Hiver  , tbid.  Honneurs  ac- 

194.  Planche  de  la  forme  d’un  Cabinet  de  feuil-  cordés  aux  Femmes  des  Seigneurs  Chinois,  f oj. 

1 âge  où  les  Chinois  font  les  Feftins  des  Morts  , Différens  climats  de  la  Chine,  jo*.  Les  Chré- 

nj.  Maifons  des  Chinois  à Siam  , 14t.  Del-  tiens  Chinois  aiment  le  faite  , ibid.  Confeil 

fein  qu’un  Portugais  forme  de  piller  lesTom-  qu'un  Voyageur  reçoit  de  traiter  tous  les  Chi- 

beaut  des  Rois  de  la  Chine  , 389*  Ce  Portu-  nois  à coups  de  canne  , 579.  Dîner  à la  Fran- 

gais  fait  piller  les  Tombeaux  Chinois,  397.  çoife  donné  par  un  Chinois,  380.  Réflexions 

Imprudence  qui  fauve  l'Ilc  & les  Temples , ibid.  fur  les  honneurs  dont  les  Jéfimes  jouiffenr  à la 

La  lenteur  des  Chinois  défcfpcrc  des  Portugais,  Chine  , f 81.  Gomment  les  Chinois  naviguent  , 

401.  Secours  que  les  Chinois  donnent  à ces  su*.  Racine  de  la  Chine,  cfpccc  de  Smilax, 

Portugais.  Les  Portugais  apprennent  à conr.oîtrc  XV.  ifj. 

le  caraétcre  des  Chinois  , ibid.  Favetns  que  des  Clunca,  Forr , & Ville,  X.  331. 

Portugais  reçoivent  d'un  Seigneur  Chinois,  40t.  .Chin  - Fun  , Province  , VI.  507. 

Infor nations  fur  l'origine  de  l'Empire  Chinois  Ching,  Lignification  de  ce  titic,  VI.  16,  yo.  La 
& delà  grande  muraille  , 409.  Figures  de  la  mctc  de  Confucius  porte  ce  nom,  301.  Un 

monnoie  de  la  Chine  , X.  313.  Monnoie  de  la  Prince  appcllé  Ching  morue  fur  le  tiônc  de  Co- 

Chine,  ibid.  Chinois  nommés  Sangleys , font  rce,  jti. 

tout  le  Commerce  à Manille  , 38*.  Temples  Chingalcs , Peuples,  IX.  6n. 

Chinois  de  Nangafaki , 339.  leur  triage.  Sin-  Ching  Che,  Ville,  V.  330. 

gulariiés  de  leur  fondation  , ibid.  Pontife  des  Ching-Cheu , Ville  , V.  371.  Citée  , VI.  76. 

Chinois  au  Japon  , 340.  Commerce  des  Chi-  Ching-Cheu-Fu , Ville,  Vf-  76. 

nois  au  Japon  y 6 18.  Son  origine  ,4 19.  Ils  s'é-  Ching  Chi  Long  , ou  Qu  on  , voy.  Chinng-Cbig- 

tabliffent  à Nangafaki  , ibid.  Coups  portes  au  Long. 

Commerce  des  Chinois,  410.  Comment  ils  les  Ching-Ching-long , V.  197. 

éludent.  Ils  font  renfermés  comme  les  Hollan  Ching  Chui  Yng  , Bourg,  VIII.  14. 

dois.  Defeription  de  leur  Prifon  , ibid.  Com-  Ching-Chu*Kau , titic,  VI  189. 

paraifon  de  leur  traitement  & de  celui  des  Hol-  Ching  Fu,  Empereur,  voy.  Vong  Lo. 

iandois , 6x1.  Leurs  Foires  6c  leurs  Marchai!-  Chiughtal  , animal,  VII.  171. 

difes,  611.  Manière  Chinoife  d’effaïcr  l’ambre  fhinhian-Fti , Ville  riche,  VII  MO. 

gris,  6f  7.  Les  Anglois  prennent  fort  mauvaise  Chinghiz,  Prince  , VII.  3x7.  Il  cft  le  premier 

idée  des  Chinois,  XI.  179.  Un  Mandarin  ( hi-  Klun  des  Tarrarcs , 330. 

nois  vilîtc  un  Vaiffeau  Anglois  , 181.  Un  Chef  C.hirghiz-Khan , Prince,  voy.  Jenghiz-Kan. 

d'Efeadre  Anglois  obtient  des  vivres  des  Chi-  Ching-Hoaog-Yu , ou  Chiu-Huong* Yu,  Poiffon, 

nois,  ibid.  Les  Chinois  fc  font  rendre  compte  VU.  fjé. 
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Ching-Hyang-Fu , Viüc,  voy.  Ching- Kyang-Fu. 

Chirg-Jin.  Les  Juifs  honorent  les  grands  Hom- 
mes de  leur  Loi  fous  ce  nom,  VI.  Jfî* 

Ching-Jin-Ti-Chi-Cul  , neveu  de  Confucius,  Se 
fens  de  ce  nom  , VI.  184. 

Ching- Kc-San  , voy.  Koxinga  , Pyratc. 

Ching- JCcu  , heu,  VIII.  }.*  Ceft  aufli  une  porte 
de  la  grande  muraille,  nommée  autrement 
Ikintuka  , 17. 

Ching  Kliing,  General  Japonois , VI.  514. 

Ching  King  Chuan  , Bourg,  VIII.  4. 

C liing  King  llycn,  Ville,  V.  448. 

Ching  King-May  , voj . Koxinga,  Pirate. 

Ching-Kyang,  Ville,  V.  54c.  Nommé  aufli  Sin- 
Kyang,  541.  Admiration  du  Gouverneur  pour 
les  Hollandois.  Ornement  d'un  Temple  de  cette 
Ville , ibid. 

Ching-kyang  fu  , Ville  fameufe , V.  433.  Im- 
pmtancc  de  fa  Situation,  4*4.  Sa  defeription  , 
VI.  41.  Beauté  d’une  IL*  voifine  , 41.  De  quelle 
Province  elle  cft  , 108.  Siruarion  & fertilité  de 
cette  Ville  nommée  au'.fi  Chiug-Hyang-Fu  , 
109. 

Ching-lyen-hycn , Ville,  V.  4^7. 

C'h  ng  pcilé , Prince  Kalka,  VIII.  47. 

C hing  fuan  , Village,  V.  350. 

(hingtang,  Empereur,  VI.  jot. 

Ching-tfa  , Fmpcrcur , voy,  Yonglo. 

Ching-tirg  fu  Villc,V.  447.  Temple  bâti  à Ching- 
ring-fu  à l'honneur  des  Héios,  VI.  35.  Red- 
dition de  ccuc  Place  , VII.  96. 

Ching-tong  , Empereur  qui  commence  la  féconde 
Famille  Impériale  de  la  Chine,  VI.  \?6. 

Ching-tfe.  Ouvr.igc  qu'il  public  , VI.  54 6.  Un 
Coiécn  de  ce  m m , banni  , fir,  & 511. 

Ching-thu'g  , Province  , & fa  fertilité,  VI.  504. 

Ching  tu  lu.  Ville  , fit  fa  defeription  , VI.  91. 
Ceft  une  Capitale,  VII.  139. 

Chingu  , ou  Xingu  , Rivicre , XIII.  384  Citée, 
XIV.  41- 

Chwgui,  grande  Ville,  VII.  338. 

(.hingulais , VIII.  1 ~6.  Marions  des  Chingulais  , 
5*o.  Les  Chingulais  , Nation  principale  de  Plie 
ce  Ccvlan  , yxx.  I ctir  caraélcie.  Leur  habille- 
ment commun , ibid.  Hanche  ou  figures  de 
Nobles  Chingulais  & Chingulaifcs , 313.  Ha- 
billement des  Nobles  Parure  des  femmes  de 
qualité.  Mariage  borné  aux  perfonnes  de  même 
ordre,  ibid.  Haute  Noblcflc , 5x4  Les  Blancs 
compiis  dans  ce  nombre.  Autres  ordres  de  la 
Société  Cliingulaifc.  DiftinéUon  de  certains 
Aïtifans  , ibid.  L'Ordre  en  paroit  pris  de  leur 
neceflîté,  yxy.  Autres  profilions,  ibid . Gou- 
v’ernement  des  Chingulais,  yx-.  Milice  Chin- 
gulatfc,  5x9.  Divinités  des  Chingulais  530. 
Leurs  Temples  fit  Prêtres.  Leurs  Idoles.  Trois 
fortes  de  Piètres.  Planche  de  la  figure  de  leur 
Grand  Irctrc  , ibid.  Leurs  fcivnccs  fit  leur  pa- 
pier, 531.  Aflroncmcs  Cltirgulais.  Leur  office. 
Leur  mefute  du  tems  , ilid.  Leurs  poids  fie 


mefurcs,  553.  Leur  monnoic.  Combien  leur 
commerce  cil  borné  , ibid.  Leur  manière  d'em- 
ployer le  bétel,  j 34.  Funérailles  des  Glands, 
j$é.  Manière  île  les  huiler.  Maladies  fie  remè- 
des des  Chingulais.  Leur  régime  fert  à leur 
fanté.  Planche  ou  vue  de  la  manière  dont  ils 
brûlent  leur  Morts, ibid.  Gaieté  de  leur  humeur, 
537.  Rigueur  dcsluppliecs  fie  cruauté  des  Rois, 
ibid.  Rations  qui  empêchent  les  Chingulais  de 
cultiver  certains  fruits,  539.  Planche  ou  vue 
des  Chingulais  à couverts  de  la  pluie  fous  la 
feuille  dcTaltpor,  541.  Les  Chingulais  dtiment 
la  chair  de  linge,  54?,  & î+6. 

Ching- van  ( Temple  de),  V.  4 6f. 

Ching  vang,  Divinité,  VI.  343.  C*cft  ar.flï  un 
des  titres  de  l'Empereur  de  la  Chine,  .379.  Si- 
gnification de  ce  nom  , ibid. 

Ching- vang-m  vau  , Temple  , fie  fa  lignification  , 
VI.  34.  ‘ 

Ching- yang-men  , porte  , voy.  Syen-men. 

Chin-hans  , Peuple,  VI  yox. 

Chin-hiana,  Ville,  V.  487. 

Chinhiz  , Prince:  fa  mort,  VII.  354. 

Chin-ho,  Village,  V.  191. 

Chin-huong-yu  , ou  Ching  hoang-yu,  PoilTon, 

vu.  , 

Chin  hyung  tu-fu  , Ville  de  guerre,  VI.  93. 

Cbio-in,  Gouverneur  : fa  mort  génereufe,  ainll 
que  de  toute  la  famille,  VII.  100,  fit  101. 

Chinina  , pièce  de  toi’c  , X.  ;8y. 

Cbiuka,  ou  Sincho , Ville,  IV.  83.  Sorte  de  li- 
queur nommée  Clûnka  , 117. 

Chin-kyang-pu , Bourg,  VIII.  8. 

Chin  long  , nom  que  les  Juifs  Chinois  donnenr 
à leur  Pcntatcuquc,  VI.  335. 

Chin-kon,  nom  d’Ofticc,  V.  343. 

Chin-kyang-fu  , Ville,  VI.  38. 

Chin- kyang  pu.  Ville  : Qualité  du  Pays  fit  fa 
beauté,  V.  43 6. 

Chin-mu-hycn , Ville,  VIII.  9. 

Chin-ngan-fu , Ville,  VI.  104.  Ufages  de  fes 
habitans,  ic6.  Ils  tirent  de  leur  Canton  tout 
ce  qui  cft  néccfiâirc  à la  vie,  ibid. 

Chinng  chig  long,  nommée  aufli  Iquon,  Ikoan 
fit  Rouan,  pete  du  Pirate  Koxinga,  V.  183. 
Il  clL  encore  appelle  Quon,  ou  Ching  chi-longy 
x98. 

Chin-nong,  Empereur  de  la  Chine,  invente  l'a- 
griculture, VI.  19t.  Il  augmente  les  caractères 
d’écriture,  309.  Cité,  3x1. 

Chin  nung.  Empereur  Chinois,  VL  369.  Il  eft 
un  des  Fondateurs  de  l’Empire,  371. 

Chinois , voy.  Chine. 

Chintalcuhos  , Royaume,  IX.  36g. 

Chin-tang , Fmpcrcur  Cb.nois,  fait  rentrer  les 
Coréen*  dans  la  foumidion,  VI.  506. 

Chinti  gui , Ville,  VII.  33*». 

C hin  ting,  V.  448. 

Chin-ting  fu , Capitale  d’un  Canton,  VL  10. 

Chin-iowa,  Village  > V.  334. 
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Chints  , toiles  peintes,  III.  x\j. 

Cbin-tfay  , 6c  fens  de  ce  mot , VI.  irfi.  Les  Chi- 
nois donnent  ce  nom  au  pcriîl , 480. 
Chin-tfong,  Empereur  Chinois  , VI.  313. 
Chin-tfung-chong , A mba  (fadeur , VI.  303. 
Chin-vi-king  , Officier  Chinois,  VI.  313. 
Chjn-yang , ou  Mugden , Gouvernement  de  la 
Tarcarie  , VI.  3 30.  Erreur  fur  fa  lituation  , ibid. 
Beauté  de  la  Capitale,  ffi.  Anciens  Tombeaux 
de  deux  Princes  Maneheous.  Raretés  du  Pays, 
ibid  Qualité  6c  productions  du  terroir,  33X. 
Chin  yang,  Capitale  de  Lyau-tong , f 7 
Chin  ycun  fu,  Ville,  VI.  1 11.  Productions  de  fon 
diftrid  , 113. 

Chinywrn-fu , ou  Tchin-ywcn-fou  , lieu  , 6c  fon 
Plan  , VI-  91. 

Chiochcu  , Place  , XI.  491. 

Chrokiaccos  , fruit  fauvage,  XI.  317. 

Chiolula  , XI.  3)9. 

Chiopeconou  , Bourg  , XI.  499- 
Chipahuatziz  , Plante  , voy.  Acuiizc-huarira. 
Chipanocam  , Hôpital  , IX.  46 1. 

Chipaton,  Village,  IX.  488. 

' Chipin-hyen  , Place  , V.  487. 

Chipinkicn  , Place  , XI.  490. 

Chipin  -xicn.  Ville,  XI.  jcd. 

Chipolone,  Village  , X.  8 6. 

Chipconk,  Rivière,  XIV.  491. 

Chi-pu,  Officier  Mandarin,  VI.  418. 

Chique,  Royaume,  V.  114. 

Chiqueis , Fruit,  voy.  Chi-ku. 

Chiques,  cfpcce  de  vers  dangereux,  III.  30J. 
Chiquites,  Nation,  XIV.  133. 

Chiquicos,  race  d’indiens,  XIII.  f&i. 

Clora,  Rivicre,  voy.  Sira-muren.  Prince,  nom- 
mé Chira  , détrôné  , X.  114. 

Chirao , Royaume  , V.  114 
Chiras  , Ville  de  Perfe  , VII.  J 90. 

Chiri , Rivicre  , V.  114* 

Chiria , Royaume,  V.  1*4. 

Chiribichi  ( Port  de  ) , XIII.  4* 

Chiriguans,  race  d'indiens,  XIII.  fit.  Nation 
des  Chiriguancs  , 6c  fon  origine  , XIV.  7 6.  Ils 
font  ennemis  irréconciliables  des  Efpagnols. 
Leurs  ufages , ibid. 

Chirimoya  , fruit  délicieux,  XIV.  13 6.  fon  ar- 
bre, ibid. 

Chirimoyc  , fruit,  XIII.  4OI. 

Chiringin  , Ville,  I.  414. 

Chirin-pira,  ou  Chi-kir , Rivicre,  VI.  381. 
Chiriqui , haute  Montagne , fameufe  par  les  Mi- 
nes d'or  , XII.  ji  3. 

Chiriqui  ta  , petite  Ville,  XII.  yf9* 
Chirkahomony , Canton  Indien,  XIV.  469. 
Chirkam-Loudy  , Gouverneur  Indien.  IX.  609  , 

& 610. 

Chirkaffrs , Peuples  , VII.  401. 

Chîrkhan  , Prince , X.  109. 

Chirkir,  Ruiffeau,  6c  lieu  de  fa  fource  , VII. 
47 6. 


Chirman,  Drogue,  voy.  Cumin. 

Chirolcs,  ou  Coup,  forte  de  berceau,  IX.  ijC. 
Chirou , Ville,  VII.  114. 

Chirurgie,  & Chirurgiens , voy.  Médecins. 
Chrruvia  , Royaume  , V.  1x4. 

Chifangucs , Pierres  fupéiicurs,  IX.  414. 
Chifemer , Place,  X.  81. 

ChilTbncffik  , Rivière,  XIV.  483. 

Chiie  , toile  peinte  au  pinceau,  X.  nr. 
Chi-tfu,  ou  Hu  per  lyc,  furnommé  Kublay-kan  , 
Empereur  de  la  Chine , fait  faire  un  grand 
canal,  VI.  17J.  Appelle  autrement  Chi-tfu  ou 
Habilay  , 311.  Nomme  auffi  Hubiay  , 38 6. 
Appelle  autrement  Kobolihon  , 390.  Le  même  , 
nommé  Koblay , bâtit  une  Ville,  39;.  Appelle 
auffi  Hubilay  &Hu  pi-lye,  398. Titre  desPiinccs 
defeendus  de  Kublay  . VII.  1.  Ce  Prince  cité 
fous  le  nom  de  Koplay  khan  , rx  Ce  Conqué- 
rant cité , t ro  Nommé  auffi  Koplai  ,139.  Nom- 
mé Amplement  Koplay  , I4i.  Ambafladeur  qu’il 
envoie  au  Pape,  $0".  Ville  bâtie  pai  Kublay, 
3x3.  Palais  6c  parc  Impérial , ibid.  Il  attaque 
l'an  fur  8c  fait  la  conquête  de  fon  Royaume, 
348.  Il  cft  le  fixicmc  Kan  des  Tartares,  330. 
Sa  puilfancc  ; fa  figure  & fou  caraélcrc , ibid. 
Il  cft  troublé  par  une  furieufe  révolte,  351. 
Viéloirc  qu’il  remporte*,  ibid.  Ce  qu’il  penfe 
fur  differentes  Religions  13  3-  Raifons  qui 
l’empêchent  d'embraffer  le  Chrillianifme  Or- 
dre qui  règne  entre  fes  Généraux  , ibid.  Scs 
femmes  6c  concubines,  334.  Scs  enfans,  ibid . 
Son  caraéterc  bienfaisant,  339-  Aftrologucs 
qu’il  entretient.  Sa  monnoic  . ibid.  Il  tente  la 
conquête  du  Japon,  360.  Punition  des  Géné- 
raux de  fa  Flotte,  3*1. 

Chitor,  Royaume  ,8c  fa  pofirion  , I.  34.  Anciennes 
ruines  de  la  ville  de  Chitor,  X.  3.  Province 
de  Chitor,  196.  La  fortcicile  de  Chitot  affié- 
Céc,  11 4. 

Chi-tfu , ou  Habilay,  Empereur  de  la  Chine > 
voy.  Chi-tfu. 

Chi-tfui-tfc , Place,  VIII.  n. 

Chîu  noyan  , Officier  Tartare  , VIT.  8r. 

Chivancla  # Province,  6c  fa  Mine  d'or  XII.  342. 

Chivichis,  titre  de  Prince,  VII.  337. 

Chi-v-  a ly-yo , Poiflon,  VIII.  7. 

Chi-ycn,  titre,  VI.  39t.  Ce  que  c'eft , 418. 

Chloris,  Oifeau , nommé  auffi  Verdier,  V.  ici. 

Chnoha,  ou  Chnoho,  plaine,  VIL  608. 

Choang  chan  , Bourg,  VIII.  10. 

Cho-chcu,  Ville,  V.  489. 

Choco , XIII.  141. 

Chocolat  ; comment  les  Méxiquains  le  font,  XÎL 
391 £.  Différentes  manières  dont  les  Indiens  le 
prennent,  398.  Manière  de  préparer  le  Choco- 
lat en  Amérique  , XV.  701.  Qbfcivatious  fur 
cette  méthode , 704. 

Choi,  ou  Palkati , Lac,  VII.  IJ. 

Choify  ( Abbé  de  ) , AmbufTadeur  ordinaire  de 
Louis  xiv  à la  Cour  de  Siam»  IX.  113.  Son 
xij 
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départ  de  Breft.  Style  badin  qu'il  met  dans  la 
relation  de  Ton  voyage  , ibid,  M.  l’Abbé  de 
Choify,  Cité,  164,  ibid.  Il  porte  la  lettre  du 
Roi  de  France  au  Palais  de  celui  de  2>iam  , 
i 66.  Cité,  i7l.  Cité  , X.  467. 

Cho-kya-yu,  Poiffon  armé,  VI.  49 f* 
Cholcra-motbus,  maladie,  III.  133.  Queue  d’é- 
crévillc  qui  caufe  cette  maladie  , X.  677. 
Cliolula,  Vide  qui  députe  dis  Ambalfadcurs  à 
Cortc2 , XII.  313.  F.ntrcc  de  Cortex  & de  Tes 
gens  dans  cette  Ville,  3r6.  Trahifon  des  Ha- 
bitans.  Comment  elle  cft  découverte,  ibid.  Les 
troupes  Méxiquaines  attaquées  & forcées  dans 
les  Temples  de  la  Ville,  5 19.  Boucherie  qu'on 
en  fait.  La  Ville  cft  pillée  L'ordre  y eft  rétnb'i, 
ibid.  Les  Cholulans  & les  Tlafcalans  unis  par 
une  alliance  folcmndlc  , 3:0. 

Chomay  ( Montagnes  de  ) , IX.  41*. 

Chombaye,  ou  Chambaye , & Badaia  , Torts  de 
Pyrates , VIII.  118. 

Chona,  petit  Ruifleau  , VII.  477. 

Chon  chu  ko  , titre  ; VI.  39  3* 

Chongan,  Ville,  VI.  180. 

Chong  cheu,  Place,  VI.  JJ*. 

Chong-k;ng-fu  , Ville  , 6c  fa  iituation.  VI.  91  , & 
93 

C.hongki7  kohan  Prince,  f«y.  Jenghix  kan. 
Chorg-qui-kor.g,  Palais:  Signification  de  ce  nom, 
VI.  19. 

Cheng  wha,  Province,  voy.  Honan. 

Clu'ng  whatycn.  Palais,  voy.  Chung-w  ha  tycn. 
Chong  yong , Livic  Chinois  , ou  Medium  immua- 
ble , VI.  19. 

Chon  kui , C'ilcau  , voy.  Chungar. 

Chonos  ( Archipel  de  ) , manque  fur  toutes  les 
autres  cartes  , XIII.  to6. 

Chont-kulatn  , lieu,  VII.  608. 

Cho-po>kcu  : Infcription  pics  du  pont  de  cette 
Ville,  V.  494. 

Choquiapo,  lieu  , XIII.  443. 

Choram  ( Scha  ) , grand  Mogol , voy.  Coronne. 
Chorchi  kchur , Place,  VII  478. 

Chotipc  , Vill.gc  abondant  en  vivres,  XI.  r f 7. 
Chorrea,  ou  Marna- Kumi , magnifique  cafcadc, 
XIII.  461 

Chorrom  , Prince,  X.  114. 

Chnrxas,  Nation,  VII.  331.  ■» 

Cliofa  , Piincc  à qui  la  mortefl  donnée,  VIL  14t. 
Ch on ab an , Port , nommé  aufii  Paint  Jofeph , IX. 
77  , & 78. 

Chouanons  (Rivière  des),  XIV.  417. 

Choucas  Oifeau,  VI.  ytj. 

Chou-Chimauv/ , grand  Mogol,  S:  vi&oirc  qu’il 
remporte,  X.  66. 

Chouchouaca  , animal,  XIV.  616. 

Chouettes.  Les  Nègres  les  croycnt  forciercs  , III. 
3C9.  Chouettes  du  Cap  de  bonne  Lfpérancc  , 
V.  10t. 

Chouguen,  Rivière,  voy.  Onnontagnés. 
Choupar,  gros  Village,  X.  1J4.  Y‘Uc  de  Choa- 


par  afliégée  par  les  Mogols , iéj. 

Choupre , Place,  X.  133. 

Choux.  Aibrc  à Chou  de  la  Rivière  de  S.  Jago, 
XI.  360.  Comment  le  fruit  fc  cueille,  )6i. 

Chova  titre  , 6c  fa  lignification  , IX.  109.  Pou- 
voir attaché  à cette  dignité,  ibid.  Cara&crc 
du  Chova  préfent  du  lonquin,  11c.  Son  me- 
riage,  & fes  concubines,  111.  Hiftoirc  icraar- 
quablc  d'un  de  fes  Lunuques,  il).  Palais  du 
Chova  , 1 14. 

Chove  , Rovaume  , V.  114. 

Choyné  , Arbre,  XIV.  310. 

Chrétiens.  Dévotion  de  ceux  de  l’Inde  ,1.  )l. 
Chrétiens  de  Crangalor  ou  Crangaror  , 66. 
Chrétiens  qui  gémilîent  fous  le  joug  des  Mores, 
93.  Culte  des  Chrétiens  Jacobitcs  de  ITIe  de 
Socotra  , 93.  Quantité  de  Chrétiens  , fur  les 
Montagnes  qui  divifent  les  deux  Arabîcs  190. 
Villcschrcticnncs  ,t  91. Les  Chrétiens  de  Socotra 
reçoivent  l'Evangile  par  S.  Thomas,  1 69  Ef- 
clavagc  des  Chrétiens  Jacobines  à Tamarin  ^ 
II.  ji.  Pcrfécution  contre  les  Chrétiens  au  Ja- 
pon, 167.  Les  Prêtres  chrétiens  bannis  du  Ja- 
pon , lot.  Haine  de  l’Empereur  du  Japon  con-’ 
tre  les  Chrétiens  , 107 , 6*  fuiv.  Chrétiens 
fournis  à l'Efpagne  habitent  les  lies  Canaries, 
118 , 6*  fuiv.  Noms  chrétiens  en  ufnge  au  pays 
de  Sefios , III.  6ti.  Prifonniers  Chrétiens  que 
les  Anglois  remettent  en  liberté  , IV.  319.  Sort 
de  deux  Rois  Chrétiens,  33 3.  Chrétiens  aban- 
donnés, 334.  Les  Chrétiens  de  Congo  règlent 
leur  Carême  par  le  cours  de  la  lune,  )6o» 
Averfion  des  Nègres  pour  le  mariage  chrétien, 
639.  Secours  accoidés  aux  Chrétiens  Nègres  ». 
V.  61.  Des  Chrétiens  volent  un  Religieux 
vovageer  tandis  qu’il  cfl  bien  traité  par  des 
Infidèles,  j 96.  Refoidilfcmcnt  des  Chrétiens 
C hinois , 404.  Politcfïc  des  Chrétiens  de  Kvang- 
chcu,  434  Eglifes  Chrétiennes  dans  deux  Villes 
de  la  Chine,  466.  Goût  des  Chrétiens  Chinois 
pour  la  pompe  cx:éiicurc,  501.  Calomnies  con- 
tre les  Chrétiens  -,  VI.  361.  Carême  des  Chré- 
tiens du  Levant,  VII.  183.  Corps  de  Chrétiens 
Alains  tués,  340.  Les  Chrétiens  demandés  par 
des  Biigands,  398.  Pcrfécution  contre  les  Chré- 
tiens , 31X.  Ordre  Impérial  fur  l'affaire  des 
Chrétiens,  311.  EdaircîfTcmcnt  fur  l’affaire 
dis  Chrétiens,  ibid.  Hglifr  Chrétienne  à Ca- 
lécut,  gouvernée  par  deux  Jefuhes  , VIII.  111. 
Trahifon  d’un  Roi  qui  le  fait  Chrétien  , 119. 
Un  Roi  des  Maldives  fc  fait  Chrétien,  23t. 
Ce  Roi  Chrétien  s’établit  àGoa,  136.  Femme 
Chrétienne  d’un  Prince  Nègre,  379.  Hiftoiro 
d’un  vieux  Chrétien,  IX.  370.  Celle  d’une 
Chrétienne  & d'un  Portugais,  40s.  Comment 
les  Chrétiens  traités  dans  des  p ifons,  341. 
Les  Hollandois  prêtent  leur  fccours  aux  Japo- 
nois  pour  exterminer  quarante  mille  Chrétiens, 
X.  6it.  Sailie  de  quelques  Livres  Chrétiens 
qui  augmente  la  jaloufic  des  Japonois,  619.. 
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Soldats  Chrétiens  du  grand  Mogol  , Se  leur 
privilège  , XI.  4*?6.  C hrétiens  de  Cauchco-fou , 

5 04.  Les  C.hréiicns  Chinois  aiment  le  fafte , 
j 06.  Projet  d une  République  Chrétenne,  XIV. 
8 1 . Deux  Villages  d’Iroquois  Chrétiens,  703. 

Cbrifoftomc  ( P.  Jean  ) , Supérieur  d'une  Million  , 

IV.  jtl. 

Chriftena  , Rivière,  IX.  31-. 

Chriftian  ( Edouar  ),  Anglois,  prend  la  place 
de  Skinner,  & Skinner  la  ficnnc  , II.  113* 

Chriftian  ( Henri  ) , Gouverneur  Hollandois , 
XIV.  346. 

Chnftianifbourg  , Forr  , voy.  Chriftianlbourg. 

Chriftianifmc  / reçu  au  Royaume  de  Corgo,  I. 
if.  Un  More  l'cmbralTc  apres  avoir  été  puni 
d’une  trahifon  , 49  , 6»  Juiv.  A la  prédication 
de  deux  Millionnaires  Portugais,  les  peuples  de 
pluftcurs  Iles  le  reçoivent,  139.  Femmes  Japo- 
noifes  converties  au  Chiifiianifnic  par  les  Jé- 
fuites  , & leur  erreur  à la  vûc  d’un  Tableau , II. 
1 {4.  Obftaclc  au  Chnliianilmc  dans  les  Iles  dn 
Japon,  I6x.  Un  jeune  Japonois  cmbrafic  le 
Chnftunifmc,  1 91.  Pcrfécutions  contre  le  Ch  if- 
tianifma  au  Japon,  110.  Le  Roi  de  Barré  cm- 
brnlTc  le  Chnnianifme , III.  X30.  Il  eft  établi 
au  Pays  d'Overry  , IV  440.  Avanturc  qui  le 
fait  recevoir  dans  ce  Rovaume  , ibnl.  Le  Roi 
de  Dont  a quelque  rcinturc  du  Chnft’.inifmc  t 
447.  Mélange  de  Chriftianifmc  & d’idolâtrie, 

V.  40.  Le  Roi  de  Congo  embrafle  le  Chriftin- 
nifmc , 44.  Progrès  du  (hriftianifmc  Ions  le 
règne  d’Alfonfc  R,oi  de  Congo,  çx.  Origine 
du  Chriftianifmc  àloango,  61.  Ce  qui  empê- 
che les  Hotrentots  d’embralicr  le  Chriftianifrve, 
147.  Ruine  du  Chriftianifmc  à la  Chine  , 360. 
Rapport  du  Chriftianifmc  avec  la  Religion  de 
Fo,  VI.  $46.  P euves  de  l'antiquité  du  Chrif- 
tianifmc  à la  Chine  , 338.  Inlcription  d'une 
Table  de  marbre.  Témoignage  de  plufieurs  Ma- 
ruferits.  Durée  du  Chtmianifmc  à la  Chine  , 
ib  d.  Pcriccurion  contre  le  Chriftianifmc.  A 
quelle  occafion  elle  s’élève,  & fes  effets,  361. 
Mi-ades  rapportés  en  faveur  du  Chriftianifmc  , 

363.  Vengeance  du  Ciel  contre  les  Persécuteurs  , 

364.  Rctab’ilfcmcnt  du  Chr  ftianifmc  , & à 
quelle  occalion.  Progrès  du  Chriftinnilme , ibid. 
Détails  fur  les  arpa:cnccs  du  Chriftianifirc  au 
Tibet,  VII.  114.  Ratfons  qui  empêchent  le  Kl»an 
des  Tartarcs  d’cmbralïer  le  Chriftianifmc  , a f x. 
Faulfc  opinion  fur  le  ( hriftianifmc  du  Caray  , 
41 1.  Relfcmblancc  de  la  Religion  du  Tibet  avec 
le  Chriftianifmc,  4M.  Le  Roi  dn  Tibet  prend 
de  l’cftimc  peur  le  Chrinian:fmc  , 438.  Rcfpcél 
du  Roi  de  Ternare  pour  le  Chriftianifmc,  VIH. 
169.  Etat  du  Chriftianifmc  dans  l’Ilc  d’Amboi- 
nc  , 370.  Princes  & jeunes  Mrgols  élevés  dans 
le  Chtirtianifmc  , X.  43.  Etat  du  Chriftianif- 
iric  dans  l’Indouftnn  , 46.  Comment  le  Chriftia- 
mfme  introduit  dans  Célébes  , 471.  Il  y eft  dé- 
ttuit  par  les  Mahoaukans  , ibid.  A de  d'abjura- 


tion du  Clniflianifme,  qui  fe  fait  anmiellemcnt 
à Nangafaki , 341.  le  caradcrc  des  Japonois 
contribue  aux  progtès  du  Chriftianifmc  dans 
leurs  lies  , 591.  On  a trouvé  des  traces  du  Chnf- 
tianifmc  au  Japon,  6x3.  D’où  ces  traces  font 
venues,  ibid.  Les  Myftercsdu  Chriftianifmc  cé- 
lébrés dans  un  Temple  d’idoles,  XII.  186.  Foi- 
blc  progrès  du  ( httftimifme  patmi  des  Indiens, 
XIII.  4Xf.  C ht  i ftianifmc  des  Péruviens  , 347. 
Exemples  à ce  fujee,  ibid.  Tradition  qui  IciR- 
blc  regarder  le  Chriftianifme  , XIV.*  180.  Mau- 
vais état  dir' Chriftianifmc  , 737. 

Chriftianihtrurg  , fort  Danois  , où  la  guerre  enufe 
grand  ravage  , III.  331.  Nommé  Chriftianif- 
bourg  , IV.  73.  Pourquoi  nomme  Chriftianif- 
bourg,  77.  Révolutions  de  ce  Forr.  Les  Portu- 
gais s’en  fai  fi  lient , ibid.  Il  retourne  aux  Danois 
qui  le  perdent  par  la  trahifon  d'un  Negrc  , 
78. 

Chriftophe  f Saint  ) : Achapt  qu’une  Compagnie 
Françoilc  fart  des  droits  fur  Saint  Cluiltophc, 
II.  416.  Rivière  de  ce  nom,  voy.  Nagoa.  Lac 
de  Saint  Chriftophe,  XI.  334.  Dccouvcitc  de 
Plie  Saint  Chriftophe,  XII.  40-  Découverte  des 
Mines  de  Saint  C hriftophe  , 60.  Montagnes 
nommées  Saint  Chriftophe  , 111.  Village  nom- 
mé Saint  Chriftophe  , 491.  Ville  de  Saint  Chrif- 
rophe,  XtV.  414.  Habirans  de  Saint  Chrifto- 
phe tranlportcs  à Saint  Domingue , XV.  397. 
Voyages  S:  Erabiiflemens  dans  File  de  Saine 
Chriftophe  ,449.  Carte  de  cette  Ile,  430.  Def- 
ctiprion  de  certe  Ile,  431.  Spiiituci  de  Sainr 
Chriftophe  , 436.  Juftice  de  l’Ilc  , 437.  Partie 
Angloilc  de  Saint  Chriftophe  , 438.  Femmes  de 
Sam:  Chriftophe  , 439.  Etat  préfent  de  Saint 
Chriftophe , 461.  Changemens  arrivés  dans  Plie 
Saine  Chriftophe  , 4<x.  Les  François  incommo- 
denr  Saint  Chriftophe  , 4. *3.  Cette  Ile  cédée  aux 
Anglois  par  le  Traité  d'Utrccht,  ibid.  Defor- 
dre  qui  règne  long-tcms  à Saint  Chriftophe  y 
4139. 

Chnfto|  horo  ( San  ) , voy.  San  Chriftophoro; 

Chiiltrval  ( de  Laguna  S.  ) , Ville  , IL  X41. 

Chrorph  Piencchoon  & Sry  y J mien  , Ville  prin- 
cipale du  Royaume  de  Siam,  VIII.  X99. 

Chryfaîithêmc  , Planrc,  XI.  703. 

Chu  Dvr.aftie  de  Chu,  VI.  xi8.  C’eft  auflï  Ior 
nom  d’un  aibrc  , voy.  Kn-ebu,  134. 

Chuang'pu  , lieu,  VIII.  xi. 

Chuang-yucn , titre,  VI.  189. 

Chuan-iha-chai , VIII.  u. 

Chua-tyen  , Ville  , la  même  que  Pékîng , V.  489*. 

Chuato,  nom  d'une  Fête,  V.  x X7. 

Chucha,  ou  Muca-muca  , animal,  XIV.  144.. 

Chu-chan-hycn  , Ville,  VI.  74. 

Chu  cheu-fu , Ville  , VI.  66.  Sa  firuation  , 7v~ 

Chuchibaia  , ou  Parus,  Rivière, XIII  381. 

Chachunga,  Hameau  Se  Rivière  , XIII.  379.  Pe- 
tite Rivière  de  Chuchunga  ,XIV.  x6.  Chuclmn— 
ga,  Pottde  Jaeu  y 17.  Hautcut  de  ce  lieu.»  ibid*. 
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Chudabc  , Port  commode  , TX.  66* 

Chuchi  , Prince  Tartare,  fils  de  Tcmnjin , VII. 
7 j.  C’cll  le  meme  que  Zuzi , voy.  Zuzi. 

Chucn-hyo  , Empereur  Chinois,  VI.  511. 

Chucn-ma,  nom  de  petits  Chevaux,  VI. -49t. 

Chucn-tfin  . Bourg  , VIII.  ij* 

Cnu-hu-kau-ki  • Officier , voy.  Kanki. 

Chu-byang  fu  , ou  Tfu-tfu , Ville  , VI.  108.  Sa 
fituation  & production  de  fou  territoire,  109. 

Chui,  Rivière,  VII.  13,  t4. 

Chui-cheû-fu  , Ville,  divifee  en  deux  parties  par 
une  Rivière  : Titre  qu'elle  porte  , & pourquoi  , 
VI.  yo.  Sable  d’or  & d’argent  dans  lès  Ruilkaux, 
ibid. 

Chui-muren,  Rivière,  VII.  117. 

Chui-quau  , Dignité  , VI.  417. 

C-hui-tfuen  , ou  Orglukiu-pulak  , lieu,  VIII.  ty. 

Chu-kau  , Ville  , V.  331.  Examen  appelle  Chu- 
kau,  VI.  1S0. 

Chu-kc-fu  , Tribunal  , VI.  4^3* 

. Chu-king  . ancien  Livre  Chinois  , VI.  x6x.  Ce 
que  contient  ce  Livre  nomme  auflï  Chan-chu, 
196. 

Chu-ku  , arbre,  voy.  Ku-ebu. 

Cbulafon  , animal  , voy.  Chulon. 

Chulctcquc , Canton  , & fa  fourcc  d’eau  , XII. 

6f  6. 

Chulim  , ouTzulim,  Rivicre,  VIL  10. 

, jChu-lo-hycn  , Place,  VI.  ?9* 

Chalon  , ou  Chulalon,  efpcce  de  Linx  , VI.  Cox. 

Utilité  de  fa  peau  , ibid. 

Chu-lu-kya  , Village,  V,4f 9. 

Chumbi  vilcas , & fon  Corrégimenr , XIII.  3 ro. 

Cbu-mong  , nommé  auflï  Kav  , ne  d’un  œuf  de  la 
gioflcur  d’un  boillcau  , qu’une  fille  mec  au 
monde , VI.  307. 

Chomydivillica  , Pays,  XIII.  514. 

Ch.tn,  Empereur  de  la  Chine,  VI.  19)  , 191  , 
196  , 301 , 3*8  , 3 69.  Il  elt  un  des  Fondateurs 
de  l’Empire  , 371.  Chun  reprend  le  titre  de 
Vang  , c'efi-à  dire  , Roi  , /06. 

Chun  , ou  Chong-wha  tyen  , Palais  j lignification 
& origine  de  ce  nom  , VI.  ro. 

Chun-clii  , Empereur  de  la  Chine  , VI.  18.  Ce 
Prince  renvoyé  fa  première  femme  malgré  fa 
groflefle  , 147.  Chun-clii  Empereur  Tartare , 
jéi.  Sépulture  de  (hun-chi  , VIII.  31. 

Chung  , baron.  Son  ufage  , VI.  iyo. 

Chungar,  Krarzshot  ou  Chon*kui  ; Remarques 
fur  cet  Oifeau,  VI.  604. 

Chung  - ho  , Rivicre,  V.  yo<. 

Chung  que  , lignification  de  ce  mot , VI.  7. 

Chung-tycn-cho , partie  des  Indes,  VI.  3x7. 

Chunguc,  Royaume,  V.  114* 

Chun  gun-cha  , Ville  , V.  yo 6. 

Chung-vha-tycn  , ou  Chong-  wha-tyen  : Palais  3 
fon  origine  & caufe  de  fon  nom  , VI.  30. 

Qhun-ki,  nom  d’un  Empereur  de  la  Chine,  V. 
493- 

£hun-king-fu  , Yülc  , VI*  $1. 
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Chun-kong , Difciple  de  Confucius,  VI.  301. 

Chun-Lycu  , Efprit , VI.  343. 

Chun-ning-fu  , Ville  , VI.  108.  Son  terroir  fteri  le  t 
& mœurs  de  fes  Habitans  fauvages,  110. 

Chontalcs,  Montagnes,  XII.  499. 

Chun-tc-fu,  Capitale  d’un  Canton,  VI.  10.  3 y. 

Chun  tfyn  , Livre  , voy.  Chun-tfyu. 

Chun-tfyu  , intitule  d’un  Livre  de  Confucius  , VI. 
164.  Origine  de  ce  Livre  Canonique  , & ce  qu’il 
contient , 197.  Ce  Livre  nommé  aufii  Chun- 
tfyn,  370. 

Chun-tycn-fu  , Ville,  voy.  Péking. 

Chupas  , lieu  , XIII.  11  y.  Bataille  de  Cliupas  , 
iitf. 

Chupiri,  arbre,  XII.  614.  Arbufle  de  ce  nom, 
appelle  autrement  Charapeti , tb'tJ. 

Chuppaflor,  ou  Succ-flcur , Oifeau,  XII.  581. 

Chuquiapu  , belle  Vallée,  XIII.  y 14. 

Chuquimay,  Province,  XIII.  379. 

Chuquifaca,  & fon  Audience,  XIII.  J13. 

Chuta , P ivicrc  , VIII.  61.  Titre  dt  ce  nom  & fa 
lignification,  IX.  HO.  & ni. 

Churchil  , Ecrivain  , cité  , III.  8 f 4- 

Churchill,  Pofte  Anglois  , XIV.  660. 

Churchman  , Chef  des  Matelots  d'une  Flotte  An- 
gloifc,  cfl  fuppofe  malfacré , I.  314.  On  ap- 
prend que  ce  même  Matelot , nommé  Edouard 
Churchmcn,  cft  mort  à Moniballa  , y 3 y. 

Church-Poinc  , lieu  , XV.  6 01. 

Churghetuka  , Porte , voy.  Cha  hu-keu. 

Chu-lin  , Province  , & fa  figniheation  , VI.  yoi. 

Chu'-kadés,  lieu,  XV.  yiy. 

Chulor T Ville,  VII.  1 14. 

Chute,  arbre,  voy.  Hutzochirl. 

Chu-tfe  , honore  du  titre  de  Prince  des  Lettrés  , 
VI.  ?4<î.  C*cft  aufii  le  nom  d’une  forte  de  can- 
ne d'un  bois  appelle  autrement  Bambou  ,&  fes 
propriétés  , 479. 

Chu  ven  hing , VI.  30 y. 

Chvang*lan  , ou  Tchouang  lan  : Plan  de  cette 
Ville  , VI.  89.  Cette  petite  Ville  nommée  auflï 
Chvang  lang  ing , VII.  131. 

Chvang  lang-ing  » Ville  , voy.  Chsrang-lan. 

Clivcn,  Roi  de  Corée,  VI.  yn. 

Chwcn-ye,  un  des  Fondateurs  de  l’Empire  de  U 
Chine,  VI.  37*. 

Chw’i  , nom  d une  Cloche,  VI.  40. 

Chya-kyang-hycn , Ville,  V.  498. 

Cby-hyen  , titre  d'un  Officier  fubaltemc  d’armée  , 
VI.  11  y. 

Ciandou  , Ville  , voy.  Charnu. 

Ciara,  Pays,  XIV,  14»-  Capitainic  de  Ciara  , 
&c.  143. 

Ciba,  ru  i fie  au  , XII.  45. 

Cihao  , & fes  Mines,  XII.  19,  44.  Defeription 
du  Pays  de  Cibao  , 4 6.  Christophe  Colomb  y 
bâtit  des  Forts  , ibid. 

Cibo  , Cardinal,  & Lettre  qu'il  écrit  au  nom  du 
Sacré  Collège,  IV.  339.  Cité  .IX.  lit. 

Cibois  ( M.  de  ) , Lieutenant  d'un  Vaifleau  Iran- 
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çols , IX.  ix 3.  Il  va  pour  complimenter  le  Gou- 
verneur de  Batavia , mais  inutilement,  i<>o. 

Cibota  , Province  , Si  vaincs  cfpérances  qu’on  y 
a , XII.  630. 

Cibucan  , a:  lue  , XII.  x’,7. 

Cica  , breuvage  à une  compofition  dégoûtante, 
X J4<- 

Cicacica  ( Corrégimen:  de  ) , XIII.  } 17. 

CiccaSc  ( Porc  de),  XI.  130. 

Ciccri , Jéluitc  Mathématicien,  VII.  573. 

Cicilia  ( Pedre  de  ) , Lfpagrioi  ciucl  , XIII.  104. 

Cidada  de  kcbcyra  grande  , voy.  Ribeira  gtandc. 

Cidaio  , Ville , VIII.  nx.  1 j 5 . 

Cidogy  , Roi  de  Tanjaour  , IX.  6x6.  Son  fils 
coupé  en  quatre  quartiers,  617. 

Cidy-Abcdil,  Secrétaire,  voy.  Bizy-Abcdil. 

Ciel.  Divifion  Aflionomique  du  Ciel  fuivaut  les 
Chinois  , VI.  170.  Vengeance  du  Cici  comte 
les  Pcrfécuteuts  , 564.  Eternité  du  Ciel  & de 
la  Terre  fuivam  les  Siamois,  IX.  19*.  Signes 
célcftcs  du  Japon,  X.  584.  Ciel  des  Mont  es, 
XI.  ,M. 

Cicnega  , Terre  ou  Seigneurie  , XIII.  49?» 

Ciergc,Chardon  , d’une  cfpcce  fingulicrc,XII.  1 39. 

Ciffroo,  Bain  chaud,  X.  6 03. 

Cigales,  du  Cap  de  Bonne  Efpérance,  V.  199. 

Cigne  d’Afiiquc,  voy.  fa  figure  à la  planche , 1 II. 
joj. 

Ciguaro  . Province  , ou  Ville  , XII.  1 K. 

Ciguayos,  Peuple  guerrier  , XII.  69. 

Ciloca,  Porc  & Havre,  X.  jjo. 

Cilpancingo  , Village  , XI.  517. 

Cimcterics  ( Temples  des  ) , X.  fi  3. 

Cimetière  ( Pointe  du  ) , II.  447.  Cimetière  des 
Blancs  au  Cap  Corfe,  IV.  fj.  Si$n.  H.  Cime- 
tière pour  les  Blancs  au  Pays  de  Juida  , 3*9. 
Cimetières  fie  leurs  ornemens  , 643.  Cimetières 
des  Chinois  , V.  4^8.  Autres  Cimetières  Chi- 
nois , 487.  Ile  nommée  le  Cimetière  des  Hol- 
landois  , VIII.  79.  Cimetière  des  Anglois  orné 
de  beaux  édifices,  IX.  43-  Cimetière  des  Sacri- 
fices , XII.  344.  Planche  pour  la  vue  de  ce 
Cimetière , ibid. 

Cinabre  du  Japon,  fi:  fes  propriétés , X.  6$6. 

Cinaraomc,  arbre,  IV.  119. 

Cinaola,  Province  , XII.  414.  C’eft  la  quatrième 
de  l’Audience  de  Guadalajara  , 478. 

Cinome-cabel , Iles  , VIII.  *6}. 

Cinquel , Rivière,  IX.  438.  Ville  de  ce  nom, 
339.  Production  de  Cinquel,  341. 

Ciarhla  , lieu  , XII.  163. 

Cintra  ( Gonzalo  de  ) , Portugais,  aborde  aux 
Iles  d’Arguim  , I.  7,  Baie  appclléc  de  Ton 
nom , ibid. 

Cintra  ( Pedro  de  ),  Voyageur  Portugais , I.  iz. 
Relation  du  Voyage  de  Tiedro  de  Cintra  , 
Gentilhomme  ordinaire  du  Roi  de  Portugal  , 
fie  qui  patoîc  le  même , à Sierra  Lcona , II. 
3:18.  Auteur,  & motif  de  ce  voyage.  Les  deux 

‘ Caravelles  qu’il  commande  fc  rendent  à Rio 
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Grande  , ibid.  Detail  des  lieux  par  ou  il  palTc* 
)l>.  Il  ptend  un  Negre  par  ordre  du  Roi,  fie 
retourne  en  Portugal , 3 10. 

Cintra,  ( Roche  de  ),  XII.  18. 

Ciotat , Ville , IV.  51 6. 

Cipango  , nom  qui  caufc  une  erreur,  XII.  18, 
Cire,  XIV.  *7. 

Cipzuan,  Minière  Chinois,  VIII.  441.  Cité,  ibid, . 

Ciquatco.  Ile,  XV.  6,6. 

Circafiiens  , Peuples,  VII.  14,  ijt. 

Circoncifion  du  Roi  de  Bantam.  Ûfages  obfcrvés 
dans  la  fête , aux  jeux  Se  fpcdaclcs  de  cette 
cérémonie  ,1.  438 , bfuiv.  Viic  de  la  cérémo- 
nie en  taille  douce,  439.  Jour  de  cette  Cir- 
concifion , 441.  Sauvages  circoncis  , 468.  Cif-* 
concilion  de  Samgullcy  , jeune  Negre  domes- 
tique de  Jobfon  , III.  34,43,6*  fuiv.  Circonfi* 
tance  de  la  Fécc  de  la  C itconcifion , 44.  Bap- 
tême joint  à la  Ciiconcifion  , 118.  Circon- 
•cifion  , piatiquc  céicmonicllc  des  Nègres,  106. 
Vue  en  taille  douce  de  la  Circoncifion  des 
Negres,  au.  Côte  où  la  Ciiconcificn  cft  pra- 
tiquée, 130.  Circoncifion  des  Quojas,  6c  f. 
Circoncifion  des  enfans  mâles.  Si  de  quelques 
filles  nu  Pays  de  Juida,  IV.  Z94.  Manière  donc 
les  Negres  de  Juida  circoncifcnt  leurs  enfans, 
301.  Circoncifion  des  deux  fexes  au  Pays  de 
Bénin  , 41 3.  Cérémonie  de  la  Circoncifion  dans 
J Ile  de  Madagascar , VIII.  601.  Cap  de  la 
Circoncifion}  par  qui  découvert  fie  nommé» 
XI.  10 J.  Découverte  du  Cap  de  la  Circoncifion, 

Cire.  Grand  commerce  de  cette  matière , II,  333. 
Commerce  de  cire,  y 8 3.  C’eft  un  des  princi- 
paux commctces  de  la  Cambra,  III.  111.  Eta  c 
du  commerce  de  la  cite.  Comment  les  Negres 
la  font,  1 2 z.  Elle  abonde  au  Pays  d'Irtini, 
4H.  Arbre  qui  produit  de  la  cire,  VI.  8.  In- 
fcélcs  qui  donnent  de  la  ciic  blanche,  icy. 
Arbre  qui  poire  de  la  cire  blanche  , 466.  Vois 
qui  font  cette  cire  ; leur  nature  fit  qualité,  ibid. 
Cire  a bon  compte  , 490.  Baies  dont  on  fait  de 
la  cire  verte.,  XIV.  fil. 

Cnimaya  , fruit  , X.  401. 

Cirné  l lie  de  ) , nommée  autrement  Diego  Rodri- 
gue* , I-  381,  384.  Propriétés  de  cette  Ile, 
appt  lice  aullî  Ile  Maurice,  303.  Nommée  aulU 
Ile  Françoife  , II.  1:0.  Les  Hollandois  la  nom- 
ment Ile  Maurice,  VIII.  izz.  Etat  où  les 
Hollandois  la  trouver.:.  Sa  defeription.  Scs  pro-- 
duélisns  naturelles.  Planche  de  la  forme  de 
ccnc  Ile  , ibid.  Scs  animaux,  113.  Citée  fous 
le  nom  de  Diego  Rodiiguc,  133. 

Cifnctos  ( Dom  François  Xiincncs  ),  Archevêque 
de  Tolcde,  XII.  140. 

Cifteiy  , porte  du  Palais  d’Agra  , X.  73. 

Cillus , Aib.iikau  , Xï.  709. 

Citernes.  Citerne  d’une  étendue  immenfe  à Dm* 
I.  137.  Citernes  extraordinaires,  147.  Citerne 
de  Médine,  135.  Citernes  de  nie  d’Atguira, 
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II.  419 , 5*  fu'tv.  De  l'Hc  de  Goréc , 447.  Grande 
citerne  fur  la  Côte  d'or,  III.  498.  Belle  ci- 
terne , IV.  5 6 , Sign.  G.  Citerne  dont  lcau 
Coûte  cher  aux  Anglois  , X.  78.  Quantité  de 
citernes,  XII.  471  Belles  citernes  , XIII.  440. 
; XIV.  J7J. 

Citron,  voy.  Citronicr. 

Citronicr , Arbre  de  la  Côte  Occidentale  d'Afri- 

3 uc  , & Ton  fruit,  III.  169.  Citrons  & Limons. 

c la  Chine  , VI.  4J  J.  Citions  Se  oranges  des 
Philippines,  X.  415.  Citrons  Se  oranges  du 
Japon j 660.  Citrons  Se  oranges  de  Quito, 
XIII.  401. 

Cityzor-Kani,  GénéralMogol , tué  dans  une  ba- 
taille , IX.  621. 

Ciuda  das  Palmas  , nom  de  la  Capitale  de  la 
. grande  Canaric  , II.  132. 

Ciudad  de  Jubu , Ville,  IV.  403.  Autre  Ville 
nommée  Ciudad  Real,  XII.  48 3. 

Ciudadcs  ( las  quarto  ) , nom  de  quatre  Villes, 
XII.  6*0. 

Ciuto,  Vallée,  XIII.  447. 

Civette,  forte  de  marchandife  des  Indes,  II. 
184.  Obfcrvarion  pour  connoitre  la  meilleure, 
ibid.  Parfum  de  la  Ci  verre  , Se  à quoi  relie  m b le 
fa  tctc  , III.  243.  Civette  en  malle,  Se  en  vie, 

2 31.  Figure  de  l’animal  Civette  , 178.  Différen- 
tes opinions  fur  la  Civette,  2 9t.  Sa  defetip- 
rion.  Sa  production.  Où  fon  mufe  cft  placé. 
Comment  on  tire  le  mufe  de  la  Civette  , ibid. 
Civettes  de  Hollande,  296.  Celles  de  Guinée 
cftimces  les  meilleures.  Témoignage  d’un  Au- 
teur fur  la  Civette  , ibid.  Civettes  privées,  411. 
Chat  civette  ; fes  noms , Se  manière  de  lui 
faire  rendre  le  mufe  , IV.  13 6.  Deux  fortes  de 
Civettes,  583.  Figure  d’un  chat  mufqué  ou 
Civette  du  Cap  de  bonne  Efpérance , V.  194. 
Chats  civette  de  l'Hc  de  Java,  VHS.  150.  La 
Civette  marchandife , nommée  auflî  Agaglia  ,' 
15 6.  L’animal  Civette  appcllé  aufli  Faianouc, 
<504.  Propriétés  des  Civettes  aux  Philippines , 
X.  4T0.  Civette  du  Malabar,  XI.  4f*« 

Claas,  fameux  Hottentot,  conduit  les  Hollandois, 
V.  114. 

Claafz  ( Jacques  ) , Vice- Amiral  Hollandois,  X. 
337.  Ce  Vice-Amiral  fc  rend  coupable,  344. 
Il  cft  arreté  par  l’ordre  du  Confcil , 345.  Son 
châtiment , ibid. 

£laafz  Vifeher  ( Antoine  ),  Hollandois,  lailTé 
pour  Fadeur  dans  la  Ville  de  Chichiii , VIII- 
454» 

Clacas,  PoilTon  de  coquillage,  II.  241. 

ÇJain  , Millionnaire  Jéfuitc  ; fon  témoignage  fur. 
les  Pintados  , X.  4*7.  Lumières  qu’il  tire  tou- 
chant des  Iles  nouvellement  découvertes,  428. 
Clair  f M.  de  S.  ) , Capitaine  d’une  Frégate  ’é- 
g'.rc  Françoife,  IX.  177.  Un  Gentilhomme 
François,  nommé  Sr.  Clair,  XIV-  431. 
Cldraur  ( M.  ) , Mathématicien  François,  nom- 
' jjié  pour  éxécuter  une  réfolution  de  Sa  Majefté 


Louis  quinze  , XIII.  616  , b fuît.  Cité,  XV. 
5 40. 

Claire  ( Sainte  ),  Cap  , IV.  433.  Sa  defeription. 
Pointe  du  Sud , tbid.  Ile  de  fainte  Claire , X. 
339.  Quels  fccours  on  y trouve,  ibid.  Ile  de 
fainte  Claire,  XI.  J34.  Qui  donne  le  nom  à 
l’Hc  fainte  Claire  , XUI.  43.  Mole  & ouvra- 
ges d’or  & d'argent  que  les  Callillans  y trou- 
vent , ibid.  Ile  faituc  Claire  à l’cmbouchûic 
du  Guayaquil,  433.  Les  environs  de  l'ILc  fainte 
Claire  le  plus  beau  canton  du  Canada,  XIV. 
711.  Lac  de  fainte  Claire,  ibid.  Petite  lie  de 
fainte  Claire , XV.  106. 

Clam,  cfpccc  d'huîtres,  XI.  364. 

Clamcocts  , Nation  fauvage , Se  fon  odieux  carac* 
terc  , XIV.  6 1 6. 

Clan  , nom  de  Compagnies  des  Naturels  du  Cap 
de  Rançon  , I.  8. 

Clara  ( Sarcla  ) , Ile,  une  des  Canaries,  I.  9. 

Clarendon  ( ( onité  de  ) , XIV.  36  3.  Ris  icrc  de  ce 
nom  , ibid. 

Clarke  , Hollandois  , avec  deux  autres  riches 
Marchands  de  MiJiclbourg  , équipent  une 
Flotte  pour  les  Indes  Orientales,  I.  363. 

Clarke  , Capitaine  d’une  Chaloupe  Angloifc  d'In- 
tcrlopc  , III.  83.  Malheur  dune  Barque  Je  ce 
Capitaine  , 93.  Le  Pilote  fe  noie  avec  un  Fac- 
teur. Avanturc  de  la  Barque.  Elle  périt.  On 
tâche  d'en  fauver  les  débris , ibid. 

Clarke,  Officier  8c  Gouverneur  Anglois,  à qui 
la  vie  ôtée  Se  fon  cadavre  rôti  à la  broche  * 
XV.  <539. 

Clarke  ( Thomas  ) , Anglois  , tue  un  Pilote  d'un 
coup  de  marteau,  I.  531.  Il  cft  pendu,  ibid, 

Claro  ( Rio  ) , pcriie  Rivière  , XIV.  397. 

Clary.  Confection  de  Clarv,  IV.  143. 

Clas  ( Cornélius  ) , voy.  Glas  ( Cornélius  ) 

Clalby  , Officier  Anglois , cft  fait  prifonnicr  , 
XV.  63t. 

Cia  de  , Millionnaire , voy.  Abbeville  ( Claude  d' ) 

Claude  ( Saint  ) , Rivière , Se  habitation  , XV. 

ni* 

Cl3,r:}o , Gouverneur  d'une  Province,  XIII.  252. 

Clavo,  nom  du  girofle,  VIII.  474. 

Çtafîcn  ( Jacques  ),  Matelot  Hollandois,  VIII. 
120.  Supplément  à fon  Journal, X.  433.  Re- 
marque de  Claflcn  fur  la  perte  qu’un  Vaifleau 
fait  d’nn  jour,  4t<5. 

Clavcüinas  dclas  Indias  , ou  Ccmpoalxochitl , 
Arbre  à fleurs , XII  623.  Herbe  de  meme  nom  , 
ibid. 


Clav,  Contre- Maî  rc  d’utl  Vaifleau  Anglois,  III. 
379  , J83.  il  fait  marquer  des  Efclavcs,  383. 
Son.  dépare  de  Juida , 394. 

C'ayborne,  A'-  ’lois  , dont  la  maladie  caufc  de 
la  craint  --  s Middlrron,  I 362. 

Clayron , Cl'  f d un  Comptoir  Danois;  fa  mort 
& fa  fépulmrc,  III.  t?t. 

Clé , Ile  , nommée  autrement  File  de  la  Sonde , 
XII.  JO».  - 

Cleat , 
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Clear,  Cap,  en  Irlande,  III.  333. 

Clément  d'Alexandrie,  caractères  d'ccriturc  qu’il 
attribue  aux  Egyptiens,  VI.  308. 

Clément  xi  : Decret  de  ce  Pape  , V.  734.  Autre 
décret  du  meme  Pontife  , 333,336.  Cité,  341. 
Ce  Pape  ne  peut  tomber  dans  l’erreur , 347. 

Clément  v,  écrit  au  Khtn  des  Tartares  , VII.  376. 
Million  que  Clément  xr.  envoie  au  Tibet , 438. 
Clément  x , cité,  XIII.  391. 

Clément  ( Manuel  ),  Doétcur,  cité,  II.  X77. 

Clemente  ( Rio  de  S.  ) , Riviere,  III.  610. 

Cleopatra,  Ville,  la  même  que  Suez,  I.  191. 

Cléopâtre,  Reine  d'Egypte,  veut  faite  palier  fes 
Vaifleaux  par  terre  pour  fc  retirer  dans  l'Inde, 
I.  191 , Se  193. 

Clerc  ( Le  ) , m,  Le  Clerc. 

Clergé.  Démêlés  du  Clergé  de  Congo,  V.  54. 

Clés , Iles , voy.  Cayos" 

Clcveland  , Anglois , veut  Ce  faire  une  fortune 
indépendante  de  la  Compagnie,  III.  104. 

Clidc  ( la  ) , Capitaine  d'une  Flûte  Françoife , 
VIII.  39,. 

CliffYbay , Baie,  XV.  603. 

Climats,  voy.  Vent  général. 

Clippcrton  , Capitaine  Anglois,  XI.  149. 

Cliquette  , voy.  Caftagnetes. 

Clifle  ( M.  de  la  ) , Capitaine  d’une  Frégate 
Françoife,  II.  419* 

Cloches.  Deferiprion  de  deux  cloches  de  grofleur 

, prodigieufe  , V.  481.  Cloches  (îngulicrcs  pour 
leur  grofleur,  VI.  13.  Cloche  qui  pâlie  pour 
avoir  fonné  d'elle* même , 16.  Beaux  caradcrcs 
de  fonte  fur  une  cloche.  Origine  des  grolfes 
cloches  de  la  Chine  . ibid.  Cloches  de  Nan- 
king  , leur  forme  Se  leur  origine  , 40.  Planche 
représentant  deux  cloches  de  la  Chine , 1 66. 
Cloche  enlevée  aux  Jcfuircs,  X.  143. 

Cloclictcric  ( Sieur  de  la  ) , commande  une  Fré- 
gate Françoife  , VIII.  361. 

Olofe,  Baie  , XI.  14. 

ClofneuC  ( Grout  du  ),  commande  un  VailTcau 
François , VIII.  198.  Cité  , 101.  Sa  mort , xo8. 

Clôt,  Parafol  Siamois,  IX.  177. 

Cloux  ( Jean  ) , Conful  François,  II.  1 66. 

Cloy,  Ile*  fa  firuation,  I.  484. 

CJufius,  Ecrivain,  cité,  V.  70.  Cité,  XII.  608. 
Clulîus,  XIV.  X99.  Deferiprion  qu'il  donne 
de  deux  arbres,  310.  Cité,  J *4.  • 

Clyn , Royaume  : promcltc  faite  au  Roi  de  ce 
Pays,  I.  43 y. 

Co  , forte  de  mefure  de  chemin,  VIII.  4*1, 
6»  fuiv. 

Coa  , Riviere , voy.  Nibal. 

Coacq  , habitation,  VIII.  368. 

Coadluvacca,  Prince  Méxiquain,  XI.  fto. 

Coaevarlan,  petit  Port,  XII.  481. 

Coakroch , Ingrédient , IX.  10*. 

Coanxa  , Riviere  , voy.  Quanfa. 

Coapoiha,  Arbre,  Se  ce  qu’il  produit , XI.  <*4 6. 

Coaquç , lieu  où  les  Efpagnols  font  un  grand 
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butin,  XIII.  38. 

Coari  , Riviere , XIII.  J8f.  Coari , Vautres  Co- 
lonies Porrugaifes,  XIV.  37. 

Coas,  cfpecc  de  bâton,  XII,  71. 

Coatenieu  , Kuifleau  ; XII.  43. 

Coati,  efpccc  de  Belette,  XIV.  138,  193* 

Coati,  ou  TIapalezpatli , ArhrilTeau  , XII.  609. 

Cob,  Fadeur  Anglois,  II.  109. 

Coban  , Ville , nommée  aufli  Vera-Paz,  XII.  491. 

Cobatilan,  Ville,  XII.  398. 

Cobaura  , Herbe,  XIV.  311.- 

Cobham-broke  , Ile,  XV.  149. 

Cobija , Porc  , Se  à quoi  on  le  rcconneit , XIII. 
448.  Son  anfe,  ibid.  Son  habitation,  449. 
Chemin  de  Cobija  aux  Mines  de  Lipes  & de 
Potoli  , ibid. 

Cobio,  Riviere,  I 13. 

Cobit,  forte  de  mefure,  IX.  33. 

Cobixa,  fine  étoffe  de  coton,  XII.  337. 

Cobra  Capcl , ou  Nallc  Pambou,  Serpent,  XI. 
437. 

Cobre , ( Rio  ) , voy.  Cabra  ( Rio  ). 

Coca  , lieu  , Xm.  104.  Herbe  de  ce  nom  dont 
il  fc  fait  grand  commerce , 309.  Rivière  ap- 
pclléc  , la  Coca  ,381.  Ufage  de  l'herbe  1a  Coca  , 
XIV.  138. 

Cocabira  , Fleuve,  XII.  lof. 

Cocagne ,(  Riviere  de  )Sc  abondance  de  fes  vivres , 
XIV.  748. 

Cocamas , Nation,  XIII.  387. 

Cocefqui , Se  Otaballo  , lieux  , XIII.  440. 

Cochabamba , ( Corrégiment  de  ) XIII.  3 il. 

Coche,  forte  de  grain.  II.  131.  Un  Commis 
François  de  ce  nom , IX.  303.  Ile  de  Coche, 
XIV.  40J. 

Cochcm  , Ile  , XII.  78. 

Cochenille  , autrement  appellé  graine  du  Paradis, 
Se  fon  origine  ,1.  1 3.  In  (celés  qui  la  produifent  , 
XII.  601.  Defeription  de  l'inlcdc  qui  produit 
la  Cochcnilte,  601.  Expériences  qui  font  pren- 
dre cet  infede  pour  la  Cochenillc,603.  Cochenil, 
de  Loja.  XIII.  371 , Arbufte  qui  en  pro  1.  de  fort 
belle.  478.  Où  clic  croît  au  Pérou  , XIV.  138. 

Cochin , petit  Royaume:  fa  pofirion , I.  34. 
Situation  de  la  Ville,  & qualité  du  Pays,  63. 
Alliance  du  Roi  de  Cochin  avec  les  Portugais. 
Ce  Prince  leur  donne  audience.  CirconOauces 
de  cette  cérémonie.  Bonne  foi  du  Roi  de  Co- 
chin , ibid.  Affedion  du  Roi  de  Cochin  pour 
les  Portugais , 74.  Préfent  du  Roi  de  Portu- 
gal à ce  Prince  Indien.  Maifon  qu'il  donne  au 
Portugais  pour  un  Comptoir.  Planche  ou  vue 
du  Roi  de  Cochin  fur  fon  Eléphant , Se  accom- 
pagné de  fes  Nayrcs.  Capitulation  entre  ce 
Prince  Se  le  Roi  de  Portugal,  73-  Sa  fidélité 
pour  les  Porrugais,  77.  La  ville  de  Cochin  brû- 
lée par  le  Samorin  de  Calécuc,  78.  Les  Por- 
tugais lui  donnent  du  fccours  , ibid.  Marque 
de  reconnoifiancc  que  ce  Prince  Indien  donne 
aux  Portugais , 79.  Le  Roi  de  Cochin  fouteau 
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par  les  portugais,  81.  Traliifon  des  Mores  à 
Cochin , ibid.  Portugais  laillés  à Cochin  pour 
la  sûreté  du  Roi , 84.  Ce  Prince  renonce  aux 
honneurs  de  la  Couronne  en  faveur  de  fou  ne- 
veu , 89.  Fort  des  Portugais  à Cochin,  141. 
Un  Evcchc  y cft  érigé,  143.  Ptifondc  Cochin, 
■VIII.  ut.  U (âges  & mifcrcs  de  cette  ptifon» 
114.  Situation  de  la  ville  de  Cochin,  XI.  198. 
Roi  Malabare  de  Cochin , 6c  fes  qualités , 
ibid.  Les  Hollandois  campent  à la  vue  de  la 
Ville  , J co.  Leur  combat  contre  les  Nayrcs 
du  Cochin.  Sanglant  carnage  , ibid.  Le  Palais 
pillé;  la  Reine  tombe  entre  les  mains  des  vain- 

Î lueurs,  joi.  Alîauc  donné  à la  Ville.  Retraire 
orcéc  des  Hollandois  , ibid.  Le  Siège  poullé 
avec  vigueur,  jox.  Secours  qui  vient  aux  af- 
(ieges.  Les  Hollandois  lèvent  ce  Siège  , ibid.. 
La  ville  de  Cochin  prife  l'année  fuivancc , joj- 
Cochinchina  , ou  Cochinchine,  Royaume:  fa  fi- 
. tuation,  1.  34,  & >41  Fes  Habirans  de  la 
Cochinchine  mafia crcnr  M.  Pcacok  Anglois,  6c 
tous  les  Hollandois,  II.  113  , 6*  Juiv . La  Co- 
chinchinc,  ancienne  Province  du  Tonquin  > 
JX.  7 j.  Sa  fituation.  Sa  V îllc  Capitale.  Force 
du  Pays,  ibid.  Religion  6c  Loix  , 76.  Qualités 
6c  productions  du  tetroir  , ibid.  Langue  de  la 
Cochinchine,  77  Dictionnaire  3c  Grammaire  de 
„ la  langue  , ibid.  AmbaiTade  Taitarc  à la  Cour 
de  la  Cochinchine  , 41 3 , 6*  (uiv.  Richcfic  6c 
beauté  du  Pays  , 4x6.  Figure  du  Roi  de  la  Co- 
chinchine , 418.  Départ  de  ce  Prince  pour 
Ufanguay,  ibid.  Difcipline  qu'il  fait  obfcrver, 
419.  Son  entrée  militaire  dans  fa  Capitale. 
Richcilcs  de  la  Cochinchine  , ibid. 
Cochinchine,  Royaume,  voy.  Cochinchina. 
Cochinock  , II.  ijx. 

Co.hon  de  mer , nom  du  Marfoin , 6c  pourquoi 
ce  nom,  III.  4 ■ x . Cochon  cuiralfé,  animal 
fingulier,  XI.  83.  Cochon  marin , XII.  134. 
Cochons  ( Ile  à ) , XV.  313. 

Cock  , Village:  fa  pofition  , II.  494  > £ fuiv. 
Cockalî,  Fruit,  VIII.  400. 

Cockcdorc,  forte  d’oifeaux , XI.  139- 
Cocklyn,  Brigand;  fon  avanrurc  , 6c  de  fes  com- 
pagnons, 111.  j jo.  fon  caraftcre,  ibid.  Coc- 
klyn interroge  Snclgravc  , 533.  B mené  le 
Gouverneur  de  James  6c  fes  deux  compagnons 
fur  fa  prife  :Cc  qui  s’y  pafTe  , jj  j.  Sa  querelle 
avec  Davis  fon  compagnon.  Il  efl  menace  de 
fa  ruine,  ibid.  Mort  de  fon  Quartier  Maître 
qui  demande  pardon  à Snclgravc , 339.  Horri- 
bles circonftanccs  de  la  mort  de  ce  Quartier- 
Maître , ibid.  Cocklvn  elF  raillé,  360  Com- 
ment il  nomme  un  Vaitfcav  pris,  j6x. 
Co-kroach,  Infecte,  ennemi  des  punaifcs,  IV. 
x<3. 

Cock  s ( Richard  ),  Anglois.  Lettres  qu’il  écrit  6c 
qui  apprennent  de  uiftes  nouvelles,  II.  lij  , 
6 ’Juiv.  Il  clt  principal  Faéleur  de  la  Flotte  de 
Saris , 116.  Il  clt  reçu  par  les  Turcs  avec  de 


grands  témoignages  de  joie,  130.  Il  lit  les  let- 
tres du  Roi  d'Angleterre  au  Gouverneur  de 
Mocka,  j 31.  Il  porte  des  liqueurs  à ce  Gou- 
verneur, 134.  Sa  conférence  avec  le  Gouver- 
neur 6c  Maami  Capitaine  des  Galères  Turques  * 
137.  On  le  tarife  au  Japon  avec  la  qualité  de 
premier  Facteur,  163,  6c  171.  Il  eit  chaîné 
d’écrire  les  événemens,  190.  Il  lui  arrive  des 
lettres,  19t.  Il  emploie  l'autorité  du  Roi  de 
Firando  pour  contenir  les  Matelots  Anglois, 
194*  Le  Gouverneur  de  Nanga?aqui  le  trompe». 
l9s»  II  confent  qu'un  Jéfuue  voyc  1q  Vailtcait 
Anglois,  xoi.  Remarques  fur  les  articles  fui- 
vans,  pendant  Ion  féjour  à Firando,  103  ,& 
fuiv.  Lettres  qu'il  écrit.  Il  achettc  un  grand 
Jonc  pour  l’envoyer  à Siam,  ibid.  Récit  qu'il 
fait  d’un  terrible  ouragan  r X04.  Il  conçoit 
l’cfpérancc  de  ooufler  fon  commerce  à la  Chine. 
Il  ne  peut  établir  fon-  commerce  de  Fufehima 
avec  ta  Corée , ibid.  Relation  dans  une  de  fes 
lettres,  103.  Tl  ne  prétend  pas  décider  la  con- 
duite des  Hollandois  , ibid , & fuiv.  11  fc  rend 
à la  Cour  Impériale  du  Japon,  to 6.  Sa  tete 
cft  mife  à prix,  109.  Il  a recours  à l'Empe- 
reur du  Japon  , ibid.  Cocksraillc  les  Efpagnols 
6c  les  Portugais,  au. 

Coco  , forte  de  fruit  des  Indes  : Prodigieufes  noix 
de  Coco,  I.  311.  C’eft  une  des  productions 
de  l'Ilc  de  S.  Jago,  II.  331.  L'arbre  qui  le 
porte  croît  fur  des  rochs,  IIE  143.  Utilité  de 
cet  aibre,  137.  Palmier  nmméCoco,  6c  pour- 
quoi, V.  73.  Sorte  de  grofles  noix  nommées 
Cocos  des  Maldives,  VIII.  134.  Dcfciiption 
du  Cocotier  Malabare,  XI.  431.  Forme  6c 
ualités  de  l’aibrc  , ibid.  Nom  de  la  liqueur 
u Cocotier,  4*1.  Cocos  qui  en  font  le  fruit. 
Eau  , huile  6c  chair  des  Cocos , ibid . Admira- 
bles propriétés  du  Cocotier,  433.  Jugement 
d’un  voyageur  fur  les  noix  de  Cocos  , 601. 
Figure  du  Cocotier,  voy.  la  planche,  644. 
Oiïfcrvations  fur  le  Cocotier  , nommé  aufli 
Tenga  , 670.  BuiiTon  des  prunes  de  Coco , XII. 
606.  Cocotiers  de  l'Ilthme  d'Amérique,  XIV.. 
104.  Cocotiers  du  Brelil,  306. 

Cococltiatii , ou  Pinahuitzxihuitl , Arbufte  oa 
plante  fenlitivc , XII.  610. 

Cocola,  Montagne,  6c  fes  Mines,  XII.  648. 

Cocombe,  Bois  tortu , VIII.  613. 

Coconrepina  , Province,  IX.  133. 

Cocos  ( Ile  des),  nommée  autrement  Pulo  Hin- 
dor,  IX.  37 j.  Ile  des  Cocos,  X.  4T9.  Sa  po- 
fition, XI.  137.  Tar  qui  découverte,  aco. 

Cocotier,  Arbre,  voy.  Coco.. 

Cocozlic,  Herbe,  XII.  614. 

Cocqkoor,  Oifeau,  voy.  Knorcock. 

Cocqs,  6c  Poules  de  la  Côte  d'or,  IV.  143.'. 
Hifloirc  d'un  Cocq  enchanté,  V.  46  , 6*  4-^.. 
Cocqs  d’Inde  de  la  Chine,  VI  487.  Cocqs 
de  Joute,  VIII.  î } 6.  Combats  de  Cocqs,  IX.. 
103,  Cocqs  d Inde  fauvages».  XII.  617.  P©if~ 
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fon-Coeq , XIV.  176.  Cocq  de  Bruiere,  661. 
Figure  d‘un  Cocq  de  Bruicrc  , XV.  xx$. 
Coctuanda,  Canton  de  la  Laponie,  XV.  306. 
Codaga-Pala  , Arbre  , & Tes  vertus,  XI.  646. 
Codd  , Cap,  XIV.  4 63.  Cap  Cod  , $14. 

Coddia  , cfpcce  de  fourmis,  VIII.  54  6. 
Codgiour , forte  de  palmier,  IX.  39. 
Codi-Avanam , Arbrillcau  , Se  fes  vertus  , XI. 
646. 

Codringron  , Colonel  Se  Gouverneur  Anglois , 
III.  398.  Ce  Général  cité,  XV.  461  , 51  j , 
610,  6if. 

Coeffures  des  femmes  dans  la  Province  de  Peking , 
V.  488.  Des  femmes  Chinoifes , VI.  119.  Celle 
des  Bukkariennes , VII.  xix.  Étrange  cocffiirc 
des  femmes  Mongoles , 1^3.  Coiffure  des  Sia- 
mois » IX.  143. 

Coclho  Viéha  ( André  ),  Gouverneur  de  Bornéo, 
XI.  48t. 

Coello  ( Edouard  ),  Portugais,  forme  un  traité 
d’amitié  avec  le  Roi  de  Siam  . I.  114.  Un 
Haitan  ou  Amiral  Chinois  alTîcge  les  deux 
Vaifleaux  qu'il  commande,  117. 

Coello  ( Gonzalo  ),  Portugais,  envoyé  à Bemoi 
Prince  de  Jalofs  pour  le  convertir  à la  Rcli- 

tion  Chrétienne  ,1.  18.  Il  accompagne  Vafco 
c Gama , iy  , & fuiv.  Il  porte  à Lifbonne 
les  premières  nouvelles  de  la  découverte  des 
Indes,  yi.  Il  cft  récompcnfé  , Uid. 

Coello  ( Martin  ) , Portugais , garde  un  Porte  au 
Siège  d’Ormuz,  I-  103. 

Cccllo  ( Nicolas  ),  Capitaine  de  VaifTeau  Por- 
tugais, I.  (i.  Il  commande  un  Vaiilcau  de  la 
Flotte  de  Cabrai , y 3 . 

Coen  ( Jean  ),  Général  Hollandois , VIII.  4J0. 

Trahi fon  de  ce  Général,  IX  336. 

Coen  ( Jean  Pieterfz  ),  voy.  Coen  ( Peter  Jean  ). 
Coca  ( Peter  Jean  ) , Gouverneur  Hollandois  à 
Batavia,  V.  384.  Ce  Général,  nommé  aufîî 
Jean  Pieterfz  Coen , fccourt  des  Hollandois 
fes  compatriotes  infortunés,  & donne  des  em- 
plois à leurs  Chefs,  VIII.  45 y»  & 4t<5.  Il 
c ommande  à Bantam , 436.  Retour  du  Général 
Coen  , 47 <î.  Il  force  le  Gouverneur  de  Bantam 
de  lui  rendre  les  ptifonniers  Hollandois,  ibid. 
Ttahifon  de  ce  Gouverneur,  IX.  336. 
Çocfmc,  Place  ou  Pays,  VIII.  133. 

Cocfvclt.  Les  toiles  de  Cocfvclt  recherchées  par 
les  Nègres,  IV.  81. 

Coetinho  ( Dont  Louis  ) , commande  un  Vaif- 
feau  Portugais,  XI.  48t. 

Cœur  { Pierre  de  ) , qui  rcflcmblc  au  marbre,  V. 
18 y.  Plante  nommée  Coeur  Indien,  & pourquoi, 
XI.  646. 

Cofanes,  Peuple,  XIV.  3. 

Cotfila,  forte  de  mefure , IX-  33. 

Coffiu , Commandant  d'un  VaifTeau  Anglois  : là 
mort,  III.  101. 

Coffos , efpcce  de  bouclier,  X.  361. 

Cogi , ou  Deniz  , Idole  , X.  63  6. 


Cognai  y ( Terre  de  ),  ou  Marquairc  corté.  Pays; 

VIII.  119. 

Cogniali  , Seigneur  d’un  Bourg  , IX.  yoy.  Dcllo» 
François  pris  par  des  Corlaires  cft  mené  chez 
ce  Seigneur.  Quertions  que  Cogniali  lui  fait, 
ibid  , & y 06.  Forces  de  ce  Seigneur , 307. 
Hirtoiie  de  fon  grand  Oncle , ibid. 

Cogrcco  , Oifeau  , XII.  6 19. 

Cogy  , titre  d’Officicr , IX.  3 6. 

Cohey,  lie,  V.  143. 

Coholia,  nom  des  feuilles  de  la  canne  de  fucret 
IL  iji. 

Coilan,  Royaume,  VIII.  1 U. 

Coimbre,  III.  414. 

Coin  dargenc , autrement  Patacon , & fon  éva- 
luation , II.  loi. 

Coin  du  bois , lieu , autrement  nommé  Hout- 
Hock,  V.  184. 

Coinc  ( flans  ) , Hollandois , voy.  Hans  Coine. 
Coins,  Se  leur  ufage,  III.  48.  Monnoic  de  la 
Chine  fans  coin  , VI.  1 1 y.  Coin  d’une  monnoic 
de  cuivre,  11 6.  Planche  ou  vue  des  coins  de 
* monnoic  de  differentes  Dynarties  Chinoifes  , 
1!7. 

Cointa  f Jean  de  ) , Doéleur  de  Sorbonne  , XIV. 

191.  Il  fc  marie,  191.  Cité,  193. 
Coja-Abdcla.  Amitié  de  ce  Pet  fan  pour  un  Fran- 
çois, IX.  f 94  » & I9J. 

Coja-Accoi.  Haine  que  ce  Guzarate  porte  aux 
Portugais,  IX.  364.  Il  cft  cherché  par  Faria , 
368.  Cité,  369.  Première  nouvelle  que  Faria 
apprend  de  ce  Cotfairc , 380  Faria  l'attaque, 
38  t.  Combat  fanglant,  381.  Evénement  qui  dé- 
cide de  la  viéloirc.  Coja-Aeem  ranime  les  Tiens. 
11  cft  tué  de  la  main  de  Faria , ibid.  Carnage 
affreux,  383.  Perte  des  ennemis,  & celle  des  Por- 
rtig-iis . ibid. 

CojabdelU  , Commandant  de  Mirzeou  , IX.  499. 
Comment  il  reçoit  les  François,  Feftin  de  ce 
Gouverneur , ibid. 

Coj.vGcinal , Ambalfadcar,  tue  le  Roi  de  Pau, 

IX.  3 61. 

Coja-Mozar.dan  , Prince  Indien,  I.  113. 

Coke  ( Abraham  ),  Commandant  de  deux  Pina» 
ces,  IV.  477*  Il  cft  trompé  par  les  courans  , 
ibid.  Secours  que  fon  équipage  trouve  dans  la 
néeeflire  , 478. 

Coktuanda,  Canton  de  la  Laponie,  XV  31  y. 
Colaco  ( Juan  ) , Ambafladeur  Portugais , porte 
des  préfens  *aux  Princes  Afriquains , I.  10. 
Colan  , Ville  , XI  148- 

ColapifTas,  Canton,  Se  Peuple  de  ce  nom  , XIV. 

631.  Tambour,  Se  livrée  de  ColapilTas,  740. 
Coîau-Vcrde,  Pilote  Negre , II.  340. 

Colbert  ( M.  ).  Tradu&ion  d'une  Relation  dédiée 
à ce  Miniftre  de  France,  V.  130.  Cite,  VIII. 
jyi.  Cité,  IX.  z,  :o,  13.  Sa  mort,  XIV. 

6 10.  Cité.,  XV.  }S6. 

Colcha,  lieu,  XIII.  313. 

Colchagua  ( Conégimeat  de  ) , XIII.  410. 
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Cold.Ha;bout,ou  Fort  froid,  XV.  5S0. 

C.oldram , Fleuve»  IX.  616. 

Cote , Marchand  de  Londres,  s’affocic  pour  le 
Commerce,  1.  »i7* 

Cote  ( Sander  ) , Anglois,  fucccde  à Jean  Mid- 
dlecon  pour  commander  fon  Vaille  au  , I.  399- 
Machine  qu'il  fait  conftruire , ibïd.  Il  feint  de 
céder  aux  volontés  de  fon  Amiral , 400. 
Colcburnc , habile  Marin,  XV.  MJ* 

Colcm  » Place,  IX.  37t. 

Colcpcppcr , Milord  Anglois,  Gouverneur  de  la 
Virginie,  XIV.  300. 

Colibri , Oiicau  de  la  groffenr  d'un  hanneton  , 
XI.  51.  Le  Colibri  ou  Tomincjo  de  l’ilc  Ef- 
pagnolc  , XII.  119.  Il  eft  encore  nommé  Quin- 
dc , XIV.  161.  Defeription  du  Colibri  de  la 
Zone  torride,  i*f.  Celui  du  Brcfil , 199*  Dif- 
férence entre  le  Colibri  & le  Catdinal  ou  oi- 
feau  mouche,  XV.  117.  • 

Çoligny  ( Amiral  dc),cité  , XIV.  1 84.  Minières  & 
autres  Proteftans  qui  partent  chcx  lui,  1 8 j . Fort 
de  fon  nom,  189.  Defeription  du  Fort  de  Co- 
Jigny  , 194.  Eclaitciffcmcnt  fur  le  Fort  de  Co- 
ligny  , xoy.  L’Amiral  de  Coligny  envoie  des 
Proteftans  à la  Floride,  416.  Cité,  417 , 6» 
Jiiiv. 

Colima  ( Volcan  & Ville  de),  XI.  38?.  Port  de 
Colima,  513-  Ville  de  Colima,  XII.  451. 
Canton  de  Colima,  648. 

Colins,  Cité  , III.  315. 

Colitry  , titre  du  Souverain  de  Cananor,  IX.  yoi. 

Ce  nom  ou  titre  éciit  Colitri,  XI  446* 
Colker,  Agent,  commande  une  Félouque  , III. 
361  , & Juiv. 

Collahua  , Province,  XIII.  J14. 

Collines,  crête  dune  Montagne,  XIII.  601. 
Collas,  Peuple,  XIII.  513. 

Collafar,  petite  Ville,  X.  13  5» 

Collafuio  , Pays,  XIII.  5 1 y . 

Collca  ( Doin  Francifco  ) , Officier  Portugais , 
offre  un  logement  à Bruc  Général  François , 
II.  589.  Etat  où  Bruc  le  trouve,  ibïd.  6»  Juiv. 
Colleges,  voy.  Ecoles. 

Colling,  Serrurier  Anglois,  tire  un  coup  de  mouf- 
quef  fur  un  Officier  ; Sa  punition,  III.  81. 
Colliouvilla,  lieu,  VIII.  Ç07. 

Colliquen  , Vallée,  & Rivière,  XIII.  437. 
C.olliton  ( Comté  de  ) , XIV.  J66. 

Collonda  , Poids,  VIII.  J33. 

Collycr  ( Sieur  ),  Dircélcur  François  , II.  608. 
Colmcnarcs , conduit  un  Brigantin  , XII.  180. 
Cite  , ibid.  & fuiv . 

Col  mena  rez  ( Rodrigue  Fniiqucz  de  ) : Arrivée 
de  ccc  Officier  Si  fes  infortunes,  XII.  1 6 f ^ 
Il  prend  parti  pour  Nieueffa , ibid.  £n  quel 
état  il  trouve  ce  dernier,  irff. 

Colobriigens , petit  Oifeau  , XIV.  311. 

Colocolo  , Oifeau,  X.  ait. 

Colomb  ( Chriffophe  ),  découvre  l’Amérique  , I. 
ix.  6*  *.  de  l'introd.  Son  arrivivec  en  Por- 
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tngal  à fon  retour  des  Indes  Occidentales , 1 0. 
On  confcil  au  Roi  de  le  faire  tuer  , ibid.  Fruit 
qu’il  tire  de  la  Z pnngti  de  Marc  fol , X.  y6o. 
Cité,  XI.  339-  Cunftophc  Colomb  cft  le  pre- 
mier qui,  s'attachant  aui  cxpv.icnces,  entre- 
prend la  découverte  du  nouveau  Monde,  XII. 

3.  L'envie  veut  lui  en  dérober  l'honneur,  ibid. 
Obftaclcs  qu'il  cft  oblige  de  fur  monter , & fes 
propofitions  à pluffeurs  Cours  , 4.  Sa  confiance 
dans  cette  enticprife,  6.  On  trouve  de  l’cx- 
ccs  dans  fes  prétentions , ibid.  Heureufes  cir- 
conftanccs  qui  le  font  mieux  écouter , 7.  Son 
Traité  avec  la  Cour  de  Caltillc  , ibid . Tout  fe 
conclut  au  nom  Se  frais  de  cette  Couronne  , 

8.  Son  premier  voyage  , & préparatifs  de  fon 
dépare  , 9.  Quel  eft  fon  aimcmenr.  Il  pafle 
aux  Canaries  , ibid.  Sa  navigation  dans  une 
route  ignorée,  le.  Scs  obfcrvarions , ibid.  Di- 
vers fignes,  n.  Frayeur  6c  mutineries  des  équi- 
pages. Force  d cfpric  de  Colomb  , ibïd.  Autres 
fignes  qui  fe  trouvent  trompeurs,  i*..  On  ne 
s’accorde  point  fut  l'état  de  la  route.  Nouveaux 
cmporccmcns  des  mutins.  Comment  Colomb 
les  nppaife  , ibid.  Sienes  qui  les  confolent,  1 y. 
Récompenfc  promile  à celui  qui  découvrira  1a 
teric.  L’honneur  Se  le  prix  en  font  défétés  à 
Colomb,  ibid.  Reproches  injurieux  qu’il  a à 
fouffrir.  14.  Il  nomme  la  première  terre  Ile  de 
San  Salvador.  Circonftances  de  fon  débarque- 
ment. Infulaircs  qu’il  arrête,  & leur  figure w 
voy.  la  planche  , ibid.  Lumière  que  Colomb 
tire  d'eux  , 1 f.  Il  découvre  plufieurs  autres  Iles. 
Il  en  nomme  une  Fcrnandinc.  Ce  qu’il  y trou- 
ve , ibid.  Ile  qu’il  nomme  Ifabclle  ,16.  Il  eft 
trompé  par  le  nom  de  Bohio  , 17.  Rnifons  qui 
hii  font  enlever  quelques  Indiens  Nourri- 
ture révoltante  qu’il  leur  voit  prendre  , 18.  Port 
où  il  élevé  une  Croix.  Alfonlc  Pinçon  fe  fcparc 
de  lui.  Colomb  arrive  à file  de  Hayti  , ibid. 
Sa  conduite  avec  les  Infulaircs,  19.  Il  eft  vi- 
fité  par  un  Cacique  , 10.  Autre  vificc  d’un  Roi 
du  Pays  , ibid.  Piéfcns  rue  ce  Prince  lui  fait  , 
11.  Naufrage  d’un  de  fes  trois  Vaiffeaux , n. 
Colomb  fonge  à foi  mer  un  F.tabliffcmcnt  dans 
l’Ilc  de  Hayti  ou  Saint  Dominguc  , ij.  Com- 
ment il  fait  encrer  le  Roi  Guacanagari  dans 
fon  dellcin , 14.  Il  bâtit  un  Fort.  Abondance 
d'or  qu'il  reçoit  de  Guacanagari  Se  de  fes  Caci- 
ques. Ce  qu'il  donne  en  retour  , ibid.  Il  fe  hâte 
de  prévenir  Alfonlc  Pinçon  , qui  veut  porter 
en  Efpagnc  la  première  nouvelle  de  fes  decou- 
vertes , Se  Garmfon  qu’il  laiffe  dans  fon  Fort, 
if.  Dans  quelles  difpofitions  il  laiffe  G acana- 
gari  , ibid.  Son  retour  en  Caflillc , x6.  Tempête 
fi.ricufe  & vaux  des  Equipages  , 17.  L’Amiral 
Colomb  jette  fes  Mémoires  dans  les  flots  avec 
des  précautions  pour  les  fauver  , 28.  Il  arrive 
à Sainte  Marie  des  Açores , ibid.  Les  Caftilîar.* 
y font  maltraités  , tp.  Fermeté  de  Colomb  à re- 
pouffer i'infultc.  Comment  on  fie  iéiouciiie,/f/<é. 
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Nouvelle  tempête  & vernx  renouvelles  , 30. 
L'Amiral  entre  dans  la  Rivière  de  Lilbonne.  Ci- 
vilités qu’il  reçoit  de  la  Cour  de  Portugal.  Scs 
explications  avec  le  Roi , ibid.  On  propofe  au 
Roi  de  le  faire  poignarder  , je.  Il  arrive  en 
Efpagnc.  Comment  il  cft  reçu.  Il  trouve  Pinçon 
arrivé  avant  lui  , ibid.  Il  fe  rend  à Séville , 31. 
Faveurs  qu'il  reçoit  de  leurs  Maieftés  Catholi- 
ques. Son  arrivée  à Barcelone  ou  cft  la  Cour. 
Magnificence  de  fa  réception  , ibid.  Honneurs 
qu'il  reçoit  du  Roi  & de  toute  la  Cour  >13. 
Armes  & Titres  accordes  à fa  Famille  , ibid. 
L’Amiral  Colomb  penfe  à faire  un  fécond  Voya- 
ge. 3 y.  Scs  préparatifs,  \6.  Prêtres  & Religieux 
deUinés  à prêcher  l'Evangile  , ibid.  Colomb 
doit  commander  une  Flotte  de  Jix-fept  Vaif- 
feaux  deflinéc  pour  le  Nouveau  Monde  , 37. 
Départ  de  la  Flotte  , 38.  L’Amiral  change  un 
peu  de  route  , ibid.  Lumières  rirées  de  quelques 
Femmes  Indiennes  , 39*  La  Flotte  arrive  à l'Ile 
Efpagnole  , 40.  Préfages  finiftres , 41.  L’Ami- 
ral ne  retrouve  aucun  de  fes  gens  dans  l'Ile.  Il 
trouve  fa  ForterclTe  ruinée  & tous  les  CafliJlat.s 
malTacrés.  Scs  explications  avec  les  Infulaires , 
ibid.  Scs  doutes  fur  la  bonne  foi  de  Guacana- 
gari , 41.  Sa  politique  Jes  lui  fait  diflimuicr. 
Préfens  qu’ils  fe  font  mutuellement,  iid.  L'A- 
miral renie  à former  une  nouvelle  Colonie  , 43. 
Il  cft  furpris  d'une  tempête  nommée  Nord,  ibid. 
11  renvoie  fa  Flotte  en  Efpagnc  , 44.  Conlpira- 
tion  dont  il  punit  les  Auteurs,  ibid.  Voyage 
qu’il  fait  lui-même  aux  Mines  de  Cibao , 43. 
Sa  marche  & ce  qu’il  rencontre  , ibid.  Il  fait 
bâtir  des  Forts  au  Pays  de  Cibao,  4$.  Œufs 
pétrifiés  qui  fe  trouvent  dans  les  fondemens. 
L’Amiral  rcrournc  à IfabcUe.  Progrès  de  Esdé- 
frdiemcns , ibid.  La  mifcrc  fait  de  nouveaux 
Mutins,  47.  Colomb  trouve  des  Ennemis  juf- 

Î|ucs  dans  1er  gens  d’Eglife.  Prince  Indien  qui 
e difpofc  à la  guerre  . ibid.  Rigueurs  politi- 
ucs  exercées  contre  les  Indiens  , 48.  Confeil 
tabli  dans  la  Colonie.  L’Amiral  entreprend  de 
nouvelles  découvertes  , ibid.  Scs  diverfes  obfcr- 
vations , 44.  Supputation  de  fa  route,  yo.  Il 
échoue  avec  danger.  11  reçoit  un  Cacique  de 
l'Ile  de  Cuba.  Difeours  de  ce  Cacique  , & fes 
idées  fur  une  autre  vie  , ibid.  Réponfc  de  l'A- 
miral , { 1.  Furieufe  tempête.  Colomb  donne  le 
nom  de  Sant*  Iago  à la  Jamaïque.  Il  revient  à 
ï’Ffpagnole  , ibid.  Il  trouve  Barthélémy  fon 
Frcrc  a Ifabclle  , j*.  Ses  deux  fils  Pages  du 
Prince  d’Efpagnc  , y).  F.ta:  où  il  trouve  fa  Co- 
lonie , ibid.  Mauvais  office  qu’on  lui  rend  ainfi 
qu'à  fa  Famille  en  Efpagnc , y4-  Il  entreprend 
la  guerre  contre  les  Caciques  Ennemis,  ibid» 
Arrivée  d'une  nouvelle  Flotte  d’Efpagnc  , frf. 
Informations  & faveurs  que  l’Amiral  reçoit  de 
la  Cour*  U va  combattre  contre  les  Relaies, 
ibid.  Il  foumet  les  principaax  Caciques  , 37. 
Tributs  5c  Lois  qu’il  leur  icapofc  , ibid . Sage 


conduite  de  Colomb  , y?  Aguido  Fait  infor- 
mer contre  lui.  L’Amiral  prend  la  réfolution 
d'aller  fe  juftificren  Efpagnc.  Ordre  qu’il  met 
dans  la  Colonie  avant  fon  dépare , ibid.  Ii  fait 
découvrir  les  Mines  de  Sainr  Chriftophe , 60. 
Son  départ  pour  l’Europe.  Ce  qui  lui  arrive  avec 
des  Femmes  dans  une  Ile , ibid.  Difficulté  de 
fa  navigation  , <1..  Il  arrive  en  Efpagne.  Com- 
ment reçu  de  la  Cour.  Demandes  qu’il  y fait. 
ibid.  Ordres  & Rcglcmens  de  leurs  Majefté» 
pour  la  nouvelle  Colonie,  61.  L'Amiral  reçoit 
des  informations  de  Dom  Barthélemy  fon  frcrc, 
ibid.  Projet  d’un  autre  Etabliilcmem  qu’Ifabcl- 
le,  6 3.  Obftacîes  qui  arrêtent  l'Amiral  en  Ef- 
pagnc, 7t.  Nouvelles  faveurs  qu'il  reçoit  de  la 
Cour  , ibid.  Incidens  qui  altèrent  les  dilpolitions 
de  la  Reine  , 71.  Autres  changerons.  Départ 
de  l’Amiral  pour  fon  tioificme  Voyage,  tbid. 
Divifion  qu’il  fuit  de  fa  Morte,  73.  Il  fe  fépare 
pour  de  nouvelles  découvertes.  Quels  font  fes 
motifs.  Il  pâlie  aux  Iles  du  Cap  Vcid.  Embar- 
ras où  le  jette  l'excès  de  la  chaleur,  ibid.  II 
découvre  une  Terre  inconnue  , 74.  II  la  nomme 
la  Trinité,  & pourquoi.  Nom  qu’il  donne  à un 
Golfe.  Un  Indien  lui  met  une  Couronne  d'or 
fur  la  tête  , ibid.  Scs  obfervations  fur  une  Côte  , 
75-  Il  prend  diverfes  parties  du  Continent  pour 
des  lies,  77.  Il  croit  avoir  découvert  le  Con- 
tinent, 78.  Il  s’imagine  avoir  trouvé  la  vraie 
fitnation  du  Paradis  terreftre,  ibid.  Il  reprend 
vers  l’Ile  Efpagnclc  , 79.  Scs  obfervations.  Il 
arrive  à la  vue  de  San  Domingo.  Il  n’y  trouve 
point  fes  trois  autres  Vaifleaux  , ibid.  Route 
que  ces  VaifTeaux  avoient  prilc  , 80.  Ils  fe 
trouvent  fur  la  Côte  de  Xaragua.  Embarras  que 
les  Rebelles  leur  caufcnt.  En  quel  état  ilsarri- 
venr  à San  Domingo.  Expédient  de  l’Amiral 
pour  appaifer  les  Méconrcns  , ibid.  Scs  Négo- 
ciations avec  Roldan,  81.  Raifons  qui  empê- 
chent les  Colombs  d'employer  la  rigueur,  ibid. 
Retour  des  Navires  en  Efpagnc,  81.  Deman- 
des & reprélenrations  que  l’Amiral  *faic  à la 
Cour  , ibid.  Préfens  qu’il  y envoie  , 83.  Son 
Traité  avec  les  Rebelles,  ibid.  Ce  Traite  rompu 
par  la  perfidie  Roldan  , 84.  Modération  avec 
laquelle  il  cit  renoué  par  l’Amiral , ié/J.  Com- 
ment il  rend  comp  c de  la  révolte  à la  Cour. 

II  demande  qu'on  lui  envoie  fon  fils,  ibid. 
L'Evêque  de  Badajos  lui  fufeitc  d<s  Concutrcns  * 
8<î.  Utilité  qu’Oj^-da  tire  des  Mémoire^  de  Co- 
lomb, 90.  Suite  du  troifiemc  \\>yagc  de  Chrif- 
tojùic  Colomb  , ioo.  Cet  Amiral  Elit  mourir 
quelques  Rebelles.  10 1.  Révolution  qui  lui  cft: 
funefte  ainfi  qu’à  la  famille.  Maine  qu’on  leur 
fufeite  en  Efpagnc.  La  Reine  fe  prévient  contre 
l'Amiral  ^ibid.  Embarras  de  l'n mirai , 104.  Let- 
tre du  Roi  qui  l’oblige  à la  foumilfion  , ioy- 
Bovadiüa  informe  contre  lui  Tout  le  monde 
fe  déclare  contre  cet  Amiral.  Se»  biens  font 
faifis.  Les  Hiftoiicns  le  plaignent  > ibid.  Ou  lui 
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met  les  fers  aux  pieds , xo 6.  Avec  quelle  fer- 
meté il  foucicnc  fa  difgracc.  Il  engage  fou  frère 
à fc  foumettre.  Le  Procès  des  trois  Colombs  cft 
inftruic  , ibid.  L'Amiral  embarqué  pour  l’Efpa- 
gne  , ro7.  Il  refufe  de  quitter  fes  fers.  Ufage 
quïl  en  fait  en  mourant.  Son  arrivée  en  Efpa- 
gne  & réparation  qu’il  y reçoit , ibid.  Comment 
il  cil  traité  pat  la  Reine' , 108.  Difeours  de 
cette  Princcflc  , ibid.  Ce  qui  s’oppofe  'au  ré- 
tablifTcmcnt  de  l'Amiral , 109.  Il  forme  un  nou- 
veau Projet  de  Voyages.  Evénemens  qui  jufti- 
fient  les  Colombs,  wïd.  Ordres  donnes  en  fa- 
veur des  Colombs , 1 1 r.  Quatrième  Voyage  de 
Chriftophe  Colomb  & objet  de  cette  nouvelle 
entreprife  , il*.  Il  parc  de  Cadix.  Raifons  qui 
le  font  relâchera  Pile  Efpagnolc  , & qui  em- 
pêchent Ovando  de  l’y  recevoir.  Il  annonce  une 
tempère  , ibid.  Il  remet  à la  voile  , i x f . Vents 
contraires  &:  tempête  qu'il  cfluic.  Iles  qu'il  nom- 
me los  Guanajos  , ibid.  Fclairciffcmcns  qu'il 
tire  d’un  Vieillard  Indien,  né.  Anciens  pré- 
jugés qui  le  trompent.  II  manque  la  découverte 
de  I'Yucatan  St  du  Mexique  , ibid.  Tcncdont 
il  prend  pofl'cflîon  , x x 7-  Autres  découvertes 
quil  fait.  Accord  avec  les  Indiens  , ibid.  Pays 
où  l'Amiral  trouve  de  l'or  , 118.  Il  envoie  fon 
frere  à la  Rivière  de  Veragua , no.  Il  reçoit  la 
vilite  d’un  Cacique  , ibid.  Montagnes  qu'il  nom- 
me Saint  Chriftophe  , m.  Pluficurs  Piifonnicrs 
s’échappent  du  Yaiflcau  de  l'Amiral  , 1x4.  Fin 
défcfpcréc  des  autres , ibid.  Embarras  de  l'A- 
miral pour  fauver  fon  frète,  ixj.  La  Colonie 
abandonnée.  Retour  de  l'Amiral  St  de  fon  frere. 
Iles  auxquelles  ils  donnent  des  noms.  Ils  font 
forcés  de  relâcher  à la  Jamaïque,  ibid.  Trille 
érat  de  leurs  Vai  Beaux  , né.  Mefurc&  Rcglc- 
meue  de  l’Amiral  pour  fa  lûreté.  Difficulté  qu’il 
trouve  à donner  de  fes  nouvelles  à l’Ilc  Efpa- 
gnolc. HardiclTc  de  deux  Caltillans  qui  l'entre* 
prennent.  Lettre  de  l'Amiral  aux  Rois  Catho- 
liques , ibid.  Extrémités  où  les  Colombs  font 
réduits  à la  Jamaïque  ,131.  Une  partie  de  leurs 
Equipages  fe  révolte  contre  eux,  ijx.  Mala- 
die de  l’Amiral,  ibid.  Sa  fage  conduite  , ijj. 
Célèbre  ftratagéme  par  lequel  il  contient  les 
Infulaircs  , 1 54.  Il  leur  prédit  uue  Eclipfc  com- 
me une  vengeance  du  Ciel.  La  vie  des  deux 
Colombs  cil  menacée.  Arrivée  d’une  Barque. 
Ordras  odieux  dont  le  Capitaine  cil  chargé,  ibid. 
Comment  il  les  exécute , 135.  L'Amiral  écrit  à 
Ovando.  Scs  efforts  pour  ramener  les  Mutins  , 
ibid.  Ils  répondent  mal  à fes  intentions  , ijé. 
Ces  Mutins  s’avancent  pour  l'attaquer.  Combat. 
Leur  Chef  cil  enlevé  par  Dom  Barthélemy  , ibid. 
Les  Rebelles  fc  foumetrem  , 137.  Les  deux  Co- 
lombs qui-tent  la  Jamaïque  avec  leurs  gens. 
Comment  l’Amiral  reçu  dans  l'Ile  Efpagnolc. 
Dégoûts  & chagrins  qu'il  y reçoit , ibid.  Il  re- 
tourne en  Efpagnc  , 138.  Il  effuic  deux  tempê- 
tes dans  fa  route.  Il  arrive  à 5an-Lucarf  ibid 


Comment  l’Amiral  cft  reçu  du  Roi  Ferdinand, 
139.  La  Cour  fc  partage  fur  les  intérêts  des 
Colombs,  140.IIS  font  mal  récompenfés.  Ef- 
forts qu'ils  font  pour  obtenir  plus  de  jullicc. 
Mort  de  Chriftophe  Colomb  , ibid.  Son  carac- 
tère , 14!.  Défauts  qu’on  lui  reproche  , 141. 
Eloges  qu’il  a reçus  des  Hilloriens  Efpagnols , 
ibid.  Etat  St  progrès  des  découvertes  apres  la 
mort  de  Chriftophe  Colomb,  143.  Récabliffc- 
ment  de  Dom  Diegue  Colomb  fils  de  Chrifto- 
phe, T47.  Ce  dernier  époufe  la  Fille  de  Ferdi- 
nand de  Tolcde  grand  Commandeur , Stc.i^/d. 
Il  cil  nommé  pour  remplacer  Ovando  avec  le 
titre  de  Gouverneuv  Général,  148.  Dom  Die- 
gue, nommé  Amiral , fc  rend  à l'Ile  Espagno- 
le , 149  II  penfe  à s’affûter  de  la  Jamaïque, 
l;x.  Il  y envoie  un  Efpagnol  avec  un  Corps 
de  troupes,  lj  3.  Cité  ,167  & fuiv.  Méconçcn- 
remens  de  l’Amiral  Diegue  Colomb,  188.  If 
repallccn  Espagne,  lîy.Mort  de  fon  Oncle  , 
ibid.  Cet  Amiral  n’cft  pas  confulré  ,193.  Cité 
aol.  Difeours  de  l’Amiral  Dom  Diegue,  104. 
Cité,  141  6*  fuiv . Retour  de  l’Amiral  Dom 
Diegue  Colomb  à l’Ile  Efpagnolc  , XIII.  1.  Sa 
mort , jo.  Son  caraélerc  St  l’état  de  fa  famille, 
ibid.  Cité  , XIV.  181.  Iles  qu’il  découvre,  XV. 
6 3 y & fuiv . 

Colombet  ( Jofeph  ) , Religieux  Jacobin  , & fon 
avanrurc,  III.  xSo. 

Colombo  : Forrereffe  que  les  Portugais  y onr,VIIT. 
1x9  , xSo.  Armée  Holtandoifc  formée  à Colom- 
bo , XI.  a 9 1.  Obfctyations  fur  cette  Place, 
ibid. 

Colombs  (Famille  des),  dont  les  Journaux  ne 
font  pas  publiés  , XII.  v.  de  l'avant-propos.  Fer- 
nand Colomb,  cité  , xo  & xi.  Armes  & Titres 
accordes  aux  Colombs  , 33.  Dom  Diegue  Co- 
lomb , Préfidcntdu  Confeil  d'une  Colonie  , 48. 
Avanturcs  de  Dom  Barthélemy  Colomb  , jx. 
Mauvais  office  rendu  aux  Colombs  en  Efpagne, 
j4.  Banhelcmy  Colomb  revêtu  du  Titre  d’Ade- 
lantadc.  Son  caraélcre,  ibid.  Occalîon  que  le 
hafaid  offre  à Dom  Barthélemy,  6 3.  Ce  der- 
nier veut  foumettre  le  Pays  de  Xaragua , 64, 
Succès  de  cette  entreprife  , ibid.  Accueil  qu’il 
reçoit  d’un  Roi  Indien,  6 j.  Tribut  qu’il  va  re- 
cevoir de  ce  Prince  & de  fa  Sœur , 66.  Dom 
Diegue  Colomb  , cité  , 6 7.  Négociations  trom- 
peuses entre  ce  dernier  & un  Rebelle  , 6 8.  Dom 
Barthélemy  reçoit  un  fccours  d’Efpagnc,  ibid. 
Scs  efforts  pour  pacifier  l’Ile  , 69.  Cet  Adclan- 
tade  pourfuic  un  Cacique  dans  les  Montagnes, 
ibid.  Jean  Antoine  Colomb  a la  conduite  d'un 
Vailîcau  , 73.  Ce  dernier  cité  ainfi  que  l’Adc- 
lantadc  , 80.  Raifons  qui  empêchent  les  Co- 
lombs d’employer  la  rigueur  ,81.  Révolu- ion 
qui  leur  cft  funellc  , ici.  Maine  qu'on  leur 
lufcitc  en  Efpagne  , ibid.  Dom  Diegue  com- 
mande pendant  l’abfcncedc  fc<  deux  frères,  10 x 
6*  fuiv.  Le  Procès  des  trois  Colombs  inftruk  « 
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166.  Evéncmens  qui  joftifient  les  Colombs,  109. 
Ordres  donnas  en  faveur  des  Colombs,  ni. 
Dora  Batihclemy  voyage  avec  fon  frere  Chrif- 
to[he,  iij  6*  Juiv.  Barthélemy  Colomb  fc  dé- 
fend dans  la  nouvelle  Colonie  , 1 x 3 - H eft  blcffé» 
ibid.  Extrémités  où  les  Colombs  font  réduit*  à 
la  Jamaïque,  131.  Une  partie  de  louis  Equi- 
pages fc  révolte  contre  eux,  i$t.  Fermeté  de 
PAdclantadc  , ibid.  La  vie  des  deux  Colombs 
eft  menacée,  194.  Dom  Barthélemy  enlève  le 
Chef  des  Mutins  , x 3$.  Les  deux  Colombs  quit- 
tent la  Jamaïque  avec  leurs  gens  , 1 37.  La  Cour 
d'Efpagnc  fc  partage  fur  les  intérêts  des  Co- 
lonibs . 140.  Ils  font  mal  récompensés.  Efforts 
qu'ils  font  pour  obtenir  plus  de  julhcc  » ibid. 
Dom  Barthélemy  Colomb  cft  renvoyé  a l'Efpa- 
gnolc  avec  diverfes  faveurs  de  la  Cour,  174. 
Mort  de  Dom  Barthélemy  Colomb  , 189.  Dora 
Dicguc  Colomb,  cité,  XV.  374. 

Colomfou  ( Monafterc  de  ) , & témoignage  que 
la  Barbinai* rend  aux  Bonzes  de  ce  Couvent, 
XI.  3 $U 

Colomnes  : Colomne  d'eau  , voy . Phénomène.  Mé- 
thode pour  le  fouticn  des  Colomnes  , V.  441, 

Colonies.  Origine  de  la  Colonie  Hollnndoifc  au 
Cap  de  Bonnc-Efpérancc  , V.  110.  Rivière  de 
la  Colonie  du  Cap,  1x3.  Otiginc  de  la  Colo- 
nie ou  Etabliffcmcnc  du  Stellcnboch  ,118.  Trois 
autres  Colonies  5c  leurs  origines  ,133  O Juiv, 
Marché  d'une  de  ccs  Colonies,  13*.  Colonie 
des  Montagnes  du  Miel  , ibid.  Parcffc  des  Ha- 
bitons de  cette  Colonie,  137.  Origine  de  la 
Colonie  de  Wavatcn  , ibid.  5c  1 38.  Tcte,  Co- 
lonie Portugal  fc  , 1x4.  Colonie  Hoilandoile 
traofporcée  aTay-wan,  391.  Colonies  voifincs 
de  Bantam  , VIII.  14*.  Les  deux  Dircéleurs 
d'une  Colonie  Françoife  l’abandonnent  , 59 1. 
Regret  des  Prorcftans  François  tranfporrés  aux 
Colonies  Hollandoifcs,  IX.  no.  Colonies  F.u- 
ropéennes  ravagées  par  les  Matattes  , 619-  Re- 
marques d’un  Auteur  fur  la  Colonie  Hollan- 
doife  du  Cap  de  Bonnc-Efpérancc  , XI.  79. 
Colonie  Indienne  du  Cap  Saint  Lucas , 5cc. 
163.  Colonies  amenées  dans  la  Nouvelle  Efpa* 
gne  , 33f.Confeil  établi  dans  une  Colonie  de 
la  Nouvelle  Efpagnc,  XII.  4*-  Nouvelle  Co- 
lonie dans  file  Efpagnolc  , 61.  La  Colonie 
abandonnée  1x3- Colonie  du  Daricn  , 1 f.3. 
Projet  bizarre  pour  former  une  nouvelle  Co- 
lonie , 198.  Etabli ffement  d'une  nouvelle  Co- 
lonie , 176.  Coati  , & autres  Colonies  Pornt- 
gaifes  , XIV.  37.  Famine  dans  une  nouvelle 
Colonie  Efpagnole,  64.  Caffé  de  la  Colonie  de 
la  Cayenne  , 383  Embarras  d’une  Colonie 
Françoife  , 417.  Defertion  de  cette  Colonie  de 
fes  horribles  fuites  ,418.  Divilions  dans  une 
nouvelle  Colonie  Angloifc  , 4$**  On  veut  aban- 
donner cette  Colonie  , 467.  J al  ou  fie  des  Anglois 
de  cette  Colonie  contre  les  François  471.  Pro- 
grès de  la  Colonie  * 474,  La  Colonie,  fouffre 
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d'une  perfidie  des  Anglois , 47*.  Commerce  de 
la  Colonie  Angloife  de  Virginie  , 48t.  Rcli- 
gionnaites  de  divcifcs  Selles  formenr  la  Co- 
lonie de  la  Nouvelle  Anglctcirc , 3x3.  Ancien 
état  d une  Colonie  Hoilandoile  , 343.  Première 
alliance  de  la  Colonie  Angloife  avec  les  In- 
diens de  la  Nouvelle  Géorgie  , 379.  Difgra- 
ces  arrivées  à la  Colonie  , 383.  Observations 
générales  fur  les  Colonies  Angloifcs  du  Conti- 
nent de  l'Amérique,  38 6.  Monnoie  fingulierc 
de  ccs  Colonies,  387.  Langueur  de  la  Colonie 
Françoife  du  Canada  , écx.  Sort  de  la  Colo- 
nie Françoife  du  Fort  Saint  Louis  , 61 3.  La 
Colonie  de  Plie  Maffacre  ou  Dauphine  utilement 
fervic  par  Diron  d’Artaguette  , 6 30.  Nouvel* 
ordre  dans  la  Colonie  de  la  Louifianc,  ibid 
Nouvelle  forme  de  cette  Colouie  ,633.  La  Co- 
lonie tnnfporrée  au  Biloxi  ,63 6.  Vues  de  la 
France  dans  fes  Colonies  , 671.  Projet  d'une 
Colonie  Françoife  pour  l’IIe  Saint  Jean.  616. 
Ce  qui  le  fait  manquer  , ibid.  Etat  de  la  Colo- 
nie Françoilc  aux  Natchés  ,73 6.  Pronoftic  pour 
la  profpériré  d'une  Colonie  Françoife  , 744. 
Premier  ordre  dans  la  Colonie  Françoife  de 
1*1  le  Saint  Domingue,  XV.  390.  Etat  de  cette 
Colonie  en  mil  fit  cens  foixante-neuf  , 393., 
Progrès  de  la  Colonie,  39^.  Commerce  de  la 
Colonie,  ibid.  Offres  quelle  fait  au  Roi,  397. 
Etat  de  la  Colonie  en  mille  fix  cens  foixanre* 
& douze,  399.  Gouvernement  fpirirucl  de  la* 
Colonie , 400.  Defeription  d'une  Colonie  Ef- 
pagnolc , 401.  Defeription  de  la  Colonie  Fran- 
çoife  , 408.  Etendue  de  la  Colonie  Françoife  , 
409.  Nègres  de  la  Colonie  de  Saint  Dotningue  , 
4x8.  Progrès  dune  Colonie  Angloifc  dans  l'Ilc. 
de  la  Jamaïque,  i7<5.  Formation  Je  la  Colonie 
Angloifc  dans  Pile  d'Antigo  ,618.  Ourr-gm 
ui  h retarde , ibid.  Etat  de  la  Colonie  Angloife 
e Plie  de  Montlerrar,  éix.  Scs  furieux  Ou-* 
ragans  , 4x3.  Formation  d'une  Colonie  An- 
gloifc aux  Bermudes  , tfx8.  Progrès  de  cette 
dernicre  Colonie,  6\o.  Défenfe  aux  Efpagnols 
de  cultiver  des  Vignes  dans  pluficurs  Colonies , 
706, 

Colonna  , Cardinal  Italien  , IX.  Ht. 

Colonna  ( Dom  Juau  de  } , Secrétaire  d'Etat , XII» 
7- 

Colons  ( les  ) , révoltés  d’une  tyrannie , fe  rctucut- 
à la  Martinique,  XV.  333. 

Colorado  ( Rio  ) , XIV.  739. 

Colpcntine  , Place,  VIII.  ti5. 

Coîpcpcr  ( Milord) , Gouverneur  d'une  Ile 
î«7. 

Colphax  , Matelot  Anglois , fc  bat.  II.  194- 
Colthurft  , Capitaine  Anglois , 5c  fon  Voyage  de 
Bantam  à Banda  , I.  409.  Il  fc  féparc  avec  une 
patrie  de  la  Flotte  , ibid.  Son  féjour  à Ncra  , 
41c.  Il  apprend  la  Langue  du  Pays.  Il  revient 
à.Binram  , 411.  Scs  foupçons  à l'égard  des  In-* 
dicr.s.  Une  tempête  féparc  fes  Yaiffcaiix.  U foc 
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trouve  à fi  Baie  Je  Saîdanna , ibid.  Le  meme , 
nommé  Chriftophe  C.olthurft  , part  pour  retour- 
ner en  Angleterre,  II.  176. 

Columbo,  Royaume,  dans  l’Ile  de  Ccylao  & fa 
ofition  , I.  119.  Le  Roi  de  Columbo  payetti- 
ut  annuel  au  Portugal,  114.  Ville  & Fonde 
ce  nom  dans  la  meme  Ile,  141.  Ce  Fore  nom- 
me auffi  Columbes , attribué  aux  Portugais,  IL 
«19- 

Columna  (Fabius  ) , Hiftoricn,  XIV.  171. 

C.oluouc,  Terre,  XIII.  48. 

Col  11  lion , Jefuite  Mathématicien,  IX.  17^. 

Col^cll,  Anglois,  airaflinc  pat  les  Nègres,  III. 

80. 

Colyma  , Canton  , rempli  de  Mines  de  cuivre  , 
XII.  *48. 

Comaco  , Cacique  , Ennemi  des  Efpagnols  , XII. 
x8o.  Cité  , 181  & fuiv. 

Çomagre  , jeune  Cacique  , 5c  fon  récit  , XII. 

1 47  8c  148.  Cité  , 1 8 j. 

Coms-Jamma  , fameufe  Montagne,  X.  JI9. 

Comajamu,  Fleuve,  XIV.  xjo. 

Comana  , Province  : Carte  de  cette  Province,  &c. 
XII.  71. 

Comania,  & fes  Mines  d’argent , XII.  648. 

Comanilau  , Place,  IX.  441. 

Comas  ( Jean  ) , Marchand  Efpagnol , apporte  des 
Lettres  6c  des  Confitures  aux  Anglois  , II.  1 69. 

Comafle  , pièce  de  monnoic  , IX.  59. 

Comayaga,  Ville,  voy.  Comayagua. 

Comayagua  , Place , XII.  494-  Cette  Ville  nom- 
mée aulU  Comayaga  ou  Valladolid  , cft  un  Siège 
Eoifcopal , jo  1.  Citée  , tifi. 

Combats.  Combat  naval  à la  vue  d’Ormuz  , I. 
100.  Celui  des  Portugais  contre  une  Flotte  d'E- 
gvptc  , 104.  Autre  combat  entre  les  mêmes, 
108.  Entre  les  Mores  5c  les  Portugais,  ni 
Combat  des  François  5c  Anglois  contre  les  Por- 
tugais , 147  O fuiv.  Combat  des  Anglois  con- 
tre les  Nègres  , 164-  Des  Anglois  contre  les  Por- 
tugais, x8x.  Combat  fans  exemple,  5 1 1. Ibid. 
516.  Entre  les  Anglois  5c  les  Efpagnols,  jj 4. 
Difficulté  d'un  combat  , j f 9.  Les  Hollandois 
combattent  une  Caravelle  Portugaife  , 979. 
Petit  combat  où  les  Anglois  fe  Uififîcnt  d’unc 
Frégate,  IL  48  b fuiv.  Combat  entre  les  Hol- 
landois 5c  les  Efpagnols , 107.  Combat  contre 
les  Nègres,  509.  Celui  d’un  Prince Negre con- 
tre un  Lion  , 457.  Autre  combat  contre  un 
Lion  , J 10.  Combat  d’un  Lion  5c  d’un  San- 
glier , III.  i8x.  Celui  d’un  Porc  contre  un  Ti- 
gre, 185  b fuiv.  Combat  d’un  Armateur  Fran- 
çois contre  les  Anglois , 9 J7.  Combat  fimulé , 
IV.  1 9 j.  Combat  d’un  Serpent  contre  deux  Porcs- 
épis  , 1 ji.  Combats  des  Serpens  Fétiches  con- 
tre d’autres  Serpens  , 906  Combar  entre  des 
Paflagers  8c  les  Officiers  de  la  Douane  de  Ca- 
dix , j 1 ?.  Bizarre  accident  qui  fait  finir  ce  com- 
bar, ibid.  Combat  furieux  entre  les  Anglois  Se 
deux  Coifaircs,  ji8.  Manière  de  combattre  à 
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Congo  8c  a Angola , V.  59.  Combat  d'un  Lion 
contre  les  Nègres  dans  une  Fctc  , 99.  Ufages 
finguliets  dans  les  combats  , 179.  Combats  li- 
mulcs  ou  d'exercice,  180.  Pluficurs  combats  où 
les  Portugais  font  vainqueurs  , 110.  Combat 
langlam  où  un  Roi  périt,  VII.  119-  Combat 
fort  étrange  pour  la  Religion,  19*.  Combat 
des  Hollandois  avec  les  Nègres  , VIII.  91  En- 
tre les  Javanois  8c  les  Hollandois  , 106.  Com- 
bat entre  les  Portugais  8c  les  Hollandois , 170. 
Combat  nofturnc,  184.  Combat  terrible  entre 
les  Portugais  8c  les  Hollandois  , 915.  Autre 
combat  terrible,  9 jx.  Combat  entre  les  Fran- 
çois 8c  les  Anglois,  984.  Combats  de  Cocqs, 
IX.  loj.  Combat  de  vîteffe  5c  prix  propofé  aux 
Balons  du  Roi  de  Siam , 146.  Combat  d'Elé- 
phans,  IJ9.  Combat  de  trois  Eléphans  contre 
un  Tigre  , M4.  Combat  entre  les  Portugais  5c 
les  Turcs  , 9 frf.  Autre  combat  des  mêmes,  9 j8. 
Combat  fanglant  , 981.  Combat  des  Anglois 
contre  les  Ralbouts , X.  79.  Cruels  combats  de 
Bêtes  féroces  , 81.  Trois  combats  entre  des 
Hommes  8c  des  Bêtes, ibid.  6c  81.  Rccompcnfcdu 
Vainqueur,  81. Combats, des  deux  Monllres,  le 
Crocodile  8c  l’Epée  , 589.  Combat  entre  les  An- 
glois 8c  les  Efpagnols  , XI.  187.  Combat  d’un 
Voyageur  Anglois  contre  pluficurs  Sauvages, 
119.  Combat  d’un  Serpent  contre  deux  Poîf- 
fons  , 191.  Combat  fauglant  des  Naircs  contre 
les  Hollandois,  X94.  Autre  combat  des  mêmes 
Hollandois  contre  des  Naircs  , 900.  Combat 
entre  l'Angleterre  8c  la  Hollande,  9x0.  Autre 
combat  entre  ces  deux  Nations,  9x5.  Combat 
des  François  fur  un  Va i Beau  Malai , 59 6.  Au- 
tre combat  imprévu  , ibid.  Combat  entre  un 
Caflillan  6c  pluficurs  Indiens,  XII.  99.  Com- 
bat entre  les  Colombs  6c  les  Caftillans  Rebel- 
les , 196.  Combat  avec  les  Indiens  , X41.  Com- 
bat entre  les  Efpagnols  6c  les  Méxiquains,  999. 
Combat  entre  deux  partis  d’F.fpagnols  , 358. 
Combat  entre  les  Efpagnols  & des  Rebelles,  9*4. 
Défis  & combats  particuliers  ,419.  Combat  en- 
tre le  Sacrificateur  6c  la  Viélime  , J47.  Sanglant 
combat  entre  deux  Partis  Efpagnols,  XIII. 99. 
tu.  Combats  entre  des  Frégates  Angl.  8c  Fran- 
çoifes , <5x9.  Combat  du  Crocodile  8c  du  Ti- 
gre , XIV.  1 j 8.  Quatre  combats  entre  les  Portu- 
gais 8c  les  Hollandois  , tio.  Combat  naval  en- 
tre les  François  & les  Anglois  devant  Louif- 
bourg  , 48 x.  Combat  où  les  Anglois  font  dé- 
faits par  les  François  , 7*1.  Combats  des  Sau- 
vages , XV.  j 9. 

Combay  , Place  , IX.  979. 

Combbird,  ou  le  Peigne,  Oifeau  , III.  joj. 
Combcllo  , VIII.  497. 

Combes , Jéfuite  , public  l'Hiftoite  de  Mindanao, 
X.  999. 

Corne  , ou  Wafî , noms  de  1a  graine  de  Riz, XI. 
707. 

Corne  ( Saint  ) , Ciiaullcc  do  , XII.  490. 

Comédiens  , 
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Combien* , voy.  Comédies. 

Comédies.  Une  Comédie  Japonoife  , II.  xoo.  Scè- 
nes comiques  d'un  C ommandant  Ncgie  , IV. 
78.  Comédie  donnée  à un  Ambaffadeur  du  Roi 
d'Ardra,  381.  Comédiens  dans  les  Hôtelleries 
V.  160.  Comédie  Chinoife  , 471.  Autre  Comé- 
die Chinoife , 48  3.  Comédie  Chinoife  donnée 
à un  Ambalfadeur , 304.  Repréfentation  d’une 
Comédie  Chinoife , & fon  intermède  , danfes 
Se  mufique , joj.  Tours  d’adrefle  dans  une  Co- 
médie , j ii.  Pièce  repréfentée  â la  Comédie  : 
Intermède , ibid.  Avancurc  commue  d*un  An- 
elois,  VI.  113  Entrée  des  Comédiens  dans  la 
Salle  d’un  Feftin , 1)6.  Formalités  pour  le  choix 
d'une  Comédie,  1)7.  Comédies Chinoifes,  190. 
Figures  de  Comédiens  Chinois  , 191.  Com- 
pagnie de  Comédiens.  Mélange  de  chants 
dans  les  Pièces  de  Théâtre.  Divilîon  des  Tra- 
gédies , ibid.  Comédie  donnée  à des  Ambalfa- 
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vice  qu'un  Capucin  rend  à la  Compagnie , ibid.  un  des  principaux  Auteurs  qui  ont  écrit  fur  la 

Nombre  d’Ouvriers  fit  de  Valets  entretenus  par  Chine  , VL  1.  Cité  , 11  , 1 y , 18,  15,  40  , 

la  Compagnie  Angloifc,  4).  Commerce  delà  119  , 115.  Il  ne  juge  pas  fi  avantagculemenc 

Compagnie  Françoifc  au  Bengale  , 606.  Terres  des  Chinois  que  le  Pcre  du  Halde,  ibid.  Cité  , 

cédées  à la  Compagnie  Françoife  , 610.  Profit  114,  164,  167,  176,  199,  xoj.  VailTeau  par 

de  Pondichéry  revenu  à la  Compagnie  des  Indes,  lequel  le  Pcre  le  Comte  part  de  Siam  , X04  fie 

614.  Objet  de  la  Compagnie  Françoifc  des  In-  xoy.  Cité,  xo 6,  xiy  , x*4>  x66.  Remarque 

des  dans  les  EtablilTcmcns  des  Iles  de  Bourbon  du  Pcre  le  Comte  fur  Confucius  , 304.  Ciré, 

fie  de  France, 639.  Privilège  accordé  à la  Com-  330,  |)x  fie  f)j  , J44>  Î4*  » )6y,  577,  I**, 

pagnie  des  Indes  pour  vendre  le  Caffé  , 6 43.  418  , *43  y , 4*4  , 4 y 6.  Témoignage  de  ce  Perc, 

Lettre  importante  d’un  Anglois  à fa  Compagnie,  466.  Cité  , 471.  Scs  obfcrvations  fur  l'arbuftc 

X.  yx.  Compagnie  Auftralc  , ou  Chercheurs  du  Thé  , 47t.  Cité  , 47)  , ibid.  47 6 , 477. 480, 

d’or  , 4)x.  Bonheur  de  la  Compagnie  Hollan-  ^8y  , 44,7,  499-  Cité  , VII.  /7i.  Son  Voyage 

doife  des  Indes  Orientales,  XI.  460.  Compa-  à Siam  avec  cinq  autres  Jéfuires  de  fa  Compa- 

gnies de  Séville  8c  de  Lima  , yyo.  Compagnie  gnie  , IX.  ny.  Il  elf  retenu  à Siam  , 186. 
Angloifc  formée  par  le  Chevalier  Ralcigh  , Comte  ( Paul  le  ) , Flamand  , menacé  de  U mort 
XIV.  4J9.  Deux  Compagnies  formées  en  Aiv-  avec  d’autres  Piifonniers  , VIII.  )8  9. 
glctcrrc  , 463.  Compagnie  nommée  Confeil  de  Conamarac  , Rivière  , XIV.  374. 

Plymouth  , J14.  Une  Compagnie  Angloifc  fe  Conamcyas , cfpecc  d’Abeille  , VIII.  347. 
Forme,  «78.  Compagnie  Françoifc  du  Canada  Conallct , Ville,  XV.  x y 8. 
fupprimée  , 601.  Création  d’une  nouvelle  Com-  Concedcdo  , Cap  , XII  471  9c  471. 
pagnie  Françoifc,  603.  A quelles  conditions  , Conccizaon  ( Angra  de  ) , Baie,  V.  tir. 
ibid.  Chefs  de  cette  dernière  Compagnie  , 60).  Conception  ( lie  cic  la  : Sa  découverte  fie  pofîtion, 
QblUclesqui  arrêtent  longtcms  cette  Compa-  1.68.  Baie  de  ce  nom,  9).  La  Conception  de  Si- 
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!ao  (Toii  l'on  lire  beaucoup  d’or  t X.  j fo.  La 
Conception  du  Chili  , XI.  36  3.  Par  qui  l'Ile 
de  la  Conception  nommée,  XII.  H.  Pcrit 
Port  de  la  Conception  , 1 9.  Ile  de  la  Concep- 
tion, 78,  93.  la  Conception  érigée  en  Evê- 
ché, 169.  Ville  de  la  Conception  , 109.  La 
Çpneeption  de  la  Vega  renverfée  par  un  trem- 
blement de  terre,  m.  La  Conception  , Capi- 
tale d’une  Province  , 309.  Rivière  de  la  Con- 
ception, ibid.  Corregiment  de  la  Conception, 

XIII.  41  j.  Ville  de  la  Conception  , ibid.  Habi- 
tans  de  la  Conception  , 417.  Climat  de  la  Con- 
ception , 418.  Son  Commerce  , 419.  Ville  Por- 
tugal fc  de  la  Conception  au  Brefil , XIV.  101. 
Ile  nommée  Sainte  Marie  de  la  Conceptiou 
ou  Guanima,  XV.  6)6. 

Concertions  indépendantes,  & leur  mauvais  effet , 

XIV.  4-78.  Conccrtion  de  Port  Roial , 394.  Ar- 
rivée des  premiers  Conccrtionnaircs  François  , 

6) 6.  Débris  de  la  Conccrtion  du  fameux  Lav  , 

7) 4.  Conccrtionnaircs  illuftres,  73  f.  Conccrtion 
Erançoife  , 740.  Manière  d’obtenir  des  Conccf- 
lîons  Si.  de  les  défricher , XV.  J70. 

Couchas  ( Cap  de  ) , XII.  78. 

Conchi , Ainbafladeur  Siamois,  Se  Ton  infidélité , 
VIII.  3 y 5.  Préfens  Se  motifs  de  fon  AmbalTadc , 
ibid. 

Conchilos  (Lopede  ) , Commandeur,  XII.  190. 

Conchucos , nom  de  pluftcuts  Caciques,  XIII.  104. 
Cotrégiment  de  Conchucos,  301. 

Coociva  , petite  Ile  , XV.  6)6. 

Concombres,  de  trois cfpcccs  , XI.  701. 

Concon  , Pointe  de  terre  , XIH.  406*  * 

Concordats  : Projet  d’un  Concordat  entre  les  An- 
glois  & les  François  , II.  f 38. 

Concorde  ( Côte  de  la  ) , XI.  101.  Fore  Hollan- 
dois  de  ce  nom  , 147. 

Conda-Mac , Gouvernante  d’une  Province  , IX.  37. 

Condamine  ( M.  de. la).  Académicien  François  , 
xnl.  140.  Cité,  37p.  Sentiment  de  M.  de  la 
Condamine  ,38).  Son  témoignage  fur,  &c. 384. 
Voyage  de  M.  delà  Condamine,  469.  Sondé- 
■parr.  Il  parte  à la  Martinique  Se  à Saint  Domin- 
guc  , ibid.  Son  arrivée  à Carrhagcnc  , 470.  Il  cft 
picqué  d*un  Scorpion..  Scs  obfcrvaiions  dans  la 
traverfe,  ibid.  Lui  Se  M.  Bougucr  s’arrêtent  à 
Manra , 47  t.  Leurs  travaux,  ibid.  Infeription 
qu’il  lajrtc  à Palmar , 471.  Il  guérit  un  Créole. 
Sa  route  de  Manra  à Quito , ibid.  Son  embatras 
en  arrivant  à Quito,  474.  Voyage  de  M.  de  la 
Condamine  à lima,  473.  L’orage  d’un  Procès 
bizarre  tombe  fur  lui  , 47*.  Comment  il  fc  jnl- 
tific,  ibid.  Ses  occupations  dans  fa  route , 477. 
Son  Voyagea  Tagualo  , ibid.  Il  vifîte  le  Lie  de 
Quiloroa  , 478.  Raretés  que  M.  de  la  Conda- 
mine envoie  en  Fiance  , 481.  Comment  il  perd 
l*ouie  , ibid.  Il  luppléc  au  Mercure  ,481.  Voya- 
ge de  M.  de  la  Condamine  & M.  Bougucr  arrl 
Volcan  de  Pichincha  ,483.  Circonftanccs  Hif- 
toxiques  qui  nefe  trouvent  que  dans  le  Journal- 
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de  M.  de  la  Condamine  ,489.  Infeription  qu'il 
fait  placer  ait  Collège  des  Jéfuires  de  Quito  » 
490.  Combien  elle  lui  coûte  de  foins , ibid.  Pre- 
mier projet  de  fon  retour  par  h Rivîcre  des 
Amazones,  491.  Scs  idées  changent,  ibid.  Il 
fe  dércrmine  aies  exécuter,  491.  Comment  il 
difpofc  des  inftrumcns  qu’il  ne  peut  emporter. 
Vol  de  fes  paniers  les  plus  précieux  , ibid.  Com- 
ment ils  lui  (ont  rendus,  493.  Scs  conventions 
avec  M.  Maldonado.  Sa  route  par  IcsCcncgue- 
tas  , ibid.  Il  fait  de  nouvelles  oblcrvations  à 
Tarqui  , 494.  Danger  qu’il  court  en  partant  une 
Rivière  à gué.  Il  fc  loue  de  l’hofpitalité  des 
Créoles  du  Pérou , ibid.  On  promet  de  le  re- 
prendre à Cuença  pour  k Vo/age  de  la  Rivicre 
des  Amazones  , 493.  Cité  , 3c 3.  Son  jugement 
fur  les  Langues  d’Amérique,  371.  Cite,  6 16 
Ofuiv.  Son  Journal,  6)i  & Juiv.  Sa  conclu- 
fion  , 3>  Voyage  de  M.  de  la  Condamine  par 

la  Rivière  des  Amazones  , XIV.  14.  Motifs  de 
ce  Voyage,  ibid.  Si  ioujc  depuis  Tarqui  juf- 
u’à  Jacn,  13.  Il  s’embarque  . 28.  Il  débouche 
ans  le  Maraîion.  Détroits  Se  dangers  qu\l  y 
court , ibid.  Etrange  avanturc  de  M de  la  Con- 
damioe,  30.  Situation  de  l’Auteur  à Borja,  31. 

Il  cft  attendu  à la  Laguna  par  Dom  Pedro  Mal- 
donado . 3 2.  Forme  des  Canots  fur  lefqucls  ils 
partent , ibid.  M.  de  la  Condamine  arrive  à la 
Ville  du  Para , 43.  Autres  oblcrvations  de  cet 
Auteur,  46.  Il  quitte  Para,  48.  Scs  obfcrva- 
tions  fur  les  deux  embouchures  de  l’Amazone  , 
ibid.  Il  échoue  fur  un  Banc  de  fable  , 30.  Il  y 
parte  fept  jouts,  ibid.  Il  arrive  à Cayenne  , jw 
Retour  de  M.  de  la  Condamine  en  Europe,  33.. 
Accueil  qu'il  reçoit  dans  fa  Partie  , 34.  Cité  , 
IJ6  &{u iv.  Son  jugement  fur  un  Serpent  monf- 
ttueux  , téc.  Cité,  16  ) ibid.  Cité , XV.  493.. 

Condc(Rio).  voy.  Kallabar. 

Coudé  ( Prince  de  ) , Prince  du  San»  , fc  rend  le 
Prorcélcur  du  Canada  ou  Nouvelle  France  , XIYi» 
6or. 

Condecedo  ( Cap  de  ) , Xl.tfrj. 

Condccour,  Village  , IX.  312. 

Condcfuios  d’Aréquipa ( Corrégimcnc  de  ) , XIIL. 
312.  Peuples  Condcfuios , 443. 

Condefujos  : Province  , XIII.  81. 

Condcpoulli , FortcrclTc,  VIII.  448. 

Condevir,  Place  forte  , voy.  Condiviri. 

Condiviri  , FortcrclTc,  VIII.  448.  Cette  Place  nom*- 
mec  aulïi  Condevir,  IX.  322. 

Condonoma  , célèbre  Mine  d’*rgent,XlII.  310. 

Condor,  ouCmidur,  Oifeau  de  la  grolfcur  d’uir-  ' 
Mouton  , XI  372.  Force  de  cet  Oifeau  nommé 
aurtî  Buytte  , XIV.  1 41. Il  efl  encore  appcllé  Con- 
tur,  H3.  Condor  de  Valparaifo  , 179. 

Condoure  ou  Voamcnc , cfpccx-  de  petit  pois  rou- 
ge , VIII.  6x1. 

Ccmdur,  Oifeau , voy.  Condor. 

Conduri , ou  Saga , petites  fèves  Se  leur  ufage 
YUL  1 j$.  On  croit  ce  fruit  venimeux  , XI.  670^. 
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Conc,  Spcflwlc  Siamois,  IX.  177. 

Confrairic  des  jeunes  Nègres  , III.  803 . Autre  Con- 
fiai rie  des  Pays  Nègres,  607.  Confiairie  anni- 
verfaire  des  Nobles  , IV.  180.  Deux  Confiâmes 
d’ Aveugles,  X.  834. 

Confucius,  ou  Kung-fu-fu , V.  394.  Il  y a dans 
chaque  Ville  un  Palais  de  ce  PhilofopheChinois, 
nommé  aucrcmcnrKong-fu'cfc,46  y . PolitclTc d’un 
de  tes  defeend.  ibid.  Ecole  de  Conl-ucius,8c  expli- 
cation fur  le  cuire  qu’on  lui  rend,  498.  Cité  , 
5 H > f 4+  • jyx.  Lieu  de  la  nailTance  de  Confu- 
cius , VI.  81.  Livre , Ouvrage  de  ce  Philofophe, 
lyo.  Do&rine  de  Confucius  fur  le  culte  des 
Morts , 137.  Famille  de  Confucius  , 184.  Livre 
oui  contient  fa  Doélrine  . 18  y.  Sous  quel  régné 
il  cft  né,  194.  Cité,  184,  195,  198,  197, 
198.  Ouvrage  de  ce  Philofophe  , ibid.  Scs  Maxi- 
mes , 199.  Contemporains  de  Confucius,  300 
Objets  de  fes  érudes  8c  de  fa  Do&rinc.  Son 
pere  8c  fa  mere  , ibid . Son  enfance  , 301.  Il  fc 
marie  & devient  pere  d'un  fils.  Scs  projets  de 
réformation.  Conduite  qu’il  tient  dans  cette  vue. 
Comment  fon  Ouvrage  ruiné  dans  le  Royaume 
de  Lu,  ibid.  Ses  courtes  dans  pluficurs  Royau- 
mes, loi.  Il  s’arrête  dans  le  Royaume  de  Ching. 
Il  fc  fait  un  grand  nombre  de  Difciplcs.  Leur 
divifion  en  ouarre  clafics , chacun  a fon  objet, 
fond  de  la  Doârine  de  Confucius.  Vertus  de 
Confucius  , ibid.  Sa  fermeté , 303.  Sa  modcftic. 
Tradition  finguliere  fur  la  prédidion  d’un  Saint 
futur.  Derniers  moment  de  Confucius.  Son  dif- 
cotirs  à fes  Difciplcs  , ibid.  Il  meurt  en  léthar- 
gie , 304.  Honneurs  qui  lui  font  rendus  après  fa 
mort.  Son  portrait.  Sens  du  furnom  Kycu,  que 
fon  pere  lui  donne.  Autres  circonltances  de  là 
vie.  Remarques  des  Auteurs  Anglois  fur  ce  Phi- 
lofophe.  Autre  remarque  du  Pere  le  Corot zjb'id. 
Combien  Confucius  rcfpe&é  à la  Chine , 3oy. 
Palais  d’afTcmblée  pour  les  Savans.  Circonflan- 
ccs  8c  formalités  de  la  Fête.  Panégyrique  de  Con- 
fucius , ibid.  Refpcd  d'un  Empereur  pour  ce 
Philofophe  , 308.  Cité,  311 , 31*  , 317  , 34*  8c 
347  * 3 f J»  Honneurs  que  les  Juifs  Chinois  lui 
rendent,  33$.  Cité  , 370.  Devoir  des  Princes 
Chinois  fuivant  Confucius,  37).  Ciré  , 488.  La 
Religion  de  Confucius  , nommé  aufli  Ong-Con- 
gne , plus  fimplc  au  Tonquin  qu'à  la  Chine  , 
IX.  1 17.  Ses  principes  , ibid.  Elle  n'a  ni  Prêtres 
ni  Temples,  r r8.  Ce  Philofophe  . nommé  encore 
Koofi , X.  649.  Cité  , 883.  Sacrifices  qui  fc  font 
à Confucius  , XI.  y 87  & fuiv. 

Confufi  , arbre  à fleurs  , voy  Sini. 

Çong  , inftiumeot  mufical , voyc{  la  planche  , IX. 
188. 

Conger , Canton  , XV.  *00. 

Congeraal , Anguille , voy.  Fammo. 

Congere-AmoUra  , Pays,  V.  1. 

Congnare  , grand  arbre  , 8c  fa  fertilité  , XI.  848. 

Congo,  Royaume  en  Afrique,  I.  ly.  La  Rivière 
de  Congo  nommée  Zayrc,  Le  ChiilUanifme 
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reçu  au  Royaume  de  Congo,  ibid.  Magnificen- 
ce du  Roi  de  Congo  pour  recevoir  un  Com- 
mandant Portugais,  19.  Planche  dli  baptême 
de  ce  Monarque,  de  fon  Fils  8c  de  pluficurs 
Seigneurs.  Il  fe  repent  de  fon  baptême,  8c 
déshérite  fon  Fils  aîné , ibid.  O 10.  Le  Prince 
de  Congo  remonte  fur  le  trhône  8c  fait  fleurir 
la  Religion , xo-  La  Rivière  de  Congo  borne 
du  commerce  Anglois  , III.  y 10.  Village  8c 
Rivière  de  Congo , voy.  Ikon.  Golfe  de  Congo  , 
IV.  401.  Loanda , Port  du  Royaume  de  Congo , 
473.  Lettre  du  Roi  de  Congo  à celui  de  Por- 
tugal , 474.  Choix  qu’il  fait  pour  envoyer 
aux  Cours  de  Rome  8c  de  Madrid  , ibid.  Au- 
tre AmbafTade  du  Roi  de  Congo,  473.  Sort 
des  Ambaiîadeurs , ibid.  Ville  de  Congo,  484. 
Voyt{  la  Note.  Rivière  de  Congo  , appelléc 
auilî  Quanfa , 487-  Fécondiré  des  femmes , 
497.  Des  Millionnaires  v baprifent  les  enfans 
8c  y difent  la  Melle  , ibid.  Guerre  du  Roi  de 
Congo  contre  le  Duc  ou  Comte  de  Songo , 
yoi.  Le  Roi  de  Congo  vient  à Pemba , 304. 
Cortege  de  ce  Monarque  , fon  nom  8c  fon 
âge.  Sa  politefle  pour  les  Millionnaires , ibid . 
Sorciers  de  Congo , 307.  Mort  du  Roi  de 
Congo,  317.  Un  Evêque  de  Congo  dcficche 
un  arbre  par  un  ligne  de  croix  ,533.  Première 
Eglife  bâtie  dans  ce  Royaume , ibid.  Naifian- 
ces  monftrucufcs  à Congo  , yyo.  Empoifon- 
nemens  frequens  , 333.  Le  Ptince  de  Congo 
vient  au-devant  de  Mcrolla,  337.  Accueil  que 
la  Cour  fait  à Mcrolla  , 3 >8.  Le  Roi  de  Con- 
go v«it  être  couronné.  Couronne  envoyée  à 
Congo  par  le  S.  Siège.  Hiftoire  de  cette  cou- 
ronne , 8c  révolution  de  Congo , ibid.  Avis 
qui  devroient  empêcher  la  guerre  , 339.  Con- 
leils  donnés  au  Roi  de  Congo  pour  fon  cou- 
ronnement , 360.  Les  Chrétiens  de  Congo 
règlent  leur  Carême  par  le  cours  de  la  lune  9 
ibid.  La  couronne  de  Congo  fe  trouve  perdue  , 
583.  AmbalTadeur  de  Congo  arrêté  , ibid.  La 
Rivière  de  Congo  nommée  Zayre , 377 
Etendue  8c  fituation  de  Congo  , J7 6.  Sign . 
C c c c.  Sa  divifion  en  quatre  grands  Royau- 
mes,//'/'^. Qui  en  a traité  avec  le  plus  d'éten- 
due, 377.  Sign.  D d d d.  Bornes  de  Congo, 
610.  Grandeur  de  fa  circonférence  ,811.  Idées 
reçues  fur  les  limites  8c  l'étendue  de  Congo. 
Ce  qu'il  étoit  autrefois.  Rivières  de  Congo , 
ibid.  & 8it.  Carte  de  l'embouchure  de  la 
Riviere  de  Congo  ou  de  Zayre , 813.  Com- 
ment le  Royaume  découvert,  814.  Divifion 
de  Congo  en  Provinces,  8if.  Cantons  du 
Royaume  de  Congo  fubordonnés  , ibid  6*  818. 
Autres  Seigneuries.  Détail  des  Territoires  8c 
Jurifdi&ions , ibid.  Bornes  naturelles  des  Can- 
tons, 817.  Triangle  de  trois  Villages,  ibid. 
Guerre  du  Roi  contre  le  Comte  de  Sogno, 
811  , 6*  fuiv.  Palais  du  Roi,  830.  Pauvreté 
des  Nabfcs,  831.  Noms  que  les  Habicans  fe 

donnent 


Digitized"by  Gt)< 


TABLE  DES  MATIERES.  i U 


donnent  eux-mêmes  fibid.  Il»  font  volcqrs , & 
ufage  de  leurs  rois,  *31.  Voleurs  Nobles  & 
empoifonneurs.  Anciens  habits  de  .Congo. 
Changement  que  les  Portugais  y apportent  , 
ibid.  Différences  entre  le  «r^cit  des  Voyageurs 
au  fujet  des  habits,  *$j*  Aliment  ordinaires. 
Aucicnnc  ignorance  des  Habitant,  ibid.  Ama* 
femens,  *34.  Manière  de  manger  & de  boire 
dans  IcsFêtcs  Tous  les  palfans  admis  aux  feftins. 
A quelles  occafîons  ces  feftins  fc  donnent  , 
ibid.  Mu  fi  que  de  la  Cour,  *3*.  Edifices  du 
Pays,  6\ 7.  Haies  comme  de*  murs.  D'où  les 
Habitant  tirent  leur  (ubftftancc.  Fabriques  de 
diverfes  étoffes , ibid.  F.n  quoi  conliffcnc  les 
richeflcs  de  Congo  , *38.  Centre  du  commerce 
Portugais  dans  le  Royaume.  Voitures  du  Pays, 
ibid.  Mariages,  & leurs  formalités , 6x9.  Loix 
de  l’crconomic  dornclliquc  , 641.  Partage  des 
Concubines  entre  les  frères.  Ufnges  des  filles. 
Ufage  des  femmes  groffes.  Préfervatifx  contre 
les  maladies  des  enfans  , ibid.  Cordes  magi- 
ques, 64.1.  Cérémonie  i mm  ode  lie.  Education 
des  enfans.  Impofîrions  rcligicufcs  des  Sorciers. 
Exemple  du  fcrupulc  religieux  , ibid.  Noms 
des  Habitant  de.  Congo  , *43.  Médecins  Si 
remèdes.  Manière  de  faigner.  Remède  pour 
la  petite  vérole.  Purgations.  Soupçons  à foc- 
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fert  de  Trône  an  Roi  de  Congo,  x,  & $. 
Cortège  du  Roi  lorfqu’il  fort  de  fon  Palais. 
Son  Cortège  à l'Eg’ilc.  Sa  table.  Fêtes  qu’il 
donne  à fa  Noblcilc,  ibid.  La  propriété  des 
biens  appartient  à la  Couronne , 4.  Revenu 
du  Roi.  Manière  dont  il  cft  grofTi.  Poiffancc 
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marchand ifc  que  les  Anglois  échangent  à Bé- 
nin , I.  194.  Grofle  pièce  de  Corail  pêchée  par 
un  Matclor,  x8j.  Arbre  de  Corail  àTenetife, 
II.  a s 9.  fcfpcce  de  Corail  bleu:  Scs  noms  ,1V. 
•99.  Fête  du  Corail  à Bénin  , 418.  Cordon  de 
Corail , etpccc  de  Chevalerie  , 410.  Ceux  qui 
Je  quittent  ou  le  pcident  font  punis  de  morr. 
Deux  exemples  à ce  fujet.  De  quoi  ces  cordons 
compofés , Valeur  du  Corail,  VII.  118. 
Commerce  de  Corail  en  grains,  IX.  344.  Ro- 
chers de  Corail , XI.  14}. 

Coralam  , Ville,  X.  313. 

Coralc  , cfpccc  de  Serpent,  XIV.  119. 
Coralloidc  , XI.  7°7. 

Coralos  ( Los  ),  voy.  Caragos,  Ile. 

Corança  ( Rodriguez  de  ) , Secrétaire  de  Marine, 

XIV.  5 J 9- 

Corango,  ou  Carangou,  Poi Mon , IV.  zéi. 
Corazema  j ou  Carillima,  Ville,  IX.  139. 
Corbeaux.  Ceux  de  Congo,  V.  7 6 t Se  77.  Cor- 
beaux & Grues,  101.  Corbeaux  du  Canada, 

XV.  il*. 

Corberon  , Voyageur  François  , voy.  Regnard. 
Coibct  (Baie  de  j,  XV.  197.  Pointe  du  petit  Cor- 
bet , 51 1. 

rbin  .ToUlon  , & pourquoi  ainfi  nommé  ,11.4  j 3. 
Corde  magique  , IV-  641  , & 641.  Cordes  d’Arcs 
5c  d'Infttumcns,  V.  17t. 

Cordelière  ( la  grande  ) , nom  de  Montagnes , 

XII.  310. 

Cordillieics,  Montagnes  remarquables  des  Andes, 
5c  Rivières  qui  y prennent  leur  fource , XIII. 
<ot,  0 fuiv.  Chemins  du  Pays,  607. 
Cordonnier  , Poi flon  qui  grogne  , III.  116.  Ufage 
des  Cordonniers  de  la  Chine,  VI.  ni. 
Cordoue  ; Singularité  de  la  Cathcdialc  de  cct’e 
Ville,  IV.  Ji».  Situation  de  cette  Ville  , ri, 
Ville  de  Cotdouc  , XIII.  311.  Vin  de  Cordoue, 
XIV.  149 

Cordoue,  Supérieur  Dominicain,  XII.  170.  ri 
retouinc  à TEfpagnolc  avec  le  P.  Montelîno, 

178. 

Cordoue  ( Confalvc  de  ) F.fpagnot , XII.  13  t. 
Cordoue  { François  de  ) , XII.  178.  Cité,  <33. 

François  Fernandez  de  Cordoue,  cité,  XIII.  39. 
Cordoue  ( Hernand  de  ) , Efpagno! , découvre 
fYucatan  , XII.  470.  Un  autre  de  ce  nom  , 

XIII.  39- 

Cordoue  (Pierre  de),  Dominicain,  conjure  le 
Démon,  XIII.  14-. 

Cordova , Place  , XI.  3*7. 

Cordove , Hotcllciic,  XI.  ft<. 

Coi  du n ( Comte  de  los  Rios  y ) , Espagnol , 
XI.  Jî  i. 

Corée  * Royaume.  Ocillcs  Se  nez  de  trois  mille 
Coréens  renfermés  dans  une  truffe  de  pierre  , 
11.  168.  Le- pays  de  la  Corée  v 01  lin  du  Japon, 


17*.  La  Corée  5c  fon  Commerce  , 104  , 5c  i#p. 
Carte  de  la  Corée  5c  de  la  Chine  , 5cc.  V. 
xi9.  Ambafladeurs  Coréens  à la  Cour  de  Pé- 
king,  354.  On  a peu  de  lumière  fur  le  Royau- 
me de  la  Corée,  VI.  joo.  Catte  du  Royame 
de  la  Corée  , nommée  aurtî  Kau-li,  jor.  Les 
Amballadeurs  de  la  Corée  peu  refpcétés  à la 
Chine,  5c  pourquoi.  Scs  divers  noms  } (avoir , 
Corée  , Kau-li , Chau-tfycn  , 5c  Sollio.  Scs  bor- 
nes 5c  fon  étendue.  Comment  les  Millionnaires 
parviennent  a faire  une  Carte  de  la  Corée , 
ibid.  Principales  Rivières  de  cette  Péninfule  , 
501.  Ancienne  divifioo  du  Pays.  Sa  'divifion 
prefenre  en  huit  Piovinces  , ibid.  Nom  de  la 
Capitale,  303.  Orgueil  Chinois  (Lr  les  noms. 
Mations  de  la  Corée.  Figure  5c  cara&er^  des 
Coréens.  Leur  habillement.  Armes  , mariages 
5c  fcpulturcs  des  Coréens.  Leur  langage  5c  Re- 
ligion , ibid.  Goût  de  leur  Savans  pour  la  mu- 
fi  que , <04.  Succeffion  au  Trône,  dépendante 
de  la  Chine.  Cbâtimcos  pour  les  crimes.  Fer- 
tilité du  Pays,  5c  en  quoi  confiée  fes  richeflcs, 
ibid.  Obfcrvation  fui  la  fituaricn  de  la  Capi- 
tale, 303.  La  Corée  foumife  aux  Chinois, 
506.  Révoltes  des  Coréens.  Ki-tfc,  leur  premier 
Monarque.  Province  de  C.hau  tlycn  , ibid.  La 
Corée  tous  Wcyman , 5c  fes  defeendans,  307. 
Le  Chau  tfyen  téduit  en  Province  fous  le  nom 
de  Tfau  hay.  Invafions  des  Coréens  , ibid.  Au- 
tres changcmens  dans  la  Corée,  308.  Rois  de 
la  Corée  ciéés  par  les  Empereurs  Chinois.  Le 
Roi  de  la  Corée  attaqué  parles  Chinois , ibid. 
Autre  attaque  des  Chinois  à l'occafion  d’un 
meurtre,  309.  Nouvelles  attaques  des  Chinois, 
ibid.  Un  Roi  de  Corée  transfère  fa  Cour 
j 10.  Diverfes  1 évolutions,  311.  Nouvelle  ré- 
volution » ibid.  Invafion  des  Japoncis  dans  la 
Corée,  511.  Fin  de  cette  guerre,  314.  Fierré 
d'un  nouveau  Roi  du  Japon , pour  celui  de 
Corée  qui  le  traite  avec  mépris  , 313.  La  guerre 
recommence,  ib.  Fin  de  la  guerre,  3 16.  Requête 
fingulicrc  d'un  Roi  de  Corée , ibid.  Effet  de 
cette  Requête,  317  Ville  Capitale  de  la  Corée, 
313.  Freid  exccrtîf  dans  la  Corée,  ft6.  Arti- 
fice du  Roi  de  Corée  pour  tromper  l'Empe- 
reur de  la  Chine,  317.  Mort  du  Roi  de  Corée  , 
319.  Defetiption  de  la  Corée,  334.  Nom  5c 
olttion  de  la  Corée  , nommée  aufli  Trozeo- 
ouk.  Pêche  de  baleines  Se  de  harengs,  au 
Nord  de  ce  Royaume.  Partage  de  la  Corée  à 
la  Chine,  ibid.  La  Corée  fort  proche  du  Ja- 
pon, 333  Chemins  fous  la  neige.  Produélions 
de  la  Corée.  Oifeaux  en  abondance.  Divifion 
de  la  Corée  en  huit  Provinces.  Les  Coréen* 
trompeurs  5c  efféminés,  ibid  Horreur  qu'ils 
ont  pour  le  fang  Se  pour  les  maladies,  35 6. 
Leurs  .'impies  & leurs  Médecins.  Ancienne* 
ni  crut  s du  Pays.  O11  y fume  beaucoup  de  tabac. 
'Habits  communs  du  Pays.  Maifons  des  Grands  5c 
du  Peuple,  ibid.  Cours  StJardins , 357.  Cabaicrs 
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& Hôtelleiies.  Mariages  des  Coréens.  Pluralité 
des  femmes  , te  facheufe  condition  de  ce 
fexe  , ibid.  Sort  des  enfans  , 338.  Deuil  pour 
les  Mores.  Enterremens  , ibid.  Ordic  des  familles 
après  la  mort  du  père,  j \ 9.  Abdication  des 
Vieillards.  Education  de  la  jeunefTe.  Comment 
le  mérite  clF  diflingué.  Langage  & Ecriture  des 
Coréens,  ibid.  Livres  imprimés  & manufems, 

5 40.  Ignorance  des  Coréens  fur  le  refle  du 
Monde.  Nom  qu’ils  donnent  au  Tarrare  ou 
Empereur  de  la  Chine.  Comment  ils.  font  leurs 
compres.  Divifion  de  leurs  années , ibid.  Eten- 
due du  Commerce  des  Coréfiens  , 541.  Leurs 
poids  & monnoie.  Leur  Religion.  Office  de 
leurs  Prêtres  Monaftcrcs  Coréfiens,  & ordre  qui 
régné  dans  ces  lieux  , ibid.  Règles  des  Reli- 
gieux Coréfiens,  <41. Autre  cfpccc  de  Religieux. 
Deux  Couvens  de  Rchgiculcs,  ibid.  Dépen- 
dance que  la  Cptéc  a de  la  Chine,  741.  Son 
Tribut  payé  ttois  fois  l'an.  Autorité  du  Roi 
lur  fes  Sujets.  Confeil  Royal.  Pompe  du  Roi 
dans  fes  marches , ibid.  Comment  on  lui  pré- 
fente  des  Placcrs  , 544.  Garde  du  Roi  de  Corée. 
Armes  des  troupes  Coréficnncs.  Religieux  Sol- 
dats. Marine  de  la  Corée  , ibid.  Revenus  du 
Roi,  J4f-  Exécutions  de  la  JuOicc.  Tragique 
avanturc  d'une  Princcfle  & d'un  Gouverneur. 
Châtimens  de  divers  crimes,  ibid.  Adultère  & 
fa  punition,  54 4.  Vol.  Expofition  des  Adultères. 
Choix  finguliet  d'un  Bourreau.  Comment  les 
dettes  fc  payent. Baftonade,  punition  Coréficnnc , 
ibid.  La  Capitale  nommée  Cau-fyen,  ou  King- 
kitau,  353.  Muraille  qui  féparc  la  Corée  de 
la  Tartarie  , Jf6.  Péninfulc  de  la  Corée,  X. 
544.  Les  Japonois  en  pofledent  une  partie. 
Nommée  Fakkufai  , ibid.  637. 

Coréens,  voy.  Corée. 

Corein  de  King-ky-tau  , Capitale  du  Royaume 
de  Corée,  autrement  nommée  Kong  ky-tau  , 
VI.  joj.  Appellée  auffi  Chau-fycn , 555. 

Coréfiens , voy.  Corée. 

Corey  , Province  , X.  344. 

Corgia  , Arménien  malade  , vifité  par  le  grand 
Mogol , X.  14s. 

CorguiUeray,  ou  du  Pont  ( Philippe  de),  choifi 
pour  Chef  d'un  voyage  de  François  , XIV.  184. 
Minières  & autres  Protcllans  qui  partent  avec 
lui,  185.  Ils  pafient  chez  l'Amiral  de  Coligny. 
I11  fuite  qu’ils  reçoivent  à Honfleur,  ibid.  Ef- 
cadre  préparée  pour  ce  voyage,  i84.  Départ 
de  Honfleur.  Longue  tempête.  Autre  tempête, 
ibid.  Arrivée  de  l’Éfeadre  à Rio  Janeiro,  187. 
Indiens  qu’elle  trouve  fur  les  Côtes  , ibid. 
Troifieme  tempête,  188.  Arrivée  au  Cap  de 
Erio  , ibid.  voy.  Lcry  ( Jean  de  ) pour  le  refte 
du  voyage. 

Cori  , nom  que  les  Nègres  donnent  au  fer , VIJT. 
74.  C’eft  auffi  le  nom  d’un  coquillage  fervant 
de  monnoie  , voy.  la  planche  , IX  1 66.  Ce 
coquillage  cité, <414.  Petit  animal  de  ce  nom  , 
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XII.  117. 

Coriandre , d’une  efpcce  qui  devient  poivre , V. 
7).  Ses  qualités,  ibid. 

Coriar,  Anglois,  fait  à pied  le  voyage  des  In- 
des , X.  V 

Coiicntcs,  Cap:  c’eft  à-dire.  Cap  des  Courant, 
I.  if.  Pourquoi  ainfi  nommé,  87.  Cap  de  Co- 
liente,  &c  fa  fituarion  , XI.  383.  Cap  de  Co- 
nçûtes de  la  Floride,  XII.  17 j , 17 4.  Nom- 
mé auffi  Corlicntes,  XIII.  4)1. 

Coris  , foi  te  de  monnoie  , voy.  Co»i. 

Corifeo  , Ile,  nommé  aufli  Ilha  de  Borifeo,  IV. 
4fj.  D’où  lui  vient  le  nom  de  grand  Corifeo. 
Beau  bois  de  teinture  qui  s'y  ttoiivc,  ibid.  Sej 
Habi.ans  & leur  mifcie  , 434.  Tentative  des 
Hollandois  pour  s'y  établir , ibid. 

Coiiton  ( M.  de  ) , Capitaine  en  fécond  d'un 
Vaifleau  François,  IX.  1x5. 

Corker  ( M.  ) , Anglois  , Gouverneur  de  James- 
forr,  II.  537.  Cotrplinicns  qu’il  fait  faire  au 
Général  François,  339.  Il  cil  rappcllé,  541. 
Corla  , Village  , voy.  Collas, 

Coilas,  lieu  , VIII.  4 j j.  Village  nommé  Corla, 
qui  paroît  être  le  meme  , ou  fc  fabriquent  de 
belles  toiles  de  meme  nom , IX.  501. 
Corlucs,  fortes  d’Oifeaux  , II.  370. 

Cormantin , Ville  qui  ménage  pcii  les  Portugais, 
I.  137-  Les  Noimandsyont  un  Fort,  11/413. 
Les  François  ont  été  maîtres  de  Cormantin  , 

III.  î 3 y.  Le  Gouverneur  de  Cormantin  arrêté, 
& pourquoi,  3j».  Situation  de  Cormantin, 
3 33.  Planche  du  Fort  Hollandois  de  Corman- 
tin  , 375.  Fort  Hollandois  à Cormantin  , ibid. 
Révolte  de  quelques  Cormantins  , 34 >.  Les  cou- 
pables fc  précipitent  dans  la  Mer  , 544.  Les 
Hollandois  fc  faifiilcnt  du  Fort  de  Cormanrin, 

IV.  8.  Ville  de  Cormantin  au  pays  de  Fanrin, 
61.  Petit  Cormantin  au  pays  de  Fantin,  ibid. 
Le  petit  Cormantin  eft  un  Village.  Scs  marque» 
de  terre,  63.  Grand  Cormantin , 66.  Sa  litua- 
tion  te  grandeur  , 47.  Kichcflc  du  Terroir. 
Expédition  des  Hollandois  contre  Cormantin- 
ibid.  Ce  Fort  leur  clF  livre  apres  onc  vigoureufe 
défenfe  , 4 8 Cormantin,  lieu  célèbre  pour  I» 
fabrique  des  Canots , 1 19.  Pomme  de  Coi- 
tnantin,  110. 

Cotmoian  , Oifeau , III.  3o4. 

Cornalines,  du  Japon  , X.  4 34. 

Cornavacca  , Ville  riche  , XI.  fi8. 

C«rnc  ,(  Ile  de  la)  , XIV.  373.  Ile  à Corne,  744. 
Corneille  fubtile,  & Angularité  de  fon  nid,  Xllr 
4» 8.  Corr.cillcs  carnafficics,  ibid. 

Cornclia , Ile  , VIII.  171. 

Cornelit  ( Jérôme  ) , Commis  Hollandois,  excite 
une  révolte,  XI.  104.  Ma  fiacre  en  conséquen- 
ce. Il  crt  nomme  Capitaine  des  AfTaffins , ibid. 
Il  clF  arrêté  te  chaigé  de  chaînes,  107. 
Cornclrfon  Jol  { Cornelius  ) , furnommé  le  Hot»- 
tebeen , Amiral  Hollandois,  V.  18. 

CotnelilT  ( Renier  ) voy.  Renier,  Hollandois 
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Cornélius  ( Matlûcu  ) , Hollandois  , dont  le  nom 
fait  trembler  les  Nègres  , IV.  9. 

Corneras* de  terra,  cfgcce  de  Chèvres  , XII.  638. 

Cornet- d'argent , Tai if,  II.  <oi. 

Cornet,  ou  Trompette  : Figure  de  cet  infiniment, 

IV.  i 36.  Cornets  Se  Fluttes , 636. 

Cornuti , Voyageur,  XV.  i)6. 

Cornvall , Contrée  d'Irlande  : Un  Capitaine  An- 
glois  périt  fur  U Côte  de  cette  Province , I. 
508. 

Cornvx  ail , Capitaine  Anglois , cité,  II.  37*. 
Nom  qu*tl  donne  à la  Baie  de  Praya , $89. 
Son  confeil  pour  la  Navigation  dans  des  Mers, 

V.  11*. 

Coro  , Ville  où  les  Efpagnols  ont  un  Ftabliflc- 
ment , Se  par  qui  bâtie,  XIII.  Ji.  C010  c(l 
«edé  aux  Vclfcrs  d’Augfboutg,  yi.  A quelles 
conditions  , ibid.  Autres  ftipulations  , y).  Pé- 
pcrilïcmcnt  de  cette  Ville  fous  les  Allemands, 
ibid.  Ville  de  Coro,  XIV.  3 9 y. 

Corogne,  Ville  maritime  d'Efpagnc  en  Galtice, 
III.  4 U* 

Coromandel,  Contrée  des  Indes  Orientales,  & fa 
pofition  , I.  141.  La  Côte  de  Coromandel  n'a 
point  de  Ports,  IX.  157. 

Coromotia  , Place  , IX.  6y. 

Corona , lieu  , X.  548* 

Coronada  , nom  de  trois  Commets  de  Montagnes, 
Se  poutquoi  appelles  ainfi  XI.  $84.  La  meme 
chofc  citée,  XII.  479- 

Coronado  ( Dominique  ) , Religieux  Millionnaire, 
V.  407. 

Coronado  ( François  Vafqucz  de  ),  XII.  650. 

.Coronel  ( Pierre  Fernandez  ) commande  deux 
Caravelles  Efpagnolcs,  XII.  68.  Cité,  71. 

Çoronne , Prince,  fécond  fils  du  Mogol , X.  y. 
Les  Anglois  s'attirent  la  haine  de  ce  Piince , 

. 9.  Diilérend  entre  ce  Prince  Se  fon  frère.  U. 
Cité  , 11  , & fuiv.  Noires  intrigues  de  Sultan 
Coronne,  14.  Ce  Prince  fc rend  au  Camp,  30. 
Magnificence  de  fon  dépare,  ibidi  Faullc  tran- 
quillité de  ce  Prince,  94.  On  le  croit  amnu- 
leux  de  quelque  femme  de  fon  pere.  Rlioc 
lui  rend  vifitc.  Préfent  que  le  Prince  lui  fait , 
ibid.  Ce  Piince  fc  failli  des  préfens  Anglois, 
38.  Cité,  46  , 49  , ibid.  yi.  Ce  Prince,  nom- 
mé auCTl  Scha-Choram  , monte  fur  le  Trône, 
80.  Son  caraétcrc.  Il  cil  joué  par  un  Raja  qu'il 
veut  jouer  , ibid.  Nommé  auflî  Kourom  ,319. 

C.oronfroé  , Prince , voy.  Cofronroé. 

Coropuna  { Defert  de  ) , XIII.  y 14. 

Corollani , drogue,  VIII.  ijy. 

Coroual , Place,  VIII.  63t. 

Corpo-fanto  , nom  que  les  Portugais  donnent  à 
un  Phénomène  de  feu  qui  paroic  comme  une 
chandelle,.  I.  450.  Eglife  de  Corpo-fanto  à 
Fernambuc,  IV.  49 J. 

.Corps  qui  fe  confervcnt  gelés  , XIII.  89. 

£ orra  do  ( Dom  Alvarez  ) , Portugais , rué  em 
voulant  enlever  f*  maître  lie  vendue  a un  Piince 
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Mahométan  , IX.  199  > & *o0.‘ 

Corral  ( Port  de  ) , XIII.  408.  Son  Fort,  ibid. 

Correal  Antoine), Poreug.  va  au  fccours  de  Malaca 
apres  avoir  conclu  la  paix  avec  le  Roi  de  Pé- 
gu  , I.  114.  Il  cft  traité  indignement  des  Mores 
Se  fa  tête  expofée  fur  la  pointe  d'une  pique 
devant  Diu  , 108. 

Correa  { Ayrcs  ),  Faétcur  Portugais  à Calécut, 
I,  yj.  Il  ell  tue,  fon  fils  fc  fauve,  64. 

Correa  , Cap,  Se  fa  firuation.  I.  ny.  Un  Gen- 
tilhomme Portugais  nomme  Dom  Jean  y fait 
fa  demeure  , ibid . 

Correa  ( Francifco  ) , Portugais  , ce  qu’il  fait  à 
Calécut , I.  60  , 6*  fuiv 

Correal  , Voyageur  , cité  , XII.  yoo  , & fuiv . 
Scs  obfcrvations  fur  le  gouvernement  du  pays 
de  l’Amérique  , y 81.  Ce  Voyageur  nommé 
François  Correal,  ciré  , XIII.  146  , 331,  6* 
fuiv.  Son  départ  pour  un  .voyage  au  Pérou  , 
Se  fon  caractère.  431.  Avis  qu'il  donne  aux 
Pilotes,  4)i.  Efpccc  d’indiens  blancs,  corfù- 
raés  par  Correal,  447*  Cité,  y 41-  Objections 
contre  Correal  , y 86.  Obfcrvations  fur  ce 
Voyageur,  188.  Il  décrit  la  ville  de  Santos, 
XI V/  1 y 1 . Cité  , 177,  £ fuiv. 

Corrégidor,  titre  de  Magiflrac,  V.  4oy.  Vexa- 
tions des  Corrégidors , XIII.  yyy. 

Corrégiment , ou  Bai  II  âge  , XIII.  199,  & fuiv. 
Ordre  établi  dans  les  Corrégimens,  303. 

Correro  ( Dom  Simon  ) , Portugais  , Comman- 
dant d’un  Fort  dont  la  garnifoo  pafféc  au  fil 
de  l'épée,  VIII.  18 1. 

Correfo , Oifeau,  XU-  62.8. 

Corricnccs  ( Las  ),  Ville,  XIII.  J|x-  Cap  de 
Corrienres,  4^2. 

Corroel  ( Pero  Fernandez  ) cft  du  Confeil  d’une 
Colonie  , XII.  48. 

Corrofou,  Oifeau  dont  les  Indiens  imitent  le  chant, 
XIV.  1 18. 

Corrofiolicr , ou  Guanabo,  arbre,  XV.  J7t. 

Corotconan  , Rivière  , XIV.  484. 

Corfa  , Place  , XI.  6yi. 

Corfaircs  , voy . Pirates. 

Corfe , Cap  : le  For:  de  ce  Cap  aggrandi , HT. 
3.  Les  François  en  ont  été  maîtres,  33 y.  Ar- 
ticles de  paix  jurés  & fignés  au  Cap  Coife, 
390.  C'eft  le  principal  Fort  des  Anglois  en  Gui- 
née , 4*4*  Défordre  du  Comptoir  Anglois  au 
Cap  Corfe  . 43 y.  Remarques  fur  la  mifere  de 
ce  Cap  , ibid.  Peinture  des  Faétcurs,  456.  Le 
Général  cft  le  fcul  qui  ne  manque  de  rien. 
Paillon  du  Dircétcur  pour  fa  Konfa  , ibid.  Hau. 
tcur  de  ce  Dircétcur,  4(7.  Defeription  du  Cap 
Corfe  , principal  établillcmcnt  des  Anglois  en 
Guinée  . IV.  yo.  Origine  du  nom  , Cap  Corfe  # 
Se  du  Château  , yi.  Pcrfpcclivc  du  Château, 
53.  Sign,  G.  Nombre  total  de  l’artillerie,  y 4. 
Sign.  G.  Erac  de  la  garnifon  , ibid.  Endroit 
foible  du  Château,  y y.  Sign.  G.  Logemens 
intérieurs.  Voûte  pour  les  Elclavcs , ibid.  Lieu 


Digifeed'by  Google 


TABLE  DES  MATIERES. 


du  debarquement,  8c  Tes  dangers,  j 6.  Sig*. 
Giij.  Salut  érigé  au  Cap  Corfe.  Etang  voifrn 
du  Château.  Vue  Nord  Oueft  du  Cap  Corfe. 
Vue  Eft  du  même  €ap,  ibid.  Qualité  du  ter- 
roir, jj.  Sign.  H.  Cap  Corfe,  toujours  célé- 
bré par  le  Commerce,  jj.  Sign.  H ij.  Né- 
cclTîté  du  fcl , ibid.  Cérémonies  funèbres  du 
Cap  Corfe,  ijz.  Fétiche  public  du  Cap  Corfe  , 
1*1.  Guerre  entre  les  Nègres -du  Cap  Corfe 
6c  les  Anglois  , 107.  Figure  d'un  Aigle  du 
Cap,  148.  Cap  Corfe  8c  Anamabo , 418. 

Corfe  , Contic-Maître  d'un  VaifTeau  Anglois , 
III.  49*. 

Corfe,  Ile,  IV.  J17.  La  Baftic  Capitale  de  cette 
Ile,  jt8. 

Corfe  { Rio  ),  Village,  nommé  autrement  petit 
Dieppe , IV.  1.  Les  Hollandois  y élèvent  un 
petit  Fort  1 j. 

Corfena,  grande  Rivière,  X-  84. 

Corfi  ( François),  Millionnaire  Jéfuite  , Portu- 
gais, X.  4f.  Généreufe  réponfc  de  ce  Père  à 
l’Empereur  Mogol , 4 6. 

Cortarenga,  ou  Cartatenga  ( Rade  de  ),  IX.  340. 

Corter  (Canton  de  ) , XV.  <04. 

Corte-rcal  ( Gafpard  de  ) , Voyageur  Portugais, 
aborde  à Pile  de  Terre-neuve  , XII.  98.  Il  dé- 
couvre une  partie  du  Continent  qu’il  nomme 
Terre-verte,  ibid.  fl  périt  dans  un  fécond  voya- 
ge , 8c  fon  frère  apres  lui , 99. 

Cortefe  , Cap  , voy.  Menfurado. 

Corter  Winteranus  , fiaulTcment  dite  Cancllc  fau- 
vage  , XV.  589. 

Cortez  ( Fernand  ) , premier  Conquérant  de  la 
nouvelle  Efpagnc  , XI.  Comment  il  y eft 
envoyé,  549.  Rufe  qu’il  emploie  pour  animer 
fes  gens.  Il  entre  dans  Tlafcala . ibid.  L'Em- 
pereur du  Mexique  vient  au  devant  de  lui  , 
J40.  Son  entrée  dans  México.  Temple  qu'on 
lui  fait  voir.  Trefors  qu’il  épargne  , ibid.  Il 
furmontc  fes  ennemis  , J41.  Il  eft  forcé  de  fe 
retirer,  544.  Embarras  de  fa  lune , ibid.  Scs 
exploits  , J4J.  H alîicgc  México.  Il  eft  aban- 
donne de  fes  Alliés,  ibid.  Il  pénètre  dans  la 
Ville,  j4<s.  Sa  gloire,  ibid.  Les  Tréfors  qu'il 
envoie  en  Efpagnc  font  pris  par  les  François, 
447.  Sa  difgrace.  Il  découvre  la  Californie. 
Sa  mort  , ibid.  Le  Journal  de  Cortez  n’cft 
point  publié*,  XII.  v.  de  ï avant  propos.  Scs 
Lettres,  ibid.  xij.  Cité,  ijt.  Son  voyage, 
zji.  Le  choix  du  commandement  de  la«Hotrc 
tombe  fur  lui.  Son  origine  6c  fes  premières 
avantures,  ibid.  En  quelle  année  il  paffe  aux 
Indes,  xji.  Ce  qui  lui  arrive  dans  nie  de 
Cuba.  Il  devient  ami  du  Gouverneur , ibid.  Il 
eft  fufpcd  à Vclafqucz  , 134.  Avec  quelle  ha- 
bilite il  pteife  l'embarquement,  ibid.  Premier 
départ  de  fa  Flotte  , xjj.  Principaux  Officiers. 
Ardeur  des  Cctftilbns  à le  fuivre.  Sa  g»ncrofité 
ks attire.  Vclafqucz  prétend  lui  ôter  le  comman- 
dement , ibid.  Comment  il  évite  cec  diront  , 


if*.  Second  départ  de  Cuba.  Péril  de  Cortez. 
Nouvelles  forces  qu’il  prend  à la  Havane  , ibid. 
Vclafqucz  donne  ordre  de  l'arrêter,  157.  Zclc 
des  Troupes  pour  Cortez.  Di  vi  fi  on  qu’il  fart 
de  fes  forces,  ibid.  Il  prend  faint  Pierre  pour 
Protc&eur,  ij8.  Départ  abfolu.  Nombre  de 
fes  Troupes.  Il  les  harangue  dans  l'Ilc  de  Co- 
zumcl  , ibid.  Il  fait  chercher  quelques  Efpz- 
gnols  peidus  fur  laCôte,&  fes  vues dans  ce  foin, 
1J9.  Comment  il  entreprend  de  convertir  les 
Infulaires  de  Cozumel  . ibid.  On  retrouve  un 
Efpagnol  perdu, &c.  t6o.  Route  de  Cortez, xôi. 
Utilité  qu'il  tire  d’Aguilar.  Il  fait  la  guerre 
aux  Indiens  de  !a  Rivière  de  Grijalva  , ibid. 
Il  force  la  Ville  de  Tabafeo,  x6x.  Sa  hardiefTe 
8c  valeur,  ibid.  Mcfurcs  de  Cortez,  1*4.  Il 
met  les  Indiens  en  fuite , ibid.  Monument  de 
fa  vi&oirc,  16  j.  Il  fait  la  paix  avec  les  In- 
diens : Préfeot  de  femmes  qu'il  en  reçoit , 8c 
paflîon  qu’il  prend  pour  une  dentr’cllcs.  Plan- 
che ou  vue  des  figures  de  ces  femmes,  ibid, 
La  Flotte  abo  de  a faint  Jean  d’Ulua,  x 66, 
Faveur  d'une  femme  Indienne  , nommée  Ma- 
rina, auprès  du  Général.  Flic  fcrc  d’interprète 
avec  les  Indiens.  Cortez  débarque  fes  Troupes. 
Denx  Officiers  Méxiquains  viennent  au  Camp 
de  Cortez , ibid.  Cortez  les  reçoit  avec  often- 
tation,  167.  Déclaration  qu’il  leur  fait.  Pré- 
fens  qu’il  reçoit  d’eux.  Ils  lui  confcillcnt  de 
fe  retirer.  Sa  réponfe  , ibid.  Peinrres  Méxiquains 
qui  deflinent  fes  Vaiifeaux  8c  fon  Camp,  168. 
Adrcllc  avec  laquelle  Coïtez  profite  de  leur 
curioficé.  Il  fait  faire  devant  eux  l'cxcrcicc  à 
fes  troupes.  Frayeur  que  leur  caufc  l’artillerie, 
ibid.  Il  fe  forme  une  Boutgadede  Méxiquains 
près  de  fon  Camp  , 169.  Cou  tiers  Indiens  par 
iclqucls  l’Empereur  de  Mexique  eft  informé 
de  l’arrivée  de  Correz.  Prefens  que  ce  Monar- 
que envoie  au  Général  Efpagnol.  Il  lui  refufe 
la  per  million  d'aller  à fa  Cour , ibid.  Cortez 
inlifte  à la  demander.  Cortez  fait  chercher  un 
autre  mouillage , 17c.  Il  reçoit  une  nouvelle 
fommaiion  de  partir , 171.  Mélange  de  rufe 
& de  rcligtou  qu'il  emploie  inutilement.  Mé- 
contentement des  Officiers  Méxiquains , ièid„ 
Comment  Coite/,  ralfurc  fes  gens  , 171.  Occa- 
fion  qui  excite  leurs  murmures.  Habilité  avec 
laquelle  Cortez  p:cnd  la  fondant  fur  les  mu- 
rins, ibid.  Heureux  fuccès  de  fon  artifice,  17}. 
Députation  qu'il  reçoit  de  la  part  d’un  Caci- 
que. Fruits  qu'il  s’en  promet  , ibid.  Idée  de 
l’état  du  Méxiquc  alors  , 174.  Chef-d’œuvre* 
delà  politique  de  Cortez,  176  Colonie  qfi'it 
étab’ic , ibid.  Comment  il  fe  fait  revêtir  de 
l’autorité  abfoluc  , 177.  Nobîcfîe  avec  laquelle 
il  foutient  la  rufe  , 178.  Premier  urag<?  qu'il  fur 
de  fon  autorité  , 179..  Sa  marche*  vers  ?rm- 
poala.  Temples  qu'il  rencontre , 8c  victimes 
humaines,  ibid.  H atrivc  a Z tmpcab  , iSo* 
Sa  réception  dans  cette  Ville.  Coïtez  nige  Wca 
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du  Cacique  Je  cette  Place.  Sa  conférence  av« 
lui , ibid.  Idée  que  Cortez  lui  donne  de  (es 
forces  8c  de  fes  deffeins , i8i.  Il  continue  de 
marcher  vers  Quiabizlan , ibid.  Arrivée  de  quel- 
ques Officiers  de  Motezuma  Empereur  du  Mé- 
xique  , Se  fujet  de  leur  voyage  ,181.  Nouvelle 
rulc  de  Cortez.  Il  fait  enlever  les  Officiers  de 
Motezuma , ibid.  Il  en  delivre  deux , & leur 
perfuade  qu’ils  lui  ont  obligation  de  leur  falut  # 
2.83.  Il  les  renvoie  à l’Empereur.  Les  autres 
font  conduits  fur  la  Flotte.  Alliances  de  Cortez 
avec  pluficurs  Nations  , ibid.  Il  rend  fa  Colonie 
fedentaire,  8c  jette  les  fondemens  de  la  ville 
de  Vcra-ciuz,  184.  Scs  explications  avec  deux 
Neveux  de  l’Empereur  Motezuma  , ibid.  Il  in- 
fiflc  fur  la  pcrmillion  d'aller  à la  Cour  de 
Motezuma,  iSj.  Rcfpeéi  qu’il  s’attire  des  In- 
diens. Service  important  qu’il  rend  à deux  Ca- 
ciques , ibid.  Il  entteprend  d'abolir  leur  culte  , 
iS$.  Danger  qu’il  furmonte  par  fa  fermeté.  Il 
fait  brifer  toutes  les  Idoles,  8c  célébrer  les 
Myftcrcs  du  Chriftianifmc  dans  leur  Temple  , 
ibid.  Arrivée  d’un  Vaiffeau  & de  quelques  re- 
crues, 187.  Les  Chefs  de  la  Colonie  Caftillane 
écrivent  à la  Cour  d’Efpagnc.  en  faveur  de 
Cortez.  Il  y écrit  lui  meme,  ibid.  Confpiration 
éteinte  par  Cortex,  18 8.  Il  prend  le  parti  de 
détruire  fa  Flotte  pour  retenir  fes  gens  dans 
le  devoir  , ibid.  Grandeur  de  cette  réfolution  , 
189.  L’ardeur  des  Caftillans  redouble.  Etat  de 
leurs  forces.  Secours  qu’ils  acceptent  des  Ca- 
ciques. Arrivée  d’un  Officier  avec  quatre  Vaif- 
fc.iux  , ibid.  Objet  de  fon  voyage  , 190.  Rufe  de 
Cortez  pour  fc  failîr  de  quelques  ur.s  de  fes 
gens.  Départ  pour  la  Cour  impériale.  Extrêmes 
difficultés  de  la  route,  ibid.  Fierté  d’un  Ca- 
cique^ porraic  qu'il  fait  de  fon  Empereur, 
191.  Réponfc  adroite  de  Cortez,  ibid.  Com- 
ment il  raffurc  fes  gens,  29a.  Il  prend  parla 
Province  de  TIafcala  , ibid.  Il  tente  les  difpo- 
(itions  du  Sénat  Tlafcalan  par  des  Députés  , 
19  j.  Comment  les  Députés  font  reçus  à TIaf- 
cala. Leur  difeours  au  Sénat,  ibid.  Réponfc 
des  Sénateurs,  194.  Leurs  délibérations.  Avec 
quelles  vues  ils  fc  déterminent  à la  guerre. 
Cortez  s’approche  de  leur  Ville  , ibid.  Muraille 
fînguliere  qui  bouche  le  chemin,  19;.  On  la 
pâlie.  Un  corps  d'indiens  mis  en  fuite.  Rufe 
des  Tlafcalans , ibid.  Cortez  rencontre  fes  Dé- 
putes en  fore  mauvais  état,  196.  U fc  difpofc 
léricufemcnt  à la  guerre.  Il  remporte  une  Vic- 
toire importante.  Détail  de  cette  aétion  , ibid. 
Porte  où  Cortez  s’établit , 198.  Il  va  lui  même 
obfctvcr  les  Ennemis , ibid.  Déclaration  qu’il 
fait  fa:rc  au  Général  des  Ennemis , 199.  Elle 
elF  reçue  avec  une  fierté  barbare.  Les  Efpagnols 
attaqués  dans  leur  polie  , ibid.  Ils  repouffent 
les  In  ’iens  , 500.  Leur  murmure  , ibid.  Dif- 
fouts  de  Cortez  qui  les  appaife , 301.  Ils  font 
attaqués  .pendant  la  nuit , 8c  repoulTent  l’En- 
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nettii , 5 oi.  Des  chevaux  garni*  de  fon  nette* 
achèvent  de  metrre  l’Ennemi  en  fuite  > 303. 
Cortez  fc  défend  par  une  rufe , 504.  Il  fait 
mutiler  quantité  d’indiens.  Députation  du  Sé- 
nat Tlafcalan  au  Camp  de  Cortez.  Cérémonie* 
de  la  marche  des  Députés , ibid.  Offres  qu'ils 
font  à Cortez,  joç.  Sa  réponfc  8c  fa  rélolu- 
tion.  Nouveaux  AmbalTadcurs  de  Motezuma 
à Correz,  ibid.  Fruits  que  Cortez  tire  de  l’Am- 
baffade  Impériale,  30 6.  Le  Général  des  Tlaf- 
calans vient  lui-même  en  députation  au  Camp 
Efpagnol.  Son  difeours  à Correz , ibid . Cortez 
cherche  à fe  l'attacher,  30?.  Comment  il  fc 
conduit  à l'égard  du  Sénar.  La  paix  eft  publiée 
à TIafcala.  Chagrin  quelle  caufe  aux  Méxi-  , 
quains,  ibid.  Piefcns  que  Cortez  reçoit  de  leur 
Cour,  308.  Quelles  conditions  Motezuma  lui 
fair  propofer.  Cortez  fufpend  faP  réponfe.  Il 
eft  prcllé  de  fe  rendre  à TIafcala.  Députation 
qu’il  reçoit  des  principaux  Sénateurs  , ibid. 
Cortez  marche  vers  TIafcala , 509.  Marques 
de  joie  qtfon  lui  donne  fur  U route  , ibid. 
fon  entrée  dans  TIafcala,  j«o.  Ordre  qu’il 
mec  dans  fon  quartier,  4 il*  H fc  fait  aimer 
des  Tlafcalans.  Piîcours  d'un  des  Sénateurs  fur 
la  Religion  des  Caftillans,  ibid.  Cortez  peafe 
à détruire  les  Idoles  , ;u.  Raifons  qui  l'arrê- 
tent. Il  délivre  les  Viâimcs  dertinées  aux 
Sacrifices.  U congédie  les  Ambaffadeurs  Méxi- 
quains , ibid.  Ils  partent  mécontcns  , 313. 
Utilité  que  Cortez  titc  de  la  vilîte  d’un  Vol- 
can , J *4-  Il  fc  difpofc  à fuivre  fa  marche 
vers  la  Ville  Impériale.  AmbalTadcurs  de  Mote- 
zuma qui  entreprennent  de  le  tromper,  ibid. 
HardiclTe  avec  laquelle  il  brave  le  péril , 51  j. 
11  fe  rend  à Cholula.  Scs  foupçons  en  appro- 
chant de  cette  Ville  , ibid.  Il  y fait  fon  entrée  , 

3 1 6.  Trahi  fon  des  Habitans.  Comment  decou- 
verte , 5c  par  qui,  ibid.  Préparatifs  pour  acca- 
bler les  Elpagnols,  517.  Conduite  de  Cortez, 
ibid.  Précaution  qu’il  prend  à l’égard  des  Am- 
balTadeurs  ,518.  Us  feignent  d’ignorer  la  conf- 
piration. Rufe  des  Conjurés.  Vengeance  que 
Cortez  tire  dkcux  , ibid.  Il  attaque  & force 
leurs  Troupes  dans  les  Temples  de  la  ville 
de  Cholula,  x x 9.  Boucherie  qu*il  en  fait.  La 
Ville  eft  pillé  pat  les  Tlafcalans.  Cortez  par- 
donne aux  Traîtres  fle  rétablit  l’ordre  dans  la 
Ville , ibid.  Il  refufe  un  puiffant  fccours , 
310,  Il  unit  les  Tlafcalans  & les  Cholulans 
par  une  alliance  foleroncllc.  Autres  AmbalTa- 
dcurs de  Motezuma  , 8c  leur  diffimulation  , 
ibid  Les  Efpagnols  arrivent  dans  la  Province 
de  Chalco,  312.  Un  neveu  de  Motezuma  va 
au  devant  de  Correz  , ibid.  Inftruélions  qui 
raffûte  Correz.  323.  Marche  des  Caftillans  fur 
la  chauffée  de  México,  314.  Comment  logés 
à Iztacpalapa.  Suite  de  la  marche.  Première 
vue  de  México  , ibid.  L'Empereur  vient  au 
devant  de  Cortez,  315.  Circonfhnccs  de  cette 
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entrevue,  31 6.  Cortex  lui  met  une  chaîne 
d’émail  au  cou.  Faveur  qu'il  reçoit  de  ce  Mo- 
narque. Palais  où  Cortex  cfl  logé , ibid.  Mote- 
zuma le  vifitc  dans  ce  logement,  517.  Son 
di  (cours  , ibid.  Réponfc  de  Cortex  , 318.  Ex- 
plication de  Motezuma  fur  1a  Religion,  319. 
Audience  qu’il  donne  à Cortex  dans  l’on  Palais, 
ibid.  Conférence  entre  Motexuma  & Cortex, 
3 3 z.  L’Emprreur  mené  Cortex  dans  le  principal 
Temple  de  México.  Ce  qui  s’y  pâlie , ibid. 
Proportion  hardie  de  Cortex,  331.  Réponfc 
de  Motezuma.  Comment  Cortex  fe  fait  ref- 
pcéler  dans  Mexico.  Nouvelles  qu’il  reçoit  de 
Vera-crux , ibid.  Sa  conduite  à l*occa(îon  d'un 
incident,  3J3.Tréfois  qu'il  découvre.  Il  com- 
mence à fe  défier  de  Motexuma , ibid.  Con- 
fcil  qu'il  tient  avec  fes  Officiers  ,334.  Il  prend 
la  réfolution  de  fe  faifir  de  l’Empereur,  ibid. 
Hardiclfe  de  cette  entreprife,  33  3.  Comment 
il  l'exécute.  Reproche  qu'il  fait  a Motezuma. 
Comment  il  lui  déclare  fes  intentions,  ibid. 
Offres  que  l’Empereur  lui  fait , 3 3 <5.  Cet  Em- 
pereur cft  conduit  au  Quartier  de  Cortex, 
3 j 7.  Mefures  qu’on  y obfcrvc  avec  lui,  ibid. 
Célèbre  audace  de  Conez  qui  met  les  fers  aux 
mains  de  l’Empereur,  339.  Confternation  de 
ce  Prince  & de  fes  Sujets , ibid.  Comment 
Cortex  lui  ôte  fes  fers,  340.  Artifices  par 
Icfquels  il  ménage  l’cfprit  de  ce  Prince.  11 
entreprend  de  fe  rendre  maître  des  partages 
du  Lac,  ibid.  Il  s’informe  des  Mines  du  Méxi- 
que  , 341.  Il  y envoie  quelques-uns  de  fes 
Officiers.  Entreprife  qu’il  forme  pour  détruire 
l’Idolâtrie , ibid.  Cette  entreprife  irrite  les  Sei- 
gneurs Méxiquaius  , 34t.  Confpiration  qu’il 
étoufte  dans  l’origine,  ibid.  Politique  de  Mo- 
tezuma  que  Cortex  fait  tourner  a fon  avan- 
tage, 343.  Adrclfc  de  Cortex,  ibid . Préfens 
qu  il  teçoit  de  l’Empire  du  Méxique , 344. 
Diftribution  qu’il  en  fait.  Motezuma  le  preffic 
de  quitter  fes  Etats.  Réponfc  qu’il  fait  â ce 
Prince,  ibid.  Projet  de  Cortex,  343.  Cortex 
continue  de  ménager  l'Empereur,  346-  Les 
Envoyés  de  Cortex  arrivent  en  Efpagne  , ibid. 
Leur  Vailfcau  cft  faifi  par  , &c.  347.  Ils  por- 
tent leurs  plaintes  à la  Cour  avec  le  Père  de 
Coïtez.  Ils  font  reçus  favorablement , ibid. 
Obftacles  qui  s’oppofent  au  fuccés  de  leur  com- 
miffion , 348.  Fidélité  du  Gouverneur  de  Ve- 
ra-crux pour  Cortex  , 349.  Embarras  ou  l’ar- 
rivée de  Narvaex  jette  Cortex,  350.  Comment 
il  s’en  explique  avec  Motezuma , & avec  fes 
propres  Soldats,  33 1.  Il  fe  détermine  à tenter 
un  accommodement;  Il  gagne  les  Envoyés  de 
Narvaex  par  fes  carcflcs , ibid.  Son  Aumônier 
entreprend  la  négociation  , 331.  La  tête  de 
Cortex  eft  mile  a prix,  333.  Comment  il  ré- 
pond à Motexuma  , ibid.  Ce  Prince  lui  offre 
une  Armée  , 314.  Cortex  va  au  devant  de 
Narvaez,  & laide  une  partie  de  fet  gens  à 
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México.  Il  s’arturc  des  difpofirions  de  l’Empe- 
reur, ibid.  Sa  marche  par  Tlafcala  , 333  II 
trouve  Narvaex  à Zampoala.  Scs  efforts  pour 
la  paix  , tbïd,  Nouveaux  empottemens  de  Nar- 
vaex , 33*.  Ducro  envoyé  à Cortex.  Trahifon 
de  Narvaex  Cortex  rompt  abfolument  avec 
lui.  Porte  qu’il  prend,  ibid.  Piudcncc  avec  la- 
quelle il  attire  Narvaex  dans  fes  pièges,  337. 
Il  le  furpicnd  dans  Zampoala.  Conduite  de 
cette  entreprife , ibid.  Narvaex  forcé  de  le 
rendre  à Cortex,  338.  Tous  les  Efpagnols  fe 
réunilfent  fous  lui,  339.  Zcle  des  Indiens  pour 
le  fcrvicc  de  Coi  tcz  , J 60.  Il  retourne  à México , 
ibid.  Il  apprend  que  fes  gens  font  afliéges  pat 
les  Méxiquains , 361.  Fidélité  de  Motexuma. 
Les  Tlafcalans  offrent  leur  fccours  au  F.fpa- 
gnols.  Préfages  fâcheux  , ibid.  Cortex  arrive 
a México,  361.  Conduite  de  Motexuma  diffi- 
cile à expliquer.  Ce  qui  fe  parte  à México 
rendant  l’ablcnce  de  Cortex,  ibid.  Caufes  de 
la  révolte  des  Méxiquains,  363.  Les  Méxi- 
quains  attaquent  le  Quartier  de  Cortex  ,3*4. 
Cortex  fait  une  for  tic , 3*3.  Avantage  qu’il 
en  tire,  3**.  Il  fait  propolcr  un  accommo- 
dement. Nouvelle  fottic  de  Cortex,  ibid.  Dif- 
ficultés qu’il  trouve  â vaincre,  3*7.  Craintes 
qui  l’agitent.  Il  confcnt  à partir.  Cette  réfolu- 
tion troublée  par  un  alfaut  des  Méxiquains  , 
ibid.  Nouvelles  mefures  de  Cortex,  3*9.  Son 
dcrtcin,  371.  La  guerre  recommence.  Dange- 
reufe  cntrcpiifc  des  Espagnols.  Valeur  extrême 
de  Cortex , ibid.  Carnage  de  cinq  cens  Mexi- 
quains  ,*  37t.  Autres  exploits  de  Cortex.  Il 
lauvc  la  vie  à Ducto  fon  ami,  ibid.  Les  Méxi- 
quains entreprennent  d’affamer  les  Efpagnols  , 
373.  Mefures  de  Cortez  pour  fa  retraite  , 374. 
Ordre  qu’il  met  dans  fes  Troupes,  373.  Faure 
qu’il  commet  eu  permettant  à les  gens  de  fe 
charger  d’or.  Départ  noé\urnc  des  l l’pagnols  # 
&c.  ibid.  Armée  retrible  qu’on  a a combattre  , 
380.  Cortez  fe  détermine  à forcer  un  partage* 
Moyen  qu’il  emploie  , ibid.  Heureux  (ouvenir 
qui  le  fauve  avec  fois  Armée,  381.  Il  ôte  la 
vie  au  Général  Méxiquain , & prife  de  l'Eten- 
dar  Impérial.  Son  Aimée  arrive  fur  les  Terres 
des  Tlafcalans  , ibid.  Accueil  quelle  y reçoit, 
38t.  Son  enttée  dans  Tlafcala , ibid.  Maladie 
de  Cortex,  Se  fes  effets,  383.  Nouvelles  qu’il 
reçoit  de  Vcra-cruz,  ibid.  Guerre  contre  les 
Tepeaques , 383.  Méditations  & projets  de 
Cortex,  38*.  Scs  préparatifs  pour  la  Conquête 
du  Méxique,  ibid.  Arrivée  de  deux  Vailfeaux 
de  Cuba , dont  les  Officiers  de  Cortex  fe  fai- 
filTent  , 387.  Autres  fccours  que  la  fortune 

firocurc  à Cortex,  ibid.  Il  fe  détermine  à tenter 
a Conquête  du  Mexique,  389.  Revue  Se  nom- 
bre de  fes  Troupes.  Revue  des  Troupes  In- 
diennes , ibid.  Loix  .publiées  dans  les  deux 
Camps  , 390.  Marche  de  l’Armée  vers  le  Méxt- 
quc.  Premier  obllacic  que  Cortex  lui  fait  fur- 
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monter,  ibid.  On  Recouvre  l'Armée  Méxiquai* 
ne,  391.  Elle  fc  retire  avec  effroi.  Perfide 
entreprife  d'un  Cacique  , ibid.  Comment  elle 
eft  découverte , 591.  Cortex  établit  un  nou- 
veau Cacique  à Tczcuco , 393  Place  qu’on 
attaque,  {94.  Une  inondation  force  de  l’a* 
bandonner.  Les  Efpagnols  attaqués  dans  leur 
retraite , ibid.  Cortex  admitc  les  rufes  des 
Méxiquains,  393.  Il  partage  fes  forces  pour 
défendre  fes  Alliés.  Son  motif,  ibid.  Il  ren- 
voie libres  quelques  piifonnicrs  Méxiquains  , 
& difeours  qu'il  leur  tient,  3y6.  Les  Biigan. 
tins  partent  de  Tlafcala,  ibid.  Cortex  attaque 
vivement  l'Empitc , 398.  Les  Efpagnols  don- 
nent dans  un  piège  des  Mexiquains  , ibid.  Ils 
ne  s'en  retircot  point  fans  perte,  399.  fccours 
d’Efpagnols  envoyé  à Cortex.  Extrême  danger 
de  ce  Général  , ibid.  Confpiration  de  quelques 
Efpagnols  conttc  fa  vie  , 400.  Pian  de  ecs 
conjurés,  401.  Modération  de  Cortex  dans  fa 
vengeance  , ibid.  Erat  des  Brigantins  , & for- 
ces de  Cortex,  405.  Les  Efpagnols  coupent 
l'eau  douce  aux  Méxiquains  , 404.  Cortex  fc 
pré  fente  devant  Mexico  avec  fes  Biigamins.  Il 
force  un  Château  à la  tête  de  fes  gens.  Les 
treize  Brigantins  attaqués  par  quatre  mille  Ca- 
nots, ibid.  Ils  en  déttuifeut  un  gtand  nombre, 

405.  Hafards  qui  conduifcnr  Cortex  jufqu'au 
dernier  Pont  de  México  , ibid.  Il  pmlTc  les 
Ennemis  iufqucs  dans  les  rues  de  Mexico  , 

406.  Il  fc  uifil  d'un  Temple  , fie  btulc  les 
Idoles , ibid.  Nouvelles  mcfurcs  de  Cortex , 

407.  Il  fait  une  Flotte  de  Canots,  ibid.  Ven- 
geance de  Cortex  , 408.  It  offic  encore  la  paix 
aux  Mexiquains,  ibid.  Elle  cfl  rejettée,  409. 
Triple  attaque  contre  México.  Obdaclc  que 
les  Efpagnols  ont  à vaincre.  Imprudence  qui 
leur  ch  îunefte , ibid.  Ils  font  fort  maltraités 
en  repalTanc  une  Digue  , 410.  Sanglant  defor- 
drc.  Perte  qu’ils  font , ibid.  Autre  perte  ,411. 
Cortex  cft  abandonné  de  fes  Alliés  ,411.  Com- 
ment il  les  rappelle.  Il  fe  voit  deux  cens  mille 
hommes  fous  les  ordres.  Jonélion  des  Otomies, 
ibid.  Les  Efpagnols  parviennent  à fc  loger  dans 
Mexico,  413.  Confufion  dans  le  Confeil  de 
l'Empereur.  Vainc  attaque  des  Méxiquains, 
ibid.  Les  Efpagnols  avancent  jufqu'au  centre 
de  México  , 414-  Carnage  des  Méxiquains. 
Les  Indiens  alliés  veulent"  manger  leur  corps. 
Humanité  de  Cortex.  Il  offre  encore  la  paix  , 
ibid.  Situation  du  Quartier  de  l'Empereur  ,415. 
Trêve  de  trois  jours , & évenemens  qu'elle 
produit.  Délits  & combats  particuliers.  Les 
Sacrificateurs  portent  l'Empereur  à la  guerre, 
ibid.  Négociation  qui  fc  forme  au  milieu 
des  armes,  416.  L’Empereur  trompe  les  Efpa- 
pnols , 417.  Il  prend  la  fuite.  Réfolurion  de 
la  Noblefic  pour  le  fauver.  Il  efl  pris  par  un 
Capitaine  Efpagnol.  Sa  fermeté,  ibid.  La  guerre 
celle  aufli-tôr,  *18.  Cortex  va  au  devant  de 
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l’Empereur.  Citconftances  de  leur  entrevue , iBitf. 
Portrait  de  l'Empereur  & de  l'Impératrice  , 419. 
Tranquillité  qui  renaît  dans  México.Triftcérat  de 
cette  Ville , ibid.  Cortex  foumet  facilement  le  ref* 
te  de  l'Empire,  & d'autres  Contrées  voifincs  , 410. 
Jufticc  qu'on  lui  rend  en  Ffpagne , ibid.  Juge- 
ment qui  lui  fait  hor.ncur,  411  Revers  de  fa 
fortune  , & fui  e de  fes  avanrurcs , 4x1.  Il  clV 
crée  Maïquis  «Ici  Valc , ibid.  Ciré,  414» 
&fiiv.  Mesures  de  Cortex  pour  rebâtir  Méxi- 
co, 43J-  Ciré,  4 U»,  g jttiv.  Tombeau  de 
Fernand  Cortex,  447.  Cite,  417. 

Cortex  ( Martin  ) , a qui  une  grâce  accordée, 
Xll.  348.  Cité , 4x1. 

Corvarden  ( Watter  ),  Anglois,  va  au  Japon, 
II.  191. 

Cofa  ( Jean  de  la  ) , s’aflocie  avec  Ojcda  & 
Amène  Vcfpucc  , XII.  86.  Ciré  1 4 p , ibid.  & 
fuiv.  Sa  mort,  ijj.  Cite,  XIII.  xjj. 

Colbec  , grande  Baie , XV.  409. 

Cofe,  Fruit,  voy.  Jades. 

Cofebequin,  More,  affc&ionnéaux  Portugais,  Ï.60* 
Cofequidonne , titre  du  Préfidentdu  Confeil  Japo- 
nois , VIII.  407.  Definterefiement  d’un  Cofe- 
quidonne , 4(0.  Ce  qu'il  fait  en  faveur  de» 
Hollandois,  ibid.  Rcpiéfcntations  des  Hollan- 
dois  au  Cofequidonne,  414.  Jn  dan  ces  de  ces 
derniers  , & renonfes  de  ce  Seigneur.  Les  Hol- 
landois s’opiniâtient  à le  prefier  , ibid.  Il  ccdc 
à leur  ardeur , 41  j. 

Cofibina  , ou  Cofivina(  Pointe  de  ) , XII.  499. 
Cofmas  , Otfevre  Ruificn  : foulagcment  qu'il  don- 
ne à des  Envoyés,  VII.  134. 

Cofmin  ( embouchure  de  ) , IX.  405.  Barre*  de 
Coftnin , 4x6,  449. 

Cofton  , Prince , voy.  Co'ronroé. 

Coftonroé , fils  aîné  de  l Lmpercur  Mogol , X.. 
xx,  & 13.  Noires  intrigues  contre  ce  Prince,. 
x4‘  Nouvelles  intrigues  contre  fa  vie  , x6. 
Etfets  qu’elles  produisent , ibid.  Cofronroé  me- 
nacé de  l’aflallirat,  18.  Ce  Prince  délivré  de 
prifon  , 3 x.  Ce  Prince  , nommé  aufil  Coronfroé 
rentre  en  prifon  , 35.  Rhoc  rencontre  le  Prince 
Coronfroé,  38.  Appcllé  encore  Cofron,  XI4. 
nommé  autrement  Kofrou  , 319. 

Colle  , Mefuic  de  chemin,  IX.  537,  6*  fuiv • 
Collet,  Commandant  de  deux  Navires  François 
XIV.  411. 

Colfi,  Pays,  X 34X. 

ColTomct , Pointe,  IX.  187.  Baie  de  cette  Pointer 
ou  Cap  nommé  suffi  Calîomct  , 193. 

Coda,  Portugais,  IX.  376. 

Coda  ( Callillcja  de  la  ) , lieu,  XI.  547. 

Colla  ( Franccfco  ),  Olr.cier  Portugais  , trompe 
un  Roi  Negte  ,1.  347.  Plaintes  conrrc  lui  , ibid.. 
Coda  ( Gonzalo  de  ) , Commandant  Portugais, 
IV.  jio. 

Coda  Montero  ( Antonio  de  ),  Capitaine  Por- 
tugais, pris  par  1rs  Hollandois,  Yffl.  x S 3.. 
Coda  de  Ojeja , Pays  Xll.  u- 7- 
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CoRa  ( SebaRien  da  ) , envoyé  an  Roi  de  Congo 
en  qualité  d’Ambafladeur , périt  avec  tout  Ion 
Equipage  , IV.  474-  Cité  , V.  J7. 

Cofta  ( Suero  da  ),  retourne  en  Portugal , I.  9. 
Il  eR  adroitement  trompé  par  une  femme  , 
ibid.  Il  va  à Sierra  Liona , ix. 

CoRa  ricca.  Province , XII.  414.  Ccd  la  feptie- 
me  de  l’Audience  de  Guatimala,  jo 6.  Beauté 
du  Pays , 307.  Carte  de  cette  Province , fiée. 
5 ix.  Baie  de  Bocca  del  Toro  de  CoRa  ricca, 
yxo.  Scs  Mines  d’or  fie  d'argent  , 6ft. 

Cofte  ( Badriga  de  ) , Capitaine  Portugais  , VIII. 
1*0. 

CoRc  ( P.  Joferh  de  ),  HiRorien,  XI.  17. 

Coftebe lie, perd  le  Gouvernement  de  Terre-Neuve, 
XIV.  6 7 j.  Cité,  XV.  *51  , 658,  660. 

CoR-indique,  marchandife  , VIII.  ijj.  C’eR  une 
écorce  nommée  CoRus  indicus , 6ix.  Cette 
plante  nommée  auffi  Pucho  , XI.  664. 

CoRingfatch,  XV.  13  3. 

CoRus-indicus  , voy.  CoR  indique. 

Cota  , Bourg  , plus  connu  par  le  nom  de  Cogniali 
Ton  Seigneur,  IX.  yoç.  Cité,  J07. 

Cotabamba , Vallée,  XIII.  xij.  Corrégiment  de 
Cotabamba,  3 le. 

Cota  catcbé  ( Montagne  de  ) , XIII.  4 J y. 

Coreben,  Village,  IX.  fi8. 

Cotebipa  , Rovaume  , VIII.  470. 

Côte  Ma  grande),  Ile,  XI.  18. 

Côte  d’or.  Quelques  Anglois  y font  aiïaffinés , 
III.  80.  Situation  de  cette  Cote,  350.  Marché 
avec  les  Rameurs  de  la  Côte  d’or,  594.  Ra- 
reté d’eau  fur  cette  Côte  , 498.  Grande  citerne, 
ibid.  Où  commence  la  Côte  d’or,  *14.  Origine 
du  nom  de  la  Côte  d'or,  ou  Cofla  del  oro  5 
fa  découverte,  fa  lîcuation  , IV.  .1.  Etendue 
de  cette  Côte , x.  LiRe  des  Forts  Européens 
fur  la  Côte  d’or,  14.  Géographie  de  la  Côte 
d’or , 1 f , & fuiv.  Quinze  Royaumes  au  long 
de  la  Côte  d’or  , fie  par  qui  gouvernés  , ibid. 
& fuiv.  Grades  fie  Emplois  des  Officiers  dans 
les  établiflemens  pour  le  Commerce  fur  la  Côte 
48  , 6r  fuiv.  Toute  la  Côte  n’a  qu’un  Mioil- 
tre  pour  la  Religion  , yo.  Ce  Gouvernement 
a trop  d'étendue  , ibid.  Fin  de  la  Côte  d'or  , 
84.  Noms  des  Pays  intérieurs , 87 , & fuiv. 
Remarque  générale  (ur  cette  Côte,  94  , & fuiv. 
Plagiat  des  Auteurs  touchant  les  Nègres  de 
la  Côte  d’or,  93,  & fuiv . Mulâtres  de  la 
Côte  d'or.  Leur  nom  fit  habillement  , 103. 
Villes  fie  Villages.  Leur  forme  , ibid.  Villes 
intérieures  plus  belles  que  les  maritimes  , 104. 
Dicte  des  Nègres  de  la  Côte  d'or,  107.  Sévé- 
rité contre  l'adultère  dans  les  Pays  intérieurs, 
ixo,  6»  fuiv.  Les  Habitans  ne  veulent  pas 
être  nommés  Nègres,  i*j.  Métiers  des  Nè- 
gres de  la  Côre  d or , ibid.  & Juiv.  Efpcces 
de  poiflons  fuivant  les  faifons , 1x7,  6*  fuiv. 
Pêche  des  Rivières,  1x8.  Prodigieufe  grandeur 
des  arbres  de  la  Côte  d’or,  1x9.  Agriculture 
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de  cette  Côte,  130.  Choix  des  terres.  Le  tra- 
vail commence  par  celles  du  Roi , & le  rcRe  en 
commun  , ibid.  Avec  quelle  promptitude  les 
grains  y croiflent , 1 J 1.  Marchés  réguliers  fit  leur 
police,  ibid.  InduRric  des  femmes  du  Pays, 
nx.  Nuis  droits  dans  les  Marchés.  Vente  du 
vin  de  palmier.  Manière  de  pefer  l'or  , ibid L 
Monnoic  courante  , 133.  Vertus  des  fimplcs 
de  la  Côte  d'or,  147.  Abftinencc  en  ufage 
fur  la  Côte  , i«o.  Divifion  des  tems  parmi  les 
Negres  de  la  Côte  , 1*7.  Gouvernemens  de 
divers  Pays  de  la  Côte  d’or,  x8o.  Succclfions 
des  Royaumes  de  la  Côte  d’or,  181.  Les  Rois 
fouticnnent  leur  autorité  par  la  force,  x8x. 
La  bonté  leur  réullit  mieux.  Fêtes  Royales. 
Jours  Fétiches  des  Rois,  ibid.  Familiarité  des 
Rois  avec  leurs  Sujets,  183.  YvrclTe  fie  médi- 
sance. Simplicité  des  Rois  dans  leurs  Palais  , 
ibid.  FaRc  de  leurs  vilîtes , 184.  Etat  de  leurs 
femmes,  fie  de  leurs  enfans.  Partage  que  les 
Rois  font  à leurs  enfans , ibid.  Partage  des 
PrincclTes , 18  y.  Grands  Officiers  de  la  maifon 
du  Roi  , ibid.  & fuiv.  AdminiRration  de  la 
JuRice , 190.  Forme  des  procédures.  Combat 
entre  les  Parties  , fie  leur  fort , ibid.  Maniéré 
finguliere  d’arrêter  certains  coupables,  191. 
Punition  pas  fnoins  Iînguliere.  Méthode  de 
JuRice  dans  les  Républiques.  Combien  les  Plai- 
deurs ont  à fouftxir  de  leurs  Juges , ibid.  Li- 
queur qui  fert  à purger  les  accnfés,  19  a.  Céré- 
monies des  Sermens,  ibid.  Amendes  5:  puni- 
tions, 193.  DiRinélion  prife  du  rang  & delà 
qualité.  Suplices  cruels  , ibid.  Execution  des 
criminels  moins  dure  dans  les  Moiarchics  que 
dans  les  Républiques,  194.  Peine  pour  le  vol 
fie  pour  l'adultère.  Vol  d’hommes  fie  de  befiiaux  , 
ibid.  Amendes  au  profit  du  Roi  ,193.  Maniéré 
de  faire  payer  les  amendes.  Les  pères  Se  les 
maîtres  répondent  pour  leurs  inférieurs.  Modé- 
ration dans  les  amendes  , ibid  Maniéré  odieule 
de  faire  payer  les  dettes  , 197.  Guerre  des 
Negres  de  la  Cote  d’or,  198.  Confeil  qui  fe 
tient , Se  déclaration  de  guerre  , ibid.  Hideufe 
figure  des  gens  de  guerre,  199.  Barbarie  des 
Negres  mêmes  de  la  Côte  d’or,  103.  HiRoire 
naturelle  de  la  Côte  d’or,  xc8  Froid  Se  chaud 
du  Pays.  Longueur  des  jours  Se  des  nuits  , ibid. 
Brouillard  infcél  fie  dangereux,  109.  Variété 
des  ftifons , xto.  Effets  pernicieux  de  la  pluie  , 
ibid.  Or  le  plus  fin  de  la  Côte,  1x4.  Sel  de 
la  Côte  d’or,  xi  6,  & fuiv.  Etreur  d’un  Ecri- 
vain fur  les  arbres  & plantes  de  la  Côte  d’or , 
xi 7.  Vignes  de  cette  Côte  Se  leur  origine  , 
xi 9.  Arbres  de  la  Côte,  no.  Herbes,  fim- 
plcs, racines  Se  gommes  de  la  Côte,  xix. 
Riz  & fleurs  de  la  Côte  d’or,  XX7.  Animaux 
fauvages  Se  privés  du  Pays , ibid.  & fuiv.  Lee 
chiens  de  l'Europe  changent  de  nature  fur  la 
Côte  d’or,  X19.  Oifeaux  Se  volaille  fauvages 
fie  prives  de  la  Côte  d’or,  141.  Efpeccs  cera- 
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mânes,  ibid.  (/  futv.  Reptiles  & infc&es  de  voire,  6 35.  Figure  du  Cotonier,  IV.  jji.  Oi- 

bCôte  d’or,  ijo  , & fuiv.  Néccffité  du  poifTon  féaux  qui  rendent  du  Coton  par  le  bec  , VI. 

fur  b Côte  d'or,  iy*.  103.  Fabrique  de  beaux  tapis  de  Coton,  109. 

Cotc-mul-Horfcpor , Bailliage,  VIII.  517.  Etoffes  de  Coton  communes  à b Chine,  xtf. 

Cotrpali , Place  , IX.  J 18.  Planche  ou  figutes  de  deux  fortes  de  Cotoniers, 

Coteragom,  Village  , VIII.  yio.  4)8.  Manière  dont  le  Cotonier  porte  fon  fruit* 

Côtes.  Voyez  celles  qui  font  nommées  chacune  46 8.  Machine  pour  en  fcparer  les  femcnccs  , 
à leur  airidc  particulier.  Côte  revêtue  de  ro-  ibid.  Papier  de  Coton,  & fon  ufage  , 531. 

chers,  I.  14.  Belle  Côte  fans  danger  pour  b Cotoniers  de  Celébes,  X.  460.  Coton  du  Ja- 

navigation  , 223.  Différentes  Côtes  , & divtrles  pon  , 661.  Coronierdc  Plie  deTimor,  XI.  îyi^ 

Nations,  151.  Côte  agréable , &:  fa  fituation , Deferiprion  d’une  efpece.de  Cotonier,  360. 

II.  j 19.  Côte  que  les  François  fréquentent  les  Cotonier  de  Pile  de  Bourbon,  608.  l'roduc- 

premiers,  III.  $46.  Bois  & chandelle  rares  fur  tions  de  l’arbre  Cotonier,  646.  Où  le  Coton 

une  Côte,  Si  pourquoi , 457.  Côte  fans  Golfe  croît  dans  b Nouvclte  Efpaçnc  , XII.  tfo8. 

& fans  Baies,  ibid.  Plan  ou  figure  de  b Côte  Manière  de  faire  de  b toile  de  Coton  , XIII. 

depuis  Mina  jufqu'au  Maure,  .,97.  Côte  où  292.  Cotonier  de  PlObme  de  l’Amérique  , XIV. 

il  fc  fai:  beaucoup  de  fcl , 571.  Qualités  d'une  103.  Cotonier  de  Surinam  , 319.  Scs  Chenilles, 

Côte,  632.  Cote  fort  agitée,  IV.  164.  Cafte  ibid.  Coton  de  b Cayenne  , 38*.  Cotonnier 

de  plufîcurs  Côtes,  441.  Diftnnce  au  long  des  à fucre , XV.  i j<ç. 

Côtes  depuis  Rio  Gabon  ju'quc  , &c.  461.  Cotoniers,  voy.  Coron. 

Côte  qui  s’offre  à b vite  des  Voyageurs,  J76  *.  Cotopaefi . Montagne,  voy.  Cotopaxi. 

Côte  entre  Natal  & Agoa  , V.  no. Humanité  Cotopaxi,  Montaenc  & fon  Volcan,  XIII.  )<o. 
des  Habitan*. Propriété  du  Pays,  & gaieté  natu-  nommée  auflî  Cotopaefi  , 381.  Eruption  du 

relie  des  Habitans  , ibid.  lie  de  1a  grande  Côte  , Volcan  de  Cotopaxi,  488.  Circonfbnces  hif- 

XI.  18.  Dangers  delà  Côte  Scptcntionalc  du  toriques  à ce  fujee  , & qui  ne  fe  trouvent  que 

Détroit  de  Magellan  , 47.  Dcfci  ipriov.  d’une  dans  le  Journal  de  M.  de  1a  Condaminc,  489. 

Côre  jufqu’au  Dét'oit  de  MJgcllati , 1 i$.  Côte  Mcfurc  de  la  flamc  du  Volcan,  ibid.  Scs  écran- 

à l’Oued  d’Acapulco  , 16 y.  Rareté  des  Rivières  ges  effets,  490.  Le  Cotopaefi , 60).  Scs  érup- 

fur  les  Côtes  de  U Mer  du  Sud,  339.  Beauté  tions  pendant  deux  années,  ibid. 

d une  Côte  du  Mexique,  377.  Côte  fans  nom  , Cotta  Balfa  ( Sultan  Mahomet  ),  Roi  de  Gol- 
3 Si.  Hydropific  commune  fur  une  Côte,  & conde , VIII.  4^7- 
fon  remède,  384.  Exemples  de  b différence  Cotta  Zabrang,  ForterefTe,  VIII.  319. 
des  tcrm  & des  faifons  fur  les  Côtes  fcches,  Cotrîar , Port,  voy.  Cotiar. 

6m.  Exemples  fur  les  Côtes  humides,  611.  Cottobara,  Roi:  Révolution  à b mort  de  ce 
Détours  des  Côtes,  617.  Comparaifon  des  Cou-  Prince,  IX.  37.  Son  neveu  lui  fucccde , ibid. 

rans  au  vents  de  Côte,  6ji.  Découvertes  fur  Cotronis,  forte  d’étoffe,  IX.  *07. 

les  Côtes  de  la  Mer  du  Sud,  XII.  103.  Côte  Cotubanama  , puiffant  Cacique.  XII.  110. 
depuis  Mongiangapc  jufqu’à  Rio  grande , XIV.  Cotuy  ( d’ci  ),  Ville  , XII.  131.  Qui  l’a  fait 
239.  Côte  depuis  Rio  grande,  141.  Côtes  de  bâtir,  nr.  Village  de  Cotuy,  XV.  401. 
b nouvelle  Andaloufîc , 400.  Côte  remplie  Cotylédon,  Plante,  XI.  711. 
de  rocs,  XV.  379.  Couchcn  , Ville  riche,  XI.  489,  yoi. 

Cotiar  , Baie  commode  , VIII.  493.  Ce  Port  nom-  Couchipi , Place  , XI.  yôo. 

mé  aufli  Cottiar , 5 ij.  Appcllé  autrement  Trin-  Coudres,  ( Ile  aux  ),  XIII.  19.  Citée , XTV.  6$  1. 

qucmal , yiy.  Province  de  Cottiar,  317.  Avan-  Coudrinc,  forte  de  mefure  , V.  ilïo. 

tagede  cette  Baie,  nommée  aufE  Cotiary  ,634.  Coulan,  ou  Koulan  , ou  bien  Koulam , Ville  Se 
Cotiary,  Baie,  voy.  Cotiar.  petit  Royaume  de  l’Inde,  I.  34.  Le  Souverain 

Cotiva , Village,  XIV.  177.  de  ce  Royaume  envoie  un  Dépure  à Cabrai, 

Cotoche  , Cap  , & Bourgade  , XII.  141 , 470.  66.  Les  Portugais,  fur  l’invitation  de  1a  Reine 

Coton.  Abondance  de  Coton  dans  l’Ilo  de  S.  de  ce  Pays , y ét.iblifTenc  un  Comptoir  , 79. 

Jean  fans  aucun  commerce,  II.  341.  Ufage  Les  Mores  dérruifent  le  Comptoir j ce  qui  leur 

du  Coton,  3*2.  Coton  de  l'Ile  de  May  ou  en  coûte , 89.  Koulam , Royaume  indépendant > 

Mayo,  3*9.  Soie  de  Coton  , & fes  propriétés,  VII.  3*8. 
ibid.  Le  Coton  , une  des  piincipalcs  richcffcs  Coulang,  Ville,  voy.  Coylang. 
de  l’Ile  S.  Nicolas  , 410.  Coton  de  l’Ile  S.  An-  Couleuvres  extraordinaires,  VIII.  37*.  Efpece  de 
loine.  Sa  dcfciiption  , 416.  Les  Cotonicis  & Couleuvre  qui  fait  1a  guerre  aux  Rats,  XV. 
Cabbafliers  forment  un  ombrage  agréable  , III.  337. 

6 o.  Sorte  de  Cotop  appcllé  lnnumma , 114.  Coulcvrée,  Herbe,  XI.  703. 
le  Cotonier  croît  fur  des  rocs,  143.  Deferip-  Coulon,  ou  Dalav,  Lac,  VII.  3 $6.  Un  C api- 
tion  du  Cotonier,  & fes  propriétés,  261  , raine  de  Vü»Ùcau  François , nommé  Coulon, 
(/fuiv.  11  croît  naturellement  fur  b Côte  d’I-  IX.  13. 
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tonloar,  oa  Gani , lieu  où  il  y a une  Mine  de 
Diamans  , IX.  33  y. 

Coulevrine  d'or  & d’argent , XT.  347* 

Coumbia  , & Talc-coutnbia , noms  de  fourmis, 
VIII.  J4*. 

Coup , ou  Chirotes  , forte  de  berceau  , IX.  17*. 

Couper  ( Bernard  ) , Anglois  : Détail  d'une  de 
fes  lettres  fur  le  fort  d’un  Vaifleaii  de  fa  Na- 
tion, L J 4 f . 

Couplet,  Père  Jéfuite,  cité»  VI.  4»  itf.  Origine 
qu'il  donne  à un  Palais,  30.  Cité,  346 , 347. 
Ciré,  VII.  7y. 

Couplet  ( M.  ) , Alfocié  François  , XIII.  140. 
Cité,  6 il  t ibid.  616.  Sa  mort,  618. 

Coura-atches , nom  de  fourmis  , VIII.  34^ 

Courans  d'eau.  Leur  împétuofité  , I.  24.  Cap  de 
ce  nom,  2 y.  Variété  des  Courans,  11 6.  Ils  eau- 
fent  beaucoup  d'embarras  à une  Flotte  Angloife , 
143.  Danger  des  Courans  , 131  , O fuiv.b rreur 
cauféc  par  les  Courans  , 4 66.  embarras  caufée 
par  les  Courans , 468.  Opinions  fur  les  Courans , 
4 69.  Les  Courans  trompent  les  Angl.  348.  Calmes 
& danger.  Courans  de  Solcotra,  11.4t.  Courans  & 
rocs  danger,  entre  les  Iles  de  Quériba,  fo.Conrans 
& tournans  dangpr.  dans  les  rocs  de  Pedras  Bran- 
cas  ,119.  Courant  qui  porte  une  Flotte  Angloife 
contre  fon  attente,  118.  Grand  Courant  entre 
ia  Corée  & la  Chine,  171.  Courant  fort  im- 
pétueux, 176.  Orages  & Courans  dans  la  Mer 
du  Sud  , xi j.  Couians  périodiques  entre  les 
Iles  du  Cap  Verd , 360.  Courant  fort  impé- 
tueux devant  la  Rade  de  S.  Philippe  ou  de  Fuc- 
go,  397.  Courans  contraires  à la  Navigation  , 
477.  Contrariété  des  Marées  & des  Courans, 

5 69.  Explicat.  des  Courans , ibid.  Force  des  Cou- 
rans, IV.  8 1 . Régtilar.  des  Courans , excepté  dans 
les  Rivières  & les  Canaux,  4*6.  Obfcrv.  phifîques 

6 nautiques  fur  les  Courans  de  la  Côte  de  Gui- 
née, ibid.  Un  Capitaine  trompé  par  les  Courans, 
477-  Courans  dont  l’effet  infentible,  VIII.  199. 
Fâcheux  Courant , IX.  60.  Courans  dangereux  , 
X.  397.  Courans  qui  portent  au  Sud,  434. 
Ceux  du  Détroit  de  Magellan,  XI.  10.  Erreurs 
caufées  par  les  Courans,  96.  Deux  Courans 
dont  la  connoiffance  néce (Taire , 103.  Remar- 
ques fur  les  Courans,  104.  Courans,  de  leur 
explication,  117.  Erreurs  qui  viennent  des  Cou- 
ians, 1x1.  Les  Courans  portent  toujours  au 
.Sud,  (99.  Coroparaifon  des  Courans  aux  vents 
de  Côte,  631.  Différence  entre  les  Courans  & 
les  Marées , 6 34.  Les  vents  réglés  gouvern.  les 
Courans.  Courans  des  Indes  Orientales.  Cou- 
rans de  la  Côte  d'Afrique.  Ceux  de  la  Côte 
des  Indes  au  Nord  de  la  Ligne , ibid.  Courans 
de  la  Mer  du  Sud  ,6  37.  Utilité  de  ces  ob- 
fervations , ibid.  Courans  des  Côtes  du  Méxi- 
que,  XII.  J?3*  Variété  des  Courans  â Porto- 
belo  , XIII.  164.  Courans  & Vents,  50t. 

Courbaffon , Lieutenant  d’un  VailTcatt  François, 

vin.  641, 
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Courbe  ( Sieur  ) fucccde  à M.  Broc,  II.  631. 

Courcclles  ( £1.  de  ) commande  une  Flotte  Fian- 
çoife  , IX.  177. 

Courge  , ou  Rompion  , forte  de  fruit , IV.  5 87. 
Diverfes  fortes  de  Courges,  XI.  701. 

Couriers  Indiens,  XII.  169. 

Gourney,  Mcfurc , VIII.  533. 

Couronne ,(  lie  delà)  XI.  X41.  Efpccc  de  Lys 
nommé  Couronne  Impériale,  713. 

Courou  , fomme  d’argent,  IX.  39. 

Courpon  ( M.  de  ),  Lieutenant  de  Roi,  XV* 
454. 

Cours,  cfpaccs  dans  les  maifons  : Celles  du  Palais 
Impérial  de  Ptking,  VI.  10.  Cours  des  Mai- 
fons de  la  Cotée,  337.  Ornemens  des  Cours 
du  Palais  de  l'Empereur  de  U Chine  pour  une 
cérémonie,  VII  314. 

Cours  Souveraines.  Celles  du  Cap  de  Borne- cfpé- 
rance  , V.  140  & 141.  Cours  & Tribunaux  de 
la  Chine  , VI.  411 , & fuiv.  Deux  Cours  Suprê- 
mes des  Barons,  VII.  338.  Cours  de  Jufticc 
de  l’ilc  de  Ccylan  , VIII.  328.  Cour  des  Signes 
établie  dans  les  Galions  Efpagnols , XI.  5x1, 
Jugement  de  la  Cour  des  Signes,  5x2.  Cours 
de  Jufticc  en  Virginie,  XIV.  300. 

Courfes.  Spcébclc  de  courfes  à pied  & à cheval  * 
I.  18.  Courfe  d’une  troupe  de  Portugais  doue 
le  hafard  cft  le  fcul  guide  , 90.  Courfe  des  An- 
glois  , 114.  Courfe  de  Flottes  Angloife  & Fran- 
oife  jointes  cnfcmblc,  143.  Erreur  des  Anglois 
ans  leur  courfe  ,173.  Courfe  de  deux  Mottes 
Angloife  vets  l’Inde , II  87.  Diverfes  courfes 
de  Roberts , 3 30.  Courfes  da  Confucius  dans 
pluficurs  Royaumes,  VI.  301.  Courfe  d'un  Fran- 
ois  nomme  Chamargou  , VIII.  J 73.  Courfe 
e Berufs  , IX.  278.  Nouvelle  courfe  d’un  Portu- 
gais, 44 6.  Courfe  inutile  des  Anglois  dans  le 
Pays  voitin  du  Port  de  Chequetan , XI.  147. 
Courfe  des  Avanturiers,  407.  Courfes  d'Ojcda 
& d’Améric  Vcfpuce  , XII.  113.  Courfes  de 
Nuguez  dans  le  Continent,  167.  Courfes  de 
deux  Efpagnols , 206.  Courfe  d’un  Capitaine 
François , nomme  De  Monts,  XIV.  393.  Diver- 
fes courfes  d’un  François,  nommé  de  la  Salle,  617. 
Courfes  & exploits  des  Flibufticrs.  XV.  388, 

Courfî.  Ce  que  c’cft,  X.  99- 

Courramanche  ( M.  de  ) , XIII.  31. 

Courteen  ( Guillaume  ) , Chevalier  Anglois , fa- 
meux Négociant,  XV.  393. 

Courtifancs.  Caiaélcre  d’une  Courtifane  du  Pays 
d’Alhreda  , II  343.  Repas  quelle  donne  à Biuc 
Général  François,  344.  Sa  parure,  ibid. 

Couttife  , avec  un  autre  Anglois , font  chargéa 
de  porter  une  lettre  aux  Efpagnols,  I.  174, 

Courva,  Pagode,  JX.  5x4. 

Cous , nom  de  lieux  , voy.  Pyramides* 

Coufins  , In  frêles  , voy.  Mofquitcs. 

Confins  ( Jean),  Hollandois  , VIII.  41p. 

CoufTanis,  Peuple  Indien,  XIV.  37^» 

Çouftaidc  , fruit  de  Tllc  S.  Jago , IJ.  37$ , £ fiîy0 
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Coutancin  , Perl  Jéfuitc  : Sa  recette  pour  l’encre 
de  la  Chine,  VI.  1(9.  Ce  Pere  nommé  aufîi 
Conrancin  , cité,  4.3  7.  Exemples  rapportés  par 
le  Pere  Contancin,  418. 

Courcas  marcal,  Seigneur  Indien, IX.  \o6, 8c  307 

Coutinho  ( Dom  Juan  de  ) : Ce  donc  il  cft  chargé 
par  le  Roi  d’Efpagnc,  IV.  487.  More  de  ce 
brave  Gouverneur,  ibid. 

Coutinho  ( Dom  Louis  ) , un  des  Généraux  d'une 
Flotre  Efpagnole  , I.  j 1 1. 

Coutinho  ( Dom  Pedro  de  ) , Portugais , riche 
Gouverneur  d'Otmuz  , VIII.  130. 

Coucino  ( Diéguc  de  Anaya  ) , Portugais  : Belle 
aétion  qu'il  fait  , I.  104. 

Coutinno  ( Dom  Fernand  ) , Portugais , joint  fa 
Flotte  à celle  d’Albuqucrqite  pour  ruiner  Ca- 
lécut,  I.  nr.  Il  attaque  le  Samorin  dans  Ton 
Palais  où  il  pénétre  & y cft  tué  avec  quatre- 
vingt  des  fipns,  ibid.  6»  ni. 

Coutinno  ( Dom  Louis  ),  Portugais,  Capitaine 
d'un  Vaifleau  de  la  Flotte  de  Cabrai,  I.  j 5 . 

Coutis  ( du  ) , Officier  François , envoyé  pour 
commander  à fainte  Lucie,  XV.  559. 

Couto  ( Diego  de  ),  Ecrivain,  X-  j6 c. 

Coutfic , Pays,  VIII.  464. 

Coutumes,  voy.  U'ages. 

Couvens,  voy.  Religions. 

Coventry  , Cap , XI.  41. 

Couvreur,  PoilTon,  IV.  139. 

Covertc  ( Robert  ) , Anglois , compofe  la  rela- 
tion de  Ton  voyage  , qu’il . dédie  à Robert 
Comte  de  Salifbury , I.  fi 6.  Il  defeend  à terre 
pour  obferver  les  mouvemens  des  Infulaires , 
fil.  Il  exeufe  les  Mores,  714. 

Covillam  ( Pedro  de  ),  avec  un  autre  Portugais, 
font  chargés  d’une  comiffion  difficile,  I.  17. 
Covillam  vifitc  les  Mines  d’or.  Lettres  du  Roi 
fon  Maître  qui  l’infiruifent  de  la  mort  de  fon 
compagnon,  ibid.  Sa  détention,  18. 

Covit,  ou  Guz,  forte  de  mefure , IX.  f$. 

Covodo,  Mefure  d’étendue,  VIII.  157. 

CovrdTc , efpcce  de  couleuvre  qui  fait  la  guerre 
aux  rats  , XV.  f 37. 

Çowalam  , Arbre  Se  fon  fruit,  XI.  *47. 

Cow'cs,  Place  en  Angleterre,  VIII.  587. 

Cowlcy  , Capitaine,  cité  . II.  16 3, 

Cox,  Anglois,  principal  Faéleur  de  Saris  , II.  43. 

Çoxcox,  nom  du  premier  homme  du  Méxiquc, 

xn.  513. 

Coxinga , Amiral,  voy.  Koxinga,  Pyrate. 

Coxoa,  Place,  XI.  303. 

Coxon  , Capitaine,  XI.  364*  Armateur  Coxon, 
XIII.  149- 

Coya  , ou  Coyba,  Infeéle  venimeux  , XIII.  374. 
Princcffc  nommés  Coya  , ' ..  voy.  Mama- 
oello-huca. 

Çoyba  , Province  , XII.  187.  |nfcétc  venimeux  de 
ce  nom,  XIII  374. 

Çoyhng,  Ville,  XL  191.  Prétentions  des  Hol- 
Jaiyiois  fax  cette  Ville  nommée  auffi  Coulang. 
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193.  Pillage  du  Palais  du  Roi,  193. 

Covmans  ( Thomas),  Hollandois,  perd  la  vie,' 
VIII.  183. 

Coyna,  ou  Halcvecko  , Rivière,  X.  8j. 

Coynccia  ( Côte  de),  XL  5*3. 

Cozolmecatl , Plante  , cfpccc  de  China  , XII.  6 1 8. 

Cozquauhtli  , ou  Aurc , gros  Oifcau  , XII.  6t6. 

Cozumel , Ile  , fa  découverte  St  fes  Temples  , 
XII.  143.  Ancienne  Croix  adorée  des  Infulai- 
res, 146.  Explication  de  cette  fingulaiité,  ibid. 
Comment  Cortez  entreprend  de  convertir  les 
Infulaires,  139. 

Crabbes  ( Ile  des  ) : Pourquoi  ainfi  nommées, 
II.  6 1.  Crabbes  d’une  cfpece  finguliere  , appel- 
lés  autrement  Tout  louroux  , III.  313.  On  croie 
la  nature  de  ce  poiffon  danger.  Leur  propriété* 

• ibid.  Crabbes  de  terre, IV.i  fi. Crabbes,!  y 9. Crab- 
bes aux  embouchures  de  trois  Rivières  , V.  91. 
Moulc-crabbe , 108.  Propriété  d une  cfpccc  de 
Crabbes,  VI.  96.  Crabbes  de  Pile  Efpagnole  , 
XII.  133.  Iles  aux  Crabbes  blancs  , Se  aux 
Cabbes  violets,  XV.  jio.  Ile  des  Crabbes 
nommée  auffi  Borriquen  , 6 71.  Propriété  des 
Crabbes  des  lies  Antilles,  714. 

Crabe  à Cayenne  , Arbre  aromatique , XIY.  4 4. 

Cracatau  , Ile  , XI.  168. 

Cracovie  , grande  Ville,  X.  1*6. 

Craganor,  petit  Royaume  , & fa  fituarion  , I.  34. 
Les  Portugais  y ont  un  Foit,  141. 

Craighton,  Capitaine  Anglois,  III.  481.  Cet 
Offirïcr,  nommé  auffi  Craigton  , invite  un  autre 
Capitaine  à dîner  fur  Ion  bord , 494. 

Craigton  , Capitaine  Anglois  , voy.  Craighton. 

Craigue  Capitaine  Anglois,  chargé  d une  commif- 
fion,  III.  j 7.  Il  acnettc  des  Negres , 71.  Sa  vie 
fort  en  danger,  ibid.  Il  la  fauve  en  fe  jettanc 
dans  fa  Chaloupe  par  la  fenêtre  de  fa  Cabai 
ne , 80.  ’ 

Crainte.  Impreffions  extraordinaires  de  la  crainte 
Se  du  bruit,  I.  413.  Horrible  fpc&acle  qui 
caufc  de  la  crainte  au  Contre-Maître  d'un 
VaifTeau  Anglois,  y 11. 

Cramani,  titre  de  Gouverneur  , X.  3 r r.  Un  Cra- 
mani  donne  une  Terre  au  P.  Bouchet,  Se  effets 
de  ce  préfenr , ibid. 

Crampe , Poiffon  , voy.  Torpede. 

Crangalor  , ou  Cranganor , Ville  , I.  66.  Deux 
Chrétiens  de  cette  Ville  demandent  à erre  con- 
duits en  Portugal  , ibid.  Les  Portugais  y 
ont  un  Fort,  14t.  Deux  Cranganors  & leurs 
(ituations  , XI.  19  t.  Les  Hollandois  fentent 
la  difficulté  du  Siège  de  Cranganor  , i96. 
Approches  St  travaux  , ibid.  Le  Général  Hol- 
landois fait  donner  l’affaut  à la  Ville , 197, 
Reddition  de  cette  Place,  St  fort  des  Afliéges. 
Perte  des  deux  Partis  , ibid.  Ordre  qui  règne 
auffi  tôt  dans  la  Ville,  198. 

Crapado  ( M.  le  Comte  de  ),  Lieutenant  de  Roi 
de  la  Guadeloupe,  XV.  fjl. 

Crapaud  de  Mer , PoilTon , Se  fa  figure  , voy. 
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la  planche  , III.  j 1 1.  Ce  poifTon  cité , IV.  z 39. 
Cité,  XII.  ZJ4. 

Crapauds  d*une  prodigieufe  grofleur , IV.  tyz. 
Crapauds  moniirucux , XII.  641-  Crapauds  de 
Canhagéoc  Se  de  Porto- belo,  XIV.  lia.  Cra- 
paud qui  porte  fes  petits  fur  fou  dos,  330. 
voy.  la  planche,  Ibid.  Aufe  de  Crapaud  oû 
une  habitation,  XV.  648. 

Cravaon  , grand  Bourg,  VIII.  139. 

Craven  ( Comté  de  ) , XIV.  f6+. 

Créature  , de  la  forme  d'homme,  d'une  coudée 
de  hauteur,  Sec.  VII.  185. 

Crcichton  , retourne  en  Europe  avec  des  Prifon- 
niers  , III.  3*7. 

Cremeur  ( M. ) , cft  en  pofleffion  d’une  Lettre  , 
XIII.  ,7. 

Cremone  ( Barthelemi  de  ) , Religieux,  VII.  1 63. 

Créole  noir,  de  S»  Jago,  II.  36 1.  Le  Créole, 
corruption  de  la  Langue  Portugaife , devenu  le 
langage  ordinaire  pour  le  Commerce  , III.  194. 
Habitans  nommés  Créoles  , X.  383.  Créoles 
Méxiquains,  XII.  44  J.  Un  Créole  guéri  par  un 
Académicien  François,  XIII.  471.  Eloge  de  la 
Noblefle  Créole  , 479.  Religion  des  JCiéoles  , 
5yy.  Leur  caraélcrc , 337.  Opinion  qu’ils  onr 
de  leur  cfpiîr.  Leur  parcirc.  Leur  manière  de 
manger,  ibid.  Heures  de  leurs  repas,  338.  Ufa- 
ge  qu’ils  font  de  l'herbe  du  Paraguay.  Lcuis  Ma- 
riages , ibid.  Goûts  & caraélcrcdcs  femme*  139. 
Habits  des  femmes  Créoles  dans  les  parties  froi- 
des du  Pérou  , j 60.  Architecture  des  Créoles, 
5$i.  Cérémonies  de  la  réception  des  Vicerois, 
ibid.  Milice  Créole  , 3*4.  Forces  que  le  Viceroi 
peut  mettre  fur  pié  , ibid. 

CrclTc  , cfpecc  de  poignard  . 1. 390. 

Creufets  ; bons  & grands  Creufets , III.  49. 

Crcvccccur , lieu  ou  les  Hollandois  ont  un  Fort , 
IV.  73  Situation  & forme  de  ce  Fort , 77.  Fort 
de  Crcvcccrur  au  Canada  , XI V.-  61 1. 

Cri,  ou  Crifle  , poignard,  VIII.  14^  , 338.  Ce 
que  c'cft  qu’un  Cri , & Ion  ufage  , X.  463, 

Cricu  , Habitation  , VIII.  3*7. 

Crimata  , Place  , VIII:  147*  Ile  de  ce  nom,  198. 

Crimée,  ouKrim,  Pays,  VII.  J92.  Ruines  d’un 
Château  de  Krim  , 393. 

Crimes,  vny.  Criminels,  & Supplices. 

Criminels  , employés  aux  découvertes  périllcufcs  , 
I.  14.  Gama  envoie  un  de  ces  Malfaiteurs  pref- 
fentir  les  Habitans  de  Calécut.  Converfation  de 
ce  Député  avec  un  More  nommé  Bentaybo , 3 y 
Se  3 6.  Un  Portugais  banni  s’établit  auprès  de 
Sabay  Seigneur  de  l’ilc  deGoa,  j<».  Criminels 
Portugais  , bannis  ou  fugitifs,  350.  Supplice  des 
Criminels  à Achin.  Divers  meurtres  d’un  Mulâ- 
tre , 4*7  Sa  punition,  ibid.  6*  fuiv.  Un  coupa- 
ble d’incendie  arrête  Se  puni , 419.  Un  autre 
Incendiaire  arreté  , cft  exécuté  par  l'ordre  de  Scot 
Anglois,  436.  Voleurs  Javans  punis  de  mort, 
44 j.  Criminels  d*un  Equipage  Anglois:  Châti- 
ment du  coupable  , y 27  6*  fuiv.  Autres  Crimi- 


nels Anglois , y 3 1 . Exécution  de  crois  Criminel* 
Japonois  Se  forme  de  ces  châtimens , II.  147» 
Critpe  Se  fupplicc  d’un  Gouverneur,  ty8.  Cri- 
mes Se  punitions  établies  à Mini , III.  443.  Exé- 
cution des  Criminels  au  Pays  des  Quojas , 603. 
Exécution  des  Criminels  moins  cure  dans  les 
Monarchies  que  dans  les  Républiques  , IV.  194* 
Crimes  capitaux  au  Pays  de  Juida  ,311.  Diffé- 
rentes punitions  des  crimes  à Bénin,  411.  Dix 
Malfaiteurs  bannis  , dont  huit  ont  une  trifte 
fin  , V.  144.  Le  châtiment  efface  la  honte  du 
crime,  177.  Crimes  dont  les  Mandarins  fontref- 
ponfables  à la  Chine  , VI.  403.  Procédures  cri- 
minelles , 43  z.  Crime  d’une  Rcligicufe  Chinoife 
& fa  condamnation  , 437.  Comment  les  Cri- 
minels coupes  en  pièces , 440.  Châtimens  pour 
les  crimes  a la  Corée , 304.  Châtimens  de  divera 
crimes  , 54t.  Punition  pour  les  crimes  parmi  les 
Tartares  , VII.  x 36  , 304.  Sentence  des  Crimi- 
nels , 383.  Punition  pour  les  crimes  , VIII.  Z48. 
Triburraux  pour  les  crimes,  IX.  no.  Punition 
û’un  crime  honteux  , X.  1 34.  Ordre  de  la  Juftf- 
cc  Criminelle , 371. 

Crique,  ou  Baie,  nommée  Rivera  deTrafa  , II. 
413.  Découverte  d’une  Crique  importante  , III. 
31.  Crique  de  Damafenfa  , ib3.  Petite  Crique 
près  d'Akra  , IV.  73.  Crique  de  la  Rivière  de 
Sogno  , 378+.  Une  aurrc  aux  environs  de  la 
Pointe  où  la  Rivière  de  Zaïre  fe  joint  à celle 
de  Congo,  379  *.  Crique  ou  Ajjfe  de  Pampus, 
«14.  Crique  de  la  Rivière  de  Sogno,  4:8.  Pe- 
tite Crique  où  les  Canots  peuvent  palier  , XII. 
469.  Pluficurs  autres  Criques,  473. 

Cxifc  , cfpecc  de  poignard  dont  le  fer  eft  empoi- 
fonné  , I.  415.  Nommé  auffi  Cri  Se  Crifes,  VIII. 
} 

Crifp  (Nicolas)  , Marchand  Anglois  , avec  fa 
Compagnie,  obtient  une  Cbanc  de  Jacques  x. 
Roi  d'Angleterre  , in.  1. 

Cripts  , Major  Anglois  , XV.  434. 

Crilfc  , Poignard  , voy.  Cri  Se  Ciifc. 

Criftal  ( Montagnes  de  ) , & pourquoi  ainfï  nom- 
mées , IV.  610&  <»  T 1 . Montagnes  oui  proJui- 
fent  dcxccllent  Criftal,  VI  49.  Criftal  de  ro- 
che,  48  j.  Croûte  de  fcl  cnftallin , VII.  147. 
Criftal  commun  dans  l’ile  de  Ccylan  , VIII- 
549- 

Chriftinaux,  Nation,  XIV.  6 33. 

Crocodiles,  I.  18.  Vue  d’une  cfpece  de  Croco- 
dile nommé  Alligator  , 4 66.  Un  de  la  me- 
me cfpecc  tué  par  les  Anglois  , 4*7.  Croco- 
dile fore  gros  , IIJ  yzz.  Grand  nombre  de 
Crocodiles  dans  une  petite  Rivière  , 330. 
Caymans  ou  Crocodiles  privés  , 383.  Grand 
nombre  de  Crocodiles  dans  la  Rivière  de  Sami  y 
III.  13.  Les  Crocodiles  caufent  de  la  crainte  x 
des  Nègres,  3 z.  Crocodiles  de  la  Gambra  , 38- 
Us  font  timides  hors  de  l’eau.  Us  font  charmé»* 
par  la  bénédiction  d'un  Marbut , ibid.  La  Ri- 
vicic  de  Dama  Ica  fa  en  cft  remplie,  37.  Figure 
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d'un  Crocodile , voy . la  planche  , 178.  Ils  font 
d'une  taille  monftrueufc  en  Afrique,  198.  Des- 
cription du  Crocodile,  514.  VitclTc  de  fa  mar- 
che lîir  terre,  313.  Son  artifice.  Il  s'en  trouve 
d'une  grandeur  prodigieufe.  Il  cft  moins  vorace 
dans  quelques  Pays  , ibid.  Chien  dont  un  Cro- 
codile fc  faifit,  ti 6.  Manière  dont  les  Nègres 
«traquent  le  Crocodile.  Crocodiles  privés  & fa- 
miliers , ibid.  Origine  du  Crocodile  , $17.  Son 
odeur  de  mufe  » ibid.  Il  y en  a dans  la  Rivière 
d'Fufratcs  , IV.  337.  Beaucoup  de  Crocodiles 
daas  Rio  Gabon  , 4^1.  Dans  la  Rivière  de  Zaï- 
re , 61  3.  Il  ne  s'en  trouve  point  dans  la  Riviè- 
re de  Zaïre  : différentes  opinions  à ce  fujet , V. 
*4.  Leur  abondance  dans  d'autres  Rivieres.Gran- 
deur  6c  avidité  de  ces  Monftres , ibid.  Les  Ri- 
vières de  la  Corée  infeftées  de  Crocodiles  , VI. 
f 3 3.  Crocodiles  différons  des  autres , VIII.  17  6. 
Ravage  d'un  Crocodile  , 4 s6.  Crocodiles  qui 
dévorent  rrois  Hommes  , IX.  481.  Femmes  qui 
accouchent  d'un  Crocodile  avec  un  Enfant  ,X. 
89.  Un  Auteur  effaic  fi  les  Crocodiles  fcntcnc 
un  coup  de  fufil  , 1 jti.  Combats  du  Crocodile 
avec  le  Monftrc  nommé  Epée  , 389.  Les  Philip- 
pines infectées  de  Crocodiles  , 412.  Ceux  du 
Royaume  de  Macaffar  , 461.  Il  y en  a de  l'cC- 
pccc  nommée  Alligator  , dans  la  Merqui  envi- 
ronne Elle  de  Timor,  XI.  233.  Crocodiles  de 
Hic  Efpagnole , XII.  m - Rivière  remplie  de 
Crocodiles  , 48,  Un  Crocodile  pourfuit  un 
Voyageur,  307.  (Eufs  de  Crocodiles  qui  ont  le 
goût  de  ceux  d’Oie  , 3 ro.  Obfcrvacions  fur  l'Al- 
ligator & le  Crocodile  , 642.  Crocodiles  de 
l'Amazone  , XIV.  1 J7.  Combat  du  Crocodile  6c 
du)  Tigre  ,138. 

Croifadcs:  Elles  ont  été  nuifiblcs  au  Commerce, 
I.  p-  s j.  de  rintrod. 

Croifiy  ( M.  de)  : Préfcns  que  le  Miniftre  de  Siam 
lui  fait,  IX.  173. 

Croix.  Hiftoirc  d’une  Croix  , VII.  281.  Ancienne 
Croix  adorée  des  Inful  XII.  246.  Explication 
de  cette  fingularité  , ibid.  Ile  des  Croix , XV. 
ioy.  Cap  de  la  Croix  , 108. 

Croix  ( la  ) , Corfaire  François  . XIV.  422.  Il  eft 
pairé  par  les  armes  , 414. 

Croix  ( Etienne  de  la  ),  Midïonnairc  Jéfuitc,  VIII. 
2 32. 

Croix  ( Petis  de  la)  :Tcmoignage de  cet  Auteur, 
VI  J92  & fuiv.  604.  Cité , VII.  36,43,  7i  » 

Croix  ( Sainte  ),  Pour  ce  qui  a rapport  à ce  nom , 
voy.  Croix  ( Sainte  ) , Achapt , 8c c. 

Çroix  ( Sainte  ).  Achapt  qu'une  Compagnie  Fran- 
çoife  fait  des  droits  fur  Sainte  Croix  , II.  42 6. 
Rivière  de  Sainte  Croit  XI.  39.  Rivière  de  Ste 
Croix  ou  de  Jacques  Cartier,  XIII.  29.  Porc 
de  Sainte  Croix  , 47.  Port  de  Sainte  Croix  , 
XIV-  89.  Rivière  nommée  Sainte  Croix  , 417. 
Etabliffemcm  François  dans  l'Ile  Sainte  Croix  , 
591,  Uuc  des  Iles  Antilles  nommée  Sic,  Croix, 


XV.  67  J. 

Crokbcrgt  , ou  Grofeille  de  Corbeau  » XV.  311. 
Crokcr , Capitaine , fccourt  deux  Vaiffcaux  Aa- 
glois,  III.  482. 

Cromwell  ( Olivier  ) , Protcélcur , ou  plutôt  Ufur- 
parcur  du  Trôac  d' Angleterre , XIV.  479.  Cité , 
XV.  f74,  Î7*« 

Croncnbourg  , Place  , XI-  332.  Son  Château  , 


>y*  ... 

Crolf,  Capitaine  Anglois,  commande  un  Vaiffeau 
d'une  Flotte  pour  les  Iles  Açores  , I.  3 10. 

Croff,  Chef  de  dix  Malfaiteurs',  cft  tué,  V.  144. 
Crolf  ( Sir  Robert  ) , Anglois  , joint  le  V ai  fléau 
qu'il  commande  à la  Flotte  de  Burrough  , I. 
353.  Son  jugement  fur  l’attaque  d’une  Caraque 
monftrueufc  ,334. 

Crolf  ( Benjamin  ) , Pilote  Anglois,  fait  prifonoier 
par  les  Ncgrcs  de  Monte  , 111.494- 

CrolTar  , Millionnaire  Jéfuitc  , XIV.  378. 

Crolfc  ( Jeu  de  la  ) t XV.  75. 

Crottes  , Capitaine  Anglois,  XIV.  336. 

Croul , Comme  d'argent , IX.  39 

Crown  (Jean)  : Anecdote  fur  ce  Pocte  Anglois, 
XIV-  m. 

Crozac(  M.  ) , obtient  la  ceflîon  de  la  Louiltanc, 
XIV.  6 30.  Raifons  qui  s’oppofcnc  au  fucccs 
de  M.  Crozac , 634.  Il  fait  d'autres  propofitions 
qui  ne  réulliffenc  pas  mieux  , ibid. 

Crozc  ( de  la),  cité,  VII.  23.  Alphabet  qu'il  publie, 

I 16,  r 

Crua  , Ville  , I.  192. 

Crucès , Place , XIII.  270.  Debarquement  à Cru- 
cès,  173. 

Crucius  , Jéfuite  , célébré  aux  Indes,  IX.  71. 

Crucius  ( M.  ) , Ambalfadcur  du  Duc  de  Holftdn 
aux  Cours  de  Mofcovic  & de  Pcrfe  , X.  J 7. 

Crufias  , forte  d'Oifcaux  , II.  370. 

Cruftacé  , animal  marin , & quand  il  cft  plein  au 
Japon  , X.  677. 

Cruz  ( Jafparo  de  la  ) , Dominicain  Portugais  , 
V.  J33. 


Cruz  ( Roc  de  la  ) , & fa  pofition  , I.  14.  Cap  de 
la  Cruz,  XII.  48.  Rivière  de  la  Cruz,  173. 

Cruz  ( Triomfo  de  la  ) , Ville  , XII.  301.  Porc  de 
ce  nom . ibid, 

Cruzade,  Pièce  de  monnoic , VIII.  114.  Droit  de 
la  Cruzade  , XII.  633. 

Cuama , Fleuve  dont  l’efpace  navigable  , & Or 
que-  fes  eaux  roulent , I.  90-  Cette  grande  Ri- 
vière nommée  aufii  Quama  5c  de  las  Buennas 
Sennales  , V.  219.  Lite  eft  encore  nommée 
Zambèze- Empondo,  223.  Iles  que  cette  Rivière 
forme  à fon  embouchure  , & Fort  dont  clic  prend 
fon  nom  , 224.  Opinion  de  Faria  fur  la  Rivière 
de  Zambcze  , ibid. 

Cnazacoalco  , Province,  XII.  3 tir- 

Cuba  , Ile  , où  Lancaftcr  cft  jetté  , I.  341.  Drois 
fur  les  Vaiffeauz  qui  commercent  à Cuba,  III. 
6.  Ile  de  Cuba,  par  qui  découverte,  XI.  339. 
Nommée  d'aboid  Juana , XII.  16,  Affcllée  auffi 
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Alpha  & Oméga  , 48.  Cap  de  Cuba  nommé 
Cap  de  la  Cruz  , & pouiquoi , ibid.  On  doute 
fi  Cuba  e(I  une  Ile  , 146.  Commiflion  de  peu- 
pler Hic  de  Cuba  , 171.  Soumillion  de  cette  Ile  , 
»7J. 

Cuba  chini , fruit  , voy.  Cubebe. 

Cubaga  , Ile  , vov.  Cnbagua. 

Cuba  go  , Ile,  IV.  475. 

Cnbagua  , Ile  . XII.  78.  Etabli iTcment  dans  cette 
Ile  , nommée  aulli  Ile  des  Perles  , t jo.  Les  Pour- 
ceaux d'Efpagnc  changent  de  forme  dans  cette 
Ile  , ibid.  Nommée  aufli  Cubaga  , XIV.  40). 

CuSalos  , forte  d’Oifeaux  : Où  ils  font  leurs  nids  , 
III.  57. 

Cuban  , monnoic  du  Japon  , VI.  117. 

Cubannacan  , Pays  , XII.  17. 

Cube  ( Ile  de),  XI.  4?. 

Cubebe,  Cuba- chini  , Cuciombi  , ou  Cumuc  , 
fruit,  VIII.  1 {2.  Poivre  à queue  ou  mufqué, 
nommé  Cubebe  , 6 1 r . Où  , & comment  croif- 
fent  ce  fruit  & cet  aibrillcau  , XI.  64 7. 

Cubiga  , Habitation,  XII.  1 19. 

Cubions  > Commandant  d’un  Vaiùcau  d'interlope, 
III.  361. 

Cubo-Sama,  nom  d'une  Charge,  & fon  impor- 
tance , X.  Double  Empire  des  Daiiis  & 
des  Cubofnmas  , ibid.  Deux  Titres  à la  nomina- 
tion du  Cubofama  , f 66.  Vifitc  réglée  que  le 
Cubofama  tend  auDairi , 567.  PuilTanccdc  l'Em- 
pereur Cubofama,  ibid.  Troupes  qu’il  peut  le- 
ver , y 68.  Politique  des  Cubolamas  , 569. 

Cuchigaras  , Ration  , & apures  , XIV.  15. 

Cuehuacan  , Royaume  , Xll.  fif. 

Cuchumatlan  , Habitation,  XII.  4P0. 

Cuchu-maclancs  ( Montagnes  de  ),  XII.  485. 

Cuciombi  , fruit  , vov.  Cubebe. 

Cucicepccli,  lieu,  XI.  fi8. 

Cucu-oflu  , ou  Chau-kcu  , Plaine  , VÏ1T.  16. 

Cucurma,  ou  Curcuma  , diogue,  voy.  Galigan. 

Cueuzea  , Prince  Méxiqtiain  , XH.  M*. 

Cuebas  ( Luc  de  ) , Perc  J é fuite  , XIII.  ? 8 6. 

Cucllar  ( Sancho  de  ) , Efpagnol , XIII.  84.  Les 
Indiens  le  font  étrangler  , 8 t. 

Cuença  ( Corrégiment  de  ) , XIII.  569.  Sa  Ville  , 
ibid.  Montagnes  de  Cuença,  )8t.  Mines  de 
Cuença,  597.  Mines  de  fer  de  Cuença,  798. 

Cuença  H cnriquez  ( Baltazar  de  la  ) , vingt-qua- 
trième Viceroi  du  Pérou  , XIII.  5x7. 

Cucpacan,  Place  , XI.  f4f. 

Cuertiavaca  , Ville  , XII.  657.  « 

Cuervo  , Ile  , où  l'on  trouve  une  Statue  équdlre , 
I.  11. 

Cuéto  ( Alvarez  de)  , Officier  Efpagnol,  XIII. 
if 6.  Cuéto,  cité,  16+bfuiv. 

Cuevas  ( S.  Auguftin  de  las  ) , lieu  ,,  XI.  j r 7. 

Cueny  ( Rivicre  de  ) , X.  84. 

Cuhunicas  , Peuple,  XIII.  fij. 

Cuhuraqua  , ai  bulle  de  trois  efpeces,  XII.  6if. 

Cuicas,  Province  , XIV.  J9J.  Habitans  nommés 
Cuicas,  }?8. 

lome  XVI. 


Cuicocha,  Montagne,  XIII.  jf 9. 

Cuirafles  -.Celles  des  Tartarcs  , VII.  j6o.  Eclat  de 
Cuirafles,  561. 

Cuirlacochc  , Oifeau  , XII.  616. 

Cuifeurs  : Pays  des  Cuifeurs  de  pierre  , .nommé 
autrement  Vayopu , V.  *41. 

Cuitaperi  , Montagne  , XV.  559. 

Cuitla-copalli , ou  Xioquahuitl , arbre  , XII.  61 1. 

Cuitlahuarzin  , Prince  Méxiquain  , XII.  448. 

Cuivre.  Efpccc  de  cuivre  lumineux  , IV.  148.  Tc- 
tes^e  cuivre  , 409.  Lieu  d’où  Ton  tiic  le  cuivre 
au  Pays  de  Loango,  591.  Excellent  cuivre  au 
Pays  de  Congo,  V 66.  Mine  de  cuivre  , xjf. 

Tour  de  cuivre  doré  , VI.  xi.  Porte  revécue  de 
fer,  à clous  de  cuivre,  14.  Deux  Lions  de  cui- 
vre, îy.  Efpccc  lîngolierc  de  cuivre  , 107.  Mi- 
nes d’où  l’on  tire  du  cuivre  en  abondance  ,119. 
Monnoic  de  cuivre  & (on  coin,  11 6.  Cuivre 
de  la  Chine  ; bouté  du  cuivre  blanc  & piodi- 
gieufe  confommation  de  ce  métal , 484.  Cuivre 
du  Japon,  6f$.  Cuivre  de  Pile  de  Timor,  XI. 
îfx.  Mines  de  cuivre  , XII.  <•  4 8.  Découverte 
d'une  riche  Mine  de  cuivre  , XIV.  61p.  Situa- 
tion de  ccyc  Mine  , ibid.  Cuivre  des  bords  d'un 
Lac  , 7!  f.  Mines  de  enivre  , XV,  107. 

Culata , ou  Guayaquil  , Place  , XIII.  108. 

Culchras  ou  Carogtorg  , Simple  d’une  grande  ver- 
tu , X.  419. 

Culcbiilla  , ou  Serpenteau  , forte  de  maladie, XIII. 

X63. 

Culhua,  Bourgade,  XII.  454.  Peuple  de  ce  nom  , 

JM- 

Culhuacan  , Montagne,  XII.  fit. 

Culiacan,  Province  , XII.  414.  C’eft  la  cinquiè- 
me de  P Audience  de  Guadalajara  , dont  la  Ca- 
pitale de  meme  nom  , 478. 

Culicuchitna  , Général  Indien , & fon  entrevue  avec 
le  Prince  fon  Maître,  XIII  74- 

Cullacan  , Province  , dont  la  Rivicre  de  meme 
nom  s’appelle  autrement  Paftla , XI.  387. 

Cullus , ou  Cullugas,  Nation  , XIV.  74. 

Culte  : Celui  du  Monomotapa  , I.  91.  de  Pile  de 
Sokoira  ,9?.  Culte  des  Quojas  pour  les  Janna- 
nin<  ou  Esprits  des  Morts  , III  60;  bfuiv.  Culte 
rendu  à des  Images  & Statues,  IV.  1 99.  Reve- 
nu que  le  Roi  de  Juida  tire  du  culte  du  Serpent , 
j 14.  Réflexions  d’un  Auteur  fur  l'origine  de  ce 
culte,  ?xo.  Autre  explication  du  meme  culte t 
ibid.  Celui  qu'on  rend  aux  Fétiches  du  Pays 
d'Ardra  , 99  T . Singularité  du  culte  d’une  Idole, 

6 1 f . Culte  d’une  Idole , Y.  *7-  Celui  qu’un  poil 
de  la  queue  des  F.léphans  reçoit , 79.  Culte  ren- 
du à une  Créature  (ans  nom , 90  Si  91.  Culte 
rendu  à U Statue  de  Confucius , 49  . Doéhinc 
du  Philofophc  Confucius  fur  le  culte  d<  s Morts,  ^ 
VI.  if 7.  Le  culte  & PinftruéFion  des  Chinois 
confiés  à deux  Mandarins  , u 1.  Culte  des  Gé- 
nies, tfo.  Nations  qui  rendent  un  culte  aux 
Images,  VII.  171.  Culte  rendu  au  plus  âgé  de  • 
chaque  Famille  ,134.  Simplicité  d’un  culte  , X. 

ce 
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6 18.  Entrcprifc  d'abolir  le  culte  des  Idoles  de 
deux  Caciques  , Xll.  186.  Culte  de  la  Lune  8c 
des  Guacas,  XIII.  170. 

Cultcpcquc  , 8c  fes  Mines  d'argent , XII.  648. 

Culture,  voy.  Agriculture. 

Culuacah  , Province,  XII.  <49. 

Culva,ou  Ulua  ( Saint  Jean  de),  Ile,  XII.  149. 

Culvas,  Peuple,  XII.  306. 

Cumana  ( Port  de  ) , IV.  47C  Vertu  du  fruit  d’un 
arbre  de  ce  nom  , & dureté  de  fon  bois  , XI. 
447.  Village  de  Cumana,  XII.  91  Vengeance 
tirée  des  Indiens  de  Cumana  , XHï.  f.  FBnda- 
tion  de  la  Ville  de  Tolède  fur  la  Côte  de  C.u- 
mana  , 6.  Autre  vcngc-ance  tirée  des  Indiens  de 
Cumana  , 9.  Mœurs  & ufages  de  ces  Peuples. 
Habillement  8c  parure  des  Hommes  & d.s  Km- 
mes  , ibid.  Punition  de  l’adultcic  , to.  Maiia- 
es  8e  Accouchcmcns.  Qualités  des  deux  fexes. 
xemple  fingulicrdc  haine  pour  le  vol.  Gour- 
mandife  des  Cumanois  , Animam  qu’ils 

tuent  dans  leurs  Chartes  ,11.  Leur  pèche  • ibid. 
Agriculture  , grains  , légumes,  arbres  5c  fruits, 
it.  Lcuis  feus  & lems  danfes,  13.  R- ligion  8c 
Prêtres,  ibid.  Province  de  Cumana  , XIV.  394. 
Cumayatis , Nuion,  XIV.  if.  0 
Cumberland  ( Georges  Comte  de  ) , cft  à la  tête 
d’une  Compagnie  conrtdérablc  de  Marchands 
Avanturiers  Anglois  , I 116.  Son  Vovage  aux 
Iles  Açores,  196.  Remarques  fur  ce  Voyage, 
& motif  qui  le  fait  entreprendre.  Les  premiers 
exploits  du  Myloid  Cumberland  font  de  fc  fai- 
fir  de  trois  Vairtcaux  François  8c  d’une  Flotte 
Marchande  de  dive  fes  Villes  , ibd.  Il  arrive 
aux  Açores,  197  Autres  Pirateries  qu’il  exerce. 
La  Flotte  Angloifc  relâche  dans  Pile  de  Flores  , 
ibid.  Elle  y répand  la  frayeur,  198  Faits  des 
Anglois  de  fa  Flotte  pondant  ce  Voyage  , ibid. 
6*  fuiv.  Il  fait  rentrer  les  Murins  dans  leur  de- 
voir , 304.  Motifs  qui  fonr  retourner  le  Comte 
en  Anglctcirc,  303.  Il  ptend  un  Vairtcau  d’une 
Plottc  hfpagnolc.  Extrémité  ou  U Flotte  cft  ré- 
duite , ibid.  Détail  de  fa  ini'crc  , $c<C  Le  Co  1 te 
cft  réduir  à recueillir  Peau  de  la  pluie.  Tempc.c 
aftrcufc  comble  de  tant  de  maix.  La  Flotte  ar- 
rive en  Lia*. de  , ibid.  Le  Comte  partage  la  nji- 
fcrc  , 307.  R ifraîchirtcmcns  qu’il  procure  à fes 
gens  , ibid.  Génerortté  du  Comte  de  Cumber- 
la  d,  3C9.  Fruits  de  ce  Voyage  oui  n'cft  que 
de  Pirateries, Second  Voyage  du  Comte  de 
Cumberland  , 337.  Départ  de  (a  Flotte  , 8c  fa 
polit  ion  , ibid.  & fuiv . Vite  8c  delTcin  de  l'A- 
miral , 338.  Exploits  Se  prîtes  des  Anglois  fous 
fa  conduite  dans  ce  Voyage  , ibid.  & fuiv.  Nè- 
gres d’une  belle  taille  q.ic  l'Amiral  garde  pour 
Ion  fcrvicc  , 381.  Il  cft  furnommé  Leontdas  , II. 
147 .voy. la  note.  Il  laiflê  une  Relation  de  la 
prife  de  Lanccrota  , ibid.  Baie  de  Cumbr  lard 
ôc  fes  propriétés  , XI.  1 3 ».  Vents  qui  y foufflcr.t, 
ibid.  Vue  de  hBiic  de  Cumbetland,  13a.  Ile 
dominée  Cumberland  , XLY.  384.  Le  Duc  de 
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Cumberland  , cité  , 7*1.  Iles  de  Cumberland  , 
XV.  :48. 

Cumbinaina  , Détroit  dangereux,  XIV.  x8. 

Cumbulu  , arbre  , & vertu  de  fa  racine  , XI.  447. 

Cumin,  ou  Jentanieran  , drogue  , VIII.  1 f t . Cette 
drogue  , nommée  aurti  Jcutanicrau  8c  Chirmao, 

XI  fc7y. 

Cummerbus  ( Zacharie  ) , Seigneur  d’une  petite 
Ville,  III.  484.Il  cft  député  au  Roi  de  Schcr- 
bro  , 4«y  & fuiv.  Fête  qu  il  donne  à Smith,  491 
6* yliv.  Il  fait  prêtent  à Smith  d’un  Singe,  IV. 
140. 

Cummens  , Capitaine  Anclois,  III.  79. 

Cumtre  , fruit  , voy.  Cutxbe, 

Cunanc.,  fuit  & arbic  qui  le  porte  , XI. 

Cuccan  , Province  , X.  84. 

Cund  poli , Place  fotte  , IX.  553. 

Cundavera  , Place  forre  , IX. 

Cuneberay  , Lac,  vuy.  Smgapamoi. 

Cunebeté  ou  Ciiamnay  , Lac,  dont  les  bords  of- 
frent quantité  de  Mines  de  diftérens  Métaux , 
IX.  J68. 

Cunna  ( Pom  Tedro  Vax  de  ) , Amiral  Portugais, 8c 
aélion  lâche  qu'il  commet  ,*ï.  19.  La  même  ac- 
tion lépetée  fous  le  nom  de  Pictrc  Vas  d’Acunha 
Bifagudo,  II.  476. 

Cunna  ( Donna  Maria  de  ) , B.dc,8c  pourquoi  ainfi 
nommée  : Elle  cft  aurti  appelle  la  Cuiiccp.ion , 

I.  93. 

Cunna  , Iles,  & leur  découverte  , I 93. 

Cunna  ( Nunno  de  ) , pouvluir  les  Mores  à la  prite 
d'Oja  , I.  94.  Il  fucccdc  à Sequeira  ou  Scgucir* 
pour  la  Viccrnyauié*dcs  Indes  Oricn;ales.  Scs 
exploits  , 130  & fuiv.  Il  brûle  Mombarta  & fait 
Prifonnicr  le  Viur  du  Roi  d'Ormuz  , m.  Il 
attaque  inutilement  la  Ville  de  Diu  , ibid.  Il 
traite  de  Paix  avec  le  Roi  de  Cambaye  , & eft 
reçu  à Diu  avec  les  plus  grandes  marques  d’hon- 
neur & de  joie,  13;.  Sa  lenteur  à envoyer  du 
fccours  aux  Portugais  aftiégés  parles  Turcs, 

I f 9 6*  fuiv.  Il  cft  lucccdé  au  Gouvernement  des 
Indes  par  Garcic  de  Noronha , tlo  8c  164.  Il 
eft  maltraité  parla  renommée,  16  y. 

Cunna  ( Rui  de) , Portugais , Conduéleur  de  Vaif- 
feaux  Marchands  , petit  dans  fa  route,  I.  106. 

Cunna  ( Triflan  de  ) avec  un  autre  Portugais  com- 
mande une  Flotte  pour  foumettre  la  Ville  de 
Socotra,  I.  93.  De  Cunna  s’avance  rt  près  du  Sud, 
que  plusieurs  de  tes  gens  y périllcut  de  froid. 

II  découvre  des  Iles  qui  portent  fon  nom,  ibid. 
*Lui  8c  fon  collègue  forcent  la  Ville  de  Brava  r 

94.  Carnage  affreux  8c  cruel  emportement  des 
Portugais  dans  cette  aétion , 948:93. 

Cunna  ( Vafco  de  J , accompagné  d'un  autre  Por- 
tugais , arrive  a Diu  avec  un  renfort , I.  io<u 

Cunningham  , Anglois,  délivré  de  prifon,  reçoit 
fon  Cafetan  d’un  AgaTurc,  II.  16.  Ce  Voya- 
geur , cité  , VI.  <8,  143.  Son  obfcrvation  fur 
l’arbuûe  d il  lié,  473.  Cité,  481. 

Cupaï-yonpjngui , bâtard  du  fang  Roïal  , Se  fa* 
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Rrite,  XÎTT.  «J. 

Cupanj  ( Baie  de). XI.  Pointe  de  ce  nom,i47. 
Petit  Etat  de  Cupang  , 130. 

Cupayba , arbre , XIV.  407. 

Curaca  , Seignear  Indien,  XIII.  64. 

Curaçao  ou  Coracol,  Iles,  XIII.  fl  , t$8.  Ces 
Iles  appartiennent  aux  Hollaudois , XIV.au. 

Curage  , Plante  , voy.  Tade. 

Curamaha  . lieu,  XI.  548. 

CurafTao,  III.  6. 

Curatco,  petite  Ile  , XV.  tftA. 

Curccrma  , drogue  , voy  Galigan. 

Cu  roi  ma  ou  Cucurma  , drogue,  voy.  Galigan. 

Curdes  ou  Kiurds  , Peuples  , X.  107. 

Curia  ( Abba  dcl  ) , Promontoire  , II.  y.  Rocs  à 
trois  milles  au  Nord  de  ce  lieu,  81. 

Curia -Muria  , Iles,  I.  151. 

Curiaua  , Village,  XII  94.  Province  nommée  Cu- 
riana  Canchicta  » ibid. 

Curianan  , Province  , XIV.  393. 

Curiguircs  , Nation  de  Céans,  XIV.  13. 

Curiofîtés,  dont  une  chambre  remplie,  VII.  310. 

Ouirifal,  Baie,  11.317.  406. 

Curfini  ou  Curfîni  , Port  de  l'Arabie  heureufe 
VIII.  4p. 

Omis  ( Ambroife  ) , reconnoît  Snclgrave  , III  f Ao. 

Curucucu  , Serpent  affreux  & terrible  , XIV.  193. 

Curupa  , Planre  qui  procure  des  vidons,  XIV.  34. 
ForterclTc  de  Curupa , 44. 

Curupatuba  , Paï<  , & fa  richeffc  , XIV.  10.  Ten- 
tatives des  Hollandois  pour  s’y  établir,  1 1 . Com- 
bien cette  Région  peuplée.  Fuite  des  Toupies , 
ibid. 

Cutupicaiba  , arbre  , XIV.  307. 

Cururyuba,  Serpent  aquatique,  XIV.  304. 

Curutu-Pala,  aibrilfcau  , 5c  vertu  de  fon  écorce  , 
XL  A47, 

Cunr/icaris,  Nation  , XIV.  14. 

Curvi,  PoifTon  , XIV.  179. 

Cufco.  Maifon  Impériale  de  cet  Empire  , 3c  fes 
div:fions  , XIII.  Ai.  Ville  de  Cufco,  & butin 
u'un  Général  Efpagnol  y fait , 80.  Cufco  évite 
c reconnoîire  Dom  T)icguc  ,119.  Z'  Ie  des  Ha- 
birans,  110.  Cufco  , troilicme  Evêché  de  l’Au- 
dience de  Lima  , 8c  fes  Corrégimens  , 309.  Cor- 
régiment  de  Cufco  , ibid.  Defeription  8c  fîrua- 
tion  de  Cufco  ,tp.  Son  origine  ,351.  Son  état 
fous  les  Yncas.  Temple  du  Soleil.  Fortcre/Tc  des 
Incas.  Plan  de  Cufco , ibid.  Rues  , Edifices  , 
Places  & Quartiers  de  l’ancien  Cufco  , 3 p.  Son 
érat  prêtent , ibid.  Nombre  des  Habitons , f f j. 
Is  penfent  à transférer  leur  Ville  dans  la  Vallée 
d*Vucay,  i’id  Cufco,  & fes  Vallées ,441.  Com- 
merce de  Cufco,  434.  Planche  de  la  forme  du 
Temple  di  Soleil  à Cufco,  387. 

Cuthhut , Anglois , defeend  à Mazulipatan  pour 
le  Commerce,  II.  94. 

Cutl-ivaca  , Place,  XII.  fit. 

Curlcr,  Capitaine  Anglois  . III.  493. 
Cuvi-Mullinvo  , Serpent  affteux  , XIV.  139. 
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Cuxia  ( Gafpard  de  ),  Pere  Jé fuite , XIII*  j8*. 

Cuy  ( embouchure  de  ) , IX.  403. 

Cuyatepcquc,  petit  Lac,  XII.  419. 

Cuyo,  llcs,X.  377.  Familles,  Montagnes  8c  Ani- 
maux de  ces  Iles  , 391. 

Cuyoacan  , Prince,  XI.  340.  Ville  de  Cuyoacan, 
344.  Cette  meme  Ville,  citée,  XH  114- 

Cuzcatlan,  ou Sar-Salvador  , Ville,  XII.  499*  * 

Cuzo  , péri-  animal  , VIII.  37 6. 

Cu7zola  , lie  , VII.  3 r r. 

Cyclamen,  Plante,  XI.  71». 

Cycle  Solaire  , de  quatre  mille  ans  , VI  16t. 

Cydonium  Bcngalcnfc  , ou  Vontaca  , fruit , VIH. 
609. 

Cypantor,  Boute  , IX.  440. 

Cyperus  Oriental:  s uu  Mouyra,  herbe  , VIII.  Alt 

Cyprecevi’lc  , arbre,  XIV  3 1 A. 

Cyprès,  efpcce  de  Palmier,  III.  13?.  Pefcriprioa 
du  Cyprier,  138.  Le  Vin  qu’on  tire  du  Cvpriec 
paiTc  pour  la  Malvoifîc  d’Afrique,  139.  Etoffe 
de  Cyprès , IV.  A 3 8.  Propriétés  d’nn  Cyprès  de 
double  efpcce , nommé  au*  renient  Tic  fong  8c 
Yucn-pc  , VI. 467.  Scs  fcmcnccs  , 4A8.  Cypres  du 
Japon,  X 6A1.  Forets  de  Cypres,  XI.  301. 
Cyprès  de  la  Louifiane  , XV.  14A. 

Cypricn  : Avanture  de  ce  Provençal , IX.  1/9. 

Cyprier  , arbre , voy.  Cyprès. 

Cyrus,  Rivière  , VII.  401. 

Cytife,  aibnlfcau , XI.  709. 

Czar,  Pierre  1 , Lmpereur  de  RufTic,  fait  partît 
un  Envoyé  poui  la  Chine  , V.  3*8  Cité,  VI. 
597.  Un  Prinre  Kalrruk  demande  de  l’Infan- 
terie 8c  du  Canon  au  Czar  Pierre,  VII.  11.  Ua 
Médecin  , que  le  C/ar  envoyé  , découvre  un 
monument  dans  un  Défeit  de  la  grande  Tarta- 
ne , 10.  Feuilles  que  le  Czat  Piètre  communi- 
que aux  Sçnvans  de  l’Europe,  21  Fe’iille  d’inf- 
er ipr  ions  myrténeufes  que  le  Czir  Pierre  envoie 
à l’Abbé  Biinon  ,13.  Cité  ,1*3.  Officier  qu'il 
envoie  fur  les  bords  delà  Mer  Caff  i nne  pour 
fc  mettre  en  poffcffion  de  l’embouchure  a'une 
Rivière,  14A.  Ambaffidcrr  Ufbcka  laCourde 
Pierre  le  Grand  , toi.  CaTaéhr:  de  cet  Ambaf- 
la  leur  8c  fes  récits,  ibid.  LcCaar,  cite,  391  p 
J9J.  401* 

D 

£)a  , ou  Motfî -Gomme  8c  Morfj  no-Jome  t 
noms  de  la  trained-  Riz,  XI.  707. 

Dabayda , Provioce  . XII.  180.  Un  Cacique  de  ce 
nom  polfcdc  un  Temple  plein  d’or,  •hd.  Com- 
ment ce  Cacique  forcé  dans  fa  nuifon  , 181. 

Dabbo , III.  9. 

Dabirpinta,  Place,  IX.  319. 

Dabis  , nom  d’nne  Divinité  Japonoife , II.  1A4, 

Dabo,  grande  Ville,  IV.  91. 

Daboul,  Vïllc , voy.  Dabul. 

Dabi»!  , Ville,  Se  fa  polîtion , I 34  Situation 
de  cccte  Ville,  beauté  fingulicrc  des  Edifices, 
ce  ij 
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Tes  Habitans  & fa  dépendance,  10 6.  Elle  eft 
ruinée  par  les  Portugais  , 107.  Ile  de  même 
nom  , 177.  Richcrtcs  du  commerce  de  Ton  Port, 
470.  Situation  de  Dabul,  II.  78.  Poluciks  8c 
offres  du  Gouverneur.  Le  commerce  fe  réduit 
prcfqu’à  rien , ibid.  Dcfcription  de  Dabul , X. 
26.  Sa  Rade.  Autres  Rades  voifincs.  Son  com- 
merce , ibid.  Cette  Place  , nommée  aufli  Daboul , 
fa  meule  pour  le  commerce  , 106. 

Daburia,  Royaume,  V.  114. 

Daca  , grande  Ville  de  Bengale , IX.  y4y.  Etoffes 
qui  en  viennent  , 607.  Dcfcription  de  Dacas 
X.  if  6.  Vitclfc  extrême  de  fes  Gnléallcs,  1 f". 
Route  de  Daca  À Calambazar  , ij&.  C.cttc  i lacc 
nommée  aufli  Dacca,  ici. 

Dacan  , François,  XIV.  611. 

Dacus  , titre  dcNoblcIlc  , X.  468. 

Dael , Chef  des  Anglois  , écrit  «une  lettre  qui  fait 
Imprcflîon  aux  Hollandois,  VIII.  474’ 

Daen-ma-allé  , frcrc  du  Roi  de  MacalTar , X.  4?y . 
II  fc  diftinguc  par  fes  avions  héioïqucs , 47*. 
Hiftoirc  de  ce  Prince , 477.  Les  Hollandois 
s'engagent  à le  tuer.  Comment  il  évite  la  mort , 
ibid.  Il  palTc  dans  Elle  de  Java  & s'y  marie, 
478-  Portrait  de  fa  femme.  Il  cft  oblige  de  fc 
retirer  à Si.im.  Accueil  qu'il  y reçoit  , ibid. 
Sa  mort,  4^9.  Les  deux  Princes  fes  fils  font 
amenés  à Paris,  tbid 

Dag,  Anelois  , Captif,  VIII.  jO*. 

Dagau  , Village,  VIII.  4M. 

Daggc  ( John  );  InJifpofuion  de  ce  Capitaine 
Ânglois,  III.  yt^.  Cite,  5 jo.  Son  heureux 
commerce  , y 3 r. 

Daghcftcn  , Pays,  VIT-  14- 

Daj*oucanc , tfpm , VIII.  yji. 

Dahlak , Ile,  la  même  que  Dallaka  , I.  îor. 

Daho , IV  91. 

Dahomay , Royaume.  Conquêtes  du  Roi  de  Da- 
homay,  III.  4 99.  Son  Général  n’a  jamais  vu 
de  Blancs  , ibid.  & juiv.  Raillerie  du  Roi  de 
Dahomay  , 304.  Richclfcs  & cataéterc  de  cc 
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Le  commerce  ruiné  dans  fes  Etats.  Il  n'en  refte 
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Dahomey , Royaume , le  meme  que  ccIqî  de 
Dahomay. 

Dai , ou  Kara  nas,  Pommier,  XI.  69 9. 

Daï.  Nombre  des  lignifications  de  cc  mot:  IX. 
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Daibods  ( Temple  de  ) , on  des  trente-trois  mille 
trois  cens  trente-trois  Idoles,  X.  jtc.  Dcfciip- 
tion  de  l’Idole,  ibid. 
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Daid,  ou  Daidfu,  cfpccc  de  fèves,  X.  66 4. 
Daikon  , ou  Rci-fuku  , Racine,  XI.  704. 
Dai-kofu  , Patron  des  Maichands  Japonois,  X. 
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ï)ai-Mio , titre  de  Seigneurs,  X.  537.  Coirege 
d'un  Daimio , 6c f. 
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Dajis,  VII.  $77*  Un  Daji  pillé,  378. 
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ftaux  du  Dalay- kan  , 30. 

Dalay  ( Lama  ),  voy.  Lama.  lac  de  Dalay, 
voy.  Kulon. 

Dalbreckhc  ( Harry  ) , Général  Hollandois , III. 
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du  Cap  Corfe , lit.  436. 

Dale , Chevalier  Anglois , fucccde  à un  Gouver- 
nement , XIV.  468.  Cite  , 469. 

Dale  ( Richard  ),  Matelot  Anglois,  va  au  Ja- 
pon avec  Saris,  II.  191. 
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D.tllaka  ( Pointe  de  ) , fie  Ile  ••  Sa  (îtuation  I. 
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à MaiTua , 174. 

Dallemulct,  Village,  II.  641. 

Dallv , Voyageur , fie  ce  qu’il  dit  du  Piment , 
XV.  388. 

Dalpocm‘(  Martin),  Portugais,  IX.  373.. 

Dam,  petite  monnoie  , X.  141. 
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1 18. 

Damar,  Ville  confidérable  , X.  193. 

Damarc  , petite  Ville , II.  ry. 

Damaro  , Fleur , voy.  Balanoy. 

Damas,  Ville,  VII.  317. 
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37-  Crique  de  Damafenfa  , 103. 
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4*7. 
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Damou  ( Chevalier  ) , Capitaine  de  VailTcau  de 
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feus  dont  il  cft  chargé  pour  Atvaba  , 411. 
Dampier , Voyageur , X.  J 7 ^ , Ibid.  Scs  observa- 
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Dampier  fur  fon  projet,  ut.  De  fie  in  qu’il  ne 
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Trombe  d’eau  décrite  par  Dampier,  416.  Ccs 
obfeiva'ious  fur  la  Nouvelle  Hollande  , 418. 
fl  loupire  apres  la  liberté  411  Comment  U fc 
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tres, 41;.  Danger  que  Dampirr  court  de  la  parc 
des  Inlulaircs , 4x4.  Son  Canot  tcuvcrféili  fauve 
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fon  Journal  Se  Tes  Cartes,  ibid.  Entreprife  extra- 
ordinaire de  Dampicr  & de  fes  Compagnons , 
4tf.  Ils  traverfenc  quarante  lieues  de  Mer  dans 
un  Canot  Secours  tirés  de  Dampicr , ibid.  Ils  le 
retrouvent  à la  vue  de  Tlle  d’où  ils  font  paris  , 
41 6.  Anneau  du  Soleil,  ligne  de  tempête.  Pré- 
caution contre  l'orage  , ibid.  Terrible  fttuaiion 
de  Dampicr,  417.  Suite  dune  affreufe  nuit, 
ibid.  Le  Canot  arrive  à l’Ilc  dcSuma:ra,  418. 
Dampicr  perd  prctquc  tous  Tes  Compagnons. 
Son  retour  en  Europe,  ibid.  Cité.  4 19  frjuiv. 
Etat  où  il  trouve  Cacbao  ,4)1-  Cité  > ibid.  6» 
fuiv.  Reproches  qu’il  fait  à la  Compagnie  Hol- 
landoifc,  4$*.  Dampicr,  rie,  rf 11  , ibid.  & 
fuiv.  Expériences  & réflexions  de  Dampicr  , 
tft|.  Cité  , <{77.  Dampicr , cité  , XII  4^9  £ 
fuiv . Son  obfcrvaiion  lui  deux  espèces  d’oi  féaux  , 
6 jo.  Cité,  641  O fuiv.  Cité,  XIII  181  & fuiv. 
45  x. 

Dampierre.  Remarques  de  ce  Capitaine  fur  Pile  de 
Ténerife,  II-  x 36.  Sa  defeription  de  h Ville  Ca- 
piralc,i}7.  Cité,  36 1 & 3*3.  Defaint ion  qu'il 
fait  de  certains  oifeaux , 1*4.  Son  témoignage 
fur  l’Ile  de  May,  31 9.  Nom  qu’il  donne  a une 
Baie  , 389.  Cité , X 37*- 

Dampour,  Place,  X.  1)4. 

Danao.  Pline  appelle  aimi  la  Ville  de  Suez  : Pour- 
quoi ce  nom , I.  1 91. 

Dancouic (Sieur), Diicélcur  Général  de  U Compag. 
Françoife  d* Afrique  , III.  l)l.  Reçu  honorable- 
ment du  Gouverneur  de  la  grande  Canaric , 1 3 x. 
Il  remet  à la  voile,  tbïd.  Son  foin  pour  le  pro- 
grès du  commerce , 1 3 j . Scs  voyages  au  long  de 
la  Côte  de  Barbarie,  137. 

Danda,  Rivière,  voy.  Bengo.  Animal  nommé 
Danda , voy.  Pakartc.  Place  a/pclléc  Danda , 
VIII.  381. 

Danda-rajipari , Ville  Se  Port  -,  leurs  lichcflcs  Se 
commerce,  I.  470. 

Dandc,  Rivière,  IV-  481. 

Dandi  , Principauté , III.  jS(J.  Canton  & Seigneu- 
rie de  ce  nom  au  Royaume  de  Congo , IV. 
61 6. 

Daudolo  ( André  ) , Commandant  d’une  Flotte 
Vénitienne,  VII.  315. 

Dandoqua,  geande  Canne,  plante,  XI.  713. 

Danemark  , voy.  Danois. 

Danevata,  Pays,  IH.  $71. 

Danger,  voy.  Angra  { Baie  d*  ). 

Dangers.  Celui  auquel  une  Flotte  Portugaife  eft 
expoléc  à Mozambique,  I.  x8.  Danger  de  la 
meme  Flotte  à Mombafla  , )o.  Fermeté  d’Albu- 
quer^uc  , Viccroi  des  Indes  , dans  une  occasion 
dangereufe  , ixo.  Danger  au  long  de  la  Côte  de 
la  Nier  rouge  pour  la  naviguion  , 136.  Bas 
fonds  dangereux  pour  h navigation  , 397  Paf- 
fage  dangereux  , 4 6 8.  Danger  entre  Sumatra  Se 
Java,  474.  Danger  dont  les  Anglois  fe  (auvent 
à peine,  $07.  Les  mêmes  évitent  un  danger, 
j-n.  Ils  échapeot  d'un  premier  danger  de  tsaiii* 


fon  , Se  y fuccombcnt,  313  b fuiv.  Danger  de* 
Anglois  a Scran,  35 6.  Danger  d’un  VaüTcau  Au- 
glois,  II.  96.  Danger  de  la  Rade  de  Mocka, 
119.  Danger  que  les  Anglois  évitent  173.  Dan- 
ger dans  le  Golfe  d’Arguim  pour  la  navigation  , 
^191.  Danger  des  Anglois  près  le  Port  de  la  Villa 
de  Praya , 313.  Danger  pour  la  navigation  à 
l'embouchure  de  la  Rivierede  Rio  de  la  Gracia, 
430.  Dangers  de  la  plupart  desBiafatas,  368. 
Danger  que  Compagnon  court,  6)9.  Danger 
d'un  Capitaine  Anglois  dans  une  tempête,  III. 

3 34.  Danger  d'un  Tornado  , 373.  Autre  danger, 

398.  Celui  auquel  deux  François  font  expofés, 

4 06.  Ceux  que  Smith  couit , 487  & 493.  Voie 
d’eau  qui  expofe  un  Vaillcau  au  dernier  péril, 
301.  Mcfurc  contre  le  danger  , jot.  Danger 
pour  les  Marchjnds  Se  les  Capitaines , 343.  Dan- 
gers du  climat  du  Pays  de  Seftos  , 6 1 j.  Danger 
a l'cnibouchuie  de  la  Rivière  de  Sama  , IV.  jo* 
Dnftgcrs  du  débarquement  au  Cap  Corfe , 3$.- 
Sign.  G.  Danger  d’une  opération , 140.  Dangers 
du  débarquement  à Juid'a,  17).  Celui  d’un  Ne-- 
gred’Aquambo  , 308.  Dangers  au  mois  de  Juin, 
430.  Un  VaifTeau  Anglois  entre  avec  danger  * 
dans  uncRivicre,  ibid.  Danger,  nom  de  Bue, 
voy.  Angra  ( Baie  d*  ).  Celui  qu’un  Millionnaire 
court  en  entrant  dans  la  Rivière  de  Zaïre,  333. 
Danger  auquel  la  curiortté  expofe  un  Ang'ois, 
383*.  Dangers  de  la  navigation  dans  des  Mers , 
V.  né.  Dangers  d'une  Rivière  , X4*.  Danger 
pour  une  Flotte , 343.  Dangereux  partage  d’une 
Rivière  , VI.  30.  Etrange  danger  qui  menace 
la  vie  des  Hollandois  , jx8.  Comment  Abulg- 
bazi  fe  lire  d’un  grand  danger , VII.  199.  Dan- 
gers auxquels  Ruhruquis  cft  expofé  , 191.  Dan-- 
ger  donc  un  Àureut  délivré , 394  Aurre  danger, 

399.  Divers  dangers  auxquels  un  Auteur  clî 
expofé  pour  la  Religion  , 41 6.  Danger  des 
chemins  jufqu’à  la  Chine,  419.  Danger  qu'un 
Auteur  court  pour  fa  vie,  VIII.  109.  Tempête 
& pié rautions  pour  d'autres  dangers  , 13  j.  Ter- 
ribles dangers  auxquels  une  Caraque  Portugaife 
expofée  pendant  deux  mois , ibid.  Autre  danger 
caufé  par  an  calme  , 136.  Autre  danger  que  la 
même  Canque  court  dans  la  Rade  de  Sainte 
Hélène  , 137.  Dangers  que  courent  les  Hollan-- 
dois,  411  6> fuiv.  Divers  dangers  qui  mena- 
cent une  Flotte  Françoife  , 3 66.  Dangers  de 
l'embouchure  du  Gange , IX.  11.  Danget  auquel 
des  Jéfuites  font  expofés  , 1 87.  Danger  dont  on 
fe  délivre  par  industrie  , )»«#.  Danger  d’irtiter 
les  Singes,  X.  14O.  Dangers  d’où  le  bonheur 
tire  Nadir-Chah  ou  Thamas-Kouli-Khan , u;.. 
Dangers  de  la  Baie  de  Taeora  , t84.  Danger  qui- 
fait  lever  l'ancre  aux  Hollandois,  3s  1.  Dangers- 
de  la  Côte  Septentrionale  du  Détroit  de  Mage!-* 
lan  , XI.  47.  Dangers  de  la  Baie  de  Técame*,. 
7).  Partages  dangereux,  77.  Dangers  de  deux; 
Vairtcaux  François,  zoi.  Suite  d'erreur*  Se  dc- 
dangers  , 1x7.  Danger  qui  a menacé  les  A*gJoi%> 
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143.  Celui  qu’cin  Voyageur  évite  dans  la  Cour 
d'une  Mofqucc  , 173.  Danger  qui  menace  les 
Hollandois  , 5x1.  Nouveaux  dangers  où  tombe 
une  flotte  Hollnndoife  , 3*0.  Dan?cr  auquel  des 
Avanturiers  font  expofes  , 380.  Celui  qu'un  Au- 
• tcur  court  de  la  part  des  Infulaircs  , 414-  Daqf 
quel  dancer  les  François  fc  trouvent  ,‘393.  Dan- 
ger que  Cortez  furmonte  par  fa  fermeté,  XII. 
286.  Extrême  danger  de  Cortez,  $99.  Dangers 
dans  la  pêche  des  Perles  de  la  part  des  Monf- 
cres  matins  , XIII.  X77 • Dangers  que  M.  delà 
Condamine  co'»rt  dans  des  Détroits  , XIV.  18. 
Dangers  de  la  navigation  du  Fleuve  des  Ama- 
zones, y 6.  Dangereufe  propriété  d'une  cfpecc 
de  Plantain  , 1 10.  Danger  de  la  privation  du 
Vin  , 1 1 x.  Infc&c  dangereux  à Canhagé ne  , 
ixy  Danger  que  des  Piotcftans  courent  à leur 
départ,  1 96.  Celui  que  RalcigU  couit  à l'em. 
bouchurc  de  l*Orinoquc  ,3/7.  Danger  des  écueils 
à la  Baie  des  Fleurs , 649. 

Dangier,  Banian,  écrit  une  Lettre  à l’inftigation 
des  Millionnaires  Portugais  contre  les  Anglois, 
II.  77. 

Danguini , Château  redoutable  deGoa,  I.  14Î. 

Dangyrno , Principauté  , III.  y8tf. 

Daniel,  Capitaine  Anglois  , III.  3yf.  Un  Due, 
nomme  Daniel  , envoie  des  AmbalTadeurs  au 
Pape,  VII  xj  y.  Port  Daniel,  XIV.  75X. 

Danilov  , Ville,  VII.  xyo. 

Danio , Province  du  Pays  de  Juida  , IV.  X75. 

Daniftein  , voy.  Danois  ( Mont  ). 

Dankalt , Ville,  X.  xot. 

Dankereis , Pays  , voy.  Dinkira. 

Dankghi  : Fête  que  ce  Gouverneur  donne  à des 
AmbalTadeurs,  VII.  378.  Nommé  au  Ht  Dankji , 
380. 

Dankhinombu,  Prince,  VII.  8. 

Dankji , voy.  Darikgi.  , 

Panncck  Meng-Kam  , Seigneur  de  l'Empire  Mo- 
gol , & un  des  plus  Tavans  Hommes  de  l'Alîc  , 
X.  9t.  Caraderc  de  Daneck  Mend-Kam  , Grand 
Maître  de  la  Cavalerie  Mogole,  93.  Cité,  10 y. 
111  6*  fuiv.  Cité  , X4é  , 269  , x7T.  Daneck- 
Mend  Khan  prend  un  Pendet  à Tes  gages , 273. 

Dannemark , voy.  Danois. 

Danois  * Commencement  de  leur  navigation  , I. 
p.  xj.  de  ïintrod.  Leur  première  démarche  en 
Afrique,  ibid.  n 8c  1 x.  Il  y a peu  d’apparence 
qu'ils  puitfent  Te  rétablir  à Akra  , III.  368.  Ils 
(ont  cnallcs  d’un  Fort  par  un  Prince  Negre , 
j 77.  Détail  de  cet  accident.  Les  Danois  s’y  ré- 
tablirent , 378.  Trille  fort  de  leur  Flotte  , ibid. 
O fuiv.  Air  mortel  aux  Danois  , IV.  y 6.  Sign.  H. 
Entrée  des  Adeurs  d’une  Fête  dans  la  Cour  du 
Général  Danois  du  Cap  Corfe , 1 3 y.  Le  Roi  de 
Dannemaik  fait  venir  de  Peau  du  Cap  de  Bon- 
ne Efpérance,  V.  t8y.  ForrerclTc  appartenante 
aux  Danois , VIII.  640.  Civilités  du  Gouver- 
neur Danois,  6 41.  Elles  lui  font  rendues  fur 
i'Efçadcc  Françoifç  , ibid.  Cadavres  qu’ua  Au- 
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teur  prend  pour  des  Danois , IX.  3 xx.  Comp- 
toir Danois , 6oy  3:  6c 6.  Le  Roi  de  Dannemark 
fc  déclare  neutre  dans  une  querelle,  XI.  }xx. 
Offres  que  les  Anglois  (ont  à un  Commandant 
Danois  . 3x3.  Les  Danois  abandonnent  la  Flotte 
Hollandoife  , ibid.  Ils  fc  (aillent  engager  à lit cr 
fur  les  Anglois,  316.  Les  Danois  pénétrent  daus 
la  Baie  d’Hudlon  , XIV.  638.  Rivière  Danoife  , 
6 (y.  Voyages  des  Danois  , XV.  tyx.  Le  Roi 
de  Danncmarck  & les  Danois,  cités,  66 y. 

Danois  (Mont), ou  DanilTcin,  Colline, 8c  pourquoi 
ainli  nommée  , IV.  y y.  Sign.  H.  Defavantage  du 
Mont  Danois  pour  le  Cap  Cotfc  , y6.  Sign.  H. 

Dan  fa  , animal , de  la  peau  duquel  les  Ncgicsfont 
lcuis  BoucHcts,  III.  190. 

Danfe.  Danfeufes  & Chanteufes,  T.  389.  6*  fuiv. 
Spedaclc  d'une  danfe  d'Ours  , II.  170.  Danfe 
Japonoife  , 100.  Danfe  des  Femmes  Negrefles^ 
306.  Danfe  que  les  Nègres  nomment  Folgar, 
469.  Bal  des  Nègres , yo6.  Danfes  de  Sierra  L co- 
no , III.  146.  Danfe  des  Nègres  , 370.  Celle 
que  les  Veuves  Itîinoifcs  font  à la  mort  de  leurs 
maris,  43  y & fuiv.  Danfes  & ornemens  des 
Fêtes  Nègres  , IV.  1 3 3.  Dcfciiption  de  la  danfe 
des  Nègres  , ibid.  Variété  dans  les  Danfes  8c 
Fêtes,  134.  Leçons  de  danfe  pour  les  jeunes 
gens  Negres  , ibid.  Caradere  des  danfes  de  Con- 
go , 6j 6.  Danfe  des  Hottentots,  V.  I y y.  Dan- 
flcAts  de  corde  8c  Marionettes  , Vil.  y f 9.  Courfe 
de  chevaux  par  des  danfeurs  de  cordes,  564. 
Danfes  du  Royaume  de  Tonquin  , IX.  toi. 
Danfeufes  des  Indes,  499.  Danfes  8c  diverti  (Te - 
mens  des  Habirans  de  l’Iîc-Efpagnolc  , XII. 
X19.  Danfe  Méxiquaine , y6y.  Danfes  des  Cu- 
manois , XIII.  1 3.  Danfe  de  Ticrra-Firinc,  193. 
Celles  des  Péruviens  , 344.  Danfes  des  Sauva- 
ges de  l’Amérique  Septentrionale  , XV-  7a. 
Danfe  nommée  Calcnda  ,433. 

Danra  , animal , dont  la  peau  cft  difficile  à per- 
cer , II.  298.  Animal  nommé  Dama  ou  Anta , 
XIV.  1 y8. 

Dante  , un  des  principaux  Vignobles  de  lTIc  de  Té* 
néiife  , IL  241 . 

Dante  , Province  du  Royaume  de  Congo  : Fort  dé' 
Dante  , IV.  496.  Mai'ons  8t  habillerccns  du 
Pays  , ibid.  Fécondité  des  Femmes  , 497.  Des 
Millionnaires  y baptifent  Icsenfans  , ibid.  Mar- 
che pompeufe  d'un  Seigneur  du  Pays  , yoo. 

Dante  , ou  Bcori  , Vache  du  Méxiquc  , XII.  63*. 

Dantiges , Ville,  X.  74. 

Dana  , Fort  des  Portugais  aux  Indes  Orientales,!. 
*4». 

Danube  , Fleuve  , X.  128  8c  119. 

Danujan  , Village,  VII.  198. 

Danvillc  ( M.  ).  voy.  Anvillc  ( M.  d’.  ). 

Daonraio,  drogue,  XI.  675. 

Daourkan  ( Alan  ) , Gouverneur  , X.  3 il. 

Daouft- Aly-Kam , norniAé  auQi  Aly-DaoufbKam , 
Nabab  ou  Viceroi  d'Arcatc  , IX.  614.  Il  accorde 
aux  François  la  pcrmillion  de  battre  monnoic  , 

ibid « 
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ïi/i.CcNabab  d'Arcarc  veut  former  deux  Royau- 
mes pour  fes  enfans  , 6 1 9.  Armée  qu'il  levé  dans 
cette  vue  , ibid.  Scs  premières  conquêtes,  610. 
Il  cft  furpris,  <? :i.  Il  cft  rué  avec  un  de  fes 
fils  dans  une  fanglance  Bataille.  Mort  de  Ton 
Général.  Pillage  du  Camp , ibid  Les  François 
reçoivent  fa  Veuve  & la  Famille  Royale,  4zx. 
Accueil  fait  à cette  Reine  8c  remarque  fur  cet 
événement.  Planche  de  la  figure  de  la  Princdl’c 
mère  du  Nabab  , ibid, 

Papiran,  X.  398. 

Dapper , Voyageur , cité,  II.  }d4,  Jtfy*  Def- 
cription  qu'il  fait  de  la  Rade  de  Saint  Philippe  , 
J 97.  Sa  Defeription  de  la  Civerc  , III.  19  y. 
Cité,  y8y.  Dapper  perfuade  que  le  Diable  bat 
les  Nègres , IV.  1 y4.  Cité  , 14I.  Figure  qu*il 
donne  au  Quoggelo , xyo.  Cara&ere  de  cet  Ecri- 
vain , 400.  Cité  , fous  le  nom  d'Olfcrt  Dapper , 
401 , 407 , 409  , 4x7  Se  418 , 4x0 , 4x4  » 4X<5. 
577 .Sign.  Dddd.  Plan  de  la  Cité  de  Loango  tiré 
de  cet  Auteur,  > 81.  Sign.  Dddd.  Cité  , ibid.  J87, 
J91  » *94  & fu,v-  « U , , ^X7  & fuiv.  6)0, 

4 j 5 ,441.  Cité,  V.  1&J.7&8,  ri  & ij  , 14, 
1 8 & 19 . Son  témoignage  fur  les  Monnoies  d’An- 
gola , jo.  Cité  , j 6 O fuiv.  40 , yi , 58 , 60 tf>6, 
6 8 , 70 , 71.  , 74  & fuiv.  80  & fuiv.  84  , 88  & 
89 , 9 I & 9*«  Iix8cin, 1148c  115,  1x5,141. 
181. 

Dara  , Prince  Mogol  ,X.  il y.  Arbrillcau  nommé 
Dara  ou  Kioh  , XI.  7x8. 

Dama  , Ile  , I.  178. 

Darboni , Ville  delà  dépendance  de  la  Mecque, 
11 14- 

Dard  de  main  des  Negres  & figure  de  cette  forte 
d’arme  , IV.  îoo.  Autre  figure  de  dard  , 197. 
Forme  des  dards  8c  Zagaies  des  Peuples  de  Jui- 
J».  >4J. 

Dardanelles  , X.  119. 

Darc(  Ananias  ) , dont  la  femme  met  au  monde 
une  fille  , qui  paffe  pour  une  marque  éclatante  de 
la  protection  du  Ciel , XIV.  46 x. 

Daren , Place  , X.  108. 

Daria  , Rivière  , voy.  Sir. 

Darias  , Officier  Efpagnol , XIII.  1X9. 

Daricn  ( Ifthme  dc),XI.  JJ  y.  Prophétie  qui  annon. 
le  paltagc  d’Avantur.  Angl.  par  cet  Iftlmic,  544. 
Comment  ils  s’acquer.  l’amitié  des  Ind.  de  l'Ifth- 
mc,  \6  y . Carte  de  Daricn,  &c.  XII.  1 1 5.  Rivière 
du  Darien,  1 4 z. Colonie  du  Daricn  ,165.  Sainte 
Marie  du  Datien  abandon.  188  Difeours  de  l'Ev. 
du  Daricn  , 101.  Ce  Prélat  approuve  las  Cafas  , 
104.  Carte  de  la  Prov.  de  Daricn,  Sic.  XIII.  145. 
Prov.  de  Darien  Se  fes  révolut.,  144.  Ses  Bourgs 
& Habitat,  ibid.  Eclaircillcm.  fur  la  Darien,  145 
& fuiy.  Eclairciffem.  fur  l’Ilthmc  , x 10  & fuiv . 
Saifonsde  l’ifthmc,  iti.  Etrange  concert,  ibid. 
Célcb'cs  Cal  châties  du  Daricn,XI  V.  106.  Darien 
Ville  Ecortoife  , f8j. 

Daritlay  Bulay  , Prince  Tartnre  , VII.  41. 

Daricby-olmgan  , Tattarc  , fournit  des  Chevaux  à 

Tome  XV L 


Jenghiz-Khan  , VIT.  If. 

Darius  , Emper.  des  Perfes  , entrepr.  de  joindre  U 
Méditerannée  au  Golfe  ArabiqueJ.  X91.  Darius, 
ciré  , VII.  t j 8. 

Darma  , ou  Derma  , Ufurpatcur  , cft  empoifonné  , 
VIII.  x8c.  Saint  de  ce  nom , X 6J7.  11  cft  mis 
au  rang  des  grands  Perfon nages  , «6  y, 

Darmouth,  Port  d’Angleterre  , XV.  664 

Darnidc  ( Michel  ) , Portugais , 8c  fa  valcu r déter- 
minée , I.  107. 

Daro  , Saint  des  Infulaircs  , VIII.  J 98 

Daronva  ( Pavo  ) , Major  Portugais  , défait  U 
Reine  de  Singa  , V.  j6. 

Darfina,  Place,  II.  118. 

Darugan  , Province  , VII.  18*. 

Dana  . Xa  ) , voy.  Raal  -Sabu. 

Dafchi , picfent  de  couteaux  , III.  J 44. 

Dafehis  j lignification  de  ce  moi , III.  579.  Dalfi- 
mi  Daffi  , ta  même  chofe  ,641. 

Dasht  kipjak  , Contrée,  Vil.  y 8. 

Dafo,  fleur,  X 418. 

Dalle  , Sécreraire  Hollandois  , III.  jjx.  Village  de 
ce  nom  , appellé  aulli  Tallc  , 4 19. 

Dalle  1 ( Antoine  ) , Marchand,  envoie  à Maroc,  II. 
ni  & fuiv. 

Qalîcl  ( Thomas  ) , Anglois  , comman.  une  Pinace 
fous  la  conduite  de  Rich.  RaynoId$,1. 54  y 0 fuiv . 

DalTi-mi  Daffi , voy,  Dafehis. 

Daffir-kipokak  , Pays,  VII,  70. 

Datapa  , Indien  , hue  fa  réfid.  à GoIkondc,II.  1 1 J. 

DatO’Laxmanua  , voy.  D ton  Laxmcua. 

Djton  Balfar  , conduit  les  troupes  de  Patane  con- 
tre le  Roi  de  Pahan  , II.  oy.  Ce  Seigneur  nom- 
mé aufli  Dato  Bezar  , IX-  60. 

Daton  Laxmcna  , Scha  Bandai  de  Pavane  , II.  101. 
Ce  Seign.  nommé  aulli  Dato-Laxmarma.IX.  60. 

Daton  Puti  , riche  Indien  avec  qui  les  Angl  ont  des 
liaif.  de  Cemm.  I.4S»*  Projets  qu’t)  y Opofe  à 
l'Amiral  Auglor  pour  ch  all  er  les  Holland  497. 

Datskorom  , Place,  VIII.  4jo. 

Dattier , arbre,  8c  fon  utilité  , III.  ry7  Dattiers  de 
Bengucla  , V.  74. 

Partira  , drogue,  VIII.  4iy.  Venu  de  la  Plante 
nommée  Datura  ouDutioa  , XI.  6 8. 

Daulc  ( Bailliage  de  ),  XIII.  \6f. 

Dauma  , Ville  , VIII.  1 j8.  Dajma  , Ville  de  peu 
d’importance  , XI.  C7. 

Dauphin,  Poillon  : Petit  Dauphin  pompé  .111.  yoj. 
On  donne  ce  nom  a la  Dorade  , IV.  iy;.  Datiph. 
•du  Cap  de  Bonne -Efpér.  V.  104  lie  du  t>.«upb. 
XII.  7 y.  Riv.  des  Dutiph.  X’ V.  41*  Mhirgton 
du  Canada,pris  pour  le  Dauph  des  Anricns,i  yo. 

Dauphin  , Port  , ancien  Erablillcfn.  T'iançois  , V. 
ixj.  Fort  Dauph.VIII.  yyx.SonPoit  8<  (es  édi- 
fices , y y j.  Plan  du  Fou  Dauph  y t \ Dcfcfpoic 
de  la  Garnifon  du  Von  , y4o.  Elle  doit  fon  fal- 
lut à la  Cafe,  ibid.  Défiance  mutuelle  des  Fran- 
çois du  Fort  Dauph.  8c  du  VailT.  yéS  Dépurât, 
au  Gouvetn.  du  Fore,  569.  Avec  quelle précaur. 
le  Gouvern.  fc  tend  a bord.  Il  aficiic  de  déguifee 


Digitized  by  Google 


no  TABLE  DES 

fa  miferc , ibid.  Etat  du  Fort  Daupli.  à l’arrivée 
d’une  nouv.  Flotte  , î 88.  Langueur  qui  y reenc  , 
59!.  Arrivéed’une  Flotte  & d'un  nouv/’ Gouv. 
59).  Eclairciilcm.  fur  les  François  reliés  au  Fort 
Dauphin,  393. 

Dauphine  , Ile  , voy.  Madagafear.  Autre  Ile  nom- 
mée Dauph.  XIV.  573.  Ile  Dauphine,  autrement 
appeltéc  Malfacrc , voy.  Mallacrc. 

Dava  , ou  Ufpo  , Province,  X.  551. 

Davatas  , Divinité  bizarre,  X.  414. 

David  , Ambaflad.  Tartarc  , envoyé  à S.  Louis  Roi 
de  France , VII.  x6 1.  Un  autre  de  ce  nom  Pré- 
cepteur d'un  Prince  Tartarc  , 184.  Forteicllc  ap- 
pclléc  Saint  David  , IX-  6 19. 

David  ( Edouard  ) , Anglois  , fuccedc  nu  Capitaine 
Cook,  XI.  343.  Hardieiîc  du  Capit.  David, 
347.  Il  trouve  Mangera  fans  Habitans , ibid. 
Comment  il  fc  fait  conduire  à l’Ile  d’Amapalla, 
548.  Sa  réponfc  aux  Ind.  Il  les  trompe, ibid.  Cité, 
349  , tbid.  J jo  , 3*4  , ibid.  & fuiv.  399,  6xi. 

David  , Roi  dlfrael , VI.  33*. 

David  ( Saint  ) , Ile  , XV.  *30. 

Davis , Caoir.  Anglois  , fert  de  Pilote  aux  Mar- 
chands de  Midc.  bourg  pour  découvrir  la  route 
des  Indes  & la  fituat.  des  Porrug.  I 117.  Voyage 
qu’il  fait  aux  Indes  Orient,  fur  un  VailL  Hollaàd. 
364  Mémoires  de  ce  Voyage  adrellésau  Comte 
d'Elîcx  Detail  de  Davis  , ibid.  Il  fait  entrer  dans 
fa  Lettre  un  Alphaber  de  *a  Langue  d’Aebin,  &c. 
3*3.  Sa  Relation  c(l  quelquefois  obfcurc  , ibid. 
Davis  cft  demandé  par  le  Roi  d'Acliin  , j?o.  Fa- 
veurs qu’il  reçoit  de  ce  Prince  , ibid.  Il  s'attache 
à connoître  te  Pays  des  Ind.  371.  Relat.  du  relie 
du  Voyage  , ibid.  O fuiv.  Latir.  des  lieux  par  oit 
la  Flotte  Holland,  parte , 379.  Il  cil  Chef  & 
premier  Pilote  d’une  Flotte  Angl.  pour  lcslhdcs 
Orient.  380  & fuiv.  Il  accompagne  le  Chevalier 
Edouard  Michclburnc  par  B.inram  , 448.  Il  rc- 
connoîr  une  Te  près  de  Saldanna  , 449  Les  Ind. 
lui  donnent  des  nouvelles  du  Vaifl*.  que  le  vent 
avoit  féparé  de  la  Flotte  , 451.  Il  cil  atteiot d’une 
fléché  au  bras,  433.  Sa  conduite  pour  aifurer 
une  entrepr.  434.  II  délivre  des  Portugais  , ibid. 
Il  cil  tué  de  plusieurs  coups  par  les  Japon.  4*8. 
Cite  , V.  144.  Le  Capitaine  Davis  Flibullicr  An- 
glois , cité,  XI.  74. 

Davis,  Capitaine  d’un  Vailfeau  Anglois,  le  joint  à 
la  Flotte  du  Comte  de  Cumberland,  I.  198. 
Davis  . Anglois  , un  de  ceux  qui  moment  le  Vaifl. 
de  David  Middleton  , entre  avec  une  Chaloupe 
dans  une  Riv.  I.  30*.  Informât,  qu’il  reçoit  d’un 
jeune  Nègre  , ibid.  & fuiv.  Quoiqu’homme  d'ef- 
pric  & de  courage  , il  juge  mal  des  Nègres  , 307 
O fuiv.  La  langueur  où  le  réduit  une  maladie  , 
caufe  de  la  crainte  à Middleton  , 36*1. 

Davis,  Faéleur  d’un  Vaiffeau  Anglois  , II.  109. 

Inftruélion  qu'il  reçoit  de  Saris  , 118. 

Davis  ( Canton  de  ),  XV.  *04. 

Davis  ( Howel  ) , Anglois , pris  par  un  Pirate  , 8z 
fon  avauture,  III.  13.  Adrcflc  avec  laquelle  il  G: 
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faiftt  de  Jamesforr , 14.  Iî  pille  lHe  k démolît 
les  fortifications  , ibid.  6*  fuiv. 

Davis  ( Humphtcy  ),  Fadeur  Angl.  III.  19.  La  di- 
reélion  d’nn  Comptoir  lui  ell  remife  , 87. 

Davis  [ Jean  ) , Anglois,  & fes  Voyages  , XV  100. 

Scs  découvertes  , ibid . Detroit  de  Davis  , 147. 
Davis  ( John  ) , Anglois  , Capit.  de  VaitL  I.  143. 
Davis  , Pirate  : Avanture  de  ce  Brigand  & de  fes 
deux  Coznpaen.  III.  330.  Son  caraderc,  ibid. 

Il  entreprend  de  rendre  fcrvicc  à Sndgrave,  333. 

Sa  querelle  avec  Cocklyn  fon  Compag.  ibid.  Il 
plaide  pour  Snelgravc  dans  l’afTcmblce  des  Pi* 
rates  , 337.  Le  feu  prend  au  Vailleau  de  Davis  , 
3*3.  Fin  de  l'incendie  & fa  caufe , ibid.  Sort  de 
ce  Pirate  » 563.  Il  aborde  à l’Ile  du  Grince,  ibid. 

Il  efl  malfacréavec  quelques-uns  de  fes  gens,  5*$. 
Roberts  qui  lui  fuccedc  veut  veng.  fa  moxcyibid. 
Davycs  , Fort , XV.  *31. 

Dawlat-sbcikh-oglan  , Prince, VII  1*4. 

Dawlatyar  , Prince  , VII.  16 \. 

Davra , Province,  voy.  Solons. 

Daxen  , Ile , voy . Lapins  ( Ile  des  ). 

Daya,  Rivière  , IX.  338.  Ville  de  ce  nom  , 339. 

Fertilité  du  terroir  , 341. 

Daymir  Khan  , Empereur  Tartarc  , VII.  403. 

Deali,  Ville  , voy.  Dehli. 

Dcalkan  , Royaume  , voy.  Dekaa. 

Déan,  Gouverneur  Anglois  à Juida , III.  341. 
Décacaoa  ( Pointe  de  ) , XIII.  444* 

Décan  , Royaume , voy.  Dekan. 

Découvertes.  Combien  efl  interrefTante  l’hifloirc 
des  decouvertes  , I.  t.  Tentatives  du  Prince 
Henri  de  Portugal  pour  les  découvertes , 3. 
Découverte  du  Cap  Bojar  ou  Bojador,  4.  Celle 
de  IHc  de  Puerto  Saoto , ou  Porto  Santo.  De 
l’IIe  de  Madere  , ibid.  De  Loups  marins,  6,  De 
la  poudre  d'or . ibid.  De  l’Ile  d’Adeget , 7.  De 
Elle  de  las  Gantas:  Celles  de  Tider,  de  Nar, 
d’Arguim , d'Angra  de  Cintra,  du  Cap  Verd, 
ibid.  De  Cabo  del  Refeate , 8.  Des  Iles  Canaries, 
9.  De  la  Rivière  d'Ordeck , nommé  Sanaga  ou 
Sénégal , 10.  De  la  Rivière  Riogrande  ,11.  Dé- 
couvertes des  Iles  Azores,  11.  De  celles  du  Cap 
Verd , ibid.  Découverte  de  l’oro  de  la  Mina  ou 
or  de  la  Mine  , 1 1.  Du  Cap  de  fainte  Catherine. 
Des  Iles  Hcrmofa,  de  faint  Thomas,  d’Anno 
Bueno  , de  Principe  & de  faint  Mathieu,  ibid. 
Découvertes  déjà  faites,  mais  ignorées,  ibid. 
Découverte  du  Royaume  & de  la  Rivière  de 
Congo,  13.  Celle  du  Royaume  de  Bénin,  1*. 
De  Sierra  Parda.  De  los  Vaaucros.  De  flic  de 
fanda  Crux.  De  la  Rivière  del  Infante.  Du  Cap 
de  Bonne  Efpérancc  , ibid.  Utilité  que  toute 
l’Europe  tire  des  découvertes  du  Portugal,  83. 
Découverte  du  Japon  par  les  Portugais,  14c. 
Découverte  d’une  plante  fort  fingulicre  des  Iles 
Nicobar  , 387  & 388.  Découverte  d’une  Rivière 
dans  la  Baie  de  faint  Auguflin,  467.  Découv.  de 
Puerto  Santo,  II.  175.  Celles  des  Franç.  au  delà 
du  Royaume  de  Galam*  318  6*  fuiv.  Vues  Je 
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eonfcils  pour  cteixfrc  les  découverte* , H4-  Uti- 
lité que  la  Compagnie  Françoife  pouttoit  titer 
des  découvertes,  fit.  Découverte  d'une  Crique 
importante,  III.  }i.  Découverte  d'une  Rivière 
fort  riche  , j i.  Découvertes  de  Marchands  Die- 
pois  Se  de  Rouen , IV.  i.'Découvcrce  du  Royau- 
me de  Bénin  , 8c  par  qui , 404.  Découverte  du 
Cap  de  Bonne  Efpérance,  Se  par  qui,  V.  10». 
Découverte  de  l’Ilc  FormoCc  , 8c  de  celles  de 
Pong-hu  par  les  Chinois , VI.  «r.  Déeouvertes 
des  Rufliens,  VII  iO  6- /uiv.  Obligat.  qu'on  a 
aux  découvertes  de  Marco  polo,  J il.  Décou- 
verte d'une  Mine  de  topazes , VIII.  (78  Nou- 
vcllcs  découvertes  dans  les  Terres  du  Cap  de 
Bonne  Efpérance,  IX.  Kl-  Découverte  d'une 
Baie  inconnue,  X.  17I.  Efforts  inutiles  pour 
retrouver  cette  Baie,  171.  Découverte  des  Iles 
Marianne*  , 344.  Découverte  d'une  Mine  d'ar- 
gent au  Pérou,  3ft.  Découvertes  que  font  les 
Hollandois,  414.  Obfervaiion  fur  la  nature  des 
découvertes,  féi.  Découverte  de  la  Nouvelle 
Albion,  XI.  6.  Découverte  d’une  Ville  & de 
plusieurs  Bourgs  au  Détroit  de  Magellan  , 1 1. 
Ce  que  Georges  Spilbcrg  penfc  de  la  découverte 
du  Détroit  de  le  Maire,  17*  Nouvelle  découver- 
te , 107.  Iles  découvertes  par  les  Malouins , 108. 
Nouvelle  decouverte  de  Me  d'Inchin  , 1 $8. 
Découverte  de  plulleurs  Iles,  m.  De  quantité 
d’Iles  dont  une  brûlante,  139.  Duo  paffage , 
i^o.  De  la  Nouvelle  Bretagne , ibid.  Obfcrva- 
-cions  fur  les  decouvertes  des  Efpagnols,  fit. 
Découverte  de  la  Californie,  f47-  Découverte 
de  placeurs  Iles,  XII.  if.  Récit  de  diverfes 
découvertes,  16.  Découverte  d’une  partie  de 
Me  F.fpagnole , fl.  Celle  des  Mines  de  faine 
Chriftophe  , 60.  Découverte  d'une  Terre  incon- 
nue , 74.  Celle  d'un  Pays  fans  nom  , 87.  Décou- 
verte d’une  Pointe  & de  fs  Salines,  94.  Nou- 
velles découvertes  , 95.  Autres  découvertes, 
117.  Etat  & progrès  des  Découvertes  apres  la 
mort  de  Chriftophe  Colomb,  145.  Découverte 
de  pluficurs  Ports,  14*-  Decouvertes  qui  con- 
duifent  à celles  du  Pérou  , 1*7.  Découverte  de 
la  Mer  du  Sud,  18).  Dé  ou  ver  es  au  Sud  de 
l’Amérique  , iOf.  Autres  qui  font  faites  fur  les 
Côtes  de  la  Mer  du  Sud  , ibid.  Découvertes  fou- 
terraines  qui  font  juge*  où  étoicntdcs  anciennes 
Bourgades,  n 6.  Découverte  d’une  Ile,  i4f. 
Celle  de  la  Terre  nommée  la  Nouvelle  Efpngne , 
146.  Nouvelle  entreprife  pour  fuivre  les  décou- 
vertes , ifi.  Continuation  des  découvcites  , 
XIII.  *4  O Jutv.  On  reprend  les  évenemens  qui 
conduifent  aux  découvertes  de  l’Amérique  , ;8. 
Découverte  du  Pérou,  40.  Celle  du  Chili,  89. 
De  la  Province  de  Cancli,  ioj.  Celles  qu'un 
Capitaine  Efpagnol  fait,  106.  Découvertes  de 
pluficurs  Mines  d’or , 1 fa.  ©es  Mines  de  Potofî , 

1 80.  Nouvelle  découverte  de  Mines , 4^0.  Ecueil 
nouvellement  découvert,  501.  Découverte  d’un 
nouveau  Phénomène,  6 13.  Continuation  dci 
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découvertes  des  François,  XIV.  4M*  Découver- 
tes des  Anglois  dans  l’Amérique  Septentrionale  , 
4 j 9 5* /uiv.  Un  Anglois  tente  de  nouvelles  dé- 
couvertes , 480.  On  n’en  a pas  tenté  depuis , ibid. 
Découverte  des  Baies  dont  on  fait  la  cire  verte, 
y H.  Découverte  de  la  Nouvelle  Yotk  , f4f. 
Découvertes  des  François  dans  l’Amérique  Sep- 
tentrionale , 389  Juiv.  Celle  du  Miftiflipi  » 
608.  De  l’embouchure  du  MifïUTipi,  ê%%.  D'une 
riche  Mine  de  cuivre,  6 19-  Obfcrvations  te 
confeils  de  la  Honran  pour  les  découvertes  qui 
relient  à faire  en  Amérique,  717.  Decouverte 
des  Iles  Bermudes , XV.  616. 

Dédouagh,  Principauté.  III.  j8$. 

Déehlc  ( Pointe  de  ),  XV.  603. 

Décr,  Iles,  III.  57.  Endroit  nommé  Décr- fund. 
XV  177. 

Défudfi,  Village,  X.  fotf. 

Dégau,  Bourg,  VIII.  -\66. 

Degu  ( Baba  ) , vcy.  Baba  Dégu. 

Définie,  Rivietc,  VU.  111. 

Dchiftan  , Province,  VII.  149.  Habitée  par  Ici 
Turcomans , 1 f4. 

Déhli  , ou  Dclli , Royaume  : Sa  fîruarioo  ainli 
qu’une  Montagne  de  même  nom  ,1.  14.  Ville  6C 
Royaume  de  Déli  qui  paroiflcn:  la  n me  *hofc, 
VII.  3 16,  369.  Dcüi,  Place,  4ic.fct  c Marc, 
citée,  4M-  Ce  Royaume  appelle  nufli  Pély , 
IX.  619.  Ruines  de  la  ville  de  Déhîy , X 3« 
Route  d’Agra  à Déhli , I4f.  Situatio*  de  Déhli,, 
ibid.  Provinre  de  Déhly  , 8c  (a  C-ipy"h- 
nommée  aufli  Déali  & Dilli,  106.  iNbr  , C «pi- 
talc  des  Indes,  1 1 1.  Carnage  des  Pc  fans  dan* 
Déhli,  m.  L’ordre  cft  rétabli  à Déhli,  111. 
Artiftes  de  Déhli  enlevés  pour  un  giaud  piojcc, 
113.  Mont  Dély , XI.  41 8. 

Deins,  Village,  XI.  46 7. 

Dsircï-fé'.hi-iCan , Place,  X.  107. 

Deireï  Ifmacl-Kan , Place,  X.  107. 

Déka  , Place,  VIII.  493. 

Dékan , Royaume  . 8c  fa  pofnion  , I.  34*  Sabay  , 
Souve  ain  de  ce  Royaume,  met  un  forte  garni- 
fon  d~ns  la  ville  de  Dabul  pour  la  deffc  ndie  de* 
infuhes  des  Portugais,  106.  Par  qui  ce  Royaume 
ainfi  nommé  , & ce  que  ce  nom  fignife  , H 1. 
Ce  Royaume  nommé  a flî  Déian  ou  Dc^lkan, 
VIII  if  8.  Rois  de  Décr  n voilîns  de  C,oa  , i<5  j. 
Conditions  de  la  paix  qui  les  unit , ibid.  PuiPan- 
ce  du  Décan,  1*6.  Fin  tiagique  d'un  Prince 
Indien. Loix  de  l’Eglifc  violées  en  faveur  d'un  de 
ces  Trinces,  ibid  Le  Roi  de  Décan  propofe  la 
paix  au  Mogol,  X-  M-  Pourquoi  rejettée,  ibid. 
Route  par  terte  de  Goa  à Vifarour , Ctpirale 
qui  donne  aufli  fon  nom  au  Royaume  de  Dccan, 
8 ).  Habitans  de  Décan,  8*.  Leur  commerce  , 
87.  Monnoic  du  Décan.  Poids,  ib:d.  Fo»ccs  du 
Roi  88.  Scs  guerres  & fon  traite  avec  les  Por- 
tugais. Mcrvcillcufe  pièce  de  canon , ibid  Ob- 
fervations  fur  Dékan  , 109.  Le  Dékan  nommé 
audi  Dckicr , no. 
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Dékier,  Royaume  , voy.  Dckan.  Demétrius , Grec  , donné  à Goez  pour  Compagnon, 

Pélan  fait  offre  de  fes  ferviccs , IX.  J39.  VII.  41 1.  Il  s'arrête  dans  une  Ville,  41).  Cet 


Dclavar  ( Milord  ),  nommé  Gouverneur,  XIV. 
46 8 6*  fuiv . Rivière  de  Dclavarc  , J54. 

Pcl-Engano,  voy.  Enganno  , Ile. 

Delfr.  Iayjncc  de  Dcltt , III.  jji. 

Dclgoi , Ile , XV.  io<t. 

Déli , Ville , & Royaume,  voy . Dchli. 

Délifa,  ou  Délifelu,  Rade,  I.  469.  Cette  Rade, 
excellent  nzile  contre  la  Mouflon  de  l’Oucfl  > 
470.  Une  Motte  Angloifc  entre  dans  la  Rade 
de  Dcllifcha,  II.  }i. 

Dd'Iflc  , Géographe  : Sa  Carte  du  Niger  fondée, 
l'on  ne  fait  fur  quoi,  II.  500.  Différence  d’opi- 
nion entre  de  HHe  8c  Labat  fur  le  Pays  de 
Galant  , 52  s.  Il  fcmblc  avoir  mieux  jugé  que 
Labat  fur  la  foutcc  «le  la  Gambra , niais  fans 
preuves,  III-  it.  Fautes  dans  fes  Cartes,  18.  Où 
il  place  des  Mines  de  Sel , IV.  616.  C'té , V.  98 
& 99.  io*  S:  104.  110,  117,  114.  Cité,  VU. 

. *4$.  Cité,  XI.  108.  Cité,  XIV.  40,  j7t , 7C9. 
Cité,  XV.  ijj.  168,  170,  ibid.  Mort  de  fon 
frère,  I7i.  Cite,  171  O Juiv. 

Dclla-fundizione , fameux  Baffion,  X.  584. 

Dcllay , Ville  , VII.  4' 7* 

Dclli,  Place,  voy.  Dihli. 

Dellon,  Vovageur  François,  II.  140.  Son  voyage 
aux  Etabli!!.  Franç.  de  la  Côte  de  Malabat , IX. 
497.  Caraél.  de  cet  Auteur,  ibid.  Voyage  à Mir- 
7cou  , 498.  Dvfciipr.  qu’il  fait  de  Rajapour.  Son 
jugement  fur  Sevagi.  Il  arrive  à Mitzeott  , ibid. 
Voyage  à Ballicpatan , 8c  deferipr.  que  Dellon 
en  fait , yoo  II  part  pour  Tilfery  , jcx  Voyage 
à Sirtnpatan  ou  Padenote,  'oj.  Peines  & dang. 
ducheirin,  104.  L’Auteur  en  tft  i«buté  , ibid. 
Il  quitte  fes  Compagnons  pour  retourner  à Til- 
le ri , jO).  11  cfl  piis  pai  des  Corfaircs.  Comment 
il  évite  l’cfclav.  ibid.  Il  craint  d être  empoifon. 
yo<5.  Voyage  de  Tanor  & de  Calécut , ibid.  Etat 
préfent  qu*il  donne  de  Calécut,  J07.  L’Auteur 
paffe  a la  vûe  des  Corfairc*,  to8.  Defeript.  qu'il 
fait  de  Tanor,  J09.  Succès  de  lctablilT.  de  Sirin- 
patan  .ibid.  Voyage  de  Mangalor,  jio.  Hift, 
qu'il  vérifie , J u 6*  fuiv.  Cité  , XI.  44°  O fuiv. 

rfj4 

Déluges.  Hiffoirc  Méxiquaine  d’un  Déluge  uni- 
vcrfcl,  XII.  ji*.  Autre  fiélion  d’un  Déluge  dont 
le  trait  cfl  curieux,  J7°- 

Dcly , Royaume,  voy.  Débit. 

Dema  . Capitale  de  l'Empire  du  Pangaram  de 
Java,  IX  479. 

Démarcation  ( Ligne  de  ) , XII.  *4. 

Demba.  Mines  de  ce  lieu,  IV.  616. 

Dembe  , Tambour , ou  Trompette  du  Roi  de  Loan- 
po,  IV.  r 9 j . De  quoi  cil  fait  le  Tamb.  appcllé 
Dembe,  601.  Danfc  d’un  Dembe  en  battant  de 
foi»  Tambour  à la  ccrém.  des  Mokiffos,  <04. 

Dembe  , Province  , V.  26.  Ville  de  ce  nom,  VIII. 
4«*. 

Deméti,  II.  118. 


Arménien  fauve  de  la  prifon,  415.  Il  met  en 
fuite  des  Brigands  ,416.  11  renonce  une  féconde 
fois  au  voyage  , ibid. 

Démoculo  , Araignée  terrible  ; VIII.  J48. 

Dcnioifcllc  de  Nu  mi  die  , Oifeau , voy.  Paons. 

Démon , voy.  Diable. 

Demonio,  Ville,  VIII.  4Jt. 

Den  t ou  Loorz  , vulgairement  Sendam  5c  Kindeis, 
ou  Azcdcrac  , arbre,  XI* *96. 

Denbétele , Ville,  8c  fa  fituation,  I.  54. 

Denghis , Peuples  du  Pays  du  Sénégal  : Nom  qu’ils 
donneur  au  Fleuve  Niger,  II.  foi. 

Denis  Caili  de  Piacen7.a,  voy.  Carli  ( de.  Sec.  1 

Denis  ( Jean  ),  Voyageur  Normand,  publie  une 
Carre  de  Tetre-Neuve,  XIII*  xo.  Denis  , cité, 
XV.  116  , i§  x. 

Denis  ( Pere  ),  Religieux  Carme,  ba priée  des  en- 
fans  à Ifpahan,IX.  88.  Un  autre,  nommé  de 
même,  Religieux  Francifquain , mallacré  par 
des  Sauvages,  XIII.  8. 

Denis  ( Saint  ) , habitation  Françoife  dans  l’Ile  de 
Bout  bon  , VIII.  j 94,  $17.  Quartier  de  faine 
Denis  , XI.  6c7. 

Denis  ( Saint  ),  Capitaine  François,  tué  à Hon- 
fleur,  XIV.  18  j 8c  t8<5 

Denis  ( Saint  ),  Gentilhomme  Canadien,  XIV. 
6x7.  Son  voyage  3c  fes  avant.  4 j t.  Il  fc  rend  à 
Prefidio  dcl  Norte , ibid.  Sa  négociât,  avec  le 
Commandant , 6\  1.  Il  cfl  mené  à Mexico  8c  mis 
en  prifon.  Comment  il  cil  délivré.  Offre  qu’il 
refufe , ibid.  Son  retour  à Prefidio  dcl  Norte,  8c 
fervice  qu’il  rend  au  Command.  Efpag.  6 $|.  Il 
écoufc  fa  fille.  Récomp.  qu’il  reçoit  de  la  Cour  , 
ibid.  Cité.  746  & fuiv.  Son  habitat,  fur  IcBafiin 
de  Nepigiguit , 751.  Cite,  ibid.  & fuiv. 

Denix  , ou  Cogi  , Idole,  X.  6]6. 

Dennic  (Edouard) , Genrilbom.  lrlandois , demande 
pafl’age  pour  lui  & fa  famille , I.  508. 

Denor. , Fête  , IX.  J70. 

Dent  a , animal  , voy.  Anta. 

Pcntali , Poitfon , 8c  où  il  ell  abondant , II.  27*. 

Denton  ( Michel  ) , Faéleur,  vend  Job  Ben  Salo- 
mon , III.  1 1 >. 

Dents  ( Côte  des  ) , autrement  Côte  d’ivoire  , III. 
61  ç.  Arbre  pour  le  mal  de  dents  , XV.  140- 

Deoual , nom  de  Temples,  VIII.  jio. 

Dcoud  Nagar-Scra  , lieu,  X.  154* 

Deovel  , Temple,  VIII.  jji. 

Députations , vcy.  AmbalTadcs. 

Dcranti-chah  , nom  qu’un  Gouv.  prend  , X.  1x7. 

Dci Sent , Tlacc  , antrement  nommée  Porte  de  fer 
VU.  x68  , 295* 

Detboys  , Loges  ou  Temples  des  Serpens  Fétiches,. 
IV.  jtr. 

Deuria  , Ufurpatcut*,  voy.  Darma. 

Deiniaio  , Vilic , VIII.  i$8  8c  119. 

Detoga , qualité  d’Inrendant  de  Police  , VII.  j7ï. 

Detre  (la),  Officiel  Zclandois,  VIII.  305,. 
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Dcrfame , porte  du  Palais  d’Agra  , X.  75. 

Derviche  , voy.  Dervis. 

Dervis  : leur  Camp,  X.  14!.  Ecrit  plein  de  fens 
dun  Dervis  à Nadir-  Chah  , ou  Thamas  Kouli- 
khan , & réponfc  aulli  fenfée  de  ce  Prince,  114. 
Les  Dervis  nommes  aufli  Derviches , 504 , 305. 

Dery  , petite  Rivière,  X.  83. 

Deizivap  , Prince , tué  dans  une  aélion , VII.  8. 

Defaguadero  , Rivicrr , XIII.  Jto. 

Defaguadore,  embouchure  d'un  Lac,  XII.  jet,  5 1 1 . 

Delà:  es  , ou  Defarcudes , ou  bien  , Ha  des  Arenas, 
petite  Ile  , XII.  471. 

Dciailrc  ( Rio  dcl  ),  Rivière,  XII.  117. 

Dcfcartc,  cité,  X.  173. 

De  le  or  des  , ( Simon  ),  Vice  Amiral  Holtandois, 
XI.  13.  Baie  de  fou  nom,  ibid. 

Dcfciiptions  de  plufeurs  parties  de  l'Afrique  ,1.  8 6. 
De  Quilloa  , 87.  Du  pays  de  Sofala  & de  l'En.p. 
de  Monomotapa  , 90  & y 1.  D'une  flotte  d'Egyp. 
ioj.  Du  Port  d'Atekea,  181.  Du  1 ortde  Komol , 
j 8 y.  Du  Pays  entre  Tor&  Suez,  194.  De  la  Côte 
de  Guinée,  x jo.  du  ppys  de  Jaya , x 93.  De  Ban- 
tam  ,414.  Dcfcnpr.  de  Laguna  , Capitale  de  Té- 
nérife.  II-  137.  De  la  ville  de  Lanccrota , 147. 
Du  Pic  de  Ténérife  , 149.  De  Pile  de  Madère, 
16  3.  De  Funchal  & de  fa  Br.ie  , 266.  De  la  Côte 
du  Cap  Blanco,  191.  De  i’Uc  de  Bonavifta , 364. 
Deferspt.  particul.  de  Porio  Praya,  380.  De  Ca- 
lycte  S.  Martin , 3 8 1 . De  la  Baie  de  S.  Jago  & de 
la  Kiv.  de  Plata  , ibid.  Différ.  defeript.  de  la  ville 
de  S.  Jago,  383.  Du  PiedeFutgo,  391.  De  la 
Rade  de  S.  Philip.  396.  De  Branca  ,411.  De  Stc 
Lucie,  ibid.  De  la  Baie  de  Porto  Grande,  411. 
De  Piodigo  & du  cotou  de  S.  Antoirc,  41 6.  De 
la  Baie  & du  Fort  d'Arguim,  418.  De  la  Baie  de 
J’ortcndic , 44  3 . De  Me  de  Gorée , 447.  De  Ru- 
fifeo , 46 3.  Defetipt  centin.  491. Cclledc  la  Riv. 
de  Xafamanfa , y j z.  Dr  la  ville  de  Kachao , y y4. 
De  l’Iîe  de  Bulam  , 57c.  De  Kazegu* , y 75 - De  la 
ville  de  Geves,  y 86.  Defeript  Ju  Deferr,  61 1. 
De  la  plante  de  mule  on  I ambrette , 647.  De 
l'atb.  qui  porte  le  Bataille  ou  heure  de  Bambuk  , 
64S.  Differ.  entre  deux  defeript.  III.  17.  Defer, 
de  Plie  de  James  & de  Ton  Fort , zo.  De  la  chute 
d’eau  ou  carar.  de  Barrakonda , 6j.  Des  Pays  & 
Habir.  des  part,  intér.  d Afrique,  74  & fuiv.  De 
la  Ville  de  Tankrovaî,  Sx.  De  Joar,  8j.  D11  Cap 
Blanc  & des  dcfeits  voif.  133.  Du  Foit  Emma- 
nuel , 1 34.  Du  Séné  g.  & des  Habit.  ,136.  Autre 
defeript. confufc  du  nninc  Pays,  13*  &/uiv.  Des 
Palais  des  Rois  de  Kayor  &;  de  KaHan,  186. 
Celle  d’un  Sacrif.  109.  D'une  Citconcif. , ni. 
Du  pays  & des  Habit  de  S*crra  Lcona,  zio.  De 
l'arbre  qui  porte  la  noiT  de  Kola  ou  Gola,  xzy. 
De  la  Vache  marine  notrm.  Manarée,  140.  De 
1:  Alligator,  141  Du  Requin  monft.  ibid.  D’une 
Ville  des  Nègres,  144.  Des  maif  de  la  ville  de 
Burré,  Z49.  Des  Palmiers,  zy7.  Defeript.  part, 
d'un  Palmier,  lyS.  Celle  d'un  Lion,  278.  Du 
Jackal  ou  Chien  fauv.  x8j.  De  l’Eléph.  2 8$.  Do* 


*1* 

Buffle,  191.  De  l’Antilope  ou  Gazelle  , 191.  De 
la  Civette,  295.  Du  Guana,  298.  Du  Caméléon, 
199.  Du  Pélican  ou  grand  Goder,  304.  Du  Paon 
d'Afiiq.  ou,  &c.  306.  De  la  Torpede  , 317.  Du 
Crocod.  j 14.  Des  Chevaux  mar.  3x7.  Du  Cap 
Monte  , 341.  D'une  Table  publique  Negre 
388.  De  l’Aud.  du  Roi  d'Iflini , 409.  D'un  Fore 
Franc.  409.  Du  Palais  d’un  Kabafehir,  433.  Des 
Iles  d'Ouedant,  467.  De  deux  colonn-  d'eau  fore 
extraord.  470.  De  la  Riv.  de  Siena  Lcona,  483. 
Des  maifonsdo  Cap  Mefurado,  y8z.  Des  Pays 
intérieurs  cntie  Siena  Leona  & Rio-Seftos,  584. 
D'un  anim.  fans  nom  ,387  D’un  monlF.  de  Mer 
incon.  y 8 8.  D'une  Bccalfe  de  Mer,  389.  D'un 
poilT.  monftr.  390.  De  RioStllosou  Seftro  & du 
Pays  qui  en  dép.  607.  De  la  plante  appel.  Mala- 
guette  & de  fon  fiuit,  6u.Dc  la  Côte  d'ivoire, 
614.  Du  Taureau  de  Mer,  633.  Du  Diable  de 
Mer,  636.  Defeript.  du  Cap Tres-Puntas  IV.  11.. 
Celle  du  Chat,  de  Mina  .41.  Du  Fort  de  Con- 
radflourg,  43.  Du  Cap  Coifc,  yo.  De  la  Place 
ou  Char,  du  Cap  Coifc,  53.  S/gn.  G.  Celle* de 
Mawii , 60.  Du  Chien  mar.  118.  Deferipr.  de 
Canots,  «19.  De  la  darde  des  Nègres,  133.  De 
la  malad.  des  vers,  140.  Des  cérém.  des  Nègres 
pour  & apres  les  funér.  148.  De  céréin.  funébr. 
au  Cap  Corfe,  1 yz.  Des  batailles  Negtes  , ici. 
De  l'arbre  app.  Papav , 118.  De  l'Igname  & des 
Patates,  xx 3.  Des  Jackals  ou  Chiens  fauv.  133,. 
D’une  elpccc  de  Singes,  240.  De  deux  Oilcaux, 
248.  Des  Miücpcdcs,  234.  Du  monftr.  PoiiTon 
nom.  l’Epée,  z6r.  Des  voitur.  appel.  Hamacs, 
28 r.  Du  Serpent  Fétiche,  303.  De  divers  PoilT, 
& Monft.  mar.  ,31x6*  fuiv.  De  pois  fingulicrs, 
jji.  Du  Poilfon  nommé  Singe,  3 y 6.  Des  Forts 
Franç.  & Angl.  au  Royaume  de  Juida  , 358.  De 
la  ville  de  Sabi , 3 6c.  Du  Palais  du  Roi  de  Juida  , 
361.  D’AlIcm  Capit.  d'Ardra,  389.  Du  Royau- 
me de  Bénin  , 399.  D’Oedo  ou  Bénin  Capitale  , 
4C6.  De  la  Rivière  de  Kalabar , 443.  De  la  Baie 
d’Agra,  433.  Du  Cap  Stc  Claire,  433.  Du  Cap 
Lopez  Confalvo  & de  fa  Rade  , 464.  D’un  Libate 
ou  Ville  des  Nègres , 49*.  De  la  ville  de  Séville 
510.  De  l’arbre  de  Rcys,  y y/.  De  S.  Salvador 
Capit.  du  Royaume  de  Congo,  629.  Defeript.  dix 
Eoir  de  Molls , V.  10  Celle  de  la  plante  du  ma- 
nioc ou  ma:  c k,68.  De  l'anim.  nom.  Empalanga, 
Sx.  De  l'Elan  , S 3.  D’une  cfpccc  de  Singe  nom. 
Ponpo . 88.  De  l’Ambize  Angulo  ou  Porc  d'eau  , 
92.  De  la  Baie  Fallc  ou  Fallo , r 28.  D'une  nuée 
1 82.  Du  Rhinocéros , 190  De  l' A (pic  du  Cap  de 
Bonne  Ffpérance  , 197.  De  la  Vache  mar  zc8.. 
Doiins  & embar.  fur  des  defeript.  231.  Deferipr.. 
de  Macao,  137.  De  la  ville  deNan  king,  xyi. 
D’une  Tour  ou  Clocher  de  poreel.  , 233.  De 
l'appareil  d'une  Aud.  &:  du  Tioncdc  l’Emper  de 
la  Chine,  274  De  Sink  fveu  , 291.  De  Yen— 
ping.  333.  De  Kicn-mne  fu , 334.  Du  Canal  de.* 
Jun  ou  Yun,  345.  Des  villes  de  Tzin  ning-cbcu,, 
& de  Chao-tfui  ,,347-  De  la  ville  dcTung  chau^,, 
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§48.  De  la  ville  de  Ta-chu,  349.  Dn  Fort  Holl. 
à Tay-wan,  591.  De  la  ville  de  Fu  chcu  ou 
Hok  fycu  , 400.  D’un  beau  Canal , 418.  Du  Lac 
de  Si- lui , 419.  Du  village  de  Tantfi , 4)0.  De 
la  ville  de  Vu-tfyc4iycn  ou  Vulîhycn  , 4;!.  De 
la  ville  de  Tang-yang  , 4)  5.  De  Jin-kicn-hyen  , 
441.  De  deux  belles  rues  de  Péking,  445  Du 
Phenom.  app.  Aurore  boréale  ,463.  Des  Places 
d’Oan-fon  ou  Anfon  3c  de  Scloam  , 471.  De  la 
ville  de  Nan-chang  fu,  478.  De  deux  Cloihes 
prodig.  & d’un  Temple  , 481.  De  Péking , 489. 
De  la  grande  mur.  de  la  Chine.  503.  Aune  defer. 
de  la  grande  muraille  de  la  Chine, 5 18. Des  Cours 
& du  grand  Trône  de  la  Chine  , jif.  Delcripr. 
de  la  Chine  par  un  Chrét.  Chinois  , VI.  f.  Dcicr. 
géograph.  de  la  Chine.  6 6*  Juiv.  De  Péking  ou 
Chun  tycn  fu,  10.  Dcl’Obfcrv.  de  Péking,  14. 
Du  Palais  Imper,  de  Péking.  if.  Autre  dclctipr. 
du  même  Palais,  19  bfuiv.  Deferipr.  des  neuf 
cours  du  Palai<  Imper,  de  Péking , 1 3.  D s t oies 
du  Palais  de  Péking  , xô.  Des  quatre  principaux 
Templ.de  ce  Palais , 31.  Delà  ville  de  Nan  kjng, 
59.  De  Su  cheu-fu,  40.  Des  villes  de  Sang- 
Icyang-fu,  de  Chang  cheu-fu  3t  de  Cliing  kyang- 
fu , 41.  Des  villes  de  Wni-ngan-fu  & d'Yang- 
cheu-fu , 41.  De  Pile  de  Tfong  ou  Yfong-ming  , 
ou  bien  K\ang  chey,  43.  De  King-ce-  ching , 
Bourg  célcb.  par , &c.  48.  De  Fu  cheu-fu  ou 
Hoc -fycu,  33.  Des  Iles  de  Ponghu  ou  Pifeado- 
res  , 6c  de  Tay  van  ou  Formofe  , j*  & [uiv.  Du 
Port  de  Tay-van  , 38.  De  la  ville  de  Hang-chru- 
fu  , 66.  De  Kya-king-fu , <*7-  Des  villes  de  Vu- 
chang-fu  Se  de  Han  yang-fu  , 73.  De  !a  ville  de 
Chang  cha-fu , 7 y.  De  la  Capit.  de  Ho- nan  ,7  8. 
De  Tay-yucn  fu,  8y.  De  Si-ngan-fu , 88.  De 
Ching  ru  fu , 9i.  Des  Villes  de  la  Piov.  de  Can- 
ton ou  Quang  chcu  fu,9<*  6*  fuiv.  D’un  Tc.nple, 

1 64.  Des  ares  de  triomphe  Chinois,  166.  Du 
Palais  d’un  grand  Mandarin,  149.  Du  Tong  ou 
Rong-quandc  Canton,  17 1.  Deferipr.  de  Palais 
qui  (crv.  de  Colleges  à la  Chine  ,.187.  De  diveif. 
/ortes  de  Barq.  109.  De  l'asblc  appelle  Ku  chu  , 
a 3 6.  D’une  procefT.  pour  un  Sacrif.  38t.  D'une 
riron  Se  de  fon  donjon  , 443.  D*  fruit  appel  lé 
î-chi,  43 6.  De  l’atbrc  nom.  U-tong  fu,  439. 
De  Hic  de  Quclpacrt , 314.  De  la  Co  éc , 334  & 
fuiv.  Delà  Tartaric  fujette  à la  Chine,  347. 
Deferipr.  du  Tibet , VII.  103.  b fuiv.  Defeript. 
vague  du  Pays  de  Si-fan  , 131.  Autre  defeription 
d’après  la  Carte  des  Jéf.  133.  Du  Royaume  de 
Karaxra  , 143.  Des  Prov.  de  Karazm  , 148-  De 
la  ville  de  Bakhara,  106.  De  la  ville  de  Balck, 
a 10.  De  celle  d’Anderah  , 11 1.  De  la  petite  Buk- 
karic  ou  Royaume  de  Kasbgar,  tu  & fuiv.  Du 
Turkcftan,i37  & fuiv  De  la  ville  dcKarakarum, 
t8 6.  Du  Palais  d’un  KhanTarr.  187.  De  la  Ville 
neuve  de  Taydu , 316.  De  Quinfay  341.  De 
Sckju,  379.  Du  nouvel  Aftrakhan  , *93.  De 
Boghar,  399.  De  Sukkuir,  406.  De  Kampinn, 
Ibid.  De  Sining-cheu  6c  de  la  gtandc  mur.  de  I4 
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Chine,  4i(<.  D’un  Deferr , ibid.  De  Montagnes 
affr  434.  De  Ku-pe-keu  Forter.  Se  porte  de  la 
grande  mur.  de  la  Chine , 471.  De  la  Rivière  de 
Kcrlon,  396.  Defeript.  d’une  Tour,  VIII.  13. 
De  Ning  hya,  ié.  Du  Lac  de  Kulon  , 48.  D une 
Barq.  nom.  Jonque,  97.  De  Plie  de  Cirné  aucrem. 
appclléc  Maurice  ou  lie  de  France,  11t.  De  Plie 
de  Java  avant  l’établilT.  des  Holl  134  & fuiv . 
De  Bamam  , 1 39.  Du  grand  marché  de  Bantara , 
K41.  De  la  ville  de  Patane , 174.  Du  Palais  de 
Bamam , 1 S*.  Deferipr.  remaïq.  du  partage  de  la 
Ligne,  199.  De  l’Ilc  d’Annobon,  xoo.  de  1a  mal. 
d’un  Auteur , n 3.  De  l*Hôp.  de  Goa  , xt6.  Des 
Iles  Maldives , t44  & fuiv.  Du  Palais  du  Roi  des 
Maldives,  i)  1.  De  file  de  Goa,  138  6* Juiv.  De 
Malaca  , 3x6.  Des  Iles  Moluques,  337  6»  juiv . 
D i Volcan  de  Ternate , 3 60.  De  Plie  d’Amboine , 
3<j.  D’une  fur.  tempête,  445, 6*  y«.’v.  De  la  ville 
de  Chiehiri , 4 3 3.  De  Chaîna  , 46 1 . De  Mocka , 
ibid.  De  Batavia,  480.  De  Plie  de  Ccylan,  31 6 
& fuiv  Du  Chat,  de  Carcllbiookc  dans  Pile  de 
Wighc,  387.  De  Pile  dc  .Madagafc. , 397  & f.'tv . 
Deferipr.  de  1 Ile  de  Garrack  6c  de  la  pèche  des 
Perles,  IX.  9 De  Bombay  , 31.  D’une  célèbre 
Pagode  dans  Pile  de  l’Eléj  11.  3 3.  Du  Pays  de  Su- 
rarc , 38  6»  fuiv.  De  Ma'carc  , 48.  D.i  Royaume 
d’Arrakan,  6 3 & fuiv.  Tiiftc  defeript.  de  Malaca, 
8 1.  Defaipt.  du  Tonquin , 9-  & fuiv.  D’un  fam. 
Jardin  de  la  Comp.  Holland.  119.  D une  Maifnn 
de  Batavia,  133.  D’une  admit.  Pagode,  141,  De 
la  v lie  de  Louvo  , 149.  De  la  ville  de  Chama_- 
boun  , 188.  De  la  Salle  d’aud.  de  Louvo,  toi. 
Du  Royaume  de  Siam,  13  6 6>  Juiv,  De  Pile  de 
Lancahui  ou  Pttln-T  ada,  3 3+  De  1 Ile  de  Sumatra, 
338  & fuiv.  Du  Chat.  d’Acbcm  ,144.  De  la  ville 
d’Achcm  , 3^3.  D’une  Pagode,  451.  De  Raja.» 
pour,  498.  De  B illicpatan  , joo.  Dc.Tilfcry, 
503.  De  Tanor,  309.  Du  Royaume  de  Golkon- 
dc,  j<od»/î/iv.  Du  Royaume  de  Pegu , 5 6 6 6» 
fuiv.  De  Uagi-Mohol,  373.  Du  Palais  d ua  frerc 
dugrani  Mogol,  ibid.  De  la  ville  de  Mongher, 
380  De  Pain*  , 3K1.  D’une  fameufe  Mofqtiéc, 
58».  De  Pondichéry  ,612.  De  PérablifT.  Fianç. 
de  Kadcal,  6 18.  Suppléai-  à la  dcfciipr.  des  l'es 
dc’Bourbon  & de  France,  439.  Deferipr  ion  du 
Trône  du  Mogd  , X.  6.  P’un  Canip  Mogol  , 
3 3 . De  la  ville  de  Goddah  ,3*-  D’un  Camp  lmp. 
Mogol,  ibid.  De  Broitfehia  , <0.  De  Cambaie  9 
71.  d’Agra,  74.  DeLabor,  77.  De  Vilapour, 
84.  De  Dabul . 86.  Du  Pays  de  (Cachemire  , 107. 
Du  jardin  du  Roi  de  Kachcmirc  , 109.  Du  ptus 
beau  Tombeau  d’Agra,  144.  Du  Palais  du  grand 
Mogol , 146.  De  Patna  , 1 34-  Deferipr.  de  Pln- 
doultan  , 193  & fuiv.  D’un  Arakas  , 144.  De  là 
Porte  d’Aden , t8 4.  De  Mocka  , 1 88.  De  la  ville 
de  Betclfaguy  , 190.  De  la  ville  de  Tage , 19t. 
De  la  ville  de  Mouab,  193.  De  la  vil'c  de  Tar» 
colan,  310.  Des  Iles  Mariancs,  364  & fuiv. 
Des  Nav.  des  Iles  Mariancs,  368.  Des  Iles  Philip, 
J 76  6»  fuiv.  De  Plie  de  Lujou  ou  de  Manille, 
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jSo.  De  la  Tille  de  Manille , j *4.  De  la  ville  de 
Cavité,  ) 88  Du  fruit  appellé  Dution,  398- Des 
Iles  de  J uan  Ici  nandez  ,436.  De  l'ile  Célchcs  ou 
Macaffar,  4t7  b Juiv.  Dcfctipt.  des  effets  de 
l'Opium  ou  Ophion  , 46c.  De  Mancacara  Capit. 
de  MacalTar , 46;.  De  Kokuta,  493.  De  Simotio- 
Ick’t , 447.  De  Muru  , joo.  D'Ofacka.  503.  De 
Mcaco  , jo  . D’une  Idole,  jio.  De  la  Montag. 
deFudlî , 318.  De  Jédo  , fcj.  de  l’Erap.  du  Japon, 
3x5  b fuiv.  De  Nangafaki,  J ; J.  Des  Iles  du 
japon  , 544  6-  Juiv.  Defcript.  part,  des  Ptov.  du 
Japon,  J48  S'ÿiivDes  maifons  Japon,  393.  De 
gr.  Hôtelleries  « 01 . Des  Latrines  & Bains  Japon. 
601.  D’une  prifun  , Jio.  De  l’fcdif.  d'un  Tetnp. 
616.  D'un  Pèlerin.  6 te.  De  l’arbtiff.  qui  porte  le 
The  au  Japon , 68t.  Defcript.  du  Pays  nom.  Port 
Déliré,  XI.  Jt.  Du  prem.  Détr.  de  Magellan, 

3 9.  Delà  Baie  d'eau  douce,  autrem.  Fresbv/acer- 
Bay , 41.  Du  Port  de  lamine , 41.  De  l'ile  Gran- 
de ou  Hha  Grande,  f t.  De  l'ile  de  Cayenne,  j j. 
Butrcdefcript.de  l'ile  de  Cayenne , 58.  De  ta 
Baie  de  Técamcs,7J.  Defctipt.  de  toutes  les 
Côtes  de  la  Mer  du  Std,  ptife  aux  Elpagnols , 
76.  De  l’ile  Elifabcth  , 88.  Supplcm.  à la  deferip. 
de  l’ile  Tcrccte  , r to.  Defcript.  de  la  ville  d’An- 
gta  , 1 1 j.  De  l'ile  de  Ste  Carlt.  118  De  la  Côte 
des  Patagons  jufq.  Détr.  de  Magellan  , 11  j.  De 
l’ile  de  Juan  Fernandez , 1)1.  Des  Lions  marins, 
1)4.  De  l’ile  d’Inchin  nouvcllcm  ddeouv.  138. 
De  l'ile  de  Mafa  l’aero , 14t.  De  la  ville  de  Paita 
& de  fes  cltvir.  148.  De  l’ile  de  Quibo,  1 5 j.  Du 
Port  de  Cbequitan,  K j.  De  l’ile  de  Tinian,  171. 
D’un  Pays  de  Sauv.  & de  fes  produél.  110.  De 
l'ile  Anamabao  ou  Anabao,  11  j.  De  l'ile  Brillan- 
te, 119.  De  l’ile  deSabuda,  îjo.  D’un  Volcan 
prodig.  ijÿ.  De  File  de  Timor,  147.  b fuiv. 
D’une  tempête  fort  exiraord.  x6j.  De  la  Capit. 
d’Arrakan,  18  j.  De  la  ville  de  Mataiam , 307. 
Defcript. d’Ougly  , J 1 ;.  De  Pipely , j 14.  De  l’ile 
deLobos,  340.  Des  Iles  l’ali.ipagos,  441.  Du 
Cap  Blanco,  54t.  Des  Iles  d’Amapalla  8c  de 
Mangera,  J4<- De  I Ile  de  Plata , jjo.  Du  Vill. 
de  Marna  , j jt.  Des  Chats  de  Mer,  J 14.  De  l'ile 
de  Puna,  itid.  Du  Palmeto,  îjj.  D’une  efpece 
de  Coton.  360-  De  l’ile  de  Gorgonia  8e  des  Iles 
Royales,  J6).  De  la  ville  de  Sic  Peeaque,  389. 
Des  Iles  Maries,  391.  De  Pulo  Condor,  40J. 
D’une  Trombe  d’eau  , 416.  D'un  fruit  partie,  aux 
lies  Nicob.tr  ,411.  D’un  Fort  Angl.  4(6.  De  la 
Côte  de  Malabar.+  tS  & fuiv.  Du  CocotierMala- 
barc , 4 j 1.  De  la  Ville  de  Daman , 466.  Mervcil. 
defcript.  d’un  Temple  468.  De  l’ile  de  Salfctte, 
471.  D’une  plante  exiraord.  de  Mer,  jix.  La 
defcript.  de  México  renv.  aux  Tom.  fuiv.  jxj. 
De  l’anc.  Palais  des  Rois  Mores  à Séville  , j 33. 
De  l’ile  Grande  ou  S.  Georges*  363.  D’tin  Ponc 
terriblc,j7i.  De  la  grande  Pagode  d'Emouy.jjo. 
Des  effets  du  vent  Hamtatan  , 618.  De  l'Indigo 
des  Indes  Orient.  6 j 1 . Du  Poivr.  66 1 . De  l'arb. 
nom.  Trtfte,  671.  Des  arbres  8c  plantes  partie, 
au  Japon,  6)0  b fuiv.  Defcript.  du  Pays  de 
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Cibao,  XII. 46.  De  l’ile  de  Portorie,  147.  Defcr. 
de  l'ile  Efpag.  vulgairem.  S.  Domingue , 107.  6* 
Juiv.  De  la  ville  de  San  Domingo,  110.  De  l’Ef- 
carbot  Rhinocéros  , 119.  De  Tlafcala  , )io. 

De  la  ville  de  Tczcuco,  313.  Du  Palais  lmp.  de 
Méxito,  330.  Defcript.  du  Méxiq.  ou  la  Nouv. 
Efpag  413  6-  fuiv . Du  Lac  de  México,  4x4.  De 
la  ville  de  Mexico,  4)8.  Autre  defcr.  de  México, 
444.Dc  Vcra-cruzouS.  Jcand'Ulua,  434. Du  Port 
de  Chcqucran,  48:.  De  la  Caldera , 319.  Du 
grand  Temple  de  México, J41.  De  l'Infeâe  dont 
la  Cochenille  cÔ  faite  , 601.  De  l’arbre  au 
Savon,6t8i  Defcript.  de  certains Sanv.  XIII.  ta. 

De  Hochclaga  , 30.  Defctipt.  des  prem.  Pay» 
dccouy.  dans  l'Amériq.  Mctidion.  136  b fuiv. 
Ordre  de  dcfctipt.  141.  Celle  du  Royaume  de 
Tierra-firmc , 141.  Du  PottdePorto-belo,  îff. 

De  Panama,  171, De  la  Riv.  de Chagrc , tbid. 
Dclctipt.  du  Pérou  . 197.  Incxafl.  de  cette  defcr. 

Xy  8.  Defcr.  Géograpb.  de  l’état  actuel  du  Pérou, 
itid.  Dcfctipt.  du  Lac  de  Tilicaca , ou  Chicuito, 
3i9.Dc  Cufco,  3 jt.  De  Quito , 3*8.  DelaProv. 
du  Chili  ,403.  De  la  ville  8c  du  Port  de  Valpa- 
raifo,  404.  De  la  Fortcr.  de  Valparaifo,  405. 
D’Atequipa  ,438.  De  la  Rade  d'Atica,  451.  Du 
vill.  d Anca , ibid.  De  la  Rade  d'Ilo , 45  3.  De  la 
Rade  de  Callao,  438.  Du  Lac  de  Quilotoa , 478. 
Des  effets  des  tremblent,  de  terre  au  Pitou  , J j 6. 

Du  Vallon  de  Qttiso  , 633.  Dcfctipt.  poétiq.  de 
Rio  Negro.XI  V.  16.  Du  Chaeo,7o.  De  ranimai 
nommé  Armadillc  ou  Armadillo , 8tc.  1 1 3.  De* 
Centipcdes,  1 10. Du  Cacaotier,  1 18. De  l'hctbe  du 
Paraguay,  146.  De  l’oif. appellé  Tucan,  163.  De 
Fanim.  Cliinchc,  184.  De  la  Salam.  aquat.  17  t. 
D'un  Holoture  efpece  d’anim.  171.  Du  Port  de 
Coligny,  194.  Du  Brcfil , xxx.  De  la  Baie  de  tout 
les  Saints,  xjo.  De  la  ville  de  Santos.iji.  De 
la  Prov.  de  Guayta  , 1J7.  De  deux  atbres,  j to. 
Du  Saffaffras  de  la  Flot  idc , 4 j 6.  De  la  plante  ou 
fimpte  Apoyonaailî,  4J7.  De  la  Virginie,  484 
b/uiv.  De  Jamcllovcn  ,486-  De  Wiliiamlbourg, 
487.  De  Ma'ryland,  491.  D’Anapolis,  493.  De 
la  Nouv.  Anglet.  J17.  De  B0H0nCapit.dc  la 
Nouv.  Angle:.  330.  Delà  Nouv.  York.  J47, 
De  la  Pcnfjlvanic,  j 36.  De  la  Caroline  Angl. 

364.  De  Charles- 10  vn  Capitale  de  la  Caroline, 

365.  Du  Fort  Efpagn.  de  S.  Marc,  371.  Du  Fort 
S.  Jol'cpb  ,'573.  De  la  Nouv.  Géorgie,  377.  De 
la  Brie  d’HuJfoii,  639.  Autre  defcript.  de  la 
meme  Baie  d’Hudfon , ibid.  Defcript.  de  Pile  • 
de  Marbre,  669.  DcLoui(boutg,6?8.  DuPort  de 
Louilbotttg,<79.  Du  Canada,  ou  N.  France  , 684. 
Difficultés  de  cette  defcript.  ibid.  Celte  des  Lacs 
du  Canada  , 686.  De  Quebec  ,693.  Dcl.llc  8c  de 
la  ville  de  Montréal , 741.  Du  Fort  de  Cararo- 
eoui , 706.  Du  Saut  de  Niagara  ,708.  Du  Rocher, 
Fott  8c  Village  des  Illinois,  718.  De  la  Nouv. 

Orlean  s , 74 1 . Des  I les  du  Golfe  S.  Laurent , 7 34^ 
Du  grand  Banc  de  Terre-Neuve,  735.  Dcfcripr. 
des  Caftots  d’Amés.  XV.  xi8.  De  fanim.  noml 
Origio.  xxx.  Du  Loup  marin,!  jt.  Du  Pays  de 
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Spicibcrg,  163.  De  quclq.  Oifeaux,  177.  De 
l’anim.  nom.  Renne,  3 1 1.  Defeript.  gênér.  de  la 
Laponie  . «ry.  De  l'Ilc  de  la  Tortue,  376.  D’une 
Colonoic H fpagn . 401.  D’une  Colonie  Fianç.  408. 
Suite  de  la  defeript.  du  Cap  Franç.  417  De  l'Ilc 
S.  Louis  Se.  du  fond  de  l'ile  d’Avaebe , 410  De 
S.  Chrillophc , 431.  De  la  Martinique  par  La- 
bac  , 473.  Suite  de  la  dcfcripc.  de  la  Maitiniq. 
500.  Dclcript.  de  la  Guadeloupe  , yx  1.  De  la  Ja- 
niaiq.  377.  de  la  Barbadc,6oo.  De  BrUge-tovn, 
6c  1 . De  l’Ilc  S.  Georges  une  des  Bermudes , 6 } f . 
Du  Manioc,  710  Dj Gingembre  des  Ancil.  713. 
Défeado  , Cap  , voy.  Delir  ( Port  du  } 

Dcfclem  . Ile , I.  4 n. 

Défembarguador-mayor , Premier  Préfident  d’une 
Cour  de  Judice,  VIII.  1 61. 

Deferts.  Iles  ncm.  les  Dcf.  II.  16}.  Dcf.  de  Zarra  , 
451.  Le  Dcf.  de  Zana  cclcb.  pour  le  comin.  des 
gom.  494.  Sa  dcfcripc,  611.  Fore  qu'on  y bâtie 
our  la  sur.  du  cotnm.  Les  Carav.  y arriv.  ibid. 
ays  qu’il  occupe,  613.  Il  cil  nom.  Dcf.  de  Bar- 
bar.  Par  qui  hab.  ibid.  On  l’app.  encore  Dcf.  de 
Lybic  , III.  1 3 J.  Defer.  de  ce  Defert , ibid.  Def. 
fans  nom,  V.  x 14.  Def.d’un  Cane,  de  la  Chine,  VI. 
51.  Man.  de  rrouv.  le  Jin-feng  dans  les  dcf.  de 
Tare,  y 34.  Dcf.  duGouvernem.  dcTfitfikar,  y6y. 
Def.  nom.  Step,  VII.  1 y.  Monum.  découv.  dans 
un  Def.  to  Se  il.  Grand  Defert  de  fable,  114. 
Deux  Def.  j 17.  Grand  Dcf.  318.  Fable  rac.  d'un 
Dcf.  310.  Grand  Dcf.  311.  Defert,  378-  Dcf.  de 
trente  journ.  396.  Un  Dcf.  des  plusfauv.  408. 
Dcf.  nom.  Karakatay , Se  fa  fignne.  417.  Defer. 
d’un  Dcf.  41 6.  Def.  fablon.  y R 1 . Alini.  que  les 
Def.  d’Afr.  olfr.  aux  mifér.  IX.  13 1.  Dcf.  de  dix 
jours  de  chcm.  X.  xo8.  Dcf.  aftrcux  , XI.  571. 
Defert  des  Carmes  , XII.  6li.  Comment  on 
traverfe  00  Defert  > XIII.  3°f- 
Défefpoir.  Etrange  enet  du  défcfpoir , IX.  480. 
Défcfp.  au(Ti  funefte  à des  Rebelles  qu’aux  Cafhl. 
XII.  y7.  Dcfcfp  d’un  Equip.  de  Mer , XIV.  y 70. 
Desfargues  , Officier  Franç.  voy.  Forges  ( M.  des  ) 
Defehac  , princp.  Baie  de  ljllc  S.  Vincent,  II.  411. 
Défiderado , Cap,  XI.  11. 
pifideri,  Jefuite,  Cité  , VII.  10}  , 10 6 , ibid.  109, 
ibid.  Scs  éclaircilîem.  furie  grand  Tibet,  no. 
Cité,  ni»  6*  fuiv.  118  & 119,  ni.  Indi- 
cation de  fon  voyage  en  Tartaric  , 147.  Cité, 
413.  Voyage  de  ce  Million,  nommé  Hypolyte 
Deiidcri , au  Tibet  ,433*  L’Aut.  fc  rend  à Surate 
pour  apprend,  la  lang.  Perfanne.  Il  s’alfocic  avec 
Manuel  Freyre  Se  part,  enfem.  ibid.  Il  arrive  à 
Kachcmir , 434.  Lumières  qu’il  s’y  procure  fur  le 
Tibet.  Route  qui  le  cond.  à Lch  ou  LaJak , ibid. 
Les  Miffionn.  arriv.  à Lad.ik,  43  y.  Cutiof.  du 
Roi  du  Tibet  Se  des  Lamas  pour  les  liv.  de  ces 
Miffionn.  436  Mauv.  office  qu'on  leur  rend , ibid. 
Defideri  découv.  un  troif.  liber  & s’y  rend , 437. 
Fav.  qii'il  reçoit  da  Roi.  Aud.  de  ce  Prince  , ibid. 
pclima  , Ile  , formée  pour  la  demeure  des  March. 
X.  488.  L’Ilc  de  Défima , nommée  aulfi  Délima 


maez  , quartier  des  Hollandois  a Nangafaki , 
y 37.  L’Ilc  de  Défiina  form.  pour  lesPortug.  609. 
Défîmamat/  , Ile  , voy.  Defima. 

Defir,  ( Port  dis  ) où  une  Flotte  Holland,  fc  rend, 

X.  339.  Pluf.  Iles  de  ce  Port,  ibid.  On  manq.  la 
parte  du  Port  du  Defîr  ,433*  Qui  lui  don  le  prem. 
ce  nom,  XI.  11.  Port  Déliré  ou  du  Delir,  31. 
Prod.  natur.  du  Port  Déliré,  ibid.  Defer.  de  ce 
Pays , 3 x.  l’eau  douce  manq.  au  Port  Délité , 48. 
Obfcrv.  fur  ce  Port,  81.  Le  Cap  Déliré  nom.  auiîi 
Defeado,  par  qui  découv.  100.  Port  Déf.  XIV.85. 

Défirade  ( Ile  de  la  ) , XV.  447* 

Défit  ado  , Cap  , qui  fait  une  pointe  du  Détroit  de 
Magellaù,  X.  341* 

Déliré,  Port,  voy.  Delir. 

Deflogcs  , François,  tue  par  des  Sauv.  XIV.  61  y. 
Defraond  ( Comte  de  ),  affiege  la  ville  de  Dinge- 
nacush  : Exercin.  où  les  Habit,  font  réduits,  I. 
307.  Maurice  Fitz-John  fon  fils  Se  Gcntilhom. 
Irland. , cil  au  ferv.  d'Efp.  3x3.  NoblcfTe  Se  malh. 
de  l'illuflrc  Maifon  de  Defmond  , ibid. 
Deftnoulins  , François , Gouvern.  de  l'Ilc  du  Sénrg. 

ou  de  S.  Louis,  fc  rend  aux  Arg.  fans  réf.  II.  446. 
Defnos  ( Sieur  ) , François  , fa  Barque  faille  parles 
Anglois,  II.  y 3 8. 

Dcfolam,  Ile,  1.481.  Détroits  de  Dcfolam  nom- 
més Solar  ,11.  141. 

Def.tlare  lfiands.  Iles,  voy.  Almirantcs. 
Dé'olation  du  Sud  , Terres,  & pourq.  ainfinomm* 

XI.  44.  Pays  nommé  Défolation  , XV.  100. 
Défordonnais  ( M.  ) , AlTocié  Françèff , XIII.  140. 
Défoulé. faba y , imprécation  folemncllc  entre  les 

Negres , II.  478- 

Deflaie  , riche  Négociant , VIII.  6 19. 

DclTcada  , Cap  , XI.  44.  Nomme  aulfi  Deficado^i; 
Dcllemal  , grolfierc  toile  de  cocon  , X.  147. 
Deftiari , lieu  , X.  108. 

Dellictro  ( cl  ) , Fort  Portugais  , XIV.  10. 
Detiapour  , Village,  IX.  y8x. 

Détroits , voyez  les  chacun  à fon  article  particu- 
lier. Détr.  Fans  nom,  II.  143.  Obfetvac.  fur  divers 
Détr.  y6g  Détr.  fortifie  , V.  188  Détroit  formé 
par  les  C 6tcs  de  deux  Iles  ,X.  yoi. 

Deuils,  des  Femmes  Negr.  IV.  1 yo.  Pour  les  Guer- 
riers Ncgrrs , ibid.  Des  Grands|parmi  les  Nègres, 
1 y 3 Deuil  de  l’Hérit.  d’un  Grand  au  Royaume  de 
Jnida  , 300.  Deuil  de  Bénin  ,414.  Deuil  de  l'Hé- 
ritier chez  les  Hottenr.  V.  166.  Deuil  Chin.441. 
Deuil  & fanér.  des  Cbin.  VI.  149  & fuiv.  Cir- 
conll.  du  deuil  Chin.  1 yi.  Apparremens  pour  le 
deuil , ry4.  Durée  du  deuil  & difpenfcs  qui  s’ac- 
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Kuygc  Hck  , 70.  voy.  Mango. 

Dia  de  Ferro  , Marché  du  Pays  de  Benin  , IV.  409. 
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- jet , 1 3 1 . Rciat.  du  Siège  de  Diu  remife  plus  bas , 


139.  Comment  Diu  cft  fortifié,  ibid.  Rciat.  du 
Siège  de  Diu  ,148  bjuiv.  Elle  cfl  pillée  par  les 
Turcs  , 1 49.  Les  Turcs  alfiégcnt  Se  attaquent  les 
Portug.  dans  le  Fort  de  Dsu  , ibid.  Plan  de  cette 
Ville  & de  fa  Fortcicllc entre  les  pages  i$6. 
Relaiton  Porrugaife  du  Siège  de  Diu,  1 37.  Oc- 
cafion  du  Siège  de  Diu  pat  les  Turcs , ibid.  137. 
Furieufe  continuât,  de  ce  Siigc  , 161.  Vue  du 
Siège  de  Diu  , 16  3.  Reniai  que  fur  le  Siège 
de  Diu  par  les  Turcs , 1 64.  Autre  Siège  de  cette 
Ville  par  le  Rci  de  Cambaye,  101  b Juiv.  Caufe 
de  ce  fécond  Siège  ,103.  Mafearenbas  comman. 
au  C.hâr.  de  Diu  & le  munit  foigneufem.  Prépa- 
ratifs des  ennemis  , ibid.  Le  Roi  de  Cambaye  ar- 
rive au  Camp,  104.  La  peur  l’en  fait  partir,  103. 
Continuât,  du  èiége.  107.  La  Ville  luiptifc  par 
les  Portug.  ti  ».  Le  Char,  de  Diu  rebâti  par  Dom 
Jean  de  Caflro  , ibid.  Diu  Si  Cambaye  , VIII. 
131.  Diu  nommée  auflî  Dive  , X 1 97. 

Diulfar  , Place  , VU  36*. 

Diu-fiong , ou  Thilla-pcning  , Ville  . confidérable, 

VI.  318. 

Diva  , X.  3 3 z. 

Divandurou  , Iles,  VIII.  117. 

Dive  , rfom  de  la  Ville  de  Diu  , X.  I97. 

Dive  ( Jean  ) , Chevalier  Portugais,  pris  par  les  In- 
diens , XIII.  84. 

Divinités.  Du  Pays  des  Hottentots,  V.  174-  Divi- 
nité maligne,  ibid.  Anciennes  Divinités  de  file 
Efpagnolc  , XII.  1^4. 

Diviltons.  Divifion  rarticul.  des  Royaumes  de  l'In- 
de , 1. 34.  Celle  des  pollcffions  Portug.  140  b f» 
Divifions  du  Sénégal , II. 493.  Diviiion  des  Pays 
au  long  de  la  Gatnbra  , III.  14.  Diviiion  ancien. 
& moderne  des  Pays  au  long  de  l.i  Riv.  de  G.im- 
bra  , 1 S.  Divifion  génér.  de  l'Afrique  , 139.  Sub- 
divifiondc  l’Empire  de  Kantor,  158  b Juiv.  De 
la  Côte  d’ivoire  , 6x4  b fuiv.  Divifion  de  .la 
Nation  de  Rio  Gabon  , IV.  438.  Diviiion  de  la 
Chine  en  quinze  Provinces,  VI.  9.  Divifion  d’u- 
ne Province  en  pluficurs  Villes  Si  Difttiéls  , 
J 3*  Divifion  d’un  Diftionn.  Tartare,  $66.  Divif. 
des  Peuples  Mongols,  379.  Divifion  des  Kalkas, 

VII.  x.  Divifion  des  ulurlis  eu  trois  branches,  13. 
Divifion  des  Eltuhs  en  Hordes  ,31.  Divifion  des 
Ftats  d’un  Khan  Tarr.  apres  fa  morr , 40.  Divif. 
d’une  Tribu  Tsrt.  ci:  plu fieurs branches  , 48.  Di- 
vifion de  la  Tribu  desVieurs.  Scs  fubdivif.  Si  Ha- 
bitat. 49.  Dix  fept  Divif.  d’une  Tribu  , 3c  Divif. 
des  Etats  de  Jenghiz  Khan  Si  de  fa  fucccf.  71. 
D.fTér.  divif.  du  Tibet  , 109.  Difficultés  fur  la 
Divifion  du  Tibet,  r 1 3.  Divif.  des  Tmeomansen 
deux  branches  , 1 3 3 . Celle  de  la  Pukkaric,zo4. 
Divifi.  du  Turkcflan  en  deux  parties , 143.  Celle 
du  Manji  en  neuf  Royaumes  ,338.  Divifion  du 
Royaume  de  Manji , 34**.  Des  troupes  Tartarcs, 
349.  Divif.  des  lies  Maldives , VIII. 14t.  Celle  de 
la  Nation  des  Maldives,  en  quatre  ordres  , 149. 
Divifion  des  Pays  intér.  de  l’Ile  de  Ccylan  ,3 1 6, 
Divifion  du  Tonquin  en  fix  Prov.  IX.  1 10  Di- 
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vifion  du  Monde  fui''.  les  Siamois,  x 96.  Divif. 
du  Peuple  de  Golkondc  en  quarante  quatre  Trib. 
334.  Divifion  des  Prov.  de  1 Indouftan , X.  193. 
O fuiv . Di  vifion  génér  des  Peuples  de  l’Indouft. 
*<o.  Divifion  génér.  de  l'Empire  du  Japon  , J4Î* 
Divifion  des  îles  dont  le  Japon  compofé , ibid. 
Divifion  du  jour  & de  Tes  parties  au  Japon  , 584. 
Divifion  des  Provin.  du  Tonquin  échappée  à un 
Auteur,  XI.  433.  Divifion  de  Tribu  cmcc  les 
Gentils  du  Malabar  , 440.  Ancienne  Divifion  de 
l’IlcEfpagn.  en  cinq  Royaumes , XU.  108  Di- 
vifion de  la  Nouv.  Kfpag.  ou  Méxrquc  en  trois 
Gouvernent,  ou  Audicnc.  414-  Divif.  de  la  Maif. 
Jmpér.  de  Cufco  , XIII.  <1.  Divifion  du  Royau. 
de  Tierra- Firme  en  trois  Piov.  141.  Divifion  du 
Pérou  en  trois  Audiences  & divif.  Eccléfiaft.  x 97. 
Divifion  de  l*Aud.  dcCharcas  en  fix  Sièges  Fx- 
cléf.  in.  Celle  du  Corregim.  de  Guayaquil  en 
fept  Bailliages  , 3*3.  Celle  de  l’Audience  ou 
Prov  de  Quito  en  fepe  Gouvernent.  33  6 Divif. 
du  Peuple  Péruvien  en  JDécuiies,  365.  Divifion 
des  terres  du  Pérou,  f*6.  D vifion  du  tcmschcz 
les  Péruviens,  373.  Divifion  de  la  Virginie  en 
vingrcinq  Comtés  , XIV.  485.  Celle  du  Pays  de 
Maryland  en  onze  Comtés,  491.  Autre  divifion 
de  la  Virginie  , 49+.  Divifion  de  la  Nouv.  York, 
j47-  Crllc  de  la  Nouv.  Jerfey  , 3 5 1.  Celle  de  la 
Pcnfylvanie  tn  Comtés,  f 5$.  De  la  Caroline, 
SH-  Divifion  générale  des  Iles  de  l’Amér.  Sep- 
tenir,  dans  la  Mer  du  Nord  , XV.  44  3-  Divifion 
de  Hic  S.  Georges  une  des  Bermudes  , 631.  Di- 
vifion des  Iles  Lucaies  en  trois  dattes  , 6 3 3. 

Di*covc  : Fort  bâti  en  ce  lieu  , III.  3.  Ce  que  c'cft 
que  le  Comptoir  de  Dixeove  , 434. 

Dix-livres,  Poiflon  , III.  141. 

Dita  , Royaume,  V.  1x4. 

Dizghand,  Place,  VII.  140. 

Dja , Serpeur,  voy.  Jamakajatz. 

Djal , Ville  fortifiée  , X.  xo8. 

DjiauChah,  Prince,  X.  2 il. 

Djooska  , Plante , voy.  Gingembre. 

Djugan-Nuki , ou  Rjugan,arbrifFcau  , XI.  7oy. 

Doab  , Place  , voy.  Sambal. 

Dobar , fruit  , voy.  Jambulon. 

Dobazi , Place  , IX.  H.  Port  de  cette  Ville  , 66. 

Dobbs , Voyageur , XV.1A1.  Zclc  & fcrviccs  d’Ar- 
thur Dobbs,  17 y.  Cap  Dobbs  , 176. 

Doboé , Province  du  Royaume  de  Juida  , IV.  17  y. 

Doéburs.  Examen  pour  le  degré  de  DoéVcur  à la 
Chine,  VI  189.  Réformat,  qu’un  Empereur  de 
la  Chine  fair  entre  les  Docteurs  , 1 90.  SylUnie 
des  nouv.  Doéleurs  Chinois  , *47.  Embarras  des 
Do&curs  pour  concilier  leur  fyilcmc  avec  l’an- 
cienne Doéfcr.  Mÿ-Nominat.  des  Doétc.VlI.54!^ 

Dodaer,ou  Drontc  , Oifeau  , VIII.  410. 

Dodda-Vaddas , cfpccc  d’Homm.  fingul.  VIII.  <16. 

Doderofo  ( Pedro  ) , Capitaine  Barbare , VIII.  îzy. 

Podington  ( M.  ) , Angl.  & fon  Traité  , XV*  6*4* 

Dodo,  Rivière  , IV.  401,44t. 

Dodoncc,  Auteur , XI.  714.  Cité  ,7*7. 
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Dofar,  Ville,  Se  fon  Port,  IX.  fl, 

Dogan  , ouTogan  , Prince , VII.  140. 

Dogas  , Nation  , III.  371. 

Doggers-zand , VIII.  494 

Dogo  Falma  , attaque  le  Roi  Flanfire,  III.  39  N 
Son  origine.  Son  infolcncc.  Il  ne  taille  pas  d’etro 
nommé  Général.  Ilcft  vaincu,  ibid.  Il  artaquede 
nouveau  Flanfire  , 5 94.  Son  aimée  détruire, ibid. 

Dogo- fol maa-hando  mu  , exprcûion  flatteufe  , ôc 
ce  quelle  fi  gu  1 fie  , III.  601. 

Dogrebanc,  XI.  310  bfuiv. 

Doily  , Colonel  Anglois  , XV.  574  O faiv. 

Doke  , X.  5 yt. 

Doki,  pied  de  Veau  , Plante,  XI.  7**- 

Doku-Quatz  , Dosjcn,  & Udo,  arbt  i'leau,  XI.  7O3* 

Dolcc  , Rivière  , I xx4-  Roc  à l’embouchure  de 
cctre  Riv.  xxj.  Rivicre  nommée  Rio  Dolcc  , X. 
339.  Par  qui  ainfi  appclléc,  XII.  96.  Situât,  du 
Golfe  Dolcc,  143.  Flcuv.DolccauBrcfil,XIY.iî7* 

Doli  , ou  Doua  , Rivière  , IV-  1 1. 

Dolkcfàllar  , Ile  , I.  178. 

Dol-Medan,  Place,  X.  MJ- 

Dolmos  , Efpagnol , XIII.  zo8  , 114  , 119- 

Dolpour  , lieu  , X.  1 37* 

Dolrabad  , Ville,  X.  88.  Cette  Place  importante 
nommée  aufH  Doltabat,  i*x. 

Doltabai , Capir.  du  Roya.  de  Dccan  , VIII.  464* 
Sa  fituat.  463.  Province  de  Dolrabar  , IX.  339. 

Dolu  , Mathématicien  Jéfuitc,  IX.  17*.  Cité,  317. 
Grand  Audiencier  de  ce  nom  , XIV.  éox. 

Doluphnng , Bailliage,  VIII.  518. 

Dolulbang  , Province,  VII!.  317. 

Doman  , ou  Nomoa  , Chef  Hottentot , faute  dans 
une  Rivière  pour  fc  (au  ver  , V.  141. 

Domba  ( la  ï , IV.  487. 

Dombok  (le  / » arbre  , & fes  propriétés  ,111.  X70. 

Domdomuch  ou  Dondcrmuch , III.  133. 

Domca,  Rivicre  , XI.  43  t.  Marque  de  cette  Ri- 
vière , ibid.  Ville  de  même  nom  ,431. 

Domine  , lieu  an  Cap  Corfe  , IV.  3 6.  Sign.  G.  les 
Nègres  de  Popo  donnent  ce  nom  Latin  a leurs 
Prettes  , x7i. 

Domingo- Abacou  (S.) , Place  , II.  3 3 3.  Cette  Ville 
nommée  S.  Domingo  Abacacc  , cft  dans  i'ile  de 
S.  Jago,  383. 

Domingo  ( François  ) , Anglois,  employé  au  Comp- 
toir de  Bantam  , I.  301. 

Domingo  ( Manuel  ),fait  préf.d’uncGénifTcjII^io. 

Domingo  ( Rio  Saint  ) , voy  Domingo  ( San  ). 

Domingo(  S.  ) , Village  , voy.  Domingo  ( San  ). 

Domingo  ( San  ) , c'cll  à dire  S.  Dominique  , Rivi. 
II.  317,3  80.  Ville  de  S.  Domingo  dans  l’Ile  de 
S.  Jago,  383.  Riv.  de  S.  Dominique  , nommée 
autrem.  Riv.  de  Kachao,^  8 1.  Embouch.  de  cette 
Riv.  &:  fes  difficultés  , 38  t.  Scs Caymaus  ou  Cro- 
codiles ne  nuifent  à pci  Tonne , ibid.  Divers  lieux, 
fur  les  bords  de  Rio  San  Dom.  393.  Cont radié!, 
au  fujet  de  cette  Riv.  III.  1 1.  Village  de  San  Do- 
mingo qui  fournit  de  l’eau  à l’Ilc  James , 78.  Rio 
San  Domingo  , 480.  Cette  Rivicre  la  même  que 
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celte  de  Laitomba  , IV.  447.  Origine  de  la  Ville  Anciennes  Divinités  de  l'IIe  , ibid.  Decour.  fon- 
de San  Domingo  , XII.  4 t.  Aftteux  Ourag  qui  certaines  qui  font  juger  où  croient  les  anciennes 

renverfe  une  partie  de  San  Dorn.  1 49  San  Dom.  Bourgades  , xi4.  Prcdrél.  qui  annonce  aux  Infnl. 

érigé  en  Evcclté  , r«^,  La  Viilede  San  Domingo  1a  conquête  de  leur  Ile  , ibid.  Animaux  de  File  , 

change  de  lituar.  aro.Scs  inconnu.  Sa  Defcripc.  xt7.  b Juiv.  Arbres  St  Plantes,  1 ; 4 (ÿ  [uivan, 

8c  quelle  étoit  autrefois  la  beauté.  Planche  de  la  Obletvar.  140.  Route  du  Canal  de  Bahatna  à 

vue  de  cette  Ville , ibid.  Qualités  du  Pays  qui  l'IIe  S.  Domingue,  XIV.  J77.  Commencera,  de 

l'envir.  11 1.  Malad.  qui  y régnent.  Fortctcfle  te  l’Etabliflem.  François  dans  l'IIe  de  S.  Domingue, 

Edifices  publ  deSan  Dora.  ibid.  Hogcqu'Ovtedo  XV.  jyt.  Allociat.  des  Habit,  de  S.  Domingue  , 

en  fait  à Charles  Quint,  tu.  Plan  d'enlever  San  Jyo.  Premier  ordre  dansla  Colonie,  ibid.  Filles 

Domingo  aux  Efpagn.  XV.  »94.  envoyées  de  France  à S.  Domingue  , jjt.  Etat 

Domingo  ( S.  ) , Ville , voy.  Domingo  ( San  ).  de  la  Colonie  en  mille  lia  cens  foiiante-neuf , 

Domingue  ( S.  I , IV.  47  f.  Ile  S Domingue,  XI.  J9; . Troubles  caufes  par  l'interdiâ.  du  Commet. 

49.  Carte  de  cette  Ile,  nommée  aujourd’hui  avec  les  Et  rang.  )J4.  Progrès  Je  la  Colonie, 

l’Efpagnole  , St  auparavant  Hayti  , XII.  18.  Erablillcm.  d’une  Jufticc  régul.  Commerce  de  la 

Conduite  de  Chriftop.  Colomb  avec  lc>  lnfulair.  Colonie , ibid.  Offres  qu’elle  fait  au  Roi , 547. 

19.  Vilite  d'un  Cacique  de  l'IIe  , 10.  Autre  vifite  Habit,  de  S.  Chriftophc  transférés  à S.  Domiug. 

d'un  Roi  du  Pays , ibid.  Préfens  que  ce  Prince  fait  ibid.  Etatde  la  Colonie  en  mille  fta  cçns  foixante 

à Colomb , 11.  Le  Commerce  s’établit  entre  les  Si  douze  , ivjr.  Gouvcrntm.  fpirit.  de  la  Colonie, 

Caftill.  Si  les  Iftful.  tt.  Découverte  d’une  partie  400.  Defcripr.  de  la  Colonie  Françoifc  de  S.  Do- 

dc  l'IIe  Efpag.  jt. Arrivée  d'une  nouv.  Flotte, (4.  minguc  , 4C8  Différence  de  chaleur  entre  Saine 

Soulevem.  de  toute  l’IIe  , ibid.  Divers  EtablilTcm.  Domingue  éc  les  petites  Iles  ,418.  Chev.  fauv. 

qui  fc  forment  dans  l'IIe  Efpagn.  8 ».  Sédit.  dans  de  S.  Domingue  ,419.  Commerce  des  Efpagnot» 

Elle  , 10e.  Elle  eft  menacée  dune  guette  civile,  de  Plie  , 415.  Caraét.  des  Habit.  François  de  S. 

104.  Conduite  odieufedu  nouveau  Gouvern.  de  Domingue  ,417.  Nègres  de  la  Colonie  de  Saint 

' l'ifpagnole,  109  & 110.  Plulieuts  Ville*  fondées  Domingue  , 418. 

dans  l llc  Efpagn.  1 jo.  Armtri  ries  accordées  pour  Dominicains.  Les  Jcfuitcs  & les  Dominicains  fe 
toutes  ces  Places , t ) 1 . Rcglcm.  pour  les  Fcmm.  partag.  V.  1 1 4.  Invent,  d'on  Dommic.  XI.  n ». 

& les  Mariages  dans  l'IIe  , 144.  Etablifl'em.  Ec-  Célébré  différend  entre  les  Dominic.  Sc  les  Offre, 

déliait,  dans  cette  Ile  , 1*9.  A quelles  confit.  on  Caftill.  lut  le  traitent,  qu’on  faitaux  Ind.XII.170. 

y forme  des  Sièges  Epifcop.  ibid.  A qui  l'admi-  Dominico  , Capitaine  de  l’IIe  de  Corfc  , IV.  J17. 
niftnr.de  l'IIe  Efpagn.  confiée  19  t.  Maladie  (in-  Dominique , Ile  , 8c  fa  decouverte , XII.  (9. Bourg 
gui.  qui  achevé  de  dépeupler  l'Efpagnole  , 197.  nommé  S.  Dominique  de  Stnaco  , 491,  Carte  de 

Defctrpr.  de  file  Efpagn.  vulgaircni.  S.  Domin-  1 lie  S.  Dominiq.  X&  fyf.  Ile  Dominique , 447. 

* gue  , 8t  fa  polit.  107.  Son  étendue.  Plufieuts  pet.  Serpent  de  la  Domfiquc  , 5)7.  Sa  lituat.  St  fes 

îles  l'entour.  Ecueils  qui  la  bordent , ibid  Noms  ptoduâ.  «79.  MinS’or  dans  cette  lie  , 680. 

Ind.  de  Elle  Efpagn.  108.  Son  ancienne  divilion  Dominique  ( Saint  ).  Pour  ce  qui  a rapport  à ce 

en  cinq  Royaumes-  Ses  Riv.  au  nombre  de  plus  nom  , voy.  Dominique  , Ile. 

de  trente  mille,  ibid.  Planche  delà  vue  de  la  Dommagon  , titre  du  premier  Officier  militaire  de 

Ville  de  S.  Domingue  , 110.  Villes  St  Bourgades  Bantam  , VIII.  47J. 

del’Ile  . xi».  Climatde  l'IIe  Efp»gnole,xi».  Va^  Domo  , Ville,  X.  8». 

riété  des  climats  de  l'Efpagnole  , 1 bld.  Ce  qu'og  Domuda  , Place  , VIII.  41  ». 

y appelle  l'Hyvcr  & l'Eté,  1:4.  L’air  de  l’IIe  Don  , Fleuve  , VI.  »47. 

danger,  pour  les  Europ.  ibid.  Divcrfité  de  fon  ter-  Dona,  ou  Doli , Rrvicre,  IV.  II. 

roir , a if.  Les  racines  des  arbres  y ont  feu  de  Donac  , nom  d’un  Palais,  VIII.  j»  4- 

ptefond.  Réflexion  de  la  Reine  Kabelle  a cette  Donaponr , gros  Bourg  , X.  t y 4. 

occalion,  ibid.  Riv.  dont  l'IIe  cft  arrofee,  i ré.  Donations  : Cille  du  S.  Siège  en  fav. des  Portug.  T. 

Six  principales.  Deux  Lacs  firgul.  ibid.  Mines  & j.  Donat.  du  S.  Siège  nuif.  au  Portug.  1 ».  Une 

rierresde  l’IIe,  xr8.!  Origine  de  fes  prem.  Ha-  autre  Donat.  du  S.  Sicgcen  fav.  delà  Coûton. 

bit.  Leur  figure,  ibid.  Dureté  de  leur  crâne  , ir  9.  de  Caftillc , xo.  Celle  des  Rois  de  Portug.  en  fav. 

Leur  nourrir.  Sc  oiltv.  de  leur  vie.  Chinions  qui  du  Prince  Henri,  II.  184  Donat.  que  le  Roi  d’If- 

leur tienn. lieu  d'hift. St  d'écrit. Leurs  danfcsSf  div.  fini  Bt  la  Nat.  font  d'un  tetrein  aux  Franç  IIII 

ibid.  Vices  qu’on  reproche  aux  Inful.  xxo.  Ori-  404  Donat.  d’un  Canr.  qu'un  Samoiin  fait  aux  " 

aine  dB  mal  vénérien  dans  l’IIe  , & comment  les  François,  VIII.  4»t.  Donation  du  Roi  de  Ccy- 

Inful.  s'en  guériff.  ibid.  Leurs  Mariages,  xxi.  lan  en  faveur  des  François , 4»8. 

Leurs  Entettem.  Leur  pêche  Je  leur  clraffe , ibid.  Donay  , Village  , II.  toi. 

Quelle  idée  ils  ont  de  l’or , xxx.  Comment  ils  Dondagh  , titre  du  Roi  des  Ouojas,  III.  4oo. 
fuppléent  à la  connoilfancc  des  Arts  , ibid.  Leur  Dondcra  , nom  de  la  part,  merid  de  Cevl.  II.  1 14, 
Gouvernem.  11).  Leurs  Guerres.  Leurs  Maifons,  Dondcte  , Rocher  avec  infeription,  XV.  jo8. 
ibid.  Langue  de  l'IIe , xxq.  Religion  des  lofuL  Doudcri,  Pays,  XI.  jo4. 
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Dondermuch , ou  Domdomunch , III.  ijj. 

Doodé  ( Samba  ) , voy.  Samba  Dondé. 

Dondon  ( Carvcrnc  de  ) , XII.  n<>. 

Dondos  , nom  de  Ncgrcs  aulli  blancs  que  les  Euro- 
péens, IV.  390  Hxplic.  de  ce  Phénomène,  391. 
Doudou  , Ville  des  Ncgr«  , I.  143. 

Dong  , fruir  fauvage  , VIII.  $40. 

Pongah , arbre  , & fon  fruit , III.  170. 
Dongahs,  Gouvcrncuis,  ou  Viccrois,  III.  131. 
Donghel,  Village  , voy.  Platon  de  Donghcl. 
Dongiama,  Village  , II.  4 96. 

Dongicl , Fort  Efpagnol , VIII.  $7$. 

Dongo,  Ville  & Conrrée , voy  Angola. 

Dongol , Rivière,  II.  (87 
Doni , Ville  ,1V.  43 1-  Voyage  d’un  Auteur  à Doni, 
43  3.  R*v.  ùe  ce  nom  , 447  Cette  Ville  noir  mec 
aufli  Boni.  Temple  des  Idoles  du  Roi.  Ce  I'rincc 
a quelque  teinture  du  ChritUamlmc  , ibid. 
Donnacona  , Chef,  ou  Seigneur  du  Canada , XIII. 
1 9 6»  fuiv. 

Donna- Faulla-Domenica  , Princcffc  , XII.  447. 
Donna  Ifabcl le , Impératrice , voy.  Teiralco. 
Donna  Madclainc  Quayouhxocitl , Priuccrtc  Mé- 
xiquaine , XII  448. 

Donna-Maja,  Princcllc  , V.  36. 

Donna-Mancia , femme  d'un  Cacique,  XUÏ.  H 9. 
Donna  Maiia,  Baie  favorable  pour  les  VailTcaux 
de  guerre,  III.  4*4. 

Donna  Maria- Laxara  ou  Lazara  , Ile  , XI.  310. 
Donna  Ynez-Bravo,  femme  Efpagnole  qpi  obtient 
la  grâce  de  fon  frere  , XIII.  104. 

Donno,  aibrc  dont  l’écorce  vantée  » V.  73.  * 
Donzelos  ( Alcade  de  loc  ) , V.  ntf. 

Doodfio , petit  Poiflon  , X^i6. 

Doo-gamc  , ou  Io  game^Jfpccc  de  tortue,  X. 
676  Se  677. 

Doosju,  titre  d’Officicrs,  X.  370. 

Dor  , Roi,  & fon  avanture,  VII.  J 19 
X>oradc,  Poirtbn  , commun  fur  les  Côtes  de  Puerto 
Santo,  II.  176.  D urs  la  Baie  dePorrcndic,  444. 
Tourq.  ainrt  nom.  4 33.  Doradts  en  grand  nomb. 
III.  47*.  Celles  de  la  Côrc  d’or,  IV.  157  On 
* Jui  don.  le  nom  de  Dauph, , 6c  celui  de  poiflon 
. d’or,  ibtd.  Piife  «Tune  grofic  Dor.  371.  Pourq, 
cepoifl*  aiurt  appel.  Les  Ncg.  le  nom.  Waraku- 
Pempe,  V.  104.  Sa  fig.  103.  Efpcce  de  Dorades 
dans  la  Riv.  dcKyang,  «tfy.La  Dorade  charmante 
à la  Chine,  VI.  8.  La  Dorade  nom.  Kin-yu  ou 
Poflfon  d'or , 4 96.  Com.  elles  fe  nourrifT.  en  hiv. 
497-  D'où  elles  vienn.  Leur  fig.  Précaut.  néccfl*. 
pour  les  conferv.  ibid.  Comm.  elles  multipl.  498. 
Avis  Chinois  pour  la  conferv.  des  Dorades,  ibid. 
Dorade  ( Vincent  ),  Portugais,  VIII.  rfio. 
Doradille  , arbre  ou  plante,  voy.  Cctcrach. 

Dorades  ( los  ),  Fleuve  , XIII.  141. 

Dorchefter,  Ville  , XIV.  3<î<î. 

Dorchi , petite  Rivicre,  VII.  50  J. 

Dordori,  Village,  VIII.  433. 

Doreas  , roilc  de  coton , IX.  606. 

porec,  Ile,  XI.  j$j.  La  nat.  h fonif,,  XIII.  *48, 
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Doremur,*  Ile,  II.  489. 

Dorfou  ( Cap  de  ),  VIII.  433.  • 

Doiful , Cap,  dont  la  Terre  ftér.  en  appar.  II.  U6* 
Do:ia  ( Chnllophc  ) , Portug.  fait  nanfr.  IX.  449. 
Do'iamba  ( Sungut  ),  oncle  de  l’Empereur  de  la 
Chine,  V.  508.  f-ctc  que  ce  Viccroi,  nommé 
; Sungut  d’Otiamba  , donne  a l'Amballadeur  de 
Riilîie,  & Spcélacie  pend  le  feltin  , 511  & jij. 
Doringi , Dto-’ue,  \ >oy.  Donngui, 

Doiingouin  , Directeur  François,  affifle  au  couron- 
nement du  Roi  de  Juida  , IV  3 1 8. 

Do  ingui.  Drogue,  VIII.  119.  Nîomméc  aufli  Do- 
ringi , 1 f y.  Cette  Drogue,  croc,  XI  673. 

Dor  ves  ( Dom  Juan  ï , conduit  lix  Vaiifcaur  Efpag. 

cha  g.  de  quatre  millions  en  or  6c  en  arg.  1. 310. 
Dormeur  , ou  Slapcrrjcs,  plante,  XIV.  314. 
Dormeurs  ( Rade  des  ),  V.  1 v , 18. 

Dv»rna;i*o  en  cl  monte  vcide,  lieu  par  où  l’on  parte 
pour  monter  au  Pie  de  Tenérife  ,11.  156. 
Dorontc  , plante  , XI.  703.  « 

Doroo  ( Baie  de  ) 3 Sa  Pointe , fa  Tour , les  Iles  , 
&c.  I.  18t. 

Dororhea  , lieu  où  les  Prurtiens  ont  un  Fort,  IV. 

io.  Fore  de  Dororhea  , 13. 

Dorp  ( \ ishers  J , voy.  V'shcrs  Dorp. 

Dorro.  efpcce  de  Grue,  III.  5 SS. 

Doilcc  (Arme),  Ar.gloifc,  enlevée  par  Robert 
Machin  fon  Amant,  II.  178  6rjuiv. 

Dorfetshirc,  XI.  409. 

Dorville  , Jéfuite,  cité,  VU.  103.  Indication  de 
fon  voyage  en  Tartaric , 148. 

D>fîn,  ou  Lieutenant,  X.  491. 

Dosien , arbri (Terni , voy.  Dok«  Quatz. 

Doit,  Prince,  VU.  175.  Il  fuccede  à Diu-mahatnec 
dans  Kayuk  , 178  lsh  fon  frère  prend  les  armes,  - 
ibid,  Dnft  cft  tué,  179 

Do  roos  , Fourmis  blanches  6c  leurs  propr.  X.  66%. 
Dortoyan,  arbre  , 3c  fon  fruit,  X.  414. 

Dûualla  , Pays,  III.  394. 

Douane  entre  deux  Provinces  de  la  Chine , V.  449. 
9 Formai  de  la  Douane  de  Fu-cheu  , 479.  Douan. 

• de  la  Chine  , VI  i 14.  Le  Gouvem.  de  un  Offic. 
des  Douanes  dcHérat  mnlfacrésVIÏ.69.  Douane  à 
Ning  pos,  fit  Rich.  de  U Douane  de  l’Ile  de 
Tvon-bcnc  , IX.  94.  Douanes  de  PoealTcr  & de 
Lantau  , 391-  Revenu  les  Douanes  de  Lcauios, 
443.  Douanes  du  Royaume  du  Calaminham  , 
464.  Celle  de  Gorrachepour  au  Royaume  de 
Bouran.  343.  Rigueurs  de  celle  de  Surate,  X.  38. 
Douaire  ( Côte  de  ),  IV.  163. 

Douay  , Récollct,  XIV.  61}. 

Doublet  ( Sieur  ) , eond.  quatre  VailT.  de  gucr.  III. 

47i  Iles  incon.  qu'il  côtoie  de  près  , XI.  108. 
Douedou,  arbre,  & fon  fruit,  X.  373.  • 

Douce  , fcivicre,  a ut  rem.  appctl.  Philippe  XIV.  1 6.  * 
Douettas,  toile,  III.  4*8. 

Doughric  , Officier  Anglois,  condamné  à perdre  la 
tere  d'un  coup  de  hache,  XI.  4.  Il ic  nommoic 
Thomas  Daughtic  , 8 J. 

Douglas  ( Adam  ),  Marchand , & fa  mort,  II,  93. 
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Pan  de  Doaglas,  XV.  100. 

Douladia,  Place,  X.  i*6. 

Dounc-kaia-gauhah  , arbrilTeau  , VIII.  541. 

Dounton  ( Adam  ) , Vo/ageur  Anglois  , va  à Peta- 
poli  pour  le  Commerce,  II.  94 

Dounton  ( Nicolas  ) , Capit.  d’un  Va  HT.  de  la  Flotte 
de  Sir  Henri  Middlctcn,II.  r.  Son  Amir.  le  confulce 
fut  la  route  qu'ils  doiv.  tenir,  ibid.  Journal  de 
fon  voyage  lie  avec  celui  de  Middleton  Ton  Amir. 
44.  Ses  obferv.  fur  les  anim.  46.  Il  demeure  (cul 
dans  la  Rade  d'Aden  , j j.  Embar.  de  Dounton  , 
j 6.  Il  fort  de  la  Rade  d’Aden,  58.  Il  arrive  à 
Mocka  Si  joint  le  Vailf.  de  Middleton.  Récit  que 
Thornton  lui  fait  dcsdifgraccs  de  l’Amir.  ibïd. 
Dounton  envoie  de  Tes  nouv-  à l'Amiral  , 60.  Il 
lui  vient  une  letr.  de  Middleton,  4x.  Réponfe 
qu’il  y fa\t, ibïd.  Il  s'approche  de  Mocka  avec  fon 
vailL  65.  Il  écrit  deux  lettres  à double  fens  Rép. 
de  l'Amiral , ibïd.  Il  ne  peut  empêch  le  pillage  de 
deux  Bâtim.  Portug.  79.  Il  rcltic.  ce  qui  leur  a 
été  pris.  Le  déford.  augra.  & l'Amir.  y remédie, 
ibïd.  Il  prend  lui  meme  une  part,  des  marchand. 
Portug.  80.  Dounton  demeure  fcul  à croifer  prés 
d'Aden , 8 1.  Il  arrête  un  Vai/Tcau  de  Calécut.  Sa 
cond.  à l’égard  de  ce  Banni,  ibïd.  Traire  ni.  qu'il 
fait  à quelques  Turcs  , 8*.  Sa  fierté  à l'égard  des 
Turcs,  ibïd.  Il  aband.  Adcn  pour  fc  rendre  aux 
Détroits,  84.  Diverf.  prifes  qu'il  y fait.  Il  manq. 
un  grand  Vailicau.  Un  beauc.  plus  grand  tombe 
entre  f.s  mains,  ibid.  Son  femp.  8 y.  Il  apprend 
des  nouv.  de  l'Amii.  Il  en  reçoit  dtreélem.  Sc  le 
rejoint  a Allah,  ibid.  Doumon  parc  apres  l'Amir. 
dang.  qu'il  elluie  , 88.  Il  cft  forcé  de  rcroum.  à 
Tckou,»^.  Il  (c  îcmet  en  mer.  Il  rejoint  l'Amir. 
à Pulo  Panian.  Il  cft  renv.  avec  fon  Vailfeau  en 
Anglct.  Vailf.  qu’il  trouve  dans  ta  B aie  de  Saldan- 
na , ibid.  U rencont  deux  Caraq.  Portug.  90.  Il 
arrive  à Watcrford  en  Ifiandc  . ibid.  On  l 'arrête 
en  qualité  de  Pirate  , 91.  Il  cft  renf.  dans  le  Fort 
de  Dunganon.  Il  obr.  la  liberté  & retourne  en 
Anglec  ibid.  Re nwt q fur  fon  voyage,  9 1.  Lati* 
tude  des  lieux  par  où  il  a palléc , ibid. 

Doupar,  Place  , IX-  119. 

Douyon , Poifion  , v$y.  Pcfce-Muger. 

Dova  Ruja.  Village,  III.  371. 

Dovrdcn  ( terrein  de  ) , X V.  6 00. 

Dovncon,  Capitaine  de  Vaificaux,  écrit  la  Relation 
d’un  voyage  du  Comte  de  Cumbcrlan  , 1.  357  & 
fuiv. 

Doy,  Ile,  & ce  que  les  Anglois  y trouvent,  II. 

1 5 1 . Sa  fituation  , ibid. 

Doyen  [ André  ) , François  , fait  feu  fur  ceux  qui 
entreprennent  de  le  forcer  d’obéir , XV,  6j  1. 

Doyzi-khan,  Prince,  VII.  116 

Drack  Fi'h,  ou  Poifion  dragon  , XV.  198. 

Dracunculus , plante  \eoimeu(ê  , X.  664. 

Dragon  ( Sang  de  ),  marchandée,  fl.  yi.  Cette 
drogue  vient  d'un  arbre  appelle  Dragon,  i$f. 
Delcript.  de  cet  arbre  Se  fes  propriété  14t.  Goût 
sl  forme  du  fruit  de  cet  arbre , 17  y . Sang  de  Drag. 


A T I E R E S.  nj 

aurref.  comm.  dans  l'Ile  S.  Nicolas,  409.  Cette 
gom.  fe  nomme  aufli  Adragantc,  416.  Sang  de 
Dragon  , Si  Atbre  qui  le  prod.  III.  I14.  Cctarb. 
nom.  Parc  de  Sangue  , ibid.  Noms  des  arbres  qui 
produif.  le  fang  de  Dragon,  VIII.  614.  Fmic 
nom.  œuf  de  Dragon,  TX.  110.  Phcoom.  nom. 
Dragon  d'eau,  1x7.  Arbre  qui  poire  le  fang  de 
Dragon , & fon  nom  , XII.  6 1 1 Sang  de  Dragon 
du  Canada,  XV.  x\4.  Poifion  Dragon  nommé 
autrement  Drack-fish  , *98. 

Dragoyan  , Royaume,  VII.  3 6j.  Les  Habitans 
mangent  les  étrangers,  364. 

Dragut  ( Solyman  ) .Turc , remporté  une  vi&oire 
furies  Portue.  3c  les  fait  prifonniers,  IX.  jyy. 

Drake  ( Bernard  ),  Chevalier  Anglois,  envoyé  en 
Terre-Neuve,  XV.  64t. 

Drake  ( François  ),  Chevalier  Anglois,  Comm. 
une  Flotte  de  trente  Vai/T.  I.  190.  Cette  Flotte 
entre  dans  le  Porc  de  Cadiz.  On  s'y  canon* 
Dom.  que  Drake  caufe  aux  F.fpag.  ibid.  La  Flotte 
Angl.  fou  Are  beauc.  191.  Le  Marquis  de  Saura 
Cruz  meurt  de  cliag.  L'Auteur  de  la  Rclat.  de  ce 
voyage  préc.quc  IcsGalcrcs  font  peu  miles  u’étant 
point  avec  d’autres  Vai/F.  Expi.  de  Drake  au  Cap 
Sagro  Sa  propofit.  au  Marquis  de  Santa  Cruz.  II 
prend  une  Caraq.  Portug.  ibid.  Son  rct.  en  Angl. 
*91.  Il  brûle  la  Ville  de  S.  Jago , II.  383.  Soa 
nom  écrit  fur  des  rocs,  III.  zxi.  Cité,  VIII.  rig. 
Cité , X.  J \6.  Tl  pafic  le  Détroit  de  Magellan  , 
& fonde  une  Colonie  , XI.  x.  Voyage  du  Cher. 
Drake,  4.  Motifs  de  ce  voyage  & départ  de  fon* 
Efcad.Pupitioncxcmpl.qu’ii  fair.Scsobfcrvat.  fur 
le  Détroit  de  Magellan,  ibid.  Riche  butin  de  la 
Flotte  de  D;akc,  j.  Il  balance  fur  le  choix  d'une 
route  pour  fon  retour , ibid.  Froid  cxccfiîf  qui  le 
fait  rctouin.  vers  la  Ligne  , 6.  Le  Roi  de  la  Nouv.- 
Albion  vifite  le  Génér.  Drake,  7.  Drake  fc  crok 
couron.  Roi  du  Pays.S.  Pourq.  Drake  nomme  ce 
Pays  !.i  Nouv.  Albion,  ibid.  Retour  de  Diakc  en 
Anglet.  9.  Ciré,  74.  Execut.  à mon  qu’il  faic 
faire , 8 j.  Il  décou  v.  la  Noüv.  Albion,  zoi.Cité , 
Ho,  364,  391,  4xo.  FiançoU  Diike  , cité. 
XIII.  »f j.  Cite,  XIV.  461. 

Drakenftein  ( Montagnes  de  ),  V.  116.  Colonie 
Hollandoife  de  Drakenftein , tio.  La  Colonie  de 
Drakenftein  compofce.de  François  refug.  133,. 
Origine  du  nom  de  cette  Colonie,  ibid.  Grandeur 
de  cette  Colonie,  134.  Ses  Montagnes  Sa  divi-- 
fion  en  quatre  parr.  Elle  cft  fans  Ville  Si  fana 
Villages.  Dettes  des  Habitans.  Sa  principale  Ri- 
vicrc,  ibid.  Marché  de  cette  Colonie,  if6. 

Dramanet , Village  des  Mores  près  du  quel  les  Franç.. 
ont  un  établillem.  II.  446.  Dramanct  Ville  d’un 

Î;rand  com.  496,314  6*  fuiv. Les  Franç.v  ouvrenc. 
e comm.  Si  prix  des  marchand,  fxy.  Duliibufc. 
du  Pays.  Les  Franç.  y lont  pouifuivis , ibid.  & 
Jhiv.  Foit  Se  Comptoir  des  François  en  ce  lieu 
516.  Le  Fort  de  Dramanet  nom.  S.  Jofcphj.yi*,. 
Drapum  , liqucur , yiî.  384. 

Diax,.  Colonel  Anglois , XY.  60 4, 
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Drax  hall , famcufe  plantation , XV.  604. 

Drax  ( Paulo  )*  Roi  tic  Congo,  IV.  6 18. 

Drelincour , Gouverneur  du  Fort  d'Arguim  pour  les 
Hollandois  capisulc  avec  les  François,  II.  43  1. 

Dcefde , Capiralc  , X.  1x7. 

Dicvin,  Cap,  III.  446.  Ruine  de  Drevin,  496. 
Grand  D'cvin,  Village , 6z.f , 616.  Petit  Drevin. 
Grand  Drevin  f nomnur  aufli  Dru  vin  ou  Drevin- 
Pétri.  Caraéf.  des  Habit,  ibid.  Maïques  de  terre 
pour  le  grand  Drevin,  fi  18.  Fertilité  du  terroir. 
Habits  des  hom.  St  des  fcm.  du  Pays,  ibid.  Leur 
paflion  pour  les  anneaux , les  grelots  & la  danfe , 
619.  D'où  leur  vient  l’or.  Grand  Drevin  un  des 
meilleurs  Cantons  de  la  Côte  d'Yvoire  ,635. 

Drev  ( Jean  ),  comm.  un  Vaiil.  Angl.  XV.  140. 

Dtia,  Dragon,  voy.  Tats. 

Drias(  M.  ),  Commaud.  Je  VaifT.  Franç.  XI.  ifir. 

Driver  ( François  ) , Anglois  , complice  d’un  accid. 
tragique,  & la  punition,  I.  331. 

Driver  ( William  ) , Anglois,  employé  au  Comp- 
toir de  Bancam  , I.  \ 01. 

Drogueman  , nom  d’Office,  II.  10. 

Drogues.  Comm.  de  drogues  Se  de  fimpl.  VI.  30. 
Drogues  de  la  Prov.  de  Chen-li  , 87.  Drogues  Se 
autres  marchand,  de  la  Chine  , to$.  Diverfes 
plantes  St  drogues  du  Pays  de  Java,  VIII.  133. 
Drogues  des  Indes  Orientales  , XI.  673  6*  fuiv. 

Droit,  Cap,  XI.  44. 

DromaJaiics,  cfpccc  de  Chameau,  II.  fin.  Petit 
Dromadaire  d'une  cfpccc  fingulicrc,  VI.  491. 
Dromadaires  du  Pays  des  Mongols,  Soi, 

Dromwa* Pétri , Village,  III.  fii9,  641. 

Dronte  , autrement  Dod-aer , Oifeau  ,*  VIII.  410. 

Drontheim  , lieu,  XI.  318. 

Droit,  titre  d’intendant,  V.  13 4. 

Drouin  ( Grand  ),  St  Drouin  ( Petit  ) , voy.  Grand 
Drouin  St  Petit  Drouin. 

Drova  Drou  ou  Drue,  Village,  voy.  NifFo. 

Drova-Drue  ou  Drou,  Village,  voy.  Nilfo. 

Drom-HUl , III.  36. 

Drummond  , Anglois,  chargé  des  Comptes,  III. 
ffi,  fifi,  67. 

Druyn  , ou  Drevin- Pétri,  nommé  aufli  le  grand 
Drevin  , III.  6ifi. 

Dfan,  ou  Jean  , ou  bien  Tfan-mucan,  Rivière, 
VL  fjio. 

Dfaudar,  Triba,  voy . Dfaudur. 

Dfaudur,  Tribu  de  Turcomans , YH.  134.  Nom- 
mée aufli  Dfaudar,  1 69. 

Dfaulaphen,  Ville,  VII.  114. 

Dfaufanka,  ou  Dfufanka,  Village,  X.  493» 

Dfcdfie , agréable  Ville,  X.  311. 

Dfia,  Diagon , voy.  Tats. 

Dlin , ou  Je , St  Fakkufo , cfpccc  de  Bafilic , plante , 
XI.  711. 

Dfin-dfom,  voy.  Ginfeng. 

Dfino-camiro,  Village,  X.  498. 

Dfio  gikf,  plante  à fleurs,  XI.  714. 

Dfiojofis,  titre  d’Officicrs,  X.  37». 

pùosju,ou  Koodfukc,  Province,  X.  331. 
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Dfî-fîn-bugios , Juges  des  Temples,  X.  fi  17. 

Dfîfo  , Dieu  des  chemins  St  des  voyag.  X.  491,  fi  J i." 
Dliufcnsju,  ou  Jakuin,  Quart.  d’Etrang.  X.  3 37* 
Dsjakurjo , ou  Sakuro , Grenadier , arbre  , XI.  699» 
Dsjcku,  voy.  Millet,  graine. 

Dsjcmmai  , plante,  XI.  717. 

Dfo  , ou  Safa , rofeau  , ou  arbilTcau , XI.  719* 

Dfojo,  ou  Jamma-Emo  , St  Tfuknc-Jmo  , deux 
fortes  d’herbe  , XI.  70  3- 
Dfongari , Province , VII.  1 13.  Etats  du  Khan  des 
Eluths  Dion  guis,  119. 

Dfoogaflima  , Village,  X 319. 

Dfu,  ou  Ju,  Montagne,  VII.  168. 

Dfudludaira,  ou  Jokui,  grain  nommé  larme  de 
Job  , XI.  707. 

Dfufanka,  ou  Dfaufanka,  Village,  X.  493* 
Dfuefî-Jamma,  Village,  X.  fij. 

Dfutfika  ( Montagne  de  ) , X.  313. 

Duan  { Montagnes  du  ) , IX.  43.  C’eft  aufli  le  titre  % 
d’un  grand  Officier,  3*4. 

Duas  pumas,  Port , IV.  45  3. 

Dubbels,  afliftant  de  Kjempfcr , X.  49  1. 

Dubertia  , gros  fcrpcnc  d'eau  , VIII.  349- 
Dubokonda , ViJIe  de  l’Emp.  de  Jcrinarroxr,  III. 

ifi  , 39.  Situation  St  force  de  Dubokonda,  9a. 
Dubotenda , III.  71. 

Dubourg,  retourne  à Offra  avec  Carlof,  IV.  3f  J. 

I e Vicer.  lui  fait  accueil , 364.  Son  logis  à Oftra. 

II  vifitc  le  Prince  fils  du  Roi  d'Ard^a.  Il  accomp. 
ce  Prince  , ibid.  11  dineavcc  lui,  3 fi  fi.  Il  demeure 
à terre  avec  Carlof,  367.  Il  fc  rend  à Aflem  avec 
le  Prince.  Audience  que  le  Roi  d'Ardra  donne  à 
Du  bourg  en  quai.  d’Amballad.  du  Roi  de  France, 
ibid.  Complim-  de  Dubourg  en  langue  Portug. 

368.  La  galant,  qu'il  fait  au  Roi  d’Ardra  produit 
un  merveilleux  effet.  Il  tombe  malade,  ibid. 

Dubrin  ( Dom  Châties  ),  Officier  Efpag.  XIV.  66. 
Ducas , Capitaine  François , accompagne  le  Roi  de 
Juida  au  Temple  du  Serpent , IV.  3 14. 

Duthari,  Peuples  , voy.  Tartarcs. 

Du  chêne  Battas  ( M.  ) , Commandant  d’un  Vaif- 
feau  François,  XI.  93. 

Duckmanron  ( Thomas  ) , arrive  lui  quatrième 
fculem.  de  tout  un  Equip.  Angl.  I.  343  & fuiv. 
Dudos  ( M.  ),  nommé  Commiftaire  Ordonnateur 
à la  Louifiane , XIV.  630.  Ciré,  633. 

Ducong,  nom  d’enfans  males,  IX.  tir. 

Dudley  ( Ambroife  ) , Comte  de  Warwick , Favori 
de  la  Reine  Elifabeth,  XV.  94. 

Dudley  ( Sir  Robert  ) , Anglois  , équipe  trois 
Vai fléaux  à fes  fiais,  I.  361. 

Dueba  , nom  de  Concubin.  Se  fa  fignificat.  IX.  1 1 r. 
Duedus  , Pigeons  fauvages , III.  388. 

Ducto  ( André  ) , Secrétaire  Efpagn.  XII.  x 3 1 • Cité, 

349.  Il  fe  déclare  pour  la  Paix  ,33t.  Il  cft  en- 
voyé à Cortex,  336.  Cortez  fauve  la  vie  à Ducro 
foa  Ami, *3 71.  Ducro  . cité,  388. 

Duffield  , Capitaine  de  Vaifleaux  Anglois,  I.  310* 
Dueué,  Officier  François  , XTV.  633* 

Duiiamel , En  feigne  François , XIV.  614. 

Dukeimcoay, 
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Dukefmenay , Roi  Je  Kazeguc , met  le  feu  à fa 
Maifon , 8c  fc brûle  vif , II.  f 77  &/***• 

Dulay-noyan  , Officier  Mongol , VU.  66. 

Dulcamara,  arbrifleau  , XI. 

Dulce  ( Baie  Je  ) , XI.  6 1 4. 

Du]  far , belle  & grande  Ville,  Vn.  }7J« 

Dulhut , Négociant,  XIV.  687. 

Dulport  ( M.  ),  commandant  à Juida  pour  laCom- 
pagnie  d’Afrique  , eft  fait  prifonnicr  , III.  f 17. 

Dumas  ( M.  ),  Gouvern.  Franç.  à Pondichéry,  y 
fait  battre  monnoic , IX.  6 1 4.  Le  Chev.  Dumas  , 
cité,  6 19.  Réponfc  de  ce  Gouvern.  au  Général 
des  Marâtres,  <tj.  Seconde  réponfc,  6x 7.  Sa 
conduite , 6 30.  Honn.  qui  lui  font  rendus  par  la 
Cour  du  Mogol , 6 ji.  Terres  & prefens  qu’il 
rec.  de  Sander  Saheb,  ibid.  Vifitc  que  le  Nabab 
Sabder  lui  fait  ,6)1.  Dern.  témoien.  de  recon. 
que  ce  Prince  lui  donne,  6}}.  Le  Chev.  Dumas 
eft  fait  Nabab  & Manfoupdar,  6 34.  Il  obt.  que 
cette  dignité  foit  rranfmilc  à fes  fuccclfcurs,  ib. 

Dumbar  ( Charles  ) , Négociant  d’Ancigo , III.  3 10. 
Il  eft  Intendant  général  de  la  Barbade  & des  Iles 
fous  le  vent , 3 3 4. 

Dumbar,  Capitaine  Angl.  5c  fou  récit,  XIV.  581. 

Dumbea  Zokkhc  , Lac , V.  if. 

Dumbia  , Province  , X.  1 19  & fuiv . 

Duménil , Franç.  dévoré  d’un  Crocodile,  XIV.  610. 

Dunes  blanches,  IV.  461.  Dunes  , ou  Duymcn, 
Collines  fabtonneufes  , V.  118. 

Dun-Fox-Jfland  , Ile,  XV.  149. 

Dungannon,  Fort  en  Iflandc,  II.  90. 

Dung-bird,  nom  d’une  forte  d’Aiglcs,  V.  100. 

Dunkira.  Or  de  ce  Canton,  IV.  115. 

Dunquas,  Nation,  V.  m.  Leur  Pays  agréable 
5c  fertile,  z 1 8. 

Dunftar,  Dofteur  Anglois,  XIV.  339. 

Dupin,  Ecrivain,  cité,  V.  H4>  & Hf. 

Dupont  ( Philippe  de  ) , voy.  Coiguillcray  , ou  du 
Pont  ( Philippe  de  ). 

Durango , Ville  , XII.  478  , 649. 

Dur  an  go  Delgadillo  ( Paul  ) , nommé  à un  Gou- 
vernement, XIII.  J 7 y. 

Duras  ( Georges  ) , Fadeur  Portugais  , follicite 
une  grâce.  II.  170. 

Durbal  , voy.  Durbar. 

Durbar , Balcon  doù  les  Rois  de  Golkonde  fc  font 
voir  au  Peuple,  IX.  385.  Nommé  a 11  lE  Duibal, 
X.  3 £ fuiv. 

Duree , cité , II.  140.  Peinture  qu’iUfair  des  ufages 
du  Baptême  de  mer,  453  6*  fuiv.  Cité  , IV.  181. 
Duret,  cité  , XV.  491. 

Dnretre  ( Paul  ) , Interprète  d’Ambaiïadc,  V.  178. 
Il  eft  affaflîné  , 181. 

Durey,  titre  de  Gouverneur,  X.  313. 

Durian,  arbre  & fruit,  voy.  Durioa. 

Duriaon,  fruit , VIII.  ijt.  Inimitié  entre  ce  fruit 
8c  le  bétel,  ibid. 

Durion , ou  Voavalouts , fruit,  VIII.  609.  Deferipr. 
du  Durion  , X.  398  414.  L’arbre  qui  produit 
ce  fruit  s’appel.  aufli  Dation  ou  Durian,  XI,  648. 
Tome  Xr. 


MATIERES.  215 

Durlagans.  Tribu  de  ces  Peuples,  VII.  4^*  yày. 

Nagos. 

Durmans.  Tribu  de  ces  Peuples , VII.  31  , 1 y 5 . 

Duro  , Rivière  , III.  343.  Rio  duro,  & pourquoi 
ainli  nommé  , 377. 

DurugdViata  , Pays  , VII.  10 6. 

Duruhn  , Ville,  VII.  168.  A qui  elle  a£ part.  173# 

Dururi , Bourgade,  XII.  ni. 

Dufa , lanicrc  de  cuir,  VII.  133. 

Dutanna,  Bourg.  VIII.  464. 

Dutroa,  ou  Moetol , herbe  favorable  a la  diffolu- 
tion  , VIII.  169-  Vertu  de  cette  plante,  nommée 
aulli  Datura  , XI.  648. 

Dutumin  khan.  Prince  Tare.  VII.  41.  Ciré  , 4t , 31. 

Duval,  François  , Gouvern.  d’Atguim,  fon  caiad. 
8c  fon  imprud.  II.  43  » Sa  barb. , ibid.  I!  cherche 
à fc  reconc.  avec  les  Mores  , 436.  Il  fc  décharge 
de  fon  Commaudeni.  & fc  rend  au  Sénégal  > ibid. 
Il  eft  tué  dans  fa  Barque  , 437» 

Duval  ( Charles  ) , François  , établi  en  Angleterre  * 
démolie  dans  le  Fort  de  James,  lit.  ti. 1 

Duy,  arbre,  5c  propriété  de  fruit,  II!.  170. 

Duymcn,  ou  Dunes  , Collines  fablonncuf.  V.  iiS. 

D%i  rimur,  Ptincc  , Vil  xi6. 

Dychikioub  , haute  Montagne  , X-  103. 

Dynaftics.  Planche  ou  figures  des  ctrins  de  monnoic 
de  différentes  Dynafties , VL  ai 6.  Dynaftics 
Impériales  de  la  Chine,  371  8c  371. 

E 

Eaton,  famcai  rirate,  XV.  646. 

Eeaton  ( William  ),  Anglois.  relie  au  Japon  wtc 
la  qualité  de  Faétcur  fous  lesordtcsdc  Richard 
Cocks,  Il  171.  Rencontre  que  le  Capit.  Eaton 
fait  d’un  Vaifleaud’Avantur.  XI.  3 37-  Cité,  333. 

Eaux.  Sources  d’eau  inacccffibles , III.  1x7.  Fan 
d'une  bonté  fingul.  333.  Source  d'eau  fraîche, 
6x7.  Source  d'eau  chaude.  V.  n<5.  Autres  Sourc. 
d'eau  chaude,  1 38.  Eaux  de  terre , 8c  leurs différ. 
183.  Fraîch.  de  certain,  eaux,  184.  Eaux  chaud. 
ibid.  Eau  royale,  nom  d’un  Canal , xf  3.  Chutes 
d'eau,  33s.  Pays couv.  d’eau , 343.  Porte  d’ea» 
ferm.  avec  des  chaîn  5c  àl’occafiondcquoi,348, 
Poreel.  qui  donne  de  l’odeur  à l’eau,  VI.  41.  La 
quai,  de  l’eau  contrib.  à la  beauté  de  la  poreel. 
49.  Vertu  de  l’eau  d'une  Riv.  74.  Qualité  fingul. 
de  l'eau  d'un  Lac  , 78.  Eau  d’un  puits, donc 
on  fait  du  fcl blanc,  1 10.  Inconvén.dc  la  difette 
d'eau  , 8c  remède  qu’on  y apporte  par  des  éclufes , 
177.  Sviperftic.  de  l'eau,  331.  Eaux  chaudes  Se 
minér.  VII.  30  6.  Bains  d’eau  chaude,  347.  Sourc. 
d’eau  chaude , 379.  Eau  d'une  fonr.  chargée  de 
nîtte,  59 3.  Eaux  nitrcuics  dont  on  rire  du  fcl, 
VIII.  14-  Réferv.  d’eau  ao  fommet  des  Montag. 
339.  Phénom.  nommé  dragon  d’eau,  IX.  I17. 
Invenr.  pour  porter  de  l’eau , 114.  Voitur.  d’eau, 
175.  Extrême  difette  d’eau  , X.  48  L’eau  d’une 
citerne  coûte  cher  aux  AngU7$.  Mauv.  qualité 
de  l’eau  , 94.  Sources  d'eau  chaude  aux  Philip- 
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pines,  378.  Source  dont  l’eau  purifie  , 381.  Eaux 
chaudes  & miner.  6 53.  Baie  d’eau  douce  , XI.  89. 

Eau  rare  fur  une  Côte,  113.  Corn  par.  de  l'eau  du 
Gange  avec  d'autres  eaux  ,313.  Supplcm.  d’eau 
dans  un  Bâtim.  de  Mer,  514.  Eau  dune  petite 
lie,  601.  Prodig.  abond.  d'eau,  XII.  ?7.  Eaux 
qui  caufcm  la  galle,  310.  Volcan  d’eau  , 494. 
T'étrificat.  d'eau  , 63 7.  Doue,  de  l’eau  du  Golfe 
Dolcc,  1 biJ.  Fout,  d'eau  chaude,  XIII.  439. 
Vertu  de  l’eau  des  Monxag.  des  Iles  de  Juan  Fer- 
nandez , 499-  Les  feorp.  purifient,  l’eau,  XIV. 
ixi.  Singul.  pctrtftcar.  des  eaux  d'une  fourcc, 
169.  Source  d'eau  fort  étrange,  750.  Eau  de  Met 
chaude  fie  bouillante , XV.  5 17.  Source  minérale 
1 d’eau  chaude,  6n. 

Ebbio,  Porcs  de  la  Cote  d'or,  IV.  1x9. 

Ebenezer , Etabli-fcmcnt  des  Emigrans  de  Saltz- 
bourg,  XIV.  3 8*. 

Ebénicr,  arbre,  III.  163.  Trois  fortes  d'Ebéniers , 
VIII.  $ix.  L’Ebénier  une  des  principaux  atbres 
de  file  de  Bouibon  , XI.  608. 

Ebert  ( Willam  ),  Anglois,  refte  à Patanc  c»  qua- 
lité de  Fadeur  , II.  108. 

Ebin  , petite  Ile,  X.  391. 

Ebn-abdallatif , Ecrivain,  cité  VII.  43. 

Ebou  fcidc,  ou  A hou  chai  de , Prince,  X.  ni. 

. Ebraghena,  nom  d'une  Tribu  des  Mores,  II.  493  , 
501.  Nom  de  fon  Chef,  St  à quoi  elle  s’occ.  61 4. 
Ebreghena  , nom  d’une  Tribu  des  Mores,  II.  toi. 
Ebreghener,  Place,  ou  Canton  des  Mores , II.  435, 
Ebui  Manfour  Kan,  Gouverneur,  X.  150. 
Ebu<hu-holo-cIieri,  lieu,  VIII.  54. 

Ecatcpcquc,  Bourg,  XII. 

Ecbatanc  , Ville,  nommée  au  jour  J hui  Tau  ris  , 
Capitale  de  la  Médie  , IX.  88. 

Echanges,  riches,  XII.  149.  Nv_ 

Eccléfiafliques  , voy.  Prêtres. 

Echcyde , ou  Diable  Guayorta,  nom  que  les  Gan- 
chcs  donnent  au  Volcan  de  Tcméiifc,  II.  23  1. 
Echos,  en  grand  nombre  dans  les  Forets  du  Séné- 
gai , II.  457. 

Ecija , Ville  , XII.  i«o. 

Eckbar,  Mogol,  voy.  Ekbar. 

Eckbaxk-dcrvagc,  porte  du  Palais  d’Agra,  X.7J. 
Ed-its  prodig.,  III.  88  Les  éclairs  fit  le  tonnerre 
rendent  le  Ciel  fit  la  Mer  une  fcenc  d’horreurs  fie 
d'épouvante,  3*0.  Copibien  les  Negres  ci  signent 
les  éclaits  fit  le  tonnerre  , IV.  163  & fuiv.  Les 
éclairs  fort  fréquens  au  Japon,  X.  6 31. 

Eclipfes.  Une  de  folcil,  I.  94.  Une  de  lune  : Bruit  fie 
cris  des  Chinois  fit  Javans  à cette  occasion , II. 
178.  Eclipfe  totale  de  la  lune  , III.  9 y.  Supciflit. 
des  Mandingos  fur  les  Eclipfes  de  lunc,m.  Deux 
Eclipses  lunaires,  134.  Eclipfe  de  lune.  470. 
Prédich  d’une  Eclipfe  de  lune,  V.  4x1.  Céiém. 
en  ufage  poui  l’obfcrvaf.  des  Edipfes  à la  Chine, 
VI.  167.  Eclipfe  de  folcil,  VII.  3x7.  Eclipfe  de 
folcil  obfcrvéc  pat  l’Empcr.  de  la  Chine,  338. 
Eclipfe  obfcrv^VUI.  1 6.  Grande  Eclipfe  de  foleil, 
*13.  Obfcrvat.  d'une  Eclipfe  de  lune , IX.  ij7..- 
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Cette  dern.  Eclipfe  prédite  imparfaitem.  par  0* 
Aftrologuc  Braminc,  138.  Rever.  desTalapoins 
fur  les  Edipfes  de  lune , ibid.  Eclipfe  de  folcil 
obfcrv.  dans  un  lieu  où  l’on  croit  qu  elle  ne  peut 
être  vue  , 179.  Superftit.  àl’occâf.  d'une  Eclipfe, 

X.  163.  Eclipfe  prédite,  XII.  134.  Effets  des 
Edipfes  fur  les  Péruviens  , XIII.  375.  Deux 
Eclipfes  de  lune,  XV.  169. 

Eclufe  fie  Canal  célébré,  V.  133.  Deux  grandes 
Edufes,  237.  Autre  grande  Eclufe,  13  3.  Soixante 
Edufes  d’un  Canal , 139  Trois  Eclufcs  fournilf. 
de  l'eau  a un  Canal , 341.  Autres  Eclufes , 341. 
Ncccflité  des  Eclufcs , 344.  Grand  nombre  d’E- 
clufcs  pour  donner  de  l’eau  à un  Canal  : Beauté 
de  ces  Edufes  fit  des  Digues,  343.  Autres  Eclufes, 
346  fit  347.  Difficultés  du  paflage  des  Edufes,  fie 
méth.  Chin.  347.  Autres  Eclufes,  348.  Eclufe 
danger.  434.  Edufes  ou  Pertuits,  VI.  174.  Diffic. 
à les  palT.  17 3.  Ecl.  qui  rem.  à la  dif.  d’eau , 177^ 

Eclypfes  , voy . Eclipfes. 

Ecoles , fit  Colleges.  Colleges  de  Jéfuites  au  Royau- 
me de  Goa,  I.  183.  College  de  Jéfuites  Pottug. 
à Mcaco , II.  168.  Ecole  pour  les  jeunes  Negres , 
fit  circouft.  de  cet  établiflcm.  III.  *603.  Loix  de 
l’Ecole , 606.  Ce  qui  fuccede  à cette  éducation. 
Preuves  publiq.  que  les  Ecoliersdoon.de  leurs 
progrès  , ibid.  Feotes  de  fcm.  fit  fruit  de  leur* 
études  , 607.  Cdllege  de  Jéfuites  à S.  Salvador 
Capit.  de  Congo  , IV.  6 30.  College  de  Jéfuites  à 
Loanda  , V.  13.  Ecole  de  Confucius , 498.  Ecoles 
fit  Colleges  a la  Chine  , VI.  183  , Maîtres 
d’Ecole  en  grand  norab.  Leur  emploi  eft  h®rio- 
rablc  , 186.  Palais  qui  ferv.  de  Colleges,  187- 
Tfu*kyen  , ou  Tribunal  de  l’Ecole  Impér.  419- 
Ecoles  publiq.  à Amboinc  , VIII.  370.  Beauté  du 
College  d«  Macao, IX. 74.  CollcgeConftahtinien 
à Siam  , 107.  College  de  Jéfuites  à Pondichéry, 

6 11.  College  bâti  par  un  Raja  , X.  1 3 1 . Pagode 
de  ce  College,  131.  Colleges  fit  fciencc  des  Gent. 
Indiens  , 168.  Colleges  des  Jéfuites  aux  Iles  Ma* 
rianes  , 363.  Colleges  des  Jéfuites  de  Manille, 
386.  DiftinéL  des  Etud.  ibid.  College  de  Jéfuites 
à Sibu,  396.  Ecole  Efpagn.  de  la  Marine, XI.  333. 
College  , forte  d’Hôrttal  de  México , fit  fa  fond, 
XII.  447.  Colleges  de  Quito,  XIII.  391.  Ufage 
bizarre  du  College  des  Jéfuites  de  Quito  , 474. 
Inferipr.  placée  au  College  des  Jéfuites  de  Quito, 
490.  Etat  du  College  de  Williamfbourg  , XIV. 
488.  College  à Cambridge  dans  la  Nouv.  Anglcr. 
339.  Antre  College  à New  haven , J40.  College 
des  Jéfuites  à Quebec , 696. 

EcofTe,  voy.  Ecoffois. 

EcofTois.  Un  EcolTbis  difpar.  de  la  Flotte  de  Tov^t- 
fon  , I..139.  Un  Pilote  Ecoffois  cond.  un  Bâtim. 
AngL  & off  re  fes  ferv.  au  Comte  de  Cumberland, 
297.  Ecoffois  trouve  parmi  les  Negres:  Avanture 
de  cet  homme  , III.  363.  Hiftoirc  d’un  Ecoffois 
abandonne  dans  une  Ile,  XI.  68.  Darien  Ville 
Ecoffoifc  , XIV.  383.  Ecoïfc  de  la  Batbade,  fit 
Rivière  Ecoffoifc , XV.  603. 
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Eeouffe,  Oîfcau  de  proie,  III.  30 6.  XI.  jjî  £ fuiv.  Edifice  ou  les  aoc.  Yneas  gard. 

Ecrevcte,ou  Chcvrece,  infeéle  , V.  199.  lcsTréfors,  f 71 . Edifices  pub.  de  San Dom.ngo , 

Icréviflcs  du  Sénégal,  III.  )ti.  Rivières  remp.  XII.  ali.  Edifices  de  Mexico,  4*5.  Ceux  de 

d’ccréviflcs  délicieufcs  , VI.  j 5.  Efpccc  d'écrév.  Tierra-firme , XIII.  190.  Ceux  de  l'anc.  Cufco , 

excellentes , 67.  Efpccc  decrévilîc  fujette  à fc  )fj.  Anciens  Edifices,  579.  Princip.  Edifices  de 
pétrifier:  Sa  propriété  , 499.  Deux  forces  d'écié-  Québec,  XIV.  6yj.  Principaux  Edifices  de  Mon- 

vides,  VIII.  377.  Une  écréviflc  dont  la  moitié  créai , 701.  Edifices  de  la  B.ubadc,  XV.  6oj. 

pétrifiée,  X.  381.  Ecrévifics  du  Japon,  6^7.  Edges  ( lie  d’  ),  XV.  1 6). 

Oifeau  de  Mer  nommé  Ch  a fleur  d’écréviflcs  , Edifeow , Rivicre , nommée  aufli  des  Cbouanons, 

XI.  1J4.  Les  écrévifles  comni.  à Timor,  xjj.  XIV.  4,'T. 

Ecrévifles  rouges,  j jrt.  Grandes  écrév.  tcrrcflr.  Ediftow , Nord  & Sud,  noms  de  deux  grandes 
410.  Quatre  fort. d’écrév.  du  Spitzberg, XV.  19$.  Rivières,  XIV.  J66. 

Ecrivains  : Jugement  fur  divers  Ecriv.  VIII.  397.  Edits,  voy.  Lettres. 

Ecrouelles:  Recette  pour  cette  maladie,  VII.  j8o.  Edmonfon  , Corfairc,  pourfuivi  par  un  Anglois* 

Ecu,  petit  Port,  XV.  381.  111.477.  Sa  mort  défefpctcc,  478. 

Ecueils,  voy.  Rochers  fit  Rocs.  Edoar,  bonne  Ville,  XI.  476. 

Ecume  de  Mer  changée  en  croûte  de  fcl , II.  808.  Edoiio , efpccc  de  Coucou  , & fupctftition  au  fujet 
Ecureuils,  en  quantité  à la  Chine  , VI.  491.  Ecu-  de  cet  oifeau  , V.  101. 

rcuils  du  Canada,  XV.  nj.  Edona  , Royaume,  III.  416. 

Ecuries  qui  fervent  de  demeure  aux  Bannis  ,V.  116.  Edoo,  II  1 h* 

Celles  du  Roi  deTubaon,  VIII.  1 *?.  Ecuries  du  Edouard.  Roi  d’Angleterre,  rous  le  régné  de  qui  les 
grand  Mogol , X.  148.  Maniéré  d’v  nourrir  les  Anglois  forment  le  projet  de  voyager  aux  Indes 

chevaux,  ibid.  Ecuries  du  grand  Mogol,  138.  Orient.  I.  tl 4.  On  obtient  un  ordre  de  ce  Prince 

Eddo,  Ville,  dans  la  Prov.  de  Quantoau  Jap.  II.xxo.  pour  arrêter  les  V aideaux  dcTimam,  îif. 

Edcl , Rivière  , voy.  Volga.  Edouard , Roi  de  Portue.  : Sa  mort,I.  ix.  Son  fils 

Edclano , maritime  , XIV.  $67.  Àlphonfc  V lui  fucecde,  ibid.  Edouard  accorde  au 

Edcls,  Cote,  XI.  xoi.  Prince  Henri  les reven.  de  file  de  Madcie,  11.184. 

Eden  , Hiftoricn  , I.  ixx.  Il  fuit  les  remarques  Edouards,  Capitaine  de  VaifTeaux  Anglois,  IV. 

d’un  Pilote  fore  habile,  in.  4)0.  Ancres  qu’il  prête  à fes  Compatriotes , 451. 

Edens  , Ecrivain  Angl.  Scs  obfcrvar.  fur  le  Pic  de  Education  des  Nccres , IV.  1 1 1 , 1 1 j > 1 17.  Educ. 
Ténérife,  II.  xa.6.  Son  voyage  au  foramet  de  ce  fort  étrange  de  l’hérit.  préfomptif  à la  Couronne 

Pic,  149.  Cave  ou  citerne  qu’il  trouve  à fon  de  Juida,  31J.  Educat.  des  enfans  au  Royaume 

retour,  xjy.  de  Congo,  <41.  Educat.  de  la  jeuneffe  chez  les 

Edifices.  Anciens  Edifices  avec  des  inferipr.  au  Pays  Hottentots,  V.  irfi.  Celle  de  lajcuncflc  Coré- 
deSofala  & de  Monomotapa,  I.  91.  Edifices  aulli  ficnne,  VI.  559.  Educat.  des  enfans  Maldivois  f 

fingul.  qu’anc.  9).  Ceux  de  la  Ville  de  Dibul , VIII.  147.  Educat.  des  Siam.  IX  161  & fuiv . 

106.  DeJoddah,  ixx.  Edifices  magnifiques  de  Celle  des  enfans  de  Golkondc,  j 36.  Educat.  des 

Goa,  141.  Edifices  des  Foulis,  III.  1 f 4.  Ceux  des  enfans  Mogols , X.  157.  Celle  desBanians  , 16 1, 

Nègres,  185  &fuiv.  Edifices  des  Illinois , 4*i.  Educat.  des  Macaflar.  46  j.  Educat.  des  Japon, 

Edifices  de  Mina,  IV.  40.  Ceux  de  la  Ville  d’O-  577.  Académ.  pour  l’cducar.  de  la  jeunefle  Jap. 

foua,  51.  D’Afîcm  Cspit.d’Ardra  , $89.  Edifice  584.  Educat.  des  enfans  Méxiq.  XII.  ji8  & 

e charpente  dans  une  Ile,  43  (.Ceux  de  la  Capir.  Éducar.  des  enfans  de  Tierra*  fiima,  XIII-  191. 

du  Pays,  d’Overry  . 439.  De  la  ville  de  Sogno,  Celle  des  jeunes  gens  de  Quito,  393.  Effets  de 

4i8  , De  S.  Salvador  Capitale  de  Congo,  630.  l’cducar.  & de  l’exemple,  no.  Education  des 

EJifices  des  Grands  d'Angola,  V.  19.  Anciens  enfans  au  Pérou,  570.  Educar.  des  enfans  aix 

Edifices  du  Monomotapa,  nj.  Beauté  des  F.dif-  Bicfil,  XIV.  181.  Celle  des  enfans  des  Sauvages 

publ.  de  Na n king,  x 3 1.  Tours  & aunes  Edifie.  de  l’Amérique  Septentrionale,  XV.  37. 

43  j.  Borne  de  rEarfice  ou  logem.  des  vers  à foie,  Effiat  ( Maréchal  da  ) , Chef  de  la  Compagnie  Fran- 
VI.  xt8.  Edifice  d’une  forme  fingul.  VII.  $8r.  çoife  de  Canada  ou  Nouvelle  France , XIV.  éoy. 
Edifices  de  Banram , VIII.  140.  Edifices  rcmaïq.  Egarée,  Rivicic  , XIV.  637. 
x6x.  Edifices  publies  de  Batavia,  480.  Autres  Egede  , Voyageur  , donne  la  dcfciiption  d'une 
Edifices  de  Batavia , 481  & 483.  Edifices  du  Fort  Contrée,  XV.  98. 

Dauphin  j j$.  Cimetière,  des  Anglois  orné  de  Egen  , Place  , X.  108. 

beaux  Edifices,  IX.  4 J.  Edifices  de  la  Capic.  du  Egercon,  Officier  Anglois,  XV  <578. 

Tonquin  , çf.  Edifices  mervcill.  553.  Ceux  des  Eghip  , titre  d’un  Chef  de  Confeil,  VII.  1 60. 

Iles  de  Bourbon  Se  de  France  , 641 . Singutar.  des  Egho  , Dieu  des  Habitans  de  Kaliabar , III.  5 1 1. 

Edifices  de  Mindanao,  X.  4ré.  Agrément  des  Eglifes,  Une  dans  Pile  Tenétife  dont  la  charpente 
Edifices  de  Mancacara  Capic.  de  Macaflar,  463.  d’un  fcul  arbre  , II.  141.  ConfUuél.  d'une  Fglife 

Ceux  de  Jcdo  . fejour  de  l’Empcr.  du  Japqn , J13.  Chrét.  V.  48.  Eglilc  Chréc.  191  Baie  de  l’Eglife,  • 

Ceux  de  Naugafaki , 5 37.  Edifices  de  Séville , 306.  Eglifes  Chier,  dans  deux  Villes  de  la  Chiue, 
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466.  EgUfes  Catholiq.  467  & 468.  Eglife  bâtie 
par  les  Anges,  Vil.  163.  Eglifc  Arménienne, 
177.  Eglifc  Chiét.  à Calécut  gouvern.  par  deux 
Jefuites  , VIII.  ut.  Loix  de  l'Eglifc  violée  en 
fav.  d’un  Prince  Indien,  1 66.  Eglifc  princip.  de 
Batavia  ,480.  Beauté  de  l’Fglifc  de  Macao  , IX. 
74.  Eglifc  de  l’Efcniial,  XI  y s 7.  Richcflc  des 
Églifcs  de  Lima,  XIII.  536.  Eglifcs  de  la  Nou- 
velle York,  XIV.  348. 

Egly  f Marie  ),  condamnée  au  fupplice,  XIV.  5 44- 

Egrand , lieu  fur  la  Côte  de  Guinée , I,  135. 

Egté  , Ville  , voy.  Agra. 

Egriar,  Ville,  VII.  417. 

Egrigaia,  Province,  VII.  314* 

Eguira  • voy.  Iguira. 

Eguius  , Village,  VII.  171. 

Egutei-kalka,  Montagnes,  VIII. 

Egypte.  Un  Vaitfeau  de  la  première  grofTeur  , 
richement  chargé  & appartenant  au  Soudan 
d’Egypte  , eft  pris  par  les  Portug.  I.  7t.  Fin  tra- 
gique de  ce  Bâtim  & des  Mores  qui  le  montent, 
ibid • Projet  fimulé  d’un  Soudan  d’Fgypte,  Z6. 
Flotte  d'Egyte  défaite  par  Amarall  Portug.  104. 
Expédit.  d’une  Flotte  Egyptienne  dans  la  Mer 
rouge,  ibid.  Cette  Flotte  lurprend  les  Portug  à 
Chaule,  ibid.  Combat  fanglant  de  cette  Flotte 
avec  celle  des  Portug.  où  Lorenzo  fils  d’Almeyde 
élit , 103.  L’Egypte  appcllée  Rifta  par  les  Ha- 
iransde  Knlfir,  189.  Remarques  fur  les  Côtes 
de  l’Egypre , 19  y.  Nom  de  Rnms  donné  aux 
Egyptiens  par  les  Habitans  d Achin  , 376.  Com- 
paraifon  des  caraéleics  Egyptiens  avec  ceux  de 
la  Chine,  VI.  308 

Eicdcha,  animal  fantaftique  d'horrible  figure,  X. 
M7* 

Ejulc  , plante,  XI.  718. 

Ekaral  nor,  Lac,  VIII.  61. 

Ekbar , grand  Mogol  : Révolution  qui  fait  pafTcr  le 
Royanmc  de  Guzarate  en  fon  pouvoir,  IX.  41* 
Faveurs  à la  Religion  par  ce  Monarque,  nommé 
aufiî  Eckbar , X.  44.  Scs  motifs  & fon  plan , ibid. 
Ce  plan  fuivi  par  fon  fucccflcur,  4 3*  Cité , ïoo, 
109.  Ce  Prince  nommé  aufli  Dgelal-Eddin  Ek- 
bet  , 114 

Ekbar-Abad , Ville  , voy.  Agra.  Province  de  ce 
nom , X.  117. 

Ekbetbourg,  Place,  X.  134* 

Ekcm  , nom  de  petits  Canots , voy.  Canots. 

Ekemberg,  Miniftre  de  l’Empereur,  X.  117. 

tkeraur  purba  furay , lieu , VIII.  34. 

Ekia  , nom  que  les  Nègres  donnent  aux  chiens  , 
IV.  119- 

Ekki-Tckki , ou  Fkki-Jekkf , voy.  Commendo. 

Ekpoulpoc,  Province,  VIII.  307. 

Ektak,  Montagne,  VII.  138. 

Ekufs,  forte  de  Milans  ,11.  6 1 y. 

El  Aguxa , Cap,  Cap,  XIII.  47.  • * 

Elamba,  Province , IV.  4S0 

Elan.  Méthode  des  Nègres  pour  lui  couper  le  pied  , 
& fa  defeription  , V.  83.  Ceux  du  Cap  de  Bonuc- 


Efpérance,  194.  Quantité  d 'Elans  à la  Chine* 
Vf.  49*. 

Elana,  Ville  ancienne,  la  même  que  Tor,  I.  190. 
Ancien  Golfe  Elanicique,  194. 

Elanceur,  ou  Oeil,  cfpcce  de  Serpent,  V.  197. 

Elanitiquc,  ancien  Golfe  ou  Baie  , I.  194. 

F.la&kol , Seigneur  du  Territoire  de  Répelim  , com- 
mande une  partie  de  l’Aiméc  do  Samorin  de 
Calécut  contre  les  Portugais,  I.  81. 

Elbaid  , nom  que  les  Moics  donnent  aux  Iles  Ca- 
naries , & pourquoi , II.  zi8. 

Elbe,  Fleuve  , XI.  331. 

Elbéc  ( Sieur  d’ ) , fon  voyage  an  Royaume  d'Ar- 
dra,  IV.  363.  Introduit.  Départ  & qualité  de 
l'Auteur.  Il  eft  accompagné  au  Facteur  Cailof. 
Leur  arrivée , ibid.  Il  (alue  le  Prince  fils  du  Roi 
d’Ardra  de  quatre  décharges  de  douze  pièces  de 
canon,  364.  Il  fc  fait  conduire  au  rivage,  3 63. 
Cérém.  avec  lcfquclles  il  y eft  reçu.  Complim. 
qu'il  fait  au  Prince,  & réponfc  qu’il  en  reçoit, 
ibid.  Il  dine  avec  ce  Prince  , }66.  Débarquem.  & 
rranfport  de  fes  matchandifcs , 367.  Il  le  rend  à 
la  Capitale,  3*9.  Audience  extraordinaire  qu'il 
obtient,  ibid.  Piopofit.  q*il  fait  au  Roid'Axdra, 
j 70.  Réponfc  de  ce  Monarque,  ibid.  D’Flbéc 
vifite  le  Palais,  37 1.  Vifitc  qu*il  rendgiu  Prince 
fils  du  Roi.  Il  cft  invité  à fouper  chez  le  Grand- 
Prêtre.  Mufique  qu’il  entend.  Explicat.  qu’il  en 
reçoit  du  Grand  Pictre , ibid.  Il  obtient  la  faveur 
de  voir  les  femmes,  371.  Départ  de  d'Elbéc,  37 6. 
Queftioo  polie  que  l’Ambafladeur  du  Roi  d'Ardr* 
lui  fait,  379.  11  fert  d’Intcrpxctc  à cet  Ambalîa- 
deur  devant  le  Roi  de  France  , 380.  Ses  obfcrvar- 
fur  Aficm  Capitale  d'Ardra  , 3 89.  Cite , 39*. 

Elbrei,  Rivière,  IV.  404. 

F.lemanni,  II.  643. 

Elembe,  titre  du  Chef  des  Jaggas,  V.  100. 

Ëlemi , gomme,  & fa  vetxu , V.  73. 

Elcn,  Place,  XIII.  479. 

Elena  { Punta  de  Santa  ) , voy . Santa  Elena  ( Punta? 
de  ). 

Elenifa  ( Montagne  d‘  ),  XIII.  604. 

Elconorc , nom  que  la  Reine  de  Congo  prend  à fon 
baptême , V.  49. 

Eléphans,  I.  19.  Eléphans  d’une  taille  prodigieufe 
13*  Sept  de  ces  animaux  d’un  prix  exhorbi- 
rant  ,61.  Figure  d’un  de  ces  animaux  portant  le- 
Roi  de  Coenin,  74.  Ils  font  communs  dans  les 
Royaumes  de  Sofala  & Monomotapa,  91.  Ces 
animaux  font  partie  du  commerce  de  l’Ilc  de 
Ceylan , yt.  Eléphans  blcffés  à la  prtfede  Malaca- 
caufent  un  grand  defordre  parmi  les  Indiens y 
1x6.  Prodigieufe  tc;c  d’un  Eléphant,  n7-  Cor- 
tège Royal  compofé  de  quarante  Fl  'pions , pa- 
rés dYrorfes  d’or  St  de  foie  au  pi  jet  du  Meme  r 
376.  Hauteur  dcsElcphatis  d’Achin  r 389.  Chafie 
d’Eléphans,  463.  Eléphant  bleu  du  Roi  fie  Pégu,. 
II.  103.  Faufle  opinion  qu’on  a de  l’Eléphanr 
• joy.  Portée  de  cet  animal.  Sa  nourriture  , ibid. 
Multitude  d’Eléphans  au  pays  de  Gambra  , 
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IM.  Chiffe  de  ces  animaux,  ibid.  On  mange 
leur  chair,  31 6.  La  chair  des  Eléphans  allez 
bonne  à manger , 469.  Rcnccflitrc  d'un  troupeau 
d'Eléphans , 4/0.  Il  y en  a quantité  au  pays  du 
Sénégal , 495.  Grand  nombre  dans  l’Ilc  d'ivoire , 
501.  Manière  de  les  prendre,  ibid.  Vallées  rem- 
plies d’Eléphans , &c.  519.  Eléphans  en  grand 
nombic,  574.  Abondance  d’Eléphans,  587. 
Eléphans  qui  font  connoître  la  vertu  d'un 
fçl,  59 1.  Des  Héphans  prennent  la  fuite  vers  les 
Montagnes  , III.  31.  Eléphans  qui  partent  à guc 
la  rivière  de  Gambra , 68.  Troupeau  de  deux  ou 
trois  cens  Eléphans  «71.  Exemples  de  la  haine  de 
l'Eléphant  four  le  Lion  , 117.  Charte  de  l'E- 
léphant , 180.  Guerre  des  Mores  contre  ces 
animaux,  118.  L'Eléphant  eft  fouvent  la  proie 
du  Lion,  282.  Sadcfcrip.  18  6.  Ses  dents,  .ibid. 
Sa  chair,  fa  mefure , 287.  Son  caraâere.  Sa 
légércté.  Erreur  vulgaire  à fon  fujet.  Autres  opi- 
nions fa  u rtc  s ou  douteufes  fur  le  tems  de  la 
portée  de  la  femelle  , ibid.  Sa  nourriture  , 
188.  Il  s'enyvrc  dans  les  champs  d «■  tabac.  Scs 
ennemis.  Erreur  des  Peintres  fur  les  dens  de  l'E- 
léphant. Témoignage  d'un  Voyageur  fur  l'Elé- 
phant , ibid.  Ravages  des  Eléphans  , 189. 
Hiftoirc  d'un  Eléphant  de  Mina,  ibid.  & fuiv. 
Leur  peau  à l’épreuve  des  petites  balles.  De  quelle 
maniéré  les  Nègres  le  prennent,  190.  Eléphans 
d'eau  , j«7.  Prodigieufe  quantité  d’EléplianS. 
Leur  diminution  ,645.  Eléphans  de  la  Côte  d'or , 
IV.  i)o.  Ce  qu’un  Auteur  penfe  des  opinions 
communes  fur  l’Eléphant.  Opinions  de  deux  au- 
tres Ecriv.  à ce  fujet , ibid . Si  les  dents  d'Eléphant 
doivent  cr»c  nommées  cornes , 13 1.  riuftcurs  cf- 
peces  d’Eléphans  9ibiJ.  Les  Ncgreslcs  nomment 
Ort'ons,  231.  La  femelle  & fesproptiét.  ibid.  Têtes 
d’Eléphans,  Idoles  d'un  Pays,  4 3 t .Charte  d'Eléph. 
461.  Rcnc.  d’un  Eleph.  & manière  de  l’effrayer, 
499.  Commerce  de  queues  d’Eléphans  , 79*. 
Eléphans  du  pays  de  Congo,  V.  78.  Epaiflcur  & 
dut'eré  de  leur  peau,  79.  Poil  qu’ils  ont  à la 
queue  , Si  fon  ulagc.  Hardicrtc  des  Nègres  à le 
couper.  Ce  poil  reçoit  un  culte.  Propriétés  de 
l'Eléphant , ibid.  Comment  les  Eléphans  fe  pren- 
nent en  vie,  80.  Charte  de  l'Eléphant.  Comment 
cet  animal  fe  venge  , ibid.  Bezoar  d'Eléphant , 
81.  Manière  deprcndie  les  Eléphans,  & autres 
bêtes  feroces  , 1 76.  Eléphans  du  Cap  de  Bonne- 
Efpérancc  plus  gros  qu’en  d'autres  Pays.  190. 
Eléphans  noirs  à la  porte  dune  Audience,  174. 
Un  Eléphant  reconduit  un  Ambartad.  716.  Tours 
d'adreffe  de  ces  animanx  , ibid.  Ils  viennent  de 
Siam  717.  Forêts  remplies  d'Eléphans,  VII.  117, 
Vaftes  forêts  remplies  d'Eléphans , 431  & 4Ji- 
Eléphans  qui  paroirtent  à une  cérémonie,  714. 
Eléphans  amenés  de  Peking,  fçî-  Qualités  des 
Eléphans  de  lllc  de  Ceylan , VIII.  477.  Planche 
ou  vite  d'une  exécution  par  un  Eléphant,  7*7. 
Eléphans  du  Tonquin,  IX.  96.  Promenade  fur 
4cs Eléphans,  149.  Eléphant  blanc  de  Siam.  Rc- 


lii 

marques  fur  les  Eléphans , ibid.  Petit  Eléphant 
blanc  élevé  pour  fuccédcr  à l'autre , ijo.  Com- 
ment on  monte  fur  les  Eléphans  ,17).  Autre  ma- 
nière de  monter.  Combat  d’Elephans  , ibid. 
Combat  de  trois  Eléphans  contre  un  Tigre  ,174. 
Eléphant  Prince,  17  7.  Illuminât,  pour  une  charte 
d'Eléphans , ibid.  AdrefTe  furprcnJnte  de  quelques 
Eléphans  (auvages,  Ij6.  Charte  des  Eléphans, 
158.  Comment  on  apprivoife  les  ElcphansTau- 
vages,  1 79.  Troupe  d'Eléphans,  124.  Eléphans 
de  guerre , 260.  Ulagc  des  Eléphans  à Siam , 274, 
Comment  on  conduit  les  Eléphans,  277.  Elé- 
phans des  premières  enceintes  du  Palais  de  Siam, 
281.  Sentiment  fut  l'Eléphant  blanc,  282.  Ces 
animaux  communs  au  pays  de  Siam,  708.  Ma- 
niéré de  les  prendre,  309.  Les  Siamois  croient  de 
l'orgueil  aux  Eléphans,  310.  Eléphans  du  Roi 
d’Achem,  346  II  747.  Propriété  des  Eléphans, 
J14.  Forêts  pleines  d'Eléphans,  740.  Marche  des 
Eléphans  au  Du  bal  Mogol,  X.  18.  Chute  de 
uinze  Eléphans  dans  un  précipice  , 106.  Malice 
un  Eléphant  ,137.  Eléphans  des  Mogols,  236, 

Eléphans , cfpece  de  Mouches  , nommées  aurtt 
Mouches  de  Jalof»,III.  *6. 

Eléphans  ( Rivière  des  ),  V.  ni.  Pourquoi  ainfi 
nommée,  1 V j. 

Eléphant  ( Ile  de  1’ } : Son  étendue  & qualité  de  fo* 
teiroir,  III.  1 6.  Etendue  de  la  pointe  de  cctcc  Ile* 
76.  Rivicre  nommée  l’Eléphant , VIII.  766.  Sin- 
gularités de  Plie  de  l'Eléphant , IX.  t ;.  Deferipr, 
d’une  célèbre  Pagode  de  certc  Ile , ibid.  Ouragan 
ou  Phénomène  nommé  Eléphant , 94.  Eléphant , 
nom  d'une  tempête  extraoidinairc  , XI.  177. 

Eléphanter  ( Riadcl  ) , Amiral  Portug.  efl  le  premiee 
qui  prend  terreau  Cap  de  Bonnc-Epérancc,  Y*t  1© 

Elcuthcrc  , Ile,  XV.  641. 

EJcuihéropolis,  Ville  & Evêché,  VI.  769. 

Elfe , PoilTon  , V.  204. 

Eli-foang  , Village,  V.  370. 

Eligada  , Place,  IX.  737. 

Eligafon , femmes  de  débauche  parmi  les  Negres , 
IV.  102. 

Elio: , Capitaine  d’un  VaifTean  de  la  Barhade,  III. 
77  t.  Confeil  qu’il  donne  à Snclgravc,  76  t.  Ser- 
vice oue  ce  dernier  lui  rend  ,763.  Eliot  cft  hom- 
me d’honneur , ibid.  Un  Minière  Anglois  de  ce 
nom,  traduit  les  Pfeaumes  en  vers,  XIV.  739^ 
Voyage  d’Elliot  en  Tene-Ncuve , XV.  64). 

Elifabeth  ( Sainte  ) , Ile  , voy.  Uiiabcth , Rade  ou 
Baie. 

Elifabeth  , Reine  d’Angleterre , donne  des  Lettres 
Patentes  pour  le  Commerce  de  Baibarie  & au-^ 
très  lieux  , I.  216.  Elle  accorde  des  Lettres  Pa- 
tentes à une  Société  de  March.  pour  le  Com- 
merce , 344.  Son  refl'entiment  , yj  1.  Lettre  que* 
cctcc  Reine  éctit  au  Roi  d’Achin  , 4C2.  La  nou- 
velle de  la  uiort  de  cctcc  Piinccrtc  portée  aur 
Anglois  à Bantam  , 4M-  Patentes  accordées  pae 
cette  Reine,  III.  1.  Nou%cllc*de  la  mort  d^E- 
Ufabctb-  portée  eu 'Afrique  , IV.  488.  Ccv.ty 
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PiinccjTc  accorde  des  Lettres  Patentes  au  Che- 
valier Ralcigh  , XIV  439.  Cap  de  la  Reine 
Elifabcth,  XV.  9f  & fuiv . 

Elifabcth  ( Rade  ou  Baied’  ) , II.  HJ.  Defctiption 
de  nie  de  Ste.  Elifabcth  , VIII.  171.  Utilité  de 
Plie  Ste  Eiifabeth  , ibid.  Qui  donne  le  nom  à la 
B, lie,  XI.  ii.  Ile  Elifabcth,  40.  Pcinrurc  des 
Infulaires  , ibid.  Baie  d'Elifabcch  , 43.  Dcfcrip- 
tion  de  l'Ile  Elifabcth  , >18.  Q 11  donne  le  nom 
à une  Ilcappclléc  Ste.  Elifabcth,  XIV.  46 j.  Ri- 
vière d'Etilabah  , 484. 

Elkin  (Jacob),  Gouverneur  Hollandois  , XIV. (44. 

Ellaroë.ou  Mof,  Marchand  Negre , IV.  4IJ. 

Ellcborinc  , Plante , XV.  148. 

EUcdat , Ville , VIII.  f 04. 

EUetcna  , ouErcna,  Ville,  XII.  478. 

Elliot , Anglois,  voy.  Eliot. 

Ellis  ( Jacques) , Pilote  Anglois , caufc  de  fa  mort, 
III.  tc8.  Oblervations  de  M.  Ellis  fut  les  Ha- 
birans  de  la  Baicd’Hudfon  , XIV.  664  & fuiv. 
Cité  , XV.  140.  Catte  pont  Ion  Voyage , >87. 

O fuiv.  Cité  , 17t.  Comment  M.  Ellis  d diné 
à la  recherche  d’un  partage,  187.  Journal  de 
cette  entreprife.  Voyage  d’Etlis,  ibid.  Principes 
& raifonnemens  d’Ellis , 109.  Sa  conclu/ion , 
114.  Cité,  x8i.  (/  fuiv. 

El-mal-paiTo-d’Afcia , partage  affreux  , XI.  {71. 

Elmore,  Anglois  , intetrogé  parles  Infulaires  de 
Pcniba,  & réponfc  qu’il  leur  fait,  I.J  n.Lui  qua- 
trième cherchent  par  quelle  voie  ils  peuvent  ef- 
péret  de  revoir  leur  Patrie ? t )8. 

Elortiaga  ( Jean  d' ) , Maître  d'un  Vairteau , XIII. 

19- 

Elnués ( Vallée  d’),  XIII.  41 1- 

Elfclvago,  cfpece  de  Singe,  III.  174. 

Elfcneur  , petite  Ville, XI.  ; J4. 

Eluths , ou  Kalmuks , Peuples , voy^ Tartares. 

Eluvo  , légume  , fen  épi  8c  fon  grain  , V.  <8. 

Elvama,  ou  Ilamba , Province,  V.  u 8c  tj. 

Elzeju  , voy.  Lzcgu. 

Email , voy,  Emaux. 

Eman  , More  échappé  à la  fureur  d'un  Gouverneur 
François,  11.4)8, 

Emancghetta  , nom  que  les  Negres  donnent  à la 
Malàgucrte,  III.  811. 

Emaux  : Ufagc  que  les  Negres  en  font , II.  <01. 

Emba  , aibre  , V.  ». 

Embacka,  Province,  V- 11.  Ville  on  Village  de 
même  nom  , 14. 

Embakan  on  Embakana  , Village , II.  475 , 478. 
F.mbakané  , le  même,  jij,  fn. 

Embamba  , fotte  de  Serpent  8c  fa  fureur  , V.  89. 
Il  tue  de  fon  regard  , 90.  Belle  défenfed’un  Em- 
bamba , ibid. 

Embamma  , forte  de  Serpent , V.  89.  C'eft  aurti 
un  mets  , v.  Saupiquet. 

Embar  , rétidcnce  Je  l’héritier  de  la  Couronne  de 
Kayor  Sc  de  Rufifco  , II.  47 ç. 

Embarcadaite  dcjdubalaix  , XV.  185. 
Embarcador  d’Efparfa , Ville  , VI- 
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Embarras.  Celui  des  Portugais  a Goa  & 1 MatacaJ 
I.  xi).  Embarras  de  Baker  pendant  la  nuit  ,171. 
De  quelques  Matelots  dans  une  Rivière,  5)8. 
Inttiguc  cmbarrallante  pour  les  Anglois  , 348. 
Autres  fujecs  d'embarras,  419.  Embarras  cau- 
fes  par  les  courans , 448.  Embarras  où  combe 
un  Amiral  Anglois  , 473.  Bufle  qui  caufc  de 
rembarras  aux  Anglois,  48  r.  Embarras  lînguliet 
du  Roi  de  Button  , 483.  Extrême  embarras  des 
Anglois , 3 34-  Embarras  des  Angl.  dans  une  Ra- 
de II.  1 1.  Celui  de  Dounton  , 36.  Embarras  cau- 
fés  par  les  courans , X sa.  Ceux  que  les  Holland, 
fufeirent  à Saris,  183.  Celui  que  les  Portugais 
fu  (citent  à un  V ai  fléau,  11  8.  Embatras  des  AngL 
au  fujet  de  leurs  Matelots  convertis , 174.  Em- 
barras de  Roberts,  331.  Ils  augmentent , 340. 
Embarras  qui  réfulcc d'un  mélange,  461. Em- 
barras où  b guerre  jette  Moore  m fon  Comp- 
toir , III.  10  y.  Embarras  pour  connoîrre  Job  Ben 
Salomon,  m.  Embarras  des  François  a llicgés , 
& incident  qui  fert  à leur  délivrance  , 41 1.  Em- 
barras de  Smirh  ,493.  Embarras  de  Prisonniers  , 
167.  Emba- 1 as  de  Bofman  qui  commande  dans 
le  Fonde  Wedenbourg,  IV.  33.  Du  même  Bof- 
man pour  faire  exécuter  fes  ordres  , 1 96,  D’un 
Anglois  qui  tue  un  Serpent,  310.  Fmbarras  à 
tranfportcr  les  Efclavcs  , 43 Embarras  d’un 
Comte  de  Sognodaus  une  maladie,  tfu.  Em- 
barras d'un  Ainbafladeur  pour  trouver  des  Por- 
teurs, V.  3 if.  Embarras  où  fc  trouve  un  Ara- 
baifadcur,  353.  Embarras  d’un  Auteur,  398, 
399  * 40 J ,4*o.  Embarras  de  Millionnaires  dans 
les  Bois,  4&1.  Celui  d'un  Auteur  pour  les  Voi- 
tures, 478.  Embarras  d'un  Légat , 340.  Autre 
embarras  du  même  Légat , 333.  Embarras  que 
l'Empereur  de  la  Chine  caufc  à fon  Médecin  , 
j 36.  Embarras  des  Doftcurs  Chinois  pour  con- 
cilier leur  lyftcmc  avec  l'ancienne  Doéfrinc  , VI* 
349.  L’embarras  des  Hollandois  augmente , 319. 
EmbarJas  des  Savans  de  l’Europe  fur  les  écrits 
miftérieux  , VIL  13.  Embarras  desPerfans;  toi. 
Ceux  que  le  Pcre  Ricci  fait  naître,  411.  Celui 
de  Gocz  , 411.  Ceux  de  deux  Compagnons  de 
Gocz  , ibid.  Embarras  pour  les  Bctcs  de  charge 
d’une  Ambafiadc  , 480.  Fmbarras  lingulier  du 
Tribunal  des  Mathématiques,  339.  Celui  que 
caufe  un  Tigre , 349.  Embarras  des  Hollandois 
pour  fc  lier  avec  des  Infulaires,  VIII.  79.  Les 
mêmes  Hollandois  embarrairés  fur  la  conduite» 
des  Negres,  91.  Embarras  d'un  Amiral  Hollan- 
dois , 314.  Embarras  des  Holland,  fur  une  route, 
468.  Embarras  de  Farta  & des  Portugais,  IX. 
394.  Autre  embarras  de  quatorze  Portug.  400. 
Celui  de  Pinto  Portug.  43  3.  Celui  du  même  Por- 
tug. & de  fes  Compagnons  jufqu’à  la  Mer,  473. 
Embarras  fur  la  fépulturc  d*un  Princc,479.  Com- 
bien une  Audience  caufc  d’embarras  à un  Am- 
balîadcur  Anglois  , X,  7*  Embarras  pour  le  por- 
trait de  la  Maitreflc  du  même  Anglois , 19.  Em- 
barras du  Confcil  Mogol , 38.  Celui  du  Mogel 
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Air  le  fcera  d'une  Lettre  qu'il  écrit  au  Roi  d‘ An-  74.  Il  arrête  trois  Marchand;  Anglois,  77.  Son 

fglcterre,  y.  Peinture  des  embarras  d'un  Camp  adrelTe  pour  tromper  les  Anglois',  76. 

Mogol , 98.  Embarras  au  partage  des  Rivières,  Emir-Abdalla-Haflan  , Lieutenant-Général  S:  Tté- 
10).  Celui  des  Chefs  Holland,  fur  leur  toute,  forier  des  troupes  Mogoles  ,X.  n. 

441.  Embarras  à concilier  les  Auteurs  de  la  dé-  Emir-el-bar,  Officier  de  confidération  , X.  184. 
couverte  du  Japon  , 761.  Embarras  des  Holland.  F.mir-Jcmla  , Général,  XI.  x8i  , iS). 

XI.  jii.Autrcsembairas  oùunVaifleauHolland.  Emir-Khan , Officier  Mogol , X.  117. 
fe  trouve,  );  1.  Embarras  des  Avantutiers.)  9).  -Emir-Kiout , Foftctcrte  , X.  u<. 

Celui  de  la  fuite  d’un  Général  Efpagnol,  544-  Emir-Sebuktcguin , Ptincc,  X.  104. 

Des  Pilotes  François.  777.  Embarras  où  l'excès  Emkliflcr,  lieu,  X.  8o. 

de  la  chaleur  jette  Chtillophe  Colomb , XII.  Emmanuel , Roi  de  Portugal , s'anime  pour  le» 
7).  Ceur  que  des  Rebelles  caufcnt , 80.  Embar-  découvertes  , I.  il.  Il  méprife  les  objcâions 

ras  de  Chriftophe  Colomb  , 104.  Embarras  du  vulgaires,  itiJ.  U donne  le  commandement  d'une 

meme  Colomb  pour  fauver  fon  frété  , 117.  Ce-  F lotte  à Vafco  de  Gama , 1».  Il  en  fait  équiper 

lui  pour  le  choix  d’un  Chef , tpi.  Celui  des  Ef-  une  autte  commandée  pat  Pedro  Alvarez  Ca- 

pagnols  , 1(4.  Embarras  des  Tlafcalans  , joi.  bral  , 7).  Une  troifteme  commandée  par  Juin 

Celui  de  l'Empcreut  du  Méxiquc,  ) )6.  Embarras  de  Nucva  , <58.  Une  quatrième  donc  le  comman- 

oti  fe  trouve  Cortex  à l’arrivée  de  Narvaez  au  dément  eft  cncote  donné  à Vafco  de  Gama,  70 

Mexique,  ( jo.  Embarras  que  les  Cotfaitcs  eau-  & 71.  Préfcnt  qu'il  fait  au  Roi  de  Cochin  8c 

fentaux  F.fpagnols,  XIII.  jj.  Celui  où  bizarre  celui  que  ce  Roi  Indien  lui  envoie,  74  Sc  77. 

eft  jetté  par  (on  Intcrptctc  , <4-  Embarras  de  II  fait  partir  de  Lilbonne  neuf  Vairteanx  pour  * 

Gonzale  Pizarre  , 189.  Embarras  de  la  Cour  former  trois  Flottes  commandées  par  trois  Chefs 

d’Efpagnc  , 181.  Embarras  de  Pizatrc  8c  de  fes  'différées,  78.  Il  équipe  pour  Sotala  une  Flotte 

Partifâns  . r 9 r Celui  du  Pcéfident  La  Gafca  de  lia  VailTcaux  Commandée  par  Pedro  de  An- 

pour  dcfccndrc  dans  une  Plaine,  118.  Embarras  naya,  89.  Cap  Emmanuel,  8c  fa  deferipr.  III. 

caufé  par  des  atbres  , 46s.  Celui  des  Anciens  1)4  6- /uiv.  Le  Roi  Emmanuel , cité  , IV.  19. 

fur  la  figure  de  la  Terre,  809.  Autre  embarras  Flotte  qu’il  fait  partir  pour  former  un  établirte- 

fur  l’étendue  de  la  Terre,  810.  Embarras  des  ment  au  Cap  de  Bonnc-Efpéranee  , V.  tto. 

Efpagnolsi  l'arrivée  de  , 8tc.  XIV.  J)6.  Embar-  Pompe  fùncbre  de  ce  Ptincc,  IX.  ) 74. 
ras  dune  Colonie  Françoilc  , 417.  Embarras  Emmanuel,  nom  que  le  Comte  de  Sogno  prçnd 
dans  une  marche  , + 71.  Embarras  d'une  route  , à fon  baptême,  V.  48. 

8 14.  Embarras  des  François  dans  l'Acadie,  877.  Emmanuel  Louis , Capitaine  Portugais , X.  ;8a. 
Embarras  des  Millionnaires  qui  fuivent  les  Sau-  Enron  ( Capitaine  ) , Nègre  , III.  408  (t  (uiv.  4) 
vages,  XV.  44.  Emonouqne , Tombeau  de  Ncgre,  VIII.  778. 

Emballer,  maladie,  V.  ji.  Enrouis,  Ile  , voy.  Amui. 

Embaucki,  inftrumcnt  de  Mufique , IV.  8)6.  * Emouy , Place , XI.  507.  Ile  de  ce  nom,  voy.  Amui. 

Embdcn  , IV.  10.  Emovi , Ile , voy.  Amui. 

Embeguaca  , Plante,  XIV.  )tz.  Emoy  , Ile,  VIII  44t. 

Emboa  , Monftrc  marin  , IV.  588.  Empakafla  , ou  Empakafle  , voy.  Paksrte. 

-Embocadcto,  voy.  bernardin  , (t?ap  de  Saint  ).  Empalanga , animal  fauvage,  V.  78.  5a  dcfcriptioi* 
Embos  , noyaux  d'une  forte  de  fruit  , V. 7).  Bc  quand  fa  chair  cft  dangcrculc  , 8a. 

Emboîta,  arbre  , V.  )i.  Ptoptiétés  de  fon  bois  Empereur , Poiffon , voy.  Epée  ( I’  ). 

8c  de  fa  racine,  71-  Empko,  petite  efpece  de  Singe,  IV.  77*.  Si  g* 

Eroboul , réfrdence  d'une  partie  des  Femmes  du  D d d d. 

Damcl  ou  Roi  de  Ruflfco  8c  de  Kayor  . II.  47J.  Empoifonneurs  habiles,  III.  )87.  Entpoifonncmen» 
Emc,  animal  extraordinaire,  VIII.  tu.  fréquent  à Congo , IV . 7J7. 

Emelipara  , Bourg,  IX.  719.  Enambuc , Gentilhomme  Normand,  commandeur 

Emeraudes  ( Rivière  des  ) , XI.  7).  Si  les  Indes  Vairteau  , XV.  777.  Il  cil  Gouverneur  de  la  Co- 
Ottentalcs  ont  des  émeraudes  , 68r.  Mine  d'é-  Ionie  Franç.  aux  Iles  Antilles , 445- Sa  mort,  tbii. 

„ metaudes,  XIII.  ) 18.  Rivicre  de  Las  Efmcral-  Enaro  , mot  que  les  Negres  emploient  dans  leu* 
das,  ou  des  émeraudes  , 47t.  Province  de  las  prière,  III.  4)6. 

Efmeraldas  ou  Emeraudes,  479.  Emeraudes  ad-  Encafatté,  forte  de  bois:  fa  vertu  , VIII.  6tj, 
mirabletncnt  taillées  , 578.  Mines  d'Emcraudcs,  Encantada  , Ile  , voy.  Humunu. 

799.- Emeraude  de  Maghé,  XIV,  188.  Encens,  voy.  Franc-encens. 

Emcric  , Province,  XIV.  549.  Enchantement , rapporté  par  un  Anglois,  XIV.  718. 

• Emcry , Prilonnier  Anglois  , VIII.  497.  Enchion  Benou , liqueur  qui  ferc  à purger  les  accu-  * 

Emigrans  de  Saltzbourg  , de  leur  Etablirtcmcnt , fés,  IV.  191. 

XIV.  78).  Encifo,  Officier,  envoyé  à l'Ile  Efpagnole,  XII.  4 

Imit , nom  d'Office  chez  les  Turcs.  Un  Emir  of-  1 77.  Il  cft  rencontré  pat  François  Pizarre , 160.' 

fenfé  de  1a  hatdicrtc  d'un  Amiral  Anglois  , U.  Us  retournent  cnfcmblc  au  Comment,  16 1.  Le. 
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Capitaine  Hippon  , loi.  Il  arrive  à Siam  & y 
fait  le  Commerce,  loi.  Sa  more , iio.  Préfcnc 
que  la  Reine  de  Patane  lui  faii , IX.  60 . 

F.ft  ( Lac  de  F ).  XII.  47f. 

Eftacio  ( Gômez  ),  Commandant  Efpagnol , XIII. 
108. 

Eftampes,  Gentilhomme  François,  XIV.  4jo. 
Eftanca  de  Navpcs,  Droit  fur  les  Cartes  à jouer, 
XII.  éf4. 

Eftanja  , Place,  X.  149. 

Eftanpile  , forte  de  Calaque  , 8c  dequoi  compoféc, 

XII.  iy7. 

Eflapa  , lieu,  XI.  381. 

Eftapo  , Bourgade  , XII.  467. 

Ellava  ( Dora"  Sebaftien  «F  ) , Viccroi  Efpagnol 

XIII.  i4r. 

Eften  emc-ambayaga  , Place  , VI.  577. 

Eftcpequc  , Bourg,  XII.  4S1. 

Efter  North  , Rivière  , XIV.  484. 

Eftero  ( Quartier  de  1*  ) , & fa  beauté,  XV.  411. 

Etat  du  Bourg  avant  fa  trnnflacion  , ibid. 
Eftevan  d‘Avila(  Dom  Pedro,  Gouverneur,  écrie 
au  Roi  d'Efpagnc,  XIII.  587. 

Eftevan  de  las  Alas  ( Dom  ) , Lieutenant  Efpagnol , 

XIV.  419. 

Eftevez  ( Martin  ) , Portugais  : Affreux  naufrage  du 
Vaifïcau  qu'il  commande  , IX.  48o. 

Ellime.  Remarques  fur  l*Eftimc  , XI.  96.  Autres 
remarques  fur  FEftime  , roi.  Combien  les  Angl. 
fc  trompent  dans  leurs  Eftimes  ,118. 

Eftina,  ancienne  Ville  , VI.  f9*. 

Eftotiland  , partie  de  la  Terre  de  Labrador , XII. 
100. 

Eftra  ( P ).  Occasion  du  Voyage  qu’il  fait  aux  In- 
des , IX.  14  Autre  Vaifïcau  qui  fe  joint  au  Tien. 
Tempête  horrible  , ibid.  Suite  de  la  navigation, 
if.  Arrivée  à Surate  Se  rencontre  de  M.  de  la 
Haie  , ibid.  Supplément  au  récit  de  Carré  fur  le 
pillage  de  Surate  , 16.  L’Auteur  fuit  M.  de  la 
Haie  jufqn‘à  l’Iledc  Ceylan.  Preuvede  la  fide- 
lité de  fon  récit,  ibid.  Il  cil  pris  par  les  Hollan- 
dois , 17.  Les  François  de  fon  Vai  fléau  font  pu- 
nis de  leur  lâcheté  , ibid.  Scs  obfcrvations  fur 
Négapatan  , to.  Cité,  11.  Naufrage  de  l'Au- 
teur , zi.  Brutalité  des  Matelots  Holland,  ibid . 
L’Auteur  gagne  la  terre , 14.  Accueil  qu'il  reçoit 
d'un  Portug.  Faveur  qui  lui  cft  accordée  , ibid. 

11  trouve  à Batavia  la  veuve  d’un  Gentilhomme 
Breton  , if.  Il  tombe  malade  : Traitement  qu'il 
reçoit  de  l'Hôpital , ibid.  Il  clt  renvoyé  en  Eu- 
rope avec  fes  Compagnons,  17.  A quelle  ocra- 
fion  ils  font  expofes  à moutir  de  faim.  Résolu- 
tion de  PF.flra  fie  de  fes  Compagnons  , ibid.  Cet 
Auteur  retourne  en  France,  19.  Cité  , 497. 
Eftramadour,  Pays  , XI.  f J J. 

Eftrccho  de  Ronquillo  , Lac  , XV.  1 ^9. 

Efturgcon  : Grande  abondance  d’Efturgeons  dans 
une  Rivière  , VI.  f f7*  Pêche  de  l’Efturgcon , XV. 
88.  Efturgcon  du  Canada  , pris  pour  le  Dauphin 
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EcablilÉcmcns.  Celui  des  Portugais  à Madère  , I.  f 
Premier  Etablilfcm.  des  Arabes  dans  les  Indes, 
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François  de  Karical , fi  1 8.  Etahliflcm.  Arglois  Se 
Hollandois  ravages  par  les  Marattes  . fii9.  Trois 

EtabliiTcm.  formés  par  les  Jéfuites , X.  < 10.  Eta- 
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Jofeph , ibij.  EtablilTcm.  dans  la  Baie  d’Hudfon, 
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Européens  au  Pavsde  Juida,  181.  Néccflttédes 
Hamacs  pour  les  Européens,  x8».  Droits  fui  les 
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Vaifleaux  de  l’Europe  , 3 31.  Préfens  du  Roi  de 
Juida  aux  Européens , ibid.  Manière  dont  le  Roi 
de  Juida  reçoit  les  Européens,  334*  Les  Euro- 
péens Te  tiennent  découverts  8c  fans  épée  devant 
le  Roi  de  Juida  ,355.  Comptoirs  Européens  près 
du  Palais  du  Roi  de  Juida  , 381.  Vue  de  ces 
Comptoirs,  ibid.  Villes  connues  des  Européens 
au  Pays  d'Ardra  , 387*  Polirefle} de  la  Nation 
d’Ardra  pour  les  Européens  , 39t.  Comment  ils 
font  reçus  du  Roi  d’Ardra  , 396.  Considération 
des  Nègres  de  Bénin  pour  les  Européens,  410. 
Ils  font  favorifés  dans  le  Commerce  à Bénin, 
41 6.  Ufages  mutuels  desEuropéens  & des  Nè- 
gres , 437.  Faétcurs  Nègres  employés  par  les 
Européens,  446.  Oifeaux  communs  à l’Europe 
& l'Afrique  , V.  73  & fuiv.  Maladies  des  Euro- 
péens du  Cap  de  Bonne- Efpcrancc  , réf.  Agri- 
culture des  Européens  du  Cap  de  Bonne  Elpér. 
186.  Fierté  d’un  Mandarin  Européen*  8c  com- 
ment il  fc  juflifîe,  401  3c  401.  Commerce  des 
Européens  à la  Chine  , 5c  en  quoi  il  confiftc  au- 
jourd’hui, VI.  xoj.  Effet  des  fcicnccs  de  l’Eu- 
rope furies  Chinois,  178.  Si  la  Lauguc  Chi- 
noife  cft  difficile  pour  les  Européens  , 3 1 ».  Uni- 
que rcrtcmblance  entre  les  caraétcrcs  Chinois  5c 
ceux’  de  l’Europe,  311.  Remarque  fur  l’un  5c 
l'autre  ufage . Difficulté  d’exprimer  les  mots  Chi- 
nois en  caraétcrc*  Européens ,5:  réciproquement, 
ibid.  Lettres  Européennes  qui  manquent  aux 
Chinois  ,313.  Autres  remarques  (ur  la  difficulté 
de  rendre  les  mots  d’une  Langue  à l’autre  , ibid. 
A qui  l'Europe  doit  la  connoilîancc  des  Reliions 
établies  à la  Chine  , 5c  conjecture  des  Auteurs 
Anglais  à ce  fujet , 310.  Avis  aux  Princes  de 
l'Europe,  383.  Avantage  de  la  Chine  fur  l’Eu- 
rope , 474.  Obfervations  entre  le  Prince  héré- 
ditaire de  la  Chine  5c  le  Pere  Parcnnin  fur  les 
Langues  Européennes  5c  Tarrares,  5 $9  8c  370. 
Conclufion  de  l’entretien  du  Prince  5c  «fc  Paren- 
nin  , 371.  Embarras  des  Savans  de  l’Europe  fur 
des  écrits  miftérieux,VII.  13.  Peuples  qui  croient 
que  le  mal  vénérien  leur  vient  de  l’Europe, 
VIII.  iyi.  Herbes  Européennes  tranfplantécs à 
Ceylan  , 544.  Situât,  des  Comptons  Européens 
à Soualy , IX.  34.  Orage  qui  tombe  fur  les  Eu- 
ropéens de  Surate  , 45.  De  quoi  accufcs , ibid. 
Comment  cette  querelle  terminée,  46.  Divers 
Ports  peu  connus  des  Européens  , y 1 6*  fuiv. 
Les  Colonies  Européennes  ravagées  par  les  Ma* 
rattes,  619.  Plantes  Européennes  dans  un  Pays 
de  l’Afïc,  X.  toé.  Arme  inconnue  en  Europe, 
140.  Deux  erreurs  communes  en  Europe  , 300. 
Aucun  fruit  de  l’Europe  ne  croit  aux  Philippin. 
4 1 y . Les  Européens  connus  Je  ccrtainsSauvages, 
433.  Noix  , feul  fruit  de  l'Europe  connu  des  In- 
liilaircs  de  Célebes  ou  Macaflar , 460.  Seul  tems 
où  les  Européens  puilîcnt  entrer  au  Japon,  484. 
Tentatives  des  Européens  pour  découvrir  deux 
Iles,  347.  Premier  Commerce  des  Européens 
avec  les  Japonois  , 606.  Plantes  Européennes 
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au  Japon  , 66+.  Etonnement  des  Infulaires  à la 
vue  des  Européens,  XII*  14.  L'air  de  l’Ile  Ef- 
pagnolc  dangereux  pour  les  Européens,  114. 
Vrdloirc  la  plus  célèbre  que  les  Européens  aient 
remportée  dans  l’Amérique,  381.  Culture  des 
Légumes  tranfportés  d’Europe  aux  AntilIes,XV# 
708. 

Euftache  ( Ile  de  Saint  ),  une  des  Antilles, XV.  674. 

Eutina  ( Canton  d’ ) , XIV.  4x1. 

Euxellu,  Ville  , IX.  41). 

Evangélifte , Ile  , nommée  autrement  Ile  des  Tins , 
XII.  yo. 

Evangile  : Succès  de  l’Evangile  aux  Indes  , XI. 
481.  Prêtres  5c  Religieux  deftinés  à prêcher  l’E- 
vangile , XII.  36. 

Evans  ( André  ) , Anglois  , complicc  d'un  accident 
tragique  , 8c  fa  punition  , 1.  331. 

Evans  , Matelot  Anglois , fc  bat  avec  fes  Camara- 
des, II.  194. 

Evans  ( Simon  ) , Anglois , defeend  à Mafulipatan 
pour  acheter  des  Marchandées , II.  9 4. 

Evénemens  divers  , 5c  remarques  préliminaires  à ce 
fujet  , IL  , 176  & fuiv.  Evénement  fort  (in- 
gulicr  d’une  mère  5c  de  fon  enfant,  III.  313. 
Evénemens  d'une  navigation  , IV.  37t.  Evénem. 
de  la  mort  d’un  favori  , V.  33.  Evénem.  dans 
lin  Pays  Chinois,  319.  Un  événement lîngulicr. 
VIII.  i<î8.  Un  lîngulicr  événement  fauve  Pon- 
dichéry, IX»  630.  Evénem.  qui  rendent  une 
Plaine  célèbre  , X.  496.  Récit  d’un  événement 
XI.  186.  Circonstances  d'un  événement , 494. 
On  reprend  les  événemens  qui  conduifenc  aux 
découvertes  de  l’Amérique,  XIII  38.  Les  Re- 
lations partagées  fur  un  événement,  6 8.  Evén»> 
mens  qui  furvicnnent , 84. 

Evêque  , nommé  à Congo  ; fa  réception  Se  fa  mort , 
V.  33.  Voyage  d’un  Eveque  à Congo  , 37.  Evo- 
que Abvilin  circonci  malgré  lui , VII.  371. 

Everfon  ( Jacob  ) Capitaine  de  Vailfcau  , dont  011 
donne  le  nom  à un  Poilïbn  , 5c  pourquoi,  V.  103. 

Evcrtxcn  , Poilfon  , voy.  Brême. 

Evilvatcrs  , ccrraincs  écumes  fur  la  Mer  ,1.  19 3. 

Evora  ( Pedro  de  ) , Potiugais , Ambalfad.  en  Afri- 
que , I.  10 

Eybertz,  Hollandois , noyc,  VI.  31 9. 

Eynatous , Village  , X.  84. 

Eynt-Juba,  friand  ragoût  des  Nègres,  IV.  Î69. 

Exéchiel,  Prophète,  cité.  VI.  33$. 

Exion  Gaber  , où  Salomon  équipoitfes  Flottes*,  I. 
p.  ij  de  Vintroi. 

Ezquahuitl  , aibrc  qui  porte  le  fang  de  Dragon, 
II.  6 il. 

Eztctl , efpccc  de  Jafpc , 8c  fa  venu  , XII.  6]6. 

F 

J1  A , Fafi  Bami , 5c  Sin,  noms  d’un  Coudrier, 
XL  703, 

Faalî , atbre  au  vernis,  X.  éy8.  Plante  huileufe  de 
ce  nom,  6fr. 
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Tabarai  X.  33 ©. 

Fabcr  , Jéfuitc  Millionnaire*  5c  Ton  différend  avec 
Na v areu e,  V.  404. 

Fabian  ( Guillaume  ) , Angl.  féconde  Jean  Tinram 
dans  le  projet  de  voyager  au*,  Indes  Orient.  1. 114. 

Fabius- Colamna,  Hiftoricn  , XIV.  17 1. 

Fabricius,  Ambaffadeur  Suédois  a la  Cour  de  Per- 
fc,  X.  480. 

Facata,  Royaume  , IX.  4)4. 

Facha,  nom  de  deux  Tours,  XI.  ni. 

Facicnd  de  Agua,  Baie  , II.  404. 

Fackona-kfa,  cfpecc  de  capillaire, X.  310.  Rofeau 
ou  arbrillcau  nommé  Fackoiia-fala  , XI.  719. 

Tacu-ranime,  Montagne,  VIII.  411. 

Faddi,  ou  Haddi  , Village,  X.  494- 

Fadi-Katirc,  Mntbur  affectionné  aux  Angl.  III.  117. 

Fadlallah , ou  Khoja-rafbid , Livre  Tartaie , VIL 
3*- 

Fagara,  fruit , VIII.  154.  L’aibrilTcau  qui  le  pro- 
duit porte  le  même  nom  * Vettu  & qualité  de  ce 
fruit , XI.  64S. 

Fagi  , ou  Sju  , efpccc  de  cytifc , arbiificau , XI.  714. 

Fai  , voy.  Millet , graine. 

Faial,  Ile,  une  des  Azotes , I.  11. 

Faifara  , X-  j 50. 

Fai-ho,  petite  Rivicre,  VIII.  10. 

Faijami,  X.  333. 

Faiifîcld  ( Comté  de  ) XIV.  537. 

Fai r-w cailler , Cap,  XI.  3 9. 

Faiftki , tournant  d’eau  dangereux,  X.  fjl. 

Fai  fan,  ou  Faizzan  , &c.  voy%  Faifon. 

Faifans,  5c  Perdrix  de  ta  Côte  d’or,  IV.  144.  Ceux 
de  Juida  , ou  Fida , ibid.  Ceux  du  Cap  de  Bonne 
Efpérancc , V.  ioz.  Faifans  de  la  Chine , VI.  487. 
Quantité  de  Faifans  à la  Chine,  491.  Grand 
nombre  de  Faifans,  Sec.  VII.  503.  Goût  des 
Faifans  pour  Pabfinchc,  610.  Ceux  de  Madagaf- 
car , VIII.  606.  Faifans  du  Japon , X.  <<70  Deux 
cfpcccs  de  Faifans,  XII.  6x6.  Trois  cfpcccs  de 
Faifans  au  lire fil , XIV.  1 96, 

Faifaon,  voy.  Faifon. 

Faifon  , Faifan , ou  Faifaon  Se  Faizzan , Tays  Mé- 
ridional d'Afrique , II.  533. 

Faizzan , voy.  Faifon. 

Faka  , X.  5 56. 

Fakardin  ( Amir  ),  Chef  des  Modems,  VII.  378. 

Fakatto , Place,  X.  493. 

Fakir,  Dervis  , voy.  Fakkirs. 

Fakiyah,  Defert,  I.  101. 

Fakiyu , Port  pour  Iccommetce,  II.  *03.  Com- 
merce de  ce  lieu  , ibid. 

ïakkits , Dervis  Mahométans , Se  leuts  Antres , IX. 
57*.  Rencontre  de  cinquante  fept  Fakirs  & de 
leurs  Chefs,  X.  140.  Scélc  des  Fakirs,  266. 
Figures  de  différ.  Cottes  de  Fakirs,  ibid. 

ïakkona-kfa , Capillaire  célèbre  , 5:  Montagne 
nommée  Fakkona , XI.  717. 

Fakkubukon,  ou  Fckufo-kadfura , plante , Se  fen 
fruit , XI.  *95. 

Fakkufai,  Province,  ou  Fcninfule  de  la  Corée, 


voy.  Corée. 

Fakkufo,  plante  , voy.  Dfin. 

Fa-kobi,ou  Fan  - Ru plante  , XI.  718. 

Fakonc  ( Montagne  de  ) , X.  518.  Lac  & lieu  de 
ce  nom  , ibid.  Curiofités  d’un  Temple  de  Fako- 
nc, 519. 

Fakradiu  ( Emir  ),  bâtit  une  Mofquée,  VIL  37t. 

Fa-ku , ou  Kafuora  , arbre,  XI.  71 6. 

Fakubafî,  Temple,  X.  *37. 

Fakuda  , Village,  X.  533. 

Fakufinda,  ou  Fakufitz,  arbre,  voy.  Sibi. 

Fakusju  , oe  Fooki , Province,  X.  333. 

Fa-ku-ian , Village,  V.  479. 

Falaifes  rouges,  nom  de  la  partie  d’une  Côte,  IfL 
619. 

Falam-Burre  , Roi  du  Cap  Monte,  III.  341.  Il  vient 
au  marché  accompagné  de  fa  fuite.  De  quelle 
manière  il  y cft  reçu  par  les  Negres.  Son  habit  , 
ibid.  Carerfes  qu'il  fait  à Villauit , lui  & fes  fem- 
mes, 34z. 

Falanouc  , nom  de  l’animal  autrement  appelle  Ci- 
vette, VIII.  604. 

Falcam  ( Gonzalc  ),  Portugais,  a la  tête  emportée 
au  Siège  de  Diu  par  les  Turcs,  I.  160. 

Falcan  ( Gonzalo  ) , Gentilhomme  Portug.  s'attache 
au  Roi  de  Brama , IX.  437.  Sa  trahifon  enver» 
Pinto,  458. 

Faldas  ( las  ),  nom  des  avenues  du  Tic  de  Ténéri- 
fc,  II.  1 36. 

Faldclin,  robe  de  femme,  XIII.  î*f. 

Ealémé  , Rivicre  , II.  418.  Elle  eft  dans  le  Royau- 
me de  Galam  , 447.  Où  elle  fc  joint  au  Sénégal , 
49 b.  Citée,  499.  Rivictcdc  Falcmé,  6 36.  Cette 
Rivicre,  citée,  III.  11. 

Faîcro  ( Rui  ) , grand  Aftrologue  & Géographe  , 

XIII.  17.  Cité,  ibid.  & fùiv. 

Falct,  Cap.  voy.  Falfc. 

Falkland  , lies  , & leur  fituation  , XL  67. 

Falmaba  , Ville,  III.  393. 

Falma-Jundo-Mu : Ce  que  ces  mots  lignifient? 
HL  594. 

Falmouih,  Ville  de  Pile  d'Antigo,  XV.  6 19. 

Falfa,  Cap,  5c  fa  fituation,  IL  44. 

Falfc , ou  Falct,  Cap , IV.  $76.  * Baie  5:  Cap  Faite 
ou  Fallo  , V.  1 1 t.  Dcicription  de  la  Baie  Falfc  ou 
Faufle  , 118.  Elle  cft  fou  poifibnneufe  , 119. 

Falfo,  Cap,  voy.  Falfc. 

Famaguri , PoifTon  à coquille  , X.  678. 

Famine  : Grande  famine , VI.  319.  Port  de  ce  nom, 
X.  34a.  Fort  de  Famine,  autrement  de  Philip- 
pcville , 343.  Deferipr.  du  Fort  de  Famine,  XI. 
4t.  r.imine  dans  une  nouvelle  Colonie  Efpagn. 

XIV.  64  Houiblc  famine  fur  un  VaiiTcau  Franç. 
tco  6*  fuiv.  Cruelle  difpofir.  que  la  famine  infpi- 
rc,  101.  Famine  à la  Caroline  , 415.  Rivière  de 
Ja Famine,  6S9.  Deux  Rivières  nommées  de  la 
Famine  , l'une  grande  & l’autre  petite  , 707.  Fa- 
mine qui  fuccede  à la  perfecut.  dcsch1cns.XV.4f . 

Famniamatz:  Route  de  Meaco  à cette  Place , X. 
511.  C’eft  une  petite  Ville  9 5x3. 
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Fammana,X.  330. 

Fammo,  ou  Concernai,  cfpccc  d’anguille,  plus 
longue  que  U commune,  X 6 76. 

Famocantrara  » petit  animai  , VIII.  *04. 

Famocotio  , animal  terrible  , XIV.  15  y. 

Familir,  Lac,  IX.  404. 4x9. 

Fan , nom  que  les  Chinois  donnent  à l’alun,  VI.i  3 t • 

Fanais- G randes,  & Fanais- Piquenas,  Dunes , IV. 
461. 

Fananiiî , ou  Tananifi  , nom  de  Limaçons  de  pla- 
ceurs cfpeccs,  X.  679 . 

Fanaugrem  , Ville,  IX.  416.  Entrée  d’un  Ambaf- 
fadeur  Tartarc  à Fanaugrem  , 417.  Sa  réception 
dans  te  Palais , ibid. 

Fandagos , danfe  indécente  , XIII.  396. 

Fandre,  herbe  rampante  , VIII.  608. 

Fanfel , voy.  Bétel. 

Fanfur,  Roi  de  Manji,  & fon  Palais,  VII.  343.  Lo- 
gem.  de  ce  Prince  5c  de  fes  Femmes  , 544.  Vie 
mole  qu’il  y mené,  ibid.  Hift.  du  Roi  Fanfur, 
547.  Caractère  de  ce  Prince,  ibid,  Il  cil  attaqué 
parKublay,  348.  Productions  du  Royaume  de 
Fanfur,  $64. 

Fanga,  X.  534. 

Fangaterre,  Province,  VIII,  334, 

Fangout  ( Ilet  à ),  XV.  3x3. 

Fanguri,  Village,  X.  499. 

Fang-yucn  , confirmé  dans  la  pofTeftion  de  la 
Corée,  VI.  j ii. 

Fani , X.  533.  Grande  Ile  de  ce  nom,  6 10. 

Fanias,  Ile,  nommée  aufti  Finas,  IV.  463. 

Fanjus,  haute  Montagne,  IX.  590. 

Fan-lau  : Sens  de  ce  mot,  VI.  ni. 

Fan  ( Louis  ) , Mal  entendu  de  ce  Jeluite  Chinois , 
V.  }4».  Cité,  541,  545  , 548  . 550. 

Fanna,  arbre,  voy.  Somo. 

Fannibu,  X.  330. 

Fanniflima,  X.  jjr. 

Fano , pièce  de  monnoie  , VIII.  ij8.  Nommée 
aufti  Fanon , IX.  613. 

Fanon  , monnoie , voy.  Fano. 

Fan-po-le  mye,  fruit,  voy.  Ananas. 

Fan-Ru,  ou  Fa-Kobi,  plante,  XI.  718. 

Fansha , arbre,  VIII.  6n. 

Fantin,  Royaume,  III.  333.  Situât,  de  ce  Royau- 
me , IV.  1 3.  Les  Hapit.  de  ce  Pays  Te  joignent 
aux  Comméniens  pour  éviter  leur  ruine , 3 6 .Eten- 
due du  Pays  de  Fantin , 6 1.  Caractère  des  Habi- 
tans,  61.  Leur  Commerce.  Leur  Gouvernem. 
Le  Pays  fort  peuplé.  Scs  principales  Villes.  Le 
Pays  n’a  qu’un  Bratfo  qui  le  gouverne , ièéd. 

F'anton  , Oilcau  , & fa  propriété  , III.  588. 

Fanunkahjo,  Château,  X.  316. 

Fany  , Chauve-Souris,  VIII.  606. 

Faon , ou  Cachoreta , PoifTon  , XL  3*7. 

Faquirs,  cfpccc  de  Moines  mandiants,  IX.  38. 

Farab,  Ville,  voy.  Otrar. 

Farafe , animal  vorace,  VIII.  tfoj, 

Farak,  Ville,  voy.  Otrar. 

fara-Komba,  Brak  , tué  dans  la  guerre  contre  les 
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Mores  : Deux  Princcflcs  fes  filles  vifitent  Bruc  ] 
II.  609.  Portrait  de  ces  deux  Dames,  810. 

Farambra  , Ville  , III.  33. 

Faran , Roi , Prince  livré  à l’yvrogncric , répand 
la  terreur  dans  le  Pays,  III.  30. 

Fara-Pinda , nom  d’un  Bïak  , II.  <*09.  Son  âge  5c  fa 
figure.  Deux  Ptinccilcs  fes  focurs  vifitent  un  Gé- 
néral Franç.  ibid.  Portrait  de  ces  deux  Dames, 6 1 0. 

Faratc  ( Rivière  de  la)  : Sa  pofition,  I.  183. 

Faratele , forte  de  poids,  VIII.  13*. 

Farba  , Chef  d’un  Village  au  Pays  du  Sénégal,  II. 
302.  Le  Farba  de  Ghiorcl  vifitc  Bruc  , 304. 

Farba-Voagali , Office  du  Royaume  des  Foulis , II. 

s;  s- 

Farda,  Village,  X.  493. 

Fardr»,  pièce  de  monnoie,  ou  terme  de  compte, 
VIII.  147. 

Fare , de  bois,  bâti  fur  un  rocher,  X.  498. 

Farclloens,  ou  Farulha  , nom  que  les  Portugais 
donnent  à Plie  de  Scherbro  , III.  569- 

Farclloncs  de  Carclmapc,  nom  d‘Ifiots,XI.  104. 

Farcwcll , Cap,  XV.  14  6. 

Farges  ( M.  des  ),  Général , voy. Forges  ( M.  des  ). 

Fargots  , Peuples,  III.  138 

F .nia  , Hifloricn  , & fa  léficxion  fur  l’établiflcm.dcs 
Poïtug.  dans  l’Afic  ,I.ixi.  Plaifaïuc  circonflnn- 
cc  qu’il  raconte  d’un  Traité  conclu  par  des  Prê- 
tres , 1 14.  Il  rapporte  une  partie  de  la  vie  du  Re- 
négat Khojali  ZafFar,  1.03.  Doute  fur  quelques 
uns  de  (es  récits , IV.  3.  Cité,  V.  ^119  6>  Ji/iv, 
Son  opinion  fur  une  Rivière  , 114.  Ci*é  , il  3.  Il 
cil  ennuyé  de  fes  recherches  fur  l’Empire  du  Mo* 
nomotapa,  117.  Supplém.  au  Siège  de  Macao 
tiré  de  cet  Auteur,  391.  Supplément  tiré  de  Fa- 
na , 41  J. 

Fana  ( Dom  Pedro  ) , voy  Faiia  ( Pierre  de  ). 

Faria  { Pierre  de  } , Gouverneur  de  Malaca , charge 
fon  proche  paient  de  conclure  un  Traité  de  paix 
avec  le  Roi  de  Patana  ,1.  1 3 9 5c  140.  Le  meme , 
nomme  Dom  Pedro  Faria , cité , IX.  3 60 , 443 
& fuiv.  Il  iccompcnfe  Pinto , 477. 

Faria  Soufa  ( Antonio  de  ) , l’ortug.  Son  premier 
voyage  , IX.  5*1.  Etat  de  fa  fortune , 383.  Dans 
quelle cfj  érancc  il  envoie  Borraiho  à Lugor,  ibid. 
Réfolut.  qu’il  prend,  363*  Son  départ,  3*6.  Sa 
génerofité.  Premier  exploit  Je  Faria  , 367.  Com- 
ment il  fc  faifit  d’une  Jonque  Indienne.  Siinitau 
grand  Corfa're.  Faiia  venge  la  mort  de  Gafpard 
de  Mclto  . ibid.  Il  rue  Similau  , *6 8.  Burin  qu’il 
ftiit.  Il  cherche  Coja  Aeem,  ibid.  Il  fe  rend  à 
l’Uc  d’Aynan,  3^9.  I!  attaque  un  Vailfeau  qu’il 
prend  pour  celui  de  Coja  Aeem.  Carnage  qu’il  y 
fait  , ibid.  Hifloirc  d’un  vieux  Chrétien  qu’il  y 
trouve,  po.  Aq  il  un  Vailfeau  donr  il  fc 
faifit  , ibid.  Butin  q 1 il  y trouve,  371.  Il  cherche 
à vendre  fon  butin.  Autre  victoire  qu'il  remporre 
à l’embouchure  du  Tanau<]uir,  ipid.  Ce  qu’il 
trouve  dans  une  Jonque  ,371.  Hifloirc  du  Cor- 
fai  re  de  cctre  Jonque  , ibid.  Il  fc  rend  à Mutipi- 
nan,  373.  Il  prend  une  jeune  mariée.  11  vend  fes 
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marchandifel , ibid.  Cité,  574,  375.  Réputat. 
de  Faria:  Il  donne  de?  paflcports  aux  Marchands , 
*7*.  Son  naufrage  dans  l'île  des  Larrons  , ibid* 
Nombre  de  ceux  oui  échapent  à la  more,  377. 
Courage  de  Faria  , & fa  harangue.  Extrémité  où 
les  Ponug.  font  réduits.  Faria  les  confolc.  Com- 
ment ils  trouvent  dee  vivres , ibid.  Occafion  que 
la  fortune  leur  offre  pour  fc  fauve  r,  378.  Faria 
s'empare  adroicem.  d’un  Va i fléau , ibid.  A qui  ce 
Bâtira,  appartient,  37$.  Efpérancc  6c  joute  de 
Faria.  Il  rencontre  Quiny  Panjam , ibid.  Com- 
ment  ils  fc  lient  d'amitié , 38c.  Ils  s’aflbeient 
pour  leurs  entreprifes.  Première  nouvelle  qu’ils 
apprennent  de  Coja  Aeem , ibid.  Effet  que  ccrtc 
nouvelle  produit  fur  Faria  , 381.  Scs  préparatifs 
pour  le  combat.  Il  attaque  Coja  Aeem , ibrd. 
Combat  fanglam,  381.  F.véuem.  qui  décide  de  la 
victoire.  Coja  Aeem  ranime  les  fiens.  Faria  tue 
de  fa  main  Coja  Aeem  , ibid.  Carnage  affreux  , 
383.  Perre  des  Ennemis.  Celle  des  Portug.  Rigou- 
reufe  jufticc  de  Faria  , ibid.  Projet  de  Faria  fur 
des  Mines  d'argent,  384.  Tempête  qui  lui  fait 
perdre  une  partie  de  fon  burin.  I!  entreprend  de 
délivrer  cinq  Portug.  Efclavcs  , ibid.  11  écrit  au 
Mandarin  de Nouday , 38t.  Réponfes  hautaines 
du  Mandarin.  Faria  attaque  la  Ville,  ibid.  Mort 
du  Gouverneur,  38 6.  Les  cinq  Portug.  délivrés. 
La  Ville  pillée  & bffiléc.  Prudence  de  Faria , ibid. 
Autre  viétoire  fur  le  Cerfaire  Prcmata-Gundcl , 
387.  Raifons  qui  conduisent  Faria  aux  Ports  de 
Liampo , ibid.  Rcconnoillancc  que  les  Portug. 
de  Liampo  ont  pour  Faria,  3^8.  Réccpt.  qu'ils 
lui  font , ibid.  Faria  forme  le  dclfein  de  piller  les 
Tombeaux  des  Rois  de  la  Chine  , 389.  I!  prend 
pour  Pilote  un  Corfnirc.  Son  départ  pour  l’île  de 
Calcmpluy,  ibid . Périls  de  la  route,  390.  Rni- 
fonnem  du  Pilote.  Poutes  de  Faria.  Le  Pilote  les 
diffipes,  ibid.  Faria  s’engage  dans  la  Rivière  de 
Paatebenam,  391.  Il  veut  voir  un  Gigoho , ibid. 
Hardicffc  avec  laquelle  le  Pilote  fait  paffer  les 
Portug.  393.  Impatience  de  Faria , 394.  Il  veut 
tuer  fon  Pilote  qui  prend  le  parti  de  l'abandon ~ 
ncr.  Embarras  de  Faria  8t  des  Portug.  ibid.  Réfo- 
lution  qu'ils  prennent  de  concert ,393.  Eclair- 
eiflem.  qu’ils  reçoivent.  Arrivée  de  Faria  dans 
Pile  de  Calcmpluy.  Situât,  de  cette  Ile.  Faria  en 
fait  le  tour  : Scs  obfcrvat.  ibid.  Il  defeend  dans 
Plie,  396.  Ce  quil  trouve  dans  un  Hermitage, 
ibid.  Il  fait  piller  les  Tombeaux  Chinois,  397. 
Imprudence  qui  fauve  lTlc  8c  les  Temples,  ibid. 
Signal  des  Bonzes  pour  fc  procurer  du  fecours , 
398.  Courage  de  Faria.  Son  retour  vers  la  Mer  , 
ibid.  Son  naufrage,  399.  Cité,  443. 

Fariban  , Capitaine  François  , XIV.  193. 

Farillon , ou  Fcrula,  nom  de  Pile  de  Scherbro,  III. 

jSj. 

Farina-,  nom  des  Gouverneurs  du  Cap  Verd  , I.  1 r. 
Commerce  d’une  Ville  de  ce  nom  , II.  38  r.  Ob- 
fervations  fur  cette  Ville , 39  j.Farims  Chefs  des 
Villages  du  Pays  de  Bambuk  * *45. 
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Fariroa , Principauté,  X.  301.  Nommée  auffl  Fati- 
ma  y ibid  Province  de  Farima  ou  Bansju,  333. 

Faiin,  ou  Buran,  8c  Refo-kjofa  , Iris,  plante  , XL 

7H. 

Farine  ( Port  de  la  ) , XV.  106. 

Farinib  Nagava,  X.  330. 

Farifatc  , ai  briiTc  au , & fa  vertu,  VIII.  616. 

Fariyab,  Ville , VII;  no. 

Farjo,  petite  Rave,  XI.  704. 

Ffrma-Vovalardc*,  un  des  principaux  Offices  d'un 
Royaume , II.  313. 

Farnabant , Place,  VII.  61. 

Farnamatz,  Village,  X.  494. 

Faro  ( Il  de  ) , XV.  141. 

Farob,  forte  de  liqueur,  II.  348. 

Farol , ou  Fero! , Cap , 8c  celui  de  S.  Miguel  en 
Tibuton,  XII.  31,  n8.  Havre  de  Fcrol , XIII. 
4Î7 

Faromi , Village,  X.  301. 

Farrambra,  titre  d'honneur,  III.  139. 

Farran , Prince  yvrogne  , Souverain  d’un  Pays  fur 
la  Gambra,  III.  139. 

Fars,  Province,  X.  173. 

Fa» fa  , Riviere , V.  13. 

Farfan  ( Pierre  Sanche  de  ),  Officier  Efpagnol^ 
XII.  133. 

Farfang  , mefure  de  chemin  , VII.  413. 

Farlf,  lieu  * où  une  Flotte  Turque  jette  l'ancre,  L 
*53- 

Fartak  , Cap  , voy.  Siaçro. 

Farulha,  ouFarellocns , Ile, III.  369.  voy . Schcrbr®» 

Fafi-Bumi , Coudrier,  voy.  Fa. 

Fafigani , X.  331. 

Fafijnomas  , partie  d’un  Village , X.  494. 

Fafl-Kami,  plante,  voy.  Gingembre. 

Fafîmo&o , Village,  X.  306. 

Fafifava , X.  330. 

FafTo-ltzingo,  forte  de  Ronce,  8c  fon  fruit,  XI.  4 $6* 

Faftncle,  Rocher,  XI.  67 

Fatatenda  , III.  13.  Situat.de  ce  lieu,  13.  Comp* 
toir  Angl.  ï Fatatenda,  8c  agréable  pctfpcétiver 
10.  Port  de  Fatatenda  fans  mai f.  6t.  Situât,  de 
F.itatcnda,90.Comptoirdc  Fatatenda  détruit,  100* 

Fatayfa,  charge  d’Officicr , IV.  183. 

Fate-Alam,  nom  d’une  arme  du  Grand  Mogol  * 
X.  136. 

Fa-thio , Place,  V.  487. 

Fathoa  , ou  Fatoha,  Village,  IX.  581. 

Fati,  Village,  XIII.  146. 

Fjcimn , nom  commun  des  filles  Negreffes,  HT.  f7 r» 
Converfion  d’un  Prince  de  ce  nom  ,138.  Prince 
de  ce  nom  , voy.  Farima. 

Fatime  , fille  de  Mahomet,  X.  300. 

Fatina,  fille  de  Marco- polo,  VII.  313- 

Fatra  , arbre  , VIII.  6 13. 

Fatfiku,  Canne  pour  s'appuyer,  X.  jn- 

Fatsku,  Rofeau  , voy . Tfiku. 

Fâtfifio  , Ile  , éxil  des  Seigneurs  Japonois , X.  348. 
A quoi  ils  s’occupent  dans  ce  trafic  féjout  ibid. 
Etoffes  de  Fatfiho  , 5 87-* 
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Fatznoki , arbre , & propriété  de  ion  bois'»*  X,  66 1. 
Cité,  XI.  <jo. 

Fatzonan  , & Tes  Temples,  X.  630. 

Farzuma,  Village,  X.  fo6. 

Faucian  , Place,  XI.  foi. 

Faucons  : Ceux  de  Ténerife  plus  gros  qu*en  Barba- 
rie, II.  138.  Vol  prodigieux  d'un  Faucon,  ij 6. 
Adrclfc  d'un  Faucon  pour  pécher , 468.  Faucons 
Buzes  & Milans  d'Afiiquc  , III  304.  Buze  donc 
la  peau  jccrc  une  odeur  de  rmvTc , ibid.  Fauco* 
qui  l e nourrir  de  Poiflon,  j 10.  Faucon  Mofquirc , 

IV.  J74  ’.  Faucon  du  Cap  de  Bonne- Efpérancc  , 

V.  loi.  Grand  nombre  de  Faucons , 48f.  Fau- 
cons d’une  efpccc  extraordinaire  , VII.  313.  Fau- 
con pécheur , Oifeau  de  Mer,  XI.  154.  Le  Fau- 
con pécheur , XII.  619.  Efpccc  de  Tortues  nom. 
Bcc-a  Faucons , 645.  Ile  des  Faucons,  XIV.  337. 

Faukland  , Milord , Gouvern.  d'Irlande , fait  palier 
une  Colonie  dans  1 Ile  de  Terre-Neuve,  XV.  647. 
Faulconicr  ( Corneille  ) , Amiral  Holland.  IX.  17. 
Fau-tfc,  fcâc  de  Bonzes,  VI.  199. 

Favec , Capitaine  de  Vaillcaux  François  , VIII.  j S 8. 
Fawa  kingi , plante,  voy.  Tfifu. 

Favo  ( Havre  de  ) , X.  fij. 

Fax  ( Robert  ) , Anglois  , avec  trois  ducres,  cher- 
chent par  quelle  voie  ils  peuvent  revoir  leur  Pa- 
trie, I.  538. 

\Fay  ( M.  du  ) , Académicien , XIII.  477.  • 

lïay.  Prince  des  Efieps,  III.  413. 

Fayal  ( Ile  de  ),  XIII.  17. 

Faye  ( de  ) , Dirc&eur  du  commerce  François  aux 
Indes  Orientales,  VIII.  jS8.  Ilcftdu  Confeil, 
589.  Il  quitte  la  Colonie  , 591.  Sa  mort , ibid, 
Fazucho,  autrement  nommée  Pointe  blanche,  II. 

4îo. 

Fcalis,  Nation  bclliqueufc  d’une  Contrée  d’Afri- 
que , I.  10. 

•ear  ( fameux  Cap  de  ),  XIV.  y6p. 

rhofatz,  arbre,  Se  fes  propriétés,  XI.  691. 

A lérifama , fils  de  PEmper.  du  Japon , VIII.  40t. 
. a éjour  de  ce  Prince  exclu  de  l’Emp.  du  Japon, 406, 
lé  , ou  Fcki , Prince  de  grand  courage  , X 49$. 
“î  s malheurs,  & celui  de  fou  fils  , ibid.  Temple 
®a'  i à l’honneur  de  fon  fils  , 497.  Cet  Empereur 
1101  nmé  aufii  Feké,  joi.  Confraiiic  des  Fékis, 
*M* . Hiftoirc  de  leur  Fondateur.  Singularité  des 
aveu  » icS  Fékis,  ibid.  Leur  Gouvernera.  6) y.  Il 
* «en  d dans  les  Provinces.  Emulation  fingulicre 
P°ar  les  rangs,  ibid . 

. X.  j 4». 

'fei,  X.  ffl\ 

FcijFenur,  Bateau  de  plaifancc , X.  491. 
feifo,  cfp<  ce  de  Nénuphar.  XI.  71  J. 

Feintes.  Fel  ntes  converfion  du  Roi  de  Bénin,  I.  1 6. 
Feinte  & trahi  fon  d'un  More , 49.  Feint  projet 
d’un  Soud;  tn  d’Egypte , 86.  Feintes  carclTcs  Se  au- 
tres dillim  ulat.  II.  57.  Feintes  réconciliât,  d’un 
Damel  , 4c  ' y.  Feinte  de  Pizarre  , XIII.  118. 
Feinte  d'ibe.  rvillc  d’étre  au*  Anglois,  X1Y.  648. 
FeitiiTo,  yoyh  Fétiche. 


Feitori-kfa,  Lierre,  XI.  711. 

Feké,  Empereur,  voy.  Fegue,  Prince. 

Fcki , Empereur  , voy.  Fegué  , Prince. 

Fckuri , X.  yyo. 

Fckufo  kadfura,  ou  Fakkubukon,  planrc  , Se  fort 
fruit,  XI.  69 y. 

Felekh , Royaume , dont  les  Habitans  ancropopha- 
ges,  VII.  363. 

Fcliciano  Cuello  , Gouverneur  Portug.  XIV.  141. 

Felipe  ( Dom  Juan  ) , Gentilhomme  Efpagnol , 
marié  à la  fille  d’un  Roi  Nègre  , II.  548.  Un  Roi 
de  ce  nom  cmbrallc  le  Cbriftianifmc,  III.  xi8. 

Felipe  ( San  ),  Ville,  V.  if.  Autre  Ville,  ou  peut- 
être  la  meme , nommée  San  Felipe , voy.  Philip- 
pe ( S.  ) de  Bcngucla. 

Felipour,  Ville  , X.  199. 

Félix,  Cap,  II.  41.  Mort  & Baie  de  ce  nom,  Se 
abondance  de  vivres  qu’une  Flotte  Angloifc  y 
trouve,  1 18.  Mont  Félix,  VIII.  433. 

Felu , au  Royaume  de  Galam  , II.  4x8.  Les  Cata- 
raàcs  de  Felu  , limites  du  Royaume,  496,  y 1 y. 
Cataraélcs  de  Felu  Se  de  Govina,  y 19.  Roc  de 
Felu , 111.  ix. 

Femel,  Anglois,  fait  un  Traité  avec  les  Turcs,  II. 
7.  Lettie  qu’il  éctit  à fon  Amiral , ibid.  Il  cft  ar- 
rêté avec  les  Compagnons  . 13.  Sa  trille  fituac. 
Se  des  autres  Prifonniers,  14.  Il  cft  relâché  Se  rc- 
çoir  fon  cafetan , 16.  Sa  mort  foupçonnée  de 
poifon  , 17. 

Femmes.  Les  Femmes  Portugaifes  le  diftinguent  par 
leur  courage,  I.  16 1.  Bravoures  des  femmes  Por- 
tug. xoy.  Femmes  guerrières,  II.  141.  Femmes 
Japon,  leur  habillera.  Se.  figure,  134.  Celles  du 
Roi  du  Sénégal,  & manière  dont  il  les  entretient» 
197.  Femmes  de  Kachao,  yy6.  Figure  des  fem- 
mes de  Kazcgut,cn  différons  habits , f78.  Ca- 
Tcfics  fingulicrcs  des  femmes  du  Roi  de  Sabo , III. 
39 1.  Vieille  femme  facrifiéc  à la  Mer,  y 3 3.  Cette 
femme  échappe  aux  flots  par  le  fccours  des  Angl. 
534.  Service  qu’elle  leur  rend  à fon  tour,  ibid . 
Femme  enterrée  vive  avec  fon  mari , 611.  Cir- 
conft.  de  cette  funefte  cértm.  ibid  & jfitiv . Parure 
des  femmes  de  Capitaines  Se  Marchands  Nègres, 
IV.  ioxr  Parure  des  femmes  Negrefles  débauch. 
ibid.  Deuil  des  femmesdesNegtes,  1 yo.  Précaur. 
pour  s’alTurcr  de  la  fidelité  des  femmes  , 16  y.  Ef- 
forts des  femmes  du  Roi  de  Fetu  pour  lui  plaire , 
189.  Procès  d’une  femme  avec  un  Nègre,  191. 
Femmes  du  Roi  de  Popo,  169.  Rcfpcél  des  fem- 
mes du  Pays  de  Juida  pour  leurs  maris,  184. 
Occupât,  des  femmes  du  Pays  de  Juida,  186. 
Habi:\  des  femmes  de  dillincl.  du  Pays  de  Juida , 
188.  Figures  des  femmes  de  qualité,  du  commun 
Se  Efclavcs  du  Pays  de  Juida  dans  leurs  habits, 
ibid.  Séparât,  légale  des  femmes  au  Pays  de  Juida, 
191.  Leur  penchant  à la  galanterie.  Femmes  de 
débauche,  ibid.  Figures  des  femmes  du  Roi  de 
Juida  dans  leurs  habits , 303.  Vue  de  la  punirion 
d’une  des  femmes  du  Roi  de  Juida,  & de  fon 
Amant,  311.  Punit,  pour  les  femmes  des  Grands 

au 
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fcionnoiei  (Jc  b Chine  qu*A  envoie  au  Pere  du 
Halde,  VI.  ii 6.  Traites  curieux  qu'il  produit, 

1 *6.  D'od  le  P.  Entrecollcs  a tiré  Tes  lumictcs  fur 
la  porcelaine,  xjj.  Divifion  du  fujet  en  cinq 
articles,  îjé.  Conjecture  de  cet  Auteur  fur  l'art 
de  peindre  le  verre , 146. 

Entreprifes.  Diverfes  entreprifes  des  Portugais,  I. 
8.  Entreprifes  du  Samorin  de  Calécut  contre  les 
Portug.  91.  Entreprife  manquée  parles  Portug. 
in.  Celle  des  Habirans  de  Goa  pour  fecouer  le 
joug,  113  & fuiv.  Celle d’Albuqucrque  pour  la 
conquête  de  Malaca  , 1 15.  Albuquerque  entre- 
prend la  conquête  d’Aden,  118.  Entreprife  inu- 
tile contre  Diu  , 11  3.  Entreprife  pour  détourner 
le  cours  du  Nil,  177.  Entreprifes  défcfpcrée  des 
Prifonniers  Mores,  517. Les  Angl.  entreprennent 
de  lier  commerce  avec  les  Habitans  de  Méluci- 
dey , 51 6.  Entreprife  des  Anel.  pour  fc  procurer 
des  vivres , II.  69 . Entreprîtes  de  l'Empereur  de 
Mclli  pour  les  découvertes,  194.  Entreprifes  des 
Holland,  fur  Arguim,4j7.  Entreprifes  des  Franç. 
pour  les  découvertes,  519.  Entreprife  de  Cham- 
boncau  pour  vérifier  des  récits  incertains,  5 96. 
Entreprifes  du  Frère  Apollinaire  ,63 4.  Entreprife 
du  ficur  Compagnon ,63  76»  fuiv . Entreprife  des 
Anglois  pour  remonter  la  Gambra  , 111.  12. 
Cette  entreprife  manque  par  de  foiblcs  raifons, 
13.  Entreprife  de  Thompfon,  1 6.  Nouvelle  en- 
treprife des  Marchands  de  Londres  , 17.  Enrre- 
prifes  de  Jobfon  fur  la  Gambra  ,286* fuiv.  Dif- 
ficultés qui  retardent  l’entreprife  de  Sribbs,  34» 
Entreprife  de  la  Compagnie  Franç.  pour  étendre 
fes  découvertes , 137.  Entreprife  furie  Château 
de  Mina,  IV.10.  Celle  des  Holland,  pour  pouffer 
leurs  découvertes  fur  la  Rivière  de  Sama,  30. 
Celle  d'un  Angl.  pour  trouver  de  l’or,  72,  Celle 
des  Portug.  contre  Sogno  ,62).  Entreprife  bizar- 
re de  la  Compagnie  des  Indes  d'Anglet.  V.  144. 
Entreprife  des  Portug.  fur  les  Mines  d’or , 222. 
Entreprife  contre  les  Tart.  197.  Entreprifes  des 
Holland,  pour  le  commerce  de  la  Chine , 383 
6*  fuiv.  L'Emper.  de  la  Chine  entreprend  de  con- 
cilier les  Kalkas,  VII.  3.  Entreprife  pour  piller 
des  Tombeaux  , 14.  Deux  entreprifes  des  Mon- 
gols pour  conquérir  le  Tibet  ,112..  Entreprife 
d'un  jeune  Prince,  173.  Celle  des  Princes  Ufbcks 
pour  fc  rétablir  dans  leurs  Etats,  & comment  elle 
réuflit,  181.  Entreprife  contre  un  Prince,  183. 
Diverfes  entreprifes  pour  trouver  des  routes  à la 
Chine  , 4x3.  Entreprife  hardie  des  Angl.  pour  fc 
faire  payer,  IX.  61.  Lenteur  des  F.fpagnols  pour 
l’entrcpiife  de  la  conquête  des  Philippines,  X. 
402.  Entreprife  d'un  Général  Efpagnol  & fes  ex- 
ploits , 403.  Celles  des  Japonois  pour  découvrir 
les  bornes  d’un  Continent , 347.  Entreprife  vio- 
lente des  Angl.  XI.  238.  Extraordin.  entreprife 
d’un  Auteur  & d«  fes  compagnons,  423.  Nouv. 
entreprife  pour  fuivre  les  découver. XII. iji.En- 
trep.  pour  dérruirc  l’Idolâtrie, 3 41. Danger,  entre- 
prife des  Efpag.  371.  Entreprifes  pour  la  connoif- 
Tomc  XFl, 
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fanée  d'un  Pays,  Xïll.  j8£.  Entreprife  de  Louis 
xiv.  Roi  de  France,  611.  Celle  des  Mathe- 
matic.  Franç.  614.  Entreprifes  des  Holland,  au 
Biclil , XIV.  206.  Première  entreprife  pour  l’éta- 
blilFcm.  de  la  Nouvelle  Anglcr.  3x4.  Entreprife 
our  peupler  l’Acadie,  391.  Celle  d’une  Dame 
ranç.  396.  Entrcptilc d’une  Mine  d'argent  ,729. 
Journal  d une  entreprife,  XV.  187.  Origine  des 
entreprifes  d’Ogeron,  390.  Entreprife  de  Hum- 
phrey  Gilbert,  643. 

Entfafacalc,  fruit,  VIII.  610. 

Enush , Prince,  voy.  Anushn-mahamet  baliadur. 

Envi  la  lie,  cfpece  debene,  VIII.  *13. 

Fnvocii,  animal  cornu,  V.  84. 

Envoyés,  voy.  AmbalT.ides. 

En- va  , Ville,  V.  29 1. 

En-va  cho.  Ville,  V.  291. 

Enzanda  , arbre  extraordinaire,  IV.  587. 

Enzoko,  Ville,  III.  417. 

Eokoros,  Nation,  XIV.  710. 

Eolipile,  machine  pour  les  expériences  phyfîqaes  J 
VI.  277  & 278. 

Eounipanomas,  Nation  d'une  forme  monftrueufc  , 

XIV. 

Epam-fanUang , vafte  Fore  au  fomract  d une  Mon- 
tagne , VI.  313. 

Epée , Poiflon , III.  21 6.  Ce  monftre  marin  appellé 
aufli  Empereur:  C’cll  1 ennemi  de  la  Baleine  ,316. 
Dcfciipt.  de  ce  monftrucux  poilTon , IV.  i<tr. 
Epées  ou  Emper.  qui  attaquent  des  Baleines  6c 
Souffleurs , 373  * Combats  de  ce  monftic  avec 
le  Crocodile,  X.  389. 

Fpées.  Riches  Epées,  fabrique  dç  Zitr.ina,  I.  14É 
6*  fuiv. 

Epcrlans  ( Baie  des  ),  X.  433.  Le  poilîon  Eperba 
nommé  aufli  Kiffugo,  673.  Epcrlan  monftrucui, 
XI.  89. 

Ephemetum  , plante , XI.  7x7. 

Ephraïm , Capucin  , par  les  eonfeils  de  qui  les 
François  attaquent  une  Ville,  VIII.  <43.  Cité, 
Cité,  X.  x 69. 

Epieu,  ou  Javeline  , fortes  d'armes,  voy . leurs 
figuics  à la  planche,  IV.  200. 

Epinay  , jeune  homme  de  bonne  Maifon  de  Breta- 
gne, VIII.  37*. 

Epinay,  François,  Procureur  général  du  Confeil 
des  Iidcs,  VIII.  388  Se  389.  M.  d'Epinay  fuccc- 
de  au  Gouvernement  de  b Louifianc  , XIV.  6 3$ 
& fuiv.  Epinay  envoyé  à Québec , XV.  *37. 

Epine  ( Ste  Marie  de  T ),  commande  un  Yaiilcau 
François,  XIV.  18 6. 

Epincllc,  ou  Mere  de  Rubis,  pierre  précieufe  » 
XI.  68t. 

Epines  lingulicrcs,  II.  319.  Propriété  d’une  forte 
d’épine  , III.  263. 

Epinette  blanche  & rouge,  deux  cfpcccs  de  Sapins, 

XV.  234.  Fruits  de  cet  arbre  , 246.  • 

Epingles,  qui  fervent  de  parure  , XI.  371. 

Epifhania  , ou  Hanuli  , Principauté,  eu  Royauinç 

I.  200,  , 
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F.pkamma  ,Ncçrc  Hottentot:  Sa  icponfc  aux  plain- 
tes d'un  Holland.  Sage  confcil  qu'il  donne  , mais 
inutile.*  Il  meurt  de  Tes  blc Hures  , V.  141  & 145. 
Fplicachima , Capitaine  Indien  , XIII.  61. 
Eporcmcrios,  Nation,  XIV.  J 51. 

F.pour,  Village,  X.  8y. 

Lppa  , forte  d’ozcillc  , III.  410. 
tpi  cuves , fans  exemple,  XI.  6t.  Elles  flniiTent 
encore  plus  fmgulicrcmcnt , ibid* 

Equan  , voy.  Clunng-chig-long. 

Equea,  Pays,  IV.  87,  94. 

Iqucs,  Anglois,  XIV.  3^7. 

Eqnt,  Ville,  que  les  Ecrivains  Anglois  appellent 
Ville  de  Dom  Jean  ou  de  S.  Jean , I.  ijs. 
Etable,  à fleurs  rouges,  XV.  146. 

Erary  , Village  , X.  84. 

Eras  Kam-Mn/outoir,  Commandant  de  Cavalerie, 
cft  fait ^>rifon nier , IX.  6 ai. 

Erafmc  Franc ifci , Voyageur,  cité , V.  199.  Baie 
d'Erafmc,  301. 

Erafo  ( François  ),  Secrétaire  de  Châtie  Quint , 
XIII.  18  y. 

Eratoflhenc:  Sa  méthode  pour  trouver  l'étendue  de 
la  Terre  , XIII.  * 10. 

Erdcni-talohay-varghi-crghi , lieu  , VIII.  Jf. 
-crdcnitolohac-kcrlon-pulong,  lieu.  Vil.  596. 
Erdcni-iolo-vt'hry , lieu,  VII  478. 

Erena  , ou  Ellcicna  , Ville , XII.  478.  Mine  d’Erc- 
na,  649. 

Erengnbad  , Fauxbourg  , IX.  5 51. 

Erginul  , Place,  VII  313. 

Ergoeikoy , Place,  VIII.  61. 

Ergona , Rivière  , VI.  y 6 y Nommée  auili  Ergonc  , 
589.  Elle  porte  encore  le  nom  d'Argun , 590. 
Elle  eft  encore  appellce  Argan,  VIII.  48. 

Ergonc,  Rivière*  voy.  Ergona. 
irRuSa>  Rivière,  X.  iyy. 

Erguien  de  la  Fcrc , Capitaine  d'infanterie  pour  les 
Indes,  Mil  y 8 8. 

Eri , Ville  , VII.  409. 

Ericks , ou  Erickfon  ( Bernard  ) , le  premier  Hollan- 
dois  qui  ouvre  à fa  Nation  le  commerce  de  Gui» 
née  , IV.  8 6»  juiv. 

Eiuî,  Lac  XIV.  610.  Nommé auflî  I.acdc  Conty, 
688.  Iles  du  Lac  F.rié  , & beauté  du  Pays,  689. 
Obfcrvations  fur  le  Lac  Erié  ou  de  Conty  ,7x0. 
Erija-fera  , lieu,  X.  tyj. 

Erinchi,  Prince  Karchin,  VIII.  y y* 

Erivan , Place,  X 19$. 

Erkaltay  , giand  Prince  Tartarc  : AmbaHadenrs  • 
qu'il  envoie  a S.  Louis,  fie  à quel  fujet , VII. 

, X4$  Ù 164. 

Èrkihcicki  , lieu  en  Laponie,  XV.  367. 

Erkioub,  P!a<^,  X.  208. 

Erlach  , Enfeigne  F*:tnçois,  XIV.  410.  Cite,  411.. 
Ermacito,  ( Rio  de  ),  Rivière,  XIV.  400. 
Êrmana^f a*»los),ou  les  deux  Itrurs,  lies,  Xl.yie. 
Ermin,Viliagc,fur  laioute  duZenan  àMocka>II.i9* 
Eropina,  Royaume,  & fon  étendue  , 111.  x 6.  Ce 
Royaume  nomme  aulh  Kiakonda,  17. 
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Errans , Peuples , voit.  Zapez. 

Erreurs.  Erreur  des  Pilottcs  ,1.  169.  Celle  des  Angf. 
dans  leur  navigat.  xy8,  Erreurs  des  Angl.  dans 
leur  courfe,  17 r.  Erreur  favorable  aux  Efpagn. 
j 10.  Erreur  caufcc  par  les  Courans,  4 66.  Erreur 
des  Cartes  géographiques  fur  Pile  de  Ccylan  , II. 
99  Erreur  furp renante  des  Matelots  Angl.  1x3. 
Erreurs  de  lieux  ,116.  Erreur  des  Cartesgéogra- 
phiques  fur  les  Côtes  de  la  Chine,  171.  Autre 
erreur  , ibid.  Erreuts  d'un  grand  nombre  de 
Voyageurs,  39a.  Erreur  de  quelques  Ecrivains 
fur  l'Hc  de  Fuego , 3 94.  Erreurs  des  Cartes  & des 
Pilotes  fur  l’Ilc  de  S.  Jean  , 404.  Erreur  des  Ecri- 
vains de  l’Europe  fur  le  nom  des  Peuples  de  trois 
Tribus  Mores,  623.  Erreur  vulgaire  furPEié- 
phant , III.  287.  Celle  des  Peintres  fur  les  dents 
de  l'Eléphant,  188.  Erreur  cauféc  par  le  nom 
Manatea  , y 1 y.  Celle  des  Ecrivains  qui  donnent 
des  grilles  au  Cheval  marin,  319.  Erreur  d'un 
Pilote  , ?y6.  Erreur  de  plulicuis  Cartes,  480. 
Erreur  des  Corfaircs  , y y 2.  Erreur  des  Cartes 
Angl.  & Holland.  IV.  86.  Celle  d’un  Ecrivain  fur 
les  arbres  & plantes  de  la  Côte  d’or,  1x7.  De 
p’ u fleurs  Ecrivains  fur  un  oi  eau,  247.  Erreur 
d’onze  Fugitifs  dans  leur  marche,  481.  Erreur 
fur  l’étendue  des  poflcflîons  Portug.  V.  10.  Celles 
attribuées  au  P.  Tachard  , 1 1 y.  Autre  erreur  at- 
tribuée à Tachard,  118.  Erreur  reprochée  au  P.. 
Tachard , 1 y y.  Erreur  fut  le  nez  des  Hottentots  , 
161,  Erreurs  de  quelques  Voyageurs  fur  Elle  de 
Hay-nan,  VI.  101.  Erreur  fur  la  fltuation  d'un 
Gouvernent.  yyo.  Erreur  des  Manchcous,  y<o. 
Erreur  d'un  Auteur  fur  la  première  bi anche  des 
Turcomans,  VII.  iyy.  Ercur  de  nos  Géog  aph, 
xi  3.  Erreurs  ou  frétions  h iftoriq  de  Marco- polo, 
y 1 x.  Erreur  funefle  aux  i ranç.  VIII.  y8  y.  Erreur 
dans  l’opinion  qui  fc  répand  fur  un  Samorin,  63 2.. 
€ircurdins  les  comptes  des  jours,  IX.  79.  Ün 
Auteur  en  explique  la  caufc,  rbid.  Erreurs  d'un 
Auteur,  103.  Eueur  du  même  Ecrivain  fur  les 
nids  d oifeaux q>ii  fervent  d’alimcns,  ni.  Erreurs 
des  Caitcs  marines , 131.  Erreur  de  la  Coût  de 
France  fur  la  convcrflon  du  Roi  de  Siam  , iyi. 
Erreur  des  Cartes  marines  & géographiques,  183. 
Erreur  d'un  Capitaine  & des  Pilotes  Siamois,  123. 
Plaifantc  erreur  entre  des  Amans,  6oy.  Erreur 
qui  jette  les  Franç.  à Tagora  , X.  28  y.  Deux  er- 
reurs communes  en  Europe,  300.  Erreur  fur  le 
Carte  d'Arabie , 508.  Erreur  des  anciennes  Carres 
fut  faficuacion  de  Stc  Matic,  348.  Erreur  des  Ti- 
iotes  Holland.  451.  Erreurs  caufécs  par  les  Cou- 
rans , XI.  96.  Etreurs  des  Cartes  marines , 107. 
Autres  erreurs  des  Cartes  marines,  ito.  Erreurs 
qui  viennent  des  Courans,  m.  Suite  d’erreurs 
& de  dangers.  117.  Erreurs  tics  Angl.  158.  Er- 
reur fur  la  polition  des  Iles  de  Bacbi, corrigée  par 
les  Angl.  xSy.  Erreur  des  Cartes,  214.  Encuis 
des  Cartes  maritimes  , 219.  Aune  erreur  des 
Carres,  368.  Erreur  de  difhncc  entre  les  Iles  de 
Bout  bon  & de  France  , 60  y.  Erreur  qu'un  nom. 
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Clofe,XIX.  i&.  Erreur  excufcc  » XIII.  )).  Celle 
<jui  amène  un  Viccroi  à S.  Michel ,163,  Erreur 
des  Cartes,  joj.  Sa  caufc  , ibid.  Ancienne  erreur 
des  Pilotes  , 304.  Erreur  du  Journal  de  l'Amiral 
Anton,  XIV.  94.  Erreur  fur  l'animal  nommé 
Feuille  ambulante , 331.  Erreur  fur  le  nom  de  la 
Caroline,  45 3.  Celles  d'une  Route,  6 14. 

Erricronons  , Peuple,  XIV.  688. 

Ercon , Riviere  , VII.  366. 

Erudugan»  ou  Erudurgam  , Ville  , X.  313. 

Erythros,  Roi  , donne  le  nom  de  Mer  rouge  au 
Golfe  Arabique  , I.  198. 

Erxcrum  , Place  , VII.  x8o,  19  f.  Pénible  voyage 
d’un  Millionnaire  jufqu'à  Errerum  , IX.  90. 

Erzina  , Ville,  VII.  )*S. 

Efavul,  Bourg,  voy.  Cambaya. 

Efcalanrc  ( Jean  d’ ) , Officier  Efpagnol , tué  par 
les  Indiens,  XI.  MO.  Cite,  XII.  X53  , ij8, 
*76.  Aélion  dans  laquelle  il  perd  la  vie*  jjj. 
Sa  mort  cil  vengée . 3 3 8. 

Efcalone  ( Pedro  d' ) , avec  un  autre  Portug.  dé- 
couvrent le  Commerce  deTor  de  la  Mine,  I.  1 3. 

Efeapuzaleo,  Ville,  XII.  398-  Ce  n’cft  plus  qu’un 
Village,  449- 

Efearbot,  Voyageur  François,  XIV.  4 1 F*  Cité, 
448.  Voyage  de  Marc  l’Efearbot,  394.  Cité  XV. 
7,  it  bfuiv.C'xU  fous  le  nom  de  Lefcarboc,i3  r. 

Efearbors  , Infcéles  : Ceux  du  Japon  , X.  670  & 
671.  Defeription  de  l'Efcarboc  Rhinocéros,  XII. 
1x9.  Efearbots  d'efpece  lîngulicrc  , XIV.  317. 

Efcarbouclc  qui  caufc  de  l'effroi , V.  ni. 

Efcargot  qui  produit  la  Pourpre  , XIV.  117. 

Efeaude  ( ftcur  de  1'  ) , Officier  François . Gouver- 
neur du  Fort  de  Porccndic  , II.  44  t. 

Efeher , Ville  , & fon  Commerce  , VII.  *72. 

Efclavcs  : Malignité  d’un  Efclavcqui  caufc  de  l'em- 
barras aux  Anglois  , I.  41 1 . Détail  du  Commerce 
d'EfcIavcs  . II.73.  Nombre  d’Efclaves  vendus 
en  trois  mois , III.  71.  Une  jeune  Efclavc,fc 
lavant  les  pieds,  cfl  emportée  par  un  Requin  ou 
Sehark  Monllrc  marin  , 81.  Révolte  d’EfcIavcs  , 
94.  Les  Efclavcs  , un  des  principaux  Commerce 
de  la  Gambra  , 111.  Maniéré  d'amener  des  Ef- 
clavcs. On  en  acheté  dans  les  Pays  voifins  de  la 
Gambra  , ibid  Cruelle  manière  de  faire  des  Ef- 
clavcs , f6o.  Miférablc  état  dcsEfcl.  14c.  Efcl. 
diftingué,  ibid.  Deux  Efclavcs  défendus  par  un 
Lion  , 181.  Compirailon  de  pluficurs  fortes 
d’Efclaves,  380.  Vente  des  Efc laves  Se  fes  cir- 
conftanccs , 384.  Manière  dofit  on  conduir  les 
Efclaves  à bor djbid.  Marque  qu’on  leur  fait, 3 8 3. 
Officiers  Negr.  qui  en  répondent.  Défcfpoir  des 
Negrw  dans  le  (clavage,  ibid.  Efclavcs  fugitifs 
facrimÉs  aux  Fétiches,  444.  Nombre  des  Elclav. 
qui  foirent  de  Guinée , 34  3 & fuiv.  Si  le  com- 
merce des  Efcl.  cil  légitime  , 344.  Sédition  d’Ef- 
cIavcs Nègres , 34  f.  Révolte  de  quelques  Efclav. 
Cormantins  , ibid.  Les  coupables  fe  précipitent 
dans  la  Mer,  34*-  Raifonsqui  rendent  les  autres 
plus  fournis.  Ils  retombent  dans  leur  crime.  Leur 
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obftinarion  , ibid.  Efcl.  facrifics  , 398.  Voûte 
pour  les  Efcl.  IV.  33.  Sign.  G.  Efcl.  factifiés  aux 
funérailles  des  Rois  ,38.  Elclayes  domefliq.  du 
Pays  de  la  Côte  d'Or,  114.  Châtiment  de  ceux 
qui  prennent  la  fuite,  ibid.  & fuiv.  Sépulture  tc- 
niféc  aux  Efclavcs,  1 ji.  Efda.  factifiés.  Cruauté 
dcces  exécutions,  153  O fuiv.  Sort  des  Elcl. 
ui  font  un  enterrement  fecrcc , 134.  Autorité 
e certains  Efclavcs,  183.  Côte  des  Efclavcs, 
Son  étendue  3c  fa  forme  , 16 j.  Etablilïcin. 
Européens  fur  cette  Côte  , 164.  Diftancc  Se  po- 
lîtion  des  lieux  , ibid.  Mariages  des  Efclavcs  , 
19  J-  Succeflion  3c  couronnement  des  Rois  de  la 
Côte  des  Efcl.  313. Commerce  des  Efclav.  331. 
Efcl.  Bambarras,  338.  Efclav.  du  Roi  de  Bénin  , 
4x4.  Traite  des  Efcl.  à Bandi,  433.  Provifions 
d'ignames  pour  les  Efclavcs  4} 6.  Embarras  à les 
tranfportcr , ibid.  Miferc  d’Eleiav.  à bord  , 3 ix. 
Ils  doivent  être  baptifés  avant  d'entrer  au  Brefil, 
513.  Lettre  du  Cardinal  Cibo  fur  la  traite  des  Ef- 
clavcs , 339.  Traite  des  Efclav.  374-  Sign.  Cccc. 
Traite  confidé râble  d'Efcl.  617.  Efclav.  plus  ou 
moins  eftimés,  638’.  Grand  Commerce  d’Efclav. 
V.  xo.  Leur  libertinage, X4.  Combien  il  fort  d’Ef- 
tlavcs  du  Pays  d’Angola , 19.  Ménagemens  des 
Portug.  pour  leurs  Efclav.  ibid.  Efclavcs  Negres 
rachetés  par  le  Roi  de  Congo  , 36.  Troupe  d*Ef- 
clavcs  dévorés  par  un  Crocodile  , 94.  Punitions 
des  Efcl.  fugitifs  de  la  Chine  ,VI.  438.  Efclavcs 
de  la  Chine  & leur  condition  , 439.  Efclav  des 
Tartarcs  , VIL  X4.  Une  Efdavc  s'étant  délivrée 
de  fon  fruit , le  cache  entre  des  huilions,  Sic.  3:. 
Efclavcs  que  les  Kafais  vendent  ,143.  Amballad. 
Efclaves  en  Tartarie,  401.  Profits  que  les  Maî- 
tres tirent  des  Efcl.  VIII.  146.  Etat  des  Efclavcs 
aux  Maldives , 148.  Efclaves  qui  Ce  vendent  aux 
marches  de  Goa  ,163.  Efclavcs  de  l'Ilcdc  Ccy- 
lan  ,316.  Efclavcs  qui  brûlent  3c  ravagent  la 
Ville  de  Patanc  , IX.  60.  Diftinélion  des  Siamois 
libres  & Efclavcs,  131.  Droit  des  Maîcres  fur 
leurs  Efclaves  , ibid.  Efclavcs  & Valets  des  Cou- 
vensdes  Talapoins  , 19t.  Sort  cruel  de  huit  Ef- 
clavcs Portugais , 373.  Délivrance  de  cinq  Efcl. 
Portug.  386.  Corps  de  quatre  mille  Efclavcs, X. 
xjx.  Déclarations  arrachées  d’un  Efclavc  Nègre 
parla  torture  ,333.  Pourquoi  peu  d’Efclaves  à 
Célèbes  , 467.  Efcl.  révéré  comme  un  Dieu, XII. 
347.  Boulangeries, punitions  des  Efcl.  XIII.  347. 
Camp  volant  pour  Ici  Commerce  des  Efclavcs  , 

XI V.  40.  Habits  3c  mets  des  Efclavcs  Nègres* 

XV.  43  *. 

Efclavos  (los).  Village,  XII.  498. 

E/cobar,  Portugais , un  des  premiers  qui  abordent 
à la  Côte  d’or  , IV.  4.  Un  autre  de  ce  nom,XII. 
81.  Diego  Efeobar  , chargé  d’une  Commilfioa 
fccrctc  , 1 3 1.  Ce  dernier  enargé  d’ordres  odieux, 
1 34.  Comment  il  les  exécute  ,133. 

Efeobe^o  ( Rodrigue  ) , Efpagnol  Caftillan  , XIL 
13.  Cité  , fous  le  nom  d'Efeovedo  , 4X. 

Efeovedo  , Efpagnol,  XIII.  ijx , 103. 
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Bfcovcdo  ( Gutticrcs  J’  ) , Efpagnol  , XIII.  xo8. 

Efcravos  ( Rio  das)  , III  iso. 

Efcudcro,  mis  aux  fers,  XII.  x?8. 

Efcumas , relies  de  Sucre  dont  on  en  compofc  une 
troificme  foi  te  . II.  Mj. 

Efcuiial  , fameux  édifice  , & curiofités  qu’on  y 
voit,  XI.  jf7*  Giandcur  & beauté  du  Couvent, 
j 5 8.  Son  origine , ibid. 

Efeurrebragas , Détroit  dangereux  , XIV.  18. 

Ffdras  , cité  , VI.  y y y. 

E^ferain  , Place  , VII.  1*9. 

Etîcps  : Révolutions  du  Pays  d'Iltini  au  fujet  de 
cette  Nation  , III.  4M  6*  fuiv. 

Fskbar  , pcrc  du  Mogol , X.  y. 

Eskerdu  , Capitale  du  petit  Tibet , VII.  110,479. 

Elmeraldas  ( Rio  de  las  ) , c’cft-à-dirc , Rivière  des 
Emeraudes,  XI.  7 J. 

Efmond  ( Sir  Lawrence  ) , envoyé  par  le  Comte 
d’Ormond  pour  examiner  5c  approfondir  l'affai- 
re de  Dounton  , II.  pr. 

Efope  ( Rivière  d’ ) , XIV.  y y4* 

•Efpade  , Cap  , XII.  107. 

Efpadon , Poiflbn  delà  grofleur  d'un  Homme, 
VIII.  ySy.  Pèche  de  ce  Poillon  , XIV.  387. 

Efaagnac,  Jefuite  Mathématicien,  IX.  17*. 

Elpagne , voy.  Efpagnols. 

E.'pagnc  ( Nouvelle  ) , XI.  yty.  Colonies  amenées 
dans  la  Nouv.  Efpagnc,  y 3 y.  Qui  cft  le  premier 
Conquérant,  yy8  Découverte  «le  la  Nouvelle 
Efpagnc  , XII.  14 6.  Négociât,  avec  les  Indiens 
du  Pays  , 14*».  Ils  paroilfcnt  fupéticurs  aux  au- 
tres Sauvages  , ibid.  Rivictcsou  Fleuves  5c  Mon* 
cagnes  de  b Nouv.  Efpagnc  , 149.  Deferipr.  de 
ia  Nouvelle  Efpag.  autrement  le  Mexique . 4» N 
Sa  firuar.  3:  fes  bornes.  Scs  divi fions  , ibid  Trois 
Audiences  & vingt  deux  Piovinccs  , 414.  Idée 
générale  de  la  Nouvelle  Efpag.  y 11.  Origine  que 
les  Historiens  donnent  aux  Peupesde  la  Nouv. 
Efpagnc,  y 14.  Nombre  de  Couv.ns  dans  la  Nou- 
velle Efpag  y86  5c  y 8?.  Autres  fans,  voy.  Mexi- 
que. Qualités  du  climat,  «88  & fuiv.  Arbres  , 
Plantes  , Fruits  5c  Fleurs  de  la  Nouv.  Efpagnc  , 
y94  & fuiv.  Vigne  de  la  Nouvelle  Efpag.  6otf. 
Eleurs  de  la  Nouv.  Efpagnc  , 61 1.  Animaux, éiy. 
& fuiv.  Métaux,  Pierres  précicufcs  & autres  pro- 
«hiét.  ou  fingularités  de  la  Nouv.  Efpagnc , 647. 
Froduit  annuel  des  Mines  de  la  Nouvelle  Efpag. 
éy  1.  Hôtel  des  Monnoics  , éj  1.  Maifon  du  dé- 
part , 6 y j.  Droits  Royaux  , qui  font  une  troi- 
iieme  cfpccc  de  Mines,  C y 4.  Produéh  utiles  ou 
curieufes  , 6j6  6*  fuiv.  Longues  vies  dans  une 
Province  de  la  Nouv.  Efpagnc  , 6 57.  Volcans  du 
Tays,4y8.  On  règle  les  limites  des  Audiences 
pour  modérer  l'autorité  des  Command.  XIII.  {!. 

Efpagnols.  Quand  ils  ont  commence  à s’occuper  de 
la  découverte  de  l’Amérique,!,  i.  Jalouficc;- 
tr’eux  fie  les  Portugais,  & Traités  entre  ces  deux 
Fcuplcs,  10.  Comment  lés  Efpagn- s'inrroduifenc 
aux  Indes  Orient.  n 6.  L'Efpagnc  reçoit  lesofftes 
de  fcrYÎcedu  Magellan,  ibid.  Iis  rcpoulïcnt  les 
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Portug  à Kamafo,  119.  Les  Pertng.  les  défont 
aux  Moluques,  tyo.  Ils  maltraitent  une  Flotte 
Angl.  1 y 3.  Une  Flotte  Efpagn.  va  au  fccours  de 
Ccura  contre  les  Mores,  166.  Défiance  des  Efpa- 
gnols au  fujet  des  Angl.  174.  Apparences  d’amitié 
mal  Soutenues  entre  ces  deux  Nations,  ibid.  Les 
Efpagn.  trompent  &:  attaguent  les  Angl.  187.  Ils 
fout  Foltcr  Angl.  prifonnicr , ibid.  Foltcr  fc  remet 
en  liberté , prend  te  Cortégidor  Efpagn.  5c  quitte 
le  Pays  , 188.  Raifon  qui  arme  les  Efpagn.  contre 
les  Anglois.  Piifc  d’une  Barque  , 5:  de  pluficurs 
Vailfcaux  Efpagn.  ibid.  6»  fuiv.  Dommage  que 
Drakc , Angl.  caufc  aux  Efpagn.  190.  Propofition 
que  Drakc  fait  au  Marquis  de  Santa-cruz.  Ce 
dernier  meurt  de  chagrin,  lyi.  Artifice  des  Ef~ 
pagn  pour  tromper  les  Angl.  J ci.  Les  Angl.  leur 
arrachent  la  vérité  par  la  crainte.  Une  flotte 
Efpagn.  parole  1 Se  fert  à Pévafion  d'un  Vai fléau 
Franç.  Rufe  des  Angl.  pour  furptendre  les  Efpag. 
ibid.  Vailfcau  Efpag...  pis  par  les  Anglois  , joy. 
Une  puiifantc  Floue  d’I-fpagnc  fe  bat  contre  ua 
fcul  Vailfcau  Angl.  y 10.  Combat  fans  exemple, 
où  Grcenwill  cil  bielle,  yu.  Son  défcfpoir.  H 
demande  des  conditions  qui  lui  font  accordées  ,. 
ibid.  Raifons  qui  portent  les  Efpagn.  à les  accor- 
der, y 1 1.  Furieux  défefpoir  des  Angl.  Grecnwül 
efV  conduit  prifonnicr.  Il  cft  confolé  par  les  F.f- 
pagn.  Généraux  qui  commandent  la  Flotte  Ef» 
pagn.  ibid.  Perte  de  plus  de  cent  Vailfcaux  F.fpag. 
y 1 5.  Deux  Vaifleaux  Efpagn.  pris  par  les  Angl. 
51  y.  I cttc  des  Efpagn.  yi<s.  Etat  de  leurs  Flottes 
tire  de  leurs  propres  mémoires.  Nombre  des  Vaif- 
leaux qui  reviennent  en  Ffpagne.  Piédiétion  d’un 
Moine , fondée  furies  débauches  des  Matelots 
Efpagn.  ibid.  Cette  prédiétron  fe  vérifie.  Zrlc  & 
charité  du  même  Moine  , y 1 7.  Défiance  entre  les 
Efpagn.  S:  les  Portug.  u8.  Erreur  favorable  aux 
Efpagn.  y 17.  Deux  riches  Vailfcaux  Efpagnols. 
L'Amiral  d'une  Flotte  Efpag».  aricint  du  mal  de 
Naples  , ibid.  Naufrage  de  Vailfcaux  Efpagn.  8c 
de  Portug.  y ii.  Bâtiment  Angl.  arretés  en  Efpa- 
gne.  Mort  tragique  de  huit  Angl.  par  un  Efpagn. 
C aufe  de  l'accident.  Sort  du  coupable,  ibid.  Flotte 
Efpagn.  qui  évite  les  Angl.  y i y.  Secours  accordé 
par  PE  pagne  à la  ligue  Franç.  ibid.  Grandes  per- 
tes des  Eipagn.  y 14.  Arrivée  d’une  Flotte  «rEf- 
pagr.e,fous  l'Amiral  Bacan,  ji4.  Traitement: 
que  les  Angl.  vaincus  reçoivent  des  Efpagn.  y 17. 
Haine  des  Nègres  contre  les  Efpagn.  «47.  Lieux 
où  les  Efpagn. exercent  le  commerce , 3 jo.  Ils  ne 
font  pas  reçus  aux  autres  lieux  , ibid.  Caraque 
Efpagn.  attaquée  & forcée  par  les  Angl.  y 5$.. 
Regret  que  les  prifes  de  pluficurs  Caraques  eau- 
lent  àJ’Efpagnc,  y y y.  Combat  entre  lei^rgl.  & 
les  Efpagn.  yy6.  Caraque  Efpagn.  manquée  par 
les  Angl.  361.  Cruelle  friponnerie  d’un  Efpagn. 
361.  Son  crime  fc  découvre,  y6y.  Il  fc  met  à 
couvert  du  châtiment.  Autres  circonflanccs  du 
même  fait , ibid.  Artifices  des  Efpagn.  pour  s'at- 
tacher les  Frinccs  Indiens,  pic.  Mécontentement- 
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qu’ils  donnent  à Middlcton  Amiral  Angl.  ibid. 
Leur  allarmc  dans  l'ilc  de  Canaric  ,317.  Préfens 
mutuels  cncr'cux  5c  les  Angl.  ibid.  Ils  ruinent  Elle 
de  bachiam  par  les  guerres  civiles  qu’ils  y entre- 
tiennent, II.  141.  lis  châtient  les  Holland,  des 
Iles  Moluques , & font  prifonnict  le  Roi  de  Ter- 
nate  >149-  Efpagn.  qui  abandonnent  leur  Amiral, 
xj 8.  Les  Elpagn.  prclTés  par  les  Holland,  aux 
Moluques , 107.  Combat  entre  ces  deux  Nations, 
ibid.  Fable  inventée  par  les  Efpagn.  xii.  Leur 
arefle , 14t.  Belle  maifon  d’un  Efpagn.  yjo. 
ort  bâti  par  des  Efpagn.  inconnus  qui  s’engagent 
au  fervice  des  Franç.  608.  Les  Efpagn.  prennent 
la  Banane  pour  le  fruit  dépendu  , III.  174.  Beauté 
du  Port  de  Cadix  , IV.  y 17.  Combat  encre  des 
Pafiagers  & les  Officiers  de  la  Douane.  Bizarre 
accident  qui  fait  finir  ce  combat,  ibid.  Million- 
naire? Efpagn.  V.  47^*  Port  crcufé  par  les  Efpag. 
VIII.  }6i.  Forts  Efpagnols  aux  Moluques,  373. 
Trêve  des  Provinccs-Unies  avec  l'Efpagne,  393. 
forces  des  Efpagn.  & des  Holland,  aux  Moi  ti- 
ques , 401 . La  guerre  fc  renouvelle  à Banda , ibid , 
Les  Efpagn.  enlève  un  Gouverneur  Holland.  401. 
Ce  que  les  Holland,  apprennent  touchant  les 
Efpagn.  41  x.  FonJement  de  la  défiance  que  les 
Holland,  conçoivent  d’eux , 41 3.  Leur  fie:  té  mu- 
tuelle, ibid.  Rencontre  que  les  Holland,  font 
d’une  Caraque  Efpagn.  447.  Canonade  entre  les 
deux  VailTcaux  , 448.  Sort  de  la  Caraque  Efpagn. 
449-  Triflc  fort  de  quatre  cens  Efpagn.  X.  343. 
Comment  un  Efpagn.  fc  garantit  de"  la  haine  de 
fes  Prorcélcurs,  347.  Un  Vaillcau  Efpagn.  pris 
par  les  Holland,  ibid.  Lumières  qu’un  l'ilote  Ef- 
pagr.  donne  aux  Holland.  548.  Eclairci  (Terriens 
qu  il  leur  donuc  fur  la  Cote  du  Chili  & du  Pérou, 
349.  Lettres  interceptées  , qui  intlruifcnc  Noort 
de  l’Etat  des  Efpagn.  33t.  Déclarions  que  les 
Holland,  arrachent  par  la  torture  du  Pilote  Ef- 
pagn. 353.  Sort  de  ce  Pilote,  ibid.  Comment  les 
Elpagn.  maîtrifent  les Infulaircs  des  Philippines , 
3 36.  Vengeance  des  Efpagn.  3 J 8.  Elle  ne  tourne 
point  à leur  avantage,  ibid.  Leur  Amiral  coule  à 
fond,  3 j 9-  Etablifiem.  Efpagn.  aux  Iles  Marâ- 
tres ,3 65.  H-bit  des  Elpagn.  de  Manille  , 38;. 
Obligat.  ou  obfcrvat.  nngulicre  du  Roi  d’Efpa- 
gne , 388.  Attentions  que  Plie  de  Panav  s'attire 
des  Efpagn.  39}.  Lenteur  des  Elpagn.  pour  Pen- 
rrcprile  de  la  conque. c des  Philippines,  40t. 
Leur  accroificin.  aux  Philippines  , 404.  Leurs 
conquêtes  dans  l’ilc  de  Mindanao.  Paix  qu’ils 
font  avec  le  Roi.  Opinions  que  les  Habitans  ont 
deux,  ibid.  Ils  font  la  conquête  de  Xolo,  403. 
Ils  en  font  châtiés,  ibid.  Gouvernera.  Efpagnol 
aux  Iles  Philippines.  Gouvernent.  Lcclcfiaftiquc, 
ibid.  Gouvernent,  civil , 40$.  Tribunal  fupreme. 
Appointent,  des  principaux  Officiers.  Prérogati- 
ves extraordinaires  du  Gouverneur,  ibid.  Incon- 
véniens  qui  les  balancent , 407.  Trille  fort  de  la 
plupart  des  Gouverneurs , ibid.  La  plante  de  Ca- 
cao portée  de  la  Nouvelle  Efpagnc  aux  Philippi- 
nes , 417.  Hiiloirc  tragique  d’un  Vaillcau  Efpag, 
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au  Port  de  Nangafaki , 611.  Les  Efpagn-  veulent 
fortifier  le  Detroit  de  Magellan , XI.  9.  Difgrace 
de  leur  Flotte , ibid . Débris  d’un  Vaillcau  Efpag. 
48.  Haine  des  Indiens  de  Técamcs  contre  les  Li- 
pagn.  73.  Defeription  de  toutes  les  Côtes  de  la 
Mer  du  Sud  , prife  aux  Elpagn.  7 6.  Deifein  ab- 
furdc  des  Efpagn.  Sy.  Faillies  idées  des  Efpagn. 
139.  Prife  d’un  Vaillcau  Efpagn.  14*.  Informât, 
uc  les  Angl.  en  reçoivent,  143.  Combien  l’état 
es  Angl.  caufe  d’étonnement  aux  Efpagn.  144. 
Autre  prife  d’un  Vaifeau  Efpagnol  par  les  An- 
glois.  Ce  Vaillcau  nommé  la  prife  du  Fryal , ibid. 
Autre  orife  des  Angl.  fur  les  Efpagn.  143.  Gené- 
rofiic  des  Officiers  Angl.  à l'égard  de  trois  Dames 
Elpagn.  146.  Quatrième  prilcs  des  Anglois  lur 
les  Efpagn.  147.  Les  Efpagn.  perdent  la  Ville  de  , 
Paie*  , 149.  A quoi  ils  fonr  monter  leur  perte, 

1 50.  Comment  les  prifonniers  font  traites  par  les 
Angl.  ibid.  Rcconnoilfancc  des  Efpagnols,  lyr* 
Deux  autres  prifes  des  Angl.  fur  les  Elpagn.  ibid , 
Préjugé  des  Efpagn.  contre  la  chair  desTortucs , 
137.  Curieufe  route  d’un  Galion  Efpagn. , 16I. 
Comment  les  Efpagn  fc  procurent  de  l’eau  dou- 
ce, 161.  Difficultés  qu’un  Auteur  rejette  fur  leur 
ignorance,  ibid.  Signes  qui  annoncent  2a  Terre 
au  Galion,  163.  Colonie  Indienne  d'où  le  Galion 
tire  des  rafraîchilTcns.  Ce  qu’il  fait  à Acapulco, 
& rems  qu'il  y parte  , ibid.  Son  retour  à Manille  , 
164.  Précautions  qu’il  doit  prendre,  ibid.  Ce 
qu’un  Sergent  Efpagn.  apprend  aux  Angl.  17t. 
Les  Angl.  découv rent  uu  des-Ga lions  Efpagnols, 
t 87.  On  fc  picpare  des  deux  côtés  aux  combats. 
Méthode  des  Efpagn.  npur  éviter  les  bordées. 
Le  combat  s’engage , ibid.  Accident  qui  nuit  aux 
Efpagn  188.  Feu  terrible  des  Fulilieis  Ar.gl.  Le 
Galion  fc  rend.  Son  nom  & fes  forces , ibid.  Un 
autre  Galion  ccbapc  aux  Angl.  1 8y.  Comment  le 
Chef  d'Efeadre  Anglois  s’alfure  des  prifonniers. 
Leur  miférable  fituation,  ibid.  Compte  des  ri- 
chefïcs  du  Galion,  190.  Témoignage  rendu  aux 
Angl.  parles  prifonniers  Efpagn.  f 9 i.Ccs  prifon- 
niers  font  relâches  à la  prière  du  Vicetoi  de  Can- 
ton , 1 9 1.  Trois  Bâti mc-ns  Efpagn.  pris  par  des 
AvanturicrsAngl.340.  Précautions  des  Gouvern. 
Efpagn.  contre  les  Avamuiiers,  331.  Barque  Ef- 
prgn.  qui  les  obfcrve  ,333.  Crainte  des  Efpagn. 
de  Guaiaqnil,358.  Lumières  que  des  Avamurters 
tirent  de  quelques  livres  Efpagn.  3 39.  Pourquoi 
les  Efpagn.  ne  pénètrent  pas  fur  ia  Côte  de  S. 
Jago,  3 <5 1 . Lettres  interceptées  qui  inftruHcnt  les 
Avamuriers  de  la  route  de  la  Flotte  d’ Argent  Ef- 
pagn* 3<îy.  Les  Avamuriers  découvrent  ccrtc 
Flotte,  371.  Force  de  la  Flotte,  371.  Forces  des 
Avamuriers.  Stratagème  qui  trompe  les  Avant u- 
riers  & fauve  la  Flotte,  ibid.  Les  Efpagn.  malfa- 
crenc  en  Vieillard  Angl.  373.  Raifon  qui  donne, 
de  l'avantage  aux  Avamuriers  fur  les  Efpagnols,. 
381.  Les  Efpagn.  ma  fiai rent  une  partie  des  Avan- 
tnriers  , 389.  Secours  5c  cor.fcils  que  les  Efpagn. 
donnent  aux  Avamuriers , 3 $r,.  Voyage  di4  I f- 
pr.gn.  des  Philippines  au  Mexique,  51 1.  Infidéliti 
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des  Officiers  Efpagn.  511.  Prix  qu’on  paie  pour 
la  rouie.  Dépare , ibid.  Revue  qui  fait  renvoyer 
feize  hommes  » y 14.  Supplément  d’eau.  Difficul- 
tés 5c  périls  de  l’Enibocadcro , ioid.  Nouvelle 
Efpagne,  515.  Plan  5c  difpofic.  de  la  route.  Idée 
des  Pilotes,  ibid.  Pieté  des  Efpagn.  dans  le  péril , 
fl 6.  Amulcmcnt  que  l'Equipage  tire  de  trois 
Ifcquins,  y 17.  Un  lcrin  vient  fc  percher  fur  les 
cordages  du  Galion , ibid.  Pluies  qui  réparent 
l'épuifcment  de  Peau  à bord,  y 18.  Les  Efpagn. 
juflifics  par  la  néccllité  y 10.  On  avanccjjufqu'a 
la  hauteur  du  Japon  , ibid.  Cour  des  Signes  éta- 
blie dans  les  Galions  Efpagn.  j 11.  Jugem.  de  la 
Cour  des  Signes  , y xi.  On  commence  a voir  la 
terre , ibid.  Précautions  du  Général , y 1 5 . Obfcr» 
vat.  fur  les  decouvertes  des  Efpagn.  ibtd.  Con- 
clufion  du  voyage  , yiy.  Comment  on  cil  averti 
à Mexico  de  l’arrivée  du  Galion , ibid.  Les  Efpa- 
gnols  facrificnt  Pimétet  au  bon  ordre  , y 18.  Co- 
lonies amenées  dans  la  Nouvelle  Efpagne,  y jy. 
Les  Efpagn.  entre  au  Mexique  , y 59.  Hommage 
rendu  a PEfpagne,  541.  Les  Lfpagn.  partagent 
l'or  des  Mexiquains,  y4i.  Obflacfcs  de  la  part 
des  Efpagn.  memes  dans  la  guerre  du  Mexique, 
ibid.  Leur  Général  cil  forcé  ac  fc  retirer  avec  fes 
gens,  y44-  Embarras  de  (a  fuite.  Les  Efpagnols 
font  rcnfoicés.  Ils  retournent  à México , /W.  Ils 
aflîégcnt  México,  y4».  Les  tréfors  du  Mexique 
envoyés  à la  Cour  d’Efpagnc  font  pris  par  les 
Franç.  y47.  Circonllances  fur  la  conquête  du 
Pérou  par  les  Efpagn.  y48.  Fin  tragique  de  ces 
Conquérans,  y49.  Un  Prêtre  finit  les  doubles, 
ibid.  Rufe  des  Officie»  Efpagn.  pour  leur  interet , 
J y 1.  Ignorance  de  neuf  Pilotes  de  cette  Nation  , 
ibid.  Ecole  Efpagn.  de  la  Marine  , y y y.  Noble  rte 
Efpagn.  qui  remplit  une  Ville,  ibid.  Tombeaux 
des  Rois  d'Efpagnc , jy7.  Avancurc  fingulicrc 
d'une  Dame  Espagnole,  y 61.  Comment  les  Franç. 
fc  font  rcfpcéfcr  d’un  Gouverneur  Efpagn.  y 67. 
Ce  Gouverneur  efl  forcé  Je  s'adoucir , y 68.  Son 
faux  orgueil , ibid  II  condamne  plulîcurs  Inno- 
ccnsaux  fupplice  , 569.  Circonflanccs  touchantes 
de  leur  mon  , ibid.  Etat  préfent  des  Efpagn.  dans 
Plie  de  G uaham , f77-  Ils  s'étforccnt  de  la  peu- 
pler , y78.  Carte  de  Pile  Efpagn.  voy.  Domingue 
( S.  ) Premier  fangquc  les  Efpagn.  font  couler 
dans  le  nouveau  Monde,  XII.  x7.  Tempête  fu- 
rieufe,  fie  voeux  des  Equipages,  ibid.  Nouvelle 
tempête  & vœux  tcnouvcllés  , 50.  Le  S.  Siège  cil 
consulté , & l'Efpagn  obtient  l'Invcflicurc  du 
nouveau  Monde , y 3 Partage  entre  PEfpagne  5c 
le  Portug.  nommé  Ligne  de  démarcation  , 54. 
Prêtres  & Religieux  Efpagn.  défîmes  à prêcher 
l’Evangile,  *6.  Flotte  Ffpagn.  de  dix-fept  Vaif- 
feaux  deftinée  pour  ic  nouveau  Monde,  37.  Am- 
ballades  entre  les  Cours  d Efpagne  & de  Portug. 
38.  Départ  de  la  Flotte.  L'Amiral  change  un  peu 
de  route  , ibid.  Lumières  tirées  dc'quclques  fem* 
mes  Indiennes,  19.  La  Flotte  arrive  à l’He  Efpa- 
gnoic , 40.  Préfaces  finiflics,  41.  Efpagn,  mafia- 


crés  5c  enterrés  avec  leurs  habits,  ibid.  Fureur 
d’un  Roi  ou  Cacique  Indien  contre  les  Efpagn. 
4*.  Arrivée  d'une  nouvelle  Flotte  Efpagn.  y6. 
Ordres  & Réglcmcns  de  leurs  Majeflcs  Cacholi- 
ques  pour  la  nouvelle  Colonie,  61.  Incidcns  qui 
altèrent  les  difpofit.  de  la  Reine  d’Efpagnc,  71. 
Autres  changcm.  à la  Cour,  5c  mort  du  Priucc 
héréditaire,  ibid.  Retour  des  Navires  en  Efpa- 
gne, 8 t.  Demandes  ôcRépréfentar.  que  Colomb 
Fait  à la  Cour,  ibid.  Pré  fc  ns  que  ccc  Amiral  y 
envoie  , 8 j.  Lettre  du  Roi  d’Elpagne  qui  oblige 
Colomb  à la  foumiflîon,  105.  Conduite  odieufe 
du  nouveau  Gouverneur  de  l'Efpagn.  109.  Elle 
révolte  également  les  Efpagn.  5c  les  Infulaires , 
1 10.  La  Cour  (PEfpagne  fc  partage  fur  les  interets 
dcsColombs,  14c.  Les  Seigneurs  d'Efpagnc  par- 
ticipent à l'or  qu’Ovando  tire  de  Plie  Efbagnole, 
144.  Vues  de  la  Cour  d’Efpagnc , 148.  Les  Pour- 
ceaux d’Efpagnc  changent  de  forme  à l'Ilc  de 
Cubagua,  150.  Les  Infulaires  convaincus  que  les 
Efpagn.  font  mortels  ,151.  Ils  en  tuent  un  grand 
nombre.  L'Efpagn.  Ponce  les  (borner  Ôc  les  con- 
damne aux  Mines,  ibid.  Le  Porc  Montefino  va 
plaider  fa  caufc  à la  Cour  d'Efpagnc,  17 1.  Rai- 
fons  en  faveur  des  Indiens , ibid.  Réglem.  faits  a 
cette  occafion,  171.  Barbarie  des  Efpagn.  17 9- 
Les  Efpagn.  forces  de  retourner  a leur  Colonie,' 
i8x.  Vengeance  qu’ils  tirenc  des  Indiens , ibid. 
Ordres  de  la  Cour  pour  récompenfer  Vafco  Nu- 
nez,  ï87.  Ces  ordres  ne  fervent  qu*a  la  perte 
c ce  dernier,  ibid.  Aflcrablée  folemncllc  où  le 
Roi  d’Efpagnc  aflifte  , toi.  Villes  bâties  par  les 
Efpagn.  110.  Pierres  de  Plie  Efpagn.  118.  Un 
Efpagn.  perdu  efl  retrouvé , 160.  Circonflanccs 
de  fon  retour.  Ses  avancures.  Son  nom,  ibid. 
More  de  fes  Compagnons,  161.  Embarras  des 
Efpagn.  164.  Deux  Officiers  Méxiq.  viennent  au 
Camp  Efpagn.  166.  Peintres  Mexiquains  qui 
deffinenc  les  Vaifieaux  5c  le  Camp  des  Efpagn. 
t6  8.  Il  fc  forme  une  Bourgade  de  Mexiquains 
près  du  Camp  Efpagn.  169.  Députés  qui  viennent 
au  devant  des  Efpagn.  179.  Les  Chefs  de  la  Co- 
lonie Caflillane  écrivent  à la  Cour  d’ Efpagne  en 
faveur  de  Cortex,  qui  y écrie  au  (fi  lui-mcmc, 
187.  Les  Efpagn.  partent  une  muraille  fingulicrc  , 
29 y.  Ils  mcrccnc  en  fuite  un  corps  d'indiens* 
ibid , Les  Efpagn.  attaques  dans  leur  polie,  199. 
Ils  repourtent  tes  Indiens,  300  Leur  murmure, 
ibid.  DifcoursdeCorrczqui  lesappaife,  toi.  Ils 
font  attaqués  pendant  la  nuit , & rc  pou  lient  l’en- 
nemi, jor.  Préparatifs  pour  accabler  les  Efpagn. 
317.  Départ  des  Efpagn.  pour  la  Capitale  de 
l’Empire  du  Méxiquc  & leur  route,  311.  Trahi- 
fon  méditée  contr’cux.  Comment  leur  Général 
s’en  délivre , ibid.  Ils  arrivent  dans  la  Province  de 
Chalco  ,311.  Marche  des  Efpagn.  fur  la  chaurtee 
de  México,  314.  Comment  ils  font  logés  à Iztac- 
palapa.  Suite  de  la  marche , ibid.  Guerre  entre  les 
Efpagn.  d’une  Colonie,  5:  les  Troupes  Méxi- 
quaincs,  $31.  Emportent,  de  quelques  Officiers 
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Ifpagn.  3 3 6.  L’Empcr.  .lu  Méxique  fait  homma- 
e de  fes  États  à l’Èfpagne , 345.  Diflimulation 
es  Efpagn.  545.  Arrivée  de  dix  Vairtcaux  de 
cette  Nation  , ibid.  Occafion  qui  amené  cette 
Hotte  au  Méxiquc  , 5 4 <Ç.  Raifonncment  de  Mo- 
tezuma  , Empereur  du  Méxiquc  , far  la  divilion 
des  Hpagn  . 3 yj.  Tous  les  Elpagn.  fe  réunifient 
fous  Coïtez  , 3 y 9.  Les  Tlafcalans  offrent  leur  fe- 
couxs  aux  Elpagn.  î^i.Préfagcs  fâcheux,  ibid. 
Combat  cntic  les  Efpagn.  & les  Méxiq.  rebelles , 
3^4.  Regrets  que  la  mort  de  l'Empereur  du  Me- 
xique caufe  aux  Efpagn.  369.  Danger,  entreprife 
des  Efpagn.  371.  Les  Mexiquains  entreprennent 
d'affamer  les  Efpagn.  373.  Dépan  noélurnc  des 
Efpagn.  37 y.  Horribles  difficultés  qu'ils  ont  à 
vaincre,  ils  font  attaqués  au  palfage  du  Lac  de 
Mexico,  ibid.  Bonheur  qui  les  fauve , 376.  Leur 
perte  dans  cctrc  occafion , 377.  Repos  qu’ils  doi- 
vent à la  mort  de  deux  fils  de  Motezuma  , ibid. 
Ils  font  attaqués  dans  leur  marche  , 378.  Lieu 
qui  leur  fert  d'azile.  Monum.  qui  en  confcrve  la 
mémoire. On  continue  de  fe  retirer  pend,  la  nuit, 
iA/i.Exrrêracs  difficultés  de  la  route,  379.Trahi- 
fon  bien  dcgu.léc.  Les  Efpagnols  artetés  dans  la 
Vallée  d'Ocuniba  , ibid.  Amiéc  tertible  qu’ils 
ont  à combattre , 3 80.  Cinquante  Efpagnols  maf- 
facrés  par  les  Tepenques  , 383.  Deuil  des  Efpa- 
gnols  pour  la  mort  de  MagifcatzinScnatcuiTlaf- 
calan  ,388.  Leçons  militaires  que  les  Efpagnols 
donnent  aux  Indiens,  390.  lffacpalapa  Place  at- 
taquée par  les  Efpagn.  394.  Une  inondation  les 
force  de  l'abandonner.  Ils  font  attaqués  dans 
leur  retraite  , ibid.  Vengeance  tiice  du  ir.aflacrc 
de  quelques  Efpagnols  , 397.  Les  Efpagnols 
donnent  dans  un  piège  des  Mexiquains,  398. 
Iis  ne  s'en  retirent  pas  fans  perte,  399.  Confpi- 
rat.  de  quelques  Efpagn.  contre  la  vie  de  Cortez , 
hcO.  Plan  des  Conjures,  401.  Modération  de 
Conez  dans  fa  vengeance  , ibid.  Les  Efpagnols 
coupent  l’eau  douce  aux  Méxiqnains,  4C4.  Tri- 
ple attaque  des  Efpagn.  contre  Mexico , 409. 
Obftaclc  qu’ils  ont  a vaincre.  Imprudence  qui 
leur  eff  funefte  , ibid.  Ils  font  fort  maltraités  en 
repartant  une  Digue , 4I0.  Sanglant  détordre. 
Perte  des  Elpagiî.  ibid.  Autre  perte,  41 1.  Les 
Méxiquains  facrificnt  les  Trifonniers  Efpagnols  , 
ibid.  Les  Efpagn.  parviennent  à fe  loger  dans 
Mexico  , 413.  Ils  avancent  jusqu’au  centre  de 
la  Ville  ,414.  Carnage  des  Mexiquains  , ibid. 
L Empetcur  du  Méxiquc  trompe  les  Efpagn.  41^. 
Il  prend  la  fuite.  Il  crt  pris  par  un  Officier  Efpng. 
ibid.  l a gucirc  celle  aufli-tôt , 418.  Juftice  qu’on 
rend  a Cortez  en  Efpagnc,  410.  Jugement  des 
Coçpmrtlaircs  Efpagnols  ,411.  Comment  les 
Efpagn.  diviLcntla  Nouv.  Efpagnc,  414.  Ouvra- 
ges Efpagn.  pour  préferver  Mexico  de  l’inondar. 
4îY.  Officiers  Efpagn.  qui  époufcntdcs  femmes 
de  l'Emper.  du  Mexique , 431.  Les  Efpagnols 
croient  qu’uu  Volcan  efk  une  des  bouches  de 
l’Enfer , 4?S.  Progrès  des  Plantes  d'Efpag.  au 
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Méxiquc  , *14.  Comment  les  Efpagn'.  tuent  les 
Vaches  fauvaecs,  63 i.  Vengeance  que  les  Efpag. 
tirent  des  Indiens  de  Cutnana  , XIII.  9.  Effroi 
que  le  poifon  des  flèches  Indiennes  caufe  aux  Ef- 
pago.  n.  Les  vues  des  Elpagn.  fe  croifcnt , 1 4. 
Arrivée  d’un  Vaifleau  Angl.  quilcs  allarmc.  On 
tire  fur  ceux  qui  montent  ce  Bâtiment.  Crainte 
qu’on  en  conçoit  à Madrid.  Etat  des  Iles  F.fpa- 
gcolcs , iTii/.  Treize  Efpagnols  demeurent  fidèles 
a Pizarre , 41.  Les  Efpagn.  fe  1 établirent  à Coro, 
H-  Mauvaife  conduite  & châtiment  de  leurGou* 
verneur.  Nouvelle  Affcmblée  en  Efpag.  pour  la 
caufe  des  Indiens  , ibid.  Décifion  de  l'Allcmbléc 
qui  demeure  fans  effet  , y y.  Embarras  que  les 
Corfaires  catifcnt  aux  Efpagnols,  ibid.  Difficulté 
d’y  remédier  , y*.  Réglement  propofe,  ibid.  Ré- 
ponfc  aux  objections  , j7-  Le  projet  loué  , mais 
négligé  , ibid.  Ignorance  des  Efpagnols,  *8. Ils 
patient  à Pucrto-vicjo , ibid.  Projet  de  s'établir 
dans  ITlc  de  Puna  , y 9.  Us  y partent  & font  for- 
cés de  combattre , ibid.  Leur  débarquement  à 
Tombez , 60.  Ils  y campent.  Obffination  du  Ca- 
cique à ne  leur  faire  aucune  réponfc  , mais  il  cft 
foicé  à demander  la  paix,  ibid . Préjuge  des  Pé- 
ruviens qui  favorife  beaucoup  les  Efpagn.  61. 
Les  Efpagn. attaquent  les  Indiens,  66.  Carnage- 
qu’ils  en  font , 67.  I es  Elpagn  pillent  le  Camp 
Péruvien,  71.  Deux  Efpagn.  vont  à Cufco,7j. 
Rcncontic  qu’ils  font,  ïbtd.  Raifor.s  qui  por- 
tent les  Efpagn.  a fe  défaire  d'un  Prince  Indien, 
76.  Ce  Prince  accule  de  vouloir  faire  périr  les 
Efpagn.  77.  Quelques  Efpagn.  fe  déclarent  en  fa 
faveur,  ibid.  Les  Gcnéiaux  Péruviens  veulent 
fe  fouftraire  au  joug  des  Efpagn.  79  Elpagn. 
ris  par  un  Général  Indien  , S y.  Sanglant  corn- 
ât entre  deux  Partis  Efpagn.  99.  Cruauté  de 
quelques  Efpagn.  ico.  Bataille  entre  deux  Par- 
tis Elpagn.  nommée  Bataille  des  Salines  , ibid. 
Autre  Bataille  cntic  les  Efpagn.  nommée  Bataille 
de  Chu  pas  , ti<î.  Braves  Efpagn.  récompcn  les  , 

1 50.  Les  Efpagn.  de  Los  Reves  arrêtent  un  Prfr. 

1 51.  Embarras  de  la  Cour  d 'Efpagnc  ,182.  Dé- 
putes que  Pizarre  & fes  Partilans  envoient  en 
Efpagnc , xpr.  Fuite  de  plulîcurs  Efpagn.  toy. 
Autres  fuites  d’Efpagn.  ibid.  Des  rebelles  Efpagn. 
partent  trop  tard  à s’oppofer  au  partage  d'un 
Meuve  , xi 6.  Vains  projets  des  Rebelles  Efpagn. 

1 1 8 Stratagème  firgulicr  qui  fauve  un  Vaillent! 
Efpagnol  d’un  Cor  faire  Fiancois,  i33.0bfcr- 
▼at.  de  deux  Mathémacic.  Efpagnols  dans  leur 
route  ,137.  Changement  arrivé  dans  le  Gouver- 
nement du  Domaine  Efpagnol , 241.  Son  état 
prêtent , ibid.  Situât,  des  Galions  Efpagn.  dans 
la  Baie  de  Cartbagéne  des  Indes  , i y 6.  Orgueil-- 
leufe  pauvreté  des  Efpagn.  de  Quito,  \9\.  Dif- 
ficultés des  Elpagn.  pour  s'établir  au  Chili,  403. 
Haine  que  des  Indiens  nonfbumis  ont  pour  les 
Efpagn.  413.  Comment  ils  leur  font  la  inerte  , 
414.  Rufe  Indienne  qui  conte  cher  aux  Efpagn. • 
41?.  Voyage  dcsMathcmatic. Efpagn.  deGuava-- 
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*a  Pays  de  Juida,  |xx.  Sentences  éxécutécs  par 
4cs  femmes  , ji  j.  ProccfTion  des  femmes  du  Roi 
4c  Juida,  3 16.  Moll  elfe  des  Rois  de  Juida  au 
milieu  de  leurs  femmes , 336.  Trois  dattes  de 
femmes  à la  Cour  de  Juida.  Combien  elles  y 
font  refpe&ées , ibid.  Precaur.  pour  ne  pas  en 
approcher  , 5 *7.  Ce  qu'elles  font  à la  rencontre 
des  Angl. Comment  elles  font  traitées  par  le  Roi. 
Elles  font  vendues  fouvent  pour  Pcfclavage , ibid. 
Le  titre  de  femme  du  Roi  de  Juida  n'elk  pas  re- 
cherche , 3 3 8.  Femmes  enterrées  avec  le  Roi  de 
Juida,  51 9.  Pratique  d'éducar.  pour  les  femmes 
du  Paysd’Ardra,  37J.  Mufique  des  femmes  du 
Grand- Prêtre  d'Ardra  ,37x6*  fuiv,  Luxe  Se  pro- 
preté des  femmes  d’Ardra,  391.  Mariages  Se 
commerce  de  ces  femmes , ibid.  Vie  pénible  des 
femmes  du  Pays  de  Bénin , 411.  Purificar.  des 
femmes,  415.  Honneur  qu'on  leur  rend  pour 
avoir  eu  deux  enfans  à la  fois.  Pratique  barbare 
à la  meme  occatton , ibid . Férocité  des  femmes 
de  Rio  Gabon  , 438.  Elles s’apprivoifent  avec  les 
Marelots  , 439.  Fécondité  des  femmes  du  Royau- 
me de  Congo  , 497.  Soumiffion  des  femmes  du 
Pays  de  Loango , 590.  Les  femmes  du  Roi  de 
Loango  fourni  fes  à un  fjpplice  dans  leur  grottef- 
fc  , 597.  Manière  dont  les  femmes  de  l oango 
cultivent  la  terre , 60t.  Comment  les  femmes  de 
Congo  font  habillées,  631  &:  6 J 3.  Les  femmes 
prennent  leurs  maris  à l'eflai , <*40.  SagclFc  des 
femmes  Chrétiennes,  ibid.  Ufage  des  femmes 
grottes,  641.  Mauvaife  humeur  des  femmes  Por- 
tas. de  Loanda , V.  xx.  Ufages  des  femmes  d'An- 
Æola  , )i.  Femmes  fauvages , 83.  Parure  des 
Femmes  Jaggas , iox.  Homme  & femme  Hot- 
tentots rites  d'apres  nature  , 14/.  Il  eJt  faux  que 
les  femmes  Hoteentotes  portent  aux  jambes  des 
boyaux  de  betes  , 1 yo.  Dans  quel  teins  les  fem- 
mes ne  paroittent  point  à la  cuifine  , 1 f 1.  Sages 
femmes  Hottentotes,  & purificar.  des  femmes, 
irfo.  Une  femme  Caffre  combat  fous  un  habit 
d’homme,  393.  Coeffure  des  femmes  dans  la 
Prov.  de  Peking,  488.  Habillcm.  des  femmes  de 
Macao,  yoi.  Les  trois  principales  femmes  de 
l'Empcr.  delà  Chine,  VI  xx.  Parure  des  femmes 
des  Myau-rfes , il*.  Figure  des  femmes  Chin. 
& leur  modeftie  . i zx.  Habits  des  femmes  Chin. 
1x8.  Couleurs  propres  à leur  fexe.  Pctitcllc  de 
leurs  pieds.  On  cherche  la  caufc  de  cet  ufage. 
Vanité  des  femmes  , & figures  des  Dîmes  Chin. 
ibid.  Leur  cocffurc,  1x9.  Réferve  des  femmes 
Chin  iji.  Concubines  ou  fécondes  femmes,  1 44. 
Manière  donc  une  femme  eft  livrée  à celui  qui 
l'époufe  , i + y.  Une  femme  quelque’- fois  refuféc 
par  fon  mari.  Secondes  femmes  ou  Concubines. 
Droits  finguliers  de  la  première.  Ménagem.  de 
quelques  maris.  Mariage  des  veufs , ibtd.  Les 
veuves  peuvent  être  forcées  de  fe  remarier  : Ri- 
gueur de  cet  ufage  , T 46.  Comment  une  fille  fe 
fépare  de  fa  famille,  148.  Réception  qu'on  lui 
fait  chez  fon  mari,  ibid.  Contrainte  où  vivent 
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les  femmes,  *49.  Secours  qu'elles  demandent 
dans  leur  groffefle  , ibid.  Ancien  ufage  des  fem- 
mes de  fe  pendre  à la  more  de  leurs  maris,  1 50. 
Femmes  des  Princes  Chin.  Se  leurs  droits,  18). 
Une  femme  de  l’Empcrcnr  de  la  Chine  invente 
l’art  de  fabriquer  la  foie,  xxi.  Choix  d'une  fem- 
me pour  élever  les  vers  à foie,  1 )o.  Aflcmblées 
Religieufes  des  femmes  Chin  & leurs  Fêtes  fo- 
Iemncllcs  , )U.  Facilité  des  femmes  de  la  fcéte 
de  Fo  à fe  laitter  féduire , $ j8.  Comment  elles 
jullifienr  leur  libertinage  , j 3 9.  Nombre  des  fem- 
mes de  l’Empcr  de  la  Chine  , 38 6.  Femmes  pu- 
bliques de  la  Chine , 407.  Prifon  des  femmes 
Chin.  44X.  Pluralité  des  femmes  de  la  Corée, 
y 37.  Fâchcufc  condic.  de  ce  fexe,  y 3 8.  Femmes 
Se  enfant  de  Jmgh;z  Khan,  VII.  71  , 100  Les 
femmes  du  Tibet  ont  plulieurs  maris  , 1 16.  Fem- 
mes Se  filles  Artiftes,  1 18.  Habit  & cocffurc  des 
femmes  Bukkatiennes  , 1 2.  Hanche  de  figures 
des  femmes  de  la  Tarraric  fcptcnciion.  ibid.  Bra- 
voure des  femmes  Ulbckcs  de  la  grande  Bukka- 
lic,  X14.  Hab'dkm.  des  femmes  Bu kkariciioef, 
1x9.  Titre  de  la  femme  du  Khan  des  Mankats , 
X44.  Habits  des  femmes  MongoK  s,  297.  Etrange 
cocfFurc  , 198.  Comment  les  lemmes  font  à 
cheval , ibid.  Belles  femmes  qui  donnent  le  nom 
de  Beauté  à une  Ville  ,381.  Habits  des  femmes 
de  Rirantola  , 418.  Femmes  qui  portent  les  Mar- 
chands & les  matchand.  41  x.  Laideur  des  fem- 
mes des  Kalkas  4*73.  Femmes  qui  fe  font  brûler 
avec  leurs  maris  , VIII.  110.  PluraLdes  femmes 
dans  llle  de  Java,  14t.  Droits  des  concubines  „ 
ibid.  Dot  des  filles,  143.  Egards  publics  pour  les 
femmes.  Leur  habillcmenr.  Leurs  occupar.  ibid . 
Cuiiofité  des  femmes  du  Roi  d’une  Ile  pour  les 
ufages  de  l’Europe,  xf  1.  Chevelure  des  femmes 
Maldiv.  z 4 y.  Figure  des  femmes  des  Iles  Molu- 
ques,  )?9.  Premières  femmes  Holland,  qu  oa 
voit  aux  Indes  , 40X.  Matelots  féduiis  par  les 
femmes  d'une  Ije , 447.  Une  femme  Indienne  fe 
brûle  avec  le  corps  mort  de  fon  mari  , 4 69. 
Quatre  fortes  de  femmes  à Batavia  , 487.  Luxe 
des  femmes , 488.  Ce  que  c’cff  que  la  plupart  des 
femmes  de  Batavia  , 489.  Les  Directeurs  s’oppo- 
fcnc  au  départ  des  femmes,  ibid.  Comment  elles 
éludent  leurs  ordres  , 490.  Ce  qu'elles  deviennent 
au  Cap  de  Bonnc-E/pérancc  , ibid.  Ordonnance 
qui  défend  le  commerce  aux  femmes,  49t.  Pa- 
rure des  femmes  de  l’Ilc  de  Ccylan  ,5x3.  Etrange 
punir,  des  femmes  de  qualité,  yx7.  Liberté  des 
femmes , 333.  Egards  pour  leur  fexe  , ibid.  Deuil 
des  femmes , y 1 6.  Femme  Chrétienne  d’un  Paéncc 
Negre , 379.  Figute  des  femmes  de  Plie  de  Ma- 
dagalcar,  $98.  Elles  font  capables  de  tendreffe 
& de  fidélité , ibid.  Liberté  des  femmes  au  Ben- 
gale , IX.  xt.  Planche  de  la  figure  d’une  femme 
Siam.  avec  fon  enfant,  t4x.  Habillcm  des  fem- 
Siam.  243.  Leur  njodeftie,  ibid.  Pluf^ité  des 
femmes  à Siam  , 27s.  Sagclîe  des  femmes  Siam. 
X71.  Femmes  du  Palais  de  Siam  ,183.  Femmes  & 
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concub.  du  Roid’Achem,  344.  Service  qu'une 
Dame  Indienne  tend  à des  Voyag.  J 64  & 365. 
Générofuc  des  femmes  de  Lequios , 441*  Horri- 
ble cxccut.  de  1a  Reine  de  Martaban  3c  de  fes 
femmes,  43*.  Rencontre  d’une  femme  Portug. 
4 66.  Ambaflade  exercée  par  une  femme  , 477- 
Trifte  condir.  des  femmes  veuve  de  Golkonde  , 
jfd.  Deux  Dames  Cbrét.  livrées  à un  Mahomér. 
par  un  Portug.  38 4.  Suite  de  l'hiftoirc  de  ces 
deux  Dames,  399.  Dcmolfcllc  furprife  avec  un 
Eunuque  , X.  11.  Femme  Indienne  de  vingt  ans 
qui  fc  brûle  volontairem.7i*  Femmes  qui  accou- 
chent d'un  alligator  ou  d'un  crocodile  avec  un 
enfant,  89.  Beauté  des  femmes  Kachcnmicnncs , 
1 1 1.  Toiles  tranfparcntcs  pour  les  femmes,  1 3 3. 
Figure  & habits  des  femmes  de  la  Prov.  de  Guza- 
ratc,  198.  Habillem.  des  femmes  Mogolcs,  134. 
Femmes  d'un  même  homme  établies  en  difterens 
lieux,  ry 8.  Agrémens des  femmes Baniancs,  16 1. 
Femmes  du  Roi  d’Yemen,  197.  Femmes  & en- 
fans  trouvés  dans  une  Caverne,  341.  Femmes 
des  Habirans  de  l’Ilc  Bornéo,  361.  Coquetterie 
des  femmes  des  Iles  Mariancs,  3*7.  Amufem. 
des  femmes  Marian.  370.  Empire  & fupéricrité 
fans  exemple  des  femmes  fur  leurs  maris,  371. 
Comment  elles  pu  ni  fie  ne  leurs  infidélités,  ibid. 
Peinture  des  femmes  Philippines  , 41  y.  Etrange 
laideur  de  certaines  femmes  fauvages,  451.  Cé- 
rémonie qui  iflujctit  les  femmes  a fervir,  467. 
Générofitë  d’une  femme,  473.  Femmes  d'une 
(aille  & figure  extraordin.  493 , 494.  Politique 
qui  fait  prendre  les  femmes  & les  filles  pour  cau- 
tions des  hommes,  yiy.  PalTagc  où  l’on  vifite 
les  femmes,  319.  Habits  & parure  des  femmes 
Japon.  377.  Filles  de  joie,  & leur  ancienneté  au 
Japon , 606.  Comment  les  maris  s’alfurcnr  du 
ccrurdc  leurs  femmes  au  Japon  . 043.  Générofitë 
des  Officiers  Anglois  à l’égard  de  trois  Dames 
Efpagn.  XI.  144.  Deux  jeunes  Portug.  violées 
parles  Holla.  199.  Des  femmp* gardent  l'Emper. 
-Mataram  >310.  Leur  nombre  & leur  ordre.  Leurs 
occupât.  Comment  elles  amufent  le  Mataram, 
ibid.  A quelle  occafion  les  femmes  Malabaics 
vendues,  44?.  Droit  cruel  de  la  Tribu  d'une 
femme  coupable,  444.  Une  femme  peut  avoir 
pluficurs  maris,  447.  Parure  des  femmes  d'un 
Canton  de  Chine  , 491.  Honneurs  accordés  aux 
femmes  des  Seigneurs  Chinois  ,503.  Générofitë 
d'une  femme  Indienne  , 3 97.  Sa  fierté  en  quittant 
les  François  , J 98-  Figure  des  femmes  d'une  Ile, 
4cy.  Lumières  tirées  de  quelques  femmes  In- 
diennes , XII.  39.  Femmes  de  llle  de  Matiga- 
lanrc  , 60.  Réglement  pour  les  femmes  de  l’Ilc 
Efpagn.  144.  Planche  ou  vue  des  figures  de  fem- 
mes données  à Cortex , 1 4 3.  Femmes  de  l’Emper. 
du  Mexique , 43  ».  Ile  des  femmes  , & pourquoi 
ainfi  nommée  , 470.  Figute  des  femmes  de  Tier- 
ra  Mrme , XIII.  179.  Planche  de  figures  des  fem- 
mes de  Lima,  &c.  341.  Leur  habillem.  & leur 
luxe,  ibid.  Pctiicflc  de  leurs  pieds,  341.  Leur 
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manière  de  fc  cocffcr , & autres  ornemens , ibid. 
Leur  figure  & pc:fc&.  naruicllcs  , 343.  Leur  hu- 
meur. Leur  goût  pour  les  odeurs.  Leur  palfion 
pour  la  mufique , ibid  Beauté  & parure  des  fem- 
mes de  Guayaquil , 36  J.  Habillem.  des  Dames 
de  Quito,  394.  Décence  rigoureufe  pour  les 
filles,  447.  PcrfcéF.  de  trois  jeunes  («ruts,  479. 
Fâchcufc  maladie  des  femmes  de  Lima,  33 4. 
Epreuve  que  les  Péruviens  font  de  leurs  femmes  9 
548.  Goûts  & caraétcrc  des  femmes  Créoles. 
539.  Habits  des  femmes  Créoles  dans  les  parties 
froides  du  Pérou,  56 O.  Joyaux  des  Dames,  388. 
HiiFoirc  tragique  d'une  Dame  Efpagn.  XIV.  6©. 
Avanrure  extraordin.  d'une  femme  Efpagn.  44. 
Avanturc  extraordin.  qui  procure  des  femmes  à 
Buenos  Aires . 69.  Femmes  de  Chaco , 7 3.  Plante 
qui  rend  les  femmes  fécondes , 147.  Cinq  filles 
Franç.  mariées  , 191.  Occupât,  des  femmes  Bra- 
fi tiennes,  181.  Fleur  ou  crctc  de  Paon  qui  fait 
accoucher  les  femmes,  316.  Habits  des  femmes 
de  la  Virginie,  314.  Les  femmes  de  la  Baie 
d'Hudfon  peu  confidcrées,  447-  Pluialité  des 
femmes  chez  les  Sauvages  de  l’Amérique  Sep- 
tentrion. XV.  34.  De  voit  s des  femmes,  34.  Pe- 
tites occupât,  des  femmes  fauvages  ,43.  Empor- 
tent des  femmes  Sauvag.  contre  les  Prifonniers , 
33.  Ile  des  Femmes,  147.  Fil'cs  envoyées  de 
France  à S.  Domingue  ,391.  Filles achcttées  par 
les  Habiransde  Samana , 393.  Femmes  de  Saint 
ChriiFoplic,  4(9*  Figures  d'homme  Se  femme 
Caraïbes . 470.  Deux  Rochers  nommés  l’homme 
Se  la  femme  , ji 4.  • 

Fen  , ou  Adfi-Mamc  , & Kaadfi-Mame  , nmns 
dune  cfpecc  de  haricot,  XI.  707. 

Fenakant,  Ville,  voy.  Shah-Kukhiya. 

FcnJalakonda , Port,  III.  101. 

Fene  gho-hotun , Ville  ruinée,  VI.  339. 

Fenikant,  Ville,  voy.  Shahkukbiya. 

Fennafob  , cfpecc  d’iris  , plante  , XI.  7 1 3. 

Fenner  ( Edouard  ),  Vice- Amiral  d’une  Flotte  Angl. 
1. 174-  Il  commande  un  Vaificau  d’une  autre  Flot- 
te Angl.  fous  la  cond.  du  Mylord  Howard,  310- 

Fenner  ( Gcoigcs  ) , Capitaine  Angl.  Son  voyage 
aux  Iles  du  Cap  Verd,  I.  173.  Deflein  de  ce 
voyage , ibid.  Il  cft  Amiral  de  trois  Vaifleaux.  Sa 
Flotte  le  perd  de  vue , 174.  Faits  de  ce  voyage  y 
ibid.  & fuiv.  Il  commande  un  Vaificau  d une 
autre  Flotte,  t»o. 

Fen-fe,  racine,  VI.  91. 

Fenton  ( Edouard  ) , Anglois , homme  de  naiflan- 
cc , XV.  100. 

Feo,  ou  Nari-Trigango,  Courge,  XI.  701. 

Fer  ( Ile  de  ),  voy.  Ferro. 

Fer.  Maniéré  de  faire  des  épées  avec  des  barres  de 
fer,  II.  4oi.  Le  fer  extrémem.  commun  dans 
routes  les  Contrées  de  Bambuk  , 444.  Mé- 
thode pour  fondre  le  fer  , V.  17a.  Lion  de 
fer,  Pilier  ou  Tour  de  fer  , pour  la- 
fépulturc  d’un  grand  Capitaine,  3 4 8.  Figure  d’ut» 
beeuf  de  fcc,  431.  Terre  couleur  de  1er,  433* 
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BoTs  de  fer , VI.  8.  Portes  revêtues  de  fer , à 
doux  de  cuivre  , 14.  Mines  de  fer  &c.  dans  des 
Montagnes,  47.  Bois  de  fer,  & pourquoi  ainli 
nomme,  93 , 99.  Abondance  de  fer  à ia  Chine , 
48  4.  Le  fer  une  des  princip.  rie  hefl'cs  de  la  Corée  , 
J04.  Le  fer  commun  dans  l'Ilc  de  Ccylan,  VIII. 
y 4 9.  Avidité  des  Marianois  pour  le  fer  qu'ils 
nomm.Hicrro,  X.  334.  Fer  du  Japon,6yy.  Cher- 
té des  uftcncilcs  de  fer,  ibid.  Cotes  de  fer,  & 
pourquoi  ainfi  nommées , XII.  x ry.  Mines  de 
fer  de  Cuença,  XIII.  598.  Mine  de  fer  en  Vir- 
ginie , XIV.  474* 

Ferach-Abad,  Place,  X.  230. 

Ferambra  , Prince  Negre  , confcrvc  les  biens  des 
Anglois,  III.  jo  ë Juiv. 

Fcrba,  Rivière,  III.  17. 

Fcrbro , principal  Minière  du  Roi  de  Barfalli  : 
Ses  Offices,  III.  130. 

Fercour , Voyageur  François  , voy.  Regnard. 

Ferdinand , Roi  d'Efpagnc  , & la  Reine  Ifabcllc  fa 
femme  , a durent  ChriftoDhc  Colomb  de  leur 
affection  , XII.  31.  Lettre  de  ce  Prince  qui  oblige 
Colomb  à la  foumillïon  , 105.  Comment  ce  Prin- 
ce reçoit  l'Amiral  Colomb,  139.  Cité,  140  d» 
Juiv.  Mort  de  ce  Prince,  191.  Avcnerncnt  de 
Ferdinand  yi  au  Trône  d’Efpagne,  XIII.  C19. 

Ferdinand  de  Callillc,  traite  avec  Aîpbonfci  de 
Portugal , II.  n8.  Le  même  fait  répété , IV.  5. 

Ferdinand , Chinois  , homme  de  confiance,  alpirc 
à la  qualité  de  Jéfuice,  VII.  4*o.  Son  embanas, 
4x1.  Comment  il  gagne  fa  caufe,  4x1.  Il  fc  rend 
à Péking , ibtd. 

Ferdinand  ( Edouard  ),  March.  Juif,  libre,  IX.  3 37. 

Ferdinand,  Ffpagnol,  frère  de  François  Pizarrc, 
XI.  J4*. 

Ferdinand  , Gouverneur  de  Loanda  , V.  16. 

Ferdinand  ni , couronné  Roi  des  Romains,  X.  117. 

Ferdun  , Roi , voy.  Fcridan. 

Ferc  ( Erguien  de  la  ) , voy.  Erguicn  de  la  , Scc. 

Fcridan,  Roi  de  Perfc,  VII.  137.  Nommé  auffi, 
Ferdun , 143. 

Ferles  ( Ile  de  ) , XII.  475. 

Fermes  Chinoises , VII.  469.  Multitude  de  Fermes 
& de  Villages,  ibid. 

Fcrnambouc  ( Province  de  ),  XIV.  17. 

Fernanboc  , voy,  Fcrnanbuck. 

Fernanbuck  : Vailîcau  de  ce  lieu  pris  par  les  Angl. 
I.  304.  Vers  de  Fernanbuck,  314.  La  Rade  de 
Fernanbuc  célébré  pour  le  commerce,  III.  464. 
Fête  célébrée  dans  l’Eglife  de  Fernanbuc,  IV.  493# 
Manufactures  de  fucrc , curiofités  du  Pays  , ibid. 
Bourgade  de  Fernambuc  , XIV.  183.  Capitainie 
de  Fernanbuc , x;x. 

Fernand  ( D^m  ),  Cacique,  rallie  les  Troupes  en 
faveur  de  Conez,  XII.  41a. 

Fernand  de  Loques  , Prêtre  fort  riche  ; aflocinrion 
qu’il  fait,  & comment  il  la  cimente,  XIII.  39, 

Fernandez  , Hiftoricn  , XIV.  71 ç. 

Fernandez  ( Alvaro  ) , Ponug.  fait  voile  à Madère, 
}.  8.  Il  tue  le  Chef  d'un  gtand  nombre  de  Baiba- 
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rcs , Sc  mer  en  fuite  cette  troupe,  1 r.  Il  cft  blclTé 
par  une  autre  troupe  de  Nègres.  Il  a la  meme 
infortune  que  Nunno  Tiiftan,  ibid. 

Fernandez  (Andréas),  Portugais,  VIII.  71» 

Fernandez  ( Anne  ) , Portugais  : Aérion  héroïque 
de  cette  femme  & de  plufieurs  autres  pendant  le 
Siège  de  Diu  par  les  Turcs,  I.  161. 

Fernandez  ( Denis  ) , Portugais , paffic  l’embou- 
chure de  1a  Rivière  de  Sanaga  , & découvre  le 
fameux  Cap  Vcrd,  1. 7.  Accompagne  de  Palacano 
ils  prennent  foixantc-huit  efclaves  au  Cap  Sainte 
Anne,  10. 

Fernandez  ( Dinîs  ) , Portugais , fait  voile  à Ma- 
dère , I.  8. 

Fernandez  de  Cabrera  ( Louis  Jerome),  dix  liui- 
ticmc  Viccroi  du  Pérou , XIII.  3x4. 

Fernandez  de  Cordouc  ( Dom  D.cgo  ) , dix-feptie- 
mc  Viccroi  du  Pérou,  XIII.  314.* 

Fernande/  ( Jean  ) Portugais , demeure  dans  un 
Pays  fur  la  foi  d’une  c'pccc  d’otage  , I.  7. 

Fernandez.  Jéfuice,  V.  3 37* 

Fernandez  ( Juan  ),  Iles  de  , X.  431-  Lci*dcfcript. 
45  Un  Ecoflbis  abandonné  dans  Pile  Juan- Fer- 
nandez, XI.  68.  Vue  de  Plie  de  Juan-I'ctnandez 
y venant  du  côté  de  l’Eft  Nord  Eli , & Carte  par- 
ticulière de  cette  Ile,  iji.  Defcripr.  cxa&c  de 
nie.  Scs  trois  Baies,  ibid.  Partie  Septentrion.  1 3 a. 
Partie  Méridion.  Produit,  de  l'Ilc.  M.  Anton  y 
feme  ou  plante  diverfes  fortes  de  fruits.  Vûc  de 
la  Place  de  Juan  Fernandez  où  un  Chef  d'Efcadre 
Angl.  a voit  fa.  tente.  Carte  de  la  Côte  Nord  Eli 
de  Juan-Fernandez,  ibid.  Beauté  naturelle  de 
l'Ilc,  1)3.  Animaux  qui  s’y  trouvent,  ibid.  6» 
fuiv.  Navigac.  du  Callao  aux  Iles  Fernandez  , 
Xni.  493.  Noms  que  les  Efpagn.  donnent  aux 
lies  de  Juan  Fernandez  ,499.  Remarques  furieux 
grandeur  6c  leurs  propriétés.  Vertu  de  l'eau  de 
leurs  Montagnes,  ibid.  Deux efpcccs  dapoi  lions 
propres  à ccs  Iles,  300.  Vertu  de  l'une  de  cet 
cfpcces.  Ce  que  les  Anglois  laideur  dans  une  de 
ces  Iles , ibid. 

Fernandez  ( Matbias  ) , Million.  Jéfuice,  IX.  309.' 

Fernandez  ( Dom  Pedro  ) . Portugais , Comnnflaire 
Général  des  Indes , tachette  Ptnco , IX.  ? <0. 

Fcrnandine  , Ville,  X 381.  Ile  appcllée  Fcrnan- 
dinc  : Sa  découverte,  & par  qui  ainfi  nommée  , 
XII,  1 3.  Ce  qui  s*y  trouve  , ibid. 

Fernando  , Chct  d'un  côté  d’une  langue  de  terre 
VIII.  3 6f. 

Fernando  Laronha,I?e,  fejour  délicieux,  I.  3 

Fernando  Noronha  ( Ile  de  ),  6c  fes  nouveaux 
Forts,  XIII.  *17- 

Fcmandos,  ( Diego  ) , va  au  Japon,  II.  191. 

Fcrnendo-Po,  Ile*  IV.  431. 

Fcrocofl'c,  aibrtiîcau , VIII.  6 13. 

Fcrol  , Cap , voy.  FiroL 

Fcrolcs  ( M.  de  ),  Gouverneur  de  la  Cayenne* 
XI.  33.  Cité  , 3 6. 

Fcrofan  , Province  , X.  347. 

Fcrran  Kabo,  Prince  puillanc,  III.  fi. 
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Ferrario,  Barnabite , & fon  avanture,  V.  545- 
Ce  Pcrc  cicé , 54?  , 

Fcrraro,  nom  du  métier  de  Forgeron,  III.  181. 

6»  fuiv. 

Fcrica  ( Antoine  ),  Matelot  Anglois,  va  au  Japon, 

II.  191. 

Ferreira  , Refteur  du  College  de  Grand  Para  , 
XIII.  $8}. 

Jcirciia  ( Antonio  ) , commande  cent  Portug.  IX. 

474  Ptéfent  qu’il  remet  au  Viceroi  de  Goa  , 48  y. 
Fencira  ( Urbano  Fiatho  ) , Gouverneur  Portugais 
& fa  valeur  , XI.  197. 

Ferres  ( Raphaël  ) , J é fuite , defeend  le  Fleuve 
Maranon  ou  des  Amazones  , XIII.  585. 

Ferrier  ( Baie  de  ) , IL  404. 

Feiricr  ( Raphaël  ) , Jcfuicc,  cft  malTacié , XIV. 
î & 4 

Ferrier-roupe . lieu,  II.  417. 

Ferro,  Ile,  fubjuguée  par  un  Gentilhomme  Franç. 

I.  9.  Elle  cft  au  nombre  des  Canaries  Se  fc  nom- 
me aufTi  HKrro  , II.  ai?.  Elle  cft  aufli  appcllée 
lie  de  Fer.  Unique  vignoble  dans  cette  Ile,  144. 
Mcrvcfllcux  arbres  qui  lui  fournillcnt  de  l’eau  , 
ibid.  Etat  ptéfent  de  Plie  Ferro,  14 6.  VolAn 
terrible  dans  cette  Ile  fibid.  Marché  de  Bénin  de 
ce  nom  . IV.  409.  Ile  Feroou  Fetro  en  Norvège, 
XI.  519- 

Fcrtol  ( Marquis  de  ) , Lieutenant  Général  des  Iles 
Françoifes  , III.  40»  • 

Ferruh-Sier , Prince , cft  aveuglé  & mis  à more, 
X.  117. 

Ferryland  , Place  de  Plie  de  Terre-Neuve , XV.  647. 

Habitation  de  Ferryland,  648. 

Fersham , Ile  rcmarquab.  pour  fes  richeflcs , IX.  J4. 
Ferula  , ou  Farillon,  nom  de  Pile  de  Scherbro  , 

ni.  j8f. 

Fefi  ( Montagne  de  ) , X.  6 y 5. 

Fcflînia  ( Port  de  ) , VIII.  4 14». 

Feftins.  Repas  qu’un  Amiral  Angl.  donne  à un  Roi 
Nègre  , I.  147.  Les  Angl.  échapcs  des  périls  -,  1a 
nuit  cft  un  feftin  continuel  pour  eux,  507.  Grand 
feftin  qu’ils  donnent  à Banram  pour  célébrer 
Panniveif.  du  Couronnem.  de  la  Reine  Elifabeth  , 
y.  Feftin  que  les  Angl.  donnent  aux  Holland, 
a Bantnrn,  44  y.  Un  autre  des  mêmes  au  Roi  de 
Button  dans  leur  VailTcau,  J14.  Feftin  que  le 
Dodleur  Lancaftcr  Evêque  de  Waterford  en  Ir- 
lande fait  à Donnton  à fon  arrivée  des  Indes  , 

II.  9 1 . Planche  ou  Vue  d*un  feftin  du  Gou- 
verneur de  Mocka  , 114.  Celui  que  Saiis 
Anglois  donne  fur  fon  bord  au  fils  du  Roi 
de  Temate,  i4f.  Un  autre  feftin  Se  concert 
que  le  même  Anglois  donne  au  Roi  de  Plie 
Firando,  iyy.  Celui  que  ce  Prince  donne  aux 
Angl.  r y y.  Feftin  magnifique  donne  par  lcsFranç. 

III.  80.  Celui  qu'un  Capitaine  Angl.  fait  au  Roi 
A.ndrc  & à fes  Nègres , 56  t.  Feftin  que  le  Roi  de 
Juida  donne  aux  Angl.  3 8 y.  Feftin  qui  fuit  l'en- 
ter rem.  617.  Celui  que  les  Anglois  donnent  au 
Roi  de  Bandi , IV- 4 3 3 . Felun&mutucis  des  Negr. 


dcKalabar,  44?.  Feftins  du  Royaume  de  Cbngo 
où  tous  les  palians  font  a^mis , & a quelles  occa- 
bon*.  ils  fc  J ument,  6 $4  Feftin nupiial , V.  Iy9» 
Ordic  d'uft  ieftin  , 159.  Celui  que  le  Chancelier 
de  Pckmg  fait  a dis  Ainbaliai  Holland.  i*9* 
Trois  fcftii.s  donnes  à des  Ambaflad.  & otdrc  de 
ccrtc  férc , 176.  & fuiv.  Celui  qu’un  Gouverneur 
Cliin.  donne  à un  Holland,  u y.  Cérémon.  d’un 
feftin  que  l'Empcr.  de  la  Chine  donne  à un  Am- 
ballad.  Holland.  8c  variété  des  ferviecs,  y*o. 
Feftin  Chin.  donne  à un  Amballad.  de  Rullie,  & 
vue  de  ce  Feftin  dans  la  Salle  d'audience  , yo8. 
Feftin  que  l’Empcr  de  la  Chine  donne  en  fa  pré- 
fencc  à PAmbaflad.  de  Rullie  , 509.  Feftin  Imper. 

& civilités  qu’on  y frit  à l'Ambaifad.  ibid.  Autres 
cércmon.  d‘un  feftin , y 10.  Spectacle  pendant  un 
feftin  , yty.  Feftin  dans  la  Salle  d’ Audience  de 
PEinper.  de  la  Chine , y 46.  Deux  fortes  de  feftins 
Chin.  VI.  xjy.  Salle  &:  râbles,  ijtf.  Cérémoov 
qui  précèdent  le  feftin.  Manière  de  s'afleoir  à ta- 
ble , ibid.  Comment  l’on  boit  & mange  , 1 j7. 
Potages  qui  fc  fervent  pour  intermèdes,  ibid. 
Feftin  donné  au  P.  Bouvet  ,158.  Officiers  fvités, 
1)9.  Rcccpt.  des  convives.  Ordres  des  cabLcs. 
Divifion  Je  la  fête  , ibid.  Cérémon.  de  celle  du 
foir,  140.  -On  en  retranche  la  Comédie  en  fav. 
des  Miflionn.  Ordre  des  fcrviccs.  Invitât,  à boire. 
Qualités  des  mets  Se  des  plats,  ibid.  Comment 
le  feftin  fc  termine,  I41»  Ce  que  les  Tarcatcs 
font  des  reftes  d’un  feftin  , VII.  }co*  Feftin  Im- 
pér.  j8y.  Feftin  de  l’Empcr.  de  la  Chine  & de 
pluficurs  Grands,  y 47.  Grand  feftin  que  le  Roi 
de  Ternate  donne  aux  Holland.  VIII.  171.  Grand 
feftin  que  le  Bacha  de  Mocka  donne  aux  Holland. 
4*o.  Planche  de  la  forme  d'un  cabinet  de  feuil- 
lage où  les  Chin.  font  les  feftins  des  morts , IX. 
I?  y.  Feftin  Royal,  141.  Feftins  & réjouift.  qui 
les  accompagn.  145.  Repas  que  le  Roi  de  Siam 
fait  fervir  à des  Envoyés  Franç.  100.  Feftin  que 
le  Roi  d’Achem  donne  à un  Général  Franç.  5 18. 
Divcrtificm.  qui  fuivent  ce  feftin,  419.  Feftin  du 
Gouvcrn.de  Mirzeou , 499.  Celui  des  Franç.  yoo. 
Feftin  du  Roi  ou  Emper.  Mogol . X.  18.  Feftins 
des  Mogols,  iy7.  Feftin  des  Sauv.  447.  Bon  or- 
dre dans  les  feftins  Japon,  y 91.  Repas  qu'un  Chef 
d'Efcadie  Angl.  donne  à des  Mandar.  Chili.  XI. 
185.  Somptueux  dîner  d’un  Gouvern.  Holland, 
z 18.  Feftin  des  Holland,  apres  une  viétoirc  194. 
Feftin  qui  fuit  la  cérémon.  d".s  mariages  dans  file 
de  Java  , 1 1 1 . Diucr  à 1a  F.anç.  donné  par  un 
Chin.  ySo.  Feftins  que  les  Indicus  donnent  aux 
Caftill.  XII.  6/.  Repas  de  l’Empcr.  du  Méxique  , 
yjt.  Feftins  des  Petuv.  XIII.  <44.  Heures  des 
repas  des  Créoles  du  Pérou  , y y 8.  Feftin  militaire 
des  Sauvages , XV.  48.  Second  feftin,  8c  dite  ours 
du  Chef  d'Arméc , ibid.  Feftin  des  Ames , ou 
Fête  des  Morts,  70. 

Fêtes.  Fêtes  au  fujet  du  Baptême  de  Bemoi , I.  18. 
Fête  que  Gaina  donne  aux  gens  de  fa  Fiette , J *- 
Fêtes  publiques  à Lifbonne  au  fujet  de  la  conqqc- 
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te  des  Indes , f t.  Réjouiflances  publiques  à Or- 
muz  , 1 19.  Fête  galante  que  RaynolJs  Anglois 
donnent  à un  jeune  Seigneur  Nègre , 547.  Lau- 
cafter  délivré  d'un  péiil  fait  éclater  Ta  joie  par 
une  fête  publique  , 187.  Fêtes  que  les  Angl.  célè- 
brent apres  un  danger  ,401.  Fête  à Ban  tain  au 
fujer  de  la  circoncit,  du  Roi,  4*8  & juiv.  Fete 
des  Angl.  àBanratnau  jour  de  Tanniverf.  ducou- 
ronncni.  de  la  Reine  Élifabcch,  435.  Fete  que 
Keeling  donne  aux  Matelots  de  fa  Flotte,  464. 
Fête  à l'occaf.  d‘un  ufage  des  femmes  Indiennes , 
50t.  Fete  à l'Indienne  que  Vanltocf  Hollandois 
donne  à Banda,  491.  Fête  des  Moluques,  jlo. 
Celle  que  les  Angl.  donnent  au  Roi  de  Button  fur 
leur  Lord,  f 1 4.  Fete  que  Middlcton  donne  au 
Roi  de  Ranram  malgré  la  maladie  de  fes  gens , 
561.6*  Juiv.  Fete  que  la  Reine  de  Titane  elorne 
au  Roi  de  Pahan  , II.  106.  Celle  que  Saris  Angt. 
donne  fur  fou  bord  au  Fils  du  Roi  de  Tcrnacc  , 
145.  Autre  fête  que  ce  Général  Angl.  donne  au 
Roi  de  Krats  , 170.  Grande  fête  des  Japon,  pour 
leurs  parens  morts,  19».  Fête  de  Religion  à Fi- 
rando  ,199.  Fêtes  des  Guanchcs , 2 j 1 . Fete  que 
les  Habitans  de  S.  Jago  donnent  aux  Etrangers, 
586.  Circonlh  d'une  l etc  au  lu  jet  oc  la  circoufif. 
III.  44.  Fête  qu'un  Tri  née  Fouli  donne  à un  Di- 
rect. Franç.  178.  Fete  d’uu  Capit.  Argl.  aux  Of- 
ficiers du  Cap  Corfe  , 57  3.  Fete  que  Cummerbus 
donne  à Smith  ,491.  Danfes  k ornent.  des  Fêtes 
des  Nègres , IV.  m ■ Variété  dans  ces  fêtes  ,134. 
Fête  pour  l’nnnivetf.  d'une  victoire  , ibid.  Dépen- 
fe  de  cctre  fete , 1 3 j.  Autre  ffcrc  donnée  à Bar- 
bot  , par  les  Ncercs  , ibid.  La  dépenfc  des  fêtes 
pour  les  funér.  des  Nègres  prepottion.  à iberit. 

1 jl.  Fêtes  k exercices  de  Religion  chez  les  Nc- 
gtes,  i68.  Autres  fêtes  des  Nègres,  170.  Fete 
qu’un  Noble  donne  à fa  ctéation  ,178.  Fete  an- 
niverf.  des  Nobles,  180.  Fêtes  Royales  au  Pays* 
de  Fétu  , 189.  Fêtes  folcmnclles  à l'honneur  du 
Serpent  Fétiche  de  Juida  ,5116*  fuiv.  Celles 
qu'on  donne  à Paris  à l’Ambalîad.  du  Roi  d'Ar- 
din  , ; 8 z.  Fêtes  des  Morts  & du  Corail  a Bénin, 
41 E.. Fête. célébrée  avec  magnificence  à Fernam- 
buc  , 495-  Celles  d'une  Idole  , 608.  Fêtes  du# 
Royaume  de  Coego,  6} 4.  Fêtes  que  le  Roi  de 
Congo  donne  à fa  NoblclTe,  V.  3.  Fctcanniverf. 
pour  la  naillancc  du  Roi  des  Jaggas,  98  k 99. 
Fête  en  confiimat.  d'un  Traité  de  paix,  143. 
Occaf*  des  fêtes  privées  ou  publiques  des  Hot- 
tentots* & cérémo».  de  ces  fêtes,  154.  Fcrc  de 
convaiefe.  164.  Jours  de  fêtes  nu  Monomotapa  , 
117.  Fete  oui  fc  termine  barbarcm.  ibid.  Fête 
donnée  par  des  Viccr.  à des  ArobalTad  Holland. 
238.  Fête  pour  la  nouvelle  lune  , if  6.  FêteChin. 
fc  (on  origine,  318.  Fêtes  que  l'Empcr.  de  la 
Chine  donne  à un  Ambafiad.  Holland.  360  6* 
fuiv.  Celle  que  le  Viceioi  de  la  Chine  donne  à 
un  AmbalTad.  de  Radie,  5 iz.  Fête  annuelle  k 
fes  ufages,  514.  Fete  inftituée  à l'honneur  c^unf 
Mandai,  aime  du  Peuple , VI.  75,  Temskfkfcc 
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des  fêtes  Chin.  138.  Divifion  de  la  fête,  139* 
Cérém.  de  celle  du  foir,  140.  On  en  retranche 
la  Comédie  ep  faveur  des  Miflionn.  Ordre  des 
fcrviccs.  Invitât.  à boire.  Qualité  des  mets  k des 
plats,  ibid.  Comment  le  fcfiin  fc,  termine,  141. 
Ferc  du  commencent.  de  l'année , ou  de  la  clôture 
des  Sceaux,  160.  Fete  des  lanternes,  k forme 
des  lanternes  de  çctcc  fête  , ibid.  6*  t6i.  Fete  des 
neuf  premiers  jours  de  la  lune,  163.  Fête  en 
l’honueur  de  l'agriculture  : Quelle  en  cft  l’orig. 
& Figures  qu'on  y apporte  en  ptocclîion  , ip.,. 
Circonft.  k formalité  d'une  fete  à l’honneur  de 
Confucius,  305.  Fêtes  folcmnclles  des  femmes 
Chin.  313.  Cérém.  des  jours  de  fête  des  Kalkas, 
J96.  Fete  d'un  K Iran  Tartare  au  retour  de  fes 
conquêtes  , VII.  3 9.  Autre  fête  d’un  Khan  Tar- 
tarc  en  montant  furie  Trône , 40.  Fête  anniverf. 
Se  à quelle  occafion  ,41.  Fete  pour  l'éleéV.  d'un 
Emper.  Tartare,  153.  Fêtes  Tatcarcs , 190.  Fete 
fingul.  que  Mat co -Polo  donne  à fon  retour  ,314. 
Fête  anniverf.  de  la  naillancc  de  l'Empereur  des 
Tartarçs  ,3  51-  F«e  d j nouvel  an , ibid.  Fête  don- 
née a des  Arabalîad.  378.  Fé*c du  nouvel  jin,  386. 
Une  à Toccafîon  d'une  prcdnft.'  387.  V,n « donnéef 
par  un  Commandant,  416.  Fête  qu'un  Ambail'ad. 
donne  à fes  Collègues,  463  k 464.  Fête  de  la 
nouvelle  année,  y 3 y.  Fete  que  l’Empcr.  de  la 
Chine  donne  au  grand  Lama  des  Kalkas,  k au 
Han  fonftere,  J78.  Petc  donnée  aux  Mongols 
d'Orrous,  6 15.  Fête  à laquelle  un  Amiral  Holl. 
eft  invité  , VIII.  174.  Fête  des  Abrolhos,  xoi. 
Celle  que  le  Bacha  de  Mocka  donne  à un  Voyage 

( Holland.  4^9.  Fete  du  nouvel  an  ,1X.  ioj.  Deux 
forics  de  fêtes,  1 1 5.  Fêtes  k Tombeaux  pour  les 
morts,  117.  Cinq  fêtes  folcmnclles  au  Pégu  , 
569.  Fête  Mcgolc , X.  6.  Autre  fête  pour  la 
nailTancc  dç  1 Emper.  Mogol , 18.  Fête  Angl. 
pour  la  demifiion  du  Prçfidcni  , 80.  Geandes  fete# 
du  Pcjple  à Batavia,  177.  Fêtes  Mogolcs,  tjo. 
piverfes  fêtes  au  Japon  , 6z8  k 619.  Autres  fê- 
tes Japon.  643.  Fête  bizarre  k fanglantc  , 644. 
Fete  du  retour  des  âmes , 648.  Fêtes  de  cerrains 
Info!,  accompagnées  de  rriftefle,  XI.  348.  Fêtes 
des  Malabaics , k leurs  ccrémon.  449.  Fêtes  Rc- 
ligieuf.  XII.  547.  Fête  des  Marchands,)  49.  Fêtes 
des  CumauoiSjXHI.  1 3 . Fete  galante  des  Indiens 
de  Tarqwi , 4?o.  Fêtes  Péçuv.  k leurs  cérén  on. 
569.  Fêtes  des  Songes  ou  du.  renverfem.  de  la 
ccrveljc  , XV.  31.  Fete  des  morts , ou  fêftius  de» 
Ames , 70. 

Fcthi-Khan,  Prince,  X.  îoy. 

Fétiche  , Mole , III.  138,  344, 389.  Serment  pac 
les  Fétiches,  39O.  Recherches  furies  Fétiches, 
391.  Pniffancc  que  les  Prêtres  des  Fétiches  s'attri- 
buent, ibid..  Fétiche  avalé  dans  les  mariages, 
4l9-  Fétiches  d'Iilini , 456.  Fétiches  publics  Se 
particulkrs  , 437.  Conféctat.  d’un  Fétiche,  ibids 
Ci  fuiv.  Efclavcs  fugitifs  facrifiés  aux  Fétiches, 

? 444*  Ce  que  figmhcnt  le  mot  Fétiche  , 480, 

1 J’icpdrç,  k foire  k Fétiche  > ibid.  Origine  d* 
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nom  Fcticlie  ou  Fcîtiflo,  Se  fa  fienifîcat.  IV. 
1 59.  Forme  des  Fétiches , ibid.  Relpcét  des  Nè- 
gres pour  leurs  Fétiches,  160.  Grand  Fétiche  de 
Frcdcrickfbourg,  Se  Fétiche  public  du  Cap  Corfe, 
1 61.  Le  Fétiche  fcrc  à U vengeance  des  Nègres, 
& à découvrir  les  vols,  1* 3.  Adorât,  publiques 
des  Fétiches,  169.  Fétiche  pour  un  mort,  17J. 
Prix  des  Fétiches  , 174.  Jour  Fétiche  des  Rois  , 
181.  Figures  du  poifTon,  de  deux  arbres,  &d'un 
Fétiche  domcftiquc,t  38.  D'où  le  poifTon  Fétiche 
tire  Ton  nom , 1 Divifion  des  Fétiches  en  deux 
clafTcsau  Pays  de  Juida,  301.  Premier  & fécond 
Fétiche.  Pourquoi  les  Nègres  invoquent  le  fécond 
Fétiche , & de  quelle  manière  . ibid.  Troifieme 
Fétiche, 8c  Tacrifices  qu’on  lui  fait , \oi.  Fétiches 
de  la  féconde  clafle , 303.  Autres  Fétiches  infér. 
304.  Manière  de  les  choilîr,  ibid.  Sentence  de 
mort  concrc  tous  les  porcs  de  Juida  pour  avoir 
tué  un  Fétiche,  309.  Fétiches  du  Roi  Se  de  l’Etat 
du  Paysd'Ardra,  374.  Fétiches  du  Pays  d'Ardra  , 
Se  culte  qu'on  leur  rend  ,493.  Fétiche  du  Seign. 
de  Jakin  ,39  *.  Fétiche  des  Dahomey  s ou  Daho- 
mays,  398. 

Fçtichcres,  nom  des  Prêtres  des  Fétiches,  IV.  3 1*. 

Ftic,  plante,  IV.  11t. 

Fetishemen , nom  que  Anglois  donnent  aux  Prêtres 
Nègres,  IV.  170. 

Fctilîcro  , nom  du  Prêtre  Negre  , IV.  169. 

Fctillb  Dafianam  , arbre  Fétiche , IV.  171* 

Fetou  , Pays , voy , Fétu. 

Fetter , Ile , XI.  118. 

Fetu  : Mécontcntcm.  des  Negres  de  Fétu  contre  les 
Holland.  IV.  1 3.  Ce  Pays  cft  un  Royaume  ,13, 

3 1 . Il  cft  aulTi  nommé  Afùto  & Fetou  , 3 8.  Eten- 
due Se  bornes  du  Pays,  ibid.  Sa  beauté  avant  les 
guerres  qui  l'ont  ruiné,  3 9.  Occupât,  des  Habi- 
tans,  ibid.  Bonté  du  Pays  de  Fetu,  34.  Sign.  H. 
Le  Pays  produit  quantité  d’or,  35.  Sign.  H. 
Faner,  du  Roi  de  Fetu,  134.  Simplicité  des  cé- 
rémon.  de  la  fucccfT.  au  Trône  de  Fetu,  18 1. 
Magnifie,  de  la  Cour  de  Fetu,  188.  Caraétere 
aimable  du  Roi  de  Fetu.  Loi  fort  honorable  en 
faveur  de  ce  Prince  , ibid.  Sa  complaifance  pour 
fes  femmes,  189.  Efforts  qu'elles  font  pour  lui  4 
plaire.  Sort  des  PrinccfTcs  de  Fetu.  RichefTcs  du 
Roi.  Fêtes  Royales , ibid.  Changem.  qui  arrivent 
apres  la  mort  du  Roi  de  Fetu  , 190.  Cérémonies 
des  fermens  à Fetu,  191.  Zele  du  Roi  de  Fetu 
pour  appaifer  une  guerre  , 107  & fuiv. 

Feu  ( Ile  de  ) , voy.  Philippe  ( Saine  ) , ou  Fuego  , 
Ile.  Ile  du  feu,  X.  377. 

feui liée.  Religieux,  XI.  91.  Cité,  XII.  107.  Le 
PereFeuillé  , Cité,  XIII.  404.  & fuiv.  Cité,  30  3 
6*  fuiv.  6 it.  Cité,  XIV.  34.  Témoignage  de  cç 
Père  fur  le  Pays  Se  la  République  des  Céfaréens, 
81.  Cité,  i*3  6»  fuiv. 

feuilles  d'arbres  qui  fe  transforment  en  animaux, X. 
417.  Etreur  fur  l'anim.  nommé  Feuille  ambulante 
XIV.  331.  Natuie  de  cet  infecte  ,33a.  Paysoù  les 
feuilles  tombeau  plutôt  9c  viennent  plus  ur4 


qu’en  France  .733. 

Feu-Iyang , Ville,  nommée  aufîi  Bcu-Iyang,  VI. 
*13  Se  13*. 

Feuquicres  ( Chevalier  de  ) , Gouverneur  des  Iles 
Françoifes,  XV.  343*  Cité,  678. 

Feux.  Les  Nègres  prennent  les  feux  Céleftes  pour 
des  préfages  de  guerre , III.  94.  Feux  d'artifices , 
Se  autres  fpc«ftacks  Chin.  V.  311.  Feux  d'artifices 
Chili.  VII.  ) 37.  Feux  marins,  Se  leur  nature  ,IX. 
118.  Preuve  par  le  feu , 137.  Monftres  de  l'Ilc  de 
feu,  439.  Feu  d’artifice  à l'Indienne,  X.  78.  In- 
fulaires  qui  ne  connoiflent  pas  le  feu  , 3 6*.  Terre 
de  feu,  & fes  Iles,  XI.  14  6*  fuiv.  Apparences 
de  la  Terre  de  feu,  99.  Par  qui  la  Terre  ou  Ile 
de  feu  découverte , too.  On  croit  la  Terre  de  feu 
fort  peuplée,  3)7-  Volcan  de  feu,  XII.  494. 

Fèves  Se  pois  de  la  Côte  d’or , IV.  114.  Feves  d'An- 
gola , ibid.  Beftiaux  nourris  de  fèves  noires,  V. 
48*.  Pâte  de  feves  en  grande  eftime  à la  Chine, 
VI.  141.  Deux  fortes  de  feves  au  Japon  Se  leur 
ufage  , X.  ** 4* 

Fevre  ( Jacques  le  ),  avec  Jean  de  Moire,  deux 
Holland,  écrivent  laRelat.  de  leur  voyage , VIIL 
38*  , à la  Note  l 11  ).  Ce  qu'un  de  ces  Auteurs 
rapporte  de  Bachian  & de  Labova,  400.  Retour 
de  l'un  d'eux  , 401  • Déclarât.  que  fait  un  autre 
Commis  Hollandois  nommé  le  Fevre , 471. 

Feynier,  Village  où  un  Général  François  cft  fait 
prifonniet , II.  483. 

Feytcii , Place  Se  torrent  de  ce  nom , VI.  377. 

Fer , Région , I.  p.  viij.  de  rintrod.  Une  Caravano 
de  Fer  & de  Tremifen  conduit  deux  Portugais  à 
Tor,  17.  Ville  de  ce  nom,  II.  193. 

Fi,  Décret  Impétial,  V.  330.  C’eft  aulTi  le  nom 
d’une  cfpcced’If,  appellé  autrem.  Kaja,XI.  701. 

Fiaca  , “grand  Perfonnage , voy.  Xaca. 

Fiador  , Agent  Negre,  IV.  41*.  Nommé  aulC 
Viador,  419. 

Fiakfiro,  Baleine  tjui  prod.  l'ambre  gris, X.*  37,  *73. 

Fiamitr  ( Monragne  de  ),  X.  493. 

Fianco,  fruit,  VIII.  133. 

Fiangaka,  X.  cjj. 

Fian-gu-pé,  Généraliflime,  VII.  39t.  Cité,  ibid. 

9 598.  Nouvelles  de  ce  Général , *00.  Cité , ibid. 

*01  Se  *01.  Il  gagne  le  cœur  des  Soldats  , * tt. 
Cité  ,*13.  ibid.  Son  arriv.  au  Camp  de  l’Erapcr. 
*1*.  Honneurqu  il  reçoit,  ib.  Cité,  VIII.  19  , 

Fiantfado , PoifTon  dont  la  peau  ofTeufe , VIII.  *07. 

fiatta  , langage  , VI.  338.  Nation  des  Forças,  ou 
Fiattus,  5*4.  Nommés  aufli  Lyu-pis,  Se  pour- 
quoi, 3*5. 

Fiattu  , Nation  , voy.  Fiatta. 

Fibakari,  Serpenc,  v#y.  Fitakuts. 

Fibcion  , Cap  & Ile,  I.  341, 

Fibet,  Bourg,  X.  ni. 

Fibi,  plante,  XI.  717. 

Ficaffcri , X.  49t. 

Ficoidc,  plante,  ou  arbrilîeau,  V.  188. 

Fida  : Fort  Angl.  en  ce  lieu , III.  3.  Faifan  de  Fida , 
IY.  Forts  Se  Comptoirs  Européens  à Fida  ou 
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Juida  , i«4.  Royaume  de Tida  le  même  que  celui 
de  Juida,  171.  Province  de  Fidaappcllée  aurrem. 

«.  Fisju,  X.  ) (i. 

Fidaia-Sama,  gendre  de  l'Fmpcrcur  du  Japon  : 
Guerre  entre  ces  déni  Princes, II.  10 1 5*  juiv. 

Fidalgos  , par  quoi  remarquables  , II.  (7;.  Ce 
que  lignifie  le  rirre  de  Fidalgos  , III.  £14.  Le  Fi- 
dalgo  d'OfSra  fecoue  le  joug , & eft  vaincu , IV. 
187.  Fidalgos  , titre  des  Viccrois  de  Juida  , 444. 
Les  Gentilshommes  Indiens  portent  le  titre  de 
Fidalgos,  VIII.  a68. 

Fidenguella,  Forêt,  voy.  Findelguella. 

Fidler , nom  de  Mulicien , III.  17s. 

Fidlcn  , ou  Fisju  , Province , X.  J j j . 

Fielripa  , Oifcau  , XV.  ) 14. 

Fiel-Tenckfer , nom  du  Saint  d'une  fcélc  , X.  784. 

Fien-cheu.  Ville,  VIII.  144. 

Ficfrbi,  Génois,  8t  fa  hardielle  pour  une  entreprife, 
XII.  ii«.  Navigation  finguliere  «te  cet  Aventu- 
rier, 117.  Cité,  Mi.  & fuiv. 

Ficfgau  , Bourg,  VIII.  464. 

Fièvre , voy.  Médecins. 

Figa  Maniloanga,  formule  de  Serment  IV.  498. 

Figen  , Province,  X.  <>(7. 

Figioca  ( Pointe  de  ),  XIII.  484. 

Fi  Giri , ou  Go  Too  , aibrilfcau  , XI.  71t. 

Fignar  ( Philippe  da  ) : Aventure  de  ce  Capucin 
Millionnaire , V.  8t. 

Figo  , ou  Fisju  , Province,  X.  jjj. 

Figocaqne,  fruit,  voy.  Chi-ku. 

Figua,  nom  que  les  Nègres  donnent  aux  Grues, 
111.  788. 

Figuarcs,  Nation,  XI V.  159. 

Figue,  voy.  Figuier. 

Figueira , atbre , voy  Banam , & Figuier. 

Figucredo  ( Emmancl  ),  Pilote  Portugais  donne  le 
détail  des  lieux  de  la  Côte  du  Gouvernement  de 
Rio  de  la  Plata  jufqu'au  Btelîl , XIV.  100.  Cité , 
a»9  & fuiv.  Différence  entre  Figucredo  8c  les 
Fiollandois  , 141.  Cité,  40t. 

Figucredo  ( Rodriguez  de  ),  VI.  î 57. 

Figticro  ( Bernard  ) , Gentilhomme  Portugais,  rend 
lervice  à Pinto,  IX.  444.  Cité,  454. 

Figueroa  ( Stcfano  Rodrigue!  de  ) , Efpaen.  meurt 
dans  le  cours  de  fes  expi.  X.  404.  Rodrigue  de 
Figueroa  fuccedc  à Zuazo  , XII.  198.  Cité,  s?8. 

Figuelle,  vigooble  de  File  Ténénfe,  II.  141. 

Figuier  fauvage  d'Afrique  : Propriété  de  fon  bois  , 
III.  167.  Figues  délicieufes,  nommées  Pifang, 
V.  1S8.  Figues  ameres,  VIII.  8 rj.  Trois  fortes 
de  Figuiers , X.  < tu.  Figuiers  de  l'Ile  de  Timor , 
XI.  x;{.  Figuier  d'Inde  , St  Ton  ftuit , 449. 

Fijandono , IX.  4;;. 

Fijc , voy.  Millet , graine. 

Fijki,  X.  J jo. 

Ftjttago , Place , X.  494. 

Fi-Juri,  efpecc  de  Lys,  XI.  71  j. 

Fi  kio  , Ville,  voy.  Tikytn. 

Fikoofan,  haute  Montagne,  X.  (|t. 

^i-kyang  , Pont  fort  étrange,  VI.  j*. 
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Filana,  ou  JuanDIaz,  Rivière,  IV.  44J. 

Filiktan,  Village,  V.  443. 

Filles,  voy.  Femmes. 

Fimagai  , nacre  de  perles , X.  8aa. 

Fimala-darma-furia  ada , Roi , 8c  comment  il  monte 
fur  le  Trône  , VIII.  180.  Ce  même  Piince,  ap- 
pellé  aulfi  Pimala-darma , Sic.  eft  baptifé  fous  le 
nom  de  Dont  Juan  d'Autriche,  181.  Il  fait  maf- 
facrer  tous  les  Portug.  Il  défait  une  armée  Portug. 
Fruits  qu’il  tire  de  fa  viéloire , itid.  Autre  défaite 
des  Portug.  par  ce  Prince,  181.  Il  fa»  alladmer 
cinquante-quatre  Hollandois,  187.  Il  cherche  à 
fe  réconcilier  avec  les  Hollandois , 188. 

Fime-Juri , ou  Santan,  cfpece  de  Lys,  XI.  7t  j. 

Fimeri  Baki , Mirthe , voy.  Tlto-Tci. 

Fimelii , ou  Fimcdlï . petite  Ville , X.  jor. 

Fimé-Tatz  Bonna,  ouKïn-Kan,  Limonier  arbre  g 
XI.  699. 

Fimitz-Baki,  Mirthe,  voy.  Tlio-Tci. 

Fimpi , arbre,  VIII.  Su. 

Fina  , X.  J49. 

Finas,  Ile , nommée  auHi  Fanias , IV.  484. 

Finch  ( Bull  ),  Capitaine  Anglois , III.  441. 

Finch  ( William  ) , célebreGéographc,  cité , I.  5)8. 
Lettre  qu'il  écrit  aux  Angl.  Fl.  «7.  Ce  Voyageur 
relâche  au  Porc  de  Sierra  Leona  , III 110.  Ses 
obfervat.  fur  le  Pays,  111  O /urv.Noms  qu'il  dé- 
couvre fur  des  Rocs , ïbii.  Chèvres  dont  il  ne 
peut  fc  procurer  d'en  gourer  la  chair,  xi).  Il 
obfervc  des  huitres  qui  s’attachent  aux  arbres , 
Xtf  6- fuiv.  Defcript.  qu'il  fait  d'une  efpece  de 
Palmier,  158.  Cite,  171,  174. 

Finchin-hycn  , Viilc  , V.  444. 

Findelguella,  Forêt,  IV.  6 18.  Cette  forêt  appeltée 
aulli  Fidenguella , fert  de  boulevard  au  Pays  de 
Sogno  , 6 11. 

Findolim,  plante,  k fon  fruit,  XI.  <74. 

Fin-fu,  Eunuque  , 'voy.  Sin-fu. 

Fingami , X.  444. 

Fingaffmai , X.  449. 

Fingau  , Place , IX.  490. 

Fingh,  Cour  de  Jufticc  , VH.  448. 

Fingian,  taffe  à caffé,  X.  408. 

Fingo,  Province,  X.  <41. 

Finharès  ( Fleuve  de  ),  XIV.  147. 

Finiflcrc,  Cap,  III.  40a. 

Finkava,  Village,  X.  4 14. 

Fin-koulutin , Village,  V.  44J, 

Fin-Markc,  Cap  , XV.  a 14. 

Finmouth-Bat,  XV.  ao9. 

Finna , ou  Toogucna , ou  bien  Karaji  Sc  Karagasjo  ; 
atbre  , XI.  <97. 

Fino.  Les  Ncgres  prononcent  trois  fois  ce  mot  en 
criant  pour  fatuer  leur  Gouverneur  : Sa  lignifi- 
cation, IV.  480.  Diftriét  de  ce  nom  , X.  r 4 r, 

Finoka  , Village,  X.  jit. 

Finoki , forte  de  Cyprès,  X.  661.  Il  cil  aofft  nom- 
me Quai , XI.  714, 

Finofama , ooJCtkuftcua  , De  , X.  498, 

Fmto  , arbuflc  qui  porte  l'Indigo , HL  a8a. 
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ïiogo  ( Port  de  ),  X.  yoi.  A quel  prix  il  cft 
achevé , ibid. 

Fiongo  , Place  , VIII.  4ctf. 

Fionnurs  ou  Voulibohits  , herbe  : Scs  propriétés , 
VIII.  6 1 x. 

Fi-Oogi , Plante  , voy.  Jakan. 

Fioray  , Place  , X 490. 

Fiou  , herbe,  VIII.  6ij. 

Fiquenza  ( Dom  Charles  ) , XI.  559. 

Fir  , ou  Ninnika  , Poireau  , XI.  706. 

Fira , X.  \ty.  Arbufte  , nomme  Fira  & Firafi  ou 
So-No-Ki  , railîn  des  Bois  , XI.  69 y. 

Fira.atta  , Village,  X.  yo 6. 

Firaka,  X.  yyr. 

Firakafîma,  Ile  , X.  yyo. 

Firando  , Ile  : Saris  reçoit  la  vifitc  du  Roi  ; faluta- 

» tion  5c  habillement  de  ce  Prince  , II.  ly  j.  Les 
Anglois  entrent  dans  le  Porc  » 154.  Redouble- 
ment de  vifites  de  la  Noblclfe  5c  du  Peuple  , 
tbid.  Feftin  que  le  Roi  donne  aux  Anglois , 1 y y. 
Le  Capitaine  Anglois  prend  une  Mai  Ion  à Firan- 
do , ioid.  Crime  & fupplicc  du  Gouverneur  du 
jeune  Prince,  1 y 8.  Deux  Chinois  traJuifent  une 
Lettre  du  Roi  de  Firando  à celui  d‘ Angleterre, 
174.  Remarque  fur  le  nom  du  Roi  de  Firando  , 
tbid.  Relation  de  ce  qui  fc  pâlie  dans  ITIc  pen- 
dant un  Voyage  à la  Cour  du  Japon,  190  6* 
fuïv.  Maladie  du  Roi  de  Firando,  194,  Em- 
bcllilTemcnt  des  rues  de  Firando,  iyy.  Le  Pa- 
lais du  Roi  confumé  par  le  feu,  195.  Arrivée 
du  Gouverneur  de  Nangazaqui  , ibid.  Feftin 
que  le  Roi  fc  donne  aux  dépens  des  Etrangers  , 
198.  Rivière  de  Firando  , xo).  La  Compagnie 
de  Hollande  envoie  plufieurs  Vailfeaux  à Firan- 
do , VIII.  404.  Les  Hollandois  y établi  lient  un 
Comptoir  ,416.  Grands  frais  que  le  Gouverneur 
fait  pour  recevoir  les  Hollandois , ibid . Les  Hol- 
landois  réduits  à le  payer  J'exeufes  , 417.  Lcuts 
préfens  au  jeune  Gouverneur  , ibid. 

Firaggi  ou  Koo-Kotz  , arbufte  , XI.  69 4. 

Firango , Montagne,  X.  519. 

Fitanogava  , Rivière,  X yoy. 

Firaez  , ou  Sjoo  , Province  , X.  y yi. 

Firatza  , gros  Village  , X.  jio. 

Firc , X y y y. 

Firenza  (Bonavcnttirc) , Capucin  Miflionn.IV.  441. 

Firelîma  ( Seigneur  de  ) , 3c  fes  Domaines  . X.  499. 

Firlin,  Capitaine  de  Vailfeaux  François,  VIII.  588. 

Firman  , Pafleport,  VIII.  4f8. 

Firmenfi , belle  Ville  , VIII.  40$. 

Firmin  ( Dom)  .jeune  Gouverneur  Efpagnol , de 
qui  les  François  fc  font  rcfpcélcr , XI.  y 67.  Il 
eft  forcé  de  s'adoucir  , y <8.  Il  fc  nomme  aulTî 
Dom  Firmin  Uftaiis.  Son  faux  orgueil  , ibid.  Il 
condamne  pluficun»  Innocent  au  fupplicc  , $69. 

Firolc  , X.  149. 

Firomé  ou  Kombu  , fucus  marin  , XI.  707. 

Firu-Mufiro  , ou  Sin-fioos  , épi  d’eau  , Plante  , 
XI.  717.. 

f .fakajci , aibriff.  5c  beauté  de  ccctç  Plante, XI. ^9  J. 
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Fife  , Province  ,XÏ.  69. 

Fifen  , grande  Province,  X.  49t.  Sa  fertilité, 49 4* 
C’eft  une  Prtneipauté  , 5 J J.  • 

Fiiher  ( Ile  de  ) , XIV.  y 37. 

Fish-Huik,  endroit  fort  poifTonneur  , V.  119. 

Fish-Town  , Village,  5c  ce  que  ce  nom  fignifie, 
IV.  447. 

Filîa  , titre  d’Officicr  , X.  y 7** 

Filîn  ou  Bisju  , Province  , X.  yy4* 

Fifingari , X.  y y y. 

Tisji  ou  Fudfi  & Too  , atbrilfeau  , XI.  7io.. 

Fisju  ou  Fida,  Province, X.  yyi.  Autre  Province 
nommée  Fisju  ou  Bingo  , y y4-  Une  autre  de  ce 
nom  , autrement  Fidfen  , J 5 y.  Encore  une  au- 
tre appellée  aufli  Figo , ibid. 

Firaka  , X.  y f y. 

Fitakuts  ou  Fibakari , Serpept , 5c  vertus  de  la 
poudre  , X.  568. 

Fi- tics  , voy.Fi-tis. 

Fi-tis  , Charge  de  Crieur,  IV.  18 y.  Ce  que  ligni- 
fie le  mot  Fi.tis  ou  Tic-ties  , 1 86.  Fitis  eft  aullî 
une  cfpcce  de  Bonnets  de  peau  de  Singe  , 159. 

Fico  Aratamc , ce  que  c’eft,  X.  54*- 

Fitomofi  , ou  Soo  , Oignon  , XI.  706. 

Fitfia  , Greffier,  X.  541. 

Fittazaers , nom  que  les  Nègres  donnent  à leurs 
Sorciers  , IL  54t.  Les  Negres  persuadés  que  les 
Blancs  font  amant  de  Fittazaers  , ibid.be  546. 

Fitz-John  ( Maurice  ) , Gentilhomme  Irlandois , 
au  fetvicc  de  l'Efpagne,  I.  yij. 

Fitzma,  ou  Si-Kva  , Concombre  , XI.  701. 

Fiugo  , ou  Nisju  , Province  , X.  y y y. 

Fiunga , Place,  IX.  45 y.  Son  Port , 490.  Provin- 
ce de  Fiunga , X.  6 14. 

Fiurma , Ile  : Un  Equipage  Portugais  s’y  brife , 
.*•  4M- 

Fiuvo  , Poifton  , X.  674. 

Fivc-Farhoms  Hole  , mouillage  , XV.  X90. 

Five  Illand,  Poit , nommé  aufli  les  cinq  Iles,  & 
pourquoi,  XV.  619. 

pive-Men-Bay  , nom  dune  Bric  XV.  97. 

Fiz.  Place  maritime,  X.  108. 

Fki-J.imogi,  plante  , voy.  Intsjin. 

plachicr , Do&cur  en  Théologie,  VIII.  (70. 

Flacour,  fait  naufrage , VIII  yyi.  M.  de  Flacons 
Directeur  général  d’une  Compagnie  Françoife, 
561.  Sa  deferitn.  fur  l’Ilc  de  Madagafear,  597. 
Scs  obfcrvar.  fur  les  animaux  de  Madagascar , 
605.  Scs  obfcrvat.  fur  la  langue  de  Madagafear, 
61  y.  Comptoir  qu’il  établit,  6yo.  Cité,  63 r. 
ibid.  éy  y.  Ce  Commis  conclut  un  traité  avec  le 
Samonn  de  Calccnr,  IX.  yo».  Il  va  pour  en 
commencer  un  autre  à Sirinparan  , yo4.  Peine  & 
dangers  du  chemin , ibid.  Cité , yo9. 

Flamands.  Un  Flamand  au  fcrviccdu  Roi  de  Button 
II.  14!.  Les  Flamands  tuinent  Plie  de  Bachian 
par  des  guerres  civiles  , 14t.  Cbanfon  qu’ils 
compofcnt  pour  railler  les  Angl.  i-t«.  Ils  châtient 
les  Portug.  des  Iles  Moluqucs;  mais  ils  ne  s’y 
ioutienaenc  pas,  149.  Un  Flamand  commande 
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les  Soldats  du  Château  de  Praya  ,389.  Quatre 
Flamands  périflent  en  voulant  s’échaper,  VIII. 
il;.  OiftyiL appelle  Flamand  , XI.  y 7.  Las  Ca- 
fasappuie^vr  les  Seigneurs  Flamands,  XII.  19 6. 
Nids  des  Oifeauz  nommas  Flamands,  XV.  671. 

FlamanvHle  , commande  au  Fort  Bourbon , XIV. 
*$7- 

Flambure,  Roi  des  Puy-Monus,  III.  771.  Flamburc 
Roi  de  Quoja  ,59)  Ce  jeune  Prince  envoyé  à 
la  découverte  des  Rebelles , 3 94. 

Flamencos,  Ile,  XIIÏ.  173. 

Flamingo  , forte  d'Oifcau  , leur  forme , leur  nids  8c 
leurs  propriétés , II.  364.  Ils  font  révérés  des 
Nègres , Î90.  Flamingo , Grue  dune  fort  belle 
djpece  , V.  7 3 8c  76.  Flamingo  du  Cap  de  Bonnc- 
Emcrancc-,  8c  fa  figure,  aoo.  Flamingos  de  l’Ile 
tlpagnolc,  XII.  il 8.  Cette  efpccc  d’Oifeauz 
paroit  la  meme  que  les  Flcmingos. 

Tlanfirc,  fubjugue  des  Peuples  ,111.  i\o.  Tl  eflRoi 
des  Folgias,  39 1.  Flanfire  fucccde  à KiMiman?o. 
Scs  conquêtes,  591.  lied  attaqué  parDogo  Fi*l- 
na  , 595.  Il  marche  contre  lui.  Il  cil  vainqueur, 
ibid.  Révolte  de  fon  frète  contre  lui , 394.  Elle 
finit  par  la  mort  de  l'aggrcflcur.  Modération  du 
vainqueur.  Il  cft  attaqué  de  rcchcf  par  Dogo- 
Falma.  Il  détruit  l'armée  de  ce  dernier  , ibid. 

Flat-nofcs,  Poiflon  , voy.  Ne*  plat. 

Hâves  , Capitaine  Anglois , XV.  1 66. 

Flèches,  voy.  Arcs.  Baie  nommée  Baie  des  Fléchés, 
XII.  17. 

Flcckercn,  XI.  331. 

Flemingos , Oifeaux , II.  48.  Cette  efpcced’Oi  féaux 
paroit  la  même  que  les  Flamingos , voyt  ce  non. 

Flcmming  ( William  ),  revêtu  d’une  commifiion 
du  Roi  Guillaume , commande  un  Vaificau  Ar- 
mateur de  Hollande  , III.  367. 

Flcsh  Bay  . nom  d’une  Baie  , V*  111. 

Flet , Poiflon  diminutif  du  Flettan , XV.  154. 

Fier  tan,  gros  8c  grand  Poiflon,  XV.  134. 

Fleuri , Ilor  , XI.  98, 

Fleurs,  delà  Cô:c  Occident.  d’Afrique  , III.  177 
& fuir.  Fleurs  de  la  Côte  d’or,  IV.  i\f.  Figure 
de  quelques  fleurs  de  Juida  , 351.  Fleurs  des 
Montagnes  de Srcllcnboch , V.  1 3 1 . Fleur  renom- 
mée à la  Chine  , VI.  47.  Reine  des  fleurs,  87. 
Arbres  8:  arbuftes  à fleurs , 474  O fuiv.  Fleurs 
des  plantes  3c  racines  Chinoifes , 47*.  Fleur  qui 
fert  d’notloge  , 8r  autres , VIII  343  Fleurs  de 
Siam,  IX.  304.  Fleurs  pa>tjcul.  aux  Iles  I hilipp- 
X.  41 8.  Temple  des  fleurs  ,309.  Fleurs  du  Japon , 
66 1.  Unecfpeccde  fleur  de  neufeens  fortes , 66%. 
Les  fleurs  du  Japon  n’cxcclicnt  que  par  la  cou- 
leur, ibid.  Fleurs  de  la  Nouvelle  Efpagoc,  XII. 
394  & fuir.  Fleurs  fingo  1.  XIV.  178.  Fleurs  du 
Brefil  ,313-  Fleur  ou  crête  de  Paon  qui  fait  ac- 
coucher les  femmes,  316.  Fient  s monftrucofe, 
j 1 3.  Baie  des  Fleurs  dangereufe  par  fes  écueils , 
XV.  649. 

Fleury  ( MonCtigntur  le  Cardinal  de  ) , Cité , 
V‘  XV.  J îo. 

Tome  Xn. 
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Fleuves.  Voyez  les  chacun  à fon  article  particulier , 
Fleuve  fans  nom,  XI.  303.  Un  allez  graud  Fleuve 
fans  nom,  XIV.  3 99.  Fleuve  fans  nom  dans  la 
Laponie,  XV.  333. 

Flibufticrs  indemnifés  , IV.  417.  Flibufticrs  qui 
patient  dans  U Mer  du  Sud,  XI  49.  Conduite 
qu’ils  y tiennent.  Par  quelles  avantures  ils  repar- 
lent le  Détroit  de  Magellan,  ibid.  Origine  dc§ 
Flibufticrs  XV.  37 6.  Cata&ere  & exploits  des 
Flibufticrs , Boucaniers  ou  Avantur.  383.  Leurs 
Loix,  384  Leur  Religion.  Leurs  mariages.  Leur 
habillcm.  ibid.  Comment  fe  faifoient  leurs  chaf- 
• fes,  385.  Leur  vigueur  & leur  famé.  Principaux 
Boucans  , ibid.  Ils  font  pcrfécutés  par  les  Efpagn. 
38 6 Leur  vengeance.  Raifon  qui  fait  abandon- 
ner leur  genre  de  vie  aux  Boucanic’rs  , ibid.  Ori- 
gine 8c  caraâere  des  Flibufticrs  , 387.  Leurs 
ufages,  ibid.  Motif  de  leur  haine  contre  les  F.fpa- 
gnols , 388.  Leurs  courfcs  3c  leurs  exploits  , ibid* 
Leur  Religion,  389.  Comparaifon  des  Bouca- 
niers 3c  des  Flibufticrs , ibid. 

Flonikcrri,  Prince  Karrov  ,111.  39*.  Ses  conquêtes, 
ibid.  Traité  qu*il  fait  avec  les  vaincus  , 391. 
Attaqué  par  les  Galas  , il  périt  glorie-jfem.  ibid. 

Floral  Antoine  ),  Alcade  Major,  XIII.  8. 

Flora-Malabarica  , titre  d’un  ouvrage , XI.  674, 

Fiordela  Orcja,  Fleur  d’un  arbre  , XII.  6n. 

Florence,  Ville*  X.  11 6. 

Flores,  Ile,  une  des  Azores,  I.  11.  Les  Anglois  y 
relâchent:  Roi  de  cette  Ile,  197.  Les  Anglois 
y répandent  la  frayeur,  198. 

Flores  ( Dom  Alvaro  de  Quinnes  ),  Amiral  duoo 
Flotte  Efpagn  attaqué  du  mal  de  Naples , 1. 3 10. 
Vaiflcaux  pour  efeorter  les  tré fors  qu’il  a amaf- 
fés  , j xi.  Sa  mort,  ibid. 

Flores  ( Diego  de  ) , Portugais  , XIV.  139. 

Floride  , Cap  ,1.  341-  Golfe  de  ce  nom  , II.  3*3. 
Droits  des  biens  & marchandifcs  rranfportés  du 
Cap  de  la  Floride , III.  6.  Découverte  de  la  Flo- 
ride, XII.  17 Ç.  Nommée  Cantio  parles  Indiens, 

1 76.  Erabliflcm.  des  Franç.  dans  la  Floride , XIV, 
413  & fuir.  Source  des  richclfcs  de  la  Floride, 
4x4.  Maflacrc  des  Franç.  dans  la  Floride , & rui- 
ne de  leur  Erabliflcm.  418.  Planche  ou  vue  des 
habits  & maifons  dcsFlorid.  45  3.  Remarques  fur 
la  Floride  Franç.  4î  3.  Ufages  des  Indiens  , ibid , 
Animaux  du  Pays,  AS 8.  Arbres,  êcc.  ibid.  Flo- 
ride Efpagn.  3c  voyage  du  Pcte  Charlcvoix  fur 
Tes  Cotes,  369. 

Florin  , Corfairc  François,  fait  une  prife  confidéy 
rable  fur  les  Efpagnols,  XI.  347. 

Floripondio,  fleur  d'un  arbre,  XII.  étt.  riante, 
de  ce  nom,  qui  procure  des  vifions,  XIV.  34. 

Fions  ( Peter  1 , Danzikois  f employé  par  la  Com- 
pagnie d’Angler.  arrive  à Maflulipatan  , II.  38. 
Lettre  qu’il  écrit  à un  Amn  al  Argl,  7 1 . Une  va* 
guc  renverfe  une  Barque  dans  laquelle  il  cft  , 93. 
Il  defeend  à Petapoli  8c  k Mafulipatao  avec  titre 
de  Faélcur  pour  acheter  des  marchandifcs  qu’il 
rapporte  au  Yriflcau,  94.  Il  cft  premier  Faé^cui 
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du  Capitaine  Hippon  dans  Ton  voyage  dont  il 
écrit  le  Journal,  $S . Remarques  fur  ce  Journal. 
Origine  de  Floris  6c  fa  mort.  Départ  du  Vaiffcau 
Angl.  qu’il  monte , ibid.  Floris  e(t  laide  à Patane, 
loi.  Réflexion  qu'il  fait  fur  l'avarice  & l'envie 
de  Tes  compatriotes  , toi.  Il  reçoit  d’heureufes 
nouvelles  de  Siam  , loy.  Sa  joie  modérée  par  les 
. fâcheux  avis  qu'il  reçoit  de  Bantam  , loé.  Il  def* 
cend  à terre  à Mafulipatan , & changem.  qu'il  y 
trouve.  109.  11  paît  pour  Narfapur-Peka,  ibiJ. 

Il  rehue  le  commandcm.  du  Vaiffcau,  110.  Il 
reçoit  une  députât,  du  Roi  de  Narfingue,  ibid. 
Etrange  projet  de  Floris  , 1 1 i.  H exécute  ce  pro- 
jet & fc  faille  du  61s  d’un  Gouvcrn.  ibid.  Vains 
efforts  des  Indiens  pour  ravoir  ce  prifonnicr. 
Ht.  Fcrmété  de  Floris.  Il  inlillc  fur  fes  préteur. 
ibid.  AccommoJem.  avec  le  Gouverneur,  1 a). 
Excufe  de  Floris  au  Roi  de  Narfingue.  Son  Vaif- 
fciu  fc  rend  à B.intam,  ibid.  Il  retourne  en  Eu- 
. rope,  114.  Voyage  du  meme,  nommé  aufli 
Pierre  Wall  Floris,  au  Golfe  de  Bengale, IX.  yé. 
Son  départ.  Sa  première  Commiflion  regarde  le 
Nyngin  ou  Ginfcng.  Son  obfcrvat.  fur  les  Cartes 
. marines , ibid.  Floris  voit  la  Reine  de  Patanc  ,58. 
Séjour  ou'il  fait  à Patane,  59.  Il  y voit  arriver 
le  Roi  de  Pahan  , ibid.  Floris  & les  Angl.  déli- 
vrent la  Ville  de  Patane,  <îo.  Offres  que  plu- 
sieurs Rois  font  à Floris,  61.  Sa  fermeté,  61. 
floris  ( Pierre  Will  ) , voy.  Floris  ( Peter  ). 

Flors  , racine , voy.  Caxumba. 

Flotte  prodigieufe,  VII.  5)7. 

Floopcs  , ou  Flups  , Peuples  , voy.  Flups. 

Flou  cr , Capitaine  Anglois  , apporte  un  Singe  en 
Anglercirc,  IV.  141. 

Flups,  ou  Floupcs  , Peuples  de  la  Contrée  de  Vin- 
tain  ou  Binram  : Leur  caraélrc , II  f 46  fuiv. 
C’cft  une  êfpcce  de  Ncgre  imlépcndnns , yyo. 
Singular.  du  caradcre  de  cette  Nar.  jy  1 d*  fuiv. 
Admirât,  des  femmes  pour  Bme  Général  Fianç. 
Jjt.  Furie  des  Flups,  y y).  Cités,  5 9).  Cités, 
III.  81.  Langue  de  cette  Nation,  194. 

Flucrc,  rifhument  dcsNegrcs,&  fa  figurc,lV.  i jé. 
Autres  figures  oc  flûtes  , 197.  De  quoi  elles  font 
faites  au  Royaume  de  Juida , ibid.  Flûtes  6c 
Cornets  , éj  6. 

Flykc  ( Robert  ) , Anglois , commande  une  Flotte 
pour  les  Iles  Açores,  I.  314.  Départ  de  la  Flotte 
Angl.  Rencontre  d’on  Vaiffcau  appelle  le  Dragon 
d or  Flyke  cherche  la  Flotte  de  l’Amiral  Howard, 
ibid.  Il  tient  Confcil  à bord  , 51  y.  Ileftfénaré 
de  fa  Flortc  avec  deux  Vaiffeaux.  Il  prend  deux 
Vaiffcaux  Efpagnols.  L avarice  divife  les  Angl. 
Les  mutins  lui  font  prendre  le  parti  de  retour- 
ner en.  Angleterre , ioid.  6*  fuiv.  Deux  autres 
Vaiffcaux  Efpagn. tombent  entre  fes  mains,}  1 6. 
*0,  ou  Fo-,  Statue  gigantcfqnc  , V.  499.  Temple 
fomptuenx  à l'honneur  du  Dieu  Fo  , VI.  44.  Le 
mot  Fos  à quelle  occafion  répété  , 1 30.  Fo  , Af- 
tronomc  Chinois,  163.  L'impoftcur  Fo citér 
503. Religion  de  rimgolbraifo,  3X9.  Comment 
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l'Idole  de  Foou  Fuc  introduite  à la  Chine  , 317- 
Naiffancc  de  Fo  6c  circonftancesde  fa  vie,  ibid. 

Il  devient  Dieu  , 318.  Comment  Doéliine  fe 
répand.  Sa  mon  & demicrc  dccWation , ibid. 
Fables  publiées  par  fes  Difciples,  319.  Précau- 
tion de  Fo  pour  accréditer  fa  Doétrinc,  ibid . 
Figures  des  Prêtres  ou  Moines  de  Fo,  330.  Pè- 
lerinages de  la  Scftc  de  Fo  , 331.  Doéhinc  in- 
térieure de  la  Sc&cdc  Fo,  }}j.  A quoi  cette 
Doéhinc  aboulie , 3 té.  Scs  progrès  à la  Cour, 
ibid.  Principes  attribués  à Fo  par  un  Auteur  Chi- 
nois , 3 37.  Circonftanccs  de  fa  vie  fuivanc  Je 
meme  Auteur.  Artifice  de  Fo.  Comment  il  le  faic 
réuffir,  ibid.  Verbiage  intelligible  de  fes  Dif- 
ciples, ) *8.  Autres  extravagances.  Facilité  de* 
Femmes  de  cette  Seftc  à fc  iaiffer  féduirc , ibid. 
Comment  ces  Femmes  juftifient  leur  libettinage9 
339.  Licence  autoriféc  par  la  Doltrinc  de  Fo. 
Infatuation  du  Peuple.  Elle  paffe  aux  Grands  , 
ibid.  Paffagcs  tirés  de  divers  Livres  de  la  Scâc 
de  Fo  , 341.  Autres  articles  de  la  créance  de  Fo , 
34t.  Livre  du  deftin  des  Hommes.  Commene 
cette  DoéVrine  réfutée  , ibid.  Rapport  de  la  Re- 
ligion de  Fo  avec  le  Chriftianifme  , 346.  Idole 
de  Fo,  409.  Cette  Idole  appcllée  Tu-chcki,  38  y. 
Quand  la  Religion  de  Fo  introduite  parmi  le* 
Mongols,  y 8*.  Incarnations  réitérées  du  Dieu 
Fo  ou  La  , VII.  1 ti.  Comment  fe  fait  la  réfur- 
re&ion  6c  l'incarnation  du  Dieu  Fo,  m.  Fo 
vivant  , 4 H*  Aveu  d’un  Fo  vivant , 4f*-  Mo- 
nument à l’honneur  de  Fo , où  on  trouve  de* 
pièces  d'écriture  en  diverfes  Langues,  477.  Plu- 
fieurs  Idoles  d*or  du  Dieu  Fo  , 60  ; . Fo , cft  aufli 
le  nom  d’une  cfpcce  de  fèves  , X.  66 4.  Jonc 
appctlé  Fo  , XI.  719. 

Focn.in  , Bourg,  V.  468  , 319  , 337.  Ce  Bourg 
célèbre  par  fon  Commerce , VI.  97. 

Fochcou  , Ville  Capitale,  XI.  58 6. 

Fo  chou  , ou  Que  , Ville  , V.  1 66. 

Focquenbrog  , Peinture  qu’il  fait  des  Negres  ,IV. 
98.  Cité*  1 11.  Son  erreur  fur  les  arbres  6c  Plan- 
tes de  la  CAtc  d’or  ,117.  Autre  erreur  de  cet 
Ecrivain  fur  un  Oifcau , 147.  Cité  , lyy.  Cité, 
fous  le  nom  de  Guillaume  Godschalck-Van  Foc- 
kenbrog  , ou  Folquenbrog  , 401. 

Focqucnburg  , fait  des  expériences,  IV. 40. 

Fodi  Bram  , Marbuc,  Gouverneur  de  Setiko  ,111. 
34.  Il  eft  Chef  des  Marbuts  du  Pays  , 39.  Vifite 
qu'un  Capitaine  Anglois  lui  fait.  Préfcns  qu'il 
en  reçoit.  Mott  6c  funérailles  de  ce  Marbut,iéiJ. 
Son  Fils  lui  fucccdc , 40. 

Fodogaï  , Lieu , X.  y 10. 

Fcccatra  , Principauté  , X.  y 11. 

Fcrlla,  ou  Capitaine  des  Blancs,  IV.  393. 

Fogny  , Royaume  du  Pays  du  Sénégal:  Le  Roi  de 
ce  Canton  permet  aux  François  de  s’y  établir, 
U.  4 y 1.  L’Empereur  de  Foigny  ou  Fooia  irrité 
contre  les  François  , f 3 <».  Cité,  J 4 6.  Pays  de 
Fonia,  III.  1 y.  Etendue  de  l’Empire  de  Foigny 
for  la  rive  Sud.  de  la  G ambra  17  # 19.  Y dite 
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de  l'Empereur  de  Fonia , 7 9.  Propriété  de  Ton 
Pays,  80. 

Fo-hi  , Empereur  de  la  Chine,  V 49  î-  Cer  Em- 
pereur , cité,  VI.  J4.  Fo*hï  , Fondateur  de  la 
Monarchie  Chinoife  , 78.  Son  Tombeau  , le  plus 
ancien  monument  du  monde  , 89.  Ci:é  » 19 1 * 
2 94.  Il  invente  les  premiers  cnraélcrcs  d'tcri- 
turc  , 509.  Cité,  $ 21.  Sa  Statue  apportée  à la 
Chine,  512.  Il  efl  Auteur  du  Livre  intitulé  I- 
king,  )47-  Cité,  *48,  5«9>  570  , 57 «• 

Foi(  Sainte),  petite  Ville,  XII.  6ji.  Foie-Sam- 
ma , voy.  Foync-Sama. 

Foi  ( Paul  de  Sainte  ) , ou  Engiro  : Ton  Hiftoirc  , 

IX.  484. 

Foigny  , ou  Fonia  , Royaume  , voy.  Fogny. 
Foires  : Celles  des  Nègres  de  la  Cote  d'or  , IV. 
15  j.  Foire  champêtre  & fes  circonflanccs,  179. 
Alimens , denrées  & marchandifcs  qui  s’y  ven- 
dent, ibid.  Foires  des  Chinois  au  Japon  , X. 
611.  Petite  Foire  de  Carthagcnc  des  Indes, XIII. 
2j7.  Forme  delà  Foire  de  Porto-Belo  , 169.  Du- 
rée de  cette  Foire  , 170.  Scs  Loix.  Tort  quelle 
reçoit  du  Va i (Teau  Anglois  de  permillion  , ibid. 
Fo-iang,  ou  Fujang  , Ville,  V.  557. 

Fokekio,  principal  Livre  d’une  Scéle , X.  <557. 
Foken  , Oifeau  nodurne  , X.  670. 

Fokien  , Province  , voy . Fo  kycn. 

Foko  ( Pointe  de  ) , IV.  429  & 45 o.  Ville  de  Foko 
ou  Wyndorp,  8c  lignification  de  ce  nom,  444. 
Inconvénient  dangereux  pour  le  Commerce,/^ 
Fokfiu  Dira  , ou  Fuku  faifi  , noms  d un  Temple  , 

X. U9- 

Fokudfitqua  , arbre  , voy . Sibi. 

Foku -Rokkudo  , grande  Contrée,  X.  fft, 

Fo  kyen  , Province  , V.  245  O fuiv.  Succeflcur 
donné  au  Général  de  Fo  kyen  , & pourquoice- 
lui- ci dépofé,  531. Cette  Province  nommée  auffi 
Fokien,  54$.  Limites  de  la  Province  de  Fokvcn 

J lui  a un  grand  nombre  de  Forts  pour  fa  déren- 
e,  VI.  52.  Ses produélions  naturelles , fj.Lan- 
ages  divers  de  la  Province.  Sa  divifioo  en  plu- 
cuts  Villes  & Diflriéls  , ibid.  Pofieion  des  Pla- 
ces de  la  Province  de  Fo  kyeu  , € 4.  Situation  de 
Fokien  , XI.  384. 

Foley , Iir.  j». 

Folgar  , nom  que  les  Negres  donnent  a une  danfc , 
II.  449.  Folgar  , Bal  des  Negres,  jo4,  jn. 
Ufaged’un  Folgar  aux  funérailles,  III.  .*73. 
Jolgias  , Nation,  III.  584  6»  fuiv.  Union  de  ce 
Peuple  avec  les  Karrows  à la  fuite  d'une  guerre, 
j 90  & fuiv.  Langage  des  Folgias , le  plus  élé- 
gant des  Pays  intérieurs  de  la  Côte  de  Mala- 
guette  , 798.  Le  Roi  des  Folgias  reçoit  homma- 
e de  celui  des  Quojas , 4oo.  Privilège  des  Am- 
afladeurs  Folgias  à la  Cour  des  Quojas , 4oi. 
Folia , Pays  dont  le  Peuple  ne  reconnoit  qu’un 
Dieu , 111.  2*9. 

Folie  ( Baie  de  la  ) , 8c  origine  de  ce  nom , VIII. 
175. 

ïolingos , forte  d’ctolfe  qui  fett  de  monnoie,V.5o. 


Folium  Indum  , voy.  Thalamapatra  ou  Tbalama" 
radia  , arbre. 

Folles  Avoines  ( Nation  des  ) , XIV.  715. 

Fonami,  X.  554. 

Fond  ( Sieur  de  la) , Agent  d'une  Compagnie  Fran- 
çoife , fc  procure  un  Negic  , excellent  joueur 
de  Balafo  , II.  567.  Cité  , 577.  La  Fond  , cité  , 
XIV.  197. 

Fonda  , coquillages  , voy.  Simbos. 

Fondaifiono  , Prince  , X.  304.  # 

Fondafljro-Cami  , Prince  , X.  5 it. 

Fonde,  forte  de  parc,  IL  j4|. 

Fonfouts  , cendre  <lc  feuilles  , VIII.  4ri. 

Fo  ngan,  Ville,  V.  400.  Sort  de  cette  Place, 401. 

Fong-chan-hyen , Place  , VI.  59. 

Fong  chui , ou  fupcrftition  du  vent  8c  de  l’eau,  VI. 
3 3 t.  Remède  contre  la  crainte  du  Fong  chui  , 
331.  Autres  objers  du  Fonç-chwi , 553. 

Fong-chwi,  voy.  Fong-chui. 

Fong-hyang-i , V.  46+. 

Fongo  Dona  , Amiral  d’Orongo;  préfent  que  les 
Anglois  lui  font , II.  158.  Il  introduit  Saris  An- 
glois à l’Audience  de  l’Empcreut  du  Japon,  t4x. 

Fongs  , forte  de  coutelas,  III.  153. 

Fong-tfyang  fu,  ViUc.D’ou  elle  tire  ce  nom, VI. 88. 

Fong-tyau  , marque  des  Malles  ou  Coffres  des  gr. 
Officiers  Chinois  , VI.  114. 

Fong-vhang  , Oifeau  fabuleux,  VI.  129.  Cet  Oi- 
feau imaginé  par  les  Chinois,  4S8  & 489. Or| 
il  le  trouve,  fji. 

Fong-whang-chan  ( Montagne  de  ) , VI.  f 1 5. 

Fong-uhang-ching , Place,  VI.  301.  Son  Com- 
merce & fes  propriétés,  55  J.  D'oii  elle  tire  fbn 
nom , ibid. 

poog-yang-fu  , Ville  , VI.  45.  Fondation  de  cette 
Ville  par  Hong-fu  , & ce  que  Fong-y.ing  figr.i- 
fic  , ibid.  Tranfporc  de  la  Cour  Impériale  de 
cette  Ville  k Nan-king,  44.  Trois  monument 
de  l’ancienne  Cour.  Temple  fompeueux  Se  Ion 
origine.  Nom  qu'il  porte  aujourd  hui.  Sa  déca- 
dence 8c  celle  ac  la  Ville.  Propriétés  du  Pays, 
ibid. 

Fong.yong-fu,  Ville  , V.  459. 

Fonta  ou  Foigny  , le  meme  que  Fogny. 

Fonkiakouî,  Village  , V.  330. 

Fon-Maki , arbre  , voy.  Sin  , grand  arbre. 

Fonfanfa , Congélation,  X.4jx. 

Fonfeca  ( Jean  ) , Portugais  : Son  courage  & f* 
confiance  quoique  blcllé  au  liège  de  Dij,  I.  x4o. 

Fonfeca  ( Jean  R0drigue2.de  ) , Doyen  de  Séville  , 
nommé  à l’Evêché  de  Padajos , XII.  72.  Sa  haine 
pour  les  Colombs  , ibid.  Ce  Prélat  fu  (cite  des 
concurrcns  à l’Amiral  Colomb  , 84.  Il  parte  au 
fîége  de  Burgos , 1 8 f.  Cil  : , 196  A»  fuiv.  Il  doono 
fa  niccc  en  mariage  à Vclafquez  6;  le  fait  nom- 
mer Addamade  , ? «3.  Cité  , 348.  Il  cfl  di (gra- 
cié , 410.  Ciré,  XIII.  17. 

Fonfeca  ( Vincent  ) Portugais  , Tréforier  d’une 
Ca raque  Efpagnole,  I.  555. 

Fonfecas  , illullic  Maifon  de  Portugal',  IX.  411. 

kk  ij 
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Fon-Serab , nom  des  Villes  ouvertes  chez  les  Nè- 
gres, III.  y 97. 

Fon-Soadi  , Rivicre  , voy.  Oddy  ( Rio). 

Fontabellc,  Maifon  , XV.  601. 

Fontaine  ( Je  la  ) , Jcfuitc  Millionnaire,  X.  J 10. 
Cité,  3 II. 

Fontaines  , voy.  Puits. 

Fontanay  ou  Fontcncy,  ficc.  voy.  Fontenay  Jcfuitc. 

Fonte  (Barthclcmi1,  Amiral  Efpag.  fonVoyagc,XV. 

1 5 y &fuiv.  Lac  de  Fonte  qui  contient  pluficurs. 
grandes  Iles  6c  dix  petites  , 1 5.9.  Remarques  fur 
la  Relation  de  Ponté  , 161. 

Fonte  de  Villa, Baie  fabloneufe,  IL  $48,  )9ïfic 

Fontenay  ( Sieur  de  ) , François,  Gouverneur  ,111. 
xi.  Le  Chevalier  de  Fontenay  fc  diftinguc  par 
fes  exploits , XV.  *81. 

Tontenay  , Jéfûirc,  fie  Tes  obfcrvations,  V.  ix*.Ce 
nom  écrit  Fontcncy  , 41  y , 410  ,41*.  Voyage 
de  ce  Jcfuitc,  nommé  aurti  Jean  dcFontnncy, 
de  Péking  à Kyang-clieu  fit  delà  à Nan-King: 
Départ  dcl’Aurtur,  44 6.  Cité,  449.  Il  prend 
le  chemin  de  Pyn-yang-fu  , 4fO.  Cité,  431  , 
4 j î.Politctfc  qu'il  reçoit  desChrctiens  de  Kyang- 
cneu , 414.  Ce  Millionnaire  parte  la  nuit  dans 
un  joli  Bourg,  43-3.  Cité,  437,  41 8 » 4*9- 
L’Auteur  arrive  à Nan  King , 4éc.  Cité  , VI. 
m , 36  j.  Cité  , VII.  y 7 1.  Son  Voyage  à Siam 
avec  cinq  Jé fuites  de  fa  Compagnie  , IX.  H). 
Cité,  130.  Voyage  de  ce  Pcrc  de  Siam 

à la  Chine,  186.  Son  départ  de  Siam  , ibid. 
Fâcheux  voyage  , 1S9.  Il  eft  rapporté  dans  les 
termes  de  l'Auteur  , ibid.  Explications  qu'il  tire 
d'un  Talapoin  , 193.  Scs  remarques  fur  les  Pays 
deferts  de  Siam  , 194.  Cité  , 10 j.  Le  Pcrc  Fon- 
tenay , Cité,  XI.  49 f j rWd. 

Fontcncy,  Jéliiirc  , voy.  Fontenay , Jéfuite. 

fon-Urlugi  , Sureau  . XI.  710. 

JFoo  , Oilcau  imaginaire,  X.  66  s fie  666.  Sorte  de 
ronce  nommée  Foo  ou  Moo  6c  Itxingo , fie  fes 
différentes  cfpcccs,  XI.  6?6.  Arbre  de  ce  nom 
fie  fes  propriétés  ,711. 

Foo  Dfukki,  ou  Sans  jo,  Plante,  XI.  696 . 

Fooki , ou  Fakusju  , Province  , X.  333.  Plante 
nommée  Fooki-Gufa  , voy.  Tfifu. 

Fookoamas,  partie  d'un  Village  , X.  494. 

ïooraha , arbre  qui  jette  du  Baume  verd,  VIII. 
6 16. 

PoO'Scn  , ou  Kinfu  Gua  ,*8t  Ibara  , roficr,  XI.71 1. 

Foofcn  , ou  Kin-Soqua  , Plante  à fleurs,  XL  711. 

Food  , ou  Hudno-Jama  > Montagne  admirable 
X.  fi5. 

Foofiu , ou  Av»,  Province.,  X.  530. 

Foosju  , ou  Budfen,  Province,  X.  334. 

Forbcs,  Anglois  : Sa  mort,  III.  79. 

lorbin  ('M.  de  ) , Lieutenant  de  Vailîcau  François, 
IX.  ixp.  Ce  Chevalier , nommé  aufli  Fourbin  , 
envoyé  pour  complimenter  le  Général  de  Bata- 
via, 1)1.  Il  clV  dépêché  au  Roi  de  Siam  ,1  )7. 
11  demeure  volontairement  à Siam  ,160.  Cité  , 
*J,  M* 


Forcado  (Rio),  IV.  438.  Largeur  fie  marques  de 
cette  Kiviere  , 4)9.  Sttuation  du  Royaume  d'O- 
verry  fur  fes  bords.  Capitale  du  Pays  fit  fes  Edi- 
fices , ibid. 

Fore,  IV.  180. 

Forées  , gros  Cizcaux  de  Mer,  III.  348. 

Forêi , lie  , voy.  Mafcarenhas , Ile. 

Forêt  ( la  ) , François , Gouverneur  du  Fort  Bour- 
bon , XIV.  650. 

Foiêrs  biülées  , fit  danger  des  Habitans  , II.  i6<. 
Forêt  fauvage  , voy.  Stallcnbocb.  Grande  Force 
nommée  Bois  de  Saiute  Marie.  31c.  Forets  dans 
les  Montagnes  , VI.  478.  Vallès  Forêts  entre- 
mêlées de  belles  Vallées,  533.  Lys  jaunes  qui 
fc  trouvent  dans  ccs  Forêts  fit  VaUtc<- , 3 34.  Var- 
ies Forets,  VII.  114.  Forets  remplies  d’Eléph. 
117.  Forêt  aux  frontières  du  peut  Tibet,  409. 
Vaftcs  Forets  remplies  d'EKphans , 411  fit  431. 
Difficultés  à traverfer  les  Fcccts , VIII.  38.  Pa- 
lais de  charte  dans  les  Forets  , IX.  147.  Forêts 
pleines  d'Elcphans,  340.  F pailles  Forêts  aux  Phi- 
lippines, X.  416.  Forêts  de  Cyprès  , XI.  jox. 
Grande  Foret  ,3)4. 

Forgerons  , principal  métier  des  Ncgres  de  la  Côte 
d’Or  , IV.  ix).  Les  Forgerons  Ncgres  fondent 
le  cuivre,  591.  Forgerons  qui  partent  pourSor- 
ciers,  V.  10.  Méthode  des  Forgerons  Hotten- 
tots pour  fondre  le  fer , 171.  Ceux  de  Miudar 
•nao>  X.  414. 

Forges  ( M.  des) , Général  de  troupes  Françoifes  , 
IX.  177.  Ce  Général , nommé  aulli  desFarges, 
prend  portertion  de  Buncock  , 198  fie  199.  Ré- 
ponfc  de  ce  Général  , 100.  Cité , toi.  Des  Far- 
£cs  refte  à Siam  avec  les  troupes  Françoifes, 109. 
Cite  fous  le  nom  de  Dcsfargucs  , X.  484  & fuiv. 

Fori  , X.  f 30. 

Forillon , Rocher  , XII.  313.  Rocher  nommé  le 
Forillon  , XIV.  677.  Pointe  appcllée  Forillon  , 
7)4- Fort  nommé  Forillon,  XV.  6f  j. 

Formofa  , Baie  ou  Golfe  , IL  114.  Ile  de  ce  nom  , 
f68.  Cette  Ile  au  nombre  de  celles  des  RilTagos  , 
374-  Cap  Formofa  ou  de  Formofe  , IV.  16 j. 
Il  n’cfl  pas  aifé  de  rcconnoître  ce  Cap,  419.  Si- 
tuation de  ce  Cap,  441.  Ile  de  Formofe,  V. 
183.  Plan  de  Hic  Formofe  nommée  aurti  Tai- 
Ouan  , X98.  Cette  Ile  porte  à la  Chine  le  nom 
dePakkanda,  39t.  Description  de  cette  Ile  la 
même  que  Tay-van  , VI.  37.  Ses  Mines  d'or. 
Air  fi:  terroir  de  l'Ile  Formofe , ibid.  Ses  pro*- 
duélions , ) 8.  Ses  animaux.  Produirions  de  Tay- 
wan.  Defeription  du  Port,  ibid.  Habitans  de 
l'Ile  Formofe,  39.  Chinois  de  Formofe  : leur» 
porteflions  fie  leurs  ufages , ibid.  Leur  habille- 
ment , 60.  Forme  de  leurs  mariages.  Infulaires 
naturels  , ibid.  Ils  font  tyrannifés  par  les  Chi- 
nois, 6 1.  Excellence  de  leur  naturel.  Leur  Re- 
ligion. Quand  l’Ile  Formofe  eft  connue  des 
Chinois  , ibid.  Japonois  fie  Hollandoit  qui  s’é- 
tablirtcnt  dans  l'Ile  Formofe  , 61.  Rufe  des. 
Hollandois  pour  s’établir  à Tay-wan.  EtabUlTç- 
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TABLE  DES 
ment  des  Chinois  dans  l’Ilc  Formofe  , ibid.  Les 
Hollandois  châtiés  de  cette  lie,  6 j.  Nouvelle 
de  la  perte  de  Formofe  , XL  185.  Ecueils  de 
Vile  Formofe,  3 79 . 

Tormofa  ( Rio  ) , IV.  4c*.  Embouchure  de  la  Ri- 
vière Formofa  ou  de  Bénin  , 404.  Multitude  de 
fes  bras.  A quel  Pays  elle  communique.  Qui 
lui  donne  ce  nom.  Elle  cllaulli  appelle  Argun. 
Grand  nombre  d'Iles  qu'elle  forme  dont  quel- 
ques-unes iotfcntcs  , ibid. 

Formofe,  Cap,  voy.  Formofa,  Baie,  on  6cc. 

F ormofo  ( Rio  ),  Fleuve  , XIV.  13 1. 

Formul  , Ville,  VII.  )7&. 

Foro  ( Grand)  , voy.  Grand  Foro. 

Fort  ( Guion  le)  , Vice  Amiral  Hollandois,  VIII. 

*7o.  Cité  , 183  , 184. 

Fortalczza , Valais,  ou  Fortereflc,  VIII. 

Eorre  dos  Moinhos,  ou  Cafa  da  Polvora  , Fort , 
XI.  rxj. 

îorterefles,  ou  Forts,  voyez-lcs  chacun  à fon  arti- 
cle particulier.  Fort  fur  la  Rivière  de  Sanaga , I. 
>9.  Ruine  d’un  Fort  Portug.  & fon  origine,  IL 
47 6.  Fort  Portug.  6c  fa  garnifon,  5 3*.  Fort  bâti 

rar  des  Efpagn.  inconnus,  608.  Exemples  de 
importance  des  Forts  pour  le  commerce , III.  y. 
Conftrué).  d’un  Fort  au  Royaume  d'Ifiîni , 4c 9. 
Situât,  de  ce  Fort  & fa  defeript.  ijÿd.  Il  cl)  aban- 
donné par  la  Compagnie  de  France,  410.  Lille 
des  Forts  Européens  fur  la  Côte  d’or,  IV.  14. 
Fortifîcat.  d' Alfcm  Capitale  d’ Ardra  ,389.  Foi  ter. 
nommée  Château  de  Miro* ouvrage  curieux , V. 
114.  Fort  ruiné  au  pied  d’une  Montagne,  nx. 
Autre  Fort  ruiné,  125.  Ancien  Fort  ruiné,  ijo. 
Fora  de  bois  fans  hommes  ni  canons,  xyo.  For- 
tificar.  de  Macao  , 414.  Trois  Fortcr.  4)1*  Forrs 
d’oncrcux  entretien  , VI.  111.  Forts  de  la  grande 
Muraille  delà  Chine,  118.  Nombre  des  Forts 
de  la  Chine  , 163.  Vue  de  la  Forer,  de  Tyen- 
tfing-wcy,  17J.  Fortcr.  où  des  Holland,  font 
envoyés  pour  un  mois,  326.  Plufieurs  Forts , Vil. 
i)i.  Fortcr.  Chin.  bâties  fur  les  frontières,  1 )8. 
Fortcr.  dans  des  Montagnes  , 449.  Belle  fi  tuât, 
de  la  Forer,  de  Nipcheu  , 484.  Deux  Fortcre/Ies 
Porug.  dans  Vile  deCcylan,  VIII.  119.  Fort 
Holland,  bâti  à Ternare,  ) 40.  Situât,  de  ce  Fort, 
541.  Fors  Holland.  365.  Autres  Forts  des  Iles 
voilînes  d’Amboine,  3*7.  Forts  de  Vile  de  Ter- 
narc,  J71.  Forts  Efpagn.  aux  Moluqucs,  373. 
Fortifîcat.  de  Batavia  , 480.  Fort  Angl.  de  Sainte 
Hclcnc,  581.  Apparem.  de  ce  Fort.  Scs  forces 
& fa  fituat.  ibid.  Fortcr.  ancicnnem.  bâtie  par  les 
Ponug.  6jo.  Fon  Holland,  de  Batacallor,  631. 
Forer,  appartenante  aux  Danois , 640.  Fort  de 
azon,  IX.  311.  Fort  â Ventrée  de  la  Rivière 
’Achcra  , 346.  Fotter.  fur  chaque  rive  du  Gange, 
X.  156.  Forter.  où  quarante  mille  Chrét.  font 
afGégcs  6c  exterminés,  611.  Forer,  nommée 
haut  Fort  ,XI.  1 11.  Forts  bâtis  au  fbys  dcCibao, 
XII.  46.  Fortsdétnncs  par  un  Amiral  Angl.  XIII. 
Fora,  de  Ticirafeirmc  ^£0'  Fonce,  des 
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Yncas  â Cufco,  351.  Autre  Forer,  des  Yncas  , 
440.  Fortifient,  de  Callao,  4)9.  Fortcr.  6c  Palais 
d’Atun  Cannar,  j8f.  Autres  Fortifîcat.  Péruv. 
j 8 1.  Fortifient.  Holland,  au  Port  d’OIindc , XIV. 
233.  Fon  bâti  à Vcmbouchiire  de  la  Rivière  de  S, 
Bernard,  616.  Autre  F^rt  bâti  , ibid.  Mutinerie 
qui  s’élève  dans  un  Fort,  619.  Fort  conftruit  fur 
le  Fleuve  de  Mifiifiîpi,  617.  Fort  Efpagn.  dans  la 
Baie  de  S.  Bernard  , 637.  Fort  de  Qucbec,  696. 
Fortificar.  de  Qucbec  , 697.  Fort  de  Chartres  9 
730.  Avantages  de  ce  Poftc , ibid . Fort  de  la  Com- 
pagnie Franç.  des  Indes , 7)9.  Fortifîcat.  des  Sau- 
vages . XV.  44.  Fort  Franç.  de  la  Pointe  de  Sable  , 
4f  F • Forts  de  Vile  d'Antigo  > 619* 

Fortcfcue  , Bai.* , XI.  41.  Par  qui  ainfî  notnm.  90. 

Fort-Royal,  appartenant  aux  Angl.  IV.  34.  Sipt.H. 

Fortune:  Révolut.  de  fortune,  VI.  4)9.  Fortunes 
incertaines,  VIII.  318.  Ile  nommée  Fortune,  X. 
176.  Ilctà  la  Fortune,  XV,  310. 

Fortunées , lies , les  mêmes  que  les  Iles  Canaries, 
& d’où  vient  ce  nom , II.  118. 

Forty  ( Capitaine  ) , Général  des  Armes,  IV.  43 1- 

Forty-Legs,  Infcéle ,^oy.  MiVcpedes. 

Forvard,  Cap,  X.  343.  Nommée  auffi  Froward  par 
corruption,  XL  il.  Cap  Forward , 41^ 

Fof-chan , Place  qui  ne  paflc  que  pour  Village , V*. 
328. 

Fofci , Eutfîna,  Tfugumigufa,  6c  Tampopo , plan- 
te , XI.  7 c6. 

FofTa „ animal,  VIII.  604. 

Folié  bordé  de  pierre  de  taille,  & rempli  d’cxccR 
lent  Poillon,  VI.  19. 

Folïilcs  du  Cap  de  Bonne-Efpérance,  V.  » 8 j. 

Fofter,  Capitaine  de  VailTcau  Angl. 3c  fon  voyage  j. 
1. 187.  Il  cft  trompé  6c  attaqué  par  les  Elpagn. 
On  fc  fait  ptifonnicr , ibid.  Il  fe  remet  couragcu- 
fcmenten  liberté,  188.  Il  prend  le  Cortégidor 
Efpagnol  & Quitte  le  Pays.  Raifon  qui  arme: 
contre  lui  les  Ffpagnols , ibid. 

Foftcr  ( James  ) , Anglois  , député  à Nangazaqui.,. 
IL  196. 

Fofu  r plante  , voy.  Boofo. 

Fotaquis,  nom  de  Temples,  II.  1*4. 

Fotey,  Patron  de  Marchands,  X.  6 19. 

Foto  , ou  Jcbi , 6c  Budo , efpccc  de  Vigne , XI.  69Ç* 

Fotogi-Tfta,  cfpcce  de  Lierre,  XI.  7 16. 

Fotoque,  voy.  Foroque. 

Fo  tfyu  , fens  de  ce  mot , VI.  4M. 

Fou,  Ville,  voy.  Bancok.  Oifeiuz  de  ce  nom  *, 
XV.  67x. 

Fou  gan-hycn  , Ville , V.  396. 

Fougère,  qui  fc  mange  , XI.  711.  Fougcre  â Baicr, 
XV.  147* 

Foug-wang  , animal , VI.  138. 

Fouine , animal , nommé  autrement  enfant  du  BU*- 
ble,  XV.  XX4. 

Foulaon  , Ville  Capitale,  IV.  387.  Sa  ficuatioa  9E 
ocaipaiioa  des  Habit  ans*  ibid. 

Foui  Ray  , Baie  , XV.  6oj. 

Foulé.  Dîné,  Seigneur  Negie,  IL  £LBr 
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Fouli , ou  Fuli  ( Pania  ),  Lac  , IL  494. 

Fouli-Lacra,  ou  Katong-Ging,  plante,  XI.  711. 

Toulimcne,  ou  l'Oifeau  de  feu,  VIII.  606. 

Fou-ling,  plante,  voy.  Radix-Xina. 

Foulis,  Peuples  du  Sénégal , II.  4f7.  Foulis,  Pri- 
fonniers  8c  relâchés , 484.  Ils  fontaufii  dit  Fulis, 
49).  Leur  Roi  a ppc  lié  Sirarik , 493.  Leurs  ri- 
chcfles  È | ix.  Etendue  du  Royaume  des  Foulis , 
51  j.  Figure  8c  caraéL  de  ce  Peuple,  514.  Leurs 
inclinât.  8c  exercices.  Leur  goût  pour  la  nautique 
8c  la  danfe.  Leur  habillcm.  8c  caraétcre  de  leurs 
femmes.  Vue  en  taille  douce  d’une  de  leurs  Villes 
8c  fes  plantât,  ibid.  Avantage  de  leur  commerce , 
j 15.  Seigneurs  du  Pays,  Loix  de  fucccfiîon , ibid. 
Majefté  des  Reines  du  Pays  , y 1 8.  Cantons  qu’ils 
habitent,  f 91.  Ils  font  plus  focinblcs  que  les 
Negres,  III.  138.  Leur  couleur,  iyi.  Lcurpro- 
fcfiion  commune , ïbid.  & fuiv.  Ils  font  endurcis 
à la  peine  ,151.  Commerce  de  beurre  avec  leurs 
femmes.  Ils  font  tirannifés  par  les  Mandingos. 
On  les  nomme  autii  Pholcys.  Leur  langue  , ïbid. 
& fuiv.  Douceur  de  leur  Gouvernem.  1 n-  Us  ne 
tirent  de  la  terre  que  leur  befoin.  Chéris  des  Ha- 
bilans  du  même  Pays.  Leur  bravoure.  Leur  Reli- 
gion. Leur  indutiric , furtout  pour  élever  les  bef- 
tiaux , ibid.  Commerce  qu’ils  en  font  ,1)4.  Leurs 
habits.  Leurs  édifices.  Leurs  châties.  Leurs  coliers, 
ibid.  Un  Prince  Fouli  donne  une  fête  à un  Direét. 
Franç.178.  Le  Fouli  ,une  des  principales  langues 
des  Nègres , 19)  . Vocabulaire  Fouli , 19  c O fuiv. 
Nombres  Foulis,  199  6*  fuiv.  Phiafes  fami- 
lières des  Foulis,  zoo. 

Foulons,  facs  de  peaux  de  boeufs  pour  le  tranfport 
de  la  gomme,  II.  611. 

Fouqueres , Place , VIII.  407. 

Fouquer , Pere  Jéfuite , offenfe  fes  Confrères  , V. 
J40.  Sur  quoi  font  fondées  fes  Tables  Chronolo- 
giques, VI.  389. 

Fouquet  ( M.  ) > Surintendant  des  Finances,  VIII. 
y 31.  Découv.de  M.  Fouquet  de  S.  Malo,  XI.  108. 

Fouibin  ( Chevalier  de  ),  voy.  Forbin  ( M.  de  ). 

fourche , jonélion  du  Theakiki  8c  de  la  Rivière  des 
Illinois,  XIV.  717. 

fourenfourou  , voy.  Bctel. 

Fourfous  ( Montagne  de  ),  XV.  y08. 

Fourmeihharan,  Ville  inconnue  dans  la  Géogra- 
phie , VII.  x£). 

Fourmilier,  animal,  XIV.  159. 

Fourmis.  Retraites  fingulicres  d’une  efpece  de  four- 
mis , II.  y49.  Fourmis  blanches  qui  décruifenr  les 
meubles . ÎI1.  301.  Fourmis  de  bois.  Leurs  édifi- 
ces, 301.  Figures  de  fourmis  8c  de  fourmillicre  , 
voy . la  Planche,  3x1.  Fourmis  noires,  478. 
G rôties  fourmis  8c  leurs  habitat.  IV.  75.  Nids 
de  fourmis,  1 34.  Etranges  effets  de  leur  voracité. 
a.yy.  Leurs  nids.  Frayeur  de  Smith  à la  vue  d'une 
troupe  de  fourmis.  Elles  ont  des  Chefs.  Tems  de 
leurs  cxcurfions , ibid.  Vifite  qu'elles  font  au  Cap 
Corfe  , t y6.  Comment  elles  font  détruites.  Preu- 
ve quelles  s’cutçûdcuc  çaricUcs , ibid.  Fourmis 
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du  Pays  de  Congo  , V.  78.  Fourmis  du  Cap  de 
Bonne  Efpé rance  , 199.  Variété  furprenaute  de 
Fourmis , VIII.  346.  Fourmis  qui  donnent  du 
Miel , 6oy.  Les  Fourmis  Siamoifes  font  leurs 
nids  fur  des  arbres  , IX.  1 91.  Fourmis  blanches 
8c  leurs  proprités^X.  668.  Les  Fourmis  forment 
la  gomme  Laque , XI.  676.  Ravage  extraordi- 
naire caufé  parles  Fourm's,  XII.  197.  Ours  à 
Fourmis  >6)6.  Fourmis  de  pluficurs  efpcces, 
641.  Comment  elles  font  Ictfrs  nids  dans  les 
Provinces  méridionales  du  Mexique  ou  Nouvelle 
Efpagnc  , ibid.  Fourmis  errantes  ,641.  Fourmis 
venimeufes  , XIII.  11.  Fourmis  ailées  , XIV. 
11  y.  Fourmis  de  Surinam,  8c  leurs  admirables 
propriétés,  311. 

Fourment , Ecrivain,  VI.  3 *9»  Sentiment  de  ce 
Savant.,  370.  Cité,  VII.  ij. 

Fourneaux  ( des  ) , Corfaire  François , XIV.  411- 
II  patie  par  les  armes , 414. 

Fournier  , Sécrctairc  d'un  Amiral  François,  VIII. 
*43* 

Fourri , Roi  d’Akr*  : Phytionomic  , affcélion  Se 
caraélerc  de  ce  Prince,  IV.  77. 

Fourri , ou  A fourri  , Royaume.  Vifite  de  Barbot 
au  Roi  de  Fourri  , IV.  187. 

Fours  à chaux  , V.  18.  Fours  à pierre  , 340  8c 
341.  Grantk  nombre  de  Fours  a chaux,  449. 

Fowlay  ) hauteur  de  ) , XV.  94. 

Fowlcr(  M.  ),  Anglois,  fait  prifonnier  par  les 
Ttircs  , II.  16.  Il  eft  relâché  avec  les  autres  pri- 
fonniers , 16.  Un  Emir  Turc  l'arrête  de  nou- 
veau , y 3. 

Fox , Capitaine  8c  Voyageur  Anglois , XÎV.  *38. 
Voyage  de  Lucas  Fox,  XV.  148.  Cité  J 1x4. 

Foync-Sama  , Roi  de  Me  de  Fitando,  fait  une  vi- 
ficc  à Saris  Anglois  : Salutation  8c  |habillcment 
de  ce  Prince,  IL  1 y 3.  Feftin  qu'il  donne  aux  An- 
glois , 1 y y.  Le  Roi  Foync  orne  galamment  une 
Galcre  pour  le  Voyage  de  Saris  à la  Cour  du  Ja- 
pon, 1 J9.  Bonne  intelligence  entre  le  Roi  Foyne 
8c  les  Anglois,  169.  Lettre  qu'il  éciit  au  Koi 
d’Anglcrcrrc  traduite  par  deux  Négocians  Chi- 
nois, 174.  Remarque  fur  le  nom  de  ce  Prince , 
ibid.  Maladie  du  Roi  Foyne,  194  .Sa  mort,  103. 
Il  paroîr  u’avoir  que  le  titre  de  Gouverneur  fous 
le  nom  de  Foie  Samma  , VIII.  417. 

Fragofos  ( los  picos  ) , ou  Monts  brifés  , V. 

Fraifes  de  Tartaric , VIII.  y8.  Deux  fortes  de  Frai- 
fiers,  XL  696.  Fraifes  ou  Frutillcsdu  Pci  ou  , 
XIII.  401.  XIV.  137. 

Fraifiers  , aibrilfeau  , voy.  Fraifes. 

Frammannis  ( Regut  s ) , Portugais  , VIII.  jî. 

France  , voy.  Frai»çots.  Ile  de  France  , voy.  Bour- 
bon ( Ile'  de  ) , Nouvelle  Fennec  , voy.  Canada. 

Franc-encens,  arbr»* , 8c  fa defeription , III.  169. 
Encens  tiré  de  l’arbre  qui  pToduit  le  Benjoin , 
XI.  641.  4. 

Francfort,  Ville.  X.  ity. 

Francilcains  ( lc«; , p; crurent  parti  contre  les  Do- 
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minicains  , XII.  171.  Dilcours  d’un  Millionnaire 
Francifcain,  104. 

Francifci  ( Erafme  ) , cité,  V.  199. 

Francifco  , Portugais  , va  à Bénin  avec  Pintcado*: 
Audience  qu’ils  obtiennent  du  Roi  , I.  111. 

Francifco  ( Domingo)  , Chef Efpagnol  , JL  1*9. 
Lettre  qu’il  écrit  à Cocks  Anglois  , 10».  Ilcft 
Ambafiadeur,  ibid. 

Francifco  , Interprète  du  Roi  d'Ardra  » IV.  368. 

Francifco  ( Saint  ) , Baie , II-  $So.  Defcription  de 
la  Rade  , «81.  Ville  nommée  Saint  Francifco 
ou  Campcchc,  XII.  470.  Abbaye  de  San  Fran- 
cifco, ju. 

François,  Cap  , & par  qui  découvert , XIV. 41 6. 

François  : leurs  premières  navigations , I.  p.  xj.  de 
Vïntrod.  Deux  VaifTcaux  François  rencontrés  par 
Tovtfon  , 145.  Information  que  Tovtfon  en 
reçoit,  144.  Délibérations  qu'ils  forment  en- 
femblc  , ibid.  G ivilités  mutuelles.  Les  deux  Flot- 
tes s’unifient  , ibid.  Leur  courfe  , 14 y.  Elles 
commencent  leur  Commerce.  Elles  arrivent  à 
Mina.  Difficultés  pour  le  Commerce  de  l'o i,ibid. 
Autres  difficultés  ou  r les  poids  3c  mcfurcs,  14 6. 
Leur  Commerce  a Samma  , ibid.  Craintes  de  la 
art  des  Portug.  147.  Les  François  3c  Anglois 
ravent  ces  derniers.  Continuation  du  Commcr. 
Combat  entre  les  deux  Nations  réunies  3c  les 
Portug.  ibid.  Suite  de  ce  combat.  249.  Plainte 
des  Franç.  Us  quittent  les  Angl.  ibid.  UnVailL 
Franç  attaque  Tovtfon  , ifi.  Commerce  des 
Franç.  dans  les  Iles , » 3 4.  Uo  Vaificau  François 
muni  de  beaucoup  «for  c(l  pour  fui  vi  8c  pris  par 
les  Angl.  if  f 6»  Juiv.  D’autres  Vaificafe  Franç. 
rapportent  beaucoup  d*or , ibid.  Les  Angl.  con- 
traignent les  Franç.  d'aller  commercer  vers  la 
Rivière  de  Potos , 161.  Batiment  Franç.  pris  par 
les  Angl.  x66.  Les  Franç.  ramènent  Baker  en 
Europe  , 171.  Un  Vailf.  Franç.  rend  fcrvicc  aux 
Angl.  177.  Un  autre  s'évade  des  Anglois  à la 
faveur  d’une  Flotte  Efpagnole,  301.  Secours  ac-* 
cordé  par  l’Efpagne  à la  Ligue  de  France  ,{13. 
Services  que  Lancaftcr  reçoit  d’un  Bâtiment  Fran- 
çois , 3 41.  Commerce  des  François  de  Dieppe 
en  Afrique,  343.  Ile  nommée  Ile  Françoife,II. 
1 10.  Commerce  des  François  aux  Iles  du  Cap 
Verd  , 3 j 7.  Une  Flotte  Françoifè  faccage  la 
Ville  de  S.  Jago  , 383.  L’ilcde  S.  Jago  tombe 
au  pouvoir  des  Franç.  389.  FtablilTcmcnt  des 
Franç.  entre  fc  Cap  Blanc  & Sierra-Lcona , 414. 
Ils  découvrent  la  Cote  Occidentale  d’Afrique 
avant  les  Portug.  ibid.  Succcftion  de  plufieurs 
Compagnies  Françoifcs,  415.  Les  Franç.  s’eta- 
Mificnt  à l’embouchure  de  la  Rivière  du  Séné- 
gal , ibid.  Remarques  fur  toutes  les  Conipagn. 
Franç.  416.  Lieux  fur  les  Côtes  d'Afrique  où  ils 
ont  des  Forts  ou  Comptoirs  , 4x8.  Traité  qu'ils 
font  avec  les  Mores , 430.  Ils  prennent  pofidtion 
du  Fort  d’Arguim  3c  y 1 aillent  un  Gouverneur, 
4j  3.  Mefures  que  les  François  auroient  dû  pren- 
dre > 4J5,.  Mifcic  des  François  dans  le  Fort  d’Ai- 
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uim  , 43 6.  Nouveaux  mécontentcmens  qu’un 
ranç.  donne  aux  Mores,  437.  Pxife  d’une  Bar- 
que Françoifè  3c  Matelots  maflacrés,  ibid.  Ef- 
cadrc  Françoifè  envoyée  à Arguim  , 439.  O11  lui 
refufe  de  l'eau  à Cornera.  Elle  trouve  un  ren- 
fort du  Sénégal  au  Cap  Blanc  , ibid.  Elle  entre 
dans  la  Baie  d’Arguim  , 440.  Un  Vaificau  Hol- 
land. échappe  aux  Franç.  Dcfccnte  des  François 
dans  Hic  d' Arguim.  Ils  fommenc  le  Fort  de  fe 
rendre  , ibid.  La  difette  d’eau  les  force  de  fc 
retirer,  441.  Nouveaux  préparatifs  des  Franç* 
contre  Arguim  , ibid.  Leur  expédition  contre  les 
Hollandois  de  Portcndic,  444.  Leur  Traité  re- 
nouvelle avec  les  Mores,  ibid.  Ils  prennent  le 
parti  de  garderie  Fort  de  Portcndic,  443.  Ils 
l’abandonnent , ibid.  Ils  le  reprennent  & y éca- 
blifiént  un  Comptoir  , 4 46.  Etablificmcnt  des 
François  au  Fort  S.  Louis.  Leur  Etablifiem.  au 
Fort  S.  Jofcph.  Difgrace  qu’ils  cfiuieut  au  Fore 
de  Dramanet , ibid.  Petit  Fort  près  de  Kaniura  , 
447*  Autre  Etablifiem.  à Goréc  , ibid.  Autre 
Etablifiem.  à Albrcda  , 450.  Le  Roi  de  Barra  les 
oblige  d’abandonner  un  de  leur  EtabliiTcmcns. 
Autre  Etablifiem.  à Vintain  ou  Bintam  , ibid. 
Un  autre  à BitTao  ou  Bifibs,  431.  Les  François 
conftruifcnt  une  Maifon,45*.  Us  reçoivent  Jeux 
Atnbafiadeurs  Nègres.  Fatigues  des  Franç.  ibid , 
Secours  que  les  Matelots  d'un  Vaificau  Franç. 
reçoivent  de  celui  deJanncquin,  4 t 9.  Secours 
u’un  Général  François  donne  au  Damcl  Roi 
c Kayor  , 46  *.  Marchandées  que  les  François- 
prefement  à ce  Prince  , 464.  Baie  de  Ruhfco 
nommée  Baie  de  France  , 4 66.  Commerce  de» 
François  avec  les  Rois  de  Sin  3c  de  Salum  , 484- 
Guerre  entre  la  France  3c  l’Angleterre  , ibid. 
Juiv.  Les  difficultés  de  l’embouchure  du  Sénégal 
fervent  à la  fureté  du  Commerce  François,  488. 
Barque  Françoifè  fubmergée,  50».  Arrivée  de» 
Franç.  à la  Cour  du  Siratik  , 505.  Ils  pafient  t 
la  Cour  du  Prince  Siré  , ibid.  Favcor  importante 
accordée  aux  François  par  le  Siratik  , 507.  Com* 
rocrce  puéril  de  quelques  François,  511.  Une 
négociation  vaut  Vile  dcSadcl  & d’autres  avan- 
tages auxF;ançois,  518.  Ils  font  trompés  pas 
un  Ncgrc  ,5x1.  Ils  ouvrent  le  Commerce  à-Dra- 
roanct  ,513.  Prix  des  Marchandées  â Drama- 
net.  Ils  y (ont  pouifuivis  par  Tonka-Mouka, 
ibid.  Retour  des  François  au  Fort  S.  Louis,  5x7*. 
Leurs  entreprifes  pour  découvrir  les  Pays  voifin» 
de  celui  dcGalam  , 519.  Cette  carjeprifc  man« 
que  parle  caprice  des  Ncgres,  j 30.  Avantage» 
qu'on  en  pouvoir  efpérer*  ibid.  Tentative  de» 
François,  533.  Succeil.o»  des  François  fur  1 9 
Rivicre  de  Cambra  , f 3 f.  Querelle  des  François* 
avec  deux  Rois  Negrc< , 536.  Elpcranccs  d'ac- 
commodement , 54t.  Raifons  qui  fon:  manquer 
ces  cfpérances,  54t.  Arrivée  des  Franç  a Ka- 
chao  , 3 3 3 & fuiv.  Ancien  Commerce  des  Fran- 
çois à Billao,  557.  Projet  d’une  Colonie  à ?u- 
Lua.  Ilflivhajigé  pour  s’écablir  à BÜao,  ibid. 
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Ils  arrivent  à Biflao  6c  y reçoivent  un  mauvais 
accueil,  yy8.  Marche  des  François  en  allant  à 
l'Audience  de  l'Empereur  de  BiiTao  , 560.  Le 
Comptoir  François  s'achève  à BiiTao  , y78.Bri- 
gantin  François  attaque  paf  les  Balantes  , 184. 
Commerce  des  François  avec  les  Habicans  du 
Pays  de  Kayor  , S99  Les  guerres  des  Rois  Nè- 
gres tournent  à l'avantage  de  la  Compagn.  Fran- 
oifc,6oî.  Les  François  préférés  aux  Anglois 
ans  le  Commerce  , 604.  Confeils  pour  le  fuc- 
cés  du  Commerce  de  France , ibid.  O fuiv.  En- 
gagement de*-  François  pour  l’entretien  des  Mo- 
res , 6 ri.  DélicatdTc  des  Faveurs  François,  61 1. 
Richclfc  du  Commerce  François , 6 19.  Tarif  des 
Tranç  réglé  par  B ue  , 6xx.  Différence  du  prix 
des  Marchandifcs  en  France  6c  au  Sénégal, 613. 
Les  Franç.  attaqués  à Dramanct  dans  leur  Fort 
de  Saint  Jnfeph  , 6)6.  On  les  rend  odieux  aux 
Nègres  par  divers  artifices.  Ils  fc  défendent  vail- 
lamment, ibid.  Ils  font  forcés  d'abandonner  leur 
Fort  , 6)7,  Mort  confécutive  de  deux  Directeurs 
François,  ibid  Démêlés  des  Franç.  avec  un  Al- 
kaiJe  , 6 49  Réfolucion  du  Dire&eur  général 
François  & fes  effets.  Les  troubles  recommen- 
cent à Mankanct.  RérablifTcmcnt  du  Traité  Se 
fa  confirmation.  Remarques  fur  plofieurs  Era- 
blilTcm.  Franç.  ibid,  Avantage  que  les  François 
peuvent  tirer  au  préjudice  des  AngL  fyt.  Ce 
projet  demeure  encore  fans  exécution,  ibid.  Les 
François  chalfenc  les  Hollandois  d’Arguim&dc 
Goréc  , III.  3.  Secours  que  ta  Compagnie  de 
France  tire  de  fa  Nation , 6.  Les  Franç.  pren- 
nent l'Ilc  de  James  , 11.  Cette  Place  leur  cil  re- 
mife  , xi.  Ils  reprennent  Jamesfort  , X).  Canot 
Franç.  fai  fi  , y y.  Incendie  du  Comptoir  Franç. 
d'Albreda  , 78.  Le  Directeur  Franç.  du  Sénégal 
arrive  dans  la  Cambra,  7 9-  Feftin  magnifique 
donné  par  les  François,  80,  Le  Générai  Franç. 
falué  honorablement  par  les  Anglois  , ibid.  Les 
Françoifvculcnr  acheter  Jamesfort,  119,  Comp- 
toir François  d'Albreda  & fon  Commerce,  1 1 y, 
TranfaCIion  entre  les  Franç.  & les  Angl.  ibid . 
Ufage  que  les  Franç.  font  des  fcrviccs  deePor- 
tug.  noirs  , 1x7.  Ils  arrivent  au  Cap  Blanc, 
1)3.  Ils  brûlent  un  Vaiffeau  Holland.  & une 
Barque  , ibid.  Entreprife  de  la  Compagnie  Fran- 
çois pour  étendre  fes  découvertes,  1 57.  Moyens 
que  les  François  font  forcés  d'employer,  143, 
Un  François  plaifamment  dépouillé,  ibid.  Baie 
de  France  , ix7  , 131.  Les  François  fe  faififfent 
d'un  Fort  Anglois  6c  le  rafent  , xtx.  Baie  6c 
Fontaine  de  France,  xyy  6c  X34.  Les  guerres 
Civiles  empêchent  les  François  de  renforcer 
leurs  Garnifons  fur  les  Côtes  de  Guinée,  y 34. 
Leurs  polfdlions  fur  les  Côtes  de  Guinée  leur 
font  enlevées  par  trois  Nations,  ibid.  6c  y 3 y. 
Côte  qu’ils  fréquentent  les  premiers  , 54 6.  Con- 
firmation de  l ancien  Commerce  des  François 
fur  la  Côte  de  Malaghette , 348.  Rencontre  d'un 
Armateur  Frauç.  34?.  Armateur  Franç.  rcncon-* 
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rré  par  les  Holland,  ibid.  Succès  de  cet  Àrmar. 
3 f 0.  Ruine  d’un  Fort  François  à Tacoray,  3 y 1. 
Un  Armateur  François  rencontre  les  Angl.  qui 
font  fort  maltraités  dans  le  combat,  537.  Ce 
que  c’eft  que  cet  Armateur  , & fa  perte  dans 
cette  rencontre  , ibid.  Imprudence  d’un  Fa&eur 
François  , j 87.  Ce  que  c’eft  que  ce  Fadeur,  3 8 8. 
Les  François  font  partit  une  Efeadre  de  la  Mar- 
tinique , 398.  Les  François  arrivent  dans  l'Ile 
de  Ténérife,  403.  Us  font  bien  traités  par  le 
fieur  Mnftelicr  Conful  de  leur  Nation.  Us  arri- 
vent à la  Côte  d’Afrique  , ibid.  Comptoir  Fran- 
çois au  Cap  Bernard , 404.  Ils  fccourcnc  un  Vaif- 
l'eau  Portugais  , ibid.  Ils  font  pris  pour  des  Pi- 
rates parles  Anglois,  40 y.  Us  arrivent  à Ta- 

rfehua  au  Royaume  dlflîni  'ibid.  Liberté  que 
Roi  d'Ifiîni  leur  accorde  de  bâtir  un  Fort 
dans  fes  Etats  , 406.  Lieu  qu'ils  choififTent  pour 
bâtir  ce  Fort.  Donation  que  le  Roi  d'Iffim  Se 
la  Nation  font  d’un  terrain  aux  François,  ibid. 
& fuiv.  Us  bâcifTcnt  leur  Fort.  Sa  ficuation  6c 
Defcnpt.  409.  La  Compagnie  de  France  l’aban- 
donne , 410.  Embarras  des  Franç.  afliégés  : in- 
cident qui  fcrc  à leur  délivrance  , 4 11.  Sort  de 
la  Garnifon  Françoifc  d'Ifiini  , 41  y.  Les  Franç. 
d'Ifiîni  reviennent  en  France  , ibid.  Banc  du  Fran- 
çois , écueil  , 4 61.  Friponnerie  des  Negres  à 
l’égard  des  François  , 471  & fuiv.  Un  Vaiffeau 
François  en  danger  de  périr  par  les  Vers  , 47 y. 
Tragique  avanturc  d’un  François  , 49?.  Fort 
François  fort  près  d’un  Fort  Anglois  , ibid.  Fran- 
çois faits  prisonniers  6c  remis  en  liberté  ,517. 
Prife  d'un  Fort  François  , yyy.  Les  François  fe 
retirent  au  Fort  Angl.  ibid.  Leur  Gouverneur  ac- 
eufé  de  perfidie,  y 3 6.  Vaifleau  Franç.  pris  par 
Jes  Pirates,  y 6 1.  La  vie  d’un  Capitaine  Franç. 
Cauvée  par  un  Capitaine  Pirate  , t*x.  Les  Por- 
tugais s'établtlFcnt  fur  les  ruines  des  Comptoirs 
François  , tfio.  Epoque  des  fcrabliflcmcDS  Fran- 
çois fur  la  Côte  de  Malaguctte  , ibid.  Les  (^ua- 
uas  ont  confiance  aux  François  , 641.  Fondât, 
c Mina  par  les  François,  IV.  3.  Us  retournent 
en  Guinée  , 6.  Raifon  qui  leur  fait  abandonner 
ce  Commerce  , ibid.  Renouvellement  du  Com- 
merce Fiançois  , 7.  Ils  font  bien  reçus  de  Jean 
Konny  , xi.  Vues  de  la  Compagnie  Françoife  , 
ibid.  Us  ont  eu  un  Etablillcmcnt  à Sukkonda , 
17.  EtablifFem.  François  fur  la  Côte  des  Efcla- 
ves  , x6*.  Us  s’érabliilcnt  avec  précaution  au 
Pays  de  Popo,  t7t.  Fort  François  à G regoué  , 
174.  Egards  fi  ngu  tiers  des  Nègres  de  Juida  pour 
la  Nation  Françoife  , x«4.  Tentatives  des  Fran- 
çois pour  convertir  les  Nègres  de  Juida  , 304. 
Obftaclcs  qu'ils  y trouvent  de  la  parc  des  Pro- 
teftans,  ibid . & fuiv.  Facilité  que  les  François 
auroient  à fe  lier  avec  le«  Mal  avens,  348.  Fort 
François  au  Royaume  de  Juida  : fa  defciiprion 
& fon  origine  , 1 58.  Plan  de  ce  Fort , ibid.  Uti- 
lité de  ce  Fon  6i  obfcrvations  fur  lui  , 3 59-  Po- 
Jitdlcs  que  les  François  reçoivent  du  fils  du  Roi 
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d'Ardra,  Jff.  Querelle  des  François  avec  les 
Holland.  37 6.  Fermeté  du  Faveur  François, 377- 
Le  Roi  d'Ardra  termine  ce  différend.  Son  d»f- 
cours  aux  deux  Fadeurs. Ils  fc  réconcilient , ibid. 
Ambartadeur  du  Roi  d’Ardra  envoyé  en  France, 
Î78.  Préfens  que  le  Roi  d'Ardra  fait  à celui  de 
France  par  fon  Ambartadeur,  ibid.  Préfens  mu- 
tuels entre  le  même  Ambartadeur  5c  la  Com- 
pagnie Françoife  , 384.  Comptoir  Franç.  tranf- 
porré  à Juida  . ?8i.  Commiflion  de  trois  Vaif- 
lcaux  François  , 417.  Banc  François  , 463.  Hift. 
fin^ulicre  d'un  Capitaine  Franç.  367.  Perte  d’un 
Vaiifcau  Franç.  dans  le  Port  de  Lifbonne  , $69. 
Un  Vaiireau  de  guerre  Fiançois  arrête  un  Bâti- 
ment Génois  , 370.  Obfcrvations  de  trots  dé- 
fîmes Mirtionnaires  Franç.  V.  1 16  & fuiv . Franç. 
réfugiés  compofent  la  Colonie  de  Dnkenftein , 
fjj.  Port  Dauphin,  ancien  Etablirtem.  Franç. 
Hf.  Ile  de  France  , auparavant  nommée  Ile 
Maurice,  11 <5,  Table  Alphabétique  de  tons  les 
mots  qui  compofent  la  Langue  Chinoife  Cli- 
vant la  prononciation  Françoife  , VI.  315.  les 
François  fe  tendent  maîtres  d'Antioche  , VII. 
470.  Planche  de  la  forme  de  l'Ile  Maurice  nom- 
mée depuis  lie  de  France,  VIJJ.  1 11.  A van  cure 
étrange  d’un  Franç.  1 90.  Premier  Voyage  des 
François  aux  Iodes  Orientales  . 1 98.  Motifs  de 
ce  Voyage.  Départ  de  deux  Vairtcaux  François 
pour  ce  Voyage.  Mauvaife  augure  pour  la  route. 
Apparence  de  qucicllc  avec  plufieurs  Vairtcaux 
Holland,  ibid.  Pefeription  remarquable  fur  le 
paflage  de  la  Ligne  , 199.  Les  deux  Vairtcaux 
tombent  à l’Ile  d’Annobon  , 100.  Le  feorbue 
oblige  les  deux  Vairtcaux  de  gagner  Sainte  Hcle- 
ne,  tor.  Tempête  qui  Jette  les  deux  Vairtcaux 
dans  l'Ilc  de  S.  Laurent  , ici.  On  entre  dans  la 
Baie  de  S.  Auguftin.  Précautions  pour  la  (nrcté 
des  malades,  ibid.  Secours  qu'ils  reçoivent  dans 
la  Baie,  103.  Trille  fituation  des  François,  ibid. 
Les  deux  Vairtcaux  vont  chercher  de  meilleurs 
rafraîchirtcmcns  aux  Iles  de  Comorre , 104  Nau- 
frage d’un  des  deux  Vairteaux,  105  fie  ao6.  Com- 
ment les  Franç.  abordent  dansl'lle  de  Pulodou  , 
107.  A quelles  conditions  ils  y font  reçus.  On 
leur  prend  tour  ce  qu'ils  ont  , ibid.  Sommes  drar- 
genc  que  les  François  fauvem  , toi.  Elles  ne  fer- 
vent qu’à  augmenter  leur  mHera  , ibid.  Le  Maî- 
tre d'un  des  Vairtcaux  Franç.  prend  la.  fuite  avec 
douze  de  fes  Compagnons , 109.  Rigueurs  exer- 
cées contre  ceux  qui  prennent  l'argent  des  Fsanç. 
a 10.  Sort  funefte  des  autres  Captifs  François  , 
ait.  Il  n’en  refte  que  neuf  de  quarante  , ibid. 
Faurtes  cfpérances  de  deux  Franç.  1x7.  Us  font 
remis  en  prifon.  Par  quel  hazard  délivrés  9ibid. 
Us  font  engagés  dans  les  troupes  Portugal.  118. 
Sort  d'un  Vairteau  5c  de  douze  Franç.  qui  fc  fau- 
▼ent  des  Maldives , ibid . Imponant  (crvice  par 
lequel  un  Franç.  fe  fait  conlidérer , 138.  Ren- 
contre que  les  Holland,  font  des  deux  premiers 
VaifL  Franç.  aux  Indes , 17t.  Leur  avanuuc  dans 
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l’IIe  d'Annobon , ibid . Plufieurs  Franç.  captifs 
dans  l'Ilc  de  Ccylan  , 5c  à quelle  occafion  ,313. 
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de  la  Mer  du  Sud  dans  celle  du  Nord , J49. 
Avanruriers  Franç.  qui  fe  joignent  à d'amref 
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d’un  Capitaine  Franç  ibid  Arica  , Tombeau  des 
Franç.,  1*9.  Embarra*  des  Pilote1  Fnnç.  y 7 1.  Il» 
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579.  Raifons  qui  rendent  les  Franc,  odieux  aux 
11  ij 


*6%  T A B L E D E S 

Infulaires  d'Finouy  , ibid.  Avanturc  des  Fianç. 
d’Emouy  , poux  fervir  de  leçon  aux  Ncgocians  y. 
58).  Courage  d'un  Pilote  François,  ibid.  11  eft 
maltraité  , 584.  La  Barbinais  demande  juftice  aux 
Mandarius.  Comment  reçu  au  Tribunal,  ibid. 
Avantage  qu’il  lire  de  fa  fermeté  # 38  ç.  Comment 
cette  affaire  fc  termine , ibid.  Les  Franç  profirenc 
de  la  (implicité  d'un  Bonze , 59  J.  Leur  départ  de 
l'ile  d’Emouy, 5 94.  Avant,  fingul.qui  fait  honneur 
aux  Franç.  393.  Dans  quel  danger  ils  fc  trouvent, 
ibid.  Leur  combat  dans  un  Varfleau  Malai,  39*. 
Autre  combat  imprévu.  Secours  qu'ils  tirent  de 
leurs  Captifs  , ibid.  Le  Capitaine  Indien  perd  fon 
Brigantin  , 39 7.  Rcnconrrc  d’un  Seigneur  de  Su- 
matra. Géoéroûté  d'une  femme  Indienne  , ibid . 
Sa  fierté  en  quittant  les  Fianç.  398.  Raifons  qui. 
éloignent  les  Franç.  de  Batavia  ,399.  Us  cher- 
chent du  fccours  parmi  les  Barbares , ibid.  Ils 
relâchent  dans  une  Ile  voifîne  de  celle  du  Prince, 
600.  Leur  commerce  avec  les  Inful.  ibid.  Lumiè- 
res qu'ils  rirent  d'eux  ,601.  Rencontre  d'une 
troupe  d’indiens.  Comment  ces  Indiens  fc  reti- 
rent. Les  Franç.  vifitent  une  féconde  fois  la  mê- 
micmc  lie , * 04.  Ils  y font  bien  xeçus , 60 ç.  Leçon 
pour  les  Vaifleaux  Franç  F-rreardc  J i fiance  entre 
les  Iles  de  Bourbon  & de  France,  ibid.  Punta 
Santa  nommé  aujourd'hui  Cap  Fianç.  XII.  16. 
Cap  Franç.  de  l’ile  Efpagn.  ou  S.  Domincuc,. 
108.  Plaine  du  Cap  Franç.  109.  Un  Franç.  uuvé 
par  1 humanité  des  fauvages,  XIII.  1 J.  Les  Franç. 
pouJTcnt  leurs  découvertes , 14.  Le  fcoibut  fait 
périr  un  grand  nombre  de  Franç.  31.  Remède 
qu'ils  reçoivent  des  Sauvages , ibid.  Les  Franç. 
bâiillenc  un  Fort  dans  un  beau  Pays  fans  nom, 

3 j. Leurs obfervat. ibid  fort  nommé  France-Roi, 
38.  Stratagème  fingulicr  qui  fauve  un  Vaifleau 
Efpagn.  d’un  CorUirc  Franç.  133.  Arrivée  des 
Académiciens  de  France  à Carthagenc,  140.  Inva- 
fonde  Carthaeene  par  des  Avantur.  Franç.  133. 
Raretés  envoyées  en  France  parM.  de  la  Conda- 
minc,4Xi.  Ufage  quuu  Mathématicien  Efpagn. 
fait  des  Cartes  Franç.  $07.  Eclaircificm.  fur  les 
obfervat.  faites  au  Pérou  par  les  Mathématic. 
de  France  & d'Efpagnc , & conclulion  de  leur 
voyage , *09  bjuiv.  Entreprife  des  Mathématic. 
Franç.*  i4.Frcgatcs  Franç.  attaquées  par  des  Angl. 
*18.  Forces  des  deux  Partis  , ibid.  Combat,  **9. 
Belle  déffenfc  £c  prife  d’une  Frégate  Franç.  Second 
combat  Se  prife  d'une  autre  Fiégaic.  Etat  de  la 
troificmc  Frégate  8c  fa  route  à Louifbourg,  ibid. 
Cette  dernière  Frégate  combe  entre  les  mains  des 
Angl.  *30.  Leurs  artifices  pour  la  furprendre  , 
ibid.  Voyage  annuel  d’un  Franç.  XIV.  11.  Fort 
Franç.  d^Oyapoc  p.  EtablîfTcm-  des  Franç.  au 
Brefil , 184.  Préparatifs  d’une  tfeadre  Fianç.  pour 
un  voyage  au  Brefil  ,18*.  Enfans  Sauvages  con- 
duits en  France  ,191-  Cinq  filles  Franç,  mariées  , 
ibid.  Province  perdue  pour  la  France,  I53.  Les 
Franç.  s'établiflcntfur  le  Fleuve  Rio  grande  ,14  t.. 
Etabliflcm.  des  Fianç.  dans  l'ile  de  Maragnan , 
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145.  Comment  les  Franç.  sctabüffcnt  dans  l'ile 
de  Maragnaa  , 148.  Ils  l'abandonnent  , 149. 
Guianc  Franç.  374  Origine  de  l'établi  Hem.  Franç. 
en  Guianue,  ibid.  Voyages  & établiflem.  des 
Franç.  dans  la  Floride  ou  Amérique  Septentrion. 
415  & fuiv.  Par  qui  le  Cap  Franç.  découvert, 
41*.  EtablifTem  Franç.  de  Charles- Fort , 417. 
Embarras  de  cette  Colonie.  Brutalité  du  nouveau 
Commandant , ibid.  Nouveaux  fujecs  de  crainte, 
418.  Défertien  de  la  Colonie,  & fes  horribles 
fuites,  ibid.  Avidité  des  Franç.  pour  les  Mines 
d'or  3c  d'argent,  4x0.  Continuât,  des  découvertes 
par  les  Franç.  414.  Civilités  mutuelles  entre  les 
Franç.  & les  Angl.  415.  Ce  qui  retient  les  Franç. 
à la  Caroline  , 41*.  Mafiacre  des  Franç.  dans  la 
Floride,  9c  ruine  de  leur  établiflcm.  418.  Sort 
des  Franç.  qui  accompagnent  Ribaut  , 44*.  Sort 
de  ceux  qui  quittent  le  même  Ribaut,  447.  Ré- 
flexions fur  les  récits  des  Nations  Franç.  & Efpag. 
Effets  du  défaflre  des  Franç.  de  la  Floride  , ibid. 
Les  Franç.  fous  la  conduite  de  Gourgues . atta- 
• quent  San  Matheo,  3c  le  prennent,  43 1 & fuiv. 
Jaloufie  d’une  Colonie  Angl.  contre  les  Franç. 
47t.  franç.  réfugiés  qui  forment  la  Ville  de  Mo- 
nacan  en  Virginie,  soi.  Arrivée  des  Franç.  au 
Fort  S.  Marc  , 371.  Suite  des  voyages-,  découver- 
tes & crabliflcm-  des  Franç.  dans  l’Amérique 
Septentrion.  389  & fuiv.  Soit  de  quarante  Franç. 
dans  l’ile  de  Sable , 390.  Etabliflem.  François 
dans  l’ile  Ste  Croix,  391.  Ils  font  établis  à Port 
Royal,  393.  Les  établifTcm.  Franç.  ruinés  dans 
l'Acadie , 398.  Langueur  de  la  Colonie  Franç. 
du  Canada , *01.  .La  Compagnie  Franç.  eft  fup- 
primée  , ibid.  Créât,  d'une  nouvelle  Compagnie  , 
*03.  A quelles  condit.  tbid.  On  doute  en  France 
fi  Québec  doit  êtreconfervé  , *•*-.  Raifons  pour 
& contre,  ibid.  Québec  8c  l’Acadie  font  reftirués 
aux  Franç.  *07-  Droits  de  la  France  établis  dans 
le  Canada  , *09.  Mauvais  fort  d’une  Barque 
Fraaç.  *11.  Départ  de  deux  Vaifleaux  Franç. 

four  le  Mi  nid:  pi , *14;  Objets  de  la  France  dans 
écabliilem.  de  la  Louifîanc  , 619.  Tentative 
finguliere  des  Franç.  pour  établir  un  commerce 
avec  le  Méxiquc,  *31.  Etabliflcm.  de  la  Compa- 
gnie Franç.  d’Occident,  *34.  Arrivée  des  pre- 
miers Conccflionnaircs , *3*.  Divers  établiflem. 
Franç.  On  veut  s'établir  dans  la  Baie  de  S.  Jofeph  , 
ibid.  Raifons  qui  la  font  quitter,  *37.  On  fe 
faifîr  de  Pcnfacola , ibid.  Les  Franç.  s'établificnc 
les  premiers  dans  la  Baie  d’Hudfon,  *38.  Avan- 
tures  de  deux  Franç.  de  Québec , ibid.  Mefurcs 
des  Franç.  pour  arrêter  les  entreprifes  des  Angl. 
*41.  Comment  deux  Franç.  de  Québec  fervent 
la  France  après  l’avoir  trahie,  *41.  Perte  que  les 
Franç.  font  dans  la  Baie  d’Hudfon  , *44-  D*  y font 
rétablis  par  le  Chevalier  de  Troie  , ibid.  Trois 
Forts  qu’ils  enlèvent  aux  Angl.  *4f.Rclar.  Angl. 
des  memes  fairs , ibid.  Réglcm.  entre  les  Couron- 
nes d’Angler.  9c  de  France  . *47.  Nouvelles  hos- 
tilités , ibid.  Les  Franç..  reprennent  la  Baie  d’Hiid— 
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(on  , 649.  fis  prennent  le  Port  Nclfon  , ibid.  Il§ 
lui  donnent  le  nom  de  Bourbon , 6 50.  Mallacrc 
de  plufieurs  Franç.  éj8.  Etabli  il  cm.  des  Franç. 
dans  nie  Royale,  autrefois  Cap  Breton,  671. 
Vues  de  la  France  dans  fes  Colonies.  Projet  offert 

f»ar  l'Intendant  da  Canada  , ibid.  Avantages  que 
a France  anroit  pu  tirer  de  ce  projet , <71.  Em- 
barras des  Franç.  dans  l'Acadie,  675.  Mefures 
des  Franç.  pour  s'établir  dans  file  S.  Jean , <74. 
Projet  d'une  Colonie  pour  cette  Ile.  Ce  qui  le 
fait  manquer , ibid.  Iles  Franç.  voifincs  de  Louif- 
bourg,48o.  Conduite  de  la  France  avec  les  Habi- 
ransdu  Cap  Breton  ou  Ile  Royale,  ibid.  R aifons 
qui  font  perdre  Louilb.  aux  Franç.  48 1.  Combat 
naval  entre  les  Franç  8c  les  Angl.  devant  Louilb. 
*8a.  Belle  défcnce  des  Franç.  CirconlUnces  du 
Siégé  de  L oui  (bourg  , ibid.  Raifonsqui  font  per- 
dre cette  Place  aux  Franç.  *83.  Rivière  nommée 
des  Franç.  487.  Bourgade  Franç.  & Fort  de 
Chartres,  73©-  Avantages  de  ce  Poftc  , ibid. 
Trente  Franç.  tués  par  les  Cheraquis,  755*  Re- 
proche fait  aux  Franç.  734.  Etat  de  la  Colonie 
Franç.  aux  Natchés,  73 4.  Les  Franç.  fan»  Prêtres 
aux  Natchés,  738.  Fort  de  la  Compagnie  des 
Indes,  73p.  Conceffion  Franç.  740.  Pronoftic 
pour  la  profpéritc  d'une  Colonie  Franç.  744. 
Sclairciffcm.  (ur  les  diffcicns  des  Franç.  8c  des 
AbKI.  dans  l’Amérique  Septentrion.  75 4.  Les 
Franç.  défont  les  Angl.  près  le  Fort  do  Qucnc  , 
7ds.  Un  Franç.  établi  depuis  trente  ans  en  Lapo- 
nie, XV.  307.  Commencent,  de  Pérabliffem. 
Franç.  dans  l’Ile  de  S.  Domingue,  37p.  Filles 
envoyées  à S.  Domingue , 3?x.  Plan  d'un  Franç. 
pour  enlever  San  Domingo  aux  Efpagnols,  394. 
deux  nouveaux  établiffem.  Franç.  393.  Defctipt. 
de  (a  Colonie  Franç.  de  S.Doming.  408. Etendue 
de  la  Colonie  Franç  , 409. Etat  du  Cap  Franç.  en 
mil  fept  cens  un  , 410.  Route  parterre  de  ce  Cap 
b Leoganc , ibid.  Route  par  Mer,  41t.  Obfervat. 
fur  la  Plaine  do  Cap  Franç.  414.  Rivières  du 
Quartier  du  Cap  Franç.  ibid.  Obfervat.  fur  la 
Côte  Occident,  au  Cap,  417.  Suite  de  ladcfcripr. 
ibid.  Caraélerc  des  Habitans  Franç.  de  S.  Domin- 
gue, 417.  Police  des  Ncgres  Franç.  437.  Fort 
Franç.  de  la  Pointe  de  Sable  , 4Î  f - Proverbe  qui 
peignoir  autrefois  les  Habitans  des  Iles  Franç. 
ibid.  Les  Franc,  incommodent  S.  Cbriftophe  , 
448.  Rufe  attribuée  à la  Cour  de  France  , ibid . 
Longue  poffeffion  de  Plie  Ste  Lucie  par  les  Franç. 
335.  Traité  des  Franç.  avec  les  Caraïbe?,  340. 
Commerce  aux  Iles  Franç.  34**  Dommages  que 
les  Franç.  caufent  à la  Barbadc,  «17.  Leur  éta- 
bliffem. en  Terre-Neuve  , 449.  Différends  entre 
les  François  & les  Angl.  4 j 1 . Expédir.  des  Franç. 
fous  d'Ibcrville,4ci. Divers  avantages  des  Franç. 
avant  la  ccflîun  de  Pile  de  Terre-Neuve,  <37. 
Trairé  entre  les  François  8c  les  Holland.  470. 
François  de  , voy.  Bitti  & Pavie. 

François  ( Dom  ),  Roi  de  Congo,  8c  fa  mort, V.  33. 
François  1 , Roi  de  France , VL  tfi*  Bon  mor  dr 
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ce  Prince  , XI.  347*  le  même  mot  répété , XIL 
4x1  y à la  nott  ( 80).  Voyage  qu'il  fait  faire  pouc 
découvrir  l’Amérique,  XIII-  îo.  Cite,  17,  34. 
Cité  , XIV.  389.  4o4. 

François  ( Saint  ) , Fort  , nommé  autrement  Vcr- 
mandnis  , II.  448.  Rivière  de  S.  Fraaçois  appe- 
lée aufC  Gubororo  , V.  XJ.  Les  Holland,  bacccac 
le  Fort  S.  François , .393.  Où  Saint  François  Xa- 
vier finit  fa  vie  Apoftolique  ,411.  voy.  Xavier. 
Cap  de  Saint  François,  X.  349.  Cap  de  Saine 
François , cité  , XI.  *49-  Ptédiâicm  de  S.  Fran- 
çois de  Solsno  , XIV.  78.  Fleuve  de  Saint  Frari-. 
çois , loi.  Rivière  de  S.  François,  108.  Iles  8c 
Rivieic  de  Saint  François , 700.  Lac  de  S.  Fran- 
çois , 703.  Baie  de  S.  François  , XV.  377.  Porc 
de  Saint  François  , autrement  Port  Antonio, 380. 

Francolin,  ou  Coutcur  de  rivage,  Oifcau,XV.  17 4. 

Francs  , Nation  , VIL  194. 

Franghis,  Peuples,  I.  49.  Une  Nation  donne  ce 
nom  aux  Chrétiens,  II.  81. 

Frangui  haefeour , mal  vénéiien  : Pourquoi  ainff 
nommé,  VIII.  ifi. 

Franguis , nom  donné  à trois  Nations  Européen- 
nes , X.  13  4. 

Fr4nk  , Anglois  : Lettres  qu’il  apporte  , III.  3*9. 

Franke  ( Cornélius  ) , Marchand  Holland,  n.  104.’ 

Franklin  ( Charles  ) , Anglois  , trouvé  par  Roberts 
dans  Pile  de  Punta  de  Sâl , II.  143.  Scs  avant u- 
res.  U cft  envoyé  au  Roi  de  Bcmbolu  , ibid.  d» 
fuiv.  Il  abandonne  Roberts  ,348.  Idée  qu’il' 
donne  fur  111c  de  S.  Jean  ou  Brava,  397  & fuiv»- 
11  n’aide  point  Roberts,  41t. 

Franfx  ( Chriftian  ) , HqJlandois , envoyé  dans  une 
Ile  pour  traiter  d'une  Paix,  VIII.  441. 

Frapc-Boar , forte  de  Ponton  dans  la  Saline  de  Pile- 
Mayo  ou  de  May,  II.  37** 

Trafic! , forte  de  mefure  , IX.  j 3. 

Fraxier  , Auteur,  cité,  IV.  i8r. 

Fredclli , Millionnaire  jéfuite  , cité,  VII.  an. 

Frédéric*  Henri , Prince  d’Orange.  à qui  on  pré-* 
fente  un  Singe,  V-  88.  Ile  du  Prmce  Frédéric  de 
NafTau  , XV.  107. 

Frédéric , Roi  de  Truffe  , V.  1 06. 

Frederica  f Fort  de  ) . XIV.  384. 

Frcderiks-bourg  , Fort  Danois  , acheté  par  une 
Compagnie  Angloifc,  III.  3.  Fort  Frédériclbourg 
ou  Fr  ide  rie  (bourg , 331  & fuiv.  Le  Gouverneur 
de  ce  Fort  protège  un  Vaiff.  Holland.  1 31  Guerre 
dans  le  Pavs  , ibiéy  Plan  du  Fort  Frcdciickbonrg, 
378.  Hiftdlredu  Fort  Frcderik (bourg  ou  de  Jean 
Conny  , 497.  Fortifications  de  ce  Fort , IV.  10.* 
Origine  de  cet  Etabliffem.  Prufficn  , ibid.  Grrote 
Frederiefboutg , nom  donné  à ce  Fort  8c  à l'hon- 
neur de  qui  ,si.  Les  Pruffiens  abandonnent  Fri— 
dericfboutjf,  ibid . Avantage  de  la  firuarion  de' 
Eredcricfbourg,  n.  Les  Hollandois  emportent 
cette  Place  8c  s'y  établirent , ibid.  Fre  ou  Fridc-- 
rickbourg  , Fort  Danois,8c  Ga  fituation  , 33.  Siç.- 
H.  Rtffesde  Frcdcrkkfbourg  , ibid.  L'air  y cflr 
fain , WÙIMRdRa  Danon» , $*.-SiÇ9.  H * ftfc- 
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dericklbourg  vendu  aux  Angl.  qui  le  nomment 
Fort  Royal  , fie  le  négligent  long-tems  , ibid. 
& Juiv.  Son  étatpréfcnr,  37.  Grand  Fétiche  de 
Frcdcricklbourg,  161.  Nouvelles  qu’un  Voyageur 
y apprend  , 4*7. 

Frcdcrikftad,  XI.  331. 

Freeman  ( Tom  ) , créé  burlerquement  Duc  de  Sef- 
tos,  III.  4 yo. 

Frégate  , efpece  d'Oifeaux  , fie  île  de  ce  nom  , XV. 
09.  Les  Oifeaux  Frégates  en  quantité  daosune 
es  Iles  Autillcs  , 671. 

Frehcl,  Cap , XI.  ?3- 

Freite  ( Ruy  ) , Portugais,  fe  laifle  gagner  par 
Kliojah  Zaftar  pour  trahir  les  liens,  1.  10).  Il 
eft  Faftcur  de  Choul , fie  amene  vingt-quatic 
hommes  à Diu  , 108. 

Frcitas  < D-  m Martin  de  ) , Commandant  d’un 
Vaiflcau  Portugais,  cft  tué , IX.  33*. 

Frelons,  qui  fréquentent  les  Villages,  III.  301. 

Frcmelin  Anglois  , IX.  337. 

Frémigan  ( M.  de  ) , foutient  un  détachement  de 
troupes  Françoifcs  au  fiége  d'Arguira  , II.  44 1. 

Frenaic(  Baie  de  la  ) , XI.  y 3» 

Frères  fies  trois)  , Habitations , VIII.  3 68.  Nom- 
mées auffi  Mondrains  , XI.  99. 

T>cret,  Sçavanr , Cité,  VII.  13. 

Frcfiyes  , ou  Chouettes,  efpece  d'Oifeaux  que  les 
Negres  croycnt  Sorciers , III.  309. 

F'ef*.o{  Rio  ) , Ville,  voy.  Rufifco. 

F.cshvruter-Bay  , ou  Baie  d’eau  douce  , XI.  41.  Sa 
DcGeription  , ibid. 

Frefîcr  ( M.  ) . Voyageur  , voy  Frezier. 

Fri-fnillof  dvl  ),  fie  (a  mine  d’argent  , XII.  649. 

Frc:rcviUe(  M.  de  ) , François,  IX-  >77  H reçoit 
le  titre  de  Colonel  des  troupes  Siamoifcs  fie  les 
commande  . lyo. 

Freval , François,  XV.  381. 

Frcybcrg  , petite  Ville,  X.  117, 

Frcyrc  ( Manuel  ) , Millionnaire , accompagne  De- 
nderi , VII.  433.  voy*  Defidcri 

JPrcytaz  ( Alvaro  de  ) , Portugais  , arrive  en  Euro- 
pe , I.  8.  Accompagné  de  Vincent  Diaz  , il 
prend  cinquante  neuf  Efclavcs  dans  1 Ile  de  Ti- 
der,  10. 

Frexicr  , Voyageur  , obfcrve  un  Phénomène,  II. 
4it.  Il  nomme  P jrte grande , Baie  de  S.  Vin- 
cent , ibid.  Son  plan  fur  la  foi  me  de  Po'toçran- 
dc  , 41  f.  Relation  de  M.  F relier  rcfpe&able 
Voyageur  , XI.  3.  Voyage  de  M Frcxicr  par 
Se  Décroit  de  le  Maire  .91-  Dépaft,  93.  Retar- 
dement dans  une  Rade.  Remarque  fur  la  Table 
fie  la  Ligne  de  Lock  , ibid.  Témoignage  que 
l'Auteur  fe  rend  à lui-mcme,  94.  Il  pâlie  aux 
Iles  du  Cap  Vcrd  , ibid  Route  jufqu'à  ITlc  Sre. 
Catherine  au  Brclil , 9c.  Scs  remarques  fur  PEC- 
time,  9 6.  Obfcrvauons  de  l'Auteur  fur  llleSte 
Catherine  , 97.  Regrets  de  l'Auteur  dans  une 
tempère  futieufe , 101.  Vue  de  la  Terre.  Autres 
remarques  fur  l’E^imc  , ibid.  Ses  avis  pour  dou- 
bla U Cap  df  tfora,  193.  Qa  icipct  ailleurs 


fes  obfervations  fur  le  Chili  fi c le  Pérou  , 104.' 
Ses  remarques  fur  les  courans  fie  les  vents  , ibid. 
Réflexions  qui  les  confirment , 103.  Retour  de 
l'Auteur  dans  les  Mers  du  Nord,  ibid.  Ce  que 
l’Auteur  penfe  des  Terres  Auftrales  , lofi.  Expli- 
cation d’une  Carte  qu’il  donne  , 107.  Nouvelle 
découverte  qu'il  fait,  ibid  Port  auquel  il  donne 
fon  nom,  108.  Avis  pour  le  mouillage,  no. 
Jugement  de  l'Auteur,  111.  Frezicr  entre  heu- 
reufemenc  dans  le  Poit  de  Marfcillc , 1 u.  Cité, 
118,  nfi.  Cité , XII.  »07  Cité,  XIII.  339. 
ibid.  & Juiv.  404.  & Juiv.  Eclair  ci  flemens  de  M. 
Frezier,  413.  Cité,  413  6* fuiv.  Route  qu'il 
fait  de  Valparaifo  à Sant’  Iago  , 4*8.  Son  retour 
par  les  Mines  d'or  de  Tiltil  , ibid.  Vallées  qu'il 
vilïrc  , 419.  Voyage  de  M.  Frezier  fur  les  Cotes 
du  Pérou  , 448.  Avis  important  qu’il  donoe  , 
4 yfi.  Cité  , 3 10  , 341.  Témoignage  de  M.  Fre- 
zicr fur  quelques  points  mal  éclaircis,  331  & 
fuiv.  Ciré,  y8fi.  Autre  témoignage  de  ce  Voya- 
geur , j 89.  Cité  , XIV.  170  & fuiv. 

Fridelli  . Millionnaire  Jéfuitc  , cité  , VI.  548. 

Iridcriclbourg,  voy.  Frcdciiks-bourg. 

Frie  ( Cap  de  ),  XI.  fl. 

Frigaut  ( Nicolas)  , Jéfuire  , écrit  une  Relation 
fur  la  Chine.  Idée  de  fon  ouvrage  , VI  t.  Scs 
remarques  fur  l'Aftronomie  Chinoifc  , a .63. 

Ftio,  Cap,  XI.  1 17.  Arrivée  d’une  Efcadrc  Fran- 
foife  au  Cap  de  Frio  , XIV.  188. 

Friponneries.  Cruelle  friponnerie  d’un  Efpagno*, 1. 
ffix.  Friponnerie  de<  Chinois  de  Banram,  41 fi. 
Une  friponnerie  plaifanre  , II.  391.  Friponnerie 
des  O mciers  du  Commerce , 6 1 1.  Friponnerie 
des  Negies  à l’égard  des  François  fie  des  Angl. 
III.  471.  O Juiv. 

Frife,  Canton,  XV.  *13. 

Frifland,  partie  d'un  Continent,  XII.  100. 

Frita,  Pays  riche  en  or  , III.  fi 31, 

Fritz  { Samuel  ) , Pere  Jéfuite  : de  quoi  on  lui  eft 
redevable,  XIII  38?.  Ses  travaux.  Sa  Carte  gra- 
vée à Quito  , ibid.  Cité  , XIV.  37.  6*  fuiv. 

Frobisher  ( Martin)  , fie  Reymond  prennent  deux 
Vaiflcaux  d’une  Flotte  Flpagnole  , I.  309.  Fro- 
bisher eft  Amiral  d'une  Flotte  Angloife.  Vaincs 
menaces  qu’-l  fait  , 313.  Voyages  de  Martin 
Frobisher , XV.  94.  Détroit  de  fon  nom,  9fi. 
Son  fécond  Voyage  , 97.  Sa  mo  t , fit  rema  que* 
fur  fes  Voyages  , 98.  Le  Détroit  de  Frobisher 
donné  pour  une  I'c  , ibid.  Tioifieme  Voyage  de 
Frobisher,  99. 

Froger,  Voyageur  , II.  391,  411»  41  fi.  Ciré,  III. 
11.  194,  307.  Son  Voyage  au  Dérroit  de  Ma- 
gellan , oa  Relation  de  celui  de  M.  de  Genes, 
XL  49.  Origine  du  deflein  de  ce  Voyage  , ibid. 
Caraâcr e de  Froger,  30.  Trois  Speélaclcs  extra- 
oïdinai-es,  3».  Cité  , isbfuiv. 

Froglo  , a'brc  qui  porte  la  noix  de  Kola  ouGola, 
fit  fa  deferiprion  , III.  11  j. 

Froid  , voy.  Vents. 

Fromage  , arbre  voy.  Polo* 
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froment , voy.  Bled. 

Frondeurs  ( Baie  des  ) , XI.  114. 

Fronfac  ( partage  de  ) , XIV.  47*  , 74*. 

Frontenac  ( M.  le  Comte  de),  Gouverneur  de  la 
Nouvelle  France,  XIV.  4o8.  Lac  8c  Fort  de  Fron- 
tenac , 489. 

Ftontcra  ( Saine  Jean  de  la  ) , EtablilTemcnt  Efpa- 
gnol  , XIII.  89. 

Frontera  ( Xérès  de  la  ) , Ville  , XII.  478. 

Froo  , Etuve  Japon  oife,  X.  <03. 

Frougi.  Ville,  VIII.  4*** 

Froward,  Cap , voy.  Fonrard. 

Jru  chan  , Village  , VI.  511. 

Fiuits  : Divers  fruits  de  la  grande  Canarie  Jl.t)). 
Fruits  de  l'Ile  de  Madère  , 1 69.  La  Banane  prife 
pour  le  fruit  défendu,  ib:d.  Fruits  du  Pays  du 
Sénégal  , jo).  Ceux  de  l’Ile  de  May  ou  Mayo, 
189.  Fruits  du  Pays  de  Sierra-Leona  , III.  11} 
O fuiv.  Fruits  de  la  Côte  Occidentale  d’Afrique, 
160.  Fruits  dont  on  ne  connoît  pas  ratbrc,i7i. 
Fruits  de  la  Côte  d’or,  IV.  119.  Peu  de  fruits 
ou  médiocres  dans  le  Royaume  de  Juida  , y yo. 
Fruit  rouge  fort  vanté, & fa  propriété , ibid.  Dif- 
férentes efpeccs  de  fruits,  587-  Diverfes  fortes 
de  fruits  à Sogno,  V.  69.  Beaucoup  d'atbres  frui- 
tiers an  Pays  de  Congo,  71.  Fruits  du  Cap  de 
Bonne  Efpérance,  187.  Fruits  extraordinaires  , 
VI.  9 G Fruits  de  l’Ile  de  Hay  nan  , 100.  Prin- 
cipales rfpeces  de  fruits  Chinois  , 4f4  6*  fuiv . 
Fruits  fauvages  , VIII.  y40.  Fruits  d’or  8c  d'ar- 
gent diftribués  aux  Seigneurs  Mogols  dans  une 
cérémonie  , X.  51.  Fruit  précieux  par  fes  vertus, 
19  y.  Sorte  de  pomme  appellée  fruit  du  Roi, 401. 
divers  fruit* , 4 1 j 6*  Juiv.  Aucun  fruit  de  l'Eu- 
rone  ne  croît  aux  Philippines,  41t.  Fruits  qui 
dimngutnr  l'Ile  Célcbes  , 4y* . Fruit  à pain,  Xî. 
171.  Excellence  des  fruits  de  l'Ile  de  Chepelio, 
570.  Deux  fruits  particuliers  à la  Havane,  «yo- 
Fruits  des  Indes  Orient.  4)  56»  fuiv.  Ceux  de  la 
Province  dcTlafcala  , XII.  5 x o.  Ceux  de  la  Nou- 
velle Efpagne  , y 94  & fuiv.  Pelle  des  fruits,*  19. 
Fruits  du  Pays  de  Cumana,  XIII.  ix.  Fruits  fecs 
de  Lima  , {48.  Ceux  de  Quito  , 401.  Diverfes 
fortes  de  fruits  dans  l'IfthmedcrAmérique,XlV. 
Iio  Fruits  qui  ne  viennent  point  dans  l'Ifthme 
de  l'Amérique , 1 11.  Fruits  du  Chili , 173. 

Protillc  , voy.  Ftaifes. 

Fry  , Chcvaücr  Anglois  , 8c  Cap  de  fon  nom,XV. 

*’8' 

Frycr  , Doéleur  Anglois  , ce  qu’il  dit  de  la  gran- 
deur de  l’Ile  de  Madère  .II.  144.  Ce  qu'il  dit 
des  Naturels  de  l'Ile  S.  Jago  , 3 84. 

Fu  , ou  Fo  , ou  bien  Foe  , voy.  Fo. 

Fu  , titre  de  Ville  du  premier  rang,  VT.  10.  Ce 
terme  employé  aufiï  dans  1a  diviüon  des  poids 
d’or  &’  d argent , 119- 

Fuan-cfc  , forte  de  fatin  , VI.  X14. 

Fubi  , Ville » V.  44. 

Fuca  Irije  , ancien  nomde  Nnngafaki  , X.  ffr. 

Fu-chan  , grand  Village , Y-  474*  Fu-chan  x riche 
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8c  grande  Ville,  yor. 

Fu-chan  i , petite  Chapelle  dédiée  à lTfprh  tuté'- 
lairc  de  cette  Ville  , V.  487. 

Fuchcnkié,  Place,  XI.  491. 

Fuchen  lye  , Ville  , V.  487# 

Fucheo  , Place,  IX.  4*8.  Ccft  la  Capitale  du 
Royaume  de  Bongo  , 490. 

Fu-cheu-fu  , voy.  Hok-Sycu  , Ville. 

Fuchian  , Ville  , fa  grandeur  8c  richcfle  , XI.  yotf. 
Fuchimi  , Ville  du  Japon  , 8c  fa  Garnifon.il.  160, 
Fu-chm  , Ville  d'un  grand  Commerce  , Y.  519. 
Fu-ching  hyeu,  Ville,  V.  441. 

Fu-chin-i  , Bourg,  V.  447. 

Fu-cho  , Ville  , V.  444. 

Fu-chu  , titre  , VI.  189, 

Fu-chui-myau,lieu,  & pourq.  ainfi  nommé, VI.  174, 
Fu-chun  , Rivière  , V.  j 1 7. 

Fuciti,  Jéfuite  , retenu  comme  prifonnier  par  les 
Hollandois , IX.  15  t.  Maifon  où  ce  Pcre  cÆ 
trouvé  par  deux  autres  Jéfuitcs  , 1 y 5 . Il  clL  dé- 
livré 8c  Voyage  avec  lix  autres  Jéfuites,  1 j 4.  Son- 
entretien  avec  les  Petes  Taclmd  8c  Suarex  furies 
injuftices  qu’on  fait  aux  Jéfuitcs,  159. 

Fucus  /Plante  marine  , XI.  707. 

Fudafan,  Port  , X.  4io. 

Fudlî , ou  Fulî  , haute  Montagne , X.  y 17  : fa  def- 
cription,  y r8.  Arbrirtcan  nommé  Fudlî  , XJ. 710- 
Fudfi  Bakama  , petite  Plante  , XI.  71 4, 

Fudlîkava  ( Rivière  de  ),  X.  517.. 

Fudfimi , lieu  , X.  y il,  * 

Fue,  ou  Fo , voy.  Fo. 

Fueet  ••  lignification  de  ce  mot , V.  191. 

Fucgo  , lie  , voy.  Philippe  ( Saint). 

Fuegos,  ou  Siquior,  Ile,  X.  597. 

Fucn  ( Lac  de  ) , V.  HS-  Monnoie  de  ce  nom, 48 y. 
Fuen  titre  de  Viccroi,  yoj.  Ce  terme  employé 
dans  la  diviüon  de  la  monnoie  Chinoifc , VI. 
119.  Fuen  , inclure  qui  icvicm  à notre  ligne,. 

VII.  y, 4. 

Fuen  ( Jean  de  ) , Efpagnol , 8c  Carre  pour  fon 
Voyage,  XV.  1548c  15 y. 

Fuen  chcu-fu  , Ville,  VI.  84.  D'où  die  tire  fon 
nom  , 8y* 

Fuen  chin-lion , Statue  dorée,  V.  499. 

Fuen  ho  ( Rivicre  de  ) , V.  451.  Rivière  de  Fuen- 
ho,  VI.  8 y. 

Fuenmayor  ( Dom  Alfonfc  de  ) , Archevêque  8C 
Prélidcntde  l’Ile Efpagnole , XIII.  9y. 
Fuenmayor  [ Dom  Diegoc  de  ) , Officier  Efpagnol, 
conduit  des  troupes  au  Marquis  Pizarrc,Xlir.9j. 
Fucmc  , Jélùire  , remet  une  Perle  , XI.  yyo. 
Fucnte  , voy.  Fuen  (Jean  de  ). 

Fucntcs  (Dom  Rodtigoe  de  ) , Efpagnol  i cruelle 
friponnetie  qu’il  exerce,  I.  j4x.  Son  crime  lè 
découvre,  j*y.Il  fc  mer  à couvert  du  châiitn.. 
Autres  cir confiances  du  même  fait  , ibid. 
Fncnte2,  Efpagnol,  XIII.  161. 

Fucia  , Château  ou  Fortcrcflc  , XT.  yye.. 

Fucrgas  , Peuples  d’une  Tribu  de  Motcs , IL  Itp; 
Fucxno , ouFurno,  IL  579.-  Marques  auxquelles» 
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on  peut  eonnoitre  la  Bai»  de  Fuerao  , 404. 
f ucrcevcacura  , Ile  , fubjuguée  par  un  Gentilhom- 
me François  , I.  9.  Il  parole  que  cette  Ile  cft  la 
meme  que  Forte-Ventura  , 1186c  114.  Elle  cft 
au  nombre  des  Cauaiics , II.  117.  Sa  fîtuatioo 
6c  Ton  étendue  , 148.  Ses  Villes.  La  Côte  de  cette 
Ile  au  Nord  dangereufe  pour  la  navigation,  ibid. 
Puerto  ( Aldea  dcl  ) , voy.  Aldca  del  Fuerto. 

Fugiu  , Principale  Ville  d’un  Royaume  , VII.  J 4 J. 
pu  nyo  , Ordre  de  Bacheliers,  VI.  1$  1. 

Fu-in  , Tribunal,  VI.  4**- 
Fu-jangou  Fo-jaiig  , Ville  , V.  }J7. 

Fujoo  , Plante  célèbre. , XI-  7 1 1. 

Fuit , Compagnie  décent  hommes  Tartares , VII. 
Î49- 

Fukafori  , agréable  Village  3 X.  yjy.  Nommé 
auflt  Fucafori  , ibid . 

Fu-ka—fu,  Tribunal,  VI.  4x4. 

Fukaitz,X.  y 4 9, 

Fuke  , X.  1$6. 

Fukeifund  , X.  y y*. 

Fukiang  , Place , XI.  491. 

Fukian  y,  Place,  XI.  499. 

JFukkate  , grande  Ville  avec  un  Port . II.  iy9.  Cris 
des  Enfans  de  cette  Place  contre  les  Angl.  ibid . 
Fu  ko- h yen  , Ville  , VIII.  S. 

Fuku  , ou  Tfikkufitz  , rofeau  en  arbufte  , XI.  719, 
Fuku-faifi  , Temple , voy.  Fokfiu-Dira. 

Fukufi  , épitheee  , voy.  Matfufî. 

Fulad  ou  Pulad , homme  verfé  dans  la  Langue  Mon- 
gol , VII.  y4.  Fulad  , cité  , 164. 

Fuli , ou  Fouli  ( Pania  j.  Lac,  11,  494. 

Fu-liang  , Ville  » V.  148. 

Fu  lin  , racine , VL  91. 

Fuling,  racine  Cbinoifc,fa  forme  aji  fîgure,VI.44©. 
Fulis-pa/T,  nom  d une  chaîne  de  rocs  qui  retferre 
le  Canal  delà  G ambra,  III.  14. 

Fullador,  ou  Intcrcclîcur , IV.  410. 

Fullcr  , Capitaine  Hollandois,  Y.  57., 

Fullcxtorj,  Cap,  XV.  174. 

Fum  , Cap  , I.  loi. 

Fu-mg  ; fens  de  ce  nom  , VI.  4.1 9. 

Fumas- Kanna  , Plante,  voy • Boofu. 

Fumée  ( Martin  ) , Tradu&cur , XII.  vij.  de  Va* 
vont -propos. 

Fumetcrrc  , Plante  , XI.  711.  Deux  Fumecerrcsdu 
Canada,  XV.  147. 

Fumi  ( Rjo  dg),  IL  $to. 

Fu-ming  : ce  que  c'cft  que  ce  titre  , VI.  188. 
Fumos  ( Tierra  dos  ),  terre  maritime,  V.  110. 
Fuoa  , Poiliqo  , 6c  fes  vertus  médccinalcs,  X.  474, 
Funaij  , X.  yyj. 

Funchal,  Ville  Capitale  de  Plie  de  Madère,  II. 
14$.  Elleeft  fortifiée  par  un  Château.  Son  Porc 
commode  6c  bien  défendu  , idid,  Sa  fituac.i6y. 
Sa  Defcriptiou  6c  fa  Baie  , t64.  Flic  fc  nomme 
proprement  Tonzal  ou  Touchai-  Pourquoi  nom- 
mée Funchal.  Elle  cft  le  centre  ou  plutôt  Puni- 
que lieu  du  Commerce  de  Plie.  Autre  idée  de  la 
Yillc.  Vue  de  lgformp  de  ccttc  Ville  6c 


de  la  Rade , ibid.  Mauvais  Port  à Funchal,  147.’ 
De  quoi  cctce  Ville  tire  Ton  nom  , 18).  Fonda- 
tions de  la  Ville  de  Funchal, 184.  Barbot  le  jeune 
en  levé  le  plan  , IV.  571. 

Fundan  , ou  Te- Manqua  , Sureau  , XI.  7x0. 

Funérailles  : Celles  d'un  Nègre,  IL  59 9 & foi*» 
Funérailles  des  Mores  , 619.  Funérailles  d'ut 
Chef  des  Marbuts,  III.  $9  & fuiv.  Funérailles 
des  Nègres  , 171  6*  fuiv.  Céiérnonics  funèbres 
à Sierra- Leona  , rjl.  Funérailles  d'un  Capitaine 
Angl.  579.  Celles  des  Ncgres  d'illîm , 4)  y.  Cic- 
conftanccs  particulières  des  funérailles  , y98. 
Jeûne  en  ufage  apres  les  funérailles  , y 99.  Funé- 
railles d’un  Nègre  de  d'ftin&ion  à Scftos  , 61 4. 
ïertin  qui  fuit  Pcnterrcmcnr , 417.  Circonflances 
des  funérailles  des  Ncgres,  IV.  147*  fu '**• 

Oraifons  funèbres  des  Ncgres,  xyz.  Funérailles 
du  Roi  de  Fétu , iy4-  Enterrement  fccret  6c  fort 
des  Efclavesqui  k font , ibtd.  Femmes  enterrées 
avec  le  corps  du  Roi  de  Juida  , } 19.  Funérailles 
du  Paysd’Ardra  , 391.  Cérémonies  funèbres  du 
Pays  de  Loango,  V9t.  Funérailles  des  Grands  de 
Loango,  99  \.  Trois  circonflances  des  funérailles 
des  Rois  de  Loango,  4ot.  Cérémonies  des  fu- 
nérailles à Congo  , 644.  Funérailles  des  Rois  de 
Congo  , V.  7.  Des  Negres  , yz.  Celles  des  Hot- 
tentots, leur  maniéré  d'enfevelir  6c  lamentations 
funebres  ,i4y.  Cérémonie  qui  fuit  Pentetremenr, 
144.  Funérailles  barbares  des  Vieillards  , ibid. 
Vue  ou  figures  des  funérailles  Chinoifes  , 48  3. 
ProcclTion  funèbre  de  Bonzes,  494.  Convoi  fu- 
nèbre d’un  5cigncur  Chinois  , 49 y-  Deuil  6:  fu- 
nérailles des  Chinois , VI.  149  b fuiv.  Origine 
des  cérémonies  mortuaires  à la  Chine , i49..Cé- 
rémonics  des  enter  remens  , xyy.  Cérémonies 
obfcrvécs  aux  funérailles  d'un  Prince  Chinois, 
xy4.  Deux  aurres  ceremonies  mortuaires , iy4. 
Funérailles  de  l'Empereur  de  la  Chine  , fon  cer«. 
cucil  6c  fon  Tombeau  , )9°<  Deuil  public  6c  fu- 
nérailles de  Plmpéracrice  mere  , 191.  Enterrent, 
des  Coréficns,  y y 8.  Funérailles  des  Grands  , 
VIII.  r;  4.  Celle  d’un  Grand  d’un  Pays  Negre  , 
y6y.  Funérailles  du  Royaume  d’Arrakan  , IX. 
48.  Celles  du  Tonquin , li  y b fuiv.  Funérailles 
de  mer,  t ^7.  Cérémonie  funebre  d’un  Talapoin, 
147.  Pnnéraillcs  des  Siamois,  y 00  b fuiv.  Entcr- 
rcmcr.s  6c  devoirs  funèbres  des  Mogols  , X.  iy9. 
Funérailles  du  Japon , 646.  Mon  6c  funérailles 
d’un  Capitaine  François,  XI.  y*7.  Enterrement 
des  Habiransde  Pile Efpagnolc , XII.  au.  Fu- 
nérailles du  Méxiqne , y y i.  Funérailles  6c  Sup- 
plices, XIII.  xyo  Circonftances  des  Enrcrrem. 
au  Pérou,  y70.  Funérailles  des  Sauvages  de  l'A- 
mérique Septentrionale , XV.  48.  Celles  d’un 
Minière  dans  la  Laponie,  yz4. 

Fu-ngan-hycn  , Ville  , VI.  54. 

Fanges , ou  Bakbcris , Peuples  d’un  Royaume  , X. 
110. 

Funian-fû  , Ville  , XL  foi. 

Fu-nir.g  dieu  , Ville , VI.  y 4. 

Funjcno , 
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Funjeno  ; Royaume , V.  98. 

Funkos  , efpece  deGalcrie,  III.  1)7  8c  i)f. 
Funncl,  Ecrivain  Anglois , II.  164. 

Fuogo , Ile,  voy.  Mulippc  ( Saint). 

Fu-pan,  Général  Chinois,  VI.  1 1 7. 

Fupeo , eQrece  de  Guimauve,  XI.  7 1 r. 

Furan  , efpece  d’iris , Plante,  XI.  711. 

Furbarane  (Farim  ) , II.  $41. 

Furdan-ho-tun  , Ville  ruinée , VI.  J 58. 

Fureur,  fans  exemple  , VIII.  14;. 

Fariné  , Plante,  XI.  711, 

Furi-Uri,  Kva,  Sptoori,  Tflee-Uri,  Je  Tfutke- 
Uti , noms  d'une  efpece  de  Courge,  XI.  701. 
Furkarane  , lieu  , 8c  la  Mtne  d'or , II.  <41. 
Furno  , lieu.  II.  547. Nommé  auflï  Fuerno  , J79. 
Furrado  ( Jean  ) , Portugais  , Chef  de  Brigands  , 
VIII.  sia  8c  si). 

Furrado  ( Louis  de  Mcndozc  ) , gouverne  les  In. 
des,  IX.  pu. 

Furtho,  Capitaine  de  Vaiflcau  Anglois  , I.  j 14.'' 
Furube  , ou  Blafer  , Poil! on  venimeux  , 8c  fes  trois 
efpcces,  X.  87). 

Fufa  , X.  fît. 

FuTan  , Village  délicieux  , V.  18t. 

Fufchan  . ou  Fufchen  ( Baie  de  ) : fes  propriétés  , I. 
181.  Elle  cil  remarquable  par  un  Pic  fort  haut 
8e  pointu , ikid. 

Fufchinis , II.  a «S.  ^ 

Fuit , Montagne  , voy.  Fudli.  Arbre  nommé  Fort , 
XI.  718- 

Fu-lî-hyen,  Ville,  VI.  41.  , 

Fulîi  Jodo  , Place  . X.  518.  Rivière  de  ce  nom , 
r HJ. 

Fufij,  X.  ffo. 

Fufijmi,  petite  Ville,  X,  508. 

Fulikava,  petite  Ville,  X.  515. 

Fulils  à vent,  VIII.  10.  Les  fufils  font  fuir  les 
Ncgres , 91. 

• Fulïno-Jama , ou  Food  , hante  montagne  qui  caufe 
de  Epuration,  X.  jij. 

Fufifava^Ville,  X.  fto. 

Fusji-Guto,  efpece  de  Lychnis , XI.  7 x j.  Efpece 
de  Pin , nommé  Fusji-Maatz  , 71  j. 

Fuffigny  , Place  , VIII.  408. 

FulTimi,  Place  , X.  y 10. 

Fuflan  , juppe  , XIII.  14t. 

Fulleman  , Gouverneur  Hollandois,  111.  577. 
Fu-fyc , V.  540. 

Futa  , Pays  Ncgre,  III.  104.  Fatigues  des  Habi* 
tans  de  ce  Royaume  pour  l’Agriculture  ,117. 
Futamma-Tackc , ou  Futfiku,  rofeau  , XI.  71p. 
Futeraca  , Village  , XIII.  148. 

Fu-ti , nom  des  Difciples  d'une  Aflcmbléc,  VI.  ) )4. 
Fu-tfiang,  voy.  Fu  tfyang. 

Futlîgcda  , Place  , VIII. '407. 

Futfiku  , ou  Futamma-Tacke  , rofeau,  XI.  71p. 
Futlïna,  Plante,  voy.  Fofci. 

Futfifasra,  Place,  VIII.  411. 

F ut  li  va , grande  Ville  , VIII.  4:  f, 
futfix,  X.  jj4. 
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Futfu-Kufa  , ou  Kantatz  , Choux  blanc,  XI.  708. 
Futfuni,  Place,  VIII.  41  f. 

Fu-tfyang  , titre  d'Officier , VI.  Ip. 

Futtu  , Royaume,  III.  574.  Le  Roi  détrôné  , )jo. 

Le  frère  de  ce  Prince  mis  à fa  place , ikid.  8c  ) 9 r. 
Furz  , X.  j 50.  La  Plante  appellée  Atmoife  porte 
ce  nom  , XI.  718. 

Futzkaki,  Village,  X.  JI4. 

Fuufa , X.  5 jo. 

Fuxian-y , Place,  XI.  (01. 

Fu-yena  titre  de  Viceroi  Chinois,  V.  475.  Cet 
Officier  nommé  auflï  Fu-yeun  ou  Fu-yucn  , VI. 
88,  187. 

Fuyou  , Miniflic  Chinois  , VI.  197. 

Fu-yu,  Province,  VI.  5078e  508. 

Fu-vuen  , titre  , voy.  Fu-yena. 

Fyal , Ile , 8c  Ville  de  meme  nom  ,1.  198  Crfuiv. 
Les  Anglois  y font  des  coutfcs.  Ils  y attaquent 
plulieurs  Vaifleaux,  ikid.  Les  Angl.  entrepren- 
nent de  forcer  Fyal,  >99.  Ilsfe  faillirent  de  la 
Ville 8c  la  faccagcnt.  Situât,  de  cette  Place, ikid. 
Rançon  qu'ils  en  exigent , too.  Plaifante  faveur 
qu'ils  accordent  à cctrc  Ville.  Prifonniers  à qui 
ils  donnent  la  liberté.  Le  mauvais  tems  les  y ar- 
rête , ik  id. 

G 

(xAa  ( Tri  flan  de  ) , commande  un  Navire  Pof- 
tugais , IX.  445. 

Gabala,  petite  Ville  murée  d'un  fcul  côté,X.  19). 
Gabarcl , Lieutenant  de  Vaiflcau  François,  cflco 
danger  de  périr,  III.  408. 

Gabbagablas,  XI.  185. 

Galion  , Oifcau  de  fix  pieds  de  long,  III.  78. 
Gabon,  Rivicre  , III.  jp).  Son  Port  difficile  pour 
la  navigation  , 480.  Rio  Gabou  qui  paroir  ta 
meme,  IV.  4)7.  Cette  Rivière  , nommée  auflï 
Rio  Gabon,  dircâcment  fous  la  Ligne , 45  f.  Di- 
verfes  profondeurs  de  Rio  Gabon  , 458.  Com- 
modité de  cette  Rivière  , 457.  Quel  ell  fou 
Commerce.  LesHabitans  rebutent  Bofman.  Leur 
plaifante  fierté  , ikid.  Leur  batbarie  8e  cruauté, 
4)8  Incclte  en  ufage  dans  ce  Pays.  Oivifion  de 
la  Nation.  Leurs  habits  8c  parures.  Férocité  des 
femmes , ikid.  Commerce  de  vieilles  perruques, 
45p.  Les  femmes  s'apprivoifent  avec  les  Matelots. 
Armes  du  Pavs.  Alimcns  Ufagcsgrofliets,  ikid. 

. Le  Pays  fans  bled  8c  fans  culture , 480.  Palais  du 
Roi.  Langue  8c  Religion.  Etat  du  Pays  en  mil  fit 
cent.  Changem.  poilérieur,  ikid.  Crocodiles, 
Souffleurs,  8cc.  dans  la  Rivière,  481.  Reflcm- 
blance  entre  les  Ncgres  de  Gabon  8c  ceux  du  Cap 
Lopez,  485.  Cette  Contrée  borde  au  Nord  lu 
Royaume  de  Congo , 578.  Sigi r.  Ccc  c.  Ce  Payé 
nommé  Royaume,  V.  pf. 

Gabori  ( Baie  de  ) , XIV.  878. 

Gabou  ( Rio  ) , voy.  Gabon  , Rivière. 

Gabra  ( Rio  ),  autrement  nommée  Mancha,  8c  Ri* 
vicrc  d'or,  III.  4p8. 
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Gabriel  ( Iles  Jf  S.  ) , XIV.  5 !.  Ile  Gabriel , XV.  Galavcis , Nation , III.  584  b (un. 


96. 

Gabucriba  , cnnd  arbre,  XIV.  Jo«. 

Gachie  , Galcon , périt  dans  une  expédition  , XIV. 
414- 

Gacbin , Village , V.  J f 1 . 

Gachocira,  Fleuve,  XIV.  150. 

Gadcnaubi,  Haie,  & I’orr,  I.  18C.  Leur  pofit.  ibiJ. 
Gadfame  , efpcce  d'EcrévilTes , X.  «77. 

Gacff  ; Nicolas  ),  Commis  d'un  Comptoir  Hollan- 
dois,  VIII.  r yj. 

Gaès , Nation  Indienne  , XIII.  5 87. 

Gactchan , Village,  V.  334. 

Caff.cld , ou  Catneld  , Capitaine  Anglois , XIV. 

34)  & juiv. 

Gage  ( Thomas  ) , Jacobin  Angl.  & fa  defeript.  de 
la  Ville  de  Mexico , XII.  437  6* juiv.  Cité, 
44*  fi*  fu'n.  Route  de  Thomas  Gage , 43p.  Ses 
Av  amures  en  paflant  des  Montagnes,  4(1.  Ciré, 
48  3 6-  fuiv.  Sa  roote  de  Chiapa  à Guatimala  , 
488  b/uiv.  Autre  route  qu'il  fait  dans  la  Prov. 
dcCcfia-ricca,  307  b Juiv.  Cité,  387,  «xl,  <47. 
Gagh  ir-khan,  nommé  auparavant  lnalzitz  : L'or- 
gueil de  ce  Gouverneur  caufe  d horribles  afialti- 
nats  , VII.  60.  Il  fc  défend  en  dcfefpéré  , 3c  enfin 
on  lui  fait  donner  la  mort,  61. 

Gago , Royaume  ,11.  y j x.  L'or  y cft  en  abondance , 
6x  j.  Langage  du  Pays  , III.  19  j.  Grand  Royau- 
me de  Gago  , IV.  93. 

Cagucy  , arbre , XII.  xj7* 

Gai,  efpecc  de  Poiffon,  XI.  117.  Plante  nommée 
Gai,  ou  Jamogi  , 718. 

Gaillard , ancien  établificment  François , VIII.  57  y. 
GakUluh , AmbalTadcur , & fon  cortège  , VII.  378. 
Gai  ( Ile  de  ) , 3c  fes  approches,  XI.  *7. 

Gala , voy.  Galas  Monous. 

Galam  , Royaume,  II.  418,  447,  484.  Le  Roi  de 
ce  Canton  fc  nomme  Sirarik,  493.  Etendue  & 
fituar.  du  Pays  de  Galam,  ; 18.  Noms  particul. 
des  Seigneurs  5c  des  Habitans  de  Galam , ibid. 
L’or  y ert  en  abondance,  6xy.  Racine  de  ce 
nom,  VIII.  iyy. 

Galama,  II.  499. 

Galami  : Ce  que  ce  mot  lignifie  ,11.  f 1 8. 

Galan  ( Dom  François  Ruiz  de  )»  Lfpagnol , hom- 
me dur  jufqua  la  cruauté,  XIV.  6 y. 

Galand , Fadeur  Anglois , 111. 90.  Philippe  Galand  , 
devenu  fou  par  l'accident  d’un  incendie  , tente 
de  fc  noyer,  91.  Il  fe  noie  avec  un  Pilote,  9 J. 
Galanga , fruit , voy.  Lanquas. 

Galangola  , Prince  des  Jaggas  , V.  98. 

Galanja  , racine,  5c  fon  ulage,  IV.  430. 

Galam , Cap , X.  344.  Pou  de  meme  nom,  XI. 
41.  Cap  Galant , 43. 

Galante  ( Marie  ) , Ile , une  des  Antilles,  XV.  679. 
Galas  Monons,  Peuple,  III.  xjo.  Le  Peuple  de  Gala 
ne  rcconnoir  qu’un  Dieu  , 1 «9.  Nation  des  Galas  , 
584.  Les  Habitans  de  Gala  vivent  fans  Chef, 
59 1.  Langage  des  Galas,  598. 

Galata , X.  1x9. 


Galban  , Village,  X.  3 81. 

Galbany  , Canton , X-  x$o. 

Gatder,  Ville,  II.  x3*. 

Gale , Port  5c  Royaume  de  ce  nom , 5c  leur  pofition , 

I.  9 1 , ii).  Ville  de  ce  nom,  5c  fa  fituat.  141. 
Pointe  ou  Cap  de  Galle,  II.  99.  Les  Portug.  v 
ont  une  Fortetcflc  , VIII.  x»9-  Ile  de  Gale  , 5c  fa 
fituat.  IX.  574.  Par  oui  habitée,  607.  Obfervat. 
d’un  Aureur  a Point  de  Galle,  X.  175.  Multitude 
de  cierges  enlevés  aux  Couvcns  de  Point  de 
Galle  ,191. 

Galé,  lie,  XIV.  lot. 

Galcafic  , forte  de  Bâtiment  de  Mer  ,X.  157* 

Galcga,  plante  , voy.  Hedifaron. 

Galcmboulc  , Place,  VIII.  5 5 x- 

Galcng,  VII.  3*9- 

Calcngal,  forte  d'épice , VII-  $ 4 G 

Gâtera , petite  Ile,  XI.  363.  Pou  nommé  Calera  ,* 
5c  pourquoi  , XII.  74. 

Galere  ( Pointe  de  la  ) , XI.  104.  Petit  PoilToi» 
nommé  Galere»  XII.  133. 

Galères  peu  utiles  n’étant  point  avec  d'autres  Vaif- 
feanx,  1. 191.  Efpecesdc  Galères,  VI.  xio.  Àrfc- 
nal  des  Galères  du  Roi  de  Siam  , IX.  181. 

Galet  ( Ile  du  ),  II.  489. 

Galette  : Nécclîité  d’un  Fou  en  ce  lieu , XIV.  704. 

Galczon,  gros  Bourg,  X.  464. 

Galgala  ( Camp  Mogol  de  ) , XI.  476. 

Galibis,  Peuple,  XIV.  158. 

Galice  ( Nouvelle  ) , XI.  y x y.  Cette  Province  nom- 
mée aufii  Xalifco , XII.  4x4.  C’eft  la  fcmicmc & 
derniere  Province  de  l'Audience  de  Guaaalajara , 

478. 

Galien»  Auteur,  III.  3I9. 

Galigan,  drogue,  VIII.  1 19.  Nommée  aufii  Cur- 
coema , 1 y 6.  Appeliéc  encore  Curcuma  ou  Cu- 
emma , XI.  6 y 3 5c  676. 

Galinhas  Pintadas,  poules  de  Guinée  , voy.  Pinta- 
des. Galinhas  ou  Maqualbary  ( Riqjc  ) , voy. 
Gallrnas  ( das  ). 

Galions  ( Pointe  des  ),  XV,  506.  Rivière  des 
Galions,  5x9. 

Galiprguc  , cfpece  de  Léfards  , XII.  640. 

Gal-kan,  Ville  où  un  Ambafladcur  eft  félicité  de 
fon  arrivée  , V.  504. 

Galla-Falli , Ville  Capitale,  III.  y8y. 

Gallan  ( Saint  ) , Ile  , bonne  croifiere , XI.  14J. 

Gallanza,  Ville  , II-  yo. 

Gallapagos,  Iles,  5c  obfervat.  qui  y font  faites, 
XI.  74.  Defeript.  de  ces  Iles,  341.  Ile  proprem. 
nommée  Gallapagos  , 34a. 

Galle  ( Cap  ou  Pointe  de  ) , voy.  Gale. 

Gallega  , Ile  , XII.  4Ç7; 

Gattcgas  , pauvres  Soldats,  VIII.  J89. 

Gallego  ( Diego  ),  Pilote  Efpagnol , XIII-  yo 4. 

Gallcgo  { Jean  de  ),  jeune  Portug.  de  dix-neuf  ans  ~ 
pendant  le  Siégé  de  Diu  par  les  Turcs , pourfuic  a 
pied  un  More  jufque  dans  la  Mer  où  il  le  tue  5c 
revient  à fon  pofte  au  milieu  d'une  nuée  de  ballet 
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6c  de  fléché*  qu’oa  tire  fur  lui , I.  léo. 

Gallcgoes  ( Rivière  de  ) , XI.  39. 

Galles  ( Pays  de  ),  II.  90,  343. 

Gallet,  Pointe,  VIII.  <17. 

Gallgo  d’Andrada  ( Pierre  ) , Efpagool , voy.  Àn- 
drada  ( Pierre  , 5cc.  ) 

’Gallignole  , nom  que  les  Negres  donnent  aux 
Faifans,  V.  7 6. 

Gallinacc  ( Pierre  de  ) , XIII.  777. 

Gallinas  ( das  ),  Ile , la  même  que  celle  des  BilTa- 
gos,  II.  371.  C'eft  une  des  Iles  BilTagos,  374- 
Riviere  appclléc  Rio  das  Gallinas,  6c  pourquoi 
amfi  nommée,  III.  940.  Rade  de  cette  Rivière, 
474-  Deux  Iles  à Ton  embouchure,  371.  Appclléc 
aufli  Maqualbary  ou  Galinhas,  y 8 y , 391  , 59  J. 

Gallinazo , Oifcau  , 6c  fes  étranges  propriétés  , 
XIV.  1x7.  Autre  cfpccc  de  Gallinazos  , ibid. 
Guerre  que  les  Gallinazos  font  aux  oeufs  des 
Caymans,  f$i. 

Galltnha  , IV.  180.  Gallinhas  de  Bujis,  39$. 

Gallo  , Ile,  XI.  35 9 , 3 61.  Par  qui  nommée  , 
XIII.  4s. 

Galloc,  Ile,  XI.  398. 

Gallons  , longue  chaîne  de  rocs  , II.  351. 

Gallocs  ( Ile  aux  ) , XIV.  70$. 

Galourc,  petit  Village,  X.  83. 

Galuda , Montagne,  VIII.  ju. 

Galumbo  , Région,  III.  109. 

Galus,  rcuplc  , III.  t jo. 

Galva  ( Antoine  ) , Commandant  Portug.  fait  la 
defeript.  du  Volcan  de  Tcrnate  , VIII.  $4o.  Ce 
Gouvcrn.  baptife  deux  Marchands  Ind.  X.  471. 

Galvam  ( Antoine  ) , confeille  à Garde  de  Sa  de 
fortifier  Bafaim  5c  de  s’y  défendre  contre  Hum- 
dyun  , I.  134.  Il  fc  fignale  à T j dore  qu’il  réduit 
en  cendres,  MR  & 159.  Son  défînrercflemcM  le 
fait  eftimer  des  Indiens  qui  lui  offrent  la  Cou- 
ronne 6c  qu’il  refufe , ibid.  Il  termine  fa  vie  dans 
un  Hôpital , ibid. 

Galvan  ( Cap  de  ),  XI-  313. 

Galvano  ( Antoine  ),  Auteur,  cité,  II.  177. 

Galvc  ( Comte  de  ) , Viccroi  de  la  Nouvelle  Efpa- 
gne,  XIV.  374. 

Gaina,  Efpagnol , Licentié,  XIII.  Mo. 

Gama  ( Etienne  de ) . Commandant  dune  Efcadre 
de  la  Flotte  de  Vafco  fon  frcrc,  I.  71.  Il  brûle 
un  Vailleau  d’F.gypte  & précipice  cous  les  Mores 
qui  le  montent , 71.  Son  voyage  de  Goa  à Suez , 
1 44.  Remarques  fur  ce  voyage  6c  fur  l’Auteur  de 
la  Relation , ibid*  Fxplicac.  prélimin.  furies  vues 
de  ce  voyage  , 147.  hipédit.  des  Portug.  dans  la 
Mer  rouge  fous  fa  conduite.  Son  rcfpcéi  pour  Ste 
Catherine.  Il  fait  des  Cheval.  àTor,  ibid.  Im- 
porrance  du  Journal  de  Caftrofur  ce  voyage,  5c 
difficultés  Géograph.  168.  Départ  de  fa  Flotte  , 
169.  Et icur  de  Us  Pilotes  , ibid.  Spcétaclc  curieux 
pour  les  gens  de  fa  Flotte,  171.  Découv.  faites 

f»ar  la  Flotte,  ibid.  Elle  retourne  vers  l’entrée  de 
a Mer  rouge  , Son  arrivée  à l’entrée  du 
Golfe  Arabique , 197.  La  Flotte  recourue  à Goa 
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conduite  par  Do m Jean  deCaftro,  ail»  Cité, 
IX.  %6i. 

Gama  ( Gafpard  ),  nom  qu’un  More  prend  en  cm- 
braflant  le  Chriftiamfmc , I.  30. 

Gama  ( Dom  Jean  de  ) , fait  une  Carte  , XV.  173. 

Gama  ( Paul  ) , Capitaine  Porrug.  commande  un  des 
Va  idéaux  de  la  Flotte  de  Valco  de  Gama  fon  fre- 

* rc , I.  ta.  Sa  mort  dans  l’Ilc  de  Terccre,  31. 

Gama  ( Vafco  de  ),  Amiial  de  la  première  Flotte 
Portugaife  pour  les  Indes  Orientales  , I.  aa.  De 
quoi  elle  elt  compoféc.  Découvcitcs  de  Gama. 
Doute  fur  la  diftancc  du  Cap  de  Bonne  Efpérancc, 
ibid.  Crainte  cauféc  par  les  Nègres , i«.  Gama 
reçoit  une  conrufiftn  a la  iambe.  Il  double  le  Cap 
de  Bonne- Efpérance:  Pcrfpc&ivcdu  Pays.  Il  arri- 
ve à Angra  de  San  Blaz:  Habttans  5c  animaux  de 
ce  lieu,  ibid.  Art  de  Gama  pour  apprivoifer  les 
Negres , 14. Il  palîcSofala  lans  s’en  apercevoir; 
b.cautédu  Pays,  13.  Peuples  6c  Pays  plus  civili- 
fés  , 16.  La  Flotte  cft  attaquée  du  Scoibut.  Di- 
verses Iles:  Armes  6c  inftrum-  des  Habirans  de  cca 
Iles  , ibid.  La  Flotte  arrive  6c  eft  reçue  au  Port  de 
Mozambique,  17.  Situât.  6c  Habuans  de  cette 
Ville.  Vifite  que  le  SchaU  ou  Roi  fait  à Gama  : 
Habillem.  de  ce  Prince , ibid.  Queft.  du  Schah 
aux  Porrug.  18.  Il  leur  accorde  des  Pilotes.  Prnj. 
qu’il  fair  pour  leur  ruine.  Danger  auquel  la  Flotte 
cil  expofée  , ibid.  La  Flotte  part  de  Mozambique 
6c  gagne  MombalTa  où  clic  cil  bien  reçue,  19. 
Les  Portug.  vifireot  cette  Ville  : Sa  fituar.  3c  les 
propriétés,  ibid.  Autre  Danger  de  la  Flotte  à 
Mombafla,  30.  La  Flotte  part  de  MombalTa  5c 
prend  une  Sambufquc  qui  porte  dix  Mores  5c 
une  alTcz  grande  quantité  d'or  5c  d’arg.  nr.  La 
Flotte  arrive  à Mélinde  : Situât,  de  cette  Ville, 
ibid.  Adrcffc  des  Mores  à tirer  de  l’arc  , & beauté 
des  femmes  de  Mclinde  ,31.  Gama  lait  alliance 
avec  le  Roi  de  Mélinde  j préfens  mutuel?.  Chréc. 
des  Indes  5c  leur  dévotion , ibid.  Eutrevue  du  Roi 
de  Mélinde  5c  de  Gama,  )t.  Ccrtc  entrevue 
tourne  à l’avantage  des  Porrug.  Curioftté  des 
Princes  Mores  pour  les  voir.  Habileté  d’un  Indien 
dans  U Navigar.  ibid.  Gama  quitte  Mélinde  , 3 3. 
La  Flotte  arrive  à Calécut,/érdf.  Divifion  particul. 
des  Royaumes  de  l’Inde , 3 4.  Religion  qui  y étoit 
alors  établie  , ibtd.  Etonncm.  des  Indiens  à la  vûc 
des  VailTcaux  Portug.  3 3.  Gama  fait  prclTcmir  le 
Peuple  * ibid . Convcrfat.  d’un  Député  de  l’Amiral 
avec  un  More  nommé  Bcnraybo,  34.  Offre  de 
fcrvicc  que  ce  More  fait  aux  Porrug.  Difpolit  du 
Samorin  ou  Roi  de  Calécur , ibid.  Gama  defeend 
à terre  malgré  les  avis  de  fon  Confcil , 37.  Il  cil 
conduit  à Caléeut.  Temple  Malabar  où  il  entre 
en  chemin,  5c  citconftancesdu  lieu,  ibid.  Image 
que  les  Portug.  honorent  lans  la  connoitrc  , 3 8. 
Gama  eff  reçu  à la  Cour  du  Samorin  avec  beau- 
coup de  pompe.  Palais  du  Samorin.  Salle  de  l'Au- 
dience, ibid.  Vue  de  l’Audience  que  le  Samo- 
rin donne  à Gmia,  J 9.  Figure,  habillem.  5e 
magnifie,  du  Samorin.  Céxémon-  de  l’Audicncc. 
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L’Amiral  veut  s'expliquer  immédiarcm.  avec  le 
Samorin  , ibid.  Son  difeours  au  Samorin  , 40. 
Réponfc  de  ce  Prince.  Difficultés  pour  les  Préfens. 
trouves  trop  modiques  , ibid.  dama  irrité  des 
objeét.  41.  Allât  mes  8c  jaloulic  des  Mores.  Mau- 
vais offices  que  les  Mores  rendent  aux  Portugais.. 
Le  Samorin  change  d’inclinac.  pat*  leurs  anilTces , 
ibid.  Démêlés  pour  les  préfens , 41.  Demande  du* 
Samerin.  Lettres  du  Roi  de  Portug.  au  Samorin.. 
Le  Samotin  s'adoucit  par  des  vues  d'intérêt.  Ga- 
ma recourue  à fa  Flotte,  ibid.  Complot  des  Mo- 
res pour  ruiner  la  Flotte  Portug.  4).  Gama  cft 
enferme  fous  une  garde , 44.  Réfolut.  à laquelle 
Gama  s’arrere.  11  obtient  lar^bcrtc  : Ufage  qu'il 
en  fair , ibid.  Molleffe  du  Samorin  pour  le  fatix- 
faire , 4y.  On  revient  aux  termes  d’un  accommo- 
dcm.  l’ropcht.  de  Gama  avant  fon  départ,  ibid. 
Nouvelles  injufticcsdc  la  part  du  Samotin,  4 6. 
Gama  prend  le  parti  des  rcpréfailles.  Il  arrête 
pluficurs  Seigneurs  de  la  Cour  du  Samoriu  , ibid. 
Fermeté  de  Gania  : Elle  force  le  Samorin  à lui 
renvoyer  fes  gens.  47.  Lettre  fingul.  du  Samorin 
au  Roi  de  Portug.  Bentaybo  cft  réduit  à deman- 
der un  azilc  aux  Portug.  Gama  retient  fesPrifon- 
niers  , ibid.  Retour  de  Gama  en  Portug.  48.  Péril 
dont  le  Ciel  deMivre  les  Portug..  Ils  quittent  Ca- 
lécut:  Iles  où  la  Flotte  s’engage.  Bois  de  Canclle. 
File  Padrou  de  Santa  Maria.  Rencontre  d’une 
Flotte  Indienne , ibid.  Iles  Anchcdivcs , & anciens 
Edifices  : Superftit.  des  Mores  de  ces  Iles,  49. 
Arrivée  de  deux  Corfaircs  : Ils  font  effrayés  de 
l'artillerie  des  Portug.  Feinte  & trahifon  d'un 
More,  ibid.  L'Amiral  découvre  la  perfidie  de  ce 
dernier , Se  la  punit  rigoureufement , >o.  Aveux 
qui  font  obtenir  fa  grâce  au  More.  La  réparation 
des  Vaiffeaux  faite  , Gama  remet  à la  voile. 
Nouveaux  aveux  du  More  qui  lui  attirent  de  la 
confidérat.  Il  embraffe  le  Chriftianifmc , ibid. 
Maladie  c^ui  fc  répand  dans  l’Equipage,  yi.  Ex- 
trémité ou  la  Flotte  cft  icduite  : File  palfc  k Ma- 
gadoxa.  Elle  arrive  au  Port  de  Mclindc.  Elle 
remet  à la  voile  , & Gama  brûle  un  de  fes  Vaif- 
feaux. Iles  de  Zangibar , 8c  leur  commerce , ibid. 
Cocllo  quitte  l'Amiral  pour  fe  faire  un  mérite  de 
porter  les  premières  nouvelles  du  voyage  à Lif- 
bonne,  ji.  Monde  Paul  Gama  frère  de  PA  mirai. 
Anivéc  de  l’Araiaal  à Lifbonne.  Joie  des  Portug. 
& récompcnfcs  accordées  a Gama , ibid.  Second 
voyage  de  Vafco  de  Gama  aux  In  Je*  Orient.  70. 
11  cft  nommé  Amiral  d’une  Flotte  compoféc  de 
trois  Efeadres  pour  y porter  la  guerre  ,71.  Cir- 
conftances  de  fon  départ.  Adrclîc  de  Gama  pour 
aHujettir  le  Roi  de  Quilloa  , ibid.  Il  prend  plu. 
fîeurs  Vaiffeaux  Mores,  72.  Prife  d'un  riche 
Vaiffeau  d’Egypte.  Fin  tragique  de  ce  Batiment 
& de  ceux  qui  le  montent,  ibid.  Complaifance 
forcée  du  Roi  de  Ginanor  pour  les  Portug.  7$. 
Conférence  de  ce  Prince  avec  l'Amiral.  Allarmcs 
du  Samorin  à l’arrivée  de  Gama  au  Port  de  Calé- 
cxt.  Ce  Prince  fait  deguifer  un  de  fes  gens  en 
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Francifq. pour  parler  a l'Amiral.  Motifs  de  cet 
artifice  , ibid. Fermeté  de  Gama,  74.  Gama  exer- 
ce une  furie,  vengeance  contre  Calécut.  Affection 
du  Roi  de  Cochin  pour  les  Portug.  Préfens  du. 
Roi  de  Portug.  à ce  Prince  Indien.  Vue  du  RoL 
de  Cochin  Air  fon  Eléphant  accompagné  de  fes 
Nayrcs,  ibid . Traité  entre  les  deux  Rois,  7 f- 
Nouveaux  artifices  du  Samorin.  L’Amiral  court 
iifque  d’être  pris.  Le  Samorin  s’efforce  d’animer 
le  Roi  de  Coenin  contre  les  Portug.  Son  rcffcnriiru 
contre  ce  Prince , ibid.  Rcconnoillancc  des  Por- 
tug. pour  le  Roi  de  Cochin  , 7 6.  La  Flotte  de 
Calécut  cft  encore  défaite  Statue  monftrueufc.. 
Fidélité  du  Roi  de  Cananor,  ibid.  Retour  de 
de  Gama  en  Portugal , 77-  Faveur  8c  récompcnfcs 
qu’il  reçoit  de  la  Cour,  ibid. 

Gamache  ( Maifon  de  ) , XIV.  éo8. 

Gamalote,  forte  d'ncibc,  XIII.  567. 

Gamas  , Bulles,  dans  un  Ecuilon  , I.  yx. 

Cambia,  ou  Gambie,  corruption  du  nom  de  la> 
Rivière  de  Gambra,  III.  7. 

Gambie  , Rivière , voy.  Gambra. 

Gambicr  ( Pierre  ) , Soldat , aflafliné  par  deux  In- 
diens, XIV.  4x4. 

Gambiot , Village , 8c  Raja  de  ce  nom  , XI.  480. 

^Gamboa  , Rivicre  , voy  Grande  ( Rio  ). 

Gambon  ( Rio  ),  8c  bois  qui  croîr  fur  fes  rives,  IV. 
118. 

Gambra,  Rivière  en  Guinée,  I.  xi 6.  Commerce 
que  les  Angl.  y font,  34f.  Royaume  de  cfr 
nom  voifin  du  Pays  des  Negres,  II.  197.  On 
rapporte  quantité  d’or  de  la  Riviere  de  Gambra, 
$07.  Trois  Bâtimens  y ancrent,  309.  Traité  de 
Paix  avec  les  Negres  de  Gambra.  Se  commerce 
avantag.  qui  en  refaire,  314*  Curiolîté  des  Nè- 
gres du  Pays , 3 * y.  Leur  Religion  8c  leurs  ufages. 
Groffeur  des  arbres  de  cette  Contrée  qui  cft  rem- 
plie d Eléphans , ibid.  Serpens  & autres  animaux 
de  la  Rivicre  de  Gambra,  316.  Etabli ifc m.  des 
Normands  fur  la  Rivière  de  Gambra,  4x3.  Six 
Royaumes  depuis  la  Rivicre  de  Gambra  jufqu’au 
Cap  Verd,477.  La  Gambra  formée  parle  Niger  ^ 
499.  Divers  noms  de  la  Rivière  de  Gambra  , 111. 
7.  Embouchure  de  cette  Rivière  Se  fes  marques  , 
ibid.  Marques  5c  dircél.  pour  entrer  dans  la  Gam- 
bra , 8.  Jufqu’où  elle  cil  navigable,  ibid.  Cir- 
constances tirées  de  Barbot , 9.  E>ctours  de  la 
Gambra,  le.  On  y navigue  plus  aifém.  la  nuit». 
ibid.  Rois  voifins  de  la  Gambra  ,11.  Incertitude 
fur  la  fourcc  de  cette  Rivicre.  Pays  de  G.imbra, 
d’où  la  Rivicre  tire  fon  nom.  C’eft  une  branche 
du  Niger.  Elle  fe  perd  affez  long-tcms  dans  an 
Lac  rempli  de  grands  rofeaux  , ibid.  Entreprife 
des  Angl.  pour  remonter  la  Gambra  , ix.  Cette 
entrepiifc  manque  pat  de  faibles  raifons,  i |. 
Divinons  des  Pays  au  long  de  la  Gambra , 1 4.  Iles 
dans  la  Gambra,  1 6.  Chaîne  de  rocs  qui  refferre 
le  Canal  de  la  Gambra.  Autres  écueils  de  cette 
Rivicre , ibid.  Divifions  ancienne  8c  moderne  des. 
Pays  au  long  de  la  Gambra  18.  Batboc  les  a cqht 
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fondues.  Remarques  fur  les  Cartes  de  la  Gambra , 
ibid.  Noms  de  la  Gambra , j j.  Propriétés  de  ccire 
Rivière , ibid.  Raifon  qui  donne  l odeur  de  mufe 
à la  Gambia,  \6.  Rétréciflem.  du  Canal  delà 
Gambra  , * 8.  Qualité  du  Pays  au  Sud  de  la  Gam- 
bra , 69  (/  fuiv.  Opinion  fur  l’identité  de  la  Gam- 
bra & du  Niger.  Quatre  objed.  à ce  fujet , les 
réponfes  8c  répliques,  71  & fuiv.  Inondât,  de  la 
Gambra.  Singularité  de  fes  effets,  98  & fuiv.  Fin 
de  cette  inondât.  99.  Obfcrvat.  fur  le  commerce 
des  Européens  dans  la  Gambra  , 119  6*  fuiv . 
Principal  commerce  de  la  Gambra  r 1 *•  * • Efclaves 
qu'on  acheté  dans  les  Pays  voilins  de  la  Gambra  , 
ibid.  Peuples  qui  habitent  entre  la  Gambra  8c  le 
Sénégal , 1 j 8.  Trois  grands  Empires  fur  la  Gam- 
bra , 3c  leurs  fubdiviftons,  1 y 8 & fuiv.  Les  Ha- 
bkans  de  la  Gambra  adorent  un  fcul  Dieu  fous  le 
nom  d'Allah , xo6.  Sangliers  de  la  Gambra  ,191. 
Animal  de  la  Gambra  qui  n’a  qu’une  corne,  191. 
Figure  d’infeéte  de  la  Gambra,  voy.  la  planche, 
j 1 1.  Divers  comptoirs  des  Angl.  lur  la  Gambra  , 
481.  La  Rivière  de  Gambra  nommée  auffi  Gam- 
bie , IX.  3 1 8. 

G ambras  ( Rio  ) , III.  ytf*» 

Gambu , nom  que  les  Nègres  donnent  à la  Rivière 
de  Gambra  ,111.  7. 

Gamelles  de  bois  , III.  48. 

Gamina  , ou  Koona  , efpcce  d’Ecrcvifles , X'.  $77* 
Gamits  , Officier,  XII.  81. 

Gammacanor , ou  Gammadour,  Fort  Hollandois  , 
VIII.  3*1- 

Gammadour,  Fort,  voy.  Gammacanor. 
Gammalamma,  Ville,  VIII.  3*0.  Son  état  préfent , 
3$x.  Fort  Efpagnol  nommé Gammalamma , 575. 
Gammana  , fc  révolte  contre  Flanftre  fon  firerc  Roi 
des  Folgias , III.  594-  Sa  mort,  ibid. 

Gammo  , Place  fur  la  Côte  d’ivoire , III.  3 49 , 616. 

Rade  de  Gammo  commode,  6 ji. 

Gammon , nom  des  enfans  Hottentots , V.  1 $0. 
Gamo , voy.  Gammo. 

Gampu  , Ville,  VII.  541. 

Gamuto,  efpcccdcfilaffc , X.  59$.  Elle  cft  produite 
d’un  palmier , 41$. 

Gan  , forte  de  mefurc  de  chemin  , VIII.  46$* 
Ganabara  , ou  Rio  Janeiro,  XIV.  189. 

Ganarafké  , Rivière  , 8c  fa  Baie , XIV.  $89. 

Ganavi , Statue  , X.  i7r„ 

Ganchol,  Village,  V.  fjr. 

Gandaar , Ville,  VIII.  467. 

Gandaron  , Village,  IX.  fax. 

Gandcbarxi , Bourg,  VIII.  4 *}. 

Gandcberi , Bourg  . VIII.  4 63. 

Gandct,  grande  Rivière,  X.  ifj. 

Candevi , Capitale  d’un  Canton  appellé  de  meme , 
8c  fa  Rivière,  I.  f j j.  Sandivi , VIII.  4^%. 
Gandicot,  Ville  , IX.  jio,  Fin  du  Siège  de  cette 
Place,  jxj.  Sa  fttuarion  , ibid.  Tavcrnicr  y trou- 
ve  un  Canonier  François , f x$. 

Gancbu , efpecc  de  Vigne  , XI.  696. 

Ganga , titre  de  laPréticlTe  dune  Idole,.  LY.  j8x. 


Sign.  Dddd.  Gangas,  Prêtres  Mokiffos  607 
Ganga-Kitorna  , titre  de  Souverain  Pontife  des 
Idoles,  V.  4 1*  Ganga,  Fleuve,  voy.  Gange. 

Gangafimtka  , Prêtre  Mokiffo  , IV.  607 . 

Gange  , Fleuve  : Deux  Pénin  fuies  qu’il  forme  Scieur 
divifion  ,1.  H-  D’où  le  Gange  tire  fa  fourcc, 
VII.  îo6.  Ce  Fleuve  nommé  par  îcsTibéricns, 
Anonkcl  ou  Anonjen  , 107.  Il  cft  encore  nommé 
Ganga,  110.  Vaftc  Lac  d’où  il  fort,  413.  Dan- 
gers de  l’embouchure  de  ce  Fleuve  , IX.  11.  Plu- 
sieurs pointes  du  Gange , 37 6.  Effets  de  l’eau  du 
Gange  , X.  149.  Diverfes  Rivières  qui  fc  jettent 
dans  le  Gange  , 1 j j.  Divifion  du  Gange  à Jatra- 
pour  , 1 f*.  Fortcr.  fur  fes  rives,  ibid.  Lieu  où  cc 
Fleuve  femblc  fortir  d’un  roc  , 10 1.  Etabliffcm. 
Holland,  à Pcinbouchurc  du  Gange,  XI.  31  J. 
Comparaison  de  l’eau  du  Gange  avec  d’autres 
eaux  , ) if- 

Gangliiuru , voy.  Gonghiru. 

Gangitanou  , grande  Montagne  remplie  de  bête* 
farouches , IX.  39  *• 

Gan  hya-ton  , ou  Gan-hyn-ton , Village , VII.  470. 

Gan  hynton , Village,  voy.  Gan  hya-ton. 

Gani  , ou  Coulour , lieu  où  il  y a une  Mine  de  Dia- 
mans,  IX.  JJ  J. 

Ganigogc  , Portugais , époufe  la  fille  d’un  Roi  Ne- 
grc  ,1.  3 jo. 

Ganjch,  Sc  Kosjch,  Villes,  VII.  19 J. 

Ganking , Ville,  V.  150. 

Gan  lo-chan , Rebelle , tué  dans  fon  lie  par  fon» 
propre  fils,  VII.  1 }6. 

Gan  nam.  Pays,  le  même  que  Tonkin  ouTonquin,. 
IX.  106. 

Gannantaha,  beau  Lac  , XIV.  707* 

Gannotra  , Bourg,  VIII  4* J* 

Gan-fi , Place,  VII.  138. 

Gan-fu  hyen,  Ville,  V.  44** 

Gan-ca  , Ylllagc  , V.  3 34.  Ville  de  cc  nom , Vlft 
408. 

Gantan , forte  de  inclure,  VIII.  iJ7. 

Garni,  racine,  VIII.  ijj.  Cette  drogue,  citée  w 
XI.  <7f. 

Ganuct , cfpcce  de  chanvre  noir  , XI.  j 13. 

Ganxas,  Cnefs  des  Prêtres  d’une  IJolc , IY.  $7%^ 
Sign.  Dddd. 

Gaou-chien,  Place,  XI.  joo. 

Gapal  Caffi , Indien,  IX.  $x$. 

Gar , Poiffon,  XI.  xJ4-  Le  Gar,  cité  , XIV.  Xi$» 

Garachine , Pointe  , voy.  Garrachine. 

Garahinga,  Chef  Hottentot , V.  14*. 

Garnies  , Oifcaux  , voy.  Mouettes. 

Gararaffu  , Rivière  , XIV.  X4x. 

Garas  ( André  de  ) , Auditeur  Efpagnol,  XIII.  if  j£- 

Garafu , Ville  , ou  Bourg,  XIV.  134^ 

Garavay  , Village  , voy.  Greva. 

Garay,  envoyé  aux  Mines  d’or,  XII.  39.  Cité,  ner,. 
Garay  , Gouverneur  de  la  Jamaïque,  190.  Cité^. 
387.  Jugement  qui  le  force  à renoncer  à fts  pré- 
tentions, 411.. 

Garay  ( Jean  ),  jpttc  les- fondations  de  1a  Ville  dv 
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Santa-Fé,  XIV.  77. 

Garces  ( Jean  ),  XII.  178. 

Garcia  ( Alexis  ) , Ton  fort  Se  celui  de  fou  fils , XIV. 

5 6.  Sa  inorc  cil  vengée  , 59. 

Gateia  ( Giégoire  ),  Hiftoricn,  XIII.  jo8. 

Garcia  Huriado  de  Mendoza  ( Dom  ) , douzième 
Viceroi  du  Pérou,  XIII.  jxj. 

Garcia-Onezdc  Leyala  ( Dom  Martin  ),  XIII.  tir. 

Garcia  de  Ros  ( Dom  Baltazar  ),  Espagnol,  char- 
gé d’un  Siege  , XIV.  tj 6. 

Gardas  ( Dieguc  ),  Officier  Portugais,  XIV.  J9. 

Garcias,  Officier Efpagn.  eft envoyé  contre  Alfonfc 
d’Alvarado,  XIII.  >19.  Il  cil  tué  par  trahi  fon,  ut. 
Un  autre  de  ce  nom , ou  peut-être  le  même,  157. 

Garcias  de  Leon  , Efpagnol , XIII.  197. 

Garde  de  Sa  , voy.  Sa  ( Garde  de  ). 

Garde  ( Dom  J n , Roi  de  Congo , IV.  f j8.  Un 
Seigneur  de  Congo , nomme  Dom  Garde,  fc  fait 
proclamer  Roi  & eft  vaincu  , J60.  Le  Roi  Dom 
Garde  n,  cité-  V.  f8. 

Garde  ( Dom  ),  Efpagnol,  conftruit  une  Forterefle, 
XIII.  41  f- 

Garcie  Jortre  de  Layala  ( Dom  François  ),  premier 
Efpagnol  qui  tente  une  toute  apres  Magellan  , 
XI.  1. 

GarcilalTo,  Voyageur,  XIII.  64.  Cité,  66  &/uiv. 

3 ]i  , jp  6*  J*iv.  joH , ibid.  b fitiv.  5 jo , jj 6 
& Juiv.  GaicilalTo  de  la  Vega , cité,  7a , 7 6. 

Gardankball , Province  , VII.  148. 

Gardener  t Ile  de  ) , XI  11  J. 

Gardon,  PoilTon , III.  116. 

Garcbal  , Village,  voy.  Jnghcrbcl. 

Garenne  ( la ),  Capitaine  de  VailTeaux  François, 
VIII.  588. 

Gargor , obtient  1a  conceffion  du  Port  de  Plaifancc 
avec  le  titre  de  Gouverneur,  XV.  649  & 6 JO, 

Gargoulfu,  Rivière,  XIV.  6 57. 

Garinhaiquas:  Terres  que  cctre  Nation  difputc  aux 
Hollandois,  V.  141.  Cités,  14$. 

Garmay , ou  Guatmay  , lieu  , XIII.  417* 

Garnica  ( Gafpard  de  } , poitc  des  Lettres  , XII.  IJ7. 

Gamitre  . petit  fruit , VIII  ijj. 

Garoa , forte  d'Aluës  , XL  64  j. 

Garoé , arbre  merveilleux  qui  fournit  de  l’eau  a 
rilcdcFerro,  II.  144.  Diverfité  d’opinions  fur 
cet  arbre  , 14$.  Le  Maire  le  traite  de  fable  Se  fe 
dément-  Relation  d’un  témoin  oculaire  fur  cet 
atbre,  ibid.  Jugem.  fur  cette  variété  d’opin.  146, 

Garou  , figure  d’un  animal  monftrueux  , X.  1 y I# 

Garoupas,  grande  Baie  , XIV.  101. 

Garrachico,  Ville  ,11.  xjf. 

Garrachinc  ( Pointe  de  ) , XI.  }6  j.  Nommée  auffi 
GuaraebSne , XIII  43  t. 

Garrack  , Ile:  Sa  defeription , IX.  9.  Bourgade  de 
Garrack  qui  fuccédc  à l’ancicunc  Ville.  Belles 
Petlcs  de  Garrack,  ibid. 

Garrapata,  Infeâc  dégoûtant,  XIV.  16. 

Çairclans  ( Banc  de  ) , VIII.  191. 

Garret-Denis  > He,  XI.  1 } 4.  Scs  Habicans , ibid. 
Um  bizarre  figure,  z j j. 
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Gartouan  , Hollandois,  XIV.  top.' 

Garu  , nom  que  les  Malayeos  donnent  au  bois 
d’Alocs , IL  184. 

Girua,  rofée , XIII.  jjx. 

Garcia , Médecin  Anglois , voy.  Lange  ( Laurent  ). 

Gatzas  ( de  las  ),  Ile  où  il  y a grand  nombre  d’ Au- 
truches, I.  7.  C’cll  une  de  celles  du  Golfe  d’Ar- 
guim,  appellée  autrement  Ile  des  Hérons,  fle 
pourquoi,  IL  19 1. 

Gafea  ( la  ),  Officier  Efpagnol , XIII.  ioj. 

Gafea  ( Pieire  ) , Pt  être  Efpagn.  finit  les  troubles  du 
Pérou  par  une  viéloire  qu'il  remporte  fur  Pizarre , 
XL  f 49.  Voyage  du  meme , nommé  Pierre  de  La 
Gafea,  XIII.  x8i.  Il  eft  choifi  pour  lucccder  à 
Blafco  Nunez  de  Vcla.  Son  caraélerc,  ibid.  Son 
dépare,  i8j.  Il  arrive  à Nombre  de  D’os.  Sa 
conduite  avec  les  Pattifans  de  Pizarre , ibid.  Let- 
tre de  ce  Préfidenr  à Gonzale  Pizarre,  1 8 y.  Deux 
Capitaines  avec  toute  leur  Flotte  fc  foumettent 
au  Prélîdcnt,  19t.  Le  Préfident  envoie  quatre 
VaiiTcaux  fur  les  Cô  csdu  Pérou,  19 J.  Sa  Lettre 
eft  rendue  à Pizarre,  ibid  Réponfc  des  Partifans 
de  Pizarre  au  Préfident,  194.  Pizarre  fait  con- 
damner à mort  La  Gafea  Se  fes  Partifans,  199. 
Le  Préfident  La  Gafea  arrive  au  Pérou,  109.  Ses 
xnefurcs,  ibid.  Situât,  de  La  Gafea,  11  j.  Ordre 
qu’il  met  dans  fon  Camp , 114.  Ses  mefures  après 
la  défaite  de  Centeno.  Commandans  de  fon  Ar- 
mée. Son  Confcil  de  Prêtres.  Il  part  pour  cher- 
cher Pizarre.  Valdiviâ  fc  joint  au  Parti  Royal, 
ibid.  Hiver  que  le  Préfident  pâlie  à Andaguairas , 
z 1 j.  Il  arrive  au  Pont  d'A  vancay.  Pont  qu’il  veut 
jetter  fur  l’Apurima , ibid.  Comment  il  fait  paffirt 
ce  Fleuve  à les  Troupes , 11L  Les  Rebelles  pen- 
fent  trop  tard  à s'y  oppofer.  Difpofir.  des  deux 
Partis,  ibid.  Le  Préfident  Se  Pizarre  fe  rentcnc 
par  des  offres  mutuelles  ,117.  Embarras  du  Pré- 
fident à defeendre  dans  une  plaine , 1 1 8.  L’Armée 
Royale  defeend  , ibid.  Récompense  propofôcaur 
Canoniers,  119.  Comment  la  Cavalerie  Royale 
defeend  dans  la  plaine.  Ordre  de  L’Armée,  ibid. 
Pizarre  fe  rend  , tir.  11  eft  conduit  au  Préfident. 
Carvajal  eft  pris.  Joie  immodérée  du  Préfident. 
Sentence  Se  exécution  de  Pizatre  St  de  fes  com- 
plices , ibid.  Infcripr.  mife  avec  la  tête  de  Pizarre 
lur  les  Fourches  patibulaires.  11  j.  Supplices  du 
Capitaine  Carvajal  Se  de  fes  Officiers, ibid.  Tré- 
fors  que  le  Préfident  fait  enlever,  116.  Difficul- 
tés des  nouvelles  répartir,  ibid.  Mouvem.  qu’elles 
caufcnt , 1 17.  Le  Préfident  réforme  les  abus,  1x8. 
Il  penfe  à retourner  en  Espagne,  1x9. .Comment 
il  le  conduit  dans  cette  vue.  Son  départ  du  Pérou. 
Avec  quelle  dignité  il  foutient  fon  rang  dans  le 
Voyage , ibid.  Avanrure  de  La  Gafea  dans  fon 
retour,  ijo.  Les  petits-  fils  de  Pcdtaiias  d’Avila 
veulent  enlever  fes  tréfors , ibid.  Ils  le  manquent 
à Panama , 1?  i.  A quoi  le  Préfident  doit  la  dé- 
livrance, ibid.  Son  arrivée  en  Efpagne,  134.  Ses 
récompcnfcs,  xjç.  Cité,  J 17.  Pedro  de  la  Gafea 
quatrième  Yiccioi  du  Pcxou.»  jao. 
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Gafcomez,  Pere  Jéfuite,  d'un  earaéfere  ouvert, 
vifrte  de»  AmbafTadrurs  Hollandois,  V.  198. 
Gafelan , Ville,  VIII.  147. 

Ga-fen,  étofe , V.  *7*. 

Galïm , Riviete , dont  les  deuz  embouchures  for- 
ment Plie  de  Tikuori  ou  de  Goa , I.  1 11. 
Gafifa,  Ile,  VIII.  4J». 

Gasju,  ou  Aki , Province,  X.  ; 54.  a 

Calma  , ou  Calma , lieu , XIII.  4)7. 

Gafnah,  Ville,  VII.  tij. 

Gafpard  ( Dom  ) , Pott , XI.  j 14. 

Gafoarico,  Ile,  XI.  le 4. 

Gafpé  ( Cap  8e  Rivicre  de  ) , XIV.  774. 
Galfaquas,  Peuple,  voy.  HeiTaquas. 

Gaflcndi , cité  , X.  17). 

Gata,  Cap  , IV.  514. 

Galtaday , grande  Ville,  IX.  480. 

Gâte , Montagnes , X . ï ) 6-  fuiv.  Dtftroit  de  Gâte  , 

t)«. 

Gâteaux.  Fcie  des  gâteaux  lunaires , VI.  181. 

Gaies  ( Thomas  ) , Chevalier  Anglois,XIV.  489. 
Son  naufrage , 48  8.  Thomas  Gates , cité , XV. 

<17. 

Gatinara,  Chancelier , XII.  aoi.  Cité,  XIII.  17. 
Gato-gamber , fruit,  VIII.  199.  Où  croît  cetta 
drougue,  XI.  8 79. 

Gaton , Domeftique , pleure  Ton  Maître  avec  des 
larmes  de  fang,I.  ICI. 

Gatos,  Montagnes,  VIII.  4*4.  Lear  étendue,  ibid. 

Port  de  Gatos  ou  des  Chats , XII-  77. 

Gatos  de  Algalia  , nom  de  la  Civette , voy.  Civette 
St  Chats. 

Gatta-matta , Village  ,X.  8 8. 

Gattina  ( Michaël  Angelo  de  ) , voy.  Angelo  de 
Gattina  ( Michael  ). 

Gatton,  ou  Agatton,  Ville  , voy.  Agatton  , 
Gatulco  ( Port  de  J , XI.  ;7l. 

Gaubil  ( Antoine  J,  Millionnaire  Jéfuite  j Ton 
voyage  depuis  Canton  jufqu'i  Péking,  V.  917. 
Fond  de  cet  ouvrage.  Utilité  des  Notes  du  Pcte 
Gaubil.  Scsobfervat.  fur  la  Ville  de  Canton , ibid. 
Son  départ  de  Canton  avec  le  Pcrc  laequet , jat. 
Arrivée  de  l'Auteur  à Péking,  ; ) 1.  Cité,  VI.  4, 
j8.  Ses  recherches  fur  les  anciens  progrès  des 
Chin.  dans  l'Aifronom.  184.  Cité,  991.  Situât, 
qu'il  donne  à Kara-Koram  dans  fes  Extrait  Chin. 
991.  Cité,  994.  Ses  obfcrvat.  fur  les  portefltons 
des  Eluths,  VII.  18.  Cité,  ji , 47 , 48.  Extrait 
du  Pcrc  Gaubil,  8c  ufage  qu'on  en  fait  , 71. 
Cité,  toi , 104- Témoign. du  Pete  Gaubil,  108. 
Conclulion  fortifiée  par  l’opinion  du  Pcrc  Gaubil, 
sao.  Explication  naturelle  de  1a  difficulté,  ibid. 
Cité,  11»,  ibid.  ij4. 

Gauchor,  Seigneur  Tartare,  VII.  91. 

Gaudebun , Officier  François , commande  une  Bar- 
que , II.  597- 

Gauduy  , petite  Ville,  X.  198. 

Gaulada,  Montagne  , VIII.  jto. 

Gaura,  Ville  8c  Rivicre  de  ce  nom,  XIII.  197. 
Havre  de  Gauia, 41 7. 
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Gaure , Ville  Capitale  du  Royaume  de  Bengale  : 
Son  étendue, fa  pofition , 8c  nombre  des  familles, 

I.  1)7  8c  i)8. 

Gauriquas,  Nation,  voy.  Gauros. 

Gauros,  ou  Gauriquas,  Nation  , V,  rrt.  Fertilité 
8c  richefTc  de  leur  Pays,  8c  fa  fïtuation  , 11 8. 

Gau  fchan  , Ilç _,  V.  41  ). 

Gaudin,  Ile,  nommée  aurtïIledesTemplcs  , V.  )8j, 
Gautla,  8c  fes  Mines  d'argent , XII.  848. 

Gauvcra,  forte  de  Tauteau  fauvage,  Vlll.  54). 
Gava,  plante,  XL  (14. 

Gavains,  Nation,  XIV.  t). 

Gava- Mendoza  ( Dom  ),  Gouverneur  du  Chili - 
XI.  17. 

Gavi , Royaume,  dont  le  Souverain  protégé  le* 
Chefs  d'une  République , IV.  19. 

Gaviz  , forte  d'idolâtres,  VII.  )88. 

Gavre , Port , X.  ) j 1. 

Gayac  ,aibre,  XII.  1 jo.  LcGayac , cité , XV.  j8*. 
Gayatli-addin , fils  du  Sultan  Mohammed , VII.  <7. 
Gayc,  Marchand  Negre,  111.  8 4. 

Gayette,  Capitaine,  périt  avec  fa  Troupe , XIIL 
74- 

Gayo,  Ville,  voy.  Jayc. 

Gayra,  Province,  8c  fa  defeription,  XIV.  IJ7. 

Fleuve  de  Gayra , 408. 

Gaytiepua,  fotre  de  Serpent,  XIV.  199. 

Gaza , Rivicre , IV.  41  ).  Ville  de  ce  nom,  VII.  417, 
Garan,  Enfcigne  de  Vaiffeau  : Vau  qu'il  fait  dans 
un  danger , III.  401. 

Gazaria,  Province,  voy.  Gazariens. 

Gaz  ariens , Peuples , VII.  1 j 1.  Province  de  Gaa » 
ria  , nommée  autrement  Kaffaria , 169. 

Gaze  dia  ( Iles  de),  X.  ij. 

Gazcl,  Place,  IX.  914. 

Gazelle, animal,  voy.  Antilope. 

Gazen,  étoffe  , V.  )8i. 

Gazi-Eddin  , Mogol,  X.  z>8. 

Gazin , Place  , X 10). 

Gaznah,  Defert,  VII.  144.  Nommé  auflî  Gaznakj 
1*4. 

Gaznak  , Defert , voy.  Gaznah. 

Gazné , ou  Gaznin , Ville , X.  104. 

Gaznin  , ou  Gazné  , Ville , X.  104. 

Gazun  khan,  Roi,  Vil.  )8. 

Géans.  Tête  monftrueufe , 8c  corps  d'un  Géant  d’une 
taille  excedïve , II.»  9 t.  Géans  antropophagcs.X. 
)«t.  Ile  des  Géans,  XI.  18.  Fable  des  Géans  Pé- 
ruviens, 571.  Géans  du  Méxique,  XII.  44)  Sc 
444.  Géans  8c  leurs  relies,  XIII.  4)  j.  Nation  de 
Géans,  XIV.  if. 

Grant , forte  d'Oifcau  de  la  groflcur  d'une  Oye, 

II.  no. 

Gebbcs-Monus,  Nation,  m.  994.  Langage  de* 
Gcbbcs , 998. 

Gcdda,  Ile , IX.  9988:  ) 97.  Port  de  Gedda , j7*; 
Gedcng,  forre  de  mcfurc  , VIII.  197. 

Gée , ou  Ji,  nom  que  les  Ncgres  donnent  â la  Rp- 
victe  de  Gambra  , 8c  ce  que  cc  «lot  lignifie , Ut. 
7-  Cité»,  };„ 
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Gcgo,  Prince  victorieux,  X.  496. 

Gccos  , fruit , V.  71. 

Gehangir : Palais  de  ce  Prince,  IX.  177. 

Gehan  guir,  Prince,  IX.  $<9  6*  /Sri*.  Pointe  du 
Gange  de  ce  nom,  appellé  autrement  Jangira  , 

57 6.  Le  grand  Mogol  Gehanguir  fuit  le  plan  de 
de  fon  perc  dans  fa  Religion  , X.  45. 

Gchar-conde,  Canton,  IX.  41. 

Gchokia  , Village , V.  $$o. 

Gciduar , ou  Sambaia  , fruit , VIII.  1 5 f. 

Gcily , Mogol , fc  bat  contre  un  Tigre  : Sarécom- 
penfc,  X.  81. 

Gelée.  Prompt  effet  delà  gelée,  VII  joj. 

Gella,  grand  Port d'E'hiopic  , IX.  $$. 

Gelogula,  lieu  donc  la  Rade  allez  bonne,  & fa  fitut- 
tion,  I.  ffj.  Il  cil  aulli  nommé  Gclugula,  6c 
Baie  de  Kecling,  j6o. 

Gclolo  , une  des  Iles  Moluques,  II.  187. 

Gclugula,  voy.  Gelogula. 

Gclve , ou  Tcrradc,  forte  de  Bâtiment  de  mer  , 

IX  j/f. 

Gemaldin- UlTan  : Caraélerc  de  ce  Viccr.  de  Patanc , 

X.  14.  IJ  compofe  I HUtoire  de  fon  tenu,  ibid. 
Rhoc  vifite  avec  Gemaldin  une  Maifon  de  cam- 
pagne de  l’Empereur  Mogol  , if.  Complimcns 
& confeils  affectueux  de  Gemaldin.  Repas  qu’il 
donne  à Rhpc  , ibid.  Il  veut  envoyer  un  de  fes 
Gentilshommes  au  Roi  d'Angleterre  , 16.  Sou- 
per de  Rhoc  chez  Gemaldin.  Préfcns  qu’il  fait  a 
Rhoc  , ibid.  Ilcft  nommé  Gouverneur  , 17. 

Gcmalcddin-Abou-Abdallah • Mohammed  Rcnfnid, 
furnommé  Adhabami,  Mufti  d’Adcn  , X.  104. 

Gcmelli  Careri  f Jean  François  ).  Qui  il  de , & mo- 
tifs de  fes  voyages  à la  Chine  , V.  4 69.  Edit,  de 
fes  Voyages.  Divifion  6c  fond  de  cet  ouvrage, 
ibid.  U clt critiqué  par  le  Clerc,  470.  Detail 
des  objcélions.Faufïcté  qu’on  reproche  àGcmcJli. 

Ce  qu’on  peut  répondre  pour  fa  défenfe.  Précau- 
tions avec  lefqueltcson  donne  fa  Relation, 

Comédie  Cbinoifc  oti  l’Auteur  affale  , <571.  5o- 
Jcmnité  d’une  dépêche  a l’Empereur  , ibid.  Ge- 
melli  quitte  Macao  en  habit  Chinois,  471.  Il 
arrive  à Oanfoo  , ibid.  L’Auteur  arrive  â Can- 
ton , & ou  il  loge  , 47  j.  Il  pâlie  pour  un  Emif- 
faire  du  Pape  , ibid.  Gcmelli  entreprend  d’aller 
à Péking , 474.  Il  vilîte  une  Pagode  : ce  qu’il  y 
voit , 47  f.  Où  jl  loge  à Nan-gan-fu  , 47 6.  Cite, 

4?7  , 478.  Son  embarras  pour  les  voitures, ibid. 

Cité  , 479.  Ad  relie  du  Patron  de  Gcmelli»  48c. 
Arrivée  de  l’Auteur  à Nan-king , 481.  Faunes 
craintes  qu’on  lui  veut  infpircr , 48$.  Il  quitte 
Kan  King  , 484.  U perd  fa  CafTctte  6c  la  retrou- 
ve. Gcmelli  prclTé  de  faire  manger  fon  Domcfti- 

2ue  à fa  table , ibid.  Cité  , 48  $ , 486  ,487,488. 

ongueur  du  voyage  de  l’Auteur  6c  calcul  du 
chemin , 489*  Il  arrive  à Pcking  chez  les  Jé- 
fuites  , ibid.  Il  eft  conduit  au  Palais  Impérial 

Î>ar  IcPcrc  Grimaldi , 490.  Il  cil  introduit  dans 
a Cour  du  Trône.  Gcmelli  paroît  à l’Audience 
flç  l’Empereur,  Cérémonie  de  Pennée.  QuçlUoü^ 
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que  lui  fait  l'Empereur  , ibid.  Cité  ,49**  T*A«- 
tcur  cft  rebuté  du  froid,  ibid.  Cité,  4 91-  Pafle- 
porr  que  le  Pcrc  Grimaldi  lui  donne  , 49J.  Gc- 
«ndli  quitte  Péking  : Sa  route  par  terre  , ibid. 

Cité,  494»  49f,  49*»  497-  Un  dc/cs  Do~ 
nieftiques  s’explique  fur  le  culte  rendu  à Confu- 
cius , 49S.  Il  continue  fa  route  par  eau  , ibid. 
Cité  , 499  , foo.  Difficultés  du  Voyage  de  l’Au- 
teur , 501.  Ciré  , ibid.  L'Auteur  s’embarq.  pour 
Macao  , joi.  Il  eft  attaqué  par  des  Pyrates,i£/V. 
II  Ce  difpofe  à quitter  la  Chine  , $©i.  U dl  un 
des  principaux  Auteurs  qui  ont  écrit  fur  la  Chi- 
ne , VI.  1.  40.  Erreur  de  ce  Voyageur  , X.  $ 6f. 
Cité,  \6 8 , J7J  , ibid.  $7*,  J77  , 57*  , 579* 
ibid.  j 80  , 581,  $86,  $91,400,  409,4*5* 
ibid.  41  ; , 416 , 418 , 4x0.  Voyages  de  Gcmelli 
Careri  , XL  461.  Avis  pour  ceux  qui  entrepren- 
nent le  Voyage  du  tour  du  Monde.  Divcife* 
routes  qu’ils  peuvent  prendre  , ibid.  6c  461.  Ma* 
nicre  de  tirer  du  profit  de  ce  Voyage  , ibid.  Gr. 
profit  d’un  petit  capital , 4*5*  Manière  de  voya- 
ger fans  le  fccoursdu  Commerce  Voyage  d’une 
grande  partie  du  tour  du  Monde  par  terre, ibid. 
Marcbandi fes  qu’il  y faut  porter  , 464.  Profit* 
qu’on  peut  faire  au  retour  de  ccs  Voyages  par 
différentes  voies  , 4 6y.  Départ  de  Bander  Aballi. 
Careri  arrive  à Daman , ibid.  Cité  , 466.  Son 
Voyage  au  Temple  de  Canarin  , 467.  Route  qui 
l’y  conduit  t ibid.  Mcrvcillcufc  Dcfcription  qu'il 
en  donne  , 468.  Caraélercs  qui  lui  font  incon- 
nus , 469.  Ce  qu’il  voit  dans  le  Temple  & aux 
environs  , ibid.  & fuiv.  Admiration  de  Careri  , 
47  x.  Etat  où  il  trouve  Goa  ,47$.  Voyage  qu’il 
entreprend  au  Camp  Mogol  de  Galgala  , 474. 
Narration  qu’il  fait , ibid • Zclc  pieux  de  Gc- 
niclli  , 478.  Audience  que  Gcmelli  obtient  du 
Grand  Mogol , 477.  Ce  que  ce  Prince  lui  de- 
mande, 8c  ce  qu’il  répond.  Ses  obfcrvations  dans 
le  Quartier  Impérial , ibid.  Retour  de  Careri 
à Goa  , 479*  Cite  ,481.  ibid.  Son  arrivée  à la 
Chine  , 6c  Voyages  qu’il  y fait  par  rcric  , 487. 
Confeils  qu’il  donne  a ceux  qui  en  font  le  Voy  a- 
ge , ibid.  Remarques  fur  le  cara&crc  de  Careri, 
488.  Il  cft  fou pçonné  d’étre  unEfpioo  du  Pape. 
Voyage  qu’il  fait  par  terre  de  Nankin  à Pékin  , 
ibid.  Lieux  Sc  circonflancc  de  fa  route,  4*9» 
Cité  , ibid.  & fuiv.  Son  arrivée  à Pékin  , & lon- 
ueurdc  fon  Voyage  , 491.  Comment  il  cft  reçu 
es  Jéfuitcs.  Le  Pcrc  Grimaldi  le  mené  à la  Cour, 
ibid.  Careri  accuféd  importure  , 49$.  Récit  qui 
aroîc  le  juftificr.  Lieux  par  lefqucis  il  pâlie- 
aveur  qu’il  reçoit  du  Pere  Grimaldi  , ibid.  Il 
eft  admis  à l’Audience  de  l'Empereur , 494.  Cir- 
conflances  de  cct  événement , ibid.  Jugement  de 
Careri  fur  les  Millions  de  la  Chine  , 496.  Ré- 
flexion fur  l’Ouvrage  de  Careri,  497.  Plan  de 
fon  retour  à Canton.  Eloge  qu’il  fait  du  Pcrc 
Grimahji , ibid.  Paflcpon  qu’il  obtient  du  Pere 
Grimaldi  ,498.  Son  retour  par  terre  jufqu  a Nan- 
JÙM-fu , w;  Srfuiy,  fui  U fuùc  de 
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fa  route,  505.  Montagne  Se  Temple  que  Ca- 
rcri vifite,  504.  Oneft  étonné  de  revoir  Carcri 
2 Canton  , 50 6.  Ce  qui  le  détermine  à partir 
de  Macao  , f 07.  Ses  obfcrvations  à Canton. 
Etat  où  il  trouve  le  Fort  de  Macao,  ibid.  Récit 
qu’on  lui  fait  d’une  étrange  avanturc  de  Mer, 
fo8.  Sa  route  de  Cantonaux  Philippines,  fio. 
Il  arrive  â Manille,  ibid.  Ses  réflexions  fur  le 
Voyage  des  Philippines  au  Méxique  , fil.  Pré- 
lude defon  départ.  Sur  quel  Bâtiment  il  s’embar- 
que, iéii.  Précautions  pour  l’eau  du  Voyage, 
51a.  Infidélité  des  Officiers  Efpagn.  Prix  qu’on 
paye  pour  la  route.  Départ.  Carcri  defeend  au 
Mont-Batan,  ibid.  Cité,  ftj.  Rcvûe  qui  fait 
renvoyer  fciic  hommes , j 1 4.  Supplément  d’eau. 
Difficultés  & périls  de  l’Embocadero  , ibid.  Plan 
Se  difpolition  de  la  route,  51t.  Fuiicufc  Mer 
que  Careri  nomme  tndïabUc.  Idée  des  Pilotes  , 
ibid.  Carcri  parte  vers  Marianes,  fl*.  Phéno- 
mène qui  lui  parole  prodigieux  . ibid.  Amufem. 

% que  l’Equipage  tire  de  trois  Requins , 5 17. .Un 
Serin  vient  fe  percher  fur  les  cordages , ibid. 
Pluies  qui  réparent  l’epuifement  de  l’eau  à bord, 
518.  Careri  f a it  une  obfcrvation  néccrtaire,!  19. 
Anciens  dangers  de  cette  navigation.  Peinture 
des  maux  qu'on  y foutfre.  Comment  Careri  trai- 
té , ibid • On  avance  jufaa’à  la  hauteur  du  Japon, 
fio.  Grêle  qui  étonne  Carcri,  fit.  Cité,  ibid. 
& fuiv.  Conclufion  du  Voyage  , f sf . Combien 
Careri  fait  de  lieues  depuis  Manille,  ibid.  Scs  ré- 
flexions à l’honneur  des  Voyageurs  modernes  , 
Jt6.  Son  Voyage  d’Acapulco  a Mexico,  ibid. 
Voyage  de  Careri  aux  Mines  de  Pachuca  , f 19. 
Il  defeend  dans  une  Mine,  fji.  Excès  de  fon 
effroi  , ibid.  Son  Voyage  aux  Cous  ,ou  aux  Py- 
ramides , fi 4.  Sa  toute  à la  Vera-Cruzv  fjy. 
Il  arrive  à Vera-Cruz.  Idée  qu’il  donne  de  cette 
Ville  , f 97.  ChalTc  dont  il  fait  fon  amufement, 
518.  Particularités  qu’il  apprend  furie  Méxique, 
ibid  & fuiv.  Circonltanccs  que  Carcri  recueille 
fur  la  Conquête  du  Pérou , f 48.  Il  palfe  de  Vera- 
Cruz  à la  Havane,  f49*  Son  arrivée  à Cadix, 
55 1.  Careri  hérite  defon  frere.  Son  observation 
fur  Séville,  5 fl.  Ce  qu’il  obfcrvc  de  Séville  à 
Madrid,  f f j.  Idée  qu’il  donne  de  Madrid,  f f*. 
Son  Voyage  a l’Efcurial . f f 7.  Retour  de  Careri 
à Naples,  f f8.  Ses  confeils  important  pour  les 
Voyageurs  , ibid.  Cité  , *58.  Gemelli  Careri, 
cité  , XII.  4l4-  Ouvrages  qu’il  vilire  , 418.  De(- 
cription  qu’il  fait  de  México  , 444  6*  fuiv.  Cité  , 
*15  & fuiv. 

Cernent , Rivière  , X.  147.  Nommée  aurti  Gcmc- 
né  , 199.  Appclléc  encore,  T ch  ou  n ,Tchumna, 
Tomancs  Se  Gemna  • 109. 

Ccmcné,  Rivicre,  voy.  Gemena, 

Geramah,  Prince  , HI.  f9t. 

Gemna  , Rivière  , voy.  Gemena. 

Gendz , Cubofama,  à ta  tête  d’une  faérion  , X.  * j 4. 

Geneboa,  d’où  les  chevaux  cftiroés,  III.  191. 

Gengoin , Empereur  du  Japon  , fa  haine  poux  les 

Tome  XVL 
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femmes,  X.  5 if. 

Gengui,  belle  Ville  , VII.  1 4 y.  C’eft  auflîlc  nom 
de  certains  Bonzes,  X.  *$9. 

Genia  , Pays , III.  1 1. 

Gcnich,  Statue  , X.  z?i. 

Génie  : Culte  que  les  Chinois  rendent  aux  Génies,' 
VI.  f fo.  Priere  adrefTée  au  Génie  d'une  Ville  , 
410.  Divinités  & Génies  des  Sauvages  , XV.  17. 

Genièvre  rampant , VIII.  ta. 

Genki-fu,  Ville  marchande , XI.  foo. 

Gennaro  , Ecrivain  , cité,  IV.  fjj. 

Gennes  [ M.  de),  Commandant  d’une  Tlottcqui 
fait  une  pcchc  abondante  à S.  Vincent  ,11.  41  f. 
&fuiv.  Le  Comte  de  Gennes  prend  & rafe  Ja- 
mesfort,  y 9*.  Il  prend  l’ilc  de  James  ,111. 11 
& fuiv.  Il  fe  charge  d’un  Prince  d’IClini  , 41*. 
Il  entreprend  de  faire  la  guerre  aux  Efpagnols 
fur  les  Côtes  du  Pérou  , mais  inutilement  , XI. 
3.  Relation  de  fon  Voyage  au  Détroit  de  Ma- 
gellan , 49  6*  fuiv.  Rivicre  de  fon  nom,  f4. 
Rivière  de  Gennes,  XIV.  377.  Le  Comte  de 
Genes,  cité  , XV.  463  6*  fuiv.  Avanturcs  du 
Comte  de  Genes,  4*<* 

Génois.  Ils  conçoivent  l’idée  du  Commerce  avec 
les  Etrangers  , font  la  guerre  aux  Vénitiens 
pour  la  portclEon  des  Iles  de  l’Archipel  j les  Vé- 
nitiens font  vainqueurs,  I.  P.  vj.  de  V Introduit. 
Cariai  fon  d’un  Vairtcau  Génois,  IV.  314.  Ce 
VailTeau  menacé  de  périr  à deux  lieues  du  riva- 

• gc.  Confternarion  des  PafTagers  , ibid.  Frayeur 
du  Chapelain  du  Vairtcau,  fis.  Comment  ce 
Vairtcau  cft  dégagé.  On  relâche  à Fcrnambuc. 
Occupations  Se  amufemens  du  Vairtcau , ibid. 
Terreur  panique  d'un  Capitaine  d’un  autre  Vaif- 
feau  Génois  , fi*.  Un  Bâtiment  Génois  arrêté 
par  un  Vailïeau  de  guerre  François,  370.  Ri- 
chcrtcs  de  ce  Vairtcau  Génois  , f7  ».  Marchands 
Génois  en  Traité  pour  l’alun,  VU.  19*.  Nau- 
frage d’un  VailTeau  Génois  , XIV.  68. 

Gens  : Intempérance  des  gens  de  Mer  , XI.  Ht. 

Gens  ( Saint  ) , Fort  des  Portugais  aux  Indes  Orien- 
tales, I.  141. 

Gentianclle,  Plante  cordiale  , VIII.  616. 

Gentils  : Collèges  Se  fcicncc  des  Gentils  Indiens, 
X.  168.  Origine  de  quatre  Livres  qu’ils  nom- 
ment Berlis , 1*9.  Ordre  de  leurs  Etudes.  Leur 
Philofophie.  Premiers  principes  , ibid.  Diftinâi. 
entre  les  Mahomérans  Se  les  Gentils  du  Mala- 
bar , XI.  4j 9.  Diviiîon  de  Tribu  entre  les  Gen- 
tils du  Malabar , 440. 

Gentives,  Sefte  d’idolâtres , X.  177. 

Géographie  Nubienne  , voy.  Nubien.  Géographie 
de  la  Côie  d’or , IV.  1 f 6»  fuiv.  Dclcript.  géo- 
graphique de  Ja  Chine  , YI.  *.  6*  fuiv.  Erreur 
de  nos  Géographes , VII.  113.  Erreur  des  Cartel 
géographiques  , IX.  189.  Idée  géographique  du 
Royaume  de  Siam  , ijrf.  Etude  de  la  Géogra- 
phie , X.  1 f x.  Géographie  Indienne  , 170.  Ob- 
lervations  Géographiques,  198.  Supplément  aux 
Remarques  géographiq.  fur  le  Tooquiu  , XI. 
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4*0  fi»  fuiv.  Remarques  fur  les  Cartes  géogra- 
phiques de  l’Amérique  , XII.  xvj. 

Géométrie  : Celle  des  Chinois  , VI.  *4  3.  L'Empc- 
xcur  de  la  Chine  exerce  la  Géométrie , VII.  J r 8. 
Application  que  ce  Prince  y donne  , <19.  Con- 
tinuation des  explications  de  Géométrie,  Jt*. 
Ardeur  de  çc  Prince  pour  cette  (cience  , ibid. 
Géométrie  Péruvienne , XIII.  573» 

George  , ou  Georges.  Pour  les  noms  qui  y ont  rap- 
port, voy.  George- Negre. 

George  , Negre  , fert  à la  conclufion  d’nn  marché 
d'or,  !.  149.  Jeune  Anglois  nommé  GcOigcs, 
trouvé  par  Roberts  , II.  4*1.  Dénouement  de 
Tes  avantures,  41$.  Mort  d’un  Prince  nommé 
Georges,  III.  joj.  Religieux  Millionnaire  de  ce 
nom  , V.  40*.  Un  Prctre  nommé  George,  Prince 
defeendu  du  Prête  Jean,  VII.  *14.  Ile  du  Prince 
George  , XI.  391.  Province  du  Prince  Georges, 
XIV.  313.  Fort  Georges,  348. 

Georges  ( Saint  ).  Pour  ce  qui  a rapport  a ce  nom , 
voy . Georges  ( Saint  ) , Fort. 

Georges  ( Sauu  ) , Fort , le  meme  que  celui  de  la 
Mina,  I.14  Rocs  5c  lies  de  ce  nom , 19  5c  51. 
Planche  ou  vue  du  Château  de  S.  Georges  de  Mi- 
na, III  461.  Rivière  nommée  S.  Georges,  IV. 
19.  Ile  de  S.  Georges , VIII.  379.  Autre  Fort  ap- 
pelle S.  Georges , *49  Fort  S.  Georges , licge  du 
Commerce  Angl.  IX.  41.  Fort  S.  Georges  à Ma- 
dras, 313.  Ile  S.  Georges,  XI.  3 3.  Ecueil  de  ITle 
S.  Çeoige  , 8 8.  Cap  de  S Georges . x 3 6.  Dcfcript. 
de  l'Ile  S.  George  , appclldc  autrem.  l'Ile  Grande, 
56$.  Fort  de  S.  Georges,  XIV.  to8.  Ville  de  S. 
Georges  ,417.  Fie  de  S.  Georges , une  des  Bermu- 
des , XV  630.  Grandeur  de  Pile  de  S.  Georges, 
631.  Dcfcriprion  de  cctrc  dernière.  Sa  Capitale. 
Divifion  de  cette  Ile,  ibid . 

Géorgie,  Pays , VII  131.  Royaume  de  Géorgie, 
133.  Nommé  au(Tî  Zorranic , 316.  Carte  de  la 
Géorgie,  &c.  XIV  *64.  Etabli iTcm.  des  Angl. 
dans  la  Nouvelle  Géorgie,  fa  dcfcript.  5:  motifs 
de  cet  établirent.  377.  Etendue  Je  LiConcclIion  , 
ibid.  Savanah,  première  Ville  delà  Nouvelle 
Géorgie,  379.  Prcmicrc  aPiancc  de  la  Colonie 
Angl.  avec  les  Indiens  du  Pays.  Tribus  de  la 
Nouvelle  Géorgie  5c  leurs  Chefs,  ibid.  Articles 
du  Traité , 380.  Difgr.  arrivées  à la  Colon.  583. 

Gcranis  ( M.  de  ),  Capitaine  de  Vaiflcau  XV.  433. 

Gérard  , Chevalier  Angl  avec  d’autres  forment  une 
Compagnie  pour  le  Commerce,  I.  i4o  5c  i4r. 

Géraid  ( Théodoric  ) , Hollandois , tué  à la  guerre 
de  Corée  , VI.  fn  5c  31  j. 

Gérard  ( William  Sir),  Anglois,  s'alTocie  avec 
Thomas  Windham  pour  le  commerce,  I.  11 7. 

Gerau  , efpccc  de  Palmier,  XIV.  307. 

Gerbillon,  Millionnaire  Jéfuirc,  V.  410,411.  Il 
eft  appelle  avec  un  autre  Jéfuirc  Portug.  pour 
intenog.  un  Ambalfad.  RulTîcn  : Queflions  qu'ils 
lui  font,  s 10.  Cité , VI.  363  , 348.  Scs  éclaircif- 
fcm.  fur  la Tattar te  Orient.  363.  Cité,  383  , 383. 
Sacopjeâ.  fur  1a  Rclig.  des  Tartarcs  Mongols , 
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j84  & 387.  Cité,  397-  Cité  , VII.  l , lé  , Jd  l 
104,  104  , 108  , 113 , 119  , 114,  IJO,  111, 
118  , 134.  Indicac  de  fcsvoyagesen  lartane, 
149.  Supériorité  des  Joui n.  du  Perc  Gerbillon  lur 
ceux  des  autres  Voyagcuts  en  Tartaric,  444. 
Quel  ufage  on  en  fait  ici , ibid.  Caufcs  de  fon 
voyage  de  Péking  à Selingha  , 447.  Il  cft  nommé 
avec  Thomas  Pcreyra  pour  fervir  d'Imcrpr.  dans 
une  Ambalfade  , ibid.  Départ  de  ces  Miflionn. 
de  Péking , 44^.  Particular.  de  ce  voyages  , ibid. 
fi»  Juiv.  voy.  Ambartadcs.  Gctbillon  , cité , 4 34 , 

4 f 3 , ibid.  416, 437  , 439-  Maladie  de  cet  Au- 
teur, 4*1. Cité,  443 , 464, 4*3 , 444.  Il  retour- 
ne à Péking,  4 4X.  Cité,  469.  Scs  conjeél.  fur 
les  caufcs  du  froid  dans  une  Contrée  de  la  Chine , 
471.  Scs  obfervat.  fur  la  grande  muraille  de  la 
Chine , ibid.  Il  arrive  à Péking , 471.  Tems  qu'il 
eût  dans  ce  voyage  , ibid.  Occafion  du  (ccond 
voyage  qu’il  fait  à Ntpcheu  avec  des  Ambartad. 
Chin  *7  3 . Audience  que  PEmpcr.  lui  donne  ainlî 
uà  trois  autres  Millionn.  Jéfuites,  474.  Lcut 
cpart  avec  les  Ambalfad  Chin.  Ils  eutrent  dans 
la  Tarraric.  Particular.  de  ce  voyage,  ibid.  6» 
fuiv.  Voy.  Ambartadcs.  L’Auteur  le  rend  à Nip- 
cheu  5c  conclut  le  Traité  , 493.  Préfens  qui  lui 
font  faits  5c  à fon  Compagnon  , 501.  Cet  Auteur 
retourne  à Péking.  307.  Comète  qu’il  obfervc  , 
308.  Gerbillon  clï  appel  lé  au  Palais  pour  recevoir 
un  préfent , 309.  Il  donne  un  compas  à l’Empcr. 
5t  en  reçoit  un  , 317.  Cité,  318  , 313,  317.  Il 
obfervc  une  éclipfc  de  folcil , ibid.  Cité , 318  , 
319  , 330,  331 , 331,  534.  Perles  du  tré for Im- 
pér.  montrées  à l’Auteur  , ibid.  Cité , 533,  33  4 , 
337  . 338,  3 <9  , f+o.  L’Empcr.  ordonne  à l’Auc. 
de  le  fuivic  en  Tartaric  , J41.  Troifieme  voyage 
de  Gerbillon  à la  fuite  de  l'Emper.  de  la  Chine  , 
ibid.  6»  fuiv.  Qticftions  que  l’Emper.  lui  fait  fur 
les  étoiles,  341  5c  34t.  Faveurs  qui  lui  font  ac- 
cordées , 343  , Charte  à laquelle  il  afltfte.  Com- 
ment fc  faic  cette  chalTc , ibid.  L'Auteur  compli- 
mente l'Emper.  fur  fon  adrcrtc  5c  fa  force,  546. 
Faveur  extraordin.  qui  eft  accoi  dcc , 347.  Avec 
quelle  diftinél.  l’Auteur  cil  traité , 348.  L'Emper. 
le  prclfc  de  s’exercer  à la  chalTc,  349*  Circonft. 
dont  il  eft  témoin,  348.  Cité,  371.  L’Auteur 
recommence  fes  explicac.  au  Palais , 371.  L'Em- 
per. le  mené  aux  bains  d’eau  chaude  ,373.  Qua- 
trième voyage  de  Gerbillon  en  Tartaric,  374. 
Départ  de  Péking,  ibid.  L'Emper.  prend  foin  de 
l’Aurcur  5c  fait  fon  éloge , 374.  Remarque  qu’il 
fait  fur  un  ours  ,379.  Cinquième  voyage  de  Gcr- 
bilton  en  Tarraric  à la  fuite  de  l'Emper.  3 80.  Sujet 
de  ce  voyage  5c  fes  particularités , ibid.  & fuiv . 
Sixième  voyage  de  Gerbillon  en  Tartarie  ît  la 
fuite  de  l'Emper.  4o4.  Route  5c  particularités  dè 
ce  voyage,  ibid.  & fuiv.  Septième  voyage  de 
Gerbillon  eu  Tartarie  à la  fuite  de  lEmpcr.  VIH. 
1.  Route  5c  particularités  de  ce  voyage , 1 & juiv. 
L'Auteur  rencontre  un  vieillard  qui  connoît  It 
Pays , j.  Défait  de  Gerbillon  pour  fon  huitième 
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▼oytçc  en  Tartatie  arec  le  Pere  Antoine  Thomas 
& trois  Grands  de  la  Cour,  50.  Motifs  du  voya- 
ge, ibid.  Avec  qui  l'Auteur  loge,  St  particulari- 
tés de  ce  voyage  , ji  O futv.  L'Équipage  nian- 
te d’eau  daDS  le  camp,  f ).  L'Auteur  vilitc  le 
champ  de  baraille  où  les  Eluths  font  défaits,  St 
éclairciflem.  qu'il  y reçoit  fur  cette  bataille , fi. 
Retour  vêts  Péking  , «a.  Route  St  hauteur , 6+. 
Table  des  latitudes  obfervécs  dans  ce  voyage,  S t. 
Son  voyage  à Siam  avec  cinq  autres  Jéfuites  de 
fa  Compagnie , LK  1 1 j.  Cite , 1 89  , tpi.  Cité, 
XI.  4P  j . Vie  dure  Sc  fatiguante  qu'il  mené  à la 
Cour,  ibid. 

Gcrende , Serpent  fans  venin  , VIII.  148. 
Gerelîppe,  Fleuve,  XIV.  ijo. 

Gerfauts , Oifeauz , UL  J04.  Ce  font  des  Aigles  de 
Mer,  VI.  y 11. 

Germain  1 Terre  de  Saint  ) , XV.  fi  j. 

Gcrnotta,  cfpece  de  Mail,  II.  608. 

Gerootte,  plante,  III.  189. 

Geron,  Place,  IX.  fi. 

Gecre,  petite  Ile,  VIII.  184. 

Gerrici,  Ville,  Vin.  i)j. 

Gerrits  ( Daniel  ) , Commis  Holtandois , X.  ) J7. 

Il  cil  maffacré  par  les  Portugais  , ) 1 8. 

Gerritfz  ( Nicolas  ) , Maître  d'un  VailTcau  Holland. 

VIII.  r«4  St  irtj.II  commande  dans  un  Fort,  541. 
Getun  , voy.  Jerun. 

Geryaife,  Ecrivain,  IX.  i8j.  Cité,  jtofi-  fuiv. 
Cité,  X.  4<7,  471. 

Gcshou , nom  des  Minidres  d'une  Se&e , X.  17  J. 
Gctes,  ou  Jetas,  Peuples,  VII  115. 

Getlc,  multitude  de  mouches,  III.  joi. 

Gcu,  Rivière,  voy.  Guey. 

Gevcs:  Rivière  ou  Canal  de  ce  nom , II.  584.  Ra- 
pidité de  cette  Rivicte,  58s.  Dcfctipt.de  la  Ville 
ae  Gcves.  Son  commerce.  Réflexion  lur  le  moyen 
d'étendre  ce  commerce,  ibid.  Gcves,  cité,  fit. 
Geylolo,  II.  141. 

Gez  , cfpece  de  vernis , XII.  187. 

Gezeon , Port  célébré  pour  la  pèche  des  Perles , 

IX.  14. 

Ghana  . Royaume  qu'on  prétend  être  le  même  que 
celui  d’Yani , III.  7j. 

Ghan-fu  , Village  , V.  J 47. 

Ghare,  Rade,  II.  joj. 

Ghau  nine,  Place,  V.  J49. 

Ghaxan-khan,  Prince  , VII.  1J8. 

Ghaxi , Sulran,  V I 194. 

Ghazna , Ville,  VII.  j9  , dp. 

Ghaiu  .Ville  détruite  St  tous  fes  Habitant,  VII.  if. 
Gheda  : Signification  de  ce  mot , IX.  ; }. 

Ghehud,  Capitale , X.  199. 

Ghclclc , bois.  Se  fa  vertu  , II.  cp8. 

Ghelola,  arbrilTcau  , St  propriété  de  Ton  bois,  III. 
*«7- 

Ghelonghaya  ,fc  faifitdcs  Erats  des  Foults,  II.  5:7. 
Ghelungo  , Pointe  de  l'Ilc  de  S.  Jean  , II.  {40. 
Ghenchoa , nom  de  la  Guinée , ni.  y 68. 

Gbcncoa,  ou  Gbinca , Comice , II,  498,  pop. 
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Ghencva,  II.  497. 

Gheou , Empereur  Chinois , emprifonne  Ki-tfc  fon 
oncle.  Roi  des  Coréens,  VI.  foi. 

Gheri  Samba,  Officier  du  Royaume  des  Fonlis, 
II.  fi j. 

Ghcy,  Royaume,  VI.  foi.  GheyouWhcy,  nom 
de  Places  fortes,  445. 

Ghey-lye-vang , Empereur,  voy.  Lye-vang. 
Glrcy-vang  , Empereur , voy.  Lye  vang. 

Ghiach  addin  , Ptince  , VII.  i»j. 

Gltiaga  , Province,  IV.  i7f. 

Ghia-kiang  , Ville  ou  Village,  V.  JH- 
Ghiam , II.  fti. 

Ghiaraala  . animal  extraordinaire , U.  6 4*- 
Ghianon  , Rivière,  II.  if  6. 

Ghiaora,  Pays  , II.  <48. 

Ghidcli,  Vi'le  , VII.  411. 

Chien  , Rivière  , Il  499. 

Ghilan,  Province,  VII.  66,  if. 

Ghilda,  Ville,  II.  4 vd. 

Ghildé,  Place,  II.  f>8,  fit. 

Ghilki , nom  d'une  année , VII.  179. 

Ghilkupruk,  Province  , VII.  169. 

Ghilon.  Toutes  les  Villes  Je  Ghilon  prifes , VII.  dpi 
Gltinala  , grand  Village,  II.  57a.  Sa  lituation  , 
. f 7 J.  Beauté  du  Pays  , f-f. 

Ghinca  , Région  , voy.  Ghencoa. 

Ghinée,  ou  Guirée  ( Terre  de  ),  c'eft-à-dire,  Payl 
du  Diable  , II.  488. 

Ghingala,  Pays,  St  fa  lituation,  II.  499. 
Ghingan , Terre  , voy.  Terres. 

Ghinghi- Faranna , lieu,  St  fa  Mine  d'or,  II.  64t.' 
Ghinghin  , II.  f fi.  Situation  de  ce  lien,  y;  {.Fort 
de  ce  nom,  écrit  Gtiingin  , 581. 

Ghingin , Fort , voy.  Ghinghin. 

Ghinney,  nom  de  la  Guinée,  III  fd8. 

Ghinxiana,  Place,  XI.  491- 
Ghiodin  , ou  Komcffit  , Fermier  d'un  Etang  de 
Saline,  II.  489. 

Ghiolofs  , Nation  , voy.  Jalof î. 

Gltiomo,  voy.  Ghiomray. 

Ghiomray  Dtfcouts  de  la  Reine  de  ce  Pays  aux 
Franç  III.  415.  Ce  Royaume  borde  celui  d'Ifli- 
ni , 41  S.  Les  Peuples  de  Ghiomray  ou  Gltiomo 
prennent  querelle  avec  les  Illinois  ou  les  OC- 
chini  , 414. 

Ghion  , Fleuve , SC  opinion  des  Savans  à fon  fujec  , 

II.  1 fi , 499. 

Ghiorcl,  Village,  II.  49f.  Singulière  cfpece  do 
commerce  que  lcCliirmgicn  Bérenger  y fait,  f II, 
Ghir  , nom  de  file  d'Arguim , II.  419. 

Ghrfly,  famille  Vénitienne,  VII.  jif. 

Ghore  , II.  4 id. 

Ghors , partie  de  l'Ilc  S-  Philippe , II.  }4o. 

Ghoudi , nom  des  enfans  Hottentots,  V.  Idoi 
Ghoyltber  , Rivière,  X.  8d. 

Ghrogu,  Ile,  II.  489. 

Ghuni , roc , pris  mal  à propos  pour  une  Ile , IIV 
MI- 

Giachic , nom  d’une  fête , IX,  570. 
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Gianabad,  petite  Ville,  X.  149. 

Giang,  Province,  IX.  no. 

Giapara , beau  Port  de  l'Ilc  de  Java , IX.  8 y. 

Giaramachi,  Ile,  XII.  39. 

Gibandor  ( Baxos  de  ),  Balles  : Par  qui  nommées 
ainfi  , III.  9- 

Gibbons,  habile  marin  , XV.  147.  Son  voyage, 
14*.  Anglois  nommé  Seymour  Gibbons,  160. 

Gibboofi , ou  Jokfan,  Glaïeul,  XI.  711. 

Gibier:  Celui  de Tanaric , V.  49*-  Abondance  de 
Gibier,  VII.  <14.  II  cfl  commun  au  Paraguay, 
XIII.  ))i. 

Giboia,  ou  Jaboya,  animal,  XIV.  194. 

Gibon  ( Temple  de  ) , ou  des  fleurs , X.  709. 

Gibraltar  ( Detroit  de  ) , XV.  109. 

Gicnno-  Giolîa  , Fondateur  d'un  ordre  de  Religieux, 
X.  *31. 

Gicza,  grande  Ville,  VII.  547. 

Giffio,  forte  d’aliment,  II.  171. 

Gifford  , Capitaine  Ar.glois  , XIV.  777  & fuiv. 

Gigantes,  nom  de  quelques  lies,  XII.  91. 

Gignac,  ou  Janock,  Rivière,  II.  477.  Cette  Ri- 
vicrc,  citée,  III  8.  Vvyc{  U Note. 

Gigohos,  Peuples  difformes , $c  belles  fourures  de 
leur  Pays,  IX.  79a.  Faria  veut  voir  un  Gigoho, 
un  fc  pr  fente  fur  le  rivage,  ibid.  Habits  de  figu- 
re des  Gigohos , 393. 

Cibat-fi-fi,  Village,  V.  548. 

Gil  ( Alvaro  ),  Portugais,  parcourt  une  Côte,  I.  8. 

Gilbert , Marchand  Anglois,  XIV.  464.  Ciré,  714. 

Gilbert  f Humplvey  ) , Anglois  , 8c  fon  cntrcpiife , 
XV.  *43.  Son  fort , 644- 

Cilianez,  Portugais,  garentit  à Henri  Prince  de 
Porrug.  la  découv.  de  la  Guinée,  I 7.  Il  cfl  le 
rcmicr  Portug.  qui  double  le  Cap  Rojador , ibid. 
ui  cinquième  forment  une  Compagnie  pour  la 
découverte  des  Iles,  7.  Il  reconduit  des  Prifon- 
niers  à l’Ilc  de  Gomera , 1 1 . Les  Negres  le  battent 
au  Cap  Verd.  Il  court  un  grand  rilque  à Palma , 
ibid. 

Gdkutmik,  Province  , VII.  148. 

Gill , Faéleur  Anglois  à Joar , III.  103. 

Gillam  ( Zacharie  ) , Voyageur  Anglois,  XIV.  *38. 
Voyage  du  Capitaine  Gillam  , XV.  174. 

Gillefrée,  voy.  Jilfray. 

Gilles  ( Saint  ),  Riviere  , VIII.  617. 

Güeytor , Tlace  , IX.  377  8c  378. 

Gillingham  , Irland.  envoyé  en  Anglcr.  XV.  664. 

Gilmorc , Anglois:  Sa  femme  accouche  au  bruit 
d’une  brillante  artiilcr  c , III.  80. 

Gilolo  , Ile,  VIII  1*9.  Nommée  aufîi  Batochina 
de  Moro , 3 7?.  Grand  nombre  de  Pigeons  ra- 
miers, 377.  Golfes  de  Gilolo,  X.  474,  437. 

Gin- an,  Noyer,  voy.  Ginkgo. 

Ginapapc  f Province  de  ),  XIV.  u. 

Ginau,  forte  de  noix,  X.  66 o. 

Gin  chi-tficn , Salle  Royale  , 8c  lignification  de  ce 
nom,  VI.  390. 

Gindes,  Nation,  voy.  Jaggas. 

Giucx , commande  une  Caravelle, XIII,  14.  Qaek 


tion  qu'il  fait  à des  Anglois  , F 7. 

Gingathes,  forte  de  Barques,  II-  94. 

Gingembre,  de  deux  efpeccs , IV.  Abondance 
de  Gingcmbic,  VII.  34?.  Gingembre,  commun 
dans  un  Pays,  VIII.  94  Gingembre  d’une  beauté 
fingulicrc,  *11.  Gingembre  des  Indes  Oiien- 
tales,  XI  *49.  Gingembre  fauvage,  nommé 
Kjoo,  Sfonja,  Fali-Kami , Kureno  Fafi-Kami , 
Djooska  8c  Mjoga  , 707.  Defeript.  du  Gingem- 
bre des  Iles  Antilles,  XV.  713.  Sa  culture  , 7*4- 
Son  commerce,  ibid.  Son  itfage,  71  j.  Scs  pro- 
priétés, ibid. 

Gingi,  Place  dont  la  Citadelle  prife  , X.  n*. 

Gingiparfaat , Village  renommé,  IX.  77*. 

Gingy  , Capit.  de  la  Prov.  de  Pondichéry  , IX.  *09. 

Ginkgo , ou  Gin -an  , 8c  Itsjo , Noyer,  XI.  70a. 

Ginkicm-xicn , Place,  XI.  499. 

Ginnant , forte  noix  , XI.  701. 

Ginney , voy.  Guinée. 

Ginfeng , plante  que  les  Holland,  apportent  à Sal- 
danna , ou  elle  cil  appclléc  Karena  , II.  99.  Cette 
plante  nommée  aufli  Aureliana  Canadtnfts  vu 
Jinfeng , prife  pour  la  Kanna , V.  107.  La  racine 
de  Kanna  fc  fume  comme  le  tabac  ,173.  Cette 
racine  fuppofee  le  Zin-fang  des  Chin.  188.  La 
meme  plante  ou  racine  nommée  autrem.  Jin- 
feng , Huchu-u  8c  San  tfi  : Scs  propriétés  8c  ver- 
tus , VI.  481.  Appclléc  aulïi  Jin-fing  , 704  Com- 

• mcrec  de  Jin-feng,  773.  Le  Jin-feng,  plante 
célèbre,  774.  Qualités  du  Jin-feng,  nommé  aulG 
Orbota.  Combien  cette  plante  eftiméc  à la  Chine. 
Manière  de  la  trouver  dans  les  Deferts  de  la  Tar- 
taric  , ibid.  Les  Millionnaires  la  dcflinent  d’apiès 
nature,  777.  Cette  niante  appclléc  encore  Nyn- 
gin , IX.  5*.  Cette  fameufe  plante  nommée  aufli 
Sju , Sjin  , Nesjt , Nindftn , Dfin-Dfom  , Soin  6c 
Soafai , XI.  703.  Ginfeng  qui  fe  trouve  au  Pays 
de  la  Rivière  de  S.  Jofeph»  XIV.  71*.  Gin  feng 
du  Canada , XV.  148. 

Ginfima , Ile  , c’cft-à-dire . d’argent  , X-  747. 
Tentatives  des  Européens  pour  la  découvrir,  ifcrjÿ. 

Gio,  Empereur  Chinois,  X.  66 7. 

Gioailiam  ( Iles  de  ) , I 48*. 

Girafe  , bête  farouche  , VII.  370.  Cet  animal  cft 
beau,  371. 

Girard,  Supérieur  des  jéfuircs,  XV.  475. 

Giraupiagara,  cfpecedc  Serpent , XIY.  197. 

Girofa , nom  du  girofle,  VIII.  374. 

Girofle  : Lieu  où  il  croie  ,1.  87.  Abondance  de  gi- 
rofle dans  Plie  de  Bachian,  II.  141.  Produél.  du 
girofle  dans  les  Iles  Moluques,  149.  Lieux  où 
l'on  recueille  abondance  de  doux  de  girofle  , 
VIII.  368.  Ancienne  connoiffancc  du  girofle, 
374.  Divers  noms  du  girofle.  Forme  de  la  plante  , 
ibid.  Comment  on  cueille  le  fuit,  373.  Obferyat. 
Propriété  fingulicrc  du  girofle.  Ce  qui  fert  à fa 
multiplicat.  ibid.  Ufages  ou'en  font  les  Ind.  37 6*. 

Giromon,  efpece  de  citrouille,  IX.  *07. 

Giron , Place , III.  6 16.  Capitaine  Efpagnol  de  ce 
nom.  Xi  II.  174.. 
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Giron,  Capitaine  Efpagnol,  XIII.  174. 

Giione,  Ville,  IV.  314- 

Gitar , Pointe , Se  fituation  d'un  Village  de  ce  nom , 
IV.  579.  * Un  Anglois  s'y  établir,  iHd. 

Gito , Ile , IX.  444. 

Gia- chu,  Ville  ruinée,  Y.  35  t. 

Giulio,  voy.  Orfa. 

Glabis,  racine,  X.  417. 

Glaces,  non  apperçues,  XI.  io<.  Conjeûtire  fur 
leur  formation , ibid.  Ile  de  glace  qui  fe  btife  , 
XV.  96.  Oifcaa  de  glace,  XV.  176. 

Glan-fan,  Ile,  V.  390. 

Glas  ( Cornélius  ) , Holland,  veut  pervertir  les  Nè- 
gres de  Sogno , I V.  j 4 j . Nommé  auffi  Cornélius 
Clas,  J4j. 

Glazemaker,  publie  une  Traduâion , VII.  jio. 

Glcnan , Ile  , III.  467. 

Glenan  ( Thomas  ) , Anglois . engage  les  Payfans 
du  Canton  de  Surate  d'apporter  des  vivres  à U 
Flotte , II.  69. 

Gleretebe,  Fleuve,  XIV.  a 57. 

Gleyte  , Village  , X.  393. 

Glick,  Capitaine  d'un  petit  VailTcau,  Angl.  manié 
avec  une  riche  NegrefTe  , II.  171  6r  [uiv. 

Gliova  ( Dom  Antonio  de  ),  Evêque  Caftillan, 
8c  fon  voyage  à Congo , V.  J7. 

Glocefter  ( Cap  de  ) , XI.  140. 

Glogaus , ou  peut-  être  mieux  Glogavr  , Ville  , 
X.  1 16. 

Glos  ( M.  de  ) , Membre  de  l'Academie  Royale  des 
Sciences  à Paris,  va  à l’Ile  de  Gorée  pour  des 
obfcrvat.  Aftronomiq.il.  449.  Cité,  XIII.  411. 

Glouton,  animal  vorace  8c  dangereui,  VII.  t6. 

Gluckftad  ( Jean  Ollarichs  de  ) , mallacré  perfide- 
ment par  les  Nègres,  IV.  77.  • 

Glukftad,  XI.  33  t. 

Gluvrmck  ( Henri  ) , Gouverneur  Hollandois , 
mallacré , XI.  19J. 

Glynn, ancien  Gouverneur  de  Jamesforr,8r  fa  mort, 
□I.  j(  6f  fuiv.  Il  avoit  entreprisde  rendre  fervice 
il  Snclgravc,  Jjj.  Des  fugitifs  fe  raifemblenr 
dans  fa  maiibn,  (64  Sa  géoérofué  pour  fccon- 
rir  fes  Compatriotes,  (67. 

Gnacfitatcs,  Peuple,  XIV.  713.  Ile  de  ccrte  Na- 
tion , 717. 

Gnamn  , forte  de  pain  de  racines , V.  69. 

Gnoffiquia,  Fort , 8c  fa  fituation,  VIH.  371. 

Gnougnou-Ourcon  ( Montagne  de  ) , XIII.  477. 

Gnumi  Manfa  , Seigneur  Negre  , fait  voir  un  jeune 
Eléphant  mort  a Cada  Mofto,  II.  ) I (.  Préfcnt 
cuneux  qu'il  fait  an  même  Cada  Mofto , ; 16. 

Goa,  Ville,  I 17-Sa  polir.  (4.  Ileappellée  de  ce 
nom  -,  49.  Cette  Ile  cft  la  même  que  celle  de  Ti- 
kuoti,  1 ii.  Comment  cette  He  eft  formée.  Son 
étendue  , fes  eaux  & fon  terroir.  Situar.  de  la 
Ville  de  Goa  8:  fon  origine,  ibid.  Entrepr.  des 
Habitant  de  Goa  pour  ficoucr  !e  joug  ,113.  Son 
Fort  nommé  Manuel,  114.  G<>a  cft  comme  le 
centre  des  Domaines  orientaux  dea  Portug.  141. 
l' Arche  v eque  de  ccrte  Ville  «il  U Primat  de  L’O- 
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rient , ibid.  Situât,  de  celte  Ville , 8e  fes  Forter-' 
ibid.  Les  I éfuites  y ont  des  Colleges  ,183.  Lettre 
du  Viccroi  de  Goa  lue  à un  Amiral  Angl.  II.  38. 
Defcripr.de  l'Hôpital  de  Goi,  VIII.  116.  Re- 
marque en  forme d'introduél.  fur  Goa,  i;8.  Ile 
de  Goa  formée  par  une  Rivicre.  Ses  propriétés, 
ibid.  Planche  de  la  vue  de  Goa , 139.  Variété  de 
fes  Habitans.  Ville  de  Goa.  Simplicité  de  fes  For- 
tificat.  ibid.  Elle  eft  mieux  défendue  du  côté  de 
la  Rivière,  160.  Seconde  Place.  Troificmc  Place, 
ibid.  Autres  Places  fur  la  Rivicre,  161.  Un  dea 
Fauxbourgs.  Palais  du  Viccroi,  ou  la  FortcrcfTe. 
Deux  grandes  Salles  8c  leurs  peintures,  ibid. 
Grande  8c  belle  rue  de  la  Ville , 161.  Edifices  re- 
marquables. Quatre  maifons  de  Jéfuitcs.  Plan  de 
Goa , ibid.  Maifons  8c  rues  de  Goa , 163.  Nom- 
bre dcsFauxbourgs.  Marchés  8c  leurs (ingularités. 
Efdavcs  qui  s‘y  vendent , ibid.  Chevaux  , 164. 
Changeurs.  Monnoics  de  Goa.  Fontaine  qni  four- 
nir de  Peau  à Goa , ibid.  Les  Fermes  du  Roi  font 
entre  les  mains  des  Indiens , 16;.  Rois  de  Décarx 
voifins  de  Goa.  Condit.  de  la  paix  qui  les  unit, 
ibid.  Pouvoir  du  Viccroi,  166.  Autorité  de  l'Ar- 
chevêque, 167.  Inquific.  de  Goa.  Témoignage 
d'un  Auteur  en  faveur  de  cet  établifTem.  ibid.  Bi- 
zarres pratiques  de  piété , 16S.  Etat  de  cette  Vil- 
le, 4to  Anatchicqui  produit  de  grands  défor- 
dres  à Goa  , IX.  (86.  Arrivée  d’un  nouveau  Vi- 
ceroi.  Il  fait  arrêter  Dom  Pedrc  de  Caftro,  ibid . 
Route  par  terre  de  Goa  à Vifapour , X.  8 j.  Juge- 
ment de  Tavemicr  fur  Goa , 16(.  Otigine  d'une 
belle  Maifon  des  Carmes  de  Goa,  166.  Etat  où 
Carcri  trouve  Goa,  XI.  473. 

Goacocingo  , Ville,  XII.  4(i. 

Goat-Uland  , petite  Ile  , XV.  619. 

Goban  ( Pangram  ) , héritier  de  la  Couronne  de 
Bantam , I.  438. 

Gobbcgobes , forte  de  feves , IV.  x 14. 

Gobbi,  Pays,  8c  fes  propriétés,  IV.  J80.  Siga. 
O d d d. 

Gobcn,  Ile,  XV.  301. 

Goberge , Poilfon , XV.  1x9,  Nommé  auflt  PoifToa 
S.  Pierre,  130. 

Gobcro  Scbaftiano  ( Pedro  ),  Voyageur,  ciré; 
V.  83. 

Gobi , Defert , voy.  Chamo. 

Gobien,  Millionnaire,  reptéfente  la  douleur  de» 
Marianois,  X.  37a. 

Gobo,  ouUmma  Bufuki,  plante,  XI.  706. 

Gobfon  ( M.  ) , Anglois,  XIII.  181. 

Goçam  (Pointe  de  J, IX.  3(8. 

Godbuiy , Capitaine  Anglois , XV.  618. 

Godack  , Ville  , X.  Iv6. 

Goddah  , Ville , Sc  (k  defeription  , X.  36.  Defcrig» 
ticm  du  Camp  Impérial  à Goddah , ibid. 

Goddaponoboy  , Bailliage,  Y1U.  5I7. 

Godeftoi  Rublcnan  , VII.  13. 

Godin  ( M.  ) , Académicien  Franç.  XIIF.  140.  Cit£. 

471  6-Juiv.  6lf  Sf  fuiv , 4JJ.  Cité, XIV.  a* 
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Godi no.  Portugais,  s’emporte  contre  an  Roi  qui 
lui  fait  couper  la  tête  ,1.  1)7. 

GoJolphin  ( François  ),  Chevalier,  recacillc  les 
débris  du  Vairtcau  de  Lifter , & en  donne  avis  à 
M.  Dcnnic , I.  308.  d»  Juiv. 

Godom.m  , fondateur  d’une  Seâe  , IX.  463. 

Golouin,  Anglois,  XIV.  3 69. 

Gdova , Pays , voifin  de  celui  de  KafTon  ou  Kaflou , 
II.  j 30. 

Gods , Anglois,  XIV.  6 44. 

Godfchalck  Van  Fockcubrog  , ou  Fotquenbrog 
( Guillaume  , voy.  Focquenbrog. 

Godskens  ( Ilbrandc  ),  Vice- Amiral  Hollandois, 
XI.  i9i 

Gociny  , forte  de  poids  , X.  88. 

Goëmain  (Juan  ) , voy.  JuanGoemain. 

Go'cmon , voy.  Gocfmon. 

Goens,  Place,  XI.  193. 

Gocralfi , Place,  IX.  57$. 

Goeréc  , XI.  32-8,3  34. 

Gucs,  étoffe,  V.  361. 

fnics  ( Bct.oit  ) , Voyageur,  VIL  14Î.LC  Pere  Gocs 
Jéfuite  , cité,  tu  , 113 , 124,  12.7,  tbid.  134, 
137.  Indicat.  de  fon  voyage  en  Tartarie,  148. 
Voyages  de  ce  Jéfuite  Portug.  nommé  auili  Be- 
noît Goez , de  Lahor , dans  l'Empire  du  Mogol , 
à la  Chine,  410.  Il  a la  qualité  d’Ambaftad.  du 
Grand  Mogol , ibid.  Goez  change  d’habit  6c 
prend  d'autres  précaut.  pour  fon  voyage  , 41  (• 
Il  prend  le  nom  d’Ilaïe  Abdallah.  Compagnons 
qu’on  lui  donne  , ibid.  Où  il  cft  mort  ,411-.  Pu* 
blicat.  de  fon  Journal.  Son  départ,  ibid.  Il  prête 
de  l’argent  à une  Princelfc , 41 3.  Sa  Caravane 
pillée  ,414.  Cité  , ibid  Séjour  de  Goez  à Kabul , 

415.  Il  eft  expofé  à divers  dangers  pour  la  Relig. 

41 6.  Adrede  qu'il  emploie  pour  aller  au  Caray 
avec  des  Mahomécans.  Périls  que  le  zèle  lui  fait 
méprifer,  ibid.  Son  départ  de  Kabul , 417.  Il  cft 
menacé  de  la  more  à Cbalis,  ibid.  Ce  qui  arrête 
laCaravanc,  41 8.  Goez  apprend  des  nouvelles  du 
Père  Ricci  & de  la  Chine.  Il  part  de  Chalis  avant 
la  Caravane.  Il  arrive  à l’entrée  de  la  Chine.  Il 
parte  la  grande  murai ile , ibid.  Danger  des  che- 
mins julqu’à  la  Chine  , 41 9.  Richcrtc  de  Goez , 
410.  Il  écrit  aux  Mirtionn.  de  Péking.  Les  Jéfui- 
res  lui  dépêchent  un  homme  de  confiance , ibid. 
Ses  embarras  dans  L'intervalle,  411.  Sa  more. 
Perte  de  fon  Journal.  Procès  pour  fa  fuccelfion , 
ibid  Cité,  4x3. 

Gocfmon,  VIII.  383.  Ceft  une  efpece  d’herbe 
nommée  aufli  Goémon  , XI.  137. 

Goez  ( Benoît  ) , Voyageur  , voy.  Go'tis. 

Goez  ( Laurent  de),  Portugais,  commande  une 
Fufte,  IX. 

Goffia , forte  de  pain  , de  quoi  fait , II.  117. 

Gog,  VII.  311,  314. 

Goga,  Ville  brûlée  par  les  Poreug.  I.  131.  Petite 
Viilc  de  Goga,  X.  1*7. 

Gogafoa  , Chef  Hottentot,  V.  14J. 

Çoçcion,  Place,  IX. 
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Gogo , Ville  dans  le  Royaume  de  Cambaye  , I. 
x 1 1.  On  confeillc  aux  Anglois  de  s’y  tendre  pour 
le  Commerce  , II.  3 t. 

Go-gothfcA , Village,  V.  Jfî. 

Goguatz-Gonitz,  Fête  annuelle  , X.  6x9/ 

Gogui  . nom  des  Bonzes,  X 639. 

Goia-Raiaan  , Matchand  Turc  VI H,  103* 
Goiava  , ou  Govana  ( Fleuve  de  ) , XIV.  x}£. 
Goitre  , maladie  , V.  439 
Gojava  , frur  , voy.  Guaiave.  - 

Gojono  Maatz  , efpece  de  Pin  , XI.  713. 

Goju , lieu  , X.  313. 

Gokara . ou  Gokliar  ( ï amas)  , nom  que  le  Roi 
du  Tibet  donne  aux  Capucins  Millionnaires  du 

Pape,  VIT.  440 , 6c  44i* 

Gokinai-Goka-Kokf,  nom  de  cinq  Provinces  du 
Japon  , X.  348. 

Goko  , ou  Mukade  , Infeéle  , X.  66%. 

Gokokf,  voy.  Kokokf. 

Gokuja,  ou  Enfer , nom  d’une  Prifon , X.  341. 
Gola  , ou  Kola  , forte  de  fruit  de  la  figure  d'une 
noix, Si  ufage  que  les  Negres  en  font , III.  X14. 
Propriétés  de  cette  noix  , ibid.  D’où  elle  vient. 
S3  cherté  , xx 3.  Defeription  de  l’arbre  qui  la 
porte.  Opinion  de  Labat  à ce  fujet,  ibid.  Le 
Kola  décrit  par  Bofmao,IV.  330.  Noms  que 
cet  Auteur  lui  donne  ,331  Noix  de  Kola , jo 6. 
Qualités  de  ce  fruit,  V.  71. 

Golconde  , Royaume , voy.  Golkonde. 

Gold  , Anglois  , prifonnier  dans  l'Ilc  de  Ceylan 
VIII.  497- 

Golden , oifeau  de  Mer  , XI.  134.  Relation  d’un 
Capitaine  nommé  Golden,  XV.  163. 

Golding  , Canonier  , fauve  un  Vairteau  par  Ct 
prudence,  III.  3*3. 

Golcfia  (Philippe  de) , Capucin  Millionnaire  de 
Congo  , mangé  par  les  Negres  , IV.  JX7. 

Golfe  ( Herbe  de  ).  voy.  Herbes. 

Golfes , voyet-les  chacun  à leur  article  particulier . 
Golfe  dangereux  , fans  nom  , X.  X09.  Golfes  6C 
Havres  inconnus  , XI  91. 

Golfo  dolce  , grand  Lac  navigable  , XII.  493. 
Mines  d’or  près  Golfo  dolce  , 6 jo.  Pourquoi 
l’eau  de  ce  Golfe  eft  douce  , £37. 

Golfo-Fcio,  Port.  V.  104. 

Golgotlic  : Comptoir  Angl.  de  Golgotke,  IX.  603. 
Golinga , Village  , V.  3 3 f. 

Golipatra  , Palais  du  Roi  de  Rio  Gabon  , IV.  460. 
Golkonde , Ville  capitale  du  Royaume  de  meme 
nom  , II.  109.  Ce  Royaume  nommé  aurti  Gol- 
condc  , VIII.  464-  Ville  de  Golconde,  467. 
Oftics  que  le  Roi  de  Golconde  fait  à un  Amiral 
François,  par  eftimepour  fon  mérite  , 648.  Mine 
de  Diamans dans  ce  Royaume , IX.  313.  bfutv . 
Situation  du  Royaume  de  Golkonde  , 3 30.  Com- 
ment les  Perfans  nomment  fa  Capitale.  Qualités 
Pays  , ibid.  Son  climat  Se  fes  faifons  , 331.  Fi* 
gure  Se  Religion  des  Habitans.  Véritable  nom  de 
la  Capitale  , ibid.  Edifices  merveilleux  , 5 5 J. 
Ê cangs  te  tombeaux  des  Rois.  Leur  gouverne-. 
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ment  & leurs  forces.  Places  fortes  du  Pays » itid. 
Divilion  du  Peuple  en  quarante-quatre  Tribus, 
jj4.  Etrange  fupcrftition , 5;  J.  Mariages,  Sc 
mile  condition  des  Femmes  veuves , 55s.  Edu- 
cation des  Enfant.  Habits  Sc  figure,  itid.  Origine 
de  l’ufage  qui  fait  brûler  les  Femmes  > $ f 7*  No- 
bielle  Sc  milice  , j j8  Habits  Sc  armes  des  Sol- 
dats , itid.  Comment  le  Royaume  de  Golltonde 
s'etl  formé  , ff9.  Dernicre  révolution  de  Gol- 
tonde , j«o  ,6’fuiv.  Divcrfion  du  Roi  de  Gol- 
kondc,6i4.  Fin  de  la  race  des  Rois  de  Golltonde, 
X.  1T6.  Monnoie  de  Golltonde,  ;ir.  Obferva- 
tions  fur  le  Bézoar  de  Golltonde  , XI.  <79. 

Golle  , ViUate , IX.  577- 

Golleville  ( M.  de  ) .Commandant  dun  Vailleau 
François , XIV.  éyf. 

Golli , Village  ,11.  S *7- 

Golofitin  ( M.  le  Comte  de  ) , cité  , VII.  s}. 

Golondtine  , eïcellente  Simple , X.  41 8. 

Golowin  (Théodore  Aleiiowitz),  Plénipotentiaire 
de  Mofcovie,  Sc  qui  il  eft , VII.  4*9- 
Goltfchus  I fignification  de  ce  mot , X.  Jif. 
Golungo,  Contrée,  V.  t J. 

Golungo  ou  Goulongo.efpcce  de  Chevreuil,  V.  85. 

Gomans  ( Jean) , Jéfuited'Afchaffcmbourg,  VII. 

Gomara,  Ecrivain,  XII.  v.  de  l'avant-propos. 
Nommé  François  Lopci  de  Gomara  , vij.  Cite  , 
j 5 7 , SC  5)8-  544,  Cité  , XIII.  Il»,  6" /«rv. 
j 57.CF1  Hiftor.  cité  fous  le  nom  de  Gomera,  î JO. 
Gombcri  > Idole  femelle  »IV.  j8i.  Sign.  Dddd» 
Gomboas  ( Kio ) , III.  f&9> 

Gomera  , ou  Gomerc  , Hc  , une  des  Canaries  , dé- 
couverte par  les  Portugais  , I.  9.  Vingt  Infulaires 
de  ce  lieu  enlevés  indignement , ibid.  Un  Gentil- 
homme François  obtient  lapermiflïon  de  la  con- 
quérir, ibtd.  Elle  eft  remplie  de  Monts  efearpés  : 
Sa  fituation , 1x4.  Propriétés  & pofition  de  cette 
lie,  II.  14*.  ha  Ville  Capitale  porte  le  meme 
nom , ibid.  Une  Efcadre  Françoifc  y arrive , & on 
lui  refufe  de  l’eau , 4 )9-  potc  Jc  Gomerc , XII. 

Gomera,  Hiflorien.  voy.  Gomara.  Comte  de  Go- 
mera , voy.  Gomcrc  ( Comte  de  la  ). 

Gomerc  ( Comte  de  la  ) , ETpagnol:  Avanturc  fin- 
guliere  de  la  Comtcfle  fa  Veuve  .XI.  Com- 
te  de  Gomera  , XIII.  r yi. 

Gômez  ( Antonio  ) , Pere  d'un  Gouverneur  Negre 
de  l'Ile  de  Punta  de  Sal.  II.  144- 
Gomez  ( Diego  ) , Portugais  Gouverneur  de  Fyal , 

Gomez  ( Domingo  ) , Gouverneur  Negre  de  l'Ile 
de  Puma  de  Sal , II.  144-  „ 

Gomez  (Etienne) , Pilote  . XIII.  19. 

Gomez  , Ferdinand  ) , Portugais  avare  , IV.  fi». 

Artifice  de  ce  Marchand  intcrrelfé  , JJ  J. 

Gomez  ( Fernand),  Portugais,  prend  à ferme  le 
Commerce  de  Guinée,  I.  n. 

Gomez  ( Francifco  ) , Pilote  de  Galcrçs  Efpagno- 
lcs  , II.  1 47- 


Gomez  ( Lorcnzo  ) , Pilote  de  VaiiTcflnx  Portugais, 
II.181. 

Gomez- Pulo , Ile  ,1-  H4- 

Gomez  Sarmcnto(  Dom  Jérôme  ),  fait  voile  pout 
la  Chine, IX  481. 

Gomi-Maaz,  efpece  de  Gui.  XI.  696. 

Gomifpoda,  Ile,  IX.  J94. 

Gomma  , ou  Koba , forte  de  grain  , St  fes  proprié» 
tés , XI.  707. 

Gomme.  Lieu  célébré  pour  le  commerce  des  Gom- 
mes, U.  494.  Marché  des  Gommes , 608.  Im- 
portance du  commerce  des  Gommes,  6 19.  Ef- 
forts des  Européens  pour  y pratiquer.  Origine  Sc 
nature  du  commerce  des  Gommes , itid.  Qualité 
de  la  Gomme  du  Sénégal  , 4»o.  Ufage  de  la 
Gomme  du  Sénégal , itid.  Arbre  qui  la  produie. 
Trois  Forêts  où  il  s’en  trouve , itid  T ems  Sc  ma- 
nière de  la  recueillir,  Su.  Maniéré  donc  on  ta 
mefure.  Prix  des  Gommes  en  mjrchandlfcs , itid. 
Forées  d'où  viennent  les  Gommes , III.  104.  Etat 
du  commerce  des  Gommes  fut  la  Gambra , m , 

(/  fuiv.  Gommes  de  la  Côte  d’or , IV.  m.  Gom- 
me de  deux  cfpeces  . V.  7f.  Gomme  d'un  arbre  j 
une  des  principales  richclTcs  de  la  Corée , VI. 
f 04.  Comment  la  Comiir  Laque  eft  formée,  XI. 
67S.  Gommes  odoriférantes  qui  découlont  de  di- 
vers arbres , XII.  « 10.  Arbre  qui  donne  la  Gom- 
me gutte,  XIV.  }»». 

Gommi , ou  Kotai  , Olivier  fauvige  , XI.  697. 
Gommo  , Ville,  IV.  J7*.  Sign.  D.ldd. 

Gomron  , Place , St  fiege  du  Commerce  ADglois ,, 
IX.  4»- 

Gonavas  ou  Guanabo , Ile , XII.  1 Jo. 

Gonavc , lie , XII.  107.  Citée , XV.  411. 

Gonder , Capitale  d'Ethiopie , X.  9». 

Gondexilau  , Ville  , IX.  44°. 

Gondoval  ( Gonzalez  de) , Officier  Efpagnol , XIIi 

Gonfcdc , Village  , k par  ani  habité  , II.  J 87  , 19  J> 
Gong , famille  Impériale  de  la  Chine  , VI.  19:. 
Gongampemba  , nom  d'idoles , V.  40  , Sc  41. 
Gongen  , Empereur , voy.  Ijejas. 

Gonghccc , lieu  , VIII.  40. 

Gonghiru,  Ville,  la  même  que  Kayguy.  II.  49S» 
f Nommée auffi  Ganghiuru,  5 »S. 

Gong-ling , Village  , V.  j+o. 

Gongon  , Ville , IV.  488. 

Gongon , Infiniment , Sc  fa  figure  , IV.  197.  A quoi 
relTcmblc  le  brait  de  cet  inllrument  de  guerre  , 
484.  Grand  Sc  petit  Gongon  des  Hottentots  , Y. 
IJ4.  * >ff. 

Gongou , VIII.  401. 

Gonneville  , Capitaine  François,  XI.  100.  Il  dé- 
couvre la  Tcrte  Auflralc  proprement  dite  , lor». 
CitéjtSi. 

Gonni , nom  d’Eccléfiafliqucs , VUE  5 î 1 - 
Gonon-Befar,  Montagne,  VIII.  14S. 

Gonfa  ( Rivière  de  ),  IV.  48  . 

Gonfalve  ( Jean  ) , Portugais  , l qui  la  première: 
découverte  de  l'Ile  de  Madère  eft  attribuée ,, 
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comme  à Triftan,  II.  &<f.  C’eft  le  meme  que 
Juan  Gon{alc{  Zarco,  ibid  Sous  le  nom  de  Gon- 
falvo  Zarco , il  cft  le  principal  infiniment  du 
Prince  Henri  de  Portugal,  179,  & fuiv.  Il  fc 
fignalc  au  fiege  de  Ccuta , 6c  y cft  reveru  de  la 
dignité  de  Chevalier  , 180  & fuiv.  On  prétend 
qu’il  introduit  le  premier  l'ii  Mge  de  l’artillerie 
fur  les  Vaiflcaux.  Comment  il  rencontre  Jean  de 
Morales, qu'il  meneau  Prince  Henri  , tbid.  Son 
départ  pour  la  découverte  de  Madcre , 18 1.  Dif- 
ficultés qui  uc  l’arrcrcnt  point , non  plus  que 
Morales  , tbid.  Approche  de  fon  Vaitlcau  vers 
Hic  , 6c  frayeur  des  Matelots,  z8i.  Recherches 
u’il  fait  dans  l’Ile.  Il  fait  une  Croix  de  bois  qu'il 
leve  fur  le  rivage , 6c  nom  qu'il  donne  à ce 
lieu  , ibid.  Il  rcconnoît  que  fa  découverte  cft  une 
Ile  , 185.  Divers  lieux  qu’il  vifïtc  6c  qu’il  nom- 
me. Raifons  qui  l'arrêtent,  ibid.  Il  retourne  en 
Portugal.  Accueil  qu'il  y reçoit  ,184  Son  fécond 
voyage  à Madcre.  Récompcnfcs  qui  lui  font  ac- 
cordées, ibid.  Il  cft  Gouverneur  6c  Gommandant 
d’une  partie  de  l’IIc  de  Madcre , 188. 

Gonfalvez , Religieux  de  l'Ordre  de  S.  Dominique ,’ 
6c  fa  Million  a Iffini , qui  cft  abandonnée,  111. 
400,  6*  fuiv.  * 

Gonfalvo  (Juan  ) , va  à Madcre  avec  fon  perc  Juan 
Gonfalvo  Zarco  , II.  184. 

Gonfo  , nom  que  les  Jaggas  donnent  à leurs  Sol- 
dats , V.  101. 

Gonfon  ( Benjamin  ) , avec  quatre  autres  Anglois , 
forment  une  Compagnie  pour  le  Commerce  en 
Guinée  , I.  itfO , 6»  fuiv. 

Gonfuntu  , Village  , V.  545. 

Gony,  Anglois,  captif,  VIII.  jot. 

Gonzague  , Mai  ton  , ou  Famille,  X.  iif. 

Gonzales  , Député  d'un  Cacique  , XIII.  140. 

Gonzales  ( Diego  ) : Bravoure  de  ce  Portugais,!.  1 1. 

Gonzales  { Jean  ) , Ecrivain,  XII.  *49. 

Gonzales  ( Lopc  ) , voy.  Lopc  Gonzalez. 

Gonzales  ( Pedro) , Efpagnol , pris  par  les  Indiens , 
XIII.  84. 

Gonzalez , Cap , nommé  aulTi  de  Bon-fucccs , XI. 
100. 

Gonzalez  ( Alfonfe),  Chapelain  , XII.  141. 

Gonzalez  ( Antoine  ) , fait  plufîcurs  voyages  fur 
mer  , 6c  rapporte  de  la  Côte  à‘Angra  de  Ruyvos 
une  quantité  confidérablc  de  poudre  d'or  f 6cc.  I» 
6 , & fuiv.  Lui  troificmc  fait  voile  de  nouveau 
pour  la  Rivière  de  Rio  dtl  Oro  , avec  ordre  Je 
traiter  de  paix  , de  commerce  6c  de  converfion 
avec  les  Barbares  du  Pays , 7.  Le  Prince  Henri 
de  Portugal  , dont  il  cft  Secrétaire,  l'envoyé  à 
bord  d’un  Vaifteau  Vénitien  , 6c  pourquoi,  II. 

187. 

Gonzalez  de  Gondoval , Officier  Efpagnol , XU. 
37Î- 

Gonzalez  ( Juan  Zarco  ) , découvre  Pile  Idc  Porto 
Santo  , I.  4.  Voy  Gonfalvc  ( Jean  ). 

Gonzalez  ( Lopc  ) ,élcvc  une  Pyramide  de  pierre  , 

IV.  m *> 
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Gonzalez  ( Pedro  ) : Ce  que  cet  Officier  Pottugtij 
annonce  aux  Nègres,  I.  ; 47 ■ 

Goodlud  , Marchand  Anglois,  XI.  398.  Un  Ca- 
pitaine de  ce  nom  . 400.  Grodlud  , cité  , 401. 

Goodman , Capitaine  Anglois , civilité  de  ce  vain- 
queur , VIII.  588. 

Gor  , Province  , X.  101. 

Goram  , Ile,  XI.  175. 

Goras,  forte  de  toile,  III.  488. 

Gorcum  , Hollaudois  , Gouverneur  d'Amboine, 
VIII.  389. 

Goriish,  Province,  VII.  148  , 10 8. 

Gorduosbah , Prince , dans  la  Province  de  Mogof- 
tan  en  Perte  ,1.  98.  Il  cft  le  Fondateur  par  ufur- 
pation  , du  Royaume  d’Ormuz  , 99. 

Goréc  , Ile  8c  Fort . II.  418.  Dcfctiption  de  cette 
Ile,  447.  Scs  différent  Forts , ibid.  Elle  demeure 
aux  François  par  la  Paix  de  Nimegue , 448.  Les 
Hollandois  tentent  inutilement  d'y  rtntrer.  Elle 
cft  devenue  prcfqu'impienable  , ibid.  Deux  Plant 
de  l'Ilc  de  Goréc  avec  les  fottificat.  448.  Obferv. 
Aftronom.àGoréc,449.Longit.  à Goréc.  Salaiir. 
Obfcrvat.  fur  le  Pendule  8c  le  Baromètre  à Go- 
réc. Variation  de  l'aiguille  aimantée  , ibid.  Vue 
delà  Rade  de  l'Ilc  , <01.  Département  ou  divi- 
fion  du  Comptoir  de  Goréc  , ibid.  Ile  de  Gorée 
alors  pofTcdcc  par  les  Hollandois,  in.  J ! 6. 

GorcmeJa  , Place,  IX.  Jt8. 

Gorgate,  ancien  Palais  d'on  Prince , IX.  977. 

Gorgi  ( Yazu  ) , Turc  , fait  une  vigourenfc  réfif- 
tance  comte  les  Portugais  à l'Ilc  de  Goa,I. 

MJ. 

Gorgone,  Ile  , 8c  obfcrvations qui  y font  faites, 
XI.  7>.  La  Gorgone  petite  Ile  ae  ia  Mer  du 
Sud,  <14.  Affrcufc  qualités  de  cette  Ile , XIII. 
4).  Ile  de  la  Gorgone  , 433. 

Gorgonia  , Ile  , 8t  fa  defeription  , XI.  383. 

Gotion  , bel  oifeaunoit,  XII.  6 Ij. 

Goimandel , Village,  XI.  4*7. 

Cornets , cfpece  d'Oifeaux,  IV.  f 7 î . * 

Gorrachepour , Ville,  IX.  J4O  , J43. 

Gotrons , Peuples  Indiens  , XIII.  371. 

Gorrofchepur,  Ville  , VII.  431. 

Gorroshcjur , Ville  , VII.  1 17. 

Gorroshcpur  , Place  , VII. | nt. 

Cotunda-goubah,  arbre  qui  porte  la  canelle , VIII. 
J41.  Forme  de  fes  feuilles.  Ufage  qu’on  fait  de 
fon  fruit , ibid. 

Gos , mefure  de  chemin  , IX.  333. 

Gofafuma  , X.  (49. 

Gofchi  , nom  de  Chien  , XII.  xzi.  Autre  petit 
animal  de  ce  nom,  xt7. 

Gofcl  Kanay , voy.  Gofcl-Kané. 

Gofcl  Kanc,  nom  de  tente  , X.  93.  Lieu  appelle 
Gofel-Kanay  ,148.  PtocclTiondc  Gofcl-Kanay, 
«47. 

Gofet , voy.  Gozet. 

Gofîtz,  Plante  , XI.  711. 

Gofnold  , Voyageur  Anglois  , XIV.  483.  Udonne 
des  noms  à deux  Iles,  ibid.  Cité  , 3x3. 

Gofreal  , 
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Gofrcal , efpeced'olfcaux  longs  de  fix  picds,III.f8. 

Gofs  ( Pierer  ) : Sa  Carte  , XI.  101  & xoj.  Picccr 
Goofs , le  meme  , cité  , i io. 

Gotahuaci  , Pays,  XIII.  314. 

Go-tan-ga  , Village  , V.  j 54. 

Gotho  , Ile  , voy.  Goto. 

Goto  , Ville  du  Pays  de  Bénin  , 6c  la  fituation  , I. 
194.  Ile  de  ce  nom  , II.  157.  Le  Roi  de  l'Ile  de 
Goto  vifiteles  Anglois , ibid.  A qui  cette  Ile 
appartient  , VI-  533.  Cette  Ile  nommée  aulfi 
Gotho,  X.  488. 

Gotom  ( Bancs  de  ) , IX.  4*9. 

Go-Too,  ou  Fi  Giri , arbrifïcau  , XI.71T. 

Goto-Shoravero , Maître  de  la  Monnoic  du  Japon  : 
Préfent  que  les  Anglois  lui  font , II.  1 58. 

Gottevy  , Ville  , X.  84. 

Gocto  ( Iles  de  ) , X.  6ft. 

Gottor  , Place  , IX.  5*7. 

Goua , terme  d’applaudiffcment , V.  310. 

Gouaives  , XV.  $8  3. 

Goualeor , grande  Ville  , dont  la  Fortereffe  cft  une 
prifon  d'Etat  , X.  1 $7. 

Goualinrou  Gualor,  Province  , X.  199. 

Gouana  ( Ile  de  ) , XIII.  444. 

Gouater  ( Ile  dd^  XIV.  36 3.  Sa  fertilité,  ibid. 

Gouave  ( le  petit)  , III.  464.  Le  petit  Gouave.  Ci- 
té , XII.  47 6. 

Goudcloilr , Etabli ffement  Anglois  , pillé  par  les 
Marâtres  , IX.  6 19. 

Goudera-(ou.  Rivière,  X.  134. 

Goudki-Scra  , lieu  , X.  1 4 T - 

Goudron  de  la  Chine  , VI.  10*.  Arbre  à Goudron, 
XI.  406  , 6 50. 

Gouel , Rivière  qni  donne  Ton  nom  à une  Mine 
de  Diamans  , IX.  557. 

Gouffres  : Forme  6c  qualités  du  gouffre  ou  de  la 
Chaudière  du  Pic  de  Ténétife  , II.  134.  Gouffre 
nommé  Caldera,  içS.  Gouffre  formé  par  une 
Montag.  déracinée  6c  jettéc  fur  une  Ile,  XIV. ^91 . 

Gougis , Peuples , 6c  leur  Scélc  , X.  1 66. 

Goufia , Pays , III.  $07. 

Goulongo,  animal , voy.  Golungo. 

Goulu  de  mer  , ou  Monette,  Oifeau,  V.  ioî.  Poif- 
fon  nommé  Goulu , XI.  7 6.  Le  Goulu , nommé 
aufT»  Sharks , XIV  115. 

Goulupalé  , Place  , IX.  51  3. 

Goumeape  , Ile,  VIII.  $98. 

Gounga  Tckqnoa  : Signifient,  de  ces  mots , V.  175. 

Goupaldas  , Pagode  , X.  153. 

Gour  : Canton  6c  Bourg  de  ce  nom  , X.  103. 

Gourbend  , défile,  X.  103. 

Gourga,  Province,  IV.  17 f. 

Gourgucs  ( Dominique  de  ),Voyagcur  Franç  XIV. 
448.  Son  caraéterc  5c  fes  premières  avanrures. 
Son  deffein  5c  fes  préparatifs.  Son  départ.  Avec 
quelle  fageffe  il  fe  conduit,  ibid.  Il  palTe  en 
Amérique,  449.  Il  fait  ouverture  de  fion  deffein. 
Il  atrive  à la  Floride  , ibid.  Comment  il  fe  lie 
avec  les  Sauvages,  450»  Scsdifpofir.  pour  atta- 
quer les  Efpagn.  Il  part  avec  les  Sauv.  ibid . £m- 
Tome  X V. 


barras  de  fa  marche,  4/1.  Il  voit  San  Matlico* 
L'attaque  commence.  Le  premier  Fort  elt  pris, 
ibid.  Prifedu  fécond,  411.  Efpion  Efpagn.  6c 
lumicre  qu'on  en  tire-  On  marche  vcis  San  Ma* 
theo.  Supetffir.  d'un  Indien,  ibid.  Comment  de 
Gourgucs  prend  San  Maihco  , 433.  Ce  qu'on  y 
trouve,  6c  fuite  de  la  vidoire,  ibid.  Ketourdu 
vainqueur,  434.  Navigat.  malheureufe.  Pci  ils  de 
de  la  part  des  Efpagn.  Comment  de  Gourgucs 
traité  en  France  , ibid.  Combien  eftime  des 
Etrangers  ,415. 

Gourmabad,  Bourg,  X.  t y 4- 

Gournay , Capitaine  François  , VIII.  y 88. 

Gonrney , Commandant  de  VaifTeau  de  guerre  , III. 
397.  Sa  mort,  59 8. 

Goury,  II.  499. 

Gourzeberdar , X-  iox. 

Gouchiou  , arbriffeau  , pour  la  teinture,  XIV.  174- 

Gou  tfc,  lie,  V.  500,  301.  Conquête  de  cette  Ile, 
J°J- 

Goux  ( la  Boulaic  de  ) , vcy.  Boulaie  ( la  ). 

Gouyave,  fruit,  XIII.  401. 

Gouza , grande  & belle  Ville  , VII.  319. 

Gouzalkan , X.  4.  Audience  du  Gouialksn  , 7. 

Combien  cctrc  audience  caufc  d'embarras  à un  Arâ- 
baffadeur , ibid. 

Gouze-Berdar , X. 147* 

Govana , ou  Goiava  ( Fleuve  de  ) , XIV.  1 \4. 

Govea  ( François  de  ) , Commandant  de  la  lourde 
Diu  , va  pendant  la  nuit  mettre  le  feu  à une  ma- 
chine Turque , I.  1 39.  Il  coule  une  Galère  Tur- 
que à fond  , ibid.  Son  artillc'rie  met  dans  l'em- 
barras celle  des  Tares,  idi.  Scs  viéHires  , V.  J 6, 

Governador,  titre  des  Vicerois  de  Juida  a I V.  y 3 j. 
Detroit  de  ce  nom-,  XI.  497* 

Goverahia,  Village,  V.  344. 

Govina , II.  497.  Cataraéics  de  Govina  6c  de  Felu  , 
y 19.  Rocher  de  ce  nom  , 5 j 1 . Roc  de  Govina, 
cité,  III.  h. 

Goyana  , ou  Goyava , Village , III.  618.  Marques 
pour  rcconnoîtrc  ce  lieu  , 610. 

Goyane , Place , fur  la  Cote  de  Malaghcttc , III. 
346. 

Goyava , Village  , voy  Goyana. 

Goyaves  ( lier  aux  ) , XV.  yo9.  Rivière  à Goyaves, 

5 »f. 

Goycllc  ( M.  ) , Volontaire  François , XIU.  30. 

Goycr  ( Pierre  de  ),  avec  Jacob  dcKcyfcr,  font  un 
voyage  en  qualité  d’Ambiffad  de  la  Compagnie 
Holland,  des  Indes  Orient,  vers  l’Empcr.  de  la 
Chine,  V. 119  De  quoi  cette  AmbaffaJeefteom- 
poféc,  îjtf.  Leur  départ,  137.  Ils  arrivent  à 
Macao.  Ils  entrent  dans  la  Rivière  de  Canton. 
On  examine  leu  s Lettres  de  créance.  Ils  font 
menés  à Canton , ibid.  (guettions  qu’on  leur  fait , 
a 38.  Obltacles  qui  retardent  leur  commiffion. 
On  exige  de  l’argent  d eux.  Fête  que  les  Vicerois 
leur  donnent , iliJ.  Ordre  du  fcfttn  ,139.  Dou- 
ble réponfc  qu*i!s  reçoivent  de  la  Cour , ibid, 
Lçur  dépare  de  Canton  pour  Péking,  140.  lli 
o 0 
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c fiaient  une  tempête  fùrieufe , 141.  Accueil  gra- 
cieux qu'ils  reçoivent  dans  une  Ville,  14  Patrie 
du  voyage  qu’ils  four  par  terre,  ibid.  Ils  logent 
dans  un  Village  au  milieu  des  Montagnes , 144. 
Leur  route  par  eau  , ibid.  6*  fuiv.  Un  Tu- tan  g 
s’offenfe  que  les  Ambafiad.  ne  foient  pas  mieux 
traites , 147.  Ils  fc  contentent  d’un  dincr  froid, 

& pourquoi,  149  Leur  arrivée  à Nan-king,  if  1. 

Ils  rendent  vifite  aux  trois  jGouvcrn.  Galanterie 
d'une  D<ime  Tartarc,  ibid.  Les  Arabailad.  vifi- 
tent  les  curiofités  de  Nan  king,  xjj.  Ils  reçoi- 
vent de  fréquentes  vifites  d’un  Pcrc  Jéfuitc  Por- 
tug.  r y 4.  On  leur  fournit  des  Barqncs  Impériales 
Sacrifices  pour  le  fuccés  de  leur  voyage , ibid. 
Vifite  qu’ils  reçoivent  d’un  Jéfuite  , 1 $8.  Ils  ont 
le  fpc&acle  d’une  pèche  extraordin.  160.  Ils  ar- 
rivent à Lin-fing,  i5i.  Confcil  qui  fc  tient  en 
leur  faveur,  16  f.  Ils  achèvent  leur  voyage  par 
terre,  166.  Ordre  de  leur  marche.  Mauvais  che- 
min , ibid . Leur  entrée  dans  la  Ville  de  Péking, 
167-  Logem.  qu’on  leur  prépare.  Vifircs  qu’ils 
reçoivent  le  lendemain.  Expücat.  embaualTantes 
pour  eux,  ibid.  Continuât,  des  premières  cciém. 
-a68.  Les  Ambaffad.  appellés  au  Confcil.  Forme 
de  l’aficmbléc.  Jéfuite  Mandarin  , ibid.  Oo  ap- 
porte les  préfens  au  Confcil,  549.  Mémoire  que 
le  Mandarin  Jéfuite  fait  pour  l'Emper.  Malpro- 

Îirctédu  Chancelier  Chin.  Fcftin,  iid.  Les  pté- 
ens  bien  reçus  de  la  Cour  , 170.  Ordre  de  l’Em- 

Ïer.  au  Confcil  des  Lipus.  Propofit.  que  le  Con- 
’eil  fait  aux  Ambafiad.  ibid.  Ce  qu'ils  promettent, 
i7 1.  Gbftacles  qu’on  leur fufcitc.  Ils  font  traver- 
fés  par  les  Jéfuttes.  Propofit.  qu’ils  font  à leur 
tour  & qui  ne  font  pas  reçues.  Bonté  de  l’Emper* 
pour  les  Holland,  ibid.  Rufes  qu'on  emp'oicpour 
les  refroidir,  171.  Cérémonie  à laquelle  ils  font 
obligés  de  fc  foumettte , ibid.  Préparatifs  de  l'au- 
dience , 171.  Peinture  de  quelques  Ambaflad.  qui 
font  de  la  même  audience  , ibid.  Eléphans  noirs 
à la  porte  de  l'audience  , 174,  Les  Amhafiadcuts 
conduits  à la  cour  de  l'audience.  Defcript.  de 
l’appareil  5c  <fu  Trône.  Vûc  de  la  Salle  Impériale 
de  l'audience , ibid.  Hommage» rendus  au  Trône, 
»7j.  Quel  titre  les  AmbalTad.  Holland,  fc  don- 
nent. Comment  les  places  font  marquées.  Forme 
du  Trône  Impér.  L'Emper.  paroît  fur  fon  Trône. 
Beauté  de  ce  fpcÛacle  , ibid.  Kcifer  obfcrvc  que 
l'Emper.  jette  les  yeux  fur  les  Arabaflad.  174,. 
Trois  feftins  qu'on  donne  aux  AmbalTad.  Ordre 
de  cette  fête  , ibid . & fuiv * Ufagc  dégoûtant , 
. 177.  Qucftion  bizarre.  Les  Holland,  trompés 

dans  la  diftribution  de  leurs  préfens,  ibid.  On 
leur  délivre  les  préfens  de  la  Cour , 5c  en  quoi  ils 
confident,  178.  Préparatifs  de  leur  départ,  5c 
comment  ils  reçoivent  la  lettre  de  l’Emper.  ibid. 
Avec  quelle  précipitatils  font  obligés  de  quitter 
Pcking,i8c.Ccqui  leur  cft  accordé  pour  leur  fub- 
* fi  (lance.  Retour  de  ces  Ambafiad.  à Canton , ibid. 

Leur  arrivée  à Canton,  181.  Démêlés  avec  les 
deux  Viccxois.  Aflaflinai  d'un  interprète.  Les 
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Ambafiad.  quittent  Canton.  Ils  y fonC  repoufTé» 
par  le  vent.  Vifite  qu'ils  reçoivent , ibid.  Leur 
navigat.  julqu’à  Batavia , i8x.  Goyet , & Ko v fer 
ou  Kayfcr,cité,  lyl.  Le  nom  de  Kcyfcr  écriç 
aufli  Kaifer,  568.  Ces  deux  Ambafiad.  cités,  378. 
Goyogouins  ( Baie  des  ) , XIV.  707- 
Gozani  ( J.  P.  ),  Millionnaire , vifite  les  Juif*  de 
Kay*fong-fu , VI.  574.  Ce  qu’il  voit  dans  leur 
Synagogue,  ibid  bjuiv. 

Gozct  , Compagnons  de  Rubruquis  , VII.  x£4. 

Nommé  aufii  Gofct,  169. 

Graaf, Voyageur , fait ladcfcript.de Batavia,  VIII. 
480  6»  Juiv.  Autre  defcript.  de  la  Ville  d'Aehem  , 
IX.  I4f.  Voyage  du  même,  nommé  Nicola* 
Graaf,  fur  le  Gange,  571.  Ordre  qui  s'obferve 
dans  les  embarquem.  fur  les  V aideaux  Holland. 
ibid.  Départ  de  l'Auteur  : Son  arrivée  à Batavia* 
d’où  il  pafieau  Bengale  , *71-  Comptoir  d’Ougly* 
d’où  Graaf  fe  rend  aCafiambar,  s 74.  Commiflîoa 
u’il  reçoit  fur  le  Gange , ibia.  Il  dcfiînc  le  Palais 
u frere  du  Grand  Mogol , 575.  Cité,  y;6  U 
veut  obfcrvcr  la  Ville  de  Monghcr,  j-7.  I.  cft 
arrêté  5c  conduit  au  Gouverneur,  ibid.  Comment 
jleft  intcnogé,f78.  U cft  confondu  avec  dcsBri- 
gands  dans  une  aftleufc  piifonjArcondc  inter ro- 
gat.  Sa  prifon  changée , ibid.  noificmc  intcrro» 
gat.  579.  Sa  qualité  de  Chirurgien  le  (ait  rclpec- 
ter,  ibid.  Comment  vengé  du  Gouverneur , 580. 
Defcript.  qu’il  fait  de  Mongber , tbid.  Sa  route 
depuis  Mongher  jufqu'a  Patna,  j8  1.  I.  paît  pont 
Soëpra , 581-  Cité,  f8t. 

Graaf  ( Laurent  de)  , fameux  Flibuftier,  XIV. 61 
Grâce  ( Havre  de  ),  à Plie  de  Terre-Neuve  , XV. 

648.  • 

Gracia  ( Rio  de  la)  .Rivière  qui  feparedeux  Royau- 
mes , & danger  à fon  embouchure , II.  450.  Ile 
de  Gracia  , XII.  77* 

Gracias  à Dios , Cap , XII.  117.  Ville  de  ce  nom  , 
joi.  Mine  de  Gracias  a Dios.  6çi. 

Graciofa  , Ile  , une  des  Canaries , I.  9.. 

Graciofa , lie , une  des  Azores  ,1.  1 x.  Les  Anglois 
attaquent  cette  Ile  , 5c  font  icpouffés*.  |oi.  Il* 
veulent  rcnouvcllct  l’attaque,  les  Habitans  coin- 
pofent  avec  eux,  ibid. 

Graciofa  ( Diego  ) , Ile , fa  pofition  * 1.  4JO- 
Gradamor,  Roi  dcZcyla,  excite  une  tévolut.  en 
Abyflinie  ,1.  17  f & fuiv. 

Grados,  Efpagnol , époufe  une  femme  de  l’Emper. 
du  Méxique,  XII.  448. 

Gradués.  Réjouifiance  pour  l'élcérion  des  Gradue» 
Chinois,  VI.  19*- 
Graen  * Ville  double  , X.  8f. 

Grafton , Ile  , XI.  4*0.  Par  qui  5c  pourquoi  aiflU 
nommée , ibid.  Ses  produirions  ,411. 

Grain,  Village,  voy.  Ingrin. 

Gtaine  de  Mufc  , voy.  Abcl-Mosh. 

Graines,  voy.  Grains. 

Grains:  Diverfes  fortes  au  Pays  de  Congo,  V.  67. 
Manière  pénible  de  moudre  les  grain»,  iJ7. 
Fécondité  des  grains  au  terroir  du  Cap  de  Bonne- 
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Efpéranee,  186.  Fertilité  de  la  Chine  en  grains, 
VI.  4f  j.  Grains  d'un  Pays  Tarrarc  , y y j . Diver- 
fes  forces  de  grains  ( VIII.  y J 9.  Graine  qui  donne 
une  excellence  huile , XI.  yo y.  Grains  du  J->pon, 
707*  Ceux  du  Pays  de  Cumana  , XIII.  1 1 Grains 
de  l'Ifthme  de  l'Amérique , XIV.  109.  Grains  de 
l'Amérique  Septentrion.  XV.  zt6.  Rcg  c pour  le 
cranfoort  des  Plantes  & des  graines,  7c  6.  Dcli- 
cieulc  graine  de  bois  dTnde  , 708. 

Gralhos  ( Pauta  dos  ) , voy.  Pauta  dos  Gralhos. 

Grammont  ( Maréchal  de  ) , cité  , X.  1 16. 

Grampus,  Poifibn , ou  plutôt  Monftre  marin  , III. 
589.  C'eft  le  même  que  le  Souflcur , vc>y.  Souflcur. 
On  donne  ce  nom  a la  Baleine , IV  +61.  Ceux 
du  Cap  de  Bonne- Lfpérance , V.  zo 6. 

Granadille , ou  fleur  de  la  PalTon  , voy.  fa  figure  à 
la  planche  , XII.  604.  Plante  qui  la  porte,  6cy. 

Granata-pear  , fruit,  voy . Guaiavc. 

Grand  ( Pierre  le  ),  Capitaine  François,  rnleve  un 
Vice-Amiral  de  Galions  Efpagt  ois,  XV.  389. 

Grand  Ardra,  voy.  Ardra  & AMcm. 

Grand- Brigni , Yillagc,  borne  d’un  Royaume,  IL 
477‘ 

Grand  Confcil  du  Cap  de  Bonne- Efpéranee,  V.  140. 

Grand- Drouin,  Place,  III.  149,3*1. 

Grande  ( Akkani  ) , IV.  91. 

Grande  Confonde  de  l’Amérique,  XV.  14?. 

Grande  ( Ilha  ) , ou  Ile-Grande , voy.  Ilha-Grande. 
Fleuve  nommé  Grande , ou  S.  Pierre,  XIV.  100. 

Grande  ( Rio  ),  où  Nunno  Triftan  eft  tué,  I.  ir. 
Une  Flotte  Portug.  y arrive , II.  3 17  , y*9.  Bords 
de  certe  Riviere,  371.  Ce  qui  manque  au  Pays 
pour  l’équipem.  des  Vaificaux , ibid.  Commoai- 
té  de  Rio  Grande  pour  le  commerce,  574.  La 
Riviere  de  Gambra  porte  aufii  ce  nom,  in.  7. 
Coiitradift.  au  fujet  de  cctre  Riviere  ,11, 480. 
Pointe  de  Rio  Grande,  XII.  501.  Capitaine  de 
Rio  Grande,  XIV.  109.  Côte  depuis  Mongian- 
gapc  jufqu'à  Rio  Grande,  139.  Les  François 
s 'établi  fient  for  ce  Fleuve,  141* 

Grand  Foro  , Village  confidérable,  IV.  367.  Nom- 
mé aufii  Pleyftcr-Placts,  388  b fu'rv. 

Grand-gozier,  Oifeau , voy.  Pélican.  Ile  aux  Grands 
Goficrs  , XV.  y 10.  - 

Graudivie,  lie,  VIII.  *19. 

Grand  Ralio,  Prêtre  , voy.  Ralin  ( Grand  ). 

Grand-Seigneur,  voy ; Turcs. 

Grand-Scfios  , voy.  Scfto. 

Grand-Seftrc  , Place , voy.  Scfto. 

Grange  ( la  ) , Capitaine  François,  XIV.  43x.7Teft 
noyé,  439- 

Granges  , noms  de  trois  petites  Iles  , II.  147. 

Grano  ( dcl  ) , Iles  , nommées  autrement  las  Perlas , 
XV.  iy*. 

Gran-Para,  Ville,  XIII.  3 8t. 

Grappe  , fruit , 3c  fon  arbre , XI.  40*. 

Gtafic  , Ville  , & la  fi  tuât  ion , IV.  yz4. 

Grafit(  Hddebrande  ) , Mifiîonn.  Jéfuite,  VII.  433. 

Gtaflica,  Ile,  VIII  197. 

Gratcioup  , Maréchal  de  Camp  Franç.  Y III.  6) 7. 
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Gratia  ( Ile  de  ) , XII.  73.  Nommée  aufii  Gracia, 
77- 

Graria-Dios , Cap  . XI.  3 *9- 

Grariofa,  petite  Ile,  XI.  y6x. 

G avé  , Commandant  du  Vice  Amiraf  d’une  Flotte, 
IX-  314.  Cné  , 3 x y.  Ses  avant.  333.  Ii  eft  mal- 
traité des  HoIlanJ .ibid.  Son  V n fléau  brûlé  par 
les  Holland.  3 t6.  Comment  il  fc  rend  à Achcm. 
Il  meurr  de  chagrin  , ibid. 

G ave,  & ce  que  c’cft  , XIV.  7jx. 

G avefend , Ville,  IX.  yy. 

Gny,  Colonel  Angl.  f it  des  menaces  aux  Franç. 
XV  y4t.  M y loi  d Gray  , Gouverneur  de  la  Bar- 
barie , 6c  1 

G rmlhicr  ( Jean),  partage  la  qualité  de  Supercar- 
go dans  un  voyage  , IV.  41*  & 417.  Cet  Auteur 
fc  rend  à la  Ville  du  nouveau  Katabar,  434.  Ses 
préfens  auRoi  & aux  Grands.  Voyages  à Bandi.Sc 
recours  fucccflîfs,  ibid.  Ce  que  Grazilhier  décou- 
vre dans  cette  route  , 43  y.  Voyage  de  cet  Auteur 
à Doni.  Autres  Voyages  à la  Riviere  de  Kalabar 
en  qualité  de  Capitaine  ou  Commandant , ibid. 
Excoriions  criantes  dont  il  fc  plaint  , 437. 

Great-Clifls , IV.  4*t. 

Greaves , Doéleurs  , I.  zoo. 

Grèce,  voy.  Grecs. 

Grecs  : Leurs  forces  maritimes  , I.  u».  de  l'Introd. 
Jufqu’où  ils  étendent  leurs  connoifiances  Géogra- 
phiques , ibid.  xüj.  Comment  ils  nomment  les 
Chevaux  marins,  III.  317*  ?*ys  de  la  Grèce, 
VII.  zyi. 

Green  ( Henri  ),  Méchant  Anglois , XV.  144. 
Mort  de  ce  fcélerat,  ibid. 

Green- Ifiand , & Green-Bay,  Ile,  & Baie  verre, 
XV.  *19. 

Grecnhill , cité , IV.  fé.  Sign.  G iij. 

Green  pond  , habitation , XV.  648. 

Greenwich  , Place  , XV.  94. 

Grcenwill  ( Richard  Sir  ),  A ngloîs,  voyaçe  aux 
Iles  Açores,  I.  xO').  Réflexions  préliminaires  fur 
ce  voyage,  ïb\J[.  Départ  de  la  Flotte  Angl.  com- 
mandée par  Mylord  Thomas  Howard  , 310.  La 
Flotte  arrive  aux  Açores.  Rencontre  d’une  puif- 
fante  Flotte  Efpagn.  Grccnwill  prend  le  parti  de 
combattre  feul , ibid.  Combat  fans  exemple  ,)il. 
Grccnwill  ell  blefié.  Son  défefooir.  Il  demande 
des  condic.  qui  lui  font  accordées,  ibid.  Raifons 
qui  portent  les  Efpagn.  à accorder  ces  condit. 

3 1 z.  Furieux  défcfpoir  des  AneL  Gtecnwill  con- 
duit prifonnicr.  Il  cft  confolé  par  la  g 'nérofité 
des  Efpagn.  ibid.  Sa  mort  vengée  par  une  tempête 
furieufe,  313.  Bravoure  de  Grcenwill , 316.  Sa 
mort  gloricufc.  Son  cara&ere,  ibid»  Cité  fous  Je 
nom  dqGicenhille,  IV-  f6.  Sign.  G.  Voyage  de 
ce  Chevalier  Anglori  , XIV.  4*0. 

Grccfy,  Ville,  voy  Joiran. 

Grégoire  • Cap  & Baie  de  ce  nom,  XI.  48. 

Grégories,  voy.  Giisgris. 

Gregoriwich  Ofep  nepea  ) , Ambafiadeux  de  Ruf- 
lie,  VIL  391. 

poij 
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Grcgory  , Anglois , prifonnier  dans  Plie  de  Ccylan , 
VIII.  4') 7. 

Gregoué-Zante,  Province  du  Royaume  de  Juida, 
IV.  17$.  FB^t  François  à Gregeué  i*/f.  Vilh  on 
Village  de  G egoué ,337.  Forme  de  cette  Ville , 
338.  Forrs  des  Franç  & de1  Angl.  en  ce  lieu. 
Deferiptions  & Plans  de  ces  Forts,  ibid. 

Grclaudi  rc , Oflicicr  Franç.  député  à la  Cour  du 
Roi  d'Yemen  , X.  191.  Cité  , 194 , 197,  199  , 
îoi,  508. 

Grêle  , qui  étonne  un  Voyageur , XI.  jir. 

Grenade.  Achat  qu'une  Compagnie  Franç.  fait  des 
droits  fur  la  Grenade , II.  416.  Beauté  de  la  Ville 
de  Grenade,!  V.  51a.  Situât,  du  Palais  des  anciens 
Rois  Mores,  ibid.  Ville  nommée  Grenade,  XII. 
jot.  Royaume  de  la  Nouvelle  Grenade,  j8*\ 
Grand  Lac  proche  de  la  Ville  de  Grenade  au  Me- 
xique, 619.  Ville  Capitale  de  la  Nouvelle  Gre- 
nade, XIII.  141.  Carte  de  la  Province  de  la 
Nouvelle  Grenade , &c.  14}.  Nouveau  Royau- 
me de  Grenade,  XIV.  410.  Son  état  préfent. 
Indiens  qui  rhabitent,  ibid»  Climat  du  Pays, 
41 1.  Scs  Villes  Efpagn.  ibid.  6»  fuiv.  Ile  de  la 
Grenade , XV.  447.  Ile  de  la  Grenade  & Grena- 
dins, 331  6*  fuiv.  De  qui  Si  par  qui  achetée, 
p 5.  Carte  de  l 'Ile  de  la  Grenade  , ibid. 

Grenadiers  de  la  Côte  d’or:  Doù  tranfplantés, 
IV.  119.  v 

Grcnadillc , fruit , XIII.  401 . Grenadille  du  Pérou , 
XIV.  137. 

Grenadins,  Iles,  XV.  y $7. 

Grenier  ( Jean  ) , Vice  Amiral  d'une  Flotte  Hol- 
landoifc,  VIII  1X9  & 190. 

Greniers  de  provifion,  VII.  558. 

Grenouilles , III.  30t.  Trois  c peccs  de  Grenouilles 
marines  , XIV.  301.  Grenouilles  qui  ont  des 
oreilles,  919.  Transformât  des  Grenouilles  en 
poidon,  px.  voym  la  planche,  333.  La  trans- 
formât des  G;  nouilles  de  Surinam  en  poilfon  cft 
toute  contraire  à celle  des  Gicnouiilcs  de  l’Euro- 
pe , ibid.  Remarques  fur  les  Grenouilles  d'Afic 
& d'Afrique ,334. 

Grefe,  Place,  II.  179. 

Greffe,  ou  Grcflic,  Place,  voy.  Greflïck. 

GrclTick.,  Place,  VIII.  197.  Comptoir  Hollandois 
en  ce  lieu  nommé  auflü  Greffe  ou  Greffe  ,4 3 <5. 

Grec  ( Jean  ):  Son  hiftoire  , XI.  3*3.  Il  pciTuade 
les  Sauvages,  ibid.  Sa  mort , 3*6.  Un  Capitaine 
François  . Avanruricr  de  ce  nom  , 571. 

Greva  , Place  , III.  349- 

Grey  ( Nap  ),  Capitaine  Anglois,  III.  10  f. 

Griffin  ( James  ) , Compagnon  d'école  ih:  Snclgravc, 
& fcrvicesqu ïl  lut  tend  , III.  333  O Jiiiv.  Avis 
qg'il  donne  a Snelgrave  : Son  fort,  <65.  Ses  inf- 
tanccs  fauvent  un  Bâtiment  de  Mer  des  flammes , 
5/7- 

Ctifo  , race  dUabitans , X.  383. 

Griga,  Volcan  , XI.  fïé. 

Grigou  ( Saint  ) , Rivière , nommée  auflî  Jereja  ou 
de  Yiatain^  II.  450.  }4j.  Village  nomme  €ri- 
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gou  , III.  II. 

Gnjalva  ( Jean  de).  Voyageur,  XII.  X43.  Occa- 
fion  de  fon  voyage , & forces  qui  lui  font  con- 
fiées. Son  dépait.  Ile  qu'il  découvre.  Temples 
qu’il  y trouve,  ibid.  U punit  les  Indiens  de  Po- 
tonchan  ou  Pontonchan , 14*.  Il  découvre  une 
Terre  qu'il  nomme  la  Nouvelle  L fpagne,  ibid. 
Rivière  nommée  Grijalva , 147.  Négociât,  avec 
les  Indiens, ibid.  Riches  échanges,  149.  Faute  de 
Giijalva  qui  ne  s’établit  point  dans  le  Pays  qu’il 
découvre,  tbid  II  retourne  à Cuba , xjo.  Il  dV 
trompé  dans  fes  cfpéranccs , 1 y 1.  Cité  , 4J7- 

Griller,  Religieux  Millionnaire,  XIV.  333. 

GrilJcts,  InfcuStcs,  & leur  mufique  , III.  4x3. 

Grimaldi  ( Philippe  ),  Millionnaire  Jéfuitc,  V. 
460.  Il  cil  Supérieur  Provincial  d'une  Million  , 
& Préfidcnt  des  Mathématiques , 489.  Il  conduit 
Gemclli  au  Palais  Impérial  de  Péking,  490.  Ci- 
té , 491.  Raifons  qui  l’empêchent  de  publier  fes 
obfcrvar.  fur  la  Chine,  491.  Ccinruie  jaune  du 
Pcrc  Grimaldi,  493.  Informât,  fui  fon  voyage-, 
J 10.  Cité,  VI.  176  , 188.  Cité,  VIL  m.  Sort 
d'un  jeune  Java  donne  au  Pcrc  Grimaldi,  535. 
Lettre  dcccPcre,  & ce  quelle  contient,  57 y. 
Le  Pcrc  Grimaldi , mène  Careri  à la  Cour  de  Pé- 
king  , XI.  491.  Faveur  que  Careri  reçoit  de 
lu» , 493.  Cité,  493.  ibid.  Eloge  de  ce  Pcrc,  497. 
Son  jugem.  fur  l’Ambaffade  des  Holland,  ibid, ; 
Ceinture  Impériale  du  Pere  Grimaldi,  498.  Ufa- 
gc  r|u'il  en  laie.  Palleport  qu’il  donne  à Careri  , 


Grimani  ( Leon  ) , Grec , donné  à Goez  pour  Com- 
pagnon , VII.  411.  Ce  Prêtre  rcfiifc  d’aller  plus 
loin  ,413. 

Gris  gris,  ou  Amulcts,  II.  464, 474.  Figarc  bril- 
lante que  les  Gris-gris  produifent , III.  191.  Def- 
cript.  des  Gris-gris,  nommés  aufli  Grcgorics, 
1136*  Juiv.  Figures  de  bijoux  d'or  qui  fc  portent 
comme  des  Amulcts  , IV.  100. 

Gris(  petits  ) j ce  que  c'cft , XV.  3 xx . 

Grifnanfarang,  Gouverneur  Général  du  Royaume 
de  Batgao , VII.  441. 

Grify , Ville  qui  parole  la  meme  que  Greefi  ou  Jor- 
tan,  I.  4 j 6. 

Gritho  ( Dom  Sébaftien  ) , Roi  de  Congo , V.  6. 

Gritronne  , cfpccc  de  Faifans,  XII.  616. 

Griur , laie  de  beurre  caillé  , VII.  301  & 301. 

Grives  extraordinaires  , de  cinq  efpcccs  diffifrentesj 
m 3 * J - Comment  on  prend  les  Grives  à l’Ilcde 
Bourbon  , XL  608.  Grives Méxiquain.  XII.  6x7. 

Groas , Ile  , III.  40  t. 

Grocncvcgcn  , Hollandois,  maflacré  . VIII.  399W 

Groenland  ( Continent  de  ) XII.  100.  Pays  nommé 
Groenland  ou  Meta  incognita,  XV.  98. 

Grocrc  klypen,  IV.  461. 

Grogneur , ou  Giuntcr , Poaîon , & fa  defeription  ; 
II.  413. 

Gtollct  , François,  & fon  fort , XIV.  <14. 

Gromettes , Efdavcs  Nègres,  II.  333*  A quoi  l«. 
Anglois  les  emploient , III.  «4.  Yaicts  Portugais 
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nommas  Gromettos,  VIII.  139. 

Grometto  , Efclave  ou  Valet  • voy.  Gromcttcs. 

Grondeur  , ou  Sou  l'Heur , animal  lingulicr  , XI.  8;. 
Poilfou  nommé  Grondeur,  93. 

Gronct , Capitaine  François,  XI.  3*7 . 

Gros  ( le  ) , braie  François,  8c  fa  mort , XIV.  6 17. 

Grolbois , Capitaine  d'un  Vaiilcau  François , 8c 
fa  rigueur  imprudente  , III.  41  f. 

Grofeillcrs  ( Chouart  des  ) , François  de  Québec  , 
8c  fes  avantuies  avec  Radillon  , XIV.  <38. 
Suite  de  leur*  avanturcs  , 6 41.  Comment  ils 
fervent  la  France  apres  l’avoir  trahie.  Variété 
des  témoignages  fur  leur  conduite  , ibid.  Ils  tra- 
hirent encore  une  fois  la  France  , 644.  Radillon 
remet  les  Anglois  en  pofleflion  de  la  Baie  d’Hud- 
fon , ibid. 

GrolTc-têrc  , cfpccc  de  Loups  marins,  XV.  131. 

Grolfeur  ( Iles  de  ) , II.  4Î  3* 

Grotefqucs  , 8c  autres  figures  en  Porcelaine  , VI. 
M». 

Grotc  White  Plckcn  , grand  banc  de  fable,  III. 
W. 

Grounya , Divinité,  V.  169. 

Groupe , Poillon  , III.  170. 

Grout  du  Closncuf  , Capitaine  , voy . Clos-Neuf 
( Grout  du 

Grova  , ou  Garavray , Village  , voy.  Growa. 

Grovais  , Ile  , III.  468. 

Grovc  , Pilote  Anglois , s'apperçoit  du  mauvais 
deffein  d’un  More,  I.  513.  Un  autre  Pilote  Hol- 
hndois  , nommé  Philippe  Grovc , fait  manquer 
une  Ile  que  l'on  cherche  , 533. 

Grova,  III.  369.  Ce  Village  nomme  aufti  Grova 
ou  Garaway  , 618.  Sa  fituation  , 6&1.  H cR  en- 
core nommé  Grua  , 6x$. 

Grrote  Frcdcriclbourg,  voy.  Frcdcriklbourg. 

Grua,  Village  . voy.  Grov/a. 

Grue  , ou  Flamingo  , Oifeau  d’une  belle  cfpece  , 
V.  7 y & 7 6.  Grues  8c  Corbeaux  , xo  1 . Grues  de 
la  Chine  , VI.  4*7-  ChaiTc  des  Grues  8c  des 
Nilgaus , X.  loi.  Privilège  des  Grues  du  Japon  , 
€69. 

Grucbcr,  Jcfuite  , VII.  103.  Cité  , 108,  a K J 6* 
faiv.  Indication  de  fon  Voyage  en  Tartane  , 
148.  Cité,  413.  Jugement  fur  fes  Voyages  écrits 
en  cinq  Lettres  , 41  f - Récit  abrégé  de  (on  Voya* 

fe  à la  Chine , ibid.  Son  retour  en  Europe,  418. 
liffércnces  qui  fe  trouvent  dans  fes  Lcttres,4i7. 
Diverfcs  figures  dcdînccs  par  cet  Auteur  , ibid. 
Idée  qu'il  donne  du  Grand  Lama  , 418.  Son 
retour  d'Agta  en  Europe  , 430.  Il  artivc  à Rome. 
Il  eft  renvoyé  à la  Chine.  Diverfcs  raifons  le 
fonr  changer  pluficcirs  fois  de  routes  , ibid.  On 
ignore  quel  fuccès  a fon  entreprife  , 431.  Son 
«ara&crc  8c  celui  de  fes  Lettres.  Latitudes  ob- 
servées dans  fon  Journal.  Supplément  tiré  de  Ta- 
vernier  à ce  fujet , ibid. 

Grunter  ou  Gtogneur  , Poidon , & fa  defeription, 

II.  4M. 

Cxyath-iuidip,  AmbaÜad.  & fon  Cortège,  VIL  378-, 
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Grynarus , Ecrivain,  II.  18 f.  • 

Gunba  , fruit,  XIII.  401.  Nommé  au dî  Guabat 
ou  Pacaès , XIV.  13  6. 

Guaboymtlla,  Reine  d’une  valtc  Provincc,XIII.  90. 
Guaca  , Place,  XIII.  4 39-  Culte  des  Guacas,  570, 
Guacamaya  , cfpccc  de  Perroquets,  XII.  39.  Avit 
que  ces  animaux  donnent,  1 36.  * 
Guacanagari , un  des  Souverains  de  Plie  de  Hayti  , 
fait  des  préfens  à Chriflophc  Colomb , XII.  1 1. 
Empredemcnt  de  ce  Prince  pour  fccourir  les 
Callillans  , 13.  Comment  il  entre  dans  le  def- 
fein de  Colomb,  14.  Abondance  d’or  que  lui  8c 
fes  Caciques  donnent  à Colomb  , ibid.  Dans 
quelles  difpofitions  Colomb  laide  ce  Prince,  xr. 
Doute  de  Colomb  fur  (a  bonne  foi , 41.  Pre- 
fens  mutuels  qu’ils  fc  font , ibid.  Nom  des  Etats 
de  Guacanagari,  53.  Cité,  37  , ibid.  Sort  de 
ce  Prince  ,38. 

Guacarcs,  Peuples  Indiens , XIV.  19.  4 

Guachichil , ou  Succfkur , petit  Oifeau  , XII.  617. 
Guacho  , petit  Pou  , XI  574. 

Guacocingo  , Ville  , XII.  454. 

Guacozingo , Domaine  d’un  Cacique,  XII.  390, 
Guacuma  , arbre,  XII.  136. 

Guadalacara , Ville,  XII,  3x1. 

Guadalacafa  ( Marquis  de  ) , XII.  417. 
Guadalachifi , Province,  XIII.  146. 

Guadalajara  > Province,  XII.  414.  l’Audience  de 
Guadalajara  comprend  fept  Provinces  , 477  & 
Juiv.  On  règle  les  limites  de  l’Audience  pour 
modeler  l’autotité  des  Commandaos-,  XIII.  5». 
Guadalaxara,  Evêché,  XII.  44 6. 

Guadeloupe  , Ile,  voy.  Guadeloupe. 

Guadalquivir,  XI.  333.  Rivière  de  ce  nom, XII.  48. 
Guadaiupa  , Bourg  , & fa  foutee  d’eau  froide,  Xlî. 
6)6. 

Guadalupc  ( Nofla  Scnhora  de  ) , Paroidc  , VII7. 
3*7. 

Guadel , Royaume  , 8c  fa  pofirion  , I.  140. 
Guadeloupe  : Achapt  qu’une  Compagnie  Françoiib 
fait  des  droits  fur  la  Guadeloupe  , II.  41 6.  Lfc 
de  Guadaloupe  oui  paroît  la  meme,  XI.  313. 
ChaulTéc  nommée  Notre-Dame  de  Guadalos* 
pc  , 5 45»  Découverte  de  I I c de  la  Guadeloupe, 
XII.  39.  Ses  produélions  naturelles,  40.  Chauf- 
fée de  Guadeloupe,  430.  Carte  de  la  Guadç» 
loupe  , XV.  307.  Voyages  à cette  Ile.  Sa  licua». 
lion  & grandeur,  ibid.  Dcfctiption  plus  moden- 
ne,  3 11.  Grande  Tcire  de  la  Guadeloupe,  5x3,. 

Carte  de  Elle  de  la  Guadeloupe , 307. 
Guadiana,  Rivière',  XI.  31$. 

Guaffo  , Ville  & Royaume  , voy.  Commcndo» 
Guafickcvalp  ( Rivière  de  ) , XII.  4S8.. 

Guagoxinjo  , République  , XII.  3xr. 

Guahaba  ( Larez  de  ) , Ville  , XII.  x j 1.  Qui  la  fair 
bâtir,  xix. 

Guahan  , ou  Guaham,,  Ile,  voy.  Jean  (Saint), 
Guahani , XU.  173. 

Guaianc  ( Côte  de  la  ) , XI.  53. 

Gaiaquil  ; Riviçrç  8c  YiUcdc- c»  nom 
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Aut.c  Yille  , nommée  Guaiaquil -Vcchio  , ibid. 
Vi  le  de  Guaiaquil  ,XI.  44 o.ilid.  Haie  de  Guaia- 
<)uil  ^ Ifi.  I efiem  d'Avanturiers  fur  ce  lieu  , 
j s 4.  Golfe  de  Guaiaquil  , itiJ.  Approches  de 
Guaiaquil , 4 j Craiuie  des  Efpagnols  de  Guaia- 
quil , J {3  Marée  de  la  Riviere  de  Guaiaquil, 
<}».  Lt  Ville  de  Guaiaquil  nommée  aufTi  Cuaya- 
quil  ou  Culata  , JCI1I.  108.  Rivière  de  Guaya- 
quil , 17(.  Corrégimcnt  de  Guayaquil  , )6).  Sa 
Ville , St  fleuve  de  ce  nom  , ibid.  Scs  fonificat. 
JS 4.  Scs  Habirans.  Singularité  de  leur  teint, ibid. 
Beauté  4c  parure  des  Femmes,  j fi  y . Etendue  du 
Corrégimcnt  de  Guayaquil.  Sa  divifion  en  fepr 
Baillages  , ibid.  Ile  Sainte  Claire  à l'embouchure 
du  Guayaquil  , 4)1-  Voyage  des  Matbématic. 
Efpagnols  , de  Guayaquil  à Quito,  4«i.  Navi- 
gation incommode  fur  le  Fleuve  de  Guayaquil , 
ibid.  Hauteur  d'une  Plante  fenlïtivc  à Guayaquil, 
XIV.  109.  Pays  de  Guaiaquil  , 117.  Caymans 
de  la  Riviere,  1)0.  Ptodigicui  nombre  deScr- 
pens  8c  d'autres  Iufeéles  ,1)1.  Obfcrvarions  fur 
le  climat  du  Pays,  ij).  Maladies.  Produâions 
du  Pays , ibid.  O juiv. 

Guaiare  , Rivière,  XIV.  ; 4 9 . 

Guaiata ,(  Langage  de  ),  III.  194. 

Guaiave , fruit , nommé  aufTi  Gojova , Sienko  , 8c 
Granatapear  : Ses  qualités,  V.  71.  Arbre  qui 
porte  le  Guaiave  , voy.  Pereyra , arbte.  Animaux 
qui  le  trouvent  fur  la  Plante  nommée  Guaiave , 
XIV.  ;ti.  Chenilles  de  la  Guaiave  , )>t. 

Guaiavicr  , arbre  , voy.  Pereyra  , arbre. 

Guainumu , efpecc  d’EcrevilTe  finguliere,XIV.  jo». 

Guaipil , pièce  d'habillement  des  Femmes  Méxi- 
quaincs  , XII.  f J7. 

Guaitambo,  fruit,  XIII.  401. 

Gualar,  Province,  X.  197. 

Guaiata,  Royaume  ,111.  7;. 

Gualïbo , Port,  I.  187.  RciTcmblanee  de  ce  Port 
avec  celui  de  Schatm  al  kiman , ibid. 

Guallabamba  , lieu  , XIII.  440. 

Guallaga  ( Rivière  de  ) , XIII.  581.  Largeur  de  fon 
embouchure  , XIV.  | ». 

Gualto  , lortc  de  liqueur , V.  74. 

Gualnatan,  Place,  XIII  419. 

Gualor , ou  Goualiar , Province , X.  199. 

Gualtepequc  ( Montagne  de)  , XII.  8(8. 

Guam , Ile  , XL-  184. 

Guaina,  arbre,  XII.  xj<.  Riviere  de  ce  nom , 
XIV.  4f. 

Guamacucho  , Pays  , XIII.  74. 

Guamalies  . 8c  fon  Corrégimcnt , XIII.  ;oj. 

Guaman  (de  Vilcas  ) , voy.  Vilcas. 

Guamanea , Place,  XIII  119  8c  i|O.Guamanga, 
fécond  Evêché  de  l'Audience  de  Lima  , 8c  les 
Corrégimcnt  , 107.  Corrégimcnt  de  Guamanga. 
Situation  8c  ((Tendeur  de  la  Ville,  ibid.  Gua- 
manga, ou  San  Juau  de  la  Vîttoria,  44», 

Guamani  ( Juiifd>éIion  de),  XIII.  497, 

Guampano  I Canal  de) , IX.  460. 

fàuana , forte  dp  Léurd  , 11,411,  Un  Guana  long 
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de  cinq  pieds  , III.  70.  Dcfcription  du  Guana  > 
198.  Sa  morlure  dangereufe  fans  venin.  Com- 
ment on  le  tue.  Comment  on  le  prend  , ibid. 
Scs  cru  fs  font  tant  écaille  , )oo.  Forme  du  Gua- 
na, IV.  »4i.  Figure  de  cet  animal  , nommé 
Guano,  tirée  de  Kook,  i(0.  Le  Guana  adoré 
par  dcsHabitans,  447.  Ile  de  Guana,  X.  )((. 
Guanos  d’une  hideufe  figure  , XI.  118.  Nombre 
extraordinaire  de  Guanos,  {41.  Efpecc  de  terre 
nommée  Guana , 8c  conjecture  à ce  fujet.XIH. 

4)0.  • 

Guanaliana , arbre,  XU.  M7. 

Guanabane,  fruit,  XIV.  Ht. 

Guanabo,  ou  Gonava,  Ile.  XII.  t|o.  Guanabo, 
efl  aufii  le  nom  d’un  atbre  appcllé  autrement , 
Corrofiuiicr , XV.  (7t. 

Guanaco  ou  Llama  , animal,  XI.  IL  Le  Guanaco, 
cité,  XIV.  14).  Guanaco,  ou  Wanotra  , 1(4. 

Guanahani  . Ile  , XII.  1 y.  Par  qui  découverte  8C 
fa  fituation  , XV.  848. 

Guana-Ifland,  petite  Ile  , XV.  819. 

Guanajos  ( los  ) , Iles , XII.  1 1 j. 

Guauando  , Village  , XIII.  478. 

Guanapu  , Riviere  , voy.  Guanupu. 

Guanavana,  fruit,  XL  ffo. 

Guanaxati , Mine  célébré  , XII.  ^848. 

Guanaxuato,  8c  fes  Mines  d'argent,  XII.  84t. 

Guanayo  , bel  Oifeau  , XIV.  118. 

Guanca  - Bclica  , 3C  fon  Corrégiment  , XIII  40t. 

Gnancavelica,  lieu,  dont  les  Mines  dangereufes , 
Xin.  f f f . Guanca- Vclica  .Ville  du  Péron,XIV. 
189.  Mercure  de  cette  Ville  , ibid. 

Guanchaco,  Port,  XIII.  »7l. 

Guanchaquo,  Port , XI.  440. 

Guanchcs , nom  des  Aborigènes  ou  Habitons  des 
Iles  Canaries,  IL  119.  Caraâcte 8c qualités  des 
Guanches,  140.  Leur  agilité  furprenante.  Force 
avec  laquelle  ils  fiiflent,  ibid.  Recherches  (ur 
les  Guanchcs,  149.  Leur  origine,  ijo  6"  futv. 
Un  de  leurs  Sacrifices  fon  fingulicr  , aji.  Leur 
Gouvernement  Civil.  Caufe  de  leurs  guerres. 
Leurs  mariages,  ibid.  Exercices  de  leurs  jcuncf- 
fes,  tfi.  Géans  parmi  eux.  Habillement  des 
.Gaanches.  Leurs  aliroens.  Leurs  Fêtes.  Leurs 
fruits  , ibtd.  Vue  ou'  figure  de  la  Cave  fé- 
pulchraledes  Guanches  , 181.  Arc  d'embaumer 
pratiqué  par  les  Gauches , ibid.  Caves  des  Rois 
des  Ganchcs  toujours  inconnues  , t8».  Supplé- 
ment de  Scory  à ce  fujet , ibid.  La  pointe  de 
leurs  armes  durcie  au  feu  , III.  190. 

Gitane  , animal  fauvage , III.  484. 

Guanima,  Ile  , nommée  aufii  Sainte  Marie  de  la 
Conception,  XV.  84*. 

Guanin , forte  de  métal,  XII.  74. 

Guano  , Lézard  , voy.  Guana.  Ile  de  Guano,  XIII. 

4(i. 

Gtianra  , 8c  fon  Corrégimcnt , XIII.  408. 

Guao  tong.  Province  , V.  449. 
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fait  tuer,  itid.  Nommé  autrement  Inticuft  Hual- 
F*>  31*- 
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Gueux  ( Baie  des  ),  X.  343. 

Guevara,  Efpagnol , Commandant  de  Cavalerie, 
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XUL  m. 

Guevara  { Diego  Landton  de  ) , vingt-neuvième  , 
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due , III.  17. 

Guianc:  Voyage  des  Angl  dans  la  Guiane,  XIV. 
3566  iuiv.  Arrivée  d’un  nouveau  Peuple  dans 
la  Guiane,  349.  Ville  qu'il  y bâtit,  ibid.  Remar- 
ques fur  les  Incas  de  U Guianc , 3 y7.  Jugem  de 
Ralcigh  fur  ce  Pays,  ibid.  Témoignages  fur  la 
Guiane,  359.  Comment  Domingo  de  Vera  en 
prend  polTcllion,  ibid.  Voyage  de  Lauicnt  Key- 
mis  dans  la  Guianc  , }6i.  Autres  fingularités  du 
Pays , 363.  Table  ou  Lifte  des  Rivières  6c  Habi- 
rans  de  la  Guiane,  373.  Guiane  Franç. , 374. 
Côrc  de  la  Guianc*.  Carte  de  la  Guianc , ibid . 
Obfcrvat.  fur  la  difficulté  de  pénétrer  rn  Guiane  , 
388.  Habitans  adluels  des  Côtes.  Leurs  figures 
ainfi  que  de  leurs  armes , voy.  les  planches , ibid. 
Noms  de  ces  Peuples,  389.  Leurs  langues , ibid. 
Témoignages  des  Holland,  fur  la  pofition  do 
divers  lieux  6c  Rivières,  391  6c  391. 

Guiancan,  II.  489. 

Cuibay  , Rivière  ou  Fleuve , XIV.  138. 

Guibillon , Marchand  François , affafCné  par  un 
Seigneur  Negre,  VIII.  589. 

Guichc  ( M.  le  Comte  de  ), devient  Maréchal  do 
Giammont , X.  116. 

Guiden  , Ville  , voy.  Whaden. 

Guié,  Capitale,  X.  107. 

Guiga,  lieu  . XII.  U 9. 

Guigan,  Cap,  X.  334.  Nommé  auffi  Guiguan; 
\94- 

Guignata , lieu  , XII.  419. 

Gnign’au  vent  ( Pointe  de  ) , XV.  5x4. 

Guikar,  II.  538. 

Guillaume.  Pour  les  Petfonnes  8c  lieux  qui  porterie 
ce  nom  , voy.  Guillaume  , Roi. 

Guillaume , Roi , III,  367.  Fore  Guillaume  nommé 
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autrem.  Willams  Fort,  IV.  338.  Plan  ou  vue 
Sud-Oucfi  <ic  ce  Fore  , ibid.  Utilité  de  cc  Fort  , 
& obfcrvac.  fur  cctic  Place,  359.  Guillaume, 
nom  du  Roi  de  Bandi,  430.  Capucin , nommé 
Guillaume,  qu'on  veut  jetrer  dans  la  Mer,  IX. 
a».  Ce  Religieux  vifice  l'Evêque  d'Héliopolis , 
14.  Guillaume  v de  Bavière  , commence  le  ma- 
gnifique Palais  des  Djcs,  X.  11$.  Ile  du  Prince 
Guillaume , XI.  1 1 1.  Ile  du  Roi  Guillaume  ,131. 
Cap  du  Roi  Guillaume  , 140.  Odeur  de  l’Ilc 
Guillaume,  141.  Province  du  Roi  Guillaume, 
XIV.  $13.  Dcllein  du  Roi  Guillaume  fur  le  Mif- 
filfipi , 6 17.  Ile  Guillaume , XV.  104.  Fort  Guil- 
laume en  Terre-Neuve,  619. 

Guillen,  Officier  Efpagno!  , XIII.  219. 

Guillermo  ( François  ),  accompagné  d’un  autre 
Officier  Portugais  , arrive  à Diu  avec  trente 
hommes,  I.  108. 

Guimbia,  Contrée,  V.  iy. 

Guinbatton,  IV.  1 81. 

Guinco  , finit.  XIII.  401. 

Guincas , toile  , III.  4*8. 

Guinccour  ( M.  de  ) , En  feigne  de  VaifTcau  Fran- 
çois, XIII.  37- 

Guinée.  Commerce  de  ce  Pays  afFermée , I.  13. 
Scs  Richertes,  11.  Teins  où  la  Guinée  cft  recon- 
nue par  IcsPortug.,  114.  Le  poivre  fait  partie 
du  commerce  de  cette  Contrée  , 220.  Deferipr. 
de  la  Côte  de  Guinée,  130  6*  fuiv.  En  quoi  cou 
fille  la  pcifpcélive  de  la  Côte  de  Guinée,  14). 
Détails  importans  pour  le  commerce  de  la  Gui- 
née, xtfi.  Côte  de  Loango  dans  la  bafTe Guinée, 

II.  214.  Endroit  de  la  Guinée  où  l’on  trouve 
beaucoup  d’or , 343.  Nègres  de  Guinée  établis 
à l’Ilc  S Antoine,  417.  Leurs  querelles  avec  les 
Naturels  de  cette  Ile  , ibid.  La  Guinée  jette  des 
Fourccs  de  richertes  dans  la  Monarchie  Franç. 
41  y.  Compagnie  de  Ginney , c'cfi-  à-dire  Guinée, 

III.  2 6.  Langage  de  Guinée,  193,  Peintures  des 
Fadeurs  en  Guinée,  4 y 6.  Relat.  de  la  Guinée 
par  M.  Wheelcr,  47  y.  Relar.  de  quelques  parties 
de  la  Guinée , par  le  Capitaine  William  Snclgra- 
vc,  509  A*  fuiv.  Grand  commerce  des  Angl.  en 
Guinée,  y 10.  Noms  & diviüon  de  la  Guinée, 
$6%.  La  Guinée  Méridion.  fe  divife  en fix Côtes, 
ibid.  & fuiv.  Carte  d'une  partie  de  la  Côte  de 
Guinée  depuis  le  Cap  de  Monte  jufqu’au  Cap  des 
Fartes , y 69.  Carte  de  U fuite  de  la  Côte  de  Gui- 
née depuis  le  Cap  de  Palme  jufqu’au  Cap  des  trois 
'Pointes,  6 if.  La  decouverte  «le  la  Guinée  con- 
certée entre  les  Franç.  & les  Portug.  IV.  1.  Preu- 
ves en  faveur  des  Franc.  Circonftances  différen- 
tes des  memes  faits,  iUd.  Raifon  qui  fait  aban- 
donner aux  Franç.  le  commerce  de  Guinée,  6. 
Remèdes  pour  les  Européens  en  Guinée,  138. 
Vue  d'un  Tombeau  des  Rois  de  Guinée,  133.. 
Cinq  clartés  ou  cinq  OrJrcs  de  Nègres  en  Guinée, 

. 27  y & fuiv.  Inaugurar.  des  Rois,  ibid.  Noble  Ile 
du  Pays,  & en  quoi  elle  confirtc,  176  6»  fuiv. 
Clartés  inférieures,  180.  11  n'y  a peine  de  pau- 


vres en  Guinée  , 6c  pourquoi , ibid.  Figures  <?Oi 
féaux  de  Guinée,  14 4.  Moineaux  de  Guinée, 
247.  Autres  figures  d'Oifeaux  de  Guinée , 248. 
Cc  que  c’cft  que  la  Barre  en  Guinée , 277.  Cane 
de  la  partie  de  la  Côte  de  Guinée  depuis  la  Ri- 
vière de  Volta  jufqu’au  Cap  Formofa , 399.  Re- 
marques fur  la  Mer  de  Guinée,  419-  Golfe  de 
Guinée  nommé  Golfe  Ethiopique , 442.  Htftoire 
naturelle  des  Côtes  de  Guinée , 4 66  & fuiv . 
Etoffes  de  Guinée  , recherchées  à Kapinda  , 373- 
Sign.  Ccc  c.  La  Nouvelle  Guinée , Pays  des  Pa- 
pos,  39 1.  Nouvelle  Guinée,  X.  447  £ fuiv. 
Détroit  de  la  Nouvelle  Guinée,  XI.  77-  Qui 
donne  le  nom  a la  Nouvelle  Guinée,  200.  Plan- 
che de  figures  de  plantes  de  la  Nouvelle  Guinée , 
2 j 8.  Difficultés  du  retour  de  Guinée  , 610.  Côte 
de  Guinée,  612.  Memes  parallèles  , ibid. 

Guinée  ( Ile  de  la  Nouvelle  ) , II.  177. 

Guinée  ( Sagrcs  de  ),  Cap,  II.  319. 

Guinée  ( Tcrtc  de  ) , voy . Chinée.  • 

Guinecs,  cfpccc  d’étoffe,  IX.  609. 

Guingambo,  herbe  potagère,  XV.  709. 

Guingha , II.  489. 

Guinous , cfpccc  de  Sirges , III.  193. 

Guioches,  1T.  33 6. 

Guiokanda , Royaume  , & fon  étendue  , III.  17.' 

Guiomctc,  Royaume,  III.  6 32.  Caraétere  de  la 
Reine.  Ses  richcffcs,  ibid. 

Guiopo , Negre , & fa  citconcifion , III.  11 1. 

Guipuple  , Village,  XI.  3*9- 

Guipufeoa,  Piovincc,  XIII.  19- 

Guirantinga,  Oifeau  marin,  XIV.  303. 

Guirapanga,  Oifeau,  XIV.  29 9- 

Guiratontcon , Oifeau  de  Mer,  XIV.  303. 

Guiriots,  nom  de  Muficicns,  II.  470.  Figure  en 
taille  douce  d’un  Guiriot  ou  Negre  jouant  du 
Balafo,  476.  Inrtrum.  & clianfons  des  Guitiots 
d’un  Prince  Negre,  492.  Un  Guiriot  Poète  rou- 
ficicn  Negre,  349.  Des  Guitiots  accompagnent 
le  Brak,  60%  & fuiv.  Les  Guitiots  nommés  aurti 
Juddics,  Se  Fidlcr,  III.  176.  te  que  Guiriot 
fignific,  ibid.  Chanfons  des  Guiriots,  177.  Le 
trou  d’un  arbre  creu  crt  leur  fépuicure  après  leur 
mort , & pourquoi , ibid. 

Guifilac , Village,  XI. 

Guittare  des  Nègres,  voy.  la  figure  de  cet  infini- 
ment à la  planche,  IV.  136. 

Cuivam  , Bourgade  où  une  tempête  jette  deux 
Barques  inconnues , X.  427^ 

Gtilf-Wccd , voy.  Hetbes. 

Gulia-cn,  V.  339. 

Gulimanja,  Rivière  qui  arrofe  le  Pays  de  Melinde, 

I.  94.  Quantité  de  chevaux  marins  dans  cette 
Rivicre  , ibid. 

Guluzans,  II.  yS6. 

Gumbia,  Ville,  6c  fon  commerce,  IX.  46e. 

Gumeg,  Fadeur  d’un  Vairtcau  Angiois,  delà  Flot~ 
te  de  Floris  , IL  109. 

Gumel,  refidence  du  Siratik,  Roi  des  Foulis,  IT^ 
49 y j 497,  jq6  & fuiy . Gumel  dans  une  grande: 
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Ile  duPéninfuIe,  réfidcnce  du  Souverain  de  Kaf- 
fonouKaffou,  yjo. 

Cumiel,  Commandant  de  Piquicrs , XIII.  tyo,  ï4i. 

Cumilla , J é fuite , donne  des  lumières  fur  U Guu- 
ne,  XIV.  374. 

Gumma,  X.  Jyi. 

Gum-Souar  ( Manuel  ),  II.  410. 

Gunapi  ( Montagne  de  ) , X.  4 y 1. 

Gundsjo  ,X.  yyi. 

Gungemans , Nation  .V.  1 1 1.  Ils  vendent  leur 
territoire  aux  Hollandois,  lia.  Querelle  entre 
ce  Peuple  3:  les  Heflaquas , 117.  Terres  qu’ils 
difputcnr  aux  Hollandois,  141. 

Guni,  ou  Ani , Prince  ffe  dont  la  tctc  fert  d*orncm. 
au  triomphe  de  l'Empereur  de  la  Chine , VII.  9. 

Gunnepi,  Mont  qui  biûlc  depuis  dix-fept  ans,  3c 
s'ouvre  avec  un  fracas  prodigieux,  VIH.  4jf. 

Gunun,  petite  Ville,  VI.  yif. 

Gunvi  , X.  jjx.. 

Guranhé- Engera  . Oifeau  , XIV.  198, 

Gurapour,  Fauxbourg,  X.  84. 

Gurchc,  Ville,  VII.  no,  409. 

Gutchirto,  Château,  X.  66. 

Gurtche,  petite  Ville,  X.  117. 

Gus,  Oranger,  voy.  Sfi. 

Gus-agalis,  Chefs  de  troupes , VII.  71. 

Gusgago  ( Ifaac  de  ),  Portugais , VIII.  71. 

Gusjau,  Village  , V.  34 y. 

Gufman  ( Dom  Fernand  de  ) , jeune  Avanturier 
Efpagn.  tue  fon  General , on  lui  donne  le  titre 
de  Roi , Se  cft  ma/Tacrc  prcfqu’aufli-tot , XIV.  a. 

Gufman  ( Gonfalvc  de  ) , enargé  d’une  conimiffion , 

xn.  an. 

Gufman  ( Hernan  Mexia  de  ),  conduit  piifonnier 
fur  un  Vaiffeau , XIII.  149.  Cité  , 183. 

Gufman  < Jean  ) , Éfpagnol  j ordres  dont  il  cft  char- 
gé, XIII.  96. 

Gufman  ( Nugnez  ),  bâtie  une  Ville,  XII.  479. 

Gufman,  Officier,  XIII.  170. 

Gufman  ( Ruy  Diax  de  ) , XIV.  7 4. 

Gufmaif(  Telle  de  ),  Efpagnol,  XIII.  143. 

Gullaut , Commandeur  fie  Gouverneur  général , 
XV.  4j 3. 

Gutcli,  Prifonnier  Anglois,  VIII.  497. 

Gutcherat,  Royaume , voy,  Cambava. 

Gutticresde  RaJajos,  Capitaine  Efpagn.  XII.  403. 

Guteierez,  Efpagnol  entre  dans  une  conjuration  , 
XIII.  if  1. 

Guttierez  { PhiFppc  ) , Capitaine  Efpag.  XIII.  ni. 

Gutticrcz  ( Pierre  ) , Valet  de  garderobe  de  la  Reine 
d’Efpag. XII.  If.  Pedro  Guttierez, cité,  15,41. 

Guy,  Capitaine  Commandant  d'un  Vaiffeau  de 
guerre,  III.  598. 

Guy  ( Jean  ),  Négociant  de  Biidol  , publie  un 
Mémoire  de  fon  voyage  en  Terre-Neuve , XY. 
«4<. 

Guy-icn,  Ville,  V.  35t. 

Goz,  ou  Covit,  forte  de  mefure,  IX.  53. 

Gazarat,ou  Guzaratc,  Royaume,  voy.  Cambaya. 

Guzman  ( Chndophe  de  ) , Efpagnol  à qui  l'on 


confie  un  tréfor,  XII.  J 7 f - 

Guzman  ( François  ),  Capitaine  Efpagnol,  pris 
parles  Mexiquains,  XII.  4 10. 

Guzman  ( Louis  Henriquez  de  ),  vingt  unième 
Viccroi  du  Pérou,  XIII.  .$ ry. 

Guzman  ( Nu  nez  ),  voy.  Nugnez  Gufman. 

Guzman  ( Dom  Philippe  de  ) , Gouverneur,  XIT. 
484. 

Gyfcn  (Guillaume),  Pilote  Hollandois,  aide  à 
tuer  uo  Ours  blanc , XV.  1 10. 

H 

H A a s ( Hans  de  ) , Officier  fie  Gouverneur 
Hollandois, Cité fibid.  449. 

Habash,  Prince,  VII.  t84.  Il  prend  les  armes.  Par- 
tage qui  ne  le  fatisfait  pas  , ibid.  Le  Karazm  lui 
demeure  & â Ilhars,  188.  Habash  prend  la  fuite» 
189.  Ses  affaires  rétablies  pat  l'impbfteur  Nafat- 
Khoja , tbid. 

Habdabarim , Livre  du  Pcntatcuque,  VI.  355. 

Habed-Shah , Général , franche  d'égal  avec  le  Roi 
fon  maure  ,1.  1 n.  Voy.  ta  Note , ibid. 

Habilay,  ou  Chi  tfu,  Empereur  de  la  Chine , voy, 
Chi-tfij, 

Habilla,  forte  de  fève,  fie  fes  vertus  extraordi- 
naires, XIV.  108. 

Habillement  Des  Habitans  du  Cap  de  Rançon  as 
Cabo  dcl  Refeate,  I.  8.  Des  Habit,  des  Iles  Canar. 
9.  Des  Sujets  de  la  Cour  du  Roi  de  Mina,  14.  Ha- 
billent fie  ornem.  du  Roi  de  Congo,  19.  Des 
Habitant  de  la  Baie  d'Angra  de  Santa  Elena , 11. 
Du  Roi  de  Mozambique,  17.  Des  Habitans  de 
Melinde,  31.  Du  Samorin  de  Calécut , 39  3c  y 8. 
Des  Habitans  de  l'Ilc  de  de  Sokotra , 96.  D’un 
Roi  Negre  fie  de  fes  gens,  13*.  Habillcm.  des 
Javans,  415.  Vêtement  des  Inful.  de  Comore» 
y 1 *.  Des  Afriq.  de  la  Baie  de  Saldanna  , II.  45 
6*  fuiv.  Du  Roi  3c  des  Habitans  de  l’Ilc  de 
Moyclla,  114.  Du  Roi  de  Sokorra  . 1 14  b fuiv. 
Du  Roi  de  File  Firando  3c  de  fon  fils , 1 y ;.  Ha- 
billcm. des  Guanchcs,  iyi.  Celui  des  Habitant 
du  Pays  de  Sénégal , 198.  Habillcm.  des  Nègres 
de  File  de  Bonavifla,  365.  Habits  des  Habitans 
de  Saint  Jago  , 384.  Vue  de  l'habillement 
des  Nègres  du  Cap  Verd,  468.  Habillement 
3c  figure  d’un  Prince  Negre,  49t.  Habillcm. 
d’une  cfpccc  finguliere  d'afîaffins  ,544.  Celui  des 
Inful.  deBillao,  y4y.  Habillcm.  de  l'Empcr.  de 
Biffao,  y8o.  Celui  des  hommes  & des  femmes 
Mores,  4x4  6»  fuiv.  Celui  d’un  Emper.  deFonia, 
III. 79.  Habits  dcsFoulis,!  y4.Habillcm.  des  Nè- 
gres, 143  6*  fuiv.  Habits  fie  modes  des  Habitans 
de  Sierra  Lcona,  111  & fuiv . Habitée  couleur 
des  Nègres  de  Sierra  Lcona,  13  f-  Habillcm.  des 
Iffinois,  4x8.  Vetem.  du  Roi  de  Dahomay,  yxi. 
Habits  des  Habitans  du  Cap  Morne  , y 7 ? - Au- 
tres ornem.  des  femmes  8c  des  hommes  de  ec 
Cap,  574.  Habits  du  Pays  du  Cap  Mefurado» 
j 80.  Des  hommes  3c  femmes  du  Pays  de  la  RU 
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vicrc  de  S.  André,  6 18.  Des  Qua»]uas  , <f}7* 
Variété  dans  l'habillcrn.  des  Negrcs,  IV.  99. 
Habiilcm.  des  Marchands  Negrcs , xco.  Celui 
des  Mulâtres,  103.  Habits  des  Prêtres  Negres 
170.  Habiilcm.  de  la  Nar.  du  Pays  de  Juida, 
187  b fuiv.  Habits  du  Roi , des  Seigneurs  &:  des 
femmes  de  ditlinâion  du  Pays  de  JuiJa , i<?8. 
figures  des  femmes  de  qualité»  du  commun  , Si 
Efclavcs  du  Pays  de  Juida  dans  leurs  habits,  ibid. 
Magnifie,  des  habits  du  Roi  de  Juida , 33  y.  Ha» 
bits  des  Malayens,  *47.  Habiilcm.  du  Pays 
tTArdra,  373  , 39  1.  Habits  du  Pays  de  Bénin, 
410  ô'/iiiv.  Du  Pays  d'Overry  , 440.  Habits  & 
arurcs  des  Habitans  de  Rio  Gabon  , 4 y 8.  Ha- 
illcm.  du  Pays  de  Dante  , 49 6.  Habits  S:  che- 
■vclurc  des  Habitans  de  Kapinda  , y8 y.  Habiilcm. 
du  Royaume  de  Loango,  $89.  Hab:ts  des  deux 
fexes  & du  Comte  de  Sogno,  6 19.  Anciens  ha- 
bits de  Congo  ,6  3*.  Changtm.  qu'on  y apporte. 
ibid.  Différences  entre  le  récit  dcsVoyag.  au  fujet 
des  habirs  de  Congo  ,651.  Habits  des  Habitant 
de  lkngucla,  V.  1 6.  Du  Pays  d'Angola,  18. 
Habiilcm.  des  Généraux , 59.  Ceux  des  An2ikos , 
yj.  Des  Namaquas,  ny.  Des  hommes  & des 
femmes  Hottentots , 149  Si  tyo  Habits  Chinois 
pour  la  pluie  , 478.  Habillem.  des  femmes  de 
Macao,  yoi.  Habiilcm.  de  l’Empcr.  de  la  Chine, 
5 1 1 - Habiilcm.  des  In  fui.  de  Formofe  , VI.  60 . 
Habillem.  des  Montagn.  de  l'Ilc  de  Hny  nan, 
loi.  Celui  des  Myau  tfes,  11  y.  Habiilcm.  des 
Chin.  1 16  te  117.  Celui  des  femmes  Chin.  118. 
Couleur  des  habirs  de  deuil  Chin.  x y y.  Vetem. 
de  l'Empereur  de  la  Chine,  Si  fa  livrée,  380. 
Différence  encre  les  habits  des  Grands  5c  des  Prin- 
ces Chin.  $9 j.  Habiilcm.  des  Coréens,  503. 
Habits  communs  du  Pays  de  la  Corée  , y j 6.  Ceux 
dune  Nation  Tartare,  y y*.  DcsTartarcs  Mon- 
gols, y S4..  Habillem.  d'h  ivet  Se  d’été  des  E'uths , 
VII.  17.  Celui  des  Lamas,  uj.  Habits  des  Huk- 
kar.i  1 a. Autres  habill.  des  Bukkar.  11S.  Celui  des 
femmes  Bukkar.  119.  Celui  des  Kafses,  144. 
Celui  de  leurs  femmes,  i4y.  Habits  des  Scign. 
Tartarcs  , lyi.  Différence  des  habits  des  Mong. 
pour  chaque  fai  Ion,  197.  Parure  de  tête,  & liabtts 
des  femmes  , ibid,  Habits  de  Kampion  , 407. 
Habits  des  femmes  de  Baranrola,  418.  Habits 
«[lie  l’Empereur  de  la  Chine  donne  aux  Jéfuites, 
53».  Habit  de  cérémonie  de  l'Empereur,  y 36. 
Habillem.  des  Princes  Kalkas,  y y 6.  Habits  des 
In  fui.  VIII.  90.  Habillem.  des  Maldivois  , 14  y. 
Celui  du  Roi  des  Maldives,  xyj.  Habillem.  des 
Habitans  des  Iles  Moluques,  3 y 9.  Habillem.  du 
Samorin  de  Calccut , 3 90.  Celui  du  commun  des 
Cuingulais,  y»x.  Des  Nobles  Chingul.  313.  Des 
Habitans  de  Madagafear,  601.  Habille  m.  des 
Siarn.  IX.  34t.  Habits  des  Talapoins,  iyo.  Ceux 
des  Cittohot,  193.  Habirs  Se  figure  des  Habitans 
dcGolkondc,  y y 6.  Ceux  des  Soldats  de  Golkon- 
dc,  J J 8.  Habits  des  hommes  de  la  Province  de 
Cuzaratc,  X.  198.  Ceux  des  femmes,  tbi d.  Ha- 
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billcm.  des  Mogols,  x y ? y 4-  Maniéré  dont 
les  Banians  fc  vctilTcnt,  160.  Habits  des  Brarai- 
ncs,  16 1.  Habits  des  El’pagn.  de  Manille,  3 8 y. 
Celui  des  Inful.  des  Philippines,  4x1.  Ceux  de* 
Macallar.  466.  Ceux  des  femmes  Macafiar.  ibid. 
Habillem.  du  Dairi  Empereur  Japon,  56  y.  Habits 
des  Kuges  ou  Courtifans  du  Dairi , y 66.  Habil- 
lent. des  Japon.  576.  Habits  & parure  des  Japon- 
noif.  577.  Habits  de  voyage  ,597.  Habiilcm.  des 
Gardiens  des  Temples  Japon.  <17.  Habit  d’un 
ordre  d'Hcrmitcs&  leurs  ornem.  631.  Habiilcm. 
des  Indiens  de  la  Cayenne  , XI-  57.  Des  Habitans 
de  Malabar,  438.  Celui  de  l'Empereur  du  Mexi- 
que , XII.  31  y.  Habits  des  Méxio.  y y 7.  Habil- 
lem. Se  parure  des  hommes  Si  acs  femmes  de 
Cumana,  XIII.  9.  Habillem.  des  Habitans  de 
Cnrthagcnc  des  Indes,  160.  Celui  des  hommes 
Se  des  femmes  de  Lima,  3 41.  Celui  des  hommes 
Si  des  femmes  de  Quito  ,3936*  fuiv.  Habillem. 
fingulicr  nommé  Poncho, 417.  Celui  des  Vallées 
du  Pérou , y y c.  Habits  des  femmes  Créoles  dans 
les  pairies  froides  du  Pérou,  j6o.  Habillem.  des 
Empeicuis  Pémv.  568.  Figures  des  Fîorid.  dans 
leurs  habits,  XIV.  4 y y.  Habits  des  hommes  Si 
des  femmes  de  la  Virginie  , y 14.  Habillem.  des 
Peuples  de  la  Baie  d’Hudfon  , 66  y.  Habillem.  des 
Sauvages  de  l'Amérique  Septentrion.  XV.  39. 
Celui  des  Boucaniers , Flibufticrs  ou  A vanturiers  , 
384,  Habits  des  Efclavcs  Negrcs , 436-  Ceux  des 
Negics  François,  439. 

Hahir-han  , lieu,  VII.  y 8 y - Ce  lieu  , cité  , VIII.  42* 
Habirans  ( Rivicre  des  ) , XV.  y 16.. 

Habitations.  Plan  d’une  belle  habitation,  & fruits 
qu'on  en  peut  tirer,  XV.  y y6.  Habitations  dans 
l'Ilc  de  Terre-Neuve  , 648. 

Habful  Emir  ( Fortcrdîc  de  ) , X.  116. 

Hacha , ou  Kalka,  Royaume,  VII.  4 y J- 
Hacha  ( Rio  de  la  ) , Ville,  & fon  Gouvernement^. 
XIV.  404. 

Ha-chang,  Scébteur,  VI.  199. 

Hache  de  Negrcs  pour  le  bois , Si  une  autr*  pour  le 
ménage:  Figures  de  ces  inftmmcns,  IV.  xoo. 
Haches  (ingulicrcs , V.  96.  Haches  de  cuivre  y. 

XIII.  578. 

Hat  hem  ( Béni  ) , branche  de  la  Maifon  de  HafTan-» 
Aly , X.  îco. 

Hackluyt  % Hifloricn  Angl. I.  ny,  116,  1x3 , i8y.'. 
Traduél.  qu’il  fait  faire  d’un  ouvrage,  IV.  471- 
II  publie  une  Traduél.  Angl.  VII.  iro.  Cité  > 
264,  *74  Si  37ç.  3 91,  409.  Ciré.  XI.  4. 

Cité,  XII.  99.  Cire,  XIII.  37.  ibid.  Cité  , XIV*. 
359  , 361.  Cité,  XV.  643. 

Hackluyt  ( Richard  ),  Chanoine  de  Vfcfiminller^ 

XIV.  464. 

Hacks,  Confciller  Holland.  XIV.  114*  Cité,  116. 
Hacm'kcsk  ( Bas  fonds  d’ ) , XI.  tu.. 

Hacqucc,  Officier  Franç.  fuccedc  au  Gouvernem. 

de  l Ile  Stc  Lucie , & cft  tué  par  les  Sauv.  XV.  y 35,. 
Had-al-Agi,  Chef  d'une  Tribu  More,  II.  494, 
Hadùi , ou  Faddi , Yillagc , X.  494. 
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tfidemmid.  Ville,  Vin.  4yf. 

Hadges,  ( John  ) , Serrurier  Angloîs , cherche  inu- 
tilement la  Rivicic  d’York  , III.  69. 

Hady,  Officier  de  Cavalerie  , X.  75. 

Ha-ci-cheu,  lie,  V.  471. 

Haclpour,  Village,  IX.  377. 

Hagabarcrh , Ville,  VII.  417. 

Hagcn  ( Vandcr  ) , Amiral  Hollandais  , VIII.  *9. 
Scs  exploits,  7t. 

Hugi- taulay , Prince  , VU.  1*4. 

Ha  ha  chou,  VII.  $44. 

Haidcr  Abad  , Place,  X.  ti7. 

Haie  ( M.  de  la  ),  Amiral  d’une  Flotte  Françoife, 

VIII.  313.  Il  fucccde  à Mondcvcrguc,  593.  Il 
abandonne  auffi  Madagafcar,  594  II  donne  une 
forme  à l’ctablilTcm.  de  Pile  de  Bourbon,  ibid. 
Cité  , 4 ix.  Introduit.  fur  fon  voyage  aux  Indes 
Orient.  6 16.  Motifs  de  ce  voyage,  ibid.  En  quel 
crac  il  trouve  l'Ilc  de  Boutbon,  Ci 7.  Il  fait  voile 
aux  grandes  Indes,  6x8.  Il  arrive  à Surate,  ibid. 
Il  fc  rend  à Goa,  Mo.  Il  envoie  complimenter 
un  Samorin  , 6j  1.  L’objet  de  fon  voyage  cfl  dé- 
voile, 615.  Premières  obfcivat.  de  cet  Amiral 
fur  l’Ile  de  Ccylan  , 6 3 ç.  Il  travaille  à Ce  rendre 
maître  de  l'entrée  de  la  Baie,  ibid.  Scs  cxplicat. 
avec  un  Amiral  Holland.  6 57.  Il  defeend  à Porto 
Novo  , 641.  Il  fc  rend  incognito  dans  la  Ville  , 
ibid.  Il  va  atraquer  fix  mille  Mores  & les  défait , 
6 43.  Péril  où  fa  vie  cft  expoféc , 644.  Il  récoin- 
penfe  un  Soldat  qui  lui  fauve  la  vie  , ibid.  Départ 
de  cet  Amiral  & des  Franç.  pour  retourner  en 
France  , $47.  Offres  que  le  Roi  de  Golkondc  fait 
à la  Maie  par  eftime  pour  fon  mérite , 648.  Re- 
marques fur  le  Journal  de  la  Haie  , 6 50.  Cité  , 

IX.  497,  f8j,  «08. 

Haies  ( M.  des  ) , voy . Hayes.  ( M.  des  ) , Rivière 
de  Haies,  XV.  19 1. 

Fiai  ho-tu,  Rivicre,  VIII.  It. 

Haïlc  , forte  de  robe  des  Mores , IL  £17. 

Haitans , nom  des  Amiraux  Chin.  I.  1 17.  Un  d’eux 
tient  Edouard  Cocllo  & deux  Vaifficaux  Portug. 
affiéges  pendant  quarante  jours,  ibid. 

Hai-tfée,  maifon  de  plaifancc , VII.  531. 

Haiton  , Hiîlorien  , voy.  Hayton. 

Hai-cfé , parc , VII.  509.  Nommé  auffi  Hai-tfée. 

Hai-tfée,  parc,  voy . Hai-tfé. 

Haja-Kan,  ou  Hanji-Kan,  Province,  X.  194. 

Haji , Piince,  VII.  168.  Significat.de ce  titre , 103. 

Haji  ( Alad-al  ) , voy.  Alad-ad-Haji. 

Haji  afi  , commande  une  Caravane  & donne  une 
fête,  VII.  4 16. 

Hajib , Officier  du  Sultan  Mohammed , VII.  6 J. 

Haji  garay , Prince , VII.  163. 

Haji-gueray  ,Khan  de  Kipjak  , VII.  160. 

Hajihancm,  Prince  (Te  à qui  Goez  prête  de  l'arw 
gent,  VII.  4.1  J. 

Haji-Kuras,  Chef  d’une  Caravane;  Sa  fermeté, 
VII.  180.  # 

Hajim  , Prince  , VII.  171.  Cité,  17 J.  Ville  qui  lui 
cil  donnée,  ibid , Nommé  Hazira,  174. 


Race  d’Hajim  , 176.  Cité , 178.  11  finit  la  guerre 
par  accommodcm.  ibid.  Il  cil  proclamé  Khan  , 
179.  Comment  il  rentre  dans  fes  Etats,  184.  S.-» 
mort,  18  j.  Nommé  auffi  Aztm,  xto.  Audience 
que  ce  Prince  Tartarc  donne  à Jenkinfon,  396. 

Flaji-mahamcc-bahadur  , Piince  Ulbck , envoie  un 
Ambaffad.à  la  Cour  de  Pierre  le  Grand,  VU.  toi. 

Haji-mal , Place , X-  149. 

Haji-mehemet , Négociant  de  Petfe,  VII.  392,^ 
403 , 40  j 6 fuiv. 

Hajimuk,  lieu,  VII.  384. 

Hajin-fultan  , Prince,  VII.  T73. 

Hajom-Majom:AdiclTc  de  ccMahométan  pour jufc 
tificr  linccfte,  X.  66. 

Hakir,  petire  Riviere  , VH.  330. 

Hakkous,  Nation  , & leurs  marchés  , IV.  443*- 

Hakluyt,  Ecrivain  , voy.  Hackhiyr. 

Hakqua  , nom  des  enfans  Hottentots , V.  160. 

Hala  ( Familles  de  ),  voy.  Tartarcs. 

Halnbas,  Ville , IX.  337.  Halabas  & fon  Gouver- 
neur , X.  1 50. 

Halakor,  ou  Hulgur-pira , Riviere,  VI.  381. 

Halampou  , arbre  dont  le  bois  «Il  incorruptible  ^ 
VIII.  6 17. 

Hala-nor , ou  Kara*nor , nom  de  deux  Lacs,  VIL 
108. 

Halap  . Ville  , voy.  Alep. 

Halas  fin,  lieu  , VII.  348. 

Hala  ,vhcn , VII.  73. 

Halba,  ou  Hara-pay-chang , VT.  J80. 

Halde  f du  ),  François  , Gouverneur  de  Saint  Chri£ 
tophe,  XV.  445.  Ciré,  430. 

H ride  ( Pcrc  du  ) , Hiîlorien  , cité,  V.  193.  Idée 
générale  de  fon  Ouvrage  & fes  Editions  , 418. 
Jugement  critique  quelles  Anglois  en  portent  9 
& jufticc  qu’ils  rendent  au  mérite  de  ccr  ou- 
vrage qu'ils  ont  enrichi  de  Notes,  419.  Matiè- 
res qui  concernent  la  Chine  , ibid.  Cartes,  Plant 
& Figures,  410.  Auteurs  des  Relations  tirée! 
de  fon  Ouvrage,  ibid.  Cité,  333  , 3$4,  f3fr 
j 34,  560.  EcbitcilTcmcnt  de  ce  Pcrc,  ibid.  Il 
efl  un  des  principaux  Auteurs  oui  ont  écrit  fur 
la  Chine  , VI.  x.  Cité , 4.  Utilité  qu’on  tire  d’uqr 
endroit  des  Ouvrages  de  ce  Pere  , 3.  Cité , 11  r 
J 8 , 13 , 98.  II  juge  plus  avantageufement  des* 
Chinois  que  le  Père  le  Comte,  113.  Cité,  114#. 
131,  137.  Vue  ou  figures  de  Mandarins  tiré* 
de  cet  Auteur,  181.  Cité  , tbid.  190.  Deferip- 
tion  qu'il  fait  d\;nc  forte  d Barques , 109.  Ex- 
traie d’un  Livre  qu’il  donne  , xl 6.  Cité  , 1Ü7* 
194  , 197  & 198,  3co  » 3°4  , 30 9 » 3 JO,  3 6 p. 
î«8.  ï 77 . 4°*  , 45>.  4*4.  /ü</-4«f,47  * tr 
fuiv.  489  , ibid.  491,  494.  Il  publie  l'Extraie 
d’une  Relation  fur  la  Corée  , 300  & 301.  Cité,, 
JS",  ST'  .577  , fya.  Cité,  VII.  7? , 1 
111  &4H-  Cité.  XI.  jSC. 

Holéer, Place,  XI.  jî4- 

Halcback  , Ville  , X.  101. 

Halcboiing  ,.  Ile , fa  forme  & fituation  , II.  14 V 

Halcvccko  ou  Coyna , Village  Si  R.i»icie.  éo  cr 
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nom  , X.  8 y.  Li  Rivière  nommée  auflî  Halc- 
vacko , 8 6. 

Halha-hau  ou  Kalka-Khan  , Empereur,  VIL  43*- 

Hall  , Directeur  Anglois,  HT.  14.  Un  Marchand 
de  ce  nom  , X.  37.  Un  autre  Anglois  de  même 
nom  obtient  la  liberté,  XI.  41  j 6*/ïrrv.  Lieu 
de  ce  nom  , XV.  109. 

H al  le  y , Docteur  Se  Tes  raifons , IV.  4 6$.  Son  ob* 
frrvation  fur  les  diftances  du  Cap  de  Bonne- 
Efpérance  , V.  1 17.  Reproches  qui  lui  font  faits, 
XI.  109.  Cité  ,115.  Son  Odans  publié  , XIII. 
470.  Cité  , 6 ii. 

Halover , petit  Ultime  , & Lac  : XII.  4'»8. 

Halpo  , Bourgade  opulente  , XII.  467.  - 

Halut-fin , lieu,  VII.  431. 

Halva-Sera,  lieu,  X.  1*4. 

Haly , nom  propre  des  Hommes  Maldivois  , VIII. 
ayo. 

f-îamac  , voy.  Himacks. 

Harnack* , ou  Branles  , forte  de  Voitures  d'Afrî- 
ue  , III.  y 80.  Hamacs  , Voitures  des  Femmes 
u Roi  de  Fétu  ,IV.  181.  Hamacs  de  Juida,  zgi. 
Leur  Defeription.  Ils  viennent  du  Biéfil,  ibid. 
Autre  Defeription  de  ces  Voitures , x8x.  Néccf* 
ficé  des  Hamacs  pour  les  Européens , iér</. 

Hamnh  , c’cft  l’ancienne  Epiphania  , Principauté 
ou  Royaume  ,1.  100. 

Hamalel,  Montagne,  voy.  Adam  ( pointe  d'). 

Hamar,  Province  du  Pays  de  Juida  , IV.  175.  Ha- 
mar  Tabahan  , ou  Tatdahan,Mont,  voy.  Pécha. 

Hamar-tabahan.mr.nga,  Vallée,  VII.  y 50. 

Hambato  ( Bourg  de  ) , XIII.  j6i,  383.  Kivicre 
de  Hambato  , 467.  Corrégiment  de  Hambato  , 
XIV.  138. 

Hambourg,  Port,  XI.  331. 

Hambrouk  , Miniftre  Hollandois , a la  tcce  cou- 
pée, XI.  188. 

Hamburg  , Gouverneur  Anglois  , capitule  avec 
les  François  , III.  11. 

Hamci  ( Aga),  Turc,  Sefon  humanité  pour  un 
Amiral  Anglois  , II.  X t.  voy.  Agas.  Cet  Aga  , 
furnommé  Vaddi , cft  un  riche  Négociant  d’A- 
rabie , 1 y. 

Hamed  F.vad,  Capitale  , X.  497. 

Hamel  , Auteur  de  la  Relation  d'un  Voyage  de 
quelques  Hollandois  dans  la  Corée,  &c.  VI. 
y 17.  Objection  contre  la  fidélité  de  cette  Rela- 
tion , ibid.  Réponfe , yt8.  Départ  du  V.iiffcau 
& fa  route  , ibid  Ce  Sécretaire  cft  conduit  de- 
vant le  Gouverneur  de  Plie  de  Quelpaerr , y 11 
& yii.  Cité,  y 3 y.  Marchand  d’Amftcrdam  de 
ce  nom  choifi  pour  Diredeur,  XIV.  111. 

Hamcr-Vonal,  Brigand  More  ,fc  faifit  d'une  Bar- 
que Françoife , rue  le  Patron  Se  les  Matelots 
qui  la  montent,  II.  437. 

Hamet  . Emiffaire  d'Ifmacl  Roi  de  Perle  , cft  tué 
à Ormuz  , I.  ixo. 

Hamet  ( Alkavd  ) , Chef  More , voy.  Alkayd- 
Hamet. 

pajncjr  (Huroyhrp  Marchand  Anglois , avec  h 
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Compagnie,  obtient  une  Charte  de  Jacques  T» 
Roi  d’Angleterre,  III.  t. 

Haini,  ou  Khami , ou  bien  Khamull , Pays,  VI. 
7.  Situation  de  Hami  nommé  auflU  Khamil^o  , 
1 19.  Hami  , Ville  Mabomécanc  , 594.  Ville  de 
Hami,  nommée  aufli  Khamul , f-oy.  Province 
dcKliamil,  VU.  xo.  Sa  (ituarion  & fon  éten- 
due , 117.  Propriétés  du  Pays  de  Khamil  , xx8. 
Province  de  Khamul,  311.  Ville  de  Khamul, 
408. Elle  cft  fortifiée,  418.  Hami  ou  Hamul, 
VIII.  9 . 

Hamilton,  Ecrivain  Anglois,  reçoit  des  ordres, 
III.  78.  Introduis  ion  aux  obfervations  du  Capi- 
taine Alexandre  Hamilton  fur  des  Contrées  ma- 
ritimes & des  Iles , V.  X09  6*  fuiv.  Cite  , 11 1. 
Récit  qu'il  fait  du  malheureux  fort  d'un  Vaif- 
feau  , 114. 

Hamilton  ( M.  Thomas  ) , Anglois , Lieufenant 
d’Infanteiic  , XIII.  417.  Hamiltcn  Major  Gé- 
néral des  Iles  Angloilès,  XV.  4<*4.  Cité,  4 48. 

Hammerfiish  , PoifTon , voy.  Pantoudicr. 

Hampshire , Province,  XIV.  3x8.  Citée,  533. 

Hatntovers,  Nation,  vo{.  Khamtovers. 

Hamui,  titre  d'honneur , VIII.  yjo. 

Hamul , voy.  Hami. 

Hamza , furpiis  & rué,  VIT.  183. 

Hau,  Famille  Impériale , V.  34<>-  Riviere  de  ce 
nom  , 330.  Temple  confacré  au  premier  Em- 
pereur de  la  race  de  Han  , VI.  33.  Nommé 
suffi  Tong-han,  134.  Cité,  197*  Han,  titre 
d un  petit  Roi  Tributaire  de  l’Empereur  de  la 
Chine,  381.  Dynaftic  de  Han,  y 06.  Han  ou 
Khan  , titre  du  Monarque  dcsKalkas,  VII.  x. 
Signification  du  titre  de  Han  , 18.  Figure  du 
Han  dernier  Roi  de  Tangut , 418. 

Han  alin  , haute  Montagne  , VIII.  58. 

Ha-na-fas,  Peuples,  VII.  89. 

Hancahualla  , Canton  , XIII.  y 15. 

Hanchalifeh,  Ville,  VII.  417. 

Han-chang-fu  , Ville,  VI.  88.  Production  de  fo* 
tenitoire  , ibid.  Se  89 

Han  chong-fu  , Ville  , VII.  98. 

Handa,  nom  que  les  Chingulais  donnent  à la  Lu- 
ne , VIII-  330. 

Handapandounc  , Ptovincc  , VIII.  yox.  Nommée 
auffi  Handupondounc , 304. 

Handapoul  , Bourg , VIII.  499. 

Hando  , ou  Hondo,  Pays  , III.  37 t. 

Handupondounc  , Province,  voy.  Handapandoufte. 

Handvifes  , ce  que  ce  mot  lignifie  , III.  1 69. 

Hangay  , Mont  , VIII.  6 1. 

Hang-cheu , Ville.  Complimens  des  Mandarins  , 
V.  3 37.  Riviere  de  Hang-chcu  , 3t8.  Belle  rue 
de  ccrtc  Ville,  4x9.  Htng  chcu  , Paradis  ter- 
reftrede  la  Chine,  VI.  41.  Defeription  de  cette 
Ville  , nommée  aulli  Hang-chcu.fu,  6f.  Plan 
dccctrc  Ville  , nommée  alternent  Hang  tchcou- 
fou  , ou  Hang-chew  fu  , 67.  Whcn-chcu-fu  ou 
petit  Hang-chcu  , 70.  Defeription  de  la  PrifoQ 
de  Hang-chcu-  fu  Se  de  fon  Donjon,  443» 
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Hang  chert-fu  , Ville , voy.  Hang-cheu. 
Hang-chcw-fu  ou  Hang-tchcou-fou  , Ville  y voy. 

Hang-chcu. 

Hanc  cllin-fu  , Ville  , VI.  477. 

Hang-ching,  Ci.1  mirai  J-ponois , VI.  ! T 5. 
Hang-cbin-yng,  petit  Bc.utg,  VIII.  IJ. 
Hang-chong-fu , Pays  , VII.  Sj6. 

Marge,  Ville,  XIV.  714. 

Hangehac , Village , V.  î y ». 

Hanghatsmah  , petite  Plante  , VIII.  C18. 
Hanghav  , Montagne  , VII.  77. 

Hang-Kyang,  Rivière,  VI.  75. 

Hanglip , ou  levre  pendante  , nom  d'un  rocher 
ou  Montagne  : Pourquoi  ainft  nommé  , V.  Iij. 
Hang-pins  , Lettre  de  créance  , V.  J58. 
Hang-lîon  , Village  , V.  1 3 5- 
Hang-fuan-fa  , Village  , V.  34*. 

Hang-fyeti  ( Port  de  ) , V.  y y 7- 
Hang-tchcou-fou  ou  Hang-chcvc-fu,  Ville,  voy. 
Hang-cheu. 

Han-hala-titfc  , nom  d'une  Nation  de  Manchcous, 
VI.  ; J j.  voy.  Tartares. 

Hanham  , Marchand  Argtois , XIV.  444. 
Han-Hukfan  , Lama,  menacé,  VIII.  19 
Hant , Seigncutie , I V.  « r<. 

Haniago  , Bourg  , XII.  470.- 
Hanife  , Seélatcur,  X.  tyo. 

Hanignayaba  , Cacique  , XII.  91. 

Hairiguayaya , Prince  Indien  , condamné  à mort, 
XII.  ij  o. 

Hanji  ou  Haja-Kan  , Province,  X.  194. 
Han-kang-ching  , grande  Bourgade  , V.  458. 
Han-kcu  , avec  deux  autres  Villes  forment  la  plus 
grande  & importante  Place  de  la  Chine,V.  j jo. 
Han-lau  ya  , Grand  Mandarin  & Couvetncur , V. 
191 , jgi. 

Han-lin,  Tribunal  des  Lettrés  , VI.  419. 
Hannetons,  d’un  vetddoré,  IX.  y II.  Petit  Poif- 
fon  nommé  Hanneton , XV.  300. 

Hannon  , Général  Carthaginois  , eitd  , XV.  8. 
Han-quey,  Commandant  Chinois,  paie  une  lâ- 
cheté de  fa  tête  , VI.  Ji<, 

Hans  , Nation  , VI.  yot. 

Hans-Brener,  Colonel , voy.  Brcner  ( Hans  ). 
Hans-Coine  , Colonel  Hollandois  , IV.  1 1.  Coine 
défait  les  Portugais  au  Bteftl , XIV.  110. 
Hanfcrit,  Langue  , X.  1 <9. 

Hant  de  Haas , Officier  & Gouverneur  Holland. 
VIII.  448. 

Hansdckcr,  Prifonnicr  Zélandois  , VIII.  t«r. 
Hanféatiqucs , Villes  , qui  s’emparent  de  tout  le 
Commerce  du  Nord  , I.  p.  v.  de  l’introd. 
Hanftka , Capitaine  des  Ncgres  du  Cap  Corfe , 
ni.  Ï90. 

Hans-Jurian , Sergent  Hollandois  , avec  d’autres 
Soldats,  déferlent  , & leur  trahifon  , XI.  >90. 
Hans  Sloane  , Chevalier  , à quoi  il  occupe  Job 
Ben  Salomon  Prince  Ain  nu  a i n , III.  lit. 
Hanta,  Ville  des  Ncgres  furies  Côtes  de  Guinée  , 

L 146.  Rivière  de  ccnom  , fournit  du  Poivre 
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te  des  dcntsd’Eléphansaux  Anglois  j ijj. 
Han-tahan  , efpece  d’Llan  , VI.  Soi. 
Han-ten-fau  ( Baie  de  ) , V.  590. 

Hany-an,  avec  deux  autres  Villes  , forment  I* 
plus  grande  & impottante  Place  de  la  Chine, 
V.  no.  Dcfctipiion  de  cette  Ville,  nommés 
auffi  Han-yang-fu  , VI.  7). 

Hau-ycn  , Ville , VIL  93.  • 

Hapfac  , Hollandois , Gouverneur  de  l’Ilc  de  Go* 
lie , fe  rend  à diferétion  aux  François  commao» 
dés  par  le  Comte  d'Etrées , II.  447  O Juiv. 
Hapfchcli-Pulom  , Vallée  , VIL  47*. 

Haquang,  Province,  V.  14 f. 

Haquinguavaa  , Place  , VIII.  41  J. 

Hara  , Rivière,  VIII.  «1. 

Harahojo , lieu  dans  une  Vallée,  VII.  4 1 o. 
Har.ime  , grand  arbre  , qui  produit  de  la  gomme, 
Vin.  «IJ. 

Hara-murcn,  Rivière  , VI.  jSr.  Où  elle  prend  fis 
four  ce,  VIII.  )8. 

Hara-pira  , Rivictc,  VI.  194. 

Haras  Impériaux  , VIII.  17. 

Harat,  Ville  Capitale  , VIL  «J. 

Harate  , Ile  , 1. 177. 

Hara-uÂTou  , Rivière , VIII.  41. 

Harbour-Ifland , ou  Ile  du  Port , XV.  641. 
Harcout  (Comte  d’j  , commande  une  Armée  - 
IX.  j 18. 

Harcourt,  Voyageur,  XIV.  391.  Cité,  itii. 
Hardewyk,  Fort  Hollandois,  VIII.  y 68. 
Harding,  Capitaine  Angl. à qui  une  avanture  ar< 
rive  & qu  i!  raconte  à fes  Compatriotes,  III.  4 j 1. 
Hardouerc  , Capitale,  X.  101. 

Harem , X.  tjl. 

Harengs,  du  Cap  de  Bonnc-Efpérance , V.  loy.' 

Pêche  de  Harengs  au  Nord  de  la  Corée, VI.  534. 
Harfooc  ( John  ) , Capitaine  d'un  VaiiTcau  Angl. 
IL  3 y).  Services  eonfidérablcs que  Roberts  lut 
rend  ,413.  Sa  conduite  à l'égat  J d'un  jeune  An- 
glois , itii. 

Harifon  ( Thomas  ) , Fadeur  Anglois  , III.  r j; 
Harrifon  part  de  lamesforc  pour  Tankroval , 
78.  Il  cherche  du  remede  aux  douleurs  qu’il  fouf- 
fre,  84.  Cité , 8y , 87.  Retour  de  Harrifon,  81. 
Hatkas , Rivière,  voy.  Uiga.  Hatkas,lieu  fort 
agréable , VII.  18.  Ce  heu , cité  , 111.  Camp 
nommé  Hatkas , 117. 

Harlinger  cookery,  lieu,  XV.  193. 

Harlem  ( Baie  de  ),  V.  3yo.  Mort  d’un  Matelot 
Hollandois,  nommé  Janx  de  Hatlcm  , XV.131. 
Harmanfen  ( Wolphatt  ) , Amiral  Hollandois  Ton 
départ  pour  un  Voyage  le  nombtc  des  Vaificaux 
de  fa  Flotte  . VIII.  189.  Signaux  foigneufement 
réglés  , 190.  Il  arrive  ttiomphant  à Bantam.iyy. 

Il  y établit  un  Comptoir.  Son  retour  en  Hollaa-r 
de,  ibid. 

Harman-Van-Kniphnifen  , Holland,  fc  fauve  d’à* 
grand  danger , te  comment , VIII.  4x4. 
Harmattan  , nom  d'un  vent,  voy.  Tçxrewiv 
Harmuz  > Prince  , VU.  14e, 
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Hay-mn,  Ile,  V.  içj.  Lac  de  cette  Ile,  VI.  96. 

• Delcripc.  de  Hay-nan , ico.  Mines  & bois  de 
111c.  Fruits  & autres  produit,  ibid.  Erreurs  de 
quelques  voyageurs  , roi.  Animaux  de  l'Ilc.  Ha- 
bitans  des  Montagnes.  Commerce  & caraltcrc  de 
ces  Montagnards  , ibid.  Une  partie  foumife  aux 
Chinois,  toi.  Leur  figure  6c  habillement.  Leurs 
armes , ibid . 

Haines , Colonel  Anglois,  XV.  574.  Lieu  de  ce 
nom , 6of. 

Hay-pyen,  Vocabulaire  Chinois,  VI.  308. 

Hayraddin,  conduit  une  Flotte  de  Suez  au  Roi  So- 
lyman , qu'il  tue  ,1.  1 18.  11  fubit  le  même  fort, 
ibid. 

Hayrath , ou  Skandria,  Place,  VII.  414. 

Hay-fa  mat . Place,  V.  $jo. 

Hay-fang,  Poifion  hideux , VI.  8.  Nommé  aufii 
Hay-lcug,  499.  Obfcrvation  des  MilGocnaircs 
fur  ce  Poifion  , ibid . 

Hay  feng,  Poillon  , voy.  Hay-fang. 

Hayta-han-pira  , Riviere  , VI.  f8o. 

Hay-tak , principal  Mandarin  d'une  Prov.  V.  j8j. 

Hay-ta-men , Place , voy.  Heytamen. 

Hay-cang  , fleur  , VI.  189. 

Hay-tan-kon,  Gouverneur,  V.  189.  Ce  Gouver- 
neur , nommé  aufii  Hay-tan-kou , mec  à la  voile 
pour,  &c.  313.  Cité , j 19  & 310. 

Hay-tan-kou  , Gouverneur,  voy.  Hay-tan-kon. 

Hay-tau , titre  d'Ofiieiers  Mandarins , VI.  396. 

Hay  ci , Ile,  XII.  18.  Carte  de  cette  lie  , nommée 
aujourd'hui  S.  Dominique , 6cc.  ibid.  Hayti  reçoit 
le  nom  d'Ile  Efpagnolc , 1 9.  voy.  Dominguc  ( S.  ) 
Hayti  cft  le  nom  Indien  de  l’Ilc  Efpagnolc , zo8* 

Kayton , Hiftoricn , VI-  f 9 3 • Nommé  aufii  Haiton, 
VII.  3x0.  Hayton,  cité,  314. 

Hay-to-nu , Amiral  de  la  Mer , V.  1 î 3 . Il  conduit 
un  Holland,  au  Viceroi  de  Canton  , & chez  le 
grand  Mandarin , 134.  Il  reçoit  civilcm.  le  même 
Holland,  i j j.  Il  conduit  un  Général  Hollandois 
à la  Cour , i $6. 

Hay-tfing,  Oifeau  de  proie,  VI.  68.  Cet  Oifeau 
eft  rare,  488. 

Hayvatd  ( Jean  ) , Commandant  de  Vaiffeaux 
Anglois,  L 381  & fuiv. 

Hay-yu-quan  , porte  de  la  grande  Muraille  de  la 
Chine  , VIL  131. 

Hazan- ikdur.  Tribu  dcTurcomans,  VIL  1 M. 

Hazaralb,  Ville,  VII.  151.  Nommé  aufii  Haza- 
rash,  167.  De  qui  elle  eft  le  parcage,  17). 

Hazarash , Ville  , voy.  Hazatlb. 

Hazim  , Prince  , voy.  Hnjim. 

Hazon  Maint  hi , cfpccc  d’Ebénier , arbre,  VUI. 
611. 

Head  ( John  ) , Cuifinier  Anglois  qui  va  au  Japon  , 
II.  Ifl. 

H?an  , titre,  c’cft-à-dirc  Marquis,  VI.  ro6.  Grande 
Ville  de  ce  nom,  XI.  43s-  Palais  d'un  Evêque 
en  cette  Ville  , ibid. 

Hearne  ( Ralph  ) , Anglois,  va  au  devant  de 
Keeling,  I.  fox. 
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Heatheote , Chevalier  Angloh , forme  une  Compa* 
gnic  , XIV.  378.  Baie  d’Heatheot  & fon  Fore, 
XV.  6oj. 

Hebiar  ( Forêt  de  ),  II.  614. 

Hcc  , ou  Héc  ( John  ) , Capitaine , III.  448  8c  44 9, 

Hecatcs , cfpccc  de  Tortues  , XII.  646. 

Hedifaron , ou  Alphalcc  , 6c  Galcga  , plante  à crois 
feuilles , XV.  148. 

Hedonda  , Colonie  d‘un  Royaume  , Vit.  419. 

Hée , ou  Hcc  ^ John  ) , Capitaine , III.  448  6c  449. 

Heemskcrk  (Jacques),  Amiral  Holland,  attaque 
une  Caraque  Portug.  & s’en  rend  maître  , VIII. 
70.  Cité  , 1 84.  Cité , XV.  107.  Voyage  qu’il  fait 
au  Nord-Eft,  1 1 x & fuiv.  Effet  de  ce  malheu- 
reux Voyage,  139. 

Heemskcrk  ( Van  ),  Amiral  Holland.  VIII.  189. 
U rencontre  des  Portug.  190.  Cité,  187 , 190. 

Hcilig-Landt , petite  Ile,  XI.  331. 

Hein,  Province.  IX.  ixt. 

Hein  Roi,  Marchand  Holland,  VUI.  419.  Cité, 
411  6*  fuiv  II  cft  nommé  pour  exercer  la  fond, 
de  Marchand  fur  un  Vaificao  * 43  6.  Il  obtient  le 
gouvernement  d’un  Fore  ,437.  Bentekoe  lui  fait 
les  derniers  adieux-  Mort  de  Roi , ibid. 

Heiwood  ( Jean  ) , expérimenté  Capitaine  Anglois, 

I.  174- 

Hcjaz  , ou  al  Hejaz , I.  101. 

Hekati , Tourterelles  d'eau,  III.  68. 

Hckcm,  Marchand  Turc,  X.  303. 

Hclcnc,  fille  de  Jean  Gontalvc  ou  Gonzales  Zarco 
Portugais , va  à Madère  avec  fon  Pere , II  184. 

Hclcne , nom  qu'une  Impératrice  de  la  Chine  prend 
à fon  baptême,  VI.  J 61. 

Hclcne  ( Sainte  ) , François,  XIV.  644. 

Helcnc  ( 5tc),llc,  & bonté  de  l'air  qu’on  y refpire, 
1-  3 39  &fuiv.  Combat  dans  la  Rade  de  cette  Ile 
entre  les  Holland,  joints  aux  Angl.  contre  les 
Portug.  II.  xio  &Juiv.  Baie  & Rivière  de  Stc 
Hclcnc  , V.  1 x 1.  Carte  de  la  Baie  de  Stc  Hclcne , 
109.  Change,  dans  nie  de  Ste  Hclcnc,  VUE  ij6. 
Remarques  d'un  Auteur  fur  cette  Ile , tbid.  6c 
z 37.  Comment  les  Franç.  reçus  à Stc  Hclenc  par 
les  Angl.  j 81.  Fort  Angl.  dans  cette  Ile.  Appar- 
tenu de  ce  Fort.  Scs  forces  6c  fa  fuuat.  ibid.  ttac 
de  cette  Ile  alors  ,381.  Cabinet  du  Gouverneur  , 
ibid.  Nouvelle  Ile  de  Stc  Hclcnc,  XI.  177.  Pointe 
de  Ste  Hclene  6c  Pays  voifms,  jjo.  Découverte 
du  Cap  Ste  Hclcnc,  XIII.  3.  Pointe  de  Sainte 
Hclcne,  434. 

Htlenium  , plante  , XI.  714. 

He-lin,  Ville,  VII.  94. 

Heliopolis  : Accès  favorable  que  l'Evêque  a dans 
l’Empire  de  la  Chine , VI.  1 84.  Sciupule  de  l'E- 
veque  d'Héliopolis,  VIII.  618.  Rcnconttc  qu'un 
Capucin  fait  de  ce  Prélat,  IX.  14* 

Hcllcby,  Mont,  XV.  6oj. 

Hcllcy  ( Richard  ) . commande  un  Vaificau  An* 
elois,  I.  347. 

Helmofe  { Juan  d*  ) , Gouverneur , Xlll,  43  f. 
Hdjnftad,  Yxllc,  VU.  310. 
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Hc-long , Riviere , voy.  Sagbalian-ula. 
Helong-Kiang , Riviere,  voy.  Saghalian-ula. 
Hc-long-  lyang  » Rivicrc , voy.  Saghalian  ula. 
Hembili , Scftatcur,  X.  ijo. 

Hcmcdan  , Place,  X.  nj. 

Hemskerk  ( Corneille  ) , Commis  Hollandois , 
VIII.  itj. 

He-nan  , Province , V.  448-  Place  de  cc  nom y Jî°* 
Province  de  Hc»nan  & fa  Capitale,  y 31.  Com- 
modités de  la  route  , ibid. 

Hcnd , I.  xoo, 

Hcodrnfz  , Matelot  Hollandois  & fon  courage 
brutal,  VIII.  179* 

Henea , forte  de  Barque , XIII.  1 J 7. 

Hcnequcn  , herbe , & fa  propriété  , XII.  140. 
Hcafvoiflh,  Anglois,  Chef  d’un  Comptoir  : Sa 
mort,  I.  féo.  " 

Hengvy , nom  des  filles  Nègres,  III.  171. 

Hcng  ching,  Bourg,  VIII.  iy. 

Hcniago,  Ile,  III.  46+- 
Henncbon  , petite  Ville  , XIV.  104. 

Hcnnepin , Religieux  Récollet  remonte  le  Miffiflipi, 
XIV.  6ti.Cité,  616.  Effets  de  fa  Relation, 
€17.  Cité,  70*. 

Hcnncquin,  Religieux,  XIV.  517. 
Hcnourada,nom  d’un  jour  de  U fcmainc  jVIII.531. 
Henri , ou  Henry , Prince  de  Portug.  Sa  première 
tentative  pour  la  découverte  de  nouvelles  Con- 
trées, I.  J.  Ce  Prince  cultive  la  Géograph.  & les 
Mathémat.  ibid.  Il  fait  porter  des  cannes  de  fu- 
cre  à Madère,  y.  Il  récompenfc  généreufem.  les 
expédit.  de  ceux  qui  font  des  décou v.  7. Il  répare 
un  outrage  fait  à vingt  Inful.  9.  Devife  de  ce 
Prince  gravée  fur  l’écorcc  d'un  arbre,  10  & 1 j. 
Sa  mort , fa  taille  & fon  caradcrc , 1 1.  Il  fait 
planter  à Madcrc  des  ceps  de  Malvoifie  de  Can- 
die , II.  168.  Il  forme  une  Colonie  dans  Me  de 
Puerto  Sanélo,  i7y.  Ce  qu’il  apprend  des  Mores 
lui  fait  naître  une  paiïion  infurir.ontablc  pour  les 
découvertes,  179*  11  bâtit  un  Fort  & une  Vtllo 
près  du  Cap  S.  Vincent,  ibid.  Difpoût.  des  Rois 
de  Portug.  en  fa  faveur , 184.  Eloge  de  cc  Prince 
pat  Cada  Mollo , 1 86.  Son  ardeur  invincible  pour 
tes  découvertes , ibid.  Il  cft  rencontré  à Ripofera 
par  un  VaiiTeau  Vénitien  , 187. 

Henri  11 1 , Roi  d’Efpagne  , pour  qui  les  Iles  Cana- 
ries font  découvertes  , I.  9.  Découverte  des  Iles 
fortunées  fous  fon  régne  , II.  zi8. 

Henri  îv  , Roi  de  Portug.  donne  les  Iles  Canaries  à 
Dom  Martin  de  Atayde  , Comte  d’Anrouguia , 
I 9.  Cc  Prince  échange  une  partie  de  lllc  de 
Madcrc  contre  quatre  des  Canaries,  II.  iz8. 
Henri  iv  , Roi  de  France  , fc  foumcc  à la  cérémonie 
. du  Baptême  de  Mer,  II.  4j  j.  Les  guerres  civiles 
fous  le  règne  de  cc  Prince  empêchent  les  Franç. 
de  renforcer  leurs  garni fons  fur  les  Côtes  de 
Guinée.  III.  3J4*  Les  Portug.  craignent  d’étre 
attaqués  par  Henri  le  Grand,  VIII.  139.  Ce 
Pxincc,  cité,  XIV.  589. 

Henri.  ( Dom  ) , Cardinal , ftrç  la  tête  de  qui  doit 
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tomber  la  Couronne  de  Portugal,  & fa  mort, 
IV.  474.  La  mort  prévient  fa  reponfe  au  Roi  d# 
Congo  , V.  y7. 

Henri  ( Dom  ) , Roi  de  Congo , & fa  mort , V.  y 4. 
Henri  { Baie  de  ) , X.  344.  Baie  de  Frédéric  Henri, 
XI.  1x0.  Cap  Henri , XIV.  4*4. 

Henri  vu  , Roi  d’Angleterre,  accorde  des  Lettres 
Patentes  à Cabot,  XII.  99.  Lettres  Patentes  de 
ce  Prince , XV.  91. 

Henri , Cacique , & hiftoirc  fingulicrc  de  fa  révol- 
te, XIII.  ifj. 

Henri  11 , Roi  de  France,  accorde  des  Vaille  aux  à 
Villcgagnon,  XIV.  184. 

Henri  1x1 , Roi  de  France,  XIV.  189. 

Hcnrico  , nouvelle  Ville  , XIV.  468. 

Henriquez  ( Alfonfc  ) , Officier  Efpagnol , XIII. 

94.  Ordies  dont  il  cft  chargé,  p6. 

Henriquez  ( Antonio  ) , Portugais  , IX.  587-  Cité, 
ibid’.  388. 

Henriquez  ( Dom  Henrique  ) , Onde  du  Roi  d’Ef- 
pagne , XII.  149. 

Henriquez  ( Dom  Martin  ),  Viccroi  du  Pérou, 
XIII.  339.  Il  cft  le  dixième  Viceroi  du  Pérou , 
JM- 

Hcrat,  Ville  dont  le  Siège  fort  fanglant , VII.  68. 
Taulay  gagne  les  Habitans  par  fes  offres,  6p. 
Leur  révolte  & leur  punition , ibid.  Cette  Ville 
Capitale  du  Khorafan  , ii8. 

Hcrbclot,  cité,  VI.  391.  Cité,  VII.  j 6 , 4y  , ily, 
U8  6»  fuiv.  1 16.  M.  Hcrbclot  nommé  pour 
Deflmatcnr,  XIII.  6 16.  Cité,  XV.  3 Je- 
Herbe  rt  Commandant  de  Vaille  aux,  embraiTc  le 
métier  de  Pyrate  ,111  363. 

Herbes.  Gulf-Wced  , ou  herbe  de  Golfe  , & pour- 
uoi  ai  nu  nommée  , 111.  46  y.  Herbes  de  la  Côte 
’or,  IV.  m.  Etoffes  d’herbes  VL  ic-y.  Hetbe 
favorable  à la  dilTolut.  VIII.  169.  Hcibes  Euro- 
péennes tranfplanrces  à Ccylan,  344.  Herbes 
artringentes,  MS.  Herbe  qui  guérit  le  fcorbttt, 
X-  339.  Herbe  qui  fait  perdre  l’ufagcde  la  raifon, 
343.  Herbes  médicinales  des  Philippines , 418. 
Herbe  oui  cafic  le  fer,  XI.  y 3 7.  Herbes  des 
Etangs  des  Indes , 664.  Herbe  de  Jean  l’Infant , 
XII.  61  y.  Quatre  fortes  d’hetbes  fingniiercs  , 
613.  Ufage  de  l’herbe  du  Paraguay , XIII.  y 38. 
Herbe  à (oie  de  1 Ifthmc.  de  l’Amérique  , XIV. 
106.  Deferipr.  de  l’herbe  du  Parag.  14 6.  Grande 
fabrique  de  l’herbe  du  Parag.  147.  Propriétés 
qu’on  lui  attribue , ibid.  Herbe  au  Moineau,  1 49- 
Comment  elle  cft  connue  , 1 to.  Herbes  aromat. 
174-  Herbes  médicinales.  Herbes  de  teinture, 
ibid.  Herbes  médicinales  de  Valparaifo  , 173. 
Herbe  fingulicre,  178.  Herbe  qui  difTout  le  fer  Se 
l’acier , 179.  Herbes  du  Brclîl  .3116*  fuiv. 
Herbes  falutaircs,  yi|.  Hauteur  des  herbes , 718. 
Herbe  au  Serpett  à Tonner  tes,  XV.  14Ï.  Rivière 
aux  herbes  y 1 1.  Herbes  potag.  des  Antilles , 7ot* 
HerStfion  , Auteur  , cité,  VIL  3 y. 

Hcrbeville  , jeune  Gentilhomme  Normand  , & fa. 
mort,  IX.  1J7.*. 
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Herbier»  de  l’Etandticre  ( M.  des  ) , Chef  d’Efeadre 
Francaffc  , XIII.  6jx. 

Here  ( Chevalier  d*  ) , Licutcriant  Franç.  XIV.  614. 

Hcicthcrcche , Mouche  luifancc  , VIII.  r.oç. 

Heredia(  Sancho  de  ),  Notaire  Efpagn.  XIII.  19* 

Hcrcdia,  Capitaine  Efpagnol,  XIII.  174.  Un  autre 
Efpagn.  de  ce  nom  peuple  la  Ville  de  Carthagêne 
des  Indes,  133. 

Herenckaflî  : Village  8c  Rivicre  de  ce  nom  , X.  Rj. 

Hcricourt  ( M.  d*  ) , François , Lieutenant  de  Roi , 
XIII.  470. 

Hcribath,  Ville,  X.  7$. 

HcrifTon  de  Mer , PoilTon  , XIT.  134.  Singularité 
des  épines  d’une  efpccc  d’Hcrilfon  ,XIV.  191. 

Hprifu  , Ville  ou  Province  , V.  139. 

Herman  ( Paul  ) , XI.  ->09. 

Hcrmanas  ( duas  ) , ou  les  deux  Soeurs,  Iles,  II.  4. 
Pourquoi  ainft  nommées,  50.  Ile  de  las  Herman* 
nas,  XI.  y 99. 

Hcrmandez  de  Cordouc , Voyagenr , dont  le  Jour- 
nal n'cft  pas  publié,  XII.  v.  de  l'avant  propos. 

Hcrmaudo  , Anglois  , II.  191. 

Hermannos  ( Rio  de  très  ) , Rivière  , nommée  aulG 
S.  Barthclcmi  ou  S.  Barrolomco , IV.  44  j. 

Hcrmanos,  Bancs  de  labié  nommés  Tics  Hcrma- 
noS  479*  & 480. 

Hcrmia,  arbrilTcau  & fon  fruit,  XI.  éjo. 

Hcrmincora,  Village,  IX.  J 77. 

Hermine  , animal , commun  au  Cap  de  Bonne- Ef- 
pérance,  V.  J 97.  Hermines  du  Canada,  XV.  115. 

Hcrmionite  , plante,  XI.  7 17, 711. 

Hermitc  ( Jacques  l*  ) , Commandant  cfune  Flotte 
Holland.  I.  47 6y  Cite  pour  le  meme  armement, 
VIII. 7 j.  Cet  Amiral,  cité  ,X.  436.  Cité , XI.  1. 
Il  eft  choifî  pour  commander  une  Flotte  des  Etat*, 
xi  6»/uiv.  Sa  mort,  17.  Cité  , XIV.  10 6. 

Hermitc  ( 1*  ),  Officier  François , fait  une  defeente 
en  Terre-Neuve,  XV.  653. 

Hcrmites  : Un  Hermitc  employé  dans  une  négo- 
ciât. entre  les  Holland.  & les  Chin.  VIII.  441. 
Hcrmites  merveilleux,  IX.  196.  Grottes  d’Her- 
mirtes  , 8c  leurs  différentes  fcétcs,  463.  Hetmite 
de  la  Montagne  de  Pirc-pcnjalc , X.  107.  Ordre 
Religieux  d*Hcrimtcs,&  leur  nom,  631.  Leur 
Fondateur  & inftituiion  , ibid.  Leur  habit  8c  or- 
nem.  63  1.  Comment  eux  8c  leurs  enfans  deman- 
dent l’aumône  , ibid.  Charité  qu'un  Hermite 
exerce  envers  des  Holland.  XI.  171.  Amas  de  fer 
que  fait  un  Hermite  Indien,  & pourquoi,  J68. 
Hermite  qui  fait  (a  rettaiteau  fommet  d’une  Py- 
ramide, XII.  454.  Hetmite  deCayonne,  XV. 
4 J<- 

Hermofa , Ile , appcllée  auflî  la  Belle , & fa  décou- 
verte ,1.  13.  Fort  de  ce  nom  à Malaca  ,117. 

Hernandez,  Efpagnol,  Habitant  de  Los  Reyes, 
XIII.  103 . Son  adrcflc , ibid.  Mal  que  cette  adrcllc 
caufc  à Pizarre,  104,  114.  Hernandez,  cité, 
XV.  m*. 

Hernandez  ( Alfonfc) , Officier Caffillan , XII.  ijj. 

Hernandez , Voyageur , XV»  1}  S.  Cité,  279. 
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Hernandez  de  Cordouc  ( François  ) , Voyageur , 

XII.  14  t.  Enrrcpiifc  dont  il  eft  chargé.  Son  dé- 
pare , ibid.  Il  abotdc  à l’Yucacan,  X4X.  Combat 
avec  les  Indiens , ibid.  Embarras  où  il  fc  trouve  , 
143.  Son  retour  Se  fa  mort , 144.  Cite  , 146,417. 
Ciré  , XV.  X36  , 139. 

Hernandez  d’Oviedo  { Grégoire  ) , Efpagnol , XIIIJ 

Hernandez  ( Pie’rre  ) , Contre  Maître  d’un  VaïlTeau , 
XIII  19. 

^iernando,  Marchand  Efpagnol , II-  147.  Soldat 
de  ce  nom  , X.  J4$.  Il  eft  recueilli  avec  vingt- 
trois  autres  par  un  Anglois,  XI  11. 
Hernan-Lopez , voy.  Caftanneda  ( Heman  Lopez 
de  ). 

Herne  ( Jean  ) , Çaoïeur  du  Comptoir  des  Angloi* 
à Bancatn,  I.  47  t. Il  craint  d'être  deshonoré,  474. 
Hérodote  , cité , II.  4,7.  Cité  III.  1 ? > 7}  & 74. 

Cité,  VII.  jj,  144  , ij 8.  Cite  . IX.  8. 

Hérons  ( Ile  des  ) , voy.  Garais.  Héron  nain , Oi- 
feau, III.  joj.  Etangs  remplis  de  Hétons  . V.  7 j. 
Hérons , ou  Saggis  de  pluficurs efpcces , X.  44 9. 
Héton , Oifeau  de  Mer  , XI.  154. 

Heroopolis  , c’cft-à-dirc  , Ville  des  Héros  ; c’cft  h» 
même  que  Suez  , I.  191. 

Héros  ( Ville  des  ) , ancien  nom  de  la  Ville  de  Suez  , 
I.  171  & 191.  Temples  bâtis  à l'honneur  des  Hé- 
ros , VI. } f . Héroïnes  de  Madagafear,  VIII. 599. 
Herpin , Commandant  de  Vaiffeau  François,  IX. 
14.  Tempête  horrible  qu'il  cfluie,  ibid.  Suite  de 
fa  navigation  ,15.  Son  arrivée  à Sutate , Se  ren- 
contre de  M.  de  la  Haie , ibid. 

Herpoly,  Village  , X.  St. 

Herrada  { Jean  de  ) , Officier  Efpagnol , XIII.  90. 
Cité,  109.  Il  cftun  des  Conjurés  qui  ôtent  la  vie 
an  Marquis  François  Pizarre,  no  & fuiv.  Il  eft 
nommé  Général  des  Troupes,  1 1 8.  Cité,  119. 
Sa  mort , ni. 

Heiteira  ( Dom  Denis  de  Alzedo  y ),  Préüdcnc 
Efpagnol,  XIH.  4*7. 

Herrera  ( Dom  Auguftin  de  ) , Se  qualifie  de  Comte 
de  Fnerte- ventura  & de  Lanzarota , II.  146. 
Herrera  ( Antoine  ) , Ecrivain , XII.  v.de  l'avant 
propos.  Cet  Hiftorien  eft  en  haute  eftime , ir. 
Ce  qu’il  fait  juger  â Chriftophe  Colomb,  iS. 
Cité,  ZI , 58,  44  , JL,  75  , 77  Se  78.  io4  , 
110  , 174  , ibid.  197,  aol  , 148  , 150  , 194  , 
HJ.  517,  5*9  , 457  , 541  6- fuiv.  64i.aU. 

XIII.  1 , 17,  44  , 4>*  & 419.  jo8  , j 50. Cité, 

XIV.  )8,  1 S 1 , 596  & fuiv.  Cité,  XV.  6}f 
6-  fuiv. 

Herrera  ( Dom  Denis  d'Alcado  y ) , Gouverneur 
Efpagnol , XIII.  4(1. 

Herrero , Oifeau, Se  propriété  qu’on  lui  attribuc.X.' 
4>». 

Herrius  ( Miche!  1 , Ecrivain , VII.  510. 

Herry  , ou  Kamfcmoga , Hottentot , banni  pour  , 
Sec.  V.  145- 

Hertog,  Marchand  Hollandois,  foulevc  les  Prin- 
ces Nègres,  III.  541. 
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Hcrvieu,Pere  Jéfuite:  Traduélion  qu'il  fait  d'un 
Traité  de  la  Morale  des  Chinois , VI.  194. 

Hcrzar,  Rivière,  X.  ic4* 

Hc-fi  fan,  c'eft-à-dirc , Si-fans  noirs,  Peuples , 
VII.  I34. 

HcJTa-Aga  , Gouverneur  d'Adcn  , invite  a dîner  un 
Auteur  Holland.  Leurs  explications , VIII.  4y4. 

HcfTaquas , Nation  , V.  ni.  RichçfTc  de  cette  Na- 
tion , nommée  auflï  GalTaquas , n4.  Querelle 
entre  les  Hclfaquas  & les  Gungcmans , 117. 
Leurs  Villages  appcllés  Kraals , ibiJ.  0 

Hcft-Nud , Rivière , X.  116. 

Hc-ta-tyen  , Ville , & commerce  du  Pays , V.  448. 

Hêtres  , de  trois  fortes,  donc  les  fruits  font  dange 
reux,  111.  îxj. 

Hctu-  van , Prince , ou  Régule  Chinois  , VII.  y si* 

Heu-chan,  Montagne,  & pourquoi ainfi nommée, 
VI.  70. 

Hcu-fu  , Tribunal  militaire  , VI.  444. 

Heuimal  ( Plage  de  ) . XIII.  37J. 

Hcvahatr,  Pays,  VIIL  51 9. 

Hevoihatray  , Bailliage,  VIII.  y 1 7. 

Hcwit  , Armateur  Anglois , XII.  4*7. 

Hcya-ka  , ou  Ki-shc-lye,  Général  Tartare , YII. 
Si. 

Hcykoms,  Nation,  V.  ut.  Perte  que  cette  Na- 
jion  regrette,  11  y. 

Heykrîns  , Nation,  V.  179. 

Hcvcamen , ou  Hay  ta- men , Place  , 8c  fa  fïtuation , 
V.  & 1^14.  Port  de  Hey-ta-mcn  , lieu  fort 
agréable  & bien  commode  pour  le  commerce  , 
*}?♦ 

Hexa'é , Province  , X.  104. 

Hc/.a  e , Rivière  , X.  10 u 

Hi  5 Aftr on ôme  Chinois,  VL  i$j. 

Hi  •tombe  ( Port  de  Saine  ) , XI  v x 4. 

Hia-cua  , Chinois  , grand  fripon  , XI.  580. 

Hia  ho  Village  , VIII  1. 

Hiang-chui  pu  , Uourg  , VIII.  iy. 

Hiangonga  , Contrée,  V.  iy. 

Hiarkan  , Capitale  , voy.  Yarkian. 

Hiafearan  Goxo  , Nauraquin  , IX.  434. 

Hibou  , pris  en  pleine  Mer , XI.  si  J.  Raifonnem. 
fur  cet  incident,  ibid.  Hibou  couronné»  XIV. 
44  y Gros  Hiboux  blancs  , ibid.  Figure  d'un 
Hibou  couronné  , XV.  n4. 

Hibucras,  Province  , voy.  Hondnras,  Baie. 

Hica  ( Vallée  de  ),  XIII.  19 y. 

Hicaco  , atbriffeau  , XII.  ty6. 

Hickmau  ( Antoine),  A va  nturier  Anglois,  I.  11). 

Hidalcan , Royaume,  I.  uy. 

Hidalgos , Détroit  nommé  Puerto  de  los  Hydal- 
gos , XII.  45. 

Hiddeda  , lieu , VIIT  46c. 

HiJe  (Thomas),  Marchand  de  Londres:  Lettre 
qu'on  lui  écrit  fur  le  fort  d'un  YaifTeau  ,1.  <45. 
Cité,  VII.  114. 

Hidrabaml , nom  ouc  les  Perfans  8c  Mogols  don- 
nent k la  Capitale  de  Golkonde,  IX.  yyo. 

Hickandla  , ou  Hickanilla  , Lezard  venimeux , 


VIII.  y 48. 

Hiens , Allemand , XIV.  6to.  Meurtres  qu'il  com- 
met , 611. 

Hicro,  Golfe,  VIII.  417. 

Hiéroglyphe:  Figures  Hiéroglyphiques,  XI.  y 9t. 

Hierro  , Ile , voy.  Ferro.  Des  Infulaires  donnent  ce 
nom  au  fer,  X y y 4. 

Hi-fong  cheu,  nom  d'une  porte  de  la  grande  mu- 
raille de  Ia  Chine,  VI.  579. 

Hi-fong-kcu,  Place,  VI.  y8i»  Forterefle  de  Hi- 
fong-keu,  VIII.  )i. 

High-Point,  Cap,  IV.  449. 

Higueras,  Ville,  IV.  y 14.  Punta  de  Higueras, 
XII.  yoi. 

Higucro,  arbre, XII.  ijy.  Ufage de  fon  ftuic , 40ÿ. 
11  cfl  aulTi  nommé  CalcbalTicr , XV.  y7Z. 

Higucy , Piovince , XII.  y 1.  Royaume  de  Higucy, 
109. 

Hikinan  ( Antony  ),  Anglois,  avec  quatre  aunes 
forment  une  Compagnie  pour  le  commerce  en 
Guinée , I.  160  & Juiv.  C’eft  un  cclcbie  Négo- 
ciant de  Londres  , II.  n 6. 

Hill  ( Jean  ),  Anglois,  plante  un  vignoble  dans 
file  de  Ferro , II.  144.  Un  Négociant  de  ce  nom, 
}*l- 

Hillcs  ( Edouard  ) , Anglois , complice  d’nn  acci- 
dent tragique:  Sa  punition,  I.  y 1 1. 

Himahavalc , atbre  dont  l'odeur  cft  un  bon  cordial, 
VIII.  61  y. 

Hin,  Empire,  voy.  Hya.  Ragoût  Indien  nommé 
Hin,  IX.  44. 

Hina , Colline,  XII.  47J. 

Hinarcl , Pagode,  IX.  47*. 

Hin  chc-hyc»  , Place  , V.  49  y. 

Hinderfon  ( Jacques  ),  commande  un  corps  de 
Troupes  Hollandoifes , V.  18. 

Hindou,  Ville,  X.  141. 

Hindou kicchc  ( Montagne  de  ) , X.  104. 

Hing  , Montagne,  V.  zyo. 

Hingadagul-ncure,  Ville,  VIII.  y r 9. 

Hingchang,  Général  Japonois,  VI.  yn  & yiy. 
Il  cft  trahi  par  le  Général  Chinois,  yi4. 

Hing-cheu  fu,  Ville,  VI.  7f. 

Hing-hang,  Montagne,  VIII.  19. 

Hingho,  Place,  VII.  404. 

Hing-jin-tfc , Tribunal,  VI.  4*a. 

Hinglon  ( Jean  ),  Matelot  Anglois,  XIII.  181. 

Hing-ngan-hycn  , Place  . VI.  176. 

Hingnoh,  première  femme  des  Hottentots,  Se  par 
qui  envoyée,  V.  I4f« 

Hingou-yng,  petit  Bourg,  VIII.  14. 

Hing-pu  , Tribunal  fupréme,  VI.  414. 

Hing-wha-fu , Ville,  VI.  y y.  Beauté  de  fon  Can- 
ton Se  de  fes  chemins  , y y. 

Hinimilau  , Corfairc,  Se  fon  hiftoire,  IX.  374. 

Hinkan-fabahan,  Montagne  fore  haute,  VII.  607.. 

Hin-kan  tnbahan  , Plaee,  'VIII.  19. 

Hin-kau  aliu,  chaîne  de  Montagnes,  Vf.  y y 9. 

Hin-kie-kicn  , Place  , XI.  yoi. 

Hi&ojofa  ( Pierre  Alfonfc  de  ) , nommé  Générait 
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d’une  Flotte,  XIII.  1*9.  Services  qu'il  rend  à 
GoDzalc  Pixarre , 170.  Il  enlevé  le  frère  du  yicc- 
roi  & an  bâtard  de  Pizarre.  Il  fc  rend  à Panama. 
Monvem.  qu’il  y caufc  , ibid . Comment  il  y cft 
reçu  ,171.  Son  atlrclfc  à débaucher  les  levées  du 
Viceioi.  Il  fe  faifit  de  Nombre  de  Dios  , ibid. 
Ciré,  177  b fuiv.  Hinojofa  fc  foumet  au  Préfi- 
denc  avec  Aidana  & toute  la  Flotte,  191.  Cité, 
*99  » roj,  114,  119. 

Hin-tu,  In-tu,  ou  Sin»w,  grand  Royaume,  VII.  94. 

Hiouraé  , bois  de  teinrure , XIV.  309. 

Hipa-ven,  Ville,  VII.  14*. 

Hippodrome,  du  Palais  Impérial  de  Péking , VI.  1 y. 

Hippon  ( Antoine  ) , Anglois.  Remarques  preli- 
mina ucs  fur  h Relation  de  fou  Voyage  à la  Cote 
«Je  Coromandel  , à Banram  & à Siam  , II.  9 1. 
Son  départ  & fa  route  , 9 t.  Il  arrive  a Paliakatc 
u’il  quitte  aufli-tôt , ibid.  11  entre  dans  la  Rade 
c Pccapoli , 94.  On  l’invite  au  Commerce.  Il 
fc  rend  a Mufulipatan.  Il  revient  à Petapoli  & 
part  après  fou  Commerce  , 1 bid.  Continuation 
ac  la  route  & des  obfcr  valions  ,9  j.  Il  jette  l’an* 
cre  dans  la  Rade  de  Hancam  , ibid.  Danger  de 
fon  Vaifleau,  96.  Suite  d'obfcrvacions  nauti- 

Îiucs  , 07.  Corel  u fi  on  & remarque  de  Purchalf 
ur  le  Voyage  de  Hippon , 98.  Mon  de  Hip- 
pon , roi.  Cité  , V.  144. 

Hirara  , animal , XIV.  19t. 

Hitarc,  aibtificau  , clpccc  de  Solanum-Soporifc- 
rum , A:  fon  fruic , VIII.  <Sij.  Deux  fortes  de 
SoLxnum  a crois  feuilles,' XV.  if9. 

Flirc  { M.  delà  ) , XI.  91.  Cité  , XIII.  6 it. 
Hirondelle  , privée  ,11.  3 6} . Deux  fortes  d'Hi ron- 
delles, 1 II  s88.  Hirondelles  de  la  Côte  d’or, 
IV.  2-4f.  Nids  d’Oi féaux  qui  fc  mangent , com- 
poses par  les  Hirondelles  , XI.  721. 

H i ru  nui  us  , Tribu  de  ce  Peuple,  VII.  48. 

Hifar  , grande  Ville  , X.  'Oy. 

Hi-fong  keu , petir  Fort , VI.  )6.  Ce  Fort  nommé 
aufli  Hi-fong  ku,  118. 

Hi-fong-ku  , Port,  voy.  Hi-(ong- ken. 
Hifpamola  (Côted’  ),U.  J7*  Droit  furlesVaif- 
feaux  qui  commercent  à Hifpamola , III.  6. 
Hifaanioic  , lie  , IV.  47f- 
Hilfar  , Principauté,  VII.  17t. 

Hifter , Capitaine  , commande  un  Navire  d*An- 
tigo , III.  481. 

Hiftoires  : Celle  d’un  Chinois  , I.  417.  Une  d’un 
jeune  Portugais  , 4^0.  Hiuoire  des  malheurs 
d'un  Oificicr  Portugais  , 48$.  Celle  de  deux  tom- 
be aux  Indiens  , 497.  Hifloired’un  Pilote,  498. 
fi"  fuiv.  Hilioire  de  ta  déconvertc  de  l’IIe  de 
Madère,  II.  177  b fuiv.  Celle  don  Matelot 
perdu,  418  Cf  juiv.  Hilioire  du  Prince  Samba- 
boa  , J 1 3 if  fuiv.  Hilioire  de  Job  Ben  Salomon 
Prince  de  Bunda  , III.  10»  Cf  fuiv.  Hiftoiic  Na- 
turelle de  la  Côte  occidentale  d’Afrique,  iji 
fuiv.  Celle  d un  Eléphant  de  Mina , 189.  Celle 
d’un  Trompette  de  VarlT.  ;-j  C-j'uiv.  Celle  d’une 
«ODjuMtioa  des  Morts  , 391.  K cm  arque  s Hjilo- 
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riques  fur  le  Prince  Aniaba,  41;.  Hilioire  do 
Tort  de  Tredcrikfbourg  , autrement  nomme  Châ- 
teau de  Conny  ,497.  Hilioire  Naturelle  des  Pays 
de  la  Côte  de  Malaguette  , j 86  & Juiv.  Hilioire 
de  la  Conquête  de  Mina,  IV.  44.  Hilioire  Na- 
turelle de  la  Côte  d'or , 108  6-  Juiv.  Celle  du 
premier  Serpent  Fétiche,  307.  Hilioire  Natu- 
relle du  Royaume  de  Juida  , 3496*  Juiv.  Hill. 
Naturelle  des  Côtes  de  Guidée  , 488  ê>  Juiv. 
Desi  picufesHilloircs,  tiJ.Plu/lcurs  traits hif- 
toriques  dont  on  Initie  le  Jugem.  au  Lecteur  , 
j 50.  Hilioire  de  la  Couronne  de  Congo,  338. 
Hilioire  lïngulicre,  y«o.  Celle  d’un  Capitaine 
François  , 567  Cf  Juiv.  Hilioire  de  la  Reine  de 
Singa  , V.  38  & 37,  Celle  d'un  Cocq  enchanté, 
48  St  47.  Hill.  Naturelle  des  Pays  de  Congo, 
d’Angola  St  de  Bengncla,  8(  6*  fuiv.  Celle 
d'un  Chef  Hortentot , 147.  Htlloitc  Naturelle 
du  Cap  de  Bonnc-Elpér.  rsi  6"  fuiv.  Hill.  d'une 
Idole,  248.  Grntt  des  Chinois  pour  l 'Hill.  VI. 
187  6>  fuiv.  Hill.  Cbinoifc  & fes  qualités,  191 
Si  201.  Raifonsqui  rendent  fufpcéle  l'Hifl.  de 
la  Chine,  388.  Hill.  Naturelle  de  la  Chine,4ft 
Cf  fuiv.  Hill.  de  la  Corée  , jco  6*  fuiv.  Hilioire 
Naturelle  du  Pays  des  Mongols  St  des  Kalltas  , 
601  O fuiv.  Hilioire  des  Mongols  Se  des  Tar- 
tarcs  jufqu'a  la  mott  d'Ogun-khan,  VU.  38. 
Hilioire  cuticule  de  la  mort  St  de  la  régénérât, 
du  Grand  Lama,  130.  Celte  des  Si-fans  ou  des 
Tu- fans,  1 3 j O fuiv.  Hill.  des  Khans  Ulbekï 
de  Karazm,  I39  S- fuiv.  Hill.  des  Ufbcks  juf- 
qu'à  leur  Etablillcmcnt  dans  le  Royaume  de  Ka- 
razm  , 1 fc  Î &1  fuiv.  Hill.  d unc.C  roii , 181.  Hill. 
racontée  à Ruhruqttis  , 30t.  Hill.  du  Vieux  de 
la  Montagne,  5 r 7.  Hill.  du  Roi  Fanfur,  347. 
Hill.  Naturelle  de  Pile  de  Java  , VIH.  130  Cf 
Juiv.  Hill.  Narutclle  des  Moluques , 374  Hill. 
Naturelle  de  l'Ilc  de  Ccylan  , j 38  Cf  fuiv.  Celle 
Je  Dian  Mananguc  Grand  de  l'Ilc  de  MadagaC- 
car,  JJ4  Cf  Juiv.  Celle  de  le  Vacher  de  la  Cafc 
François,  357  fi"  fuiv.  Hill.  mervcilleufc , 848. 
Hill.  d'un  Gentilhomme  Breton  , IX.  1 8.  Celle 
d’un  jeune  Indien  St  d’une  Indienne . 13.  Celle 
d'un  Prince  vertueux,  111.  Hill.  remarquable 
d'un  Eunuque  ,119.  Celle  d’un  premier  M un  Arc 
de  Siam  ,137  St  1)8.  Hill.  Naturelle  de  Siam  , 
302  Cf  fuiv.  Hill.d'un  trille  naufrage  , 38t. Celle 
d'un  vieux  Chrétien , 370.  Celle  d'un  Cotfaire  , 
37i.  Hill.  d'un  autre  Coifaire  , 374.  Celle  d'une 
Chrétienne  Se  d'un  Portugais,  408.  Hilioire  de 
PErablilTcm.  d'un  Hôpital  ou  Monallcre,  483. 
Celle  d’Engiro  , ou  de  Paul  île  Sainte- Foi  ,484. 
Celle  d'un  Seigneur  Indien , 507.  Pu  faux  Comte 
de  Sariedo,  311.  6"  fuiv.  Hill.  de  Pom  Pedre 
deCaltro,  583  fi" fuiv.  Celle  de  quelques  Re- 
négats François  qui  veulent  voler  un  Auteur, 
397.  Hilioire  très  cuticule  d’un  Singe  , X.  47. 
Hill.  de  plnlicnrs  Gentil  hommes  François,  186 
fi"  fuiv.  Celle  de  deux  frères  nommés  Renaud, 
I8s.  Celle  do  61s  (Pua  Yiûr,  139.  Celle  dira 
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Médecin  "François  ,149.  Celle  d’un  Chérif  cliafTé 
de  la  Mecque  , 1 99-  Hift.  fingulicrc  d'un  chan- 
gement de  Religion  , 471.  Celle  d’une  étrange 
révolution  ,475*  Celle  du  Prince  Dacn-Ma- 
Allé  frère  du  Roi  de  Macaflar  , 477.  HilV  de  la 
découverte  d’une  poudre  célèbre  & de  Ton  In* 
venccur,  jij.  Hift.  tragique  d'un  VaifleauEf- 
pagnol  au  Port  de  Naogafaki , 6 11.  Celle  du 
Fondateur  d’une  Confrairic  d'Avcuglcs  , 6 34. 
Hift.  Naturelle  du  Japon , 63  1 & fuiv.  Hiftoirc 
d’un  Ecoflois  abandonné  dans  une  Ile  , XL  6t. 
Celle  d'un  Vailleau  fubmergé  » J $ 4.  Celle  d’un 
nommé  Jean  Grec  ,3 6s.  Celle  d’un  Prince  In- 
dien , 4x9.  Récit  d’une  étrange  Hift.  ou  aven- 
ture de  Mer,  5 08.  Hiftoirc  d’une  Perle  fingu- 
lierc,  330.  Hift.  Naturelle  des  Indes  Orientales, 
610  & Juiv.  Hift.  d’un  prodigieux  morceau  d’or , 
XII.  no.  Hift.  Méxiquaine  d’un  Déluge  uni* 
verfeJ , 313.  Hiftoirc  fingulicrc  delà  révolte 
d’un  Cacique  , XII L 1 3 3.  Hift.  Péruvienne, 57  3. 
Hift.  des  Topinambous  , XIV.  17.  Hift.  cragi- 

3 uc  d'une  Dame  Espagnole,  60.  Hift.  Naturelle 
es  Régions  Espagnoles  de  l’Amérique  Méridio- 
nale, 103  b fuiv.  Hift.  Naturelle  du  Brclil,  189. 
& fuiv . Hift.  d’une  Princeflc  Indienne  , 468. 
Hift.  des  Sorciers  de  la  Nouvelle  Angleterre  , 
541.  Hift-  Naturelle  de  l’Amérique  Septentrio- 
nale , XV.  11  j 6»  fuiv.  Hift.  Naturelle  des  Iles 
Antilles , 6 U O fuiv.  Obfervation  fur  les  arti- 
cles d’Hiftoires  Naturelles,  7x8. 

Hitauhacin  , Ville  , XIV.  114. 

Hitland,  VIII  494-  XI.  3T9. 

Hito  , grande  Partie  de  l'IVc  d’Amboinc  , VIII.  J 64. 
C’eft  aufli  le  naïf!  d’un  côté  d’une  langue  de  terre, 
3*3. 

Hitto,  Capitaine  Infulaire,  VIII.  340. 

Hiver  , voy.  Hyver. 

Hi-vu-tu  , Province,  VI.  307.  Ville  de  Hi-vu-ru , 
3°8-  . 

Ho , Grand  du  Tonquin  , s'empare  du  Tronc  , IX. 
io7. 

Hoachit,  ou  Waehit , Pays , VI.  381.  Tartares 
Hoachics  , voy.  Tartares. 

Ho-ailay-hyen  , Place  , VIL  604. 

Hoang-tai-tfc  , Prince  Héréditaire  de  la  Couron- 
ne Chinoife  , VIL  604. 

Hoang-tchcou-fou  , ou  Wang  chcw-fu  , Plan  de 
cette  Ville  , V.  4 63.  Nommée  aufli  Wang- 
chcu  fu,  Ville  délicicufe  , VI.  74. 

Hoaving,  Prince  ou  Mandarin,  IX.  108.  Son  fils 
de  mrme  nom  lui  fuccede,  109. 
Hoay-lay-hycn  , lieu  , VII.  606. 

Hobart  ( Jouas  ) , Pilore  Anglois , XV.  145  & 146. 
Hobbard  , Anglois  * Prifonuier  dans  file  de  Ccy- 
lan,  VIII.  497. 

Hobo,  grand  arbre,  beau  & frais,  XH.  134. 
Hobftain  , Anglois , Captif,  VIII.  jox. 

Ho-chan,  ou  Bonzes , voy.  Bonzes. 

Ho  chane-chi , Se&c , V.  333. 
fio-chanbyeu  (petites  Montagnes  de  ) , VI.  47. 


Ho-changi  , Prêtres  de  Fo,  VI.  318. 

Ho-che-chuen  , forte  de  Barques  , VI.  110. 
Hochclaga  , grofle  Bourgade  , XIII.  19.  Deferipc. 
de  Hochclaga  , 30.  Hochclaga  nommé  Mont- 
Réal  , ibid. . 

Hochelay  , Chef  Sauvage  , XIII.  33  6^  fuiv. 
Ho-cheu , Ville  ruinée  , VII.  78.  Elle  fubfifte  en- 
core fous  le  nom  de  Pc-ting-tu-hu-fu , 90.  Citée, 
14*. 

Hochie-chicn , V.  3 34* 

Hoclîcu  , Ville  , voy.  Hok-fycu. 

Hodeeda  , Ile  , IX.  34. 

Hodeida  ( Port  d’)  , IX.  $43. 

Hoden  , Ville  , voy.  Whaden. 

Hodges  , ^nglois  , voy.  Hadges  ( John). 
Hocchova  .Village,  divifé  par  une  Rivicrc,V.3  33.' 
Hoen  ( Simon  ) , Hollandois  , ligne  l’ordre  lignifié 
par  fa  Nation  aux  Anglois  , I.  493  6*  fuiv.  Fort 
que  ce  Vice-Amiral  fait  bâtir  , VIII.  571. 

Ho-fo  , voy.  Lama. 

Hogenhoek  ( Emeft  Van  ) , Hollandois  , demeure 
à la  Chine  pour  Cucccder  à Noble  , V.  31:. Cité  , 
311  ô fuiv.  Feftin  qu'un  Gouverneur  lui  donne , 
313.  Sa  conférence  avec  un  Viccroi , ibid . Re- 
prefentations  de  ce  Directeur  Hollandois  » 8c 
réponfe  du  Viccroi , 31 6.  Difeours  brufque  du 
Général  Lipovi  qui  continue  fur  le  meme  ton, 
317.  Les  Officiers  Tartares  s’adouciflcnt.  Con- 
clulîon  du  différend , ibid.  Hogenhoek  délivre 
fes  préfens  , 318.  Il  écrit  à Lipovi , 1 19.  Il  eft 
invité  à dîner  chez  un  Viceroi.  Idée  qu’il  y 
donne  des  Rois  & Viccrois  de  Hollande  , 31#. 
Rcfpcél  des  Chinois  pour  les  grands  noms  de 
Rois  & Viceroisde  Hollande,  jir.Préfensdc 
Hogenhoek  aux  CommilTaircs , ibid. 

Hoghin,  Voleur  alTocié  des  Pyrates  , III.  337. 
Hog  Illand,  ou  Ile  anx  Porcs,  XV.  641. 
Hogftics  , rocs  , III.  464. 

Ho  liang  ho  , Divinité  fabuleufe  , VI.  \oy. 
Ho-han-no-to-fe , Prince  des  Kanglis , eft  vaincu; 
VIT  94. 

Hohora  , Bourg,  IX.  319. 

Hoieda  ( Alfonfe  de  ) , Efpagnol , pris  par  les  In- 
diens , XIII.  84, 

Hokexcho  , Ville,  V.  188. 

Ho  ki , Oileau,  VII.  349. 

Hoklcton  Clift , Ruiifcau  ou  petite  Rivière , XV. 
6oj. 

Holc  fan-tyoa  , Port,  V.  331. 

Hok-fua,  Ville,  8c  fa  beauté , V.  187. 

Hokfyàc  , Ville  très  peuplée  , V.  383. 

Hok-fycu,  ouCban-chcu,  Ville,  V.  183  & i84J 
Rivière  de  Hok-fycu,  193.  Hok-fycu  nommée 
aufli  Fu-chcu-fu,  311.  Plan  de  cette  Ville  Ca- 
pitalc , 331.  Son  Port,  337.  Audience  du  Vi- 
ccroi & les  plaintes,  363.  Le  Général  humilie 
un  Ambaflaacur  Hollandois  , ibid.  Beauté  du 
Pays,  s 87.  Defeript.  de  Fu-chcu  , 400.  Nommée 
aufli  Hu-kcu,  479.  Douane  de  Fu  chcu  & fes 
formalités , ibid.  Grandeur  & état  préfeot  4c 
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cette  Ville , appcllée  auflî  Vu-cheu-fu  , VI.  49. 
Cafte  de  la  Baie  de  cette  Place , nommée  en- 
core Hocfien  , 8c  des  entrées  de  la  Rivière  de 
Cbang,  jt.  Dclciiption  de  Fu-cheufu  , |j. 
Propriétés  de  Ton  territoire  , ibid.  Pont  de  Fu- 
cheu-fu,  179. 

Ho-kycn  fu  , Place,  V.  181,  44t.  Cette  Ville 
compoféc  de  deux  rues,  488.  C'cft  la  Capitale 
d'un  Canton,  VI.  10,  }j. 

Ho- kyens.  Etoffé,  V.  178. 

Holacueur , Trompette  des  Rafbouts,  X.  79. 

Holang-chan  , ou  Alajan  afin  , Montagnes,  VIII. 
xo. 

Holaffay-pulak  , lieu  , VII.  47g. 

Hodcs , lien  , XV.  <04. 

Holditch  , Faéleur  Angtois , III.  484  (/  fuiv. 

Hold-wirh-hopc , Terre  , XV.  141. 

Hole,  petite  Ville  , XV.  «01. 

Holguin(  Garde  ) , Officier  Efpagnol  , fe  faifit  de 
l'Empereur  du  Mexique  , XI.  548.  Il  prend  l'Em- 
pereur du  Mexique  , XII.  417. 

Holguin  { Pierre  Alvarez  ), Officier  Efpagnol,  XIII. 

1 19.  Il  commande  les  Troupes  de  Cufco,  ira. 
Il  veut  fe  joindre  à Alvarado  , ibid.  Son  flrata- 
géme,  i»i.  Comment  il  échappe  à Dom  Die- 
guc  , rit.  Vacca  !de  Caffto  fe  rend  dans  foi» 
Camp , ibid.  Il  jouit  d'une  gloire  bien  acquife , 

1 14.  Il  clf  tué  dans  une  Bataille  : Ses  funérailles, 
110. 

Hellio,  lieu.  ATI.  803. 

Ho-li-Kyang,  Rivière  , VI.  110. 

Ho-lin  , Ville , voy.  Kara-koram.  Rivière  de  ce 
nom,  voy.  Kara-kuran. 

Hotlai  , Habitation,  VIII.  38 8. 

Hollande  , voy.  Hollandois. 

Hollande  ( Nouvelle)  : Approche  de  la  Nouvelle 
Hjilandc,  XI.  1 17.  Difpolition  delà  Côte  8c  du 
terrain  , 118.  Rcnconrie  de  quelques  Habitans, 
11 9.  Dcfcription  du  Pays  8c  de  fes  produftions, 

110.  Planche  de  figures  de  Plantes  de  la  Nou- 
velle Hollande  ,ibid  Animaux  rerreffres  du  Pays 

111.  Coquilles  8c  Plantes,  ibid.  Autres  figures 
de  Plantes,  at8.  Des  Avanturiers  font  route  à 
la  Nouvelle  Hollande,  41*.  Obfervations  fur 
ce  Pays , ibid.  Les  Avanturiers  y arrivent,  41 9. 
Etat  du  Pays.  Figure  8c  miferc  des  Habitans, 
ibid.  Caraéfcre  l'nfociable  des  Habitans,  410. 
Matées  extraordinaires  de  la  Nouvelle  Holland. 
6 ; 1.  Qui  donne  le  nom  à la  Nouvelle  Hollan- 
de , XIV.  J4S-  Ce  Pays  prend  le  nom  de  Nou- 
velle Belge  , ibid. 

Hollandois:  Leur  pouvoir  fur  les  Mers  d'Oricnt,  I. 
p.  xj  de  rintrod.  Les  Holland,  s'emparent  fur  les 
Fortug.  de  pluficurs  Pinces  aux  Indes  Orient.  141, 
Exemple  de  tendrclfe  8c  de  courage  dans  un  vieil- 
lard Holland.  jiS. Départ  de  deux  VaifTcaux  Hol- 
land. commandes  par  le  Capitaine  Cornélius 
Honteman,  385.  Route  de  la  Flotte,  ibid.  Dé- 
mêlé des  Holland,  avec  les  Ncgres,  3 86.  La 
Hotte  Holland,  relâche  à Madagafcar,  5*7.  Elle 


arrive  aux  Ilss  de  Comore  01!  elle  eff  bien  reçue, 
ibid.  Les  Holland,  prennent  un  homme  de  quali- 
té d'une  des  Iles  Maldives  avec  fa  femme , j<8. 
Ils  activent  à Achin,  589.  Première  Audience 

3 uc  le  Roi  leur  donne.  Exercice  du  commerce 
ans  ce  Pays , ibid.  Tiahilon  comte  les  Holland. 
J71.  Maflacre  qu’on  en  fait.  Ils  fe  fauvent  du 
péril.  Le  Roi  d'Achin  fait  couper  la  tête  à pla- 
ideurs , ibid.  Cargaifon  des  Holland.  ) 71.  Ils  font 
pourfuivis  pat  les  Gaietés  d'Achin  , 17 6.  Métho- 
de des  Holland,  pour  fe  choiiïr  un  Chef,  377, 
Ils  battent  les  Galères  d'Achin.  Ils  prennent  uq 
Vaiffcau  Indien,  ibid.  Ils  retournent  en  Europe, 
378.  Accident  qui  leur  arrive.  Ils  font  empoi- 
sonnés par  les  Indiens.  La  Flotte  relâche  à Ste 
Hclcne , ibid.  Les  Holland,  combattent  une  Ca- 
ravelle Portug.  379.  Latitude  des  lieux  par  où  la 
Flotte  à paffé,  ibid.  Guerre  entre  les  Holland,  te 
les  Portug.  408.  Pluficurs  Flollind.  maflacrés , 
407.  Les  Holland,  aceufés  d’ingratitude  par  les 
Angl.  ibid.  Arrivée  de  neuf  Vaïifcaux  Holland, 
a Bantam , 4'  9-  Les  Holland,  s’attirent  des  que- 
relles, 411.  Plaifantcréponfe  que  leur  fait  le  Pro- 
tecteur , ibid.  Holland,  affaffinés  ,414.  Les  Angl. 
fâchés  d’étte  confondus  avec  les  Holland.  Deux 
VaifTcaux  Holland,  s’emparent  d'une  riche  Cara- 
que,  41  j.  Ils  attaquent  un  Vaiifeau  du  Roi  de 
Siam  leur  allié.  Holland,  détenus  prifonniers  à 
la  Cochinchine.  Leur  Capitaine  pris  pour  un  Ef- 
pion,  8c  comment  traité  , ibid.  Holland,  fugitif 
de  Jahor,  418.  Ils  pnniffent  un  Mulâtre  racheté 
par  les  Angiois,  417  (e  fuiv.  Arrivée  d'une  Flot- 
te Hollanù.  i Bantam, 43  j.  Riche ptife des  Hol- 
land. 437.  Difputc  entre  les  Angl.  8c  les  Holland., 
pour  le  rang  à la  cérémonie  de  la  circoncifiondu 
Roi  de  Bantam  ,438.  Ces  deux  Nations  en  vien- 
nent aux  mains,  439.  Inégalité  de  force  entre 
eux,  441.  Jaloufies  des  Holland.  443.  Effets  tra- 
giques de  ces  jaloufies.  Autres  fanglans  démêlés,. 
ibid.  Menaces  cncoïc  plus  terribles  de  la  part  des 
Holland.  444.  Les  différons  terminés  par  corn— 
polît.  Accord  emrc  les  deux  Nations,  ibid.  Perte’ 
qu'un  Incendie  caulc  aux  Marchands  Holland.. 
448.  Fuirc  d‘un  jeune  Holland,  avec  une  Javanc  ,. 
ibid.  & fuiv.  Les  Holland,  traités  fans  ménagem. 
par  Michclburnc  Angl.  433.  Avis  qu'un  Amiral 
Holland,  donne  à Michclburnc,  480.  Réconci- 
liât. des  Angl.  avec  les  Holland.  478.  Jaloufïe: 
des  Holland.  477.  Ktcling,  Amiral  Angl.  fe  dé- 
fie des  Holland.  484.  Difficultés  que  ces  derniers 
lui  ftifcircnc,  ibid.  Arrivée  de  trois  VaifTcaux’ 
Holland.  £c  leur  difgracc,  483.  Démêlés  des  An- 
g'.ois  avec  les  Holland.  487.  Deflcin  des  Holland, 
fur  Banda,  488.  Ils  fc  faififfent  de  ccttc  Ville, 
4*9.  Il»  y élevent  un  Fort.  Plaintes  des  Angl. 
contre  eux , ibid.  Deux  partis  propofés  pour  cliaf- 
fet  les  Holland,  de  Banda , 490.  Fierté  des  Hol- 
land. après  la  eonfhuâ.  de  leur  Port  à Banda. - 
Ils  continuent  de  maltraiter  les  Angl.  ibid.  Ils; 
entreprennent  defe.  faite  aimer  , 491.  Lois  btar 
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blies  par  leur  Amiral,  ibid.  Confpirat.  contre 
eux  , 491.  Ils  doivent  leur  Gilut  à un  Capitaine 
Indien  de  Goa , ibid.  Les  Anglois  font  affujettis 
à la  vificc  des  Holland.  495.  Les  Holland,  pillent 
& brûlent  Labakara , 494.  I icencc  du  Soldat.  Ils 
échouent  devant  Salomo.  Iis  accufcnr  les  Angl, 
de  les  trahir , ibid.  Leur  réfolut.  49  y Ordre  de 
la  Flotte  Holland.  Ggnifié  à un  Amiral  Angl.  ibid. 
& fuiv.  Paix  entre  les  Holland.  Se  les  Infui.  497. 
Naufrage  d'un  Vaifïcau  Holland.  498.  Deux 
VailTcaux  Holland,  trouvés  par  les  Angl.  à Jaca« 
tra , joo.  Querelle  fanglantc  entre  ces  deux  Na- 
tions , y 01.  Plainte  dtin  Capitaine  Javan  contre 
les  Holland.  51  y.  Jaloufie  des  Holland,  contre 
les  Angl.  541.  Autorité  & caraél.  (ingulicr  d’un 
Dirc&cur  Holland.  547.  Leur  tyrannie  à Banda  , 
J48.  Difputes  fort  vives  entre  les  Holland.  Se 
Middleton  , Angl.  y49.  Les  Holland,  rcfiifcnt  de 
répondre  à la  Lettre  de  ce  Capitaine,  y 50.  Ac- 
cueil qu'ils  lui  font , y y 1 . On  s’accorde  en  appa- 
jeucc.  Les  Holland,  le  pourfuivent , 5 fi.  La  fer- 
meté de  Middleton  les  oblige  de  fc  retirer , ibid. 
Ils  font  infulcés  par  les  Indiens,  y y 4.  Middleton 
répond  aux  plaintes  du  Gouverneur  Holland. 

5 y y.  Les  Holland,  prennent  le  parti  de  la  patien- 
ce, ibid.  Ils  augmentent  la  défiance  des  Inful. 
contre  les  Angl.  y 5 8.  Middleton  fe  réconcilié 
avec  les  Holland,  y 6 1.  Les  Holland,  tranfportcnt 
des  fenimes  aux  Indes,  y 6t.  Difgraccs  qu’ils 
citaient  de  la  part  des  Elpago.  ibid.  Différent 
entre  les  Holland.  & les  Angl.  pour  ouelques  vols, 
II.  y.  Ils  apportent  à Saldannauncplanre  appcllée 
le  Genfeng , 99.  Les  Angl.  profitent  de  leur  mé- 
contentent. xoo.  Réflexion  fur  les  principes  des 
Holland.  101.  Ils  accordent  la  liberté  du  com- 
merce aux  Malayens , aux  Chin.  & aux  Mores , 
ibid.  Les  Portug.  fc  faifilîcnc  de  leur  mai  ton  à 
Palcalcace,  10 y.  Plufieurs  Holland,  mallacrés à 
Yabor , 106.  Situar.  des  Holland,  à Banda  , 107. 
Conjoinrem.  avec  les  Angl.  ils  délivrent  Pataue , 
ibid.  Les  Holland,  de  Patauc  faits  prifonniers  par 
une  Hotte  d’Achin,  108.  Tous  les  Holland,  de  la 
Cochinchiae  malfacrcs  par  les  Habirans  du  Pays , 
11 4.  L’yvrcfTc  des  Matelots  Holland,  leur  fait 
perdre  un  Bûtim.  qu'ils  ont  pri?  , 1 1 y & fuiv.  Les 
Holland,  fit  Angl.  attaqués  par  les  Portug.  dans 
la  Rade  de  Stc  Hclcne  , 1 to  6»  fuiv.  Un  Vaiffeau 
Holland,  faute , & les  autres  prennent  la  fuite 
avec  Cafllcton,  1x1.  lort  & Ville  des  Holland, 
dans  file  de  Bachian , 141.  Ils  reçoivent  bien  Sa- 
ris. Etats  de  leurs  forces.  Femmes  guerrières,  ibid 
Oppofic.  les  Holland.  6c  leurs  menaces , 144.  Un 
Vaiffeau  Holland,  s'oppofe  au  commerce  , 14  y. 
Railleries  des  Holland,  ibid.  Proteftat.  Qu'ils  font 
aux  M*-  Loue  chalfés  par  les  Espagnols, 
149.  US  rentrent  aux  Moluques.  Forts  qu'ils  y 
bâti  fleur , ibid.  & fuiv.  Artifices  des  Holland. 
iy4.  Ils  prennent  le  nom  d’Anglois,  ibid.  Sédit. 
Air  un  Vai({cau  Holland.  175.  Us  vont  à la  dé- 
couverte d’une  Ile,  177.  Us  portent  la  peine  des 
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plaintes  que  les  Chin.  font  contre  les  Angl.  ibid. 
Les  Holland  attaquent  Malaca , 178.  Combat 
naval  entre  eux  Si  les  Portug.  ibid.  Holland,  tués 
à Banjarmallin , 179.  Pirateries  d'un  de  leurs 
Vaiffeaux , ibid.  Invaflon  des  Holland.  181.  Arri- 
vée d’une  Flotte  Holland,  à B?nram,  lf|.  Ils 
s'attirent  la  raillerie  du  Confeil  de  cette  Ville. 
Embarras  qu’ils  fufcicent  au  Capitaine  Saris  , 
Angl.  ibid.  El pé rance  des  Holland,  à Bornéo, 
1 84.  Propofit.  d'un  Holland,  xoo  & fuiv.  Plaintes 
des  Chin.  contre  les  Holland.  X04.  Efpérancc 
d’union  entre  les  Compagnies  de  Hollande  & 
d’Anglet.  xoy.  Remarques  fur  les  p'Ogrès  des 
Holland.  Se  leur  caraélcre  , ibid.  Faulfe  monnoie 
qu’ils  emploient,  xo*.  Us  preffent  les  Efpagn. 
aux  Moluques , 107.  Combat  entre  ces  deux  Na- 
tions , ibid.  Les  Holland,  déclarent  la  guerre  aux 
Angl.  de  Firando  , xo8.  Autres  outrages  des 
Holland,  ibid.  Leur  Amiral  met  la  tête  de  Cocks 
& autres  Angl.  à prix  , 109.  HaidiHle  d’un  Hol- 
land confondue,  ibtd.  Raifons  qui  font  publier 
une  Lettre  de  l'Fmpcrcur  du  Japon  au  Roi  de 
Hollande,  tix.  Flotte  Hollandoifc  dont  Wil- 
liam Adams  cft  Pilote,  114.  Les  Pilotes  Hol- 
land. exclus  du  Confeil.  Fâcheufe  navigat.  de 
cette  Flotte,  ibid  Elle  arrive  aux  Détroits  de 
Magellans , 11  y.  Difficulté  pour  forcir  de  ces  Dé- 
troits , ibid.  Trahifon  qui  fait  perdre  vingt-trois 
Holland.  116.  Us  rencontrent  un  Vaiffeau  de  leur 
Flotte,  ibid.  AdrefTe  qu’ils  emploient  peur  fc 
procure,  des  vivres,  117.  Raifons  qui  les  condui- 
fent  au  Japon.  Holland,  mangés  par  les  Antropo- 
phages  de  ccrraines  Iles,  ioid.  Trille  état  du 
Vaitlcan  Holland,  à fon  arrivée  au  Japon  , xi 8. 
Embarras  que  les  Portug  leur  fufcicent.  Un 
Jéfuire  fait  palier  les  Holl.  pour  des  Pirates , ibid. 
L’Empereur  du  Japon  prend  parti  pour  les  Hol- 
land. 110.  Faveur  qu’il  leur  accorde.  Le  Vaiffeau 
Holland,  cil  conduit  à Eddo.  Us  jettent  les  fon- 
dent de  la  Royauté  du  Comte  Maurice , ibid. 
Induilrie  des  Holland,  pour  s’attirer  de  la  confi- 
dérat.  xxi.  Difpcrfion  de  l’Equipage  Holland. 
ibid.  Un  Capitaine  Holland,  pêne  dans  un  com- 
bat, ix x.  Origine  du  commerce  des  Holland,  au 
Japon , X14.  Üs  fc  rendent  Maîtres  de  la  Place 
de  Me  n’Arguim , & en  augmentent  les  Fortifi- 
cat.  4)0.  Ils  y font  afliégés  par  les  Franç.  qui  les 
obligent  de  l'abandonner  , ibid.  6*  fuiv.  Ils  s'y 
écablifTent  de  nouveau  Se  ne  peuvent  s’y  mainte- 
nir , 4j  1 6*  fuiv.  Un  de  leurs  Vailfcaux  arreté  par 
un  Capitaine  Ftanç.  431.  AdrefTe  d'un  Gouver- 
neur Holland,  pour  gagner  les  Mores,  434.  Us 
veulent  bâtir  un  nouveau  Fort  à Portendic , 43  y. 
Ils  achèvent  ce  Fort,  437.  leur  entreprîtes  fur 
Argqim  , ibid.  Va  VaifTeau  Holland,  écnnpc  aux 
Franç.  440.  Le  Gouverneur  Holland.  d’A.guim 
fait  mine  de  vouloir  fc  défendre  . 4jx  II  cap-  ulc, 
ibid.  Struar.  du  Fnit  des  Holland  à • oricudic  , 
44  t.  Us  le  rétaS'ifTcnt , ibid,  l'Ik  de  G^réc  'eus 
cil  cédée  pat  Bi.rtxu  Koidu  Cap  Vetd,  447.  Ils 
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y bâtiflcnt  un  Fort  qu’ils  nomment  Naffau.  Un 
autre  fous  le  nom  de  Fort  d’Orange.  Us  en  font 
châtrés  par  les  Anglois.  Ils  s en  remettent  en  pol- 
feifion.  Leur  repos  clfc  trouble  parles  François 
qui  les  obligent  de  fc  rendre  à difcrction , ibid. 
Ofuiv.  Ils  tentent  inutilement  d'y  rentrer,  448* 
Démarches  des  Holland,  auprès  du  Siratik,  jio. 
Plusieurs  Négocians  Holland,  pétillent  par  la 
trahifon  des  InfuJaircs  de  Bulli  , y 94*  Artifice 
des  Holland-  619.  Fort  Holland. III.  }.  Secours 
que  la  Compagnie  de  Hollande  tire  de  fa  Na- 
tion , «.  Les  Holland,  le  laililfcnt  d'un  Yaiileau , 
119.  Fort  Hollandois,  134  U*  empiètent  fur 
l’Etablillcment  da  la  France  à Commendo,  j j y. 
Ils  fondent  fur  un  Canot  Se  s’en  fai  (illent , MO. 
Un  de  leurs  Comptoirs  à Rio  das  GallinaSjifrid. 
Ils  partent  du  Cap  Meturado  . 344-  Défiance  des 
Negres  dont  on  s’approche , ibid.  Ils  rencontrent 
un  Armateur  François,  549»  Ce  qu’on  apprend 
des  Officiels,  yjo.  Aiim  , Fort  Holland.  551. 
Botrou  autre  Fort  qui  leur  appaiticnt , ibid.  Ils 
font  haïs  des  Poitugais  , jy4*  Rencontre  d un 
Armateur  de  Hollande  , 367.  Autre  rencontre 
d’un  Vatfleau  de  la  Compagnie  Holland.  368. 
Les  Holland,  maltraités  à la  vue  de  Bcachy.  Pri- 
vilége  cxclufif  de  la  Compagnie  de  Hollande. 
HardiclTe  des  Marchands  Holland,  d interlope, 
ibid.  Sévérité  des  Holland,  dans  leursComptoirs, 
359.  Obftaclc  qu’ils  apportent  au  Commerce  de 
Guinée.  371.  Ils  fcfailî lient  de  Commendo  , 
ibid.  & fuiv.  Fort  Hollandois  à Cormantin,  ibid. 
Ils  emploient  l’artifice  pour  fc  faifir  d'un  Foie 
François  , 410.  Us  attaquent  ce  Fort  à force  ou- 
verte , ibid.  Apres  avoir  été  fort  maltraites  ils 
fc  retirent,  411  6»  fuiv.  Lettres  d un  Général 
Holland,  an  Commandant* du  Fort  Franç.  d’Uli- 
ni . 413.  Accord  des  Hollandois  avec  le  Roi 
d’Iffini , ibid.  JalouGc  des  Holland.  478.  Hollan- 
dois faits  prifonniers  <k  remis  en  liberté,  f 1 7- 
Nom  qu'ils  donnent  à 1a  Côte  d Ivoire,  6 tj. 
Fort  Holland.de  Saint  Antoine  >6*4-  Autre  Fort 
au  Pays  d'Iguira,  tbid.  Les  Holland,  chaflcnc  les 
Portug.  de  la  Guinée , IV.  8.  Conduite  des  Hol- 
land. & leurs  progrès  Leur  établificm.  en  Guinée* 
A qui  ils  ont  l’obligat.  du  commerce  de  Guinée , 
ibid.  6*  fuiv.  Leur  premier  voyage  fous  Bernard 
Erickfon  , 9.  Violence  des  Portug.  contre  eux , 
fdrd.Traitem.  barbare  de  cinq  Holland.  10.  F.rec- 
tion  du  Fort  de  Mawri.  Emreprife  des  Holland, 
fur  le  Château  de  Mina.  Ils  font  repoufîés  Par  les 
Negres , ibid.  Projet  de  fc  rendre  Maitres  du  paf- 
fage  aux  Indes  Orient.  1 f.  Leur  féconde  entrepr. 
fur  Mina.  Perte  qu'ils  efluienr  d’abord  , ibid.  Us 
fe  rendent  Maîrrcs  du  Châreau  Portug.  1 1.  Arti- 
cles de  la  Capitulât.  Garniron  qu’ils  mènent  à 
Mina.  Tentative  inutile  fur  Axitn  , ibid.  Mécon- 
tentem.  des  Negres  contre  eux  , 1 3.  Jaloufîe  d’un 
Gouverneur  Holland.  14-  Aventure  rragique  qui 
leur  arrive  à Eguira,  16.  Situât.  du  Fort  Holland, 
de  S.  Antoine^  18.  Refervoir  de  ciment  pour  les 
Tome  XVI. 
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Holland,  ibid.  Leur  querelle  avec  le  Roi  du  Cap 
Très  Puntas,  xi.  Fore  Holland,  de  B.idcnftcyn 
pies  de  Bocro,  15.  Plantât  Holland,  à Botro, 
U.  Fort  Holland,  ibid.  Leur  jaloufic,  17.  Forts 
Aogl.  & Holland,  ibid.  Les  Holland,  ont  part  à 
une  violence  que  font  les  Negres,  18.  Planche 
de  la  vûcSud-Oucltdu  Fort  Holland,  de  Sukkon- 
da  ou  Sukkoudi , ibid.  Plan  du  Fort  Holland,  de 
Sama , 19.  Ils  tranfportcnt  leur  Comptoir  d’A- 
boaii  à Sama.  Fort  Holland,  de  S.  SébaOicn  à 
Sama , ibid.  Emreprife  des  Holland,  pour  poulie 
leurs  découvertes  fur  la  Rivière  de  Sama,  30. 
Leur  querelle  avec  les  Angl.  Fo  t Hribnd. 
de  \V  edeubourg , ibid.  Guerre  des  Holland,  con- 
tre les  Negres  de  Commendo,  34.  Vue  dcsFotrs 
Augl.  & Holland,  de  Commendo , ibid.  Origine 
des  démêlés  entre  les  Holland.  & les  Negres  de 
Commendo,  3 y.  Les  Holland,  louent  des  Negres 
pour  leur  fcrvice  , ibid.  & fuiv.  Ils  font  battus 
par  Je  Roi  de  Commendo . 3 6.  Leurs  propofit.  Ils 
lonc  dupés  par  pluficurs  Nations  du  Pays,  ibid. 
Incident  qui  les  tirent  d’embarras  , 37.  Un  Gou- 
verneur Holland  obfédé  par  un  Nègre,  ibid.  & 
fuiv.  Mauvaile  conduite  des  Holland.  38.  Elle 
ruine  luur  commerce  , ibtd.  IN  bâ  iffent  le  Forr 
de  Conradlbourg  fur  le  Mont  S.  J go,  40.  Leur 
artifice,  44.  Leur  adirfle  a fc  conduire,  4 y Us 
amufent  Ici  Portug.  Coneluîion  de  Icurftratagê- 
mc.  Leur  établificm.  au  Château  de  S.  Georges 
de  Mina.  ibid.  Méthbde  de  leur  commerce,  46» 
A qui  ils  ont  affaire,  ibid.  Grades  & Emplois  de 
l’établifiem.  Holland,  fur  la  Côte  d'or,  48  b fuiv. 
Ils  s’emparent  du  Château  du  Cap  Coifc  fur  les 
Portug.  yt.  On  prétend  quMs  l’ont  achctté,  53. 
Sign.  G-  Les  Angl.  leur  enlèvent,  ibid.  Les  Hol- 
land, vantent  beaucoup  leur  Fort  de  S.  Jago,  y*. 
Sign.  H £ fuiv  Us  font  haïs  des  Negres  du  Pays 
de  Sabu , y 8 . Comment  ils  perdent  leur  Forr  d’ A-* 
ga,  6 y.  Fort  Holland.  66.  Situât,  de  ce  Fort, 
ibid.  Différends  entre  les  Angl.  & les  Holland. 
67.  Expédit.  des  Holland,  contre  Cormantin  9 
ibid.  Us  prennent  le  Fort  de  Cormantin  , 68  Fore 
qu'ils  bâtifient  à Apam,  70.  Us  ont  un  Fort  z 
Baiku,  73.  Vue  du  Fort  H »Uand.  d’Akra,7*. 
Erreur  des  Carres  Holland.  86  Artifice  du  Gou- 
verneur Holland,  de  Mina,  ibid.  Confiance  du 
Roi  d’Akambo  pour  les  Holland  91.  Ufurpar. 
des  Holland.  195.  Leur  Empire  fur  les  Negres  p 
197.  Comment  un  Oifeau  leur  fert  d'amufem, 
149.  Etablifiem.  Holland,  fur  la  Côte  des  Efcla- 
ves,  164.  Comptoir  Holland,  abandonné,  171. 
Jaloufic  des  Holland.  & fes  effets,  576  Leur  que- 
relle avec  les  Franç.  ibid.  Fermeté  du  Faéleur 
Franç.  377.  Le  Roi  d’Ardra  rcrminc  ce  difféicnd. 
Son  difeours  aux  deux  Faéïcurs.  Us  fe  rcccnci- 
licnt,  ibid.  Comptoir  Holland,  à Offa,  ?8S.. 
Pari  de  cinq  Holland.  403.  Effet  tragique  de  l’in- 
conripencc  d’un  Holland.  406.  Va. (féaux  Hol- 
land. rencontrés  à Mina , 418.  Défiance  des  Hol- 
land. dans  le  commerce,  4 40.  Marchandées  qu’ils 
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envoient  à Rio  dcl  Rcy , 449.  Leur  tentative 
pour  s’établir  à Corifco , 4(4.  Holland,  tué  , 46 1. 
Un  Holland,  veut  pervertir  les  Nègres , j-fj.  Les 
Millionnaires  s’adoucifTent  en  faveur  des  Holland. 
54  f.  Les  Holland,  prennent  un  Capitaine  Franç. 
& fingularités  de  cette  liift.  567  &/uiv.  Ils  vi- 
fitent  fouvent  les  Marchés  de  Sogno,  619.  Les 
Faveurs  de  Hollande  prêtent  un  Village  aux  Por- 
tug.  'Aid.  Politique  des  Holland.  6a 5.  Fort  Hol- 
land. fur  la  Rivière  de  Zaïre,  615.  Audience  ac- 
cordée aux  Holland,  par  le  Roi  de  Congo , Se 
vue  de  cette  Audience,  V.  a.  Ils  ravacent  le  Pays 
de  Loanda  ,16.  Leur  expédir.  contre  Loan  la  dont 
ils  prennent  la  Ville,  18.  Ils  ruinent  une  Colonie 
Portug.  19.  Leur  conduite  contraire  a celle  des 
Portug.  19.  Commcnccm.  de  leur  ctablitfcm.  au 
Cap  de  Bonne- Efpcr.  110  Ils  achcttcnt  le  terri- 
toire des  Gungemans,  ua.  Garde  qu’ils  entre- 
tiennent conftammcnt  au  Pays  des  Kokhaquas. 
Un  Soldat  Hollan  i dévoré  par  un  Lion , & un 
autrcblclléà  la  bouche  d’une  rite  he  cm  poi  formée, 
ibid.  Stratagème  des  Namaquas  contre  les  Hol- 
land. 1 14.  Accueil  qu’ils  avoient  reçu  de  ce  Peu- 
ple en  d'autres  teins , ibid  Autre  voyage  de  qua- 
torze Marchands  Holland,  chez  les  Narnnquas  , 

1 1 5.  Occafion  d’un  1 raité  cntic  les  Holland.  & 
les  Khamtovers  , 119.  Origine  dune  Colonie 
Hid'and.  au  Cap  de  Bonne  Efpé rance,  izo.  Con- 
dit.  accordées  aux  Fondateurs.  Progrès  de  la  Co- 
lonie. FrenJuc  de  leurs  pofieflions dans  ce  Pays, 
ibid.  Hollande  des  Hottentots,  118.  Montagnes 
delà  Hollande  Hoticntotc  , & beauté  de  ce  Pays, 
119  & 1 50.  Générofité  d'un  Marchand  Holland. 
x}z.  Marché  d’une  Colonie  Holland.  1 3 6.  Ori- 
gine de  cette  Colonie  , 1 37.  Les  Holland,  achct- 
tcnt Tierra  de  Natal ,138.  Revenus  de  la  Com- 
pagnie Holland  au  Cip  Je  Bonne- Efpérance  , 
Se  cncouragcm.  qu  elle  donne  aux  Habitans,  14t. 
Alliance  des  Holhnd.  avec  les  Hottentots,  ibid. 
Anciennes  guerres  entre  les  Hoiland.  Se  les  Hot- 
tentots, 141  Réponfc  d'un  Hottentot  aux  pl.in- 
tes  d’un  Holland,  ibid.  Sage  confcil  du  même 
Hottentot,  mais  inutile,  143.  Continuât,  de  la 
guerre.  La  paix  fc  fait  : A quelles  condit.  Confir- 
mat.  du  Traité  , Se  fête  donnée  aux  Chefs  Hot» 
tentots  par  le  Gouverneur  Holland,  Aid.  Un  Ma- 
telot  Holland,  duppé  par  un  Hortentot,  155. 
Médiat,  des  Holland.  179.  Un  Holland,  failît  un 
Lion  par  la  crinière  &:  par  la  langue,  19t.  Obf- 
taclcs  aux  vues  des  Holland,  no.  Ambaflâdc 
qu’ils  envoient  à Pékin  apics  la  conquête  des 
Tartares , ibid.  Ils  vêtirent  une  nouvelle  en  Fai  - 
Fane  partir  pour  la  Chine  un  de  leurs  Marchands  , 
xj  3.  Peinture  que  les  Portug.  de  la  Chine  font 
des  Holland.  1 34.  Deux  autres  de  leurs  V tuileaux 
envoyés  à la  Chine,  13  s.  Obtacles  qu’ils  trou- 
vent a Canton  11  reçoivent  quelques  civilités» 
ibid.  Raifons  qui  les  obligent  de  retournera  Ba- 
tavia  , 136.  Ambalfadc  Holland.  de  quoi  compo- 
féc  , ibid.  Us  ont  le  fpcéteclc  d’une  pêche  extraor- 
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dinaire,  160.  Holland,  enterré  dans  un  Temple 
d’idoles  , r6 1.  Conletl  qui  fc  tient  en  laveur  des 
Holland.  165.  Explicat.  cro  barra  liant  es  pour  les 
Holland.  167.  Bonté  de  l’Empereur  de  la  Chine 
pour  eux  , 17 1.  Rules  employées  pour  les  refroi- 
dir, 171.  Céicmonic  à laquelle  iis  font  obligés 
de  Ce  foumettre,  ibid.  Quel  titre  les  Holland,  fe 
donnent,  175.11s  font  trompés  dans  ladiffnbut. 
de  leurs  ptéfens  , 177.  Avec  quelle  précipitât,  les 
Holland,  font  obliges  de  quitter  Péking,  180. 
Ce  qui  leur  cil  accordé  pour  leur  fublïuance. 
Leur  retours  Canton,  ibid.  Leur  arrivée  à Can- 
ton, 18  J.  Démêlés  avec  les  deux  Viccrois.  Aflaf- 
finat  d’un  Interprète  Holland.  Ils  quittent  Can- 
ton. Ils  y font  répondes  par  le  vent  : Vilitc  qu’ils 
reçoivent,  ibid.  Mou.cm.  des  Holland,  pour  fc 
venger,  185.  lis  équipent  une  Flotte  à Batavia. 
Premières  expédit.  de  ta  Flotte  Holland,  ibid. 
Joncs  envoyés  a la  Floue  pour  recevoir  les  Am- 
bafiad.  186.  Préfens  de  la  Compagnie  Holland, 
rcfufés,  tÿo.  Les  Holland,  pillent  plufieurs  Pla- 
ces , 193.  Ils  entrent  dans  la  Riviete  de  Sua-ti  ha. 
Us  prennent  fept  Joncs,  ibid.  Dix  de  leurs  gens 
noyés  ou  tués,  194-  Contribur.  qu’ils  reçoivent 
des  Habitans.  Villes  qu’ils  réduifent  en  cendres. 
Propofirions  faites  a l’Amiral  Biouillaid  extraor- 
dinaire , ibid.  Retour  de  la  Flotte  Holland  à Ba- 
tavia ,19  5.  Prépatatifs  des  Holland  198.  Motifs 
Se  plan  de  leur  entreprife  , ibid.  Ordres  qu’ils 
■ donnent  à leur  Flortc,  & Ton  départ,  199.  Elle 
arrive  dans  la  Rivière  de  Chang.  Négociât,  de 
l'Aiuiral.  Articles  qu’il  piopofe  , Se  réponfc  qu’on 
y fait,  ibid.  Les  Ennemis  offrent  de  tiaitcr  avec 
eux  , 300.  Défiance  des  Holland.  301.  Ils  partent 
pour  attaquer  les  Iles.  Leur  débarquent.  A «faut 
qu’ils  donnent  a Que  moui , ibid.  ils  mannuent 
leur  entreprife , 301.  Nouvelle  teutativedes  Chi- 
nois pour  gagner  les  Holland.  JoncF.  des  Hol- 
land Se  des  lartares.  Les  Holland,  battent  leurs 
ennemis , ibid.  Ils  prennent  quelques  Joncs , Se 
les  Ennemi*;  offrent  de  fc  foumettre , 304.  Départ 
des  Holland,  pour  Tay-van  , 306.  Propofit. 
d'accommodcm.  lis  mouillent  à Pc-ho  Se  y per- 
dent quelques  hommes , Aid  Ils  s’approchent  de 
Tay  w*n  , 307.  Fermeté  de  ('Ennemis.  Les  Hol- 
land. s’effraient.  Crainte  de  leur  Amiral , ibid. 
Mouvem.  des  Ennemis,  308.  Prêtent,  des  Hol- 
land. Ils  s'avancent  près  dcZelandia.  Conférence 
des  Agens  Holland,  avec  les  Gouverneurs.  Re- 
montrances des  Chin.  Se  des  Holland,  ibid.  Les 
Flolland.  retirent  leurs  Agens,  509.  Confcil  des 
Holland,  pour  retourner  à Batavia,  3 to.  Leur 
politique  à l’égard  de  Koxtn-kiog  fya.  Fruitée 
leur  voy  ave,  i<  id.  Lettre  Impériale  en  leur  faveur, 
jtl.  Ils  ic  croient  eu  faveur  à hf  Chine,  3 II. 
Confcil  qu’on  leur  donne.  Réponfc  de  Icui  Agent. 
Difficultés  pour  leur  vente  , ibid.  Complim.  des 
Commiltaircs  Impériaux  aux  Holland,  j 14.  Di- 
fficultés pour  le  prix  de  leurs  marchaodifcs.  On 
leur  piopofe  d’envoyer  un  Amballad.  à la  Cour  » 
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thd.  La  Lettre  de  l'Empereur  de  la  Chine  leureft 
remife:  Circonft.  de  cette  cérémonie,  315  & 3 i4. 
Comment  cette  Lettre  portée  à leur  logem.  ; i4. 
Rcpréfentac.  du  Dire&eur  Holland.  6c  reponfedu 
Viccroi  Chia.  ibid.  Difcouis  bnifquc  du  Général 
Lipovi  qui  continue  fur  le  même  ton  , ? 17.  Les 
Officiers  Tartares  s 'adoucirent.  Concluüon  du 
différend,  ibid3  Préfens  des  Holland.  318.  Ils 
font  mal  payés  de  leurs  penfions.  Leur  démêlé 
avec  Lipovi  pour  la  liberté  de  leurs  pri  fonciers, 
ibid.  Rcfpcd  des  Chin.  pour  les  grands  noms  de 
Rois  6c  Viccrois  Holland.  3x1.  Projets  d'une 
nouvelle  Ambaffadc  Holland,  3xx.  Querelle  en- 
tre le  Général  de  Hok-Syeu  6c  les  Holland,  que 
leur  Ambaffad  appaife,  3x3.  Les  Chin.  6c  les 
Holland,  fe  prêtent  mutuellem.  leurs  Médecins, 
5x4.  Chicanes  que  les  Officiers  Chin.  font  aux 
Holland.  ;x6.  Convent.  du  Général  Chin.  avec 
les  Holland.  6c  reproches  qu'il  leur  fait,  119. 
Comment  Noble  répond  pour  eux,  ibid.  Infor- 
mât. que  les  Holland,  tirent  d’un  Général  Chin. 
fur  la  Cour  de  Péking  , 33X.  Grande  Ville  où  ils 
l'ont  mal  reçus , 3 3 3.  Premières  civilités  qu'ils  re- 
çoivent d’un  Gouverneur,  336.  Admirât,  d'un 
Gouverneur  pour  les  Holland.  341.  Danger  pour 
la  Flotte  Holland.  34t.  Faveur  que  l'Empereur 
de  la  Chine  fait  aux  Holland.  333.  Demandes 
qu'ils  reçoivent  de  la  part  de  l'Empereur  de  la 
Chine,  334.  Les  préfens  Holland,  acceptés,  333. 
Qucftions  faites  aux  Holland,  ibid . Demandes 
d'un  Ambaffad.  Holland*  en  faveur  de  fa  Nation  , 

3 37.  Ce  que  les  Holland,  apprennent  à Lin  fing, 

3 61.  Ambaffad.  Holland,  humilié  par  un  Géné 
ral,  363.  Cet  Ambaffad.  s'humilie  lui  même  , 6c 
toutes  fesdemardes,  344.  Autres humil. des Holl. 
ibid.On  lctirfaicnéanm.  despiéf.  j 6 y.  Leurs  pré- 
fens refufés.  Peines  qu’ils  effùienr.  On  ne  leur 
permet  que  dachettcr  des  provifions  , ibid.  Fré- 
gate Holland,  arrêtée  ,366.  I es  cailles  Holland, 
touillées  , ibid.  Politique  des  Holland.  367.  Avec 
quelles  inftances  on  les  prclfe  de  partir,  ibid. 
Eclairciffem.  fur  les  Ambaffadcs  Holland,  à la 
Chine  , 369  fr'fuiv.  Leurs  projets , 6c  voies  qu’ils 
prennent  pour  être  reçus  à la  Cour  de  Péking , 

5 69.  Des  Millionnaires  entreprennent  de  s'y  op- 
pofer,  ibid.  6c  370.  Jugem.  que  les  Chin.  portent 
des  Holland.  371.  Lcbruirs’cn  répand  jufqu'aux 
Ambaffad.  qui  s'en  plaignent.  Conduite  qu'ils 
tiennent  dans  leur  route  jufqu'à  Péking,  ibid. 
Chaleur  d'un  grand  Mandar.  contre  les  Holland. 

6 trifte  état  de  leur  Ambaffade , 37  î-  Leurs  pré- 
fens & divifion  , ibid.  Réponfc  ridicule  des  Hol- 
land. 374.  Enumérât,  de  leurs  préfens.  Préfens 
pour  la  mere  de  l'Empcr.  de  la  Chine  , ibid.  Pré- 
fens particuliers  de  leurs  Ambaffad.  373.  Vaines 
efpéranccs  des  Holland.  Secours  qu’ils  oublient. 
Ordonnance  Chin.cn  leur  faveur , ibid.  Les  Hol- 
land. examinés  en  la  préfcnce  d'un  Jéfuite , 378. 
Ils  font  foutenus  par  les  Agens de  Canton,  379. 
Témoignage  que  ce  Jéfuite  tend  d’eux.  Opinion 
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que  les  Holland,  ont  de  lui.  Ce  Jéfuite  prévient 
I Empcr.  de  la  Chine  contre  les  Holland,  ibid.  Les 
Holland,  s'cffoiccnt  de  gagner  le  Jéfuite,  38?. 
Coufcil  tenu  en  leur  faveur , 3 8 1.  Lettre  indécen- 
te des  Holland.  & ce  quelle  contient  ,381.  Leurs 
entreprifes  pour  le  commerce  de  la  Chine,  6c 
leur  établi ffcm  à Tay  van  ,383  &fuiv.  Arracna. 
des  Holland,  contre  Macao , 384.  Ils  bâtiffent  un 
Fore  aux  Iles  Pifcadores.  Barbarie  mutuelle  des 
Holland.  & des  Chin  Arrivée  d’une  Flotte  des 
Ecars  de  Hollande,  ibid.  Les  Holland  Commen- 
cent leurs  ravages,  38*.  Services  qu'ils  reçoivent 
d'un  Pêcheur  Chin.  ibid.  Le  Commandant  Hol- 
land. fc  rend  à Hok-Syeu  , 387.  Comment  il  cft 
traité.  Déclarât,  qu'on  lui  fait , Sc  fa  réponfc, 
ibid.  La  guérie  fe  rallume,  388.  Comment  les 
efpéranccs  des  Holland,  font  ruinées.  Ils  envoient 
quatre  Vaiffeaux  dans  la  kivic(ttie  Chang-cheu. 
Secours  qu'ils  reçoivent  d’un  Marchand  6c  d'un 
Hetmite  Chin.  Ils  s’avancent  jufqu’à  Swangans 
pour  traiter , ;bid.  Treve  d'un  an  6c  fes  articles  , 

) 8 o.  Confirmation  du  Traité.  T rahifon  des  Chin. 
qui  mettent  en  feu  deux  V.tiffeanx  Holland,  ibid* 
Un  de  ces  Vaiffeaux  cft  confumé , 390.  Les  au- 
tres retournent  aux  Pifcadores.  Hoftilité  des  Hol- 
land. Vaiffeaux  Angl.  qui  les  accompagnent.  Les 
Chin.  fc  mettent  en  état  de  les  attaquer , ibid. 
Arrivée  du  Doélcur  Souck  pour  commander  dans 
le  Fort  Holland.  39t.  La  crainte  fait  accepter 
aux  Holland,  les  condit.  des  Chin.  Ils  tranfporrent 
leur  Colonie  â Tay-v’an.  Lettre  d’un  Gouverneur 
Chin.  au  Commandant  Holland,  ibid.  Fort  que 
les  Holland,  bâtiffent  à Tay-wan  , & fa  dcfciipr. 
391.  Ils  battent  le  Fort  de  Macao,  39.3.  Us  font 
rc  poulies  devant  la  Ville.  Leur  ncrtc.  Seconde 
expédie,  qui  n'eft  pas  plus  heureufe  , ibid.  Ancien 
Fort  Holland.  VI.  37.  Holland,  qui  s ctabliffenc 
dans  flic  Foimofe,  6 1.  Leur  rufe  pour  s'établir 
àTay  van,&  infciipt.  qu’ils  gravent  fur  la  porte 
du  Fort  qu'ils  y élevent.  Ils  l'avoicnt  été  aux  Ilcs^ 
Pifcadores.  Leurs  précaut.  pour  leur  sûreté,  ibid . 
Leur  défiance , <*3.  Us  font  trompé  par  Koxinga. 
Siège  de  leur  Fort.  Iis  font  châtiés  de  Plie  For- 
mole,  ibid.  Relat.de  quelques  Holland,  fur  U 
Corée,  300.  Voyage  de  quelques  Holland,  dans 
la  Corée  & dans  l'Ilc  de  Quclpacrt , 3 1 7 & fuiv. 
ObjecL  contre  la  fidélité  de  la  Rclat.  de  ce  voya- 
ge , 317.  Réponfc,  3 tS.  Noms  des  Holland,  qui 
furvivent  à leurs  Compagnons.  Départ  du  Vaif- 
feau  6c  fa  route  , ibid.  Tempêtes  & malheurs  de 
Mer  qu’ils  c (fuient  ,319.  Leur  einbarr.  augmente. 
Leur  naufrage.  Nombre  de  ceux  qui  fc  (auvent  • 
ibid  Us  fc  trouvent  dans  un  lieu  qu’ils  croient 
defert,  j xo.  Us  découvrent  quelques  Habirans. 
Comment  ils  en  font  traités.  Leur  terreur  pani- 
que , ibid.  Us  fc  trouvent  dans  l'Ilc  de  Quelpacn, 
311.  On  fauve  les  débiis  de  leur  Vaiffcau.  Bonne 
foi  des  Habitant  de  l'Ilc.  On  fait  partir  les  Hol- 
land. pour  la  Capitale  de  l’Ilc.  l!s  paroifknc  de- 
vant lç  Gouverneur,  ibid.  Us  font  renfermés: 
rrij 
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Traitera.  qu’on  leur  faic , en.  Bonté  du  Gouver- 
neur de  l’ilc.  Le»  Holland,  trouvent  un  homme 
de  leur  Pays,  Se  lumières  qu'il  leur  donne  jbibm  Ils 
continuent  d'être  bien  traités,  yty.  Changera, 
dans  leur  fort.  Ils  font  traités  plus  durera,  par  un 
nouveau  Gouverneur.  Projet  qu’ils  forment  de 
s'enfuir  ; Tentative  qui  leur  réuffic  mal , ibid.  Ils 
font  arrêtés , interrogés  Se  punis,  594.  On  les 
conduit  à la  Cour,  ibtd, . Continuât,  de  la  route 
pardiverles  Villes,  51  y.  Ils  arrivent  à la  Capitale 
de  la  Cotée.  Ils  parodient  devant  le  Roi.  On  les 
fait  danter  & chanter , ïbid.  Ils  font  enroüé»  dans 
les  Gardes  du  corps , y 16.  FonéE  de  leur  Emploi. 
Curiofité  des  Grands  Se  du  Peuple  pour  les  voir. 
Fortcrcflc  oti  ils  font  envoyés  pour  un  mois. 
Comment  Us  fc  défendent  d'un  froid  cxccflîf, 
ibtd.  Témérité  de  deux  Holland,  qui  leur  coûte 
la  vie , y 17.  L*  Roi  fait  grâce  à leurs  Compagn. 
Trois  font  envoyés  dans  l’Ilc  Quclpaert.  Etrange 
danger  qui  menace  la  vie  des  Holland,  y 18.  Ils 
font  relégués  dans  la  Province  de  Thillado.  Leur 
occupât.  Dureté  d’un  de  Ictus  Gouverneurs , ibid. 
Us  obtiennent  la  permillion  de  demander  l'aumô- 
ne, y 1 9.  Elle  leur  cft  ôtée , & rcnouvelléc  par  un 
autre  Gouverneur.  On  les  féparc,  ibid.  Ils  conti- 
nuent de  ir.andkr , yto.  Bonté  d’un  Gouverneur, 
& leur  adrclle  à lui  lépondre.  Us  font  vengés  d’un 
mauvais  Gouverneur , ibid.  Jugcm.  des  Holland. 
531.  Leur  firuat  pendant  pluficurs  années.  Eloge 
d'un  bon  Gouverneur  qu'ils  perdent.  Plaintes 
qu'ils  font  de  fon  Succctlcur.  Us  font  vengés , 
ibid-  Leur  chagrin  les  fait  pcnlcr  à la  fuite  , 5 31. 
11$  achètent  une  Barque.  Ils  ont  le  bonheur  de 
s'embarquer.  Avec  quelle  hardiellc  ilss’échapent. 
Ils  an : vent  dans  des  lieux  inconnus,  ibid.  Us 
voient  des  Habitans  qui  ne  leur  difcncricn,  y 3}. 
On  Tes  interroge  enfin  : Ils  Te  font  connoîrrc  dans 
l'ile  de  Goto.  Ils  fe  rendent  à Nangnzaqui  Ils 
font  préfencés  au  Gouverneur  Se  aux  Officiers  de 
m ■ la  Compagnie  de  Hollande  tibid.  Ils  partent  pour 
Batavia  , Se  dc-là  en  Europe , 534.  Nom  que  les 
Japon,  donnent  à la  Hollande,  & aux  HollanJ. 
j 36  Se  t+o.  A vanrurc  de  quelques  Holland.  VII. 
170.  Origine  du  commerce  des  Holland,  aux  In- 
des Orient.  VIII  67.  Première  Cnmpagn.  d’Amf- 
ccrdam,  (bus  le  nom  des  Pays  lointains.,  48. 
Premier  voyage  , ibid.  Les  Holland  obtiennent 
divers  avantages , 70.  Leur  modérât,  prouvée  par 
le  témoignage  de  leurs  ennemis,  i£û/.  Premier 
voyage  d’un  Holland,  autour  du  Monde,  71.  La 
Compagnie  menacée  de  fa  ruine.  Elle  ert  confir- 
mée par  l’autorité  des  Etats  Généraux.  Principaux 
articles  de  fon  établilfcm.  ibid.  Chambres  parti- 
culières , Se  nombre  des  Directeurs,  71  Leurs 
gages,  ibid.  Les  Holland,  battent  IcsPortug.  73. 
Ils  font  battus  d’un  autre  côté  par  les  Pottug.  ibid. 
Départ  de  la  première  Floue  , 7 y.  Première  ren- 
contre des  Holland,  ibid.  Guelfes  fuprenantes 
qu’ilsncçoivcnr  des  Poreug.  7 6.  Les  maladies  les 
forcent  de  relâcher  dans  la  Baie  deferte  de  San 
Bras.  Us  admirent  des  Penguins  & des  chiens  de 
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Mer.  Us  fc  lient  avec  les  Habitans.  Comment  ils 
en  obtiennent  des  rafraîchillcm.  ibid  Ils  font  des 
marchés  fore  avantageux , 77.  Ils  font  obligés  de 
quitter  la  Baie  de  San  Bras,  78.  Le  Sco  but  les 
preffe  de  rélâchcr  à Madagafcar , ibid.  Leur  em- 
barras à fc  lier  avec  les  Inful.  79.  Ile  nommée  le 
cimccicr  des  Holland.  Ils  cherchent  des  Habitans. 
Coütnv  de  Icuis  recherches , ibid.  Us  font  furpris 
& main. ur.  *0.  Uscontin.  vaincm  leurs  rcchcrc. 
ib.  T r ahif.  des  Ncg.  8 1 . Comment  ils  jugent  de  la 
Baie  de  S.  Augurt.  ibid.  Apparenc.  qui  les  y atta- 
chent , 8t.  Leurs  malades  attaqués  par  les  Nè- 
gres , ibid.  Occafion  d’une  nouvelle  querelle  avec 
les  Nègres,  8y.  Ils  conduifcnt  deux  Negres  en 
Hollande  , ibid  Les  Holland,  perdent  la  confiance 
des  Nègres,  84.  Ils  pénètrent  jufqu ‘aux  habitat. 
Les  Negres  leur  tuent  un  Pilote.  Comment  ils 
vengent  fa  mort , ibid.  Combien  les  Holland, 
ont  a fouffrir  de  l'ignorance  de  ces  Negres  , 8 y. 
Us  retournent  à file  de  Ste  Marie , 86.  Us  trou- 
vent enfin  des  rafraîchi4Tem.*£ùé.  Leur  commerce 
avec  les  Inful.  87.  Leurs  obfctvat.  for  Elle  de 
Ste  Marie.  Vifite  qu’ils  reçoivent  dW  Roi , ibid. 
More  du  Contre  Maître  d'un  de  leurs  Vaiffeaux; 
Se  opinion  des  Negres  fur  (on  ame , 88.  Les 
Holland,  arrivent  à la  Baie  d*Antongil , ibid. 
Leur  premier  commerce  , 89.  Ils  s’cnyvrcntavec 
les  Negres , ibid.  Tempête  qui  enlève  les  Canots 
de  la  flotte  , 90.  Ces  canots  deviennent  l'occa- 
fion  d’une  querelle  avec  les  Negres,  ibid.  Com- 
bat ,91.  Les  fufils  font  fuir  les  Negres.  Les  Hol- 
land. brûlent  leurs  Villages.  Réconciliât,  doureu- 
fe  , ibid.  Apparence  de  fincérité  du  côté  des  Ne- 
gres , 91.  Embarras  des  Hollandois  fur  leur 
conduite.  Us  prennent  le  parti  de  lever  l’ancre , 
ibtd  Leurs  obfcrvat.  fur  la  Baie  d'Ancongil,  93. 
Leur  navigat.  fingulierem.  heureufe  , 94.  Ils 
manquent  d'eau  douce , ibid.  Leur  première  liai- 
fon  avec  les  Indiens , 9 y.  Quelle  politclfc  ils  leur 
trouvent,  y 6 Ils  évitent  une*  querelle.  Difficulté 
du  pacage  à Java  , ibid.  Envoyés  Portue.  de 
Bantam , 97.  Leurs  difeours.  Sa£c  rénonfc  des 
Holland,  ibtd.  Un  Sabandar  fc  rend  à nord  de  la 
Flotte,  98.  Préfens  des  Holland,  au  Gouverneur 
de  Bantam  ,99.  Ce  Gouverneur  faic  une  vifite 
fur  la  Flotte , ibid.  Il  craint  d'y  être  retenu,  100. 
L’alliance  confirmée  entre  les  Holland.  & les  Ja- 
vans  , 101 . Faite  dcfHolland.  Ils  font  railles  par 
par  les  Portug.  On  penfe  h les  attaquer.  Bon 
office  du  Sabandar,  ibid.  Confpirat.  contre  la  . 
Flotte,  101.  La  rofeert  employée.  Les  Holland, 
effraient  leurs  ennemis . ibid.  Rcnocvcltem.  de 
l’alliance  , 103.  Les  Holland,  établirent  uu 
Comptoir  à Bantam.  Bon  confcil  qu’ils  négligent, 
ibid.  Furieux  emportera,  des  Holland.  104.  Hure 
d’entr’eux  font  arretés  , ibid.  Ilsufcnt  de  repré- 
failles,  ioy.  Comment  ils  traitent  l’interprète 
du  Gouverneur.  Hortilrtés  qu'ils  commencent  , 
ibid.  Ils  prennent  pluficurs  Jonques,  106.  Les 
prisonniers  Holland,  font  conduits  au  fupphcc 
On  leur  accorde  la  vie.  Combat  enue  les  HoU 
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land.  8c  les  Javan.  ibid.  Les  Jaf>n.  fc  retirent 
maltraités , 107.  La  vie  des  prifonnicrs  mcuacéc. 
Négociât,  pour  la  paix,  ibid.  Réponfc  du  Con- 
(cil  de  la  Flotte  à la  Lettre  du  Gouucrncur  de 
Baucam,  108.  Les  Holland,  lèvent  l'ancre.  Sort 
des  prifonnicrs.  La  Flotte  rentre  dans  la  rade*dc 
Bantam , ïbid.  On  s’accorde  par  un  Traité , 109. 
Nouveaux  fujets  de  divifion.  Les  Holland,  forcés 
de  quitter  Bantam , ïbid.  Ils  recommencent  les 
hoftilités , 1 10.  L'Empcr.  leur  propofe  de  fe  join- 
dre à lui.  Raifons  qui  les  portent  à partir  fans 
▼engeance , ïbid.  La  Flotte  mouille  devant  Jaca- 
cra,  11 1.  Trabifon  dangereufe  pour  les  Holland, 
lit.  Comment  elle  c(l  foutenue  , Uf.  Maflacrc 
fait  fur  la  Flotte.  Comment  les  Holland  fc  ven- 
gent. Horribles  barbaries  > ïbid.  Ils  abandonne  la 
Rade  de  Bantam  , I14.  Vilîtc  que  le  Roi  de  11  le 
de  Madure  veut  faire  à la  Flotte,  ïbid.  Ce  que 
cette  démarche  coûte  à ce  Prince  & à fes  gens , 
115.  Aveux  des  prifonnicrs.  Action  d humanité  , 
ïbid.  FoiblclTc  des  Equipages  Holland-,  ntf. 
Un  de  leurs  Capitaine  cmpoifonné.  Ils  brûlent  un 
de  leurs  Vaiflcaux,  ïbid.  Deux  Holland,  fuivent 
un  Seigneur  de  i’ilc  de  Bali , ou  ils  font  retenus  , 
118.  La  confiance  s'établit.  Vifiic  du  Roi  fur  la 
Flotte  , ïbid.  Etat  de  la  Flotte  Holland,  à fon  dé- 
part des  Indes , 1 10.  Querelle  entre  les  Officiers , 
ni.  Motifs  du  fécond  voyage  des  Holland,  aux 
Indes  Orient.  On  équipe  une  Flotte  norobreufe  , 
ibid.  Etat  où  ils  trouvent  1 lie  de  Cirné  , 111. 
Commerce  favorable  , 114.  Imprudence  des 
Holland.  ïbid.  Leur  querelle  avec  le  Roi  de  Ma- 
dure , lit.  Ce  Prince  en  fait  arrêter  un  grand 
nombre.  Négociât,  inutiles.  Les  prifonnicrs  Hol- 
land. font  uialttaicés , ïbid.  Tentative  pour  les 
délivrer  , 1 16.  Mauvais  fuccès  de  cette  tentative. 
Maflacrc  des  Holland,  ibid.  Les  quatre  Vaiflcaux 
Holland,  fc  féparent , 1 18.  Les  Holland,  fc  ren- 
dent à Banda , ibid.  Premier  Comptoir  des  Hol- 
knd.  119,  Retour  de  deux  Vaiflcaux,  & joie 
qu'ils  apportent  à Amfterdam  yibid.  Le  Roi  de 
Tcrnarc  vifice  les  Holland.  1)1.  Cruautés  dont 
ils  accufcn.  les  Porsug.  1 js.  Ils  vifitent  le  Palais 
du  Roi  de  Tubaon,  1)6.  Ils  font  trompés  par 
les  Indiens  dcTikou,  159,  Autres  malheurs  à 
Palfaman,  160.  Ils  fc  font  des  amis  pour  la  Cour 
d’Achio.  Ils  fc  rendent  à la  Rade  de  ccrte  Ville  , 
ibid.  Ambaflad.  Porcug.  qui  annonce  malheur 
aux  Holland.  itf  1.  Plailancc raifon qui/ait  rejet- 
r ter  une  Lettre  du  Prince  d'Orangc  on  de  Naiîau  , 
Z61.  Mélange  de  careffes  &:  d'infidélités  de  la 
part  des  Indiens.  Le  Roi  d’Acbin  fc  lailTc  préve- 
nir contre  les  Holland,  ibid.  Rapports  qui  leur 
donnent  des  défiances,  16).  Leur  modérar.  lis 
reçoivent  de  nouvelles  carcfles  du  Roi  d'Achin. 
Les  circonftances  changent , ibid.  Autres  raifons 
qui  les  portent  à la  vengeance,  164.  Comment 
ks  Holland. du  Comptoir  ramenés  fur  la  Flotte, 
ibid.  Us  fc  faififlent  de  cous  les  Batim.  de  la  Rade 
d'Achin  , if  j.  Négociât,  mfruûucufcs , ibid.  Les 
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Holland,  brûlent  plufieurs  VaJfleaox,  lêt.  Péril 
dout  ils  font  menacés.  Ils  l'évitent  en  quittant  la 
Rade  d’Achin.  Comment  ils  paient  leur  charge 
de  poivre  , ibid.  Ils  fc  rcnJcnt  à Bantam,  I67 
Navigat.  d'une  antre  Flotrc  Holland,  jufqu’à  Btn- 
tam  ,168.  Les  Portug.  veulent  attaquer  l’Amiral 
Hoiland.  qui  veut  les  prévenir,  170.  Portrait  que 
les  Po.rcug.  fout  des  Holland.  Combat  entre  les 
Holland.  & les  Portug.  dont  le  Roi  de  Tcrnarc 
cfl  fpcdtatcur,  ibid.  les  Holland,  fe  retirent, 
17 1.  Leur  Amiral  veut  fc  rendic  à Paranc.  Fête 
dont  il  cft  témoin , ibid.  Grand  feftin  que  le  Roi 
de  Ternare  donne  aux  Holland.  17a.  Ils  lèvent 
l'anctc.  Nom  qu’ils  donnent  à une  Ile.  Us  s’ap- 
rochent  de  la  Chine.  Perte  qu'ils  font  de  vingt 
ommes  à la  vue  de  Macao  , ibid.  Ils  retournent 
vers  Pacane,  17).  Ils  arrivent  à Patane  ou  ils 
prennent  du  poivre,  174.  Voyage  & retour  de 
trois  Vaiflcaux  de  la  Flotte,  177.  Voyage  de 
deux  VaifTeaux  Holland,  au  Royaume  d’Achin, 
178.  Trille  & longue  navigat.  Trois  révoltes  ex- 
traordinaires, ibid.  Courage  brutal  de  trois  Ma- 
telots Holland.  179  Arrivée  des  Vailfeaux  dans 
l’Ilc  de  Sumatra.  Trahifou  des  Inful.  ibid.  Plu- 
ficeis  Holland,  tués  ou  prifonuicrs  , 1 80.  Rcflcn- 
tîm.  du  Roi  d'Aihin  contre  les  Holland,  lois 
tyranniques  qu’on  veut  leur  impofer , ibid.  Pri- 
fonnicrs Holland,  abandonnés  de  leurs  VaifTcanx, 
181.  Leur  firuat.  Complot  qu’ils  forment  pour 
leur  fuite.  Sages  repré  fentnt*  qu’un  Malabare 
leur  fait , ibid  Pourquoi  leur  complot  fans  effet , 
181.  Leur  défcfpoir  , i8j.  Autre  complot  des 
prifonnicrs  Holland,  ibid.  Comment  il  manque 
encore,  184.  Ils  font  traités  avec  bonté  par  les 
Habitans.  EclaircifTcm.  fur  leur  fort,  ibid.  Bonté 
des  Holland  mal  récompcnfcc , 18  f.  Les  Portug. 
maflacrcnt  un  homme  de  leurs  Equipages.  Re- 
cherche inutile  des  Habitans  de  111c  de  Mari  , 
ibid.  Route  incertaine  jufqu'a  Sumatra  , 186.  Les 
Holland,  bien  reçus  à Bantam,  ibid.  Favorable 
Audience  du  Gouverneur , 187.  Changera,  qui 
les  obligent  de  quitter  Ï5antam.  En  quelle  année 
ils  n'ont  point  d’établillcm.  à Bantam  , ibtd. 
Traité  avantageux  à une  Compagnie  Holland. 
189.  Bonté  Hoilind.  190.  Route  des  Holland, 
jufqu'à  Palimbam , 191  Fâchcufc  nouvelle  pouc 
les  Holland.  191.  Confeil  qu’ils  tiennent  près 
d'une  Flotte  Portug.  Remarques  fur  la  haine  des 
Portug.  pour  les  Holland,  ibid.  Les  Holland, 
prennent  le  parti  d’attaquer  la  Flotte  Portug. 

1 9 ] • Gran  Jeur  de  cette  cotrcprifc.  Préparatifs  des 
Holland,  ibid.  Combat  réitéré , 194.  Les  Portug. 
prennent  deux  Galères.  Circonftances  de  cette 
perte,  ibid.  Eclairciflcm.  tirés  des  prifonnicr*, 
19  f.  Les  Holland,  bravent  la Flottc'Portug.  ibid _ 
Actions  vigoureufesdes  Holland.  197.  Apparence 
de  querelle  entre  deux  Vaiflcaux  Franç.  & plu- 
fieurs Vailfeaux  Holland.  198.  Les  Holland, 
effrayés  par  des  Ours  marins,  171.  Une  Cbaloa- 
pe  Holland,  icjoiut  la  Flottç,  17 Comment 
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Us  Hoüand.  reçus  aux  Iles  de  Comorre,  ibid. 
Ils  le  rendent  à Maiccalo  , x7y.  Leur  défiance  , 
*7*.  Promclle  du  Roi  de  Candi  en  faveur  des 
Holland.  iSo.  Heureufe  idée  des  Holland.  x8x. 
Ils  lailfent  deux  Muficicns  au  Roi  de  Candy , ibid. 
Ils  quittent  Ccylan  5c  fe  rendent  à Achin , 185. 
Ils  artquent  une  Caraque  Portug.  184.  Combat 
noéhirne.  La  Caraque  cil  prife , ibid.  Cargaifon 
de  cette  Caraque,  18  y.  Leur  départ  fimulé.  Us 
retournent  à Achin,  ibid.  Union  des  deux  Com- 
pagnies de  Hollande,  186  Profpérité  des  Hol- 
land. 187.  Cette  profpérité  troublée  par  un  tra- 
gique accident.  Leur  Vice-Amiral  aliafliné  avec 
cinquante  trois  hommes,  ibid.  Le  Roi  de  Candy 
cherche  à (e  réconcilier  avec  les  Holland.  x8X. 
Flotte  digne  de  1a  nouvelle  forme  de  l’union  des 
deux  Compagnies  de  Hollande  , 189.  Les  Hol- 
land. pillent  & huilent  l’Ilc  d'Annobon , ibid. 
Etat  des  Holland,  à Bantam,  190.  Mefures  de 
l'Amiral  des  Holland,  pour  confirmer  leur  éta- 
bliflcm.  à Bamim,  191.  Nouvelle  forme  du 
Comptoir  Hollnud.  Reglcm.  de  ce  Comptoir, 
ibid.  Mémoire  fecrec  qui  contient  les  relions  du 
commerce  Holland.  194.  Deux  VailTcaux  Hol- 
land. enlèvent  un  tichc  Galion.  198.  Comblent 
Warryck  prépa  c les  Chin.  à fouffrir  les  Hol- 
land. 199.  Témoignage  en  faveur  des  Holland. 
301.  Armera.  conliJcrable  de  la  Compagnie 
Holland,  ibid.  Départ  de  la  Flotte,  501.  Inluite 
reçue  aux  lies  dfl  Cap  Verd.  Vengeance  que  les 
Holland,  en  tirent  à Mozambique.  Us  croifcnc 
proche  de  Goa , ibid.  La  Flotte  le  rend  à Cananor, 
30).  Lettre  du  Roi  de  Cananor,  qui  p relie  les 
Holl.  de  fe  retirer.  Ils  fe  rendent  à Calée.  Traité 
d'alhancc  qu’ils  font  avec  le  Samor-  ibid.  Ils  chaif. 
les  Portug.  d ’^mboinc , 504.  Capirul.  du  Forr,  ib. 
Allant  des  Hollandois  , 306.  Les  Holland,  chaf- 
fent  entièrement  les  Pottug.  des  Moluques, ibid. 
Voyage  de  Commerce , 307.  Nouvelle  Flotte 
Holland,  5:  fes  forces  , 308.  La  Flotte  arrive  de- 
vant Malaca  , 311.  Premières  hoililités , ibid. 
Le  fiége  de  Malaca  cil  déclaré  ,311.  Préparatifs 
des  Allie gea ns , ibid.  Confeil  Holland.  31$.  Ré- 
solution du  Confeil , ibid.  Informations  qu’oa 
reçoit  d‘un  Negre,  314.  Le  Roi  de  Johor  députe 
à la  Flotte.  Renfort  qui  arrive  aux  afliégés.  Le 
Roi  de  Johor  joint  la  Flotte  Holland.  ibid.Con- 
clufion  du  Traité  avec  le  Roi  de  Johor  , 317. 
Dcfccntc  des  Holland,  devant  Malaca,  ; ^.Dif- 
ficultés qui  diminuent  les  cfpétanccs  de  leur 
Amiral.  Us  démontent  les  batteries  de  la  Ville. 
Lâcheté  des  Malais , ibid.  Les  Holland,  tirent 
peu  de  fer  vice  des  Malais , 3x0.  Reproche  ex- 
travagant qu’ils  en  reçoivent.  L’Amiral  entre- 
prend d’affamer  la  Place.  Les  vivres  deviennent 
cher  à Malaca  , ibid.  A quoi  la  faim  réduit  les 
Habitans,  3x1.  Sorties  des  alTtégés.  Fatigues  te 
maladies  des  Holland.  Excès  de  leur  yvrogncric, 
ibid.  Aélion  barbare  des  alfiégés  , Jix.  Repré- 
sailles des  Holland,  ibid.  La  Ville  fouific  beau- 
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coup  de  la  faim  , 313.  Délibération  du  Confeil 
Holland.  Rapport  d'un  transfuge.  Oo  emploie 
les  fuppliccs  pour  le  faire  parler,  üu/.  Embar- 
ras de  l’Amiral  de  la  part  du  Roi  5c  des  Malais, 
3x4.  Arrivée  de  l’Armade  Portug.iifc.  Mefure 
des  Holland,  pour  la  recevoir,  ibid.  Attaque  du 
premier  jour,  3x3.  L’aâion  s’engage  le  lende- 
main. Combat  terrible  , ibid.  Pêne  des  deux  par- 
tis , 3 x6.  Suites  du  combat , ibid.  Demandes  des 
Hollandois,  330.  Les  Holland,  attaquent  une 
partie  de  l’Armade  Portugaife , 33X.  Raifonne- 
mens  de  l’Amiral  Holland.  Combat  terriblc.^id. 
Autre  Galion  pris  , ^3  3.  Malheur  qui  arrive  aux 
Holland.  Ils  brûlent  trois  autres  Vaifleaux  Por- 
tugais. Perte  de  l’Armadc.  Difficultés  linguliercs 
pour  la  rançon  des  Prifonniers  , ibid . Ôn  me- 
nace deux  cens  Portugais  de  les  jetter  à la  Mer, 
334.  Biulot  fans  efFet,  3 3 f . Rufedes  Holland. 
33  6.  Les  deux  Flottes  fecanonnent.  Retraite  des 
Holland.  5c  nouvelles  vûcs  de  leur  Amiral,  ibid. 
Dérèglement  des  Holland.. d'Amboinc  , 339. 
Obfcrvations  d'un  Auteur  fur  l'Etablificm.  des 
Holland,  à Amboinc  fibid.  Fore  Holland.  àTer- 
natc  , 340.  Situation  de  ce  Fort , 341.  La  Flotte 
part  pour  la  Chine,  344.  Motifs  de  l'Amiral, 

Î|ui  relâche  à Mindanao.  Recommandation  plai- 
ante  La  Flotte  arrive  à une  lieue  de  la  Chine , 
ibid.  Officiers  Chinois  qui  viennent  abord  ,345. 
Leur  avidité  pour  les  préfens.  Réponfes  vagues 
du  Mandarin  , ibid.  Curiofité  badine  des  Hol- 
land. dans  un  Temple , 34 6.  Us  confultcnt  une 
Idole.  Us  s’efforcent  inutilement  de  fe  concilier 
les  Chinois,  ibid.  La  Flotte  ferend  à Canton, 
34V-  Elle  apprend  des  nouvelles  de  Macao, ibid. 
Six  VailTeaux  Portug.  menacent  la  flotte  Hol- 
land. 349.  On  croit  le  combat  inévitable  , jfi. 
Les  Holland,  s'éloignent , ibid.  Témoignage  des 
Relations  Holland,  fut  le  Volcan  de  Ternate  , 
3*i.  Forts  5c  Redoutes  des  Holland.  3*  y & fuiv. 
Sujets  des  Holland,  dans  lTle  de  Ccran  , 1*8. 
Mécontentemens  mutuels  entre  les  Holland.  5c 
les  Infulaircs,  ibid  Confcils  d’ua  Commiiïairc 
Hollandois  pour  alfurer  file  d’Amboinc  à fes 
Compatriotes  , 3*9.  Frais  de  la  Compagn.  pour 
un  EtabliiTcm.  à Amboinc  , 370.  Forts  Holland, 
dans  file  de  Ternate  , 371.  Forts  des  Iles  de 
fiachian  5c  Machian  , 371.  Obfcrvations  furies 
progrès  de  la  Compagnie  Holland.  373.  Départ 
d'une  Flpttc  Holland,  pour  les  Indes  Orientales  , 
378.  Dcfccntc  que  font  les  Holland.  380.  Siège 
d'un  mois.  Les  Holland,  obligés  de  fe  retirer  , 
ibid.  Ravages  qu’ils  commettent , 381.  Us  per- 
dent un  VailTeau.  Caraque  qu'ils  prennent  5c 
brûlent  fur  la  Côte  des  Indes  , ibid.  Les  Hol- 
land. fe  défient  du  Samorin  de  Calécut , 381. 
La  Flotte  arrive  à Amboinc,  383.  Elle  fe  rend 
à Ternate.  Tentatives  impuifiantes  , ibid.  Les 
Holland,  vont  attaquer  Machian  , 384.  Defen- 
fes  du  Fort.  Il  eft  attaqué.  U eft  pris  d'afiaut. 
Soit  de  U Garoiibû , ibid.  Orage  qui  fait  périr 
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deux  VaifTeanx  Holland.  ;8f.  Retour  de  cinq 
VailTcaux  de  la  Flotte  Holland,  ibid.  Armement 
confidéiablc  d’une  autre  Flotte,  *8*.  Avisdonné 
à la  Compagnie  fur  le  tafraîchiflement  de  fes 
Vaiffcaux  , ibid.  Les  Holland  fe  rebutent  du 
Siège  du  Fort  de  Mozambique,  588.  Allions 
batbarcs , ibid.  Prife  d'un  GalitflA  de  guerre,; 89. 
Prife  d’une  Caraquc  près  de  Goa  , ibid.  Traité 
juré  entre  le  Samorin  de  Calécut  & les  Holland. 
^91.  Afeendant  que  les  Holland,  commencent 
a prendre  aux  Indes,  $9;.  L adrcfTe  des  Indiens 
l'emporte  fur  celle  des  Holland,  jy 4.  Trêve  de 
la  Hollande  ou  Provinccs-Unics  avec  l’Efpagne, 
595.  Premières  idées  des  Hoünnd.  pour  leur  Eta- 
blilTcmcnt  de  Batavia  , jpt».  Ils  (e  défient  Je 
l'Angleterre,  ibid.  Ils  font  trompes  par  les  In» 
fulaircs , *97.  Leur  Amiral  a 11  affiné  avec  tout 
fon  Cnnfcil  , $98.  Plauclie  de  la  figure  du  Fort 
Holland,  de  flic  de  Banda  , ibid.  Autres  Hol- 
land. maffacrés  , 599.  Piomorion  d'Ofiicicrs  fur 
la  Flotte.  Remarque  fur  le  caraûcrcdcs  Mollan- 
dois.  A quelles  conditions  ils  font  la  Paix  avec 
les  Bandanois  , ibid.  Divers  Forts  Hollandtrs 
bâtis  aux  Moluques  , 400.  fbiccs  des  Holland. 
15e, des  Efpagnols  aux  Moluques  , 401.  La  guerre 
fe  renouvelle  à Banda  , ibid.  Premières  femmes 
Holland,  qu’on  voit  aux  Indes,  401  Défaite 
des  Holland,  aux  Manilles  , ibid . Premières  ten- 
tatives des  Holland  pour  le  Commcicc  au  Ja- 
pon , 405.  Deux  Yaiifcaux  vont  Fonder  les  dif- 
pofitions  des  Japorois.  Succès  de  leur  Voyage  , 
ibid.  La  Compagn.  de  Hollande  envoie  plufieurs 
VaifTeaux  à Firando  , 404.  Un  Yacht  y arrive  le 
premier.  Les  efpéranccs  des  Holland,  mêlées  de 
crainte.  Témoignage  rendo  à leur  valeur.  Dif- 
ficultés qu'ils  ont  à vaincre  , ibid.  Les  Holland, 
écrivent  à Guillaume  Adamfx  , 40f.  Conlrils 
qu’on  leur  donne.  Ils  panent  pour  la  Cour:  Dé- 
tail de  leur  route  , ibtd.  Ils  chàr.gcnt  de  Bar- 
que , 406.  Us  rencontrent  Adamfx  & arrivent  à 
Soiingau , 407.  Pourquoi  ils  fe  croient  jnena- 
cés  de  quelques  dangers  , 40®-  Us  font  juftifiés 
par  Adamfx , 409.  Demandes  qu’ils  veulent  faire 
a la  Cour  du  Japon  , ibid.  Préfcns  qu'ils  offrent 
à l'Empereur,  410.  Ce  Prince  leur  faitdiverfts 
qucflions  , ibid.  Opinion  qu’il  a d'eux  ,411.  Ils 
partent  pour  Jedo.  Comment  ils  y font  reçus 
du  Sadadonne.  Préfcns  qu’ils  lui  font  , ibid. 
Tréfcns  qu'ils  offrent  au  Prince  de  Jedo,  41:. 
Us  en  reçoivent  de  fort  médiocres. Ils  retournent 
à la  Cour  par  k Pott  de  Wormgau.  Ce  qu’ils 
apprennent  touchant  les  Ffpagnols,  ibid.  Fon- 
dement de  la  défiance  qu'ils  conçoivent  «le  ces 
derniers  , 41  Leur  fierté  mutuelle.  Les  Hol- 
Landois  reçoivent  les  Lettres  Patentes  de  l'Em- 
pereur du  Japon.  Ce  qui  manque  à leurs  defirs  , 
ibid.  Leurs  repréfenta rions  au  Cofcquhlonne  , 
414.  Leurs  inlhnces  , 8e  réponfes  de  ce  Seigneur. 
Ils  s’opiniâtrent  à le  preflcr,  ibid.  Il  ccdc  a leur 
aedeur , 41  L’Empereur  leur  accorde  tout  cc 
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qu’ils  demandent.  Leur  retour  à Firando,  8C 
détail  de  leur  route.  Une  partie  d'encre  eux  paffe 
par  Mcaco , ibid.  Ils  y prennent  des  ouvrages 
de  vernis,  416.  Leur  anivéc  à Firando.  Us  y 
établirent  un  Comptoir.  Embarras  ori  les  jette 
la  rcconnoifTancc.  Grands  frais  que  le  Gouvcr-' 
ncur  fait  pour  les  Holland,  ibid.  Ils  font  réduits 
à le  payer  d’exeufes  , 417.  Leurs  derniers  pré- 
fcns. Leur  départ  du  Japon  , ib:d  Etrange  avan- 
turc  des  Holl.  411  & fitiv.  Joie  des  Holland,  en 
abordant  dans  une  Ile  déferre  , 418.  Ce  qu’ils 
y trouvent  pour  vivre,  ibid.  Us  fe  rcconnoiffcnc 
procire  de  Sumatra  , 419.  Dangers  où  ils  font 
expofes  pour  arriver  dans  cctre  Ile.  Ils  y abor- 
dent , 8:  péril  qu’ils  y courent , ibid.  Les  Hollan- 
dois  ne  s’échappent  qu’avec  peine,  4;  En  quel 
état  ils  fc  retirent.  Mort  étrange  d’un  de  leurs 
gens.  Us  font  obligés  de  retourner  à terre, ib\dm 
Secours  qu’ils  trouvent , 4M-  Us  «bordent  dans 
une  Ile  défcrtc  , ibid.  Us  découvrent  une  Flotte 
du  haut  d un  ma: , 4 ; j Ils  fc  trouvent  en  fùtcté 
parmi  des  gens  de  leur  Nation,  ibid.  Les  Hol- 
Iandois  aflicgent  Macao,  4)9.  Us  fom  forcés 
de  l'abandonner  avec  perte  , ibid.  Ils  veulent 
s’établir  aux  Pifeadotes , 440.  Conférences  inu- 
tiles avec  un  AmbaffaJeur  Chinois.  Longues  hof- 
tilités  contre  la  Chine  , ibtd.  Négociation  avec 
les  Chinois,  44t.  Un  Hermitc  y cit  cmp'oyé. 
Les  Holhndois  cruellement  trahi* , ibid  Effort» 
de  l’induffric  & du  courage  des  Holland,  pen- 
dant une  furieufe  tempête  , 444.  Naufrage  d’un 
VailTeau.  Trille  état  acs  deux  autres  , ibid.  Ur» 
Vaificau  fccourt  l’autre  , 44  î Oppo/ition  de  l’é- 
quipage. Le  Capitaine  le  ramené  a la  foomiffîon* 
Séparation  de  ces  deux  Vaiffcaux.  Ils  arrivent  à 
la  Baie  de  Saint  louis  & fc  1 adoubent,  ibid • 
On  députe  au  Roi  du  Pays  , 446.  Matelots  fé- 
duits  par  les  fcmmcsdcl’ye  Saint  Louis,  447, 
Rencontre  d’une  Caraquc  Efpagnolc  à Sainte  Hc- 
lene,  ibid.  Ononade  entre  les  ceux  Vaiffcaux  , 
448.  Les  Holland,  fc  retirent  maltraites.  Avec 
quelle  provilîon  d’eau  ils  font  rouie  en  Europe  , 
ibid.  Sort  de  la  Caraquc  Efpaçnolc  , 44*.  Eclair- 
eiffem.  fur  le  fort  d un  Vaificau  Holland,  ibid* 
Poifibns  extrnordin.  nommés  Hoilaudois,  4^4. 
Sac  d’argent  perdu  8c  retrouvé  au  fond  de  la  Mec 
par  un  bon  nageur  Holland,  ibid.  & 45  Le» 
Holland  maltraités  dans  l'Ue  de  Banda, 456.  La 
permifiîon  de  s'établir  à Mocka  leur  cl t refùféc 
par  le  Pacha  , 460.  Le  Bacha  ies  conlolc  par  an 
grand  Feftin  tibid.  Les  Holland,  abandonnent  la 
Mer  rouge  , 461.  Comment  ilss’érablifi*cnt  à Su- 
rate , ibid.  Perte  des  ennemis  des  Holland. 464. 
Les  Holland;  maltraités  à Bagganaga , 467.  Leur 
embarras  fur  une  route,  468.  narrés  m.o  r tunes  - 
Obligations  qu’ils  ont  à un  Pcrlan  , ibid.  Ils  fe. 
rendent  à Paliacatc  , 4 69.  Occalion  de  la  guerre 
entre  les  Holland.  & les  Angl.  470.  Réflexions, 
d’un  Auteur  fur  l’événement  de  ccrtc  guerre.  Oi* 
fie  fortifie  de  part  fie  d'auirç  ibid..  Dcdarauom 
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des  Holland.  471.  Ils  commencent  les  hoflilités. 
Ouvrages  de  l’Ennemi.  Nouveau  Fort  des  Hol- 
land. ibiJ.  Le  Pangoran  de  Bintam  follicicc  par 
les  Anglois  à prendre  part  a la  guerre , 47**  R-cn“ 
contre  des  Flottes  Angloifcs  Se  Holland.  Les 
Holland,  battent  vieouieufcmcnt  Jacatra.  Pro- 
politions  de  Paix,  ibid.  Crainte  des  Hollandois , 
47  j . La  Paix  fc  conclut  en  apparence  , ib  d.  Une 
Lettre  de»  Anglois  Fait  iinprcrtîou  aux  Holland. 
474.  R niions  qui  les  obligent  de  capituler  , ibid. 
Capitulation  , 47  y.  Etrange  révolution  qui  ré- 
tablit les  Holland,  ibid.  Guerre  avec  B.tntam , 
477*  La  Paix  Fc  conclut  entre  les  Holland.  & les 
Anglais  , ibid.  Premiers  Navires  qui  vont  droit 
de  Hollande  à Surate  & de  Surarc  en  Hollande  » 
479*  Femmes  Holland.  Se  Hollanl.  Indiennes  à 
Batavia  , 487.  Bengale,  féconde  Place  du  Com- 
merce HoilinJ.  49t.  Comptoirs  de  la  Compa- 
gnie Hollanl.au  Bengale,  49 y.  Dépat t des Vaif- 
icaux  annuels  de  Batavia  pour  le  Japon.  Saifons 
& durée  des  naviguions  de  Hollande  à Batavia, 
ibid.  Naviga-iondc  Batavia  en  Hollande  , 494. 
Route  des  Flottes  Mar.  hardes  de  la  Compagn. 
Holland,  ibid.  Fort  Hollandois  pris  par  le  Roi 
de  Ccylan  , yoy.  Infulaircs  qui  ne  dépendent  ni 
du  Roi  de  Ccylan  ni  des  Holland.  Î07.  Eclab- 
cilTcmcnt  f„r  les  Holland,  ptifonniers  dans  les 
Etats  du  Roi  de  Ccylan , y 1 x.  Etranges  b mbaf- 
lades  des  Holland,  ibid.  Politique  des  Hollmd. 
yi  J.  Imroduélion  qui  regarde  les  Holland. y 16. 
fort  Holland,  de  Batacallor  , 6 \ \.  Ils  ne  porte  - 
dent  rien  jurtement  dans  l’IIc  de  Ccylan,  6 34* 
Leur  rufe , 6 y y.  Comment  :1s  vivmtavcc  le 
Roi  de  Pile  de  Ccylan  , ibid.  Ménagemens  que 
les  François  gardant  pour  eux,  6 y 6.  Les  rerten- 
timens  Commencent  à éclater.  Les  Franç.  mépri- 
fent  les  injures,  ibid.  Atrivéc  d’une  Flotte  Hol- 
land 4 j 7.  Premiers  explications  entre  les  Ami- 
rauv  François  Se  Holland.  Ils  s’expliquent  par 
écrit  , ibid.  Les  Holland,  s'entendent  mal  à la 
rufe,  6)8.  Avaniure  d un  Corfairc  Holland  qui 
a Corn  million  de  France,  IX.  4.  Comment  les 
Holland,  traitent  des  Prifonniers  François,  17. 
Exemple  de  cruauté  dans  les  H rtlan dois  , ibid. 
Ufage  qu’ils  font  de  la  Ville  de  Negapatan  , 10. 
Bravades  des  Holland,  ibid.  Comptoir  Holland. 
d'Ougli , 11.  Brutalité  des  Matelots  Holland. 
lt.  Sort  d’un  Prince  de  Ccylan  prifonnicr  des 
Holland,  iy.  Les  H dland.  craignent  la  rencon- 
tre d'une  Lfeadre  Françotfc,  17.  Reproche  de 
tromperie  faits  aux  Holland,  ty.  Avantage  des 
Officiers  du  Commerce  An  ilois  fur  ceux  de  Hol- 
lande , 4 J.  Tombeau  finsulicr  d’un  Holland.  4 y 
Richcrtc  du  Commerce  Hollaud.  (y, .Us  fupplan- 
tent  les  A glois  à Paliacatc  , yy.  Comment  les 
Holland,  ferment  le  Japon  aux  Millionnaires 
Chrétiens,  79.  Mal-entendu  pour  le  Salut, 1 19. 
Defeription  du  fameux  Jardin  de  la  Compagnie 
Holland,  ibid  Jaloufic  des  Hollaud.  « 60.  Hon- 
nêteté don  Gouverneur  Holland.  180.  Service 
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ue  les  François  rendent  aux  Holland,  du  Cap 
e Bonne  Efpéran-  i8x.  Pourquoi  les  François 
mal  reçus  des  Holland.  184.  Regret  des  Ptotef- 
tans  François  rranfportés  aux  Colonies Hollan- 
doifes , 110.  Rencontre  de  deux  Holland,  qui 
viennent  au  devant  des  Siamois , ifl.  Trans- 
ports naturel*  de  reconnoilfance  , ibid.  Les  Sia- 
mois portés  dans  une  Habitation  Holland.  xyx. 
Civilités  que  le  Commandant  Holland,  leur  fait. 
Les  Holland,  leur  font  payer  le  fcrvicc  qu’ils 
leur  rendent , ibid.  Les  Holland.  Se  Anglois  ac- 
eufes  Je  vouloir  empoifonner  Beaulieu  Général 
François  , yi 6.  Plan  du  Fore  Holland,  de  Pa- 
liacatc nommé  Fort  de  Gueldrc  , yn.  Adreffe 
d’un  jeune  Chirurgien  Holland,  yjo.  Ordre  cjui 
s’obfcrve  dans  les  embarquemens  fur  les  Valf- 
feaux  Holland.  y7i.  Revue  générale  des  Hol- 
land. a Batavia  , y74.  Pondichéry  parte  au  pou- 
voir des  Holland.  611.  Ils  ont  radreife  de  Faire 
chalfcr  les  François  d’un  Etablillem.  616.  Deux 
EcablilTcmcns  Holland,  ravagés  par  les  Marat- 
tes  , 619.  Avis  que  les  Holland,  donnent  à Ta- 
vemicr,  X.  1 J 8.  Leurs  égards  pour  le  même 
Voyageur,  ibid.  Se  f y 9.  Jugement  que  Taver- 
nicr  porte  de  la  conduite  des  Holland.  „!7y. 
Farte  du  Général  Holland.de  Batavia  , 177.  Ar- 
tifice des  Holland.  1 81.  Haine  du  Roi  de  Japa- 
ra  pour  les  Holland.  1 8 s.  Origine  deccctc  hai- 
ne Se  fc«  effets,  ibid.  Le  Général  Hollandois 
trompe  Tavernier,  187.  Ufages  de  la  naviga- 
tion Holland.  190.  Autres  ufages  des  Vairteaux 
Holland.  19 1.  .Formalités  des  débarquent.  Hol- 
land. 191.  Leur  Maifon  d’Agra  , 100.  Mon- 
noip  Hollandoifc  des  Indes  , yiy.  Sources  de 
haine  entre  les  Porrug.  Se  Holland,  y *7  Hol- 
land. trahis  Se  ma  (Tac  rés  , y «8.  La  Nation  rttal 
vengée.  Anciens  vertiges  des  Holland,  dans  l’Ile 
du  Prince.  El  Flortc  Holland,  entre  dans  Rio 
Janeiro  , ibid.  Les  Holland,  furpris  par  d.-s  Bar- 
bares , 140.  Ils  entrent  dans  le  Détroit  de  Ma- 
gellan, <41.  Cap  qu’ils  nomment  NalTau,  ibid. 
Ils  abordent  une  Ile,  J41.  Femmes  & Enfans 
qu’ils  trouvent  dans  une  Caverne.  Ce  quMs  ap- 
prennent du  Pays  Se  de  fes  Habitans  , ibid.  En- 
trée des  Holland,  dans  la  Mer  du  Sud  , y 46.  Ils 
vifitent  les  Habitatious  de  l’Ile  de  la  Mocka  , 
ibid.  Ils  prennent  un  VaifTeau  Efpagnol , 547. 
Lumières  qu’ils  tirent  d’un  Pilote  Efpagnol,  *48. 
Eclaircirtemens  qu’il  leur  donne  fur  la  Côte  du 
Chili  Se  du  Pérou,  y49-  Richeffes  jettées  dans 
la  Mer  pour  en  priver  les  Holland,  yyy.  Décla- 
rations qu’ils  arrachcnr  par  la  torture  du  Pilote 
Efpagnol.  Sorr  de  ce  Pilote  , ibid.  Longue  na- 
vigation des  Holland.  yy4.  Ils  avivent  aux  îles 
Mr  ri  ânes  ou  des  Larrons  , ibid.  Ils  arrivent  aux 
Philippines,  yyy.LcursObfcrvarinns  , ibid.  Ils 
fe  donnent  pour  des  François  , y y 6.  Leur  trom- 
perie reconnue.  Ils  fc  rendent  à l’Uc  de  Capul , 
ibid.  Frayeur  qu'ils  y répaodent , y y7.  Ils  biu- 
lent  plu^cuts  Villages.  Leurs  pirateries.  Leurs 
obfervations 
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obfervations  fur  la  Baie  de  Manille  , Ibid,  Leurs 
bravades,  jj8.  Les  Holland,  perdent  un  de 
leurs  Vailfcaux  , 3 f 9.  Communication  des  Hol- 
landois  avec  les  Infulaircs  de  Bornéo  , }6o. 
Danger  qui  fait  lever  l’ancre  aux  Holland. j 61. 
Nouvelles  du  malheureux  fort  d’unVaifleau  Hol- 
land. j 6x.  Ils  attaquent  l 'Ile  de  Xolo  , 405. 
Voyage  Àuftral  des  Holland.  4J1.  Les  Equipa- 
ges informes  du  dcfîein  de  leurs  Chefs,  433. 
On  arrive  au  Porc  du  Défit.  On  manque  la  paffe. 
ibid.  Terres  que  les  Holland.  découvrcnt,4j4.  Ils 
croient  toucher  au  nouveau  palfage  qu’ils  cher- 
chent , 4)  f.  Ils  trouvent  ce  paflage  6c  le  nom- 
ment Détroit  de  Le  Maire  , ibid.  Ilspaflcnt  pour 
la  féconde  fois  le  Tropique  du  Capricorne^ jtf. 
Mauvaife  firuar.  des  Holland.  458.  A quelle  dif- 
tanec  ils  font  du  Pérou.  Rencontre  d’une  Barque 
remplie  de  Sauvages  inconnus , ibid.  Les  Hol- 
landois  trahis  par  les  Sauvages,  441.  Com- 
ment ils  fc  dégagent , ibid.  Avanturc  dans  une 
Ile,  44t.  Embarras  des  Chefs  Holland,  fur  leur 
route  , ibid.  Autres  Sauvages  dont  ils  ont  à fe 
défendre  , 44$.  Liaifon  qu'ils  font  avec  eu xyibid. 
Paix  établie  entre  les  Holland.  & les  Sauvages  , 
444-  Vilîte  fingulicre  des  Hollandois  Se  fes  cir- 
conflances,  447.  Leurs  obfcrvations  fur  l’inté- 
rieur d’une  Ile  t ibid.  Différence  de  Calcas  Hol- 
land. fur  leur  roure  , 447.  Erreur  des  Pilotes 
Holland.  4fi.  L’inquiétude  des  Holland,  aug- 
mente fur  leur  fore , 4(1.  Ils  font  à la  nouvelle 
Guinée  fans  le  lavoir , ibid.  Divers  Pays  recon- 
nus par  les  Holland.  414.  Leurs  nouvelles  incer- 
titudes, ibid.  Ils  arrivent  aux  Moluques,  43  y. 
Ils  y trouvent  une  Flotte  de  leur  Nation , ibid . 
Etabli/Terncnt avantageux  des  Holland.  4S}.Eta- 
bli dément  des  Holland,  dans  Plie  Célèbes,  475. 
Prétexte’ dont  il  cft  coloré,  ibid.  Avec  quelle 
adrede  ils  concertent  un  defîcin , 474.  Comment 
ils  l’exécutent , ibid.  Ils  empoifonnent  une  Ri- 
vière , 47  f.  Famine  où  ils  réduifenr  la  Capitale 
de  MacafTar.  Arrivée  d’une  Flotte  Holland.  Elle 
s’empare  d’un  Fort  & détruit  une  Flotte  Portu- 
gaife,  ibid.  L’eftet  d’une  Mine  adujettit  file 
Célébesaux  Holland.  476.  Conditions  du  Traité 
avec  le  Roi  &:  fes  Succclfcurs  , ibid.  Conduite 
des  Holland.  477.  Ils  s’engagent  à mer  le  Prince 
frère  du  Roi  de  Macaffar , ibid  Ambadade  an- 
nuelle des  Holland,  de  Batavia  au  Japon  , 484. 
Odieufes  formalités  à la  réception  des  Holland, 
au  Japon  , 488.  Préparatifs  pour  le  Voyage  de 
JeJo  , 489.  Train  de  l’Ambafladeur  Hollandois , 
49*.  Le  Peuple  déchic  les  genoux  devant  les 
Holland.  49*.  Ce  qu’ils  voient  dans  un  Temple, 
497  Leur  entrée  dans  Ofacka  , yci.  Vidtc  qu’ils 
rendent  au  Gouverneur , ibid.  Adujettidem.  fin- 
gulier  des  Holland.  yo8.  Ils  arrivent  à Jcdo  , 
J xi.  Leurs  premières  obfcrvations.  yti  Rigueur 
avec  laquelle  ils  font  traités , ibid.  Comment 
les  Holland.  obtiennent  Audience  de  l’Empereur 
du  Japon  , f 15.  Raifons  qui  la  rendent  curie ulc. 
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Relation  de  la  marche  des  Holland,  ibid.  Clun- 
gemens  fâcheux  pour  les  Holland.  yx8.  Us  font 
donnés  en  Spc&acle  à la  Cour  du  Japon.  Com- 
ment on  les  place  dans  la  Salle  de  la  fécondé 
Audience , ibid.  Manière  donc  l’Empereur  & les 
Dames  font  placés  j 519.  Comment  les  Holland, 
parlent  à l'Empereur.  Queftions  ou*on  leur  fait, 
& leurs  réponses  , ibid.  Us  amufcnc  la  Cour  pac 
des  Singeries,  jîo.  Dîner  qu’on  leur  ferr,  y 3 r. 
Ils  rendent  diverfes  vifites  aux  Seigneurs  de  la 
Cour.  Us  y font  traités  peu  férieufement.  Ou 
leur  montre  deux  Cartes  Géographiques , ibid. 
Articles  lus  à rAmbadadcar  Holland,  y 31.  Pré- 
fens  qui  lui  font  faits.  Lettre  de  Fortune  , ibid, . 
Compliment  d’un  Medager  , & réponfede  l’Am- 
baflad.  y 1 L LTlc  de  Defirna  , quartier  des  Hol- 
land. à Nang.*faki  , y $7.  Comment  ils  devien- 
nent Rivaux  des  Portugais,  *09.  Leurs  efforts 
dnguliers  pour  les  fu?p!anter  , ibid.  Comment 
ils  achèvent  d’y  réudir , 610.  A quel  prix  ils 
l’emportent  fur  les  Portugais,  61 1 Ils  prêtent 
leur  fecoius  aux  J aponois  pour  exterminer  qua- 
rante mille  Chrétiens  , ibid.  Juge  met*  t des  prin- 
cipaux Japonois  fur  leur  conduire  , 6 1 1.  Avan- 
tages que  les  Holland,  tirent  de  cette  révolution, 
6 14.  Avec  quelle  hauteur  ils  font  traités.  Ser- 
ment qu’on  prête  contr’cux  , ibid.  Combien  ils 
font  obfervésdans  leur  Voyage  à la  Cour  du 
Japon,  6 if.  Divetfes  humiliations  des  Holland. 
ibid.  On  demande  quels  font  leurs  dédomma- 
gemens  , 616.  Marchandises  qu’ils  portent  au 
Japon  , ibid.  Profits  clairs  des  Hollandois,  *17. 
Ce  qu’ils  rapporrent  du  Japon  , ibid.  Comparai- 
fon  de  leur  traitement  dans  leur  Prifon  & de 
celui  des  Chinois  , 6xx.  Ordre  de  Chevalerie 
Hollandoifc  , XL  14.  Cap  de  Hollande,  41  8c 
43.  Réflexions  jalou fes  d’un  Auteur  Anglois  fur 
les  Etablilîkmens  Holland.  78.  Rcmaïqucs  du 
meme  Auteur  fur  la  Colonie  Holland  du  Cap 
de  Bonne  Efpér.  79.  Sage  politique  des  Holland. 
ibid.  Quantité  de  Holland,  égoigés,  106.  Af- 
freufe  licence  des  AlTaffins  , ibid.  Les  Criminels 
de  cette  révolte  exécutés  , 108.  Approche  de  U 
Nouvelle  Hollande  ,117.  Difpoficion  de  la  Côte 
6c  du  terrain  de  la  Nouvelle  Hollande,  118. 
Rencontre  de  quelques  Habitant , 119.  Des- 
cription du  Pays  6c  de  fes  produirions  , xio. 
Planche  de  figures  de  Plantes  Je  la  Nouvelle 
Hollande,  ibid.  Animaux  teireftres  de  ce  Pays, 
a si.  Coquilles  & T tantes,  ibid.  Jaloufie  des  Hol- 
land. pour  l’Ile  de  Timor , 114.  Secret  que  les 
Holland,  fc  réfervenr , *if.  Rencontre  du  Gou- 
verneur du  Fort  Holland,  de  Timor.  Défiance 
des  Holland,  ibid.  Somptueux  dîner  d’un  Gou- 
verneur Holland.  118.  Planche  de  figures  des 
Plantes  de  la  Nouvelle  Hollande  , 138.  Guerres 
inicliinesdont  les  Holland,  profitent , ayo.  Eta- 
blilfcmcnt  Holland,  de  Solor  , sji.  Ils  perdent 
l’cfpérance  d’arriver  à Batavia  dans  une  Mouf- 
fon,  1 66.  Ils  s’arrêtent  dans  la  Baie  de  Sille- 
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bar  , 167.  Trahifon  qu’ils  ciTuicnt  de  1a  part 
des  Indiens.  Maffacre  de  leurs  Interprétés,  l id, 
les  Holland,  déteftésà  Japara. , 174*  Comment 
ils  traitent  les  Rois  Indiens , Ibid.  Caufe  de 
leurs  guerres  continuelles  , 17J.  Barbarie  des 
Holland.  & des  Macafiarois , 177.  Les  Syckcs 
d’Arrakan  viennent  fur  un  Vailfeau  HoIIandois, 
178.  Préfens  des  Holland.  179-  Avec  quelle 
joie  ils  font  reçus.  Marche  des  Holland,  vers  la 
Capitale  d’Arrakan.  Ils  arrivent  au  Palais.  Hu- 
miliations auxquelles  ils  font  aiïujcctis  , ibid. 
Préfens  du  Roi  d’Arrakan  aux  HoIIandois,  iSc. 
les  Holland,  vifirent  le  Pays  d’Arrakan  , ibid . 

Ils  fc  défendent  dans  le  Fort  Zélande  , 183. 
Flotte  équipée  pour  les  fccourir  , i3 6.  Récit  de 
cet  événement.  Comment  les  Holland,  établis  à 
Formofe.  Préfages  qui  les  avertirent  de  leur 
ruine  , ibid.  Ils  font  attaqués  par  Je  fameux 
Coxinga,  187.  Un  de  leurs  Vailfcaux  faute  en 
l’air,  188.  Ils  fc  défendent  dans  leur  Fort  de 
Zélande.  Arrivée  de  la  Flotte  qui  vient  les  fc- 
courir , ibid.  Malheurs  qui  tombent  fiir  elle  , 
189.  Pluficurs  autres  diferaccs  des  HoIIandois. 
Avec  quel  courage  ils  réfiftenr  à la  Fortune, /£/</. 
Trahilon  de  quelques-uns  de  leurs  gens , 190. 
les  Holland,  implorent  en  vain  le  lecours  des 
Tartarcs.  Leur  Fort  de  Zélande  menacé  de  Taf- 
faut.  Il  capitule,  ibid.  Conditions  du  Traité  & 
départ  des  Holland.  191  Leurs  projets  de  Con- 
quête , ibid.  Armée  qu’ilî  forment  à Colombo , 
ibid.  Départ  d’une  Flotte  Hollandoife  pour  fc 
faific  des  Villes  du  Malabar , 191.  Elle  pafTe  de- 
vant Tutocoiin  fie  Calipatnan.  Son  arrivée  à 
Coylang  , ibid.  Ses  prétentions  fur  cette  Ville , 
19 Comment  elle  fait  fadcfccntc-  Avis  qu’elle 
reçoit  d'un  Déferteur.  Les  HoIIandois  attaqués 
par  les  Naires,  ibid.  Combat  fanglant  , 194. 
Felïin  des  Holland,  après  la  Viéloire.  Ils  trou- 
vent la  Ville  déferte  , ibid.  Ils  achèvent  de  dif- 
fiper  les  Naires,  19  f.  Pillage  du  Palais  du  Roi. 
Politique  des  Holland,  ibid.  Vifitequelcs  Rois 
du  Pays  rendent  à bord  de  laTlotte,  19^,  Les 
Holland,  (entent  la  difficulté  du  Siège  de  Cran- 
ganor.  Appioches  fie  travaux.  Haine  des  Défer- 
tcurs  Holland,  pour  leur  Nation  4 ibid.  Le  Gé- 
néral Holland,  fait  donner  l’afiaut  à Cranganor, 
197.  Reddition  de  la  Place , fie  fort  des  Afïîé- 
gés.  Pêne  des  deux  Partis,  ibid.  Ordre  qui  ré- 
gné auflî-tôtdans  la  Ville,  198.  Les  Holland, 
vont  à Cochin  , ibid.  Leur  marche  , 199.  11$ 
violent  deux  jeunes  Porrugaifes  , ibid.  Eglifeoit 
ils  fe  logent , jco.  Ils  campent  à la  vûe  de  la 
Ville  de  Cochin.  Leur  combat  contre  les  Naï- 
res  de  Cochin.  Sanglant  carnage  , ibid.  Ils  pil- 
lent le  Palais  , fie,  la  Reine  tombe  entre  leurs 
mains,  301.  A (Tant  qu’ils  donnent  à la  Ville. 
Leur  retraité  forcée  , ibid.  Us  pouffent  le  Siège 
avec  vigueur,  301.  Secours  qui  vient  aux  af- 
fïégés.Les  HoIIandois  lèvent  le  Siège  de  Cochin, 
ibid.  Précautions  ftnguliercs  pour  cacher  leurre* 
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traite  , 303.  EtablilTcmcm  HollanJ.  de  l’cmbou- 
ebure  du  Gange  , 3 1 3 . Beauté  du  Comptoir  Hol- 
land. ibid.  La'  Flotte  Hollandoife  arrive  au  Cap 
de  Bonne-Efpcr.  311.  Nouvelles  fâcheofcs  qui 
arrivent  à la  Flotte  Holland.  318  Bonheur  des 
Holland.  31  y.  Nouvelles  de  guerre  qui  fc  con- 
firment , ibid.  Rencontre  de  deux  Galiotes  Hol- 
land. 310.  Combat  entre  l’Angleterre  fie  la  Hol- 
lande. Ordre  que  les  Holland,  reçoivent  de  re- 
lâcher au  Port  de  Berg  en  Norvège  , ibid.  Leur 
embarras  à Bakefond,  jn.  Ils  mouillent  à Berg. 
Danger  qui  les  menace , ibid.  Comment  les  Hol- 
land. répondent  aux  préparatifs  des  Anglois,3i3. 
Précautions  de  l’Amiral  Holland.  314.  Ardeur 
de  fes  gens , ibid.  Mépris  que  les  Anglois  ont 
pour  eux  , 313.  On  fe  difpofe  au  Combat.  L’ac- 
tion commence  par  un  feu  terrible.  Les  Danois 
abandonnent  la  Flotte  Holland,  ibid.  Perte  que 
fait  la  Flotte  Holland,  dans  cette  aftion  , Jt 6. 
Nouvelles  qui  facilitent  le  départ  de  la  Flotte 
Holland.  317.  Elle  met  à la  voile  , 318.  Lieux 
marqués  pour  le  Rendez- vous.Prodigicufc  Flotte 
Holland,  ibid.  Malheurs  qui  pourfuivent  la 
Flotte  Holland.  j 19.  Un  des  Vaiflcaux  en  cft  fé- 
paré,  ibid.  FaufTe  confiance  des  Holland.  339. 
Ils  retombent  dans  de  nouveaux  dangers.  Ils  fc 
trouvent  au  milieu  de  la  Flotte  ennemie,  ibid. 
Le  Vailfeau  féparc  cft  abandonné  des  autres, 
331.  Ce  Vaifleau  fait  faufic  route  pour  fuir.  Em- 
barras de  fa  fîtuarion  , ibid.  Il  entreprend  de 
Ce  retirer  à l’Orefondt,  331.  II  rencontre  un 
Câpre  & cinq  Vailfcaux  Anglois.  Ses  difpofitions 
pour  le  Combat.  Efpions  qui  viennent  l’ohfcr- 
ver,  ibid.  Défcfpoir  des  Holland.  333.  Raifons 
qui  portent  les  Anglois  à ne  point  les  attaquer, 
ibid.  Des  Avantoriers  four  route  à la  Nouvelle 
Hollande,  418.  Observations  fur  la  Nouvelle 
Hollande,  ibid.  Les  Avanturiers  y arriv.  4x9. 
Etat  du  Pays.  Figure  & mifere  des  Hahirans  , 
ibid.  Caraclcre  infociable  de  ces  Habitans,  410. 
EtahliiTcmcnt  Holland.de  Pulo  Dinding , 434. 
Commerce  dont  ils  jouilfent  feuls , 433.  Com- 
ment fupplantés  par  les  Anglois  . ibid.  Repro- 
ches d’un  Voyageur  à la  Compagnie  Holland. 
434.  Bonheur  de  la  Compagnie  Holland,  des 
Indes  Orientales  , 460.  Ma  fiacre  des  Holland. 
483.  Méthode  des  Holland,  dans  leurs  coutfcs 
pour  les  Indes  Orientales,  4io.  Marées  extra- 
ordinaires de  la  Nouvelle  Hollande,  631.  Les 
Holland,  recherchent  fculs  l’Anis  des  Indes , <39.. 
Ce  que  le  Poivre  coûte  aux  Holland.  66  3.  Ten- 
tatives des  Holland,  pour  s’établir  dans  un  Pays, 
XIV.  xi.Voyagcsfie  Etabliffcmcnt  des  Holland, 
au  Brefîl , 10 6.  Leurs  entreprifes  fie  conquêtes 
au  Brefîl  , ibid.  Quarre  combats  entre  les  Hol- 
land. fie  Porrug.  11c.  Traité  entre  les  Holland, 
fie  le  Roi  de  Portugal , xi  t.  Combien  les  Hol- 
land. gênés  dans  ks  Etats  Portugais  , 110.  Eta- 
bli ifemenr  des  Holland,  à Surinam,  ibid.  Iles, 
qu’ils  poffedent  fur  la  même  Côte,  111.  Fo- 
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rifications  des  Holland,  au  Port  d'01indc,ij  f. 
Différence  entre  Figucrcdo  & les  Holland.  141. 
Témoignages  des  Holland,  fur  la  pofition  de  di- 
vers lieux,  391.  Droit  vendu  uux  Holland.  J4f. 
Ancien  état  d’une  Colonie  Holland,  ibid.  Dé- 
fiance des  Holland.  54*.  Procédé  des  Angl.  qui 
la  juftifie  , ibid.  Voyages  des  Holland,  au  Nord- 
Eft,  XV.  loi  & fui*.  Troifieme  Voyage  des 
Holland,  au  Nord  Eft , 1 x t.  Fenieufe  Relation 
de  la  miferc  des  Holland,  dans  la  Nouvelle 
Zcmble , 1 16.  Traité  des  Holland,  avec  les  Fran- 
çois , 670. 

HolÜ,  ou  Ule  , refine  , XII.  611. 

Hollverf , Faélcur  Hollandois  mafTacré  , IV.  1*7. 

Holmes , Amiral  Anglois , charte  les  Hollandois 
de  l’Ilc  de  Gorée  , II.  447.  Ce  Chevalier  Angl. 
nommé  Robert  Holmes , fortifie  l’Ilc  James , 
qu'il  nomme  ainfi  à l'honneur  du  Duc  d'York, 
qui  fut  enfuire  Jacques  n.  Roi  d’Angleterre  III. 
ai.  Il  prend  aux  Holland,  le  Fort  Saint  André, 
qu’il  nomme  Yorck  à l'honneur  du  Duc  d'York, 
1)4.  Il  détruit  le  Château  du  Cap  Corfc,  IV. 
S\.  Sign.G. 

Holms,  Major  Anglois,  fait  pendre  un  perfide 
Italien  , XV.  j 14. 1.c  Colonel  Holms.  Cité,*!?. 

Holothurie  , ou  Poirton  Plante  , XI.  711.  Dcf- 
criprion  de  cette efpcce  d’animal,  nommé aurti 
Holoturc  , XIV.  171.  Sa  couleur  difficile  à dé- 
terminer, 17).  Danger  d’y  toucher,  ibid. 

Holoturc , voy.  Holothurie. 

Xolquahuitl  , arbre  , XII.  61 1. 

Holquin  ( Gardas  ) Gentilhomme  Efpagnol  ,XIII. 

«1. 

Holftcin  ( Duc  de  ) : Ambaflade  de  ce  Prince  en 
Mofcovie  6c  en  Pcrfc  , X.  )7  & fuiv. 

Holurfay  , petit  Lac,  VI.  391. 

Ho-lu-hycn,  Ville,  & fa  fituation,  V.  448. 

Holyrood,  Hebitation,  XV.  648. 

Homar , Poiflon  , III-  313.  Homars  de  la  Côre 
d'Or  , IV.  1J9.  Scélatcur  nommé  Homar,  X. 
M*. 

Homayum  ou  Nafreddin-Humaïoun  Prince  ,X. 

il). 

Hombiangymbe  , Prince  des  Benguclas  , tué  6c 
mangé  par  les  Jaggas , IV.  «84. 

Honibon  , Empereur  Chinois  , VIII.  50c. 

Homboflc  , Hute  de  Fourmic  , VIII.  546. 

Hombouc  , herbe  , VIII.  6c8. 

Homé  ( Lam  Ghiondé  ),  voy.  Lam  Ghiondé  Bulu. 

Homcn  ( Diego  Gil  ) , part  de  Portugal  pour  Méfia 
avec  ordre  d'établir  Commerce  avec  lcsHnbitans 
de  ccttc  Côtcd’où  il  rapporte  un  Lion  ,1.  11. 

Homcn  ( Vafco  Fernando  ou  Fernandez  ) , voy. 
Va  feo- Homcn. 

Homme  jaune  : Remarques  fur  ce  Phénomène, ÎÏI. 
4)i.  Deux  Hommes  fingnlicrs  , 616.  Hommes 
6c  Femmes  Sauvages , V.  8 Homme  6c  Femme 
Hottentots  tirés  d'aprcs  nature  , 14t.  Morr  vo- 
lontaire d'un  Homme  de  mérite,  401.  Hom- 
me Singe , VI.  8.  Livic  du  deftin  des  Hommes, 
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541.  Hommes-Ours,  49i.Lliomme  Sing^nora* 
mé  Si  n - fin  , 444-  Hommes  donc  les  jambes  font 
fans  jointures  , VII.  157.  Créatures  de  la  forme 
dHommc  d’une  coudée  de  hauteur,  &c.  18;. 
Pays  des  Petits  Hommes  , 40p.  Deux  Hommes, 
perc  & fils  exttaordinairement  âgés , VIII.  479. 
Efpece  d'Hommcs  fort  fingulierc  , ji 6.  Suivant 
Jcs  Siamois,  les  Hommes  peuvent  devenir  Dieux  , 
IX.  194.  Combats  entre  des  Hommes  & des 
Bctcs,  X.  81  & 81.  Les  Hommes  exclus  des 
Marchés  publics  , 464.  Politique  qui  fait  pren- 
dre les  Femmes  6c  Filles  pour  cautions  des 
Hommes,  jij.Fctc  de  l'Homme  , 643.  Tra- 
ces d'Hommcs  , XI.  37.  Monftrueufe  efpece 
d'Hommcs,  XIII.  31.  Etrange  maniéré  de  faire 
pafler  les  Hommes  fur  des  Ponts  de  liane  ou 
courroies  de  Cuir , 606.  Figures  ,d'Hommc  & 
de  Femme  Caraïbes,  XV.  470.  Pa liage  tetrible 
nommé  partage  de  l'Homme,  jn.  Deux  Ro- 
chers nommés  l'Homme  6c  la  Femme  , ji 6. 

Hommion  , Empereur  Chinois,  VIII.  148. 

Ho-nan,  Province,  V.  45*.  Sa  fituation  , VI.  7. 
Bornes  de  cette  Province , furnomméc  Chong- 
%vha  , 78  Sa  beauté  6c  fes  prod»»dions.  Qua- 
lité finguliere  de  l'eau  d'un  Lac.  Villes  6c  divi- 
fion  des  Diftriéfs.  Dcfcription  de  [la  Capitale 
de  la  Province  , ibid.  Nommée  auflî  Ho-nan- 
fu  , 79.  Pofition  des  Places  de  Ho-nan  , 80. 
Pycn-lyang  , Capitale  de  ccttc  Province , VU. 
88. 

Ho-nan*fu  , Ville , voy.  Ho-nan. 

Ho  nau  , Ville,  VI.  )x6. 

Hffh  chun,  Village  , 6c  fa  fituation,  VT.  5 j 5.  ' 

Hondc-Doengh  , nom  que  les  Negres  donnent  an 
mal  de  tête , III.  596. 

Hondegardo  ( Polo  ) , Liccntic  , XIII.  199.  Hon- 
degaido  , cité  , ioj. 

Hondiçr,  arbre,  efpcce  de  Palmier,  III.  i)8. 

Hondo,  Nation  & Pays,  111.584  & fuiv.  Lan- 
gage dcsHondos,  598. 

Hondreou  , titre  de  Noblcffc  , VIII.  514. 

Honduras  , Baie , où  l’on  trouve  de  l'ambre  , II. 

Golfe  de  Honduras  , XI.  6I3.  Cap  de 
Honduras,  XII.  uj.  Carte  delà  Province  de 
Honduras,  &c.  141.  Cette  Province  nommée 
aurti  Hibucras  ,414.  Evêché  de  Honduras  , 446. 
Cette  Province  cft  la  cinquième  de  l'Audience 
de  Guacimala,fOO  D’où  vient  le  nom  de  Hibue- 
ras , 6f  1.  Ses  Mines , ibid. 

Hong  , Montagne  de  hauteur  extraordinaire , V. 

xi  6. 

Honga  , ou  Capitaine  de  la  Barre,  IV.  394* 

Hong-chan-fu , Ville  , VI.  4S8. 

Hor.g-fu  , Empereur  de  la  Chine  , voy.  Hong  vu, 

Honghor  , Rivière  , voy.  Hongor. 

Honghur-puriru , lieu,  VIII.  54- 

Hongkirats  , Horde  de  Tartares  , VII.  J 00. 

Hong-lu-tfc.  Tribunal  , VI.  414. 

Hong-mau-chay  , Fort  Hollandois  : Signification 
de  ce  nom  , Yl-  S7* 

fs  ij 
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Hong- on.  Empereur  Chinois , VIL  y 88. 

Hongor,  petite  Riviere , VIII.  3 s.  Jooôion  de 
cette  Rivière,  nommée  aulti  Honghor , avec 
le  Sirgha  , *4. 

Hongiic  : Pays  de  la  grande  Hongrie  , YII.  iji- 
Royauroc  de  Hongrie  en  Allemagne , X.  117. 
Hongrois  , Nation  , voy . Ma  jars. 

Hongrie  hu  , un  des  principaux  Lacs  delà  Chine». 
VI.  110. 

Hong-tc-ryen  , Palais  , & fa  lignification  , VI.  *9. 
Hong  ti-tlo  pc  , Chancelier  de  la  Chine,  V.  17 9U 
Hong-tong  hycn , Ville,  V.  4*1. 

Hon-gua  pek  , petit  Village  , V.  }4f- 
Hong  va  , Empereur , voy.  Hong-vu. 

Hong  vu  , Empereur  de  la  Chine , tranfporte  la 
Cour  de  Nan-king  à Péking  , V.  xyx.  Cet  Em- 
pereur, nommé  autti  Hong-fu  , transporte  la 
Cour  Impériale  de  Fong  yang  à Nan  king  VI. 
4;  Se  44.  Tombeau  de  Hong-vu.  Ce  qu'il  fit 
dans  fa  jeunette  , & comment  il  monta  fur  le 
Trône  , 44  II  eft  Fondateur  de  la  dernière  race 
Impériale,  11  j.  Cité,  y 11  588.  Nommé  autti 

Hong  va  , 599.  Hong-vu  chatte  les  Mongols  & 
les  Tartares  de  la  Chine  , VII.  1 6.  Cité,  103,. 
117,  $7$. 

Hong- va  pu  , grand  Village,  V.  437* 

Hong-ya  , Village,  V.  331.. 

Honkirats,  Peuples  , VII.  74. 

Honnirs-ancazon  , arbritteau  , VIII.  6 If. 

Honran  ( Baron  de  la  ) , XIV.  y 17.  Ce  Voyageur , 
cité  , 684  , 6* juiv . 709.  ibid.  Voyage  de  ce  Ba- 
ron fur  la  Rivière  longue  ,719  6*  fuiv. 
Obfcrvations  & confcils  pour  les  decouvertes 
qui  refient  à faire  en  Amérique  , 717.  Cité , 
XV.  7.  Chatte  dont  il  cft  témoin,  8}.  Cite, 
ai4,  îji. 

Hon-yong,  Village,  V.  jlj. 

Hook  , Doélcur  : Mémoire  trouvé  dans  fes  pa- 
piers apres  fa  more , III.  47.  Doute  fur  la  vé- 
rité de  cette  pièce , ibid. 

Hoon  ( Janfz  ) , Hollatidois  exerce  la  fon&ion  d’A- 
miral,  VIII.  399. 

Hoorn,  Iles,  X.  447. 

Hoorta,  Redoute,  VIII.  $67. 

Hopdo,  Rivière  , & fa  fource  , VIII.  £1. 

Hopc  , Mont,  XIV.  yjf.  Cap  Hope  , XV.  179. 
Hopes  Chclkcd  , Pais , XV.  143. 

Hôpitaux.  Ceux  de  Quinfay , VII.  3*3.  Defetip- 
tion  de  l'Hôpital  de  Goa  , VIH.  tif.  Hôpitaux 
de  Batavia  , 48*  & 481.  Hôpital  pour  les  Va- 
ches , les  Chiens  , &c.  IX.  37.  Hôpital  pour 
les  Puces  & les  Punaifes  , ibtd.  Hôpitaux  des 
lies  de  France  & de  Bourbon , 641.  Hôpital 
pour  les  Singes,  X.  145.  Hôpital  General  de 
Québec  . XIV.  69 7. 

Hopkin  , Anglais,  dont  la  Plantation tranfportéc 
par  un  fameux  ouragan  , XV.  581. 
Hop-mauls,  fleur,  VIII.  343. 

Hoppo,  Officier  Douanier,  XI.  1 %i. 

Ho-pu  > ViUc  , Y.  478* 


Hoquella  , arbre  , & fes  propriétés  , III.  17e. 

Horacang , nom  d’un  Clocher,  IX.  *88. 

Horace  , Millionnaire  ,VH.  116.  Le  Père  Horace 
delà  Penna , Capucin  , ciré,  118,  119,  ix4. 
Indication  de  fon  Voyage  en  Tartane  , 149. 
Ciié  , 413.  Son  Voyage  au  Tibet  , contenant 
l’origine  & l’état  préfent  de  laMiflion  des  Ca- 
pucins , Ôec.  437.  Jugement  fut  la  Relation 
d’Horace  de  la  Penna  , 438.  Caufes  de  fa 
Million.  Etat  où  il  la  lailVe  à fon  retour.  Com- 
ment il  cft  reçu  au  Tibet  , ibtd.  Patte  porc  qu'il 
obtient  pour  fon  retour , 439.  Lettres  <juc  le 
Roi , le  Grand  Lama , & le  premier  Miniftre 
du  Tibet  lui  écrivent  ,t  ibid.  & 430.  Conver- 
fions  & efpérancc  de  les  voir  augmenter , 441. 
Obftacles  a ces  convenons  de  la  part  de  la 
Chambre  Apoftolique , tbïd. 

Hora-kitay  , rom  des  Chinois  , VI.  6. 

Horde,  ou  Tiibu  , VI.  y47.  y-8.  Divifion  des 
Eluths  en  Hotdcs  , nommées  autti  Aymak , VII. 
51.  Tribus  de  différente  origine  , 4 6 6*  fuiv. 
Plufieurs Tribus  des  Turcomans  , 154.  Divifion 
de  Tribu  entre  les  Gentils  du  Malabar , XI. 440. 
Droit  cruel  de  la  Ti ibu  d’une  femme  coupable, 
444.  Tribu  Royale  ,443.  Ordre  de  lanaiftance 
d'une  Tribu  à l’autre  , 44^.  Tiibus  de  la  Nou- 
velle Géorgie,  XIV.  y 79* 

Horé  . Diable , voy.  Horcy. 

Hbre,  Angl.  entreprend  de  former  un  Etablittcm.  en 
Terre-Neuve , mais  avec  peu  de  fucccs , XV. 
«45. 

Horcy  , nom  d’un  Diable  , III.  43.  Fable  que  les 
Nègres  en  racontent , ibid.  Les  Anglois  en  font 
effrayés  , 4 6.  L’impofturc  cft  approfondie,  ibid. 
les  Nègres  cioycnt  que  les  Guiriots  ont  un  com- 
merce familier  avec  le  Diable  Horé  , 177* 

Horho  , lieu,  VIE.  5 8 y.  Rivière  de  Horho-pira, 
VIII.  17. 

Horkokol  ou  Korkokol , Plaine,  VII.  4f*. 

Horloges  : Celles  des  Chinois  , VI.  x6$. 

Horma  , Ville  , VII.  417. 

Horn , Cap  , & fa  découverte  , X.  43  y.  Avis 
pour  doubler  le  Cap  de  Horn  , XI.  ic  3.  Autre 
avis  pour  doubler  ce  même  Cap  , 1x8.  Parqué 
découvert , xoo.  Ile  de  Horn  , lit. 

Home,  Marchand  Anglois,  I.  p.  xj.de  Vlntroi. 

Hornen  , ou Hornefànte , lieu,  XV.  301. 

Horn-îish  , Poiffon  , voy.  Machoran. 

Horn -Sound  , ou  Sond  de  Cornes  , Port , XV.  147. 

Hornorat  ( Ile  de  Saine),  IX.  318. 

Horobot,  Montagnes,  VIII.  yo. 

Horohon  kol , Rivière  , VIII.  4>.  Lieu  nommé 
Horohon  piray-poro-hojo  , ibid. 

Horofeo  ( Chriffophc  de  ) , Efpagnol,  pris  par 
les  Indiens  ,XI1I.  84. 

Horrilakcro  , Montagne  , dont  une  partie  de  pierre 
rouge , XV.  338. 

Hortcmcls  , Libraire  , VIII.  ytfl. 

Hortiz , Efpagnol , XIII.  xoo. 

Hortfmau  ( Nicolas),  Voyageur  , XIV.  40. 
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Hortula-Malabarica  , XI.  710. 

Hortus-Malabaricus  titre  d’un  Ouvrage  furl’Hif- 
toire  Naturelle , XI.  674. 

Hory  ( M.  ) , Capitaine  d'une  Gaîliotc  Françoife  , 
IL  439. 

Hofi , vil  né. 

Ho-fyu  » Pays  , VU.  1 jtf. 

Hou,  herbe,  & fa  venu  , VIII.  6t  J. 

Hotahota  , petit  Oifcau  , VIII.  4o<5. 

Ho-tau  , titre  d’un  Officier  Mandarin  , VI.  3 96. 

Hotcourly,  Province,  voy.  Hotcurly. 

Hôtellerie  fingulierc  , V.  189.  Autre  Hôtellerie  , 
ibid.  Excellente  Hôtellerie  , 400.  Quantité 
d’Hôtellcries  , 447.  Hôtelleries  fur  une  route  , 
4f 3.  Comment  traite  dans  les  Hôtelleries  d’un 
Canton  de  la  Chine  , 486.  Prix  modique  du  lo- 
gement dans  les  Hôtelleries , 488.  Hôtellerie* 
& lits  Chinois,  VI.  xn.  Hôtelleries  Royales 
nommées  Kong-quans  , 408.  Tribunal  des  Hô- 
telleries Royales  >413.  Cabarets  & Hôtelleries 
de  la  Corée  , 5 j7.  Hôtelleries  de  l'Indouftan  , 
X.  134.  Grandes  Hôtelleries , & leur  Dcfcrip- 
tion  , 6 01.  Petites  Hôtelleries  , 8c  rafraichiflc- 
mcns,4oj.  Vivres  & mets  qui  s’y  vendent, 
604.  Mauvaifes  Hôtelleries  , XI.  501.  Diverfcs 
Hôtelleries,  ji 7 b fuiv. 

Hotcurly , Province  , VIII.  499.  Nommée  auffi 
Hotcourly  , 307. 

Hori,  Empereur  de  la  Chine,  VI.  M4. 

Horo , lieu  , VII.  6o\. 

Hotom  , Ville  , voy.  Kkotom. 

Hotomni , Rivière  , VII.  119.  Nommée  aufl»  Ho- 
tomni- Solon,  ai 6, 

Hotomni-Solon  . Riviere , voy»  Hotomni. 

Ho  tong  tu  .Office  de  Commandant , VI.  85.  jyi. 

Hotofin  hutuk,  Habitation  , VIII.  3 6. 
Hottentots,  Peuples  & bornes  de  leur  Pays,  V.  no. 
Nations  des  Hottentots , & en  quel  nombre,  ni. 
Ufage  commun  aux  Hottentots,  na.  Figures 
des  Hottentots  Naroaquas , 113.  Leur  ancienne 
haine  pour  les  Holland , ibid.  Hollande  dcsHot- 
tenr.  119  & 1 30.  Mélange  des  Hoctent.  avec  les 
Blancs,  137.  Différence  entre  les  Ca/Frcs  & les 
Hottcnt.  138.  Alliance  des  Hottcnr.  avec  les 
Holland.  141.  Anciennes  guerres  entre  les  Hoc- 
tent. & les  Colonies  Holland.  141.  Deux  Chefs 
des  Hottent.  Réponfed’un  Hottent. aux  plaintes 
d’un  Holland,  ibid.  Sage  confeil  du  même  Hoc- 
rent.  mais  inutile,  14?.  Cominuat.de  la  guerre. 
La  paix  fc  fait  : A quelles  condit.  Confirmât,  du 
Traité  , & Fétc  donnée  aux  Chefs  Hottent.  ibid. 
Homme  & femme  Hottent.  tirés  d apres  natutc, 
14  c.  Origine  du  nom  des  Hottent.  Ce  qu’ils  con- 
tent de  leurs  premiers  peres.  Leurs  qualités  cor- 
porelles, ibid.  Leurs  qualités  d’efprit,  146.  Ufa- 
ges  barbares,  ibid.  b 147.  Leur  malpropreté, 

147.  Excellence  de  leur  carafterc.  Ce  qui  les  em- 
pêche d’embr  a ffer  IcCbnftiauifmc.  Hilfoircd’nn 
Chef  Hottent.  ibid.  Leur  langue  & fes  difficultés  , 

148.  Vocabulaire  Hottent.  ibid . Leur  maniéré 
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de  compter , x 49.  Habits  des  hommes.  Comment 
ils  fc  parent  la  tête.  Sac  qu’ils  portent  au  col  , 
ibid.  Ufagc  qu'ils  fout  de  deux  fortes  d’armes  f 
1 jo.  Habits  des  femmes:  II  eA  faux  qu’elles  por- 
tent aux  jambes  des  boyaux  de  bêtes  , ibid.  Or- 
nem.  fit  parures  , iji.  Poudre  pour  la  tête. 
Graille  donc  ils  fc  frottent  le  corps.  Raifons  de 
cet  ufage.  Leurs  alimens.  Nom  de  leurs  fctes 
publiques  , ibid.  Dans  quel  tems  les  femmes  ne 
paroiflenr  point  à la  cuiftne , 1 5 1.  Horrible  falcté 
des  Hottent.  Ils  aiment  les  aflaifonncm.  de  haut 
goût,  ibid.  Figures  de  leurs  Villages  & Hutcs  , 
Mi.  Leur  pall:on  pour  le  tabac.  Leurs  Kraals  ou 
Village?.  Forme  de  leurs  Hutcs,  & comment  ils 
s’y  tiennent.  Leurs  cheminées  & meubles  des 
Hutcs , ibid.  Changcm.  de  domicile  ,134.  Occa- 
fion  des  fefes  privées  ou  publiques.  Cérémonies 
des  fêtes.  Leurs  inifrum.  inuficaux  , ibid.  b 1 5 j. 
Figure  de  leur  danfc  & mufique,  1 f y . Mufiquc 
vocale.  Leur  danfc.  Leur  chaflc  & leur  extrême 
agilité.  Un  Hottent.  attrape  un  Matelot  Holland. 
Leur  ad  telle  à tirer  leurs  Bêches,  &c.  ibid.  Chaflc 
particulière,  la  publique  & ia  /insularité,  if 6. 
Manière  dont  ils  prennent  les  Ek'pnans  & autres 
betes  féroces , ibid.  Ordic  inftitué  parmi  eux , 
137.  Ridicule  cérémonie.  Marque  de  l’ordre. 
Leur  adreffe  à la  pcchc,  & funour  à la  nage, 
ibid.  Propofic.  de  mariage  , 1 j8.  Ufagc  extrême- 
ment bizarre  Cérémonie  du  mariage,  fa  figure r 
&c.  ibid.  FcOin  nuptial , 1 59.  Il  fc  fait  fans  li- 
queur fortes , fans  mufique  ni  danfc.  Pottion  des 
hommes  & dot  des  filles.  Etrange  loi  pour  les 
veuves  qui  fc  remarient,  ibid.  Sages  femmes 
Hottent.  if.o.  Accouchcm.  Comment  on  traite 
l’enfant.  Sort  des  filles  jumelles-  Superftit.  Nom* 
des  enfans.  Purificat.  des  femmes,  ibid.  Erreur 
furie  nez  des  Hottent.  161.  Cérémonie  d’ôter 
un  tcfticulc  aux  garçons.  Raifons  de  cet  ufagc, 
ibid.  Educat.de  lajcundfe,  161.  Comment  les 
garçons  reçus  au  rang  des  hommes.  Ufage  qui 
blcflc  la  nature.  Parcffc  des  hommes  aptes  le 
mariage.  Comment  ils  vivent  avec  leurs  femmes, 
ibid.  Les  Hottcnr.  vivent  long* tems,  163.  Leur 
médecine  & chirurgie.  Vcotoufcs  , faignée,i£i</. 
Guétifon  des  blc/Turcs  cnapoifounécs,  164.  Maux 
de  tête.  Amputât.  Divinae-  dans  les  maladies. 
Fêtes  de  convalcfccnce , ibid.  Office  & rang  de 
leurs  Médecins,  165.  Leurs  funérailles.  Manière 
d'enfevelir.  Lamentât,  funèbres,  ibid. Ci lémon- 
qui  fuit  l’cutcrrcm.  \*f.  Deuil  de  l’héritier.  Fu- 
nérailles barbares  des  vieillards  , ibid.  Vue  ou 
figure  de  la  manière  de  battre  leur  bled  , 167. 
Origine  de  leurs  richcflcs.  Comment  ils  font 
fyitrc  leuis  bclFiaux  : Comment  ils  les  font  mul- 
tiplier, & les  châtrent , ibid.  Comment  ils  font 
le  beurre,  168.  Comment  ils  garantilTcnc  leurs 
troupeaux  des  betes  de  proie,  ib.  Leurs  Médecins 
pour  lesbefiiaux,  1/.9.  Leur  paffion  pour  leurs 
troupeaux.  Offrandes  pour  leur  coofcrvat.  Céré- 
mocic  de  /aire  paücr  les  befliaux  par  le  feu , ibid. 
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Leurs  métiers,  170.  Habileté  de  leurs  Boucliers. 
Comment  ils  tuent  leurs  bcffiaux.  Ufage  qu'ils 
font  des  différentes  parties.  Leur  Tanncnc , ibid. 
Leurs  Tailleurs  ,171.  Ouvriers  en  Yvoiic.  Cor- 
des d'arcs  & dinlbum.  Leur  pottertc  , ibid.  Leurs 
Forgcions,  & méthode  pour  fondre  le  fer,  171. 
Commerce  des  Hottentots,  ibid.  Leur  fidélité 
pour  ce  qui  leur  eff  confié,  175.  Notions  qu'ils 
ont  du  piemicr  Etre.  Ils  adorent  la  lune,  ibid. 
Autre  Divinité  du  Pays , 1 74.  Saints  des  Hottenr. 
Divinité  maligne, /£/</.  Raifonsqui  font  juger 
qu'ils  croicnc  un  état  futur,  1 7 y.  Opiniâtre  atta- 
chent. pour  leur  Religion.  Exemple  d’un  jeune 
Hottentot  élevé  dans  la  Religion  Chrétienne, 
Superffition  rchgicufc , ibid.  Leur  Gouvernent, 
civil  & militaire,  176.  Leur  principal  Chef , Se 
Ton  inffallar.  Capitaines  des  Kraals  , & leurs 
fondions,  ibid.  Emotions  populaires,  177.  Pra- 
tique des  Jugem.  civils  & criminels.  Sévérité 
contre  les  coupables.  Le  cliâtim.  efface  la  honte 
des  crimes,  ibid.  Héritages,  178.  Guerres  des 
Hoteent.  & leuts  caufcs  ordinaires , ibid.  Allian- 
ce entre  les  Hottenc.  179.  Ufiges  finguliers  dans 
les  combats.  Punition  des  deferteurs.  Armes  des 
Hottent.  ibid.  & 1 80.  Combats  fi  mu  lé  s ou  d’exer- 
cice, 180.  Plante  dont  ils  fc  poudrent*  189. 
Poiifon  nommé  Hottent.  103.  Rencontre  que 
des  Siamois  font  de  quelques  Hottent.  IX.  m. 
Ces  Hottent.  montrent  un  de  leurs  Villages. 
Conduite  de  ces  barbares.  Seule  monnoic  qu’ils 
connoifient,  ibid.  Les  Siamois  prennent  la  icfo- 
lut.  de  s'abandonner  aux  Hottent.  1 19.  Rencon- 
tre de  trois  Hottent.  Ce  qu'on  croit  entend rc  pat 
leurs  lignes.  Secours  que  les  Siamois  tirent  d'eux  , 
ibid.  Exemple  de  la  Gaieté  des  Hottentots  , 130. 

Hottera-Courly , Province,  VIII.  50c. 

Hotun , fie  fa  lignification  , VI.  579. 

Hotun-nor,  Pays,  & lignification  de  ce  nom,  VII. 
108. 

Hotu-nor,  ou  Alton-tala,  VII.  108. 

Hou  ( Jacques  la  ) , voy.  Jacques  la  Hou. 

Houbar,  liqueur,  XI.  66 7. 

Houcrc  , forte  de  Bâtiment  de  Mer , VIII.  380. 

Houdry,  François,  VIII.  574*  Il  part  pour  rccon- 
noître  des  lieux,  575.  Il  jette  les  fondemens  du 
Fort  S.  Louis  dans  la  Baie  d’Antongil  ,377. 

Houdu,  Rivière,  VIII.  41  & 4t. 

Houcl,  Gouverneur  de  la  Guadeloupe , XV.  447. 
Il  eff  un  des  premiers  propriétaires , no. 

Houcl  mont , Montagne  ronde  & très  haute,  XV. 

fiy. 

Houcnlon , Place , XI.  J0  4- 

Houghton , Anglois , fc  donne  la  mort  par  indif- 
crétion,  III.  85. 

Hou  hou,  V.  j ij. 

Houmime,  ou  Voamitfa  , racine,  VIII.  608. 

Hounvarc  , Ville , X.  84. 

Houppeville,  Orfèvre,  IX.  jjo. 

Houquam  , Province  , XI.  501. 

Hou-quang  ; Plans  de  quelques  Villes  de  cette  Pro* 
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vince  , V.  46  f. 

Houily  . Place  , VIII.  jo<. 

Houfclcik,  plante,  la  même  que  Serapervive. 

Houtan-hojo,  lieu,  VII.  6 11. 

Hou-Tchcou-fou , Ville,  voy.  Hu-chew'-fv. 

Houtebeen  , furnom  d’un  Amiral  Hollandois , voy. 
Cornelifon  Jol , &c. 

Houteman  (Cornélius),  Capitaine  de  VailTcaux 
Holland,  commande  une  Flotte  pour  les  Indes 
Orient  1. 3 63.  Départ  de  cette  Flotte,  & fa  route, 
ibid.  Ile  de  Fernando  Laronha , délicieux  féjour, 
3 66.  Baie  de  Saldanna.  Démêlé  des  Holland, 
avec  les  Nègres,  ibid.  Ile  de  M.idagafcar,  3 
La  Flotte  y rc!â:hc.  Elle  arrive  aux  Iles  de  Co- 
more , & y eff  bien  reçue.  Reine  d'Aufuamc,  U 
fon  Ile,  ibid.  Iles  Maldives,  368.  Homme  de 
qualité  d'une  de  ces  Iles  que  Houteman  ptend 
avec  fa  femme,  ibid.  La  Flotte  arrive  à Achin  , 
369.  Première  Audience  que  le  Roi  d'Achin  don- 
ne à Houteman.  Préfent  que  ce  Prince  lui  fait. 
Exercice  du  commerce  à Achin  , ibid.  Artifice  du 
Roi  d’Achin  pour  perdre  les  Holland.  370.  Tra- 
hifon  des  Officiers  de  ce  Prince,  371.  Houteman 
eff  tué  avec  pluficurs  autres.  La  plupart  des  Hol- 
land. fc  fauvent  du  péril.  Le  Roi  d Achin  fait 
couper  la  tête  à ceux  qui  font  arrêtés,  ibid.  Car- 
gaison que  Houteman  a procurée  à fa  Flotte,  3 7*- 
Suite  du  voyage  , ibid.  6»  Cuiv.  Corneille  Houte- 
man prend  des  informât,  à Lifbonc  qui  lui  coû- 
tent la  liberté , VIII.  68.  Il  a la  direction  du  com- 
merce en  qualité  de  Marchand  ou  Commis  , 
ibid.  On  rapporte  qu’il  a perdu  la  vie,  70.  Sa 
relation  d’un  voyage  des  Holland.  & particulari- 
tés de  ce  voyage , 7 3 b fi*iv*  Cité  , 97 , 98.  ibid. 
Il  rend  fa  vificc  au  Gouverneur  de  Bantam,  100. 
Cité,  101 , ibid.  10 1 , 10 j , ibid.  104.  Il  eff  ar- 
rêté , ibid.  Cité , 103.  Craintes  de  Houtman  , 
107.  Son  fort  dans  fon  efclavagc,  108.  Il  effrois 
en  liberté,  109.  Cité,  ibid.  110,115. Il  cftfoup- 
çonné  d’avoir  empoifonné  un  Capitaine,  116. 
Cité,  no.  Il  perd  la  vie,  183.  Cité,  339. 

Houteniquas  , Nation , V.  I II.  Leur  territoire  con- 
tient de  beaux  bois  & de  belles  prairies  ,118. 

Hout-Hock,  c’cft-à-dire,  coin  du  bois,  lieu,  V. 
184. 

Hou-tin,  brave  Officier  Chinois,  V.  313. 

Houtman  ( Corneille  ),  voy.Houtcman  ( Cornélius ) 

Houtman  ( Frédéric  ),  Gouverneur  Hollandois, 
VIII.  j 66.  Secours  qu’il  donne  à fes  Compatrio- 
tes, 433  & 4?*- 

Hou-tong,  Village,  V.  331. 

Hoval,  Royaume,  fou  étendue  U titre  du  Roi, 
II.  49J. 

Hovolalda,  II.  49 T,  foi  & 303.  Un  Comptoir 
François  y eff  transporté,  319. 

Hovard  ( Charles  ) , Mylord , & célcbxe  Amiral 
Anglois,  XIV.  371. 

Howard  ( Thomas  ) , Mylord  Anglois  , Amiral 
d'une  Flotte,  I.  310.  Son  dépare  pour  les  IUs 
Açores.  Rencontre  fubitc  d’uuc  paillante  Flotte 
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Espagnole.  A peine  a t'il  le  teins  de  lever  l’an- 
cie.  Sir  Richard  Grecnwil  enveloppé  , prend  le 
parti  de  combattre  feul , ibid.  Divers  fentimens 
îur  la  conduite  de  l'Amiral  Howard,  jn. 

Hu  . Lac  , Y.  • 

Huanacauri , Montagne  , XIII.  509* 

Huang , Village,  V.  no. 

Huarina  , Province,  XIII.  y i y. 

Huafear,  lnga,  voy.  Guafear. 

Huayna-Capac  , Empereur  Indien  , XIII.  6j.  Pié- 
diétion  de  ce  Prince  , 6 y.  Cité,  8 y.  Cruauté  de 
ecc  Inca  * 440.  Chaîne  qu'il  fait  fabriquer , & 
fes  Concjuctcs , y 18. 

Hubblc  bublc , pipe  à fumer,  II.  y 8 6. 

Hubert  ( M.)  , François  , fucccde  au  Gouverne- 
ment de  la  Louifiane  , XIV.  6yy, 

Hubert  (Thomas  ) , Pilote  Normand  , ramené  un 
Sauvage  de  Canada,  XIII.  xo. 

Hubilcay  , Empereur , voy.  Chi  tfu. 

Hublay , Empereur  , voy.  Chi-tfu. 

Hu-cbev-fu , Ville,  VI.  66.  Autre  Ville  de  fa  dé- 
pendance , 6 7. 

Hm-chev-fii , ou  Hou-Tchcou-fou  : Plan  de  cette 
Ville , V.  4jt. 

Hu-ching-tycn  , Palais  : Sa  lignification  , fa  beau- 
té , & de  quel  ufage  il  cft  à l'Empereur  de  la 
Chine,  VI.,,.  b 

Hu  chu-u  > Plante  ou  racine  , voy.  Ginfeng. 

Hudcopc,  Amiral  Hollandois , II.  117. 

H dden  ( Walter  ),  Commis  Holland.  VIII.  4,4. 

Huifon  (Baie  d*  ) , XIII  Etablilïemcns  dans 
cctre  Baie,  XIV.  6,7.  Les  Franç.  s’y  établi  fient 
les  premiers,  6 ,8.  Témoignage  des  Relations 
Angloifcs,  ibid.  Defeription  de  cette  Bue, 6 {9. 
Autre  Defeription  de  la  même  Baie  , ibid.  Cli- 
mat de- la  Baie,  £40.  Marchandées  qu’on  y 
porte  & qu’on  en  rire.  Carte  de  cette  Baie,  ibid . 
Perte  que  les  Franç.  y font , 644.  Ils  y font  ré- 
tablis par  le  Chevalier  de  Troie  , ibid.  Services 

* d’Iberville  dans  la  Baie  d’Hudfon  , <47.  Les  An* 
glois  rentrent  dans  cette  Baie  , 64t.  Elle  eft  rc- 
prife  par  les  François  , <4?*  Elle  demenreauz 
Franç.  6 y 4.  Etat  où  eft  trouvée  la  Baie  d’Hud* 
fbn  , 6yy.  Obfervations  f"r  le  Pais  , ibid.  Pro- 
priétés du  climat  & partage  des  Animau*  , 6 y 7. 
Poirtons  , ibid.  Caraârrc  des  Sauvages  de  la 
Baie,  6{9.  Ils  mandent  leurs  Enfans.  La  Baie 
d'Hudfon  eft  cédée  fans  retour  aux  Anglois,#/*/. 
Etat  prTentdes  Anglois  dans  cette  Baie,  660 . 
Animaux  de  hé  Baie  , 66x.  Obfervations  de  M. 
Ellis  fur  les  Habttans  , 664.  Leur  figure  & ca- 
ra&ere  , ibid  Divers  ufages  de  ces  Peuples,  66  y. 
Lenrs  Canots.  l eur  habillement  , ibid.  Leurs 
Lunettes  contre  la  nége  , 666  Leurs  inftrumens. 
Remèdes  pour  leurs  maux  , ibid.  Leur  Religion 
66 7.  Leur  rendrcrtc  pour  leurs  Enfans.  Leucs 
Femmes  peu  confidérées.  Mort  violente  desVicil- 
lards , ibid.  Avantures  crue  Les  dans  les  Voyages 
de  ces  Indiens,  668  Lenr  langage,  669.  Deux 
mfages  finguliers,  ibid . B-iufs  mufqués  de  la 


Baie  d’Hudfon,  XV.  ix,.  Propriétés  naturel* 
les  de  la  Baie  d’Hudfon,  161  bfuiv. 

Hudfon  ( Henri  ) , Anglois , fait  la  découverre  du 
Pais  de  la  Nouvelle  York  , XIV.  y4y.  U lui 
donne  k nom  de  Nouvelle  Hollande.  Il  vend 
fon  droit  aux  Holland,  ibid.  Cité  >6,7.  Quatre 
Voyages  d’Hudfon , XV.  140  6»  fuiv.  Son  trille 
fort , 1 44. 

Hudfon  ( Jean  ) , jeune  Anglois,  & fon  trifte  fort, 
XV.  144.  * 

Hued , ou  WadNickar,  nom  du  Fleuve  Niger, 

II.  y co. 

Huen-tfong , a la  honte  de  prendre  la  fuite  , fle 
pourquoi  , VI.  ,40. 

Huen-u  , Livre  , VI.  ,41. 

Huefear  ( M.  le  Duc  d’ ) , Àmbartadeur  d'Efpagne 
en  France  , XIII.  6J6. 

Hugatton  , Ville  , voy.  Agatton. 

Hughes,  Commandant  de  Vaitfeau  de  guerre, IIL 
598. 

Hugo  , Holland,  chargé  d’une  Commiflîon,VIII. 
J 51.  Cité,  y y 8.  L'avanture  de  ce  Corfaire  , 
nommé  Lambert  Hugo,  rend  les  Franç.  odieux 
aux  Indes  , IX.  4. 

Hugo,  Horloger  François,  XIII.  140.  Cité,  616. 

Hu-ha-pira  , Rivière  , VI.  yy*. 

Huhu-crghi , lieu  , VII.  608. 

Hu-hu-hotun  , ou  Kukku-hotun  , Ville  , VI.  y8*r 
cette  Ville  , citée,  voy. Qua-vha-chin. 

Huhu-terclfou'tofon  , lieu  , VIII.  47. 

Hu-hyen  , Ville  , & fon  Temple  , V.  494. 

Huidecooper  ( Jean  ) , Commandant  d’un  Yacht 
Holland.  X.  ))7.  Sa  mort,  541. 

Huighens  ( Jean  ) , Auteur  d’un  Journal , VIII.  457 „ 

Huigur-pira  , ouHalakor,  Riviere , VI.  581. 

Huile  de  pierre  , V.  iSy.  Différentes  fortes  d'huile 
à la  Cnine  , VI.454.  Huile  inextinguible,  IX. 
341.  Plantes  huileufes  , X.  66t.  Huile  de  Co- 
cos, XI.  4 Graine  qui  donne  une  excellente 
huile,  yoy.  Rivière  des  Saintes  Huiles,  XIV, 
6y7.  Propriétés  du  climat  de  cette  Riviere  & 
partage  des  Animaux , ibid.  Manière  de  tirer 
l’huile  du  Loup  marin,  XV.  xyi.  Huile  de  Ba- 
leine, & commerce  qui  s'en  fait , 195. 

Huino  , Ile  , XII.  y 9. 

Huires , Peuples,  VU.  xyy.  Ils  font  Chrétiens  de 
la  Sede  Neftoricnne  , 1 y7. 

Huis-jou-ton  , Village  , V.  y y y. 

Huîtres  : U fa  gc  de  leurs  écailles,  II.  489.  Ffuî- 
tres  qui  s’attachent  aux  arbres  , m.  ny  & 11 6, 
Efpece  d Huîtres  fiogulieics,  143.  Huîtres  d'une 
grortcur  monftrueutc  , 41s.  Chaux  détaille* 
d’Huîtres , IV.  17.  Abondance  d’Huîtres  au  Cap 
Lopez  , 46  y.  Huîtres  aux  embouchures  détroit 
Rivières  , V.  91.  Ufage  des  écailles  d’Huîrres  > 
47*.  Huîtres  d’une  étrange  groffeur,  yoi.  Huî- 
tres qui  contiennent  des  Perles  , VU.  y*  y.  Gran» 
des  IFuî très  atuchées  à un  VaifTcair,  IX.  i 
Huîtres  d’une  extrême  grandeur,  X.  415.  Co- 
quilles d’Hulucs  dont  on  engraine  Ici  terres  m 
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y y o.  Efpece  d’Huicres  qui  produifcnt  de  belles 
Perles , 6 ytf.  Huîtres  Petlicrcs  , XI.  xy6.  Singu- 
larité du  PoilTon  nommé  Mangeur  d'Huîcrcs  , 
if).  Comment  les  Huîtres  Perlières  s'achètent , 
<84. 

Huirzil-xochicl  , 8c  Anatl*inan,  arbre  , XII.  6 11. 

Huitzpacotl , arbrilTeau  , XII.  617. 

Hujaku  , Général  des  Kins  , détrône  Ton  Empe- 
reur & le  fait  mourir,  VII.  8i.  Ne  pouvant 
ufurper  le  Trône  il  y place  Sun  , Prince  du  Sang 
Impérial  ,83.  Hujakn  bat  les  Mongols.  Sa  fier- 
té. Il  eft  tué  parKauki , qui  obtient  fa  Place  , 
ibid. 

Hnjetu-tfilao  , lieu  , VIII.  y J. 

Hu-keu  , Ville,  voy.  Hok-fycu. 

Hu-kcu  hycn:  Plan  de  cette  Ville  , V.  149.  Hu- 
keu-  hycn  , 479. 

Hu-ko  , Clallc  de  Ko-laus  , VI.  4*x. 

Hulaku  , regne  dans  la  Perfe  , VIL  110. 

Hulanghcu  , ruillcau  , VII.  481. 

Hulan-murcn  , Riviere  , VIII.  ty. 

Hulan-palarton , ou  Hong  tching,  Ville  ruinée» 
VIII.  ty. 

Huladaye  , lieu  , VII.  477. 

Hu'lau-va  , Mandarin  , V.  i<7. 

Hulcochi-pulak , lieu  , VII.  479. 

Hulk  , forte  de  Bâtiment  Hoilandois,  I.  y 5 y. 

Hull , Anglois,  III.  y 4.  Ce  dont  il  eft  charge, 
f6.  Ce  qu’il  découvre,  57.  Bois  propre  à la  tein- 
ture , qu'il  découvre  , f9  » 66 ,6 7.  Hull  nou- 
veau Gouverneur  de  Pile  James,  9 y.  Inftruét. 
qu’il  envoie  à Moore.  Elles  font  connoître  l'ad- 
miniftration  du  Commerce  Anglois  , ibid.  Il  fc 
cafle  le  bras , loi.  Il  rétablit  l’ordre  furun  Vaif- 
feau,  ibid . Il  n’épargne  rien  pour  fc  procurer 
des  informations,  104  Sa  fermeté  pour  Tin- 
té rét  de  la  Compagnie  , ibid.  Sa  réfolution  pour 
faire  le  Voyage  de  Bunda  avec  Job  Ben  Salo- 
mon , 8c  pourquoi , iOy.  Il  entreprend  des  dé- 
couvertes fur  la  Rivière  de  Vintain  , 11  y.  Il  part 
pour  la  Forée  des  Gommes.  Obftaclesqui  l’ar- 
rêtent , ibid.  Il  y envoie  un  Homme  de  confian- 
ce qui  ne  réurtic  pas  mieux,  114.  Il  cil  mordu 
à la  levre  par  une  Guefpc  venimeufe,  478. 

Huluku-Khan  , Prince,  VU.  iéf. 

Hulurtiiray-chahannor , lieu,  VII.  587. 

Huluftay , lieu  , VII.  y 84  , 617. 

Huluftu  , Vallée  , VU.  *09. 

Huma  Badji , Ufurparcur  de  la  Couronne  deTo- 
mani , 8c  fon  cara&erc  » 111.  91. 

Humadan  , Ville  , VII.  1 94- 

Hu  man  , Riviere  , voy.  Ta-bo. 

Humber , Riviere  , XV.  109. 

Humdyun  , Empereur  des  Mogols  , atraque  Ban- 
dur  Roi  de  Cambaye , qui  e(l  fccouru  par  les 
Portug.  I.  1 1 J & 1 j 4. 

Humey  Bidfi,  Roi  du  Pays  de  Tomani  f ni.  17. 
B j me  y Badji  , le  même  , cité,  toi. 

Humfroi -Gilbert  , Chevalier  Anglois , compofc  un 
Tiaité  cuticux  , XV.  101. 
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Humki-yin,  Quartier  Général , VII.  J74. 

Humos(  Cap  de  ) , XIV.  180. 

Humphrey- Gilbert , Anglois,  8c  fon  entreprife 
XV:  Son  fort,  644. 

Huraphry-Moirics,  fameux  Marchand  de  Londres, 
III.  497. 

Humfic,  lieu  qui  fournit  de  l’alun,  V.  yj 6. 

Humfreys,  Colonel  Anglois  , part  pour  la  Jamaï- 
que , XV.  y 76 . 

Humunu  , Ile,  nommée  autrement , des  bons  Si- 
gnes , & pourquoi,  X.  3 j 4.  Appclléc  encore 
Encancada,  ibid. 

Humveon  , Empereur  Chinois,  IX.  108. 

Hu-nan,  partie  d’une  Province,  VI.  71. 

Hundoi  : Signification  de  ce  mot , VIII.  j J7. 

Hung  , Lac  , V.  ty8. 

Hung-cong  , degré  de  Lettrés  , IX.  104. 

Hung-tching  ou  Hulan-palalTon  , Ville  ruinée  , 

vin.  ij. 

Huns  , Peuples  , voy.  Ma  jars. 

Hunt  ( M.  ) , riche  Négociant  de  Londres,  donne 
un  logement  à Job  Ben  Salomon  , III.  m 8c 
11  a. 

Hunt-cing  , ou  Ulanpa-lurton  , Ville  , VII.  617. 

Hunter , Pilote , 8c  adieu  qu  il  fait  à fon  Capi- 
taine : Son  cara&ere.  II.  ij 6 8c  157- 

Hunting-Iflands , & Sullivanc , noms  de  pluficurs 
petites  Iles  , XIV.  j6 y. 

Hu-pa  , Tribunal,  VI  104. 

Hu-pe  , partie  de  1a  Province  de  Hu-quang  , VL 
7*. 

Hu-pc-keu  , Vallée , VII.  ^46. 

Hu  pcr-Iyc  , Empereur,  voy.  Chi  tfu. 

Hu-pi-lye,  Empereur,  voy.  Chi-tfu. 

Hu-pu  , Tribunal  fuprême  de  la  Chine,  VI.  17.  Il 
ne  rertorcir  qua  l’Empereur,  y 8 y . Hu  pu  fécond. 
Tribunal  fupreme  de  la  Chine , 41 1. 

Hu-quang  , Province , V.  yoo , 497*  Ville  Capitale 
de  cette  Province , y jo.  Situât,  bornes  & fertilité 
de  la  Province  de  Hu-quang,  VI.  71.  Elle  eft  db» 
viféeen  deux  parties  dont  Tune  fc  nomme  Hu  pe, 
& l'autre  Hu-nan,  ibid.  Pofitions  des  Places  de 
Hu-quang , 76 ,77  & 78.  Difficultés  de  la  route 
de  Hu  quang,  177- 

Hure  ( de  la  ),  Capitaine  François  reformé,  VIII. 
617. 

Hur-ha-pira,  Fleuve,  VI.  y y 9. 

Huridat  ( Terre  de  ),  VII.  iy7. 

Huriran,  Bourgade,  XII.  119. 

Hurmalankum,  Prince  Tartare  , VII.  41. 

Hurrauz  , Ville,  voy.  Ormuz. 

Hurons,  Peuples  Indiens,  XIV.  599.  Lac  des  Hu- 
rons  & faut  de  fainte  Marie,  y 67. 

Hurtado  ( Àlonfo  ) , Portugais,  député  au  Samorin 
de  Cilécut  , L y 7. 

Hurtado  ( Barrhclemi  d’ ) , forcé  d’abandonner  fon 
Porte,  XII.  x 8t.  Scs  courfcs,  10*. 

Hurtado  ( Benoît)  Efpagnol,  jette  les  Fondations 
d’une  Ville  , XIII.  144. 

Hurtado  de  Corcuero  ( Dom  Sebartien  ) , Gouver- 
neur 
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neur  Efpagno! , fait  la  Conquête  d'une  Ile,  X. 
4of.  Il  cil  tué  avec  tous  ceux  de  Ton  Equipage, 
ibid.  . * 

Hurtado  de  Mendoza  ( Dom  Garcia  ) , douzième 
Viceroi  du  Pérou,  XIII.  5a). 

Hurtado  Mendoza  ( Dom  Juan),  Gouverneur, 
emploie  Battel  6c  lui  promet  la  liberté , IV.  479. 

Hurtado  de  Mcndozc  ( Dom  Andiés  ),  Marquis  de 
Cancre,  Viceroi  du  Pérou,  XIII.  41  3'.  Il  eft  le 
fixicme  Viceroi  de  ce  Pays,  311.  Sa  mort  lingu- 
lierc  , ibid.  Cité,  XIV.  77. 

Hurtado  ( Sébaftien  ) , Officier  Efpagnol  : Son  hift. 
tragique  ainli  que  de  fa  femme,  XIV.  60. 

Hurtado  ( Triftan  de  Mcndoça  ),  Ambafladcur 
Portugais  à la  Haie,  XIV.  in. 

Hus  , nom  de  familles  , VI.  66. 

Hufcanaouimcnt,  Cérémonie  Indienne,  XIV.  510. 

Hu-fe-wa-cultu  , Ville,  VII.  91. 

Hu-fong  : Signification  de  ce  mot , VI.  1 j 3. 

Huflcin,  Prince,  dont  une  Fc.te  en  mémoire  de  fa 
mort  & de  celle  de  fon  frere,  X.  1^0.  Il  cil  le 
Fondateur  d'une  grande  Maifon,  joo. 

Hufieyn,  Roi,  VII.  159.  Ce  Prince  nommé  aufli 
Amir-timur,  11 Amur  fon  Concurrent  le  dé- 
fait dans  une  bataille , ibid. 

Huflcyn  mirza,  Prince,  VII.  1 66.  Cité,  118. 

Hufïum,  nom  propre  des  Maldivois,  VIII.  130. 

Huilai,  lieu,  Vil.  614. 

Hu-fu  ma,  V.  5)4. 

Hutchcs,  Ruiflcau  ou  petite  Riviere,  XV.  $03. 

Hutes  , 6c  leur  forme  dans  le  Pays  des  Eluths , VII. 
19.  Chariots  Tartarcs  pour  le  tranfport  de  leurs 
Hutes,  10. 

Hu-to-ho,  Riviere  bourbeufe , V.  448. 

Hntu-haydu,  lieu,  VII.  47 9. 

Hutuktu,  voy.  Kutuktu. 

Hqtzochitl , ou  Chute,  8c  Baume,  n»brc,  XII.  11. 

Huvacas , droit  fur  les  trefors  cachés , XII.  6J4. 

HuvalTon , Terre  ou  Tays , XIV.  1 87. 

Hu  vi-yong,  dont  la  confpiration  découverte  , VI. 

ni. 

Huybert , Commandant  Hollandois  , faifi  avec 
fon  Equipage  par  les  François,  II.  448. 

Huycilobos  , Dieu  de  la  guerre,  XI.  340. 

Hu-yc,  ou  Saghalian-anga-bata , Ile  , VI.  f j8. 

Huygcns  ( Jacques  ) , Hollandois , remporte  trois 
combats  contre  les  Portugais,  XIV.  110. 

Huygcns  ( Jean  ) , Voyageur , VIII.  m.  Cité  , 

1 3 6.  Cité  , XIII.  6 1 1.  Son  fentiment  fur  la  figu- 
rc  de  la  Terre,  613.  Cité,  614.  XIV.  31.  XV. 
J18. 

Huvong,  Village,  V.  333. 

Huzarash  , Ville,  VII.  148. 

Hya,  ou  Sybia,  Monarchie,  VI.  6.  Ccft  le  nom 
d’une  famille  Impériale  Chin.  161.  Dynaftie  de 
Hya,  118,  306.  Royaume  de  Hya,  VII.  76. 
Carte  de  l’Empire  de  Hya,  & partie  de  Tangue, 
77.  Royaume  d’Hya.  Fondation  de  ce  Royaume , 
ibid.  Il  cft  auffi  nommé  Hin,  79.  Ravages  dans 
ce  Royaume  par  les  Mongols,  98.  Le  K01  meurt 
Tome  XKL 


de  chapin,  Ruine  du  Royaume  d’Hya,  99. 
L’armée  du  Roi  d'Hya  défaire,  141. 

Hya-chcu , ou  Ning  hya  , Capitale,  VII. 78.  Citée, 
141 , ibid.  Prince  nomme  Hya-chcu,  141. 

Hya-ching,  donne  la  mort  à on  Prince,  VII.  141. 

Hyacinthe,  pierre  précieufc,  6c  Mine  où  on  en  ti- 
re, XI.  681. 

Hya-Kyang,  Ville  du  rroificmc  ordre,  V.  319. 

Hyalouya  , Mandarin  guide  , V.  331. 

Hyamen,  pu  Port  d'Amoui , 6c  fa  beauté,  YI.  33. 

Hyamongo,  Port,  IX.  483. 

Hya-inwcn,  Ile,  V.  19*. 

Hyaug:  ce  que  c’cft,  VIII.  16 1 43. 

Hyan-clung-tfc , Chevreuil  mufqué  ou  odorifé- 
rant, VÈ  49t.  Comment  il  produit  le  mufe, 
49'.  Il  fc  nourrit  d<*fcrpcns.  Preuve  qu'il  vit  de 
la  chair  de  ferpens.  Sa  figure  , ibid. 

Hyang  chin , Seigneurs  Chinois  qui  forment  ua 
Ordre  , VI.  41 1. 

Hyang  jin  , hommes-ours,  VI.  491. 

Hyangkan,  Place,  V.  33$. 

Hyang  quan-fyen.  Mandarin,  VI.  379. 

Hyang-Ichan-ngan , Capitale  de  i’Ilc  Macao,  V. 
4'o. 

Hyang-tong,  Ville  afliégee,  VI.  309  Elle  cft  ré- 
duite & porte  le  nom  de  Lyanclicu,  ibidm 

Hyang-whang,  forte  de  pierre,  fouverain  Antido- 
te, VI.  87.  Montagnes  qui  produifent  ce  miné- 
ral, 89.  Cette  pierre,  citée,  483.  Scs  propriétés 
48*. 

Hyang-yo,  ouTi*fang,  titre  de  Capitaine,  VI 41  r#* 

Hya*pu,  petite  Ville,  Vil.  430.  Autre  grande  Ville 
de  ce  nom,  *07.  Boute?  de  Hya-pu  , VIII.  30. 

Hyas , Gardes  du  corps  de  l’Empereur  de  la  Chine,' 
VII.  313  6c  y 16.  Un  Hya  nommé  pour  fuivre 
l’Empereur,  341.  Punition  de  trois  Hyas  pour 
une  faute  à la  chalTc,  357.  Un  Hya  fe  tue  lui- 
mcme  , j 8 1 . 

Hya-ticnj  Village,  VIII.  31. 

Hya-tong-chcu , Ville , 6c  produâion  de  fon  terri-; 
roirc  , VI.  9 4. 

Hva-efe,  titre  d’Officicrs,  VII.  473. 

Hyau(  Ile  d’ ),& pourquoi  ain fi  nommée,  V.  x/f.’ 

Hyau-king,  livre  Chinois,  6c  de  quoi  il  traite, 
VI.  199. 

Hyau  u-whang-ti,ou  Vu  ti,  Em  perçu  r de  la  Chine,* 
VI.  307.  Vu-ti,  cité,  398. 

Hya-yu-quan  , Fort , 6c  porte  de  cc  nom , VI.  90  a* 
118  & 119. 

Hydraulique  , voy . Machines. 

Hydre , ou  Grand  Serpent  d’eau  , V.  84.  Sa  voraci- 
té. Les  Nègres  en  aiment  la  chair.  Témoignage 
d’un  Millionnaire  à cc  fjjet.  Ce  Serpent  paroît  le 
même  que  l’Embamma  ou  le  Minia,iéi</.  Le 
Hydre,  cité,  VIII.  386. 

Hycn,  Ville,  V,  163.  Villes  qui  portent  cc  titre. 
VI.  10. 

Hycn-chinç,  Officier  Mandarin,  VI.  418. 

Hycnc , animal , III.  193. 

Hycn-king,  Place,  VI.  314. 

te 


Digitized  by  Google 


TABLE  DES  MATIERES. 


Hyen-  kong  , Roi  Chinois,  & fa  mort , VI.  1 5 5. 
Hycn-ming  : Ce  que  c’cft , VI.  188. 

Hycn-ngan  , Place-,  VI.  314. 

Hycn-tau  , dignité  , VI.  43  x. 

Hyen-u-Tfu-tfe , VI.  34». 

Hycn-yang,  Ville,  Vfl.  13$. 

Hyen-yang  tycn , Palais  , Se  lignification  de  ce 
nom  , VI.  3 1. 

Hycu-cheu,  Ville,  V.  45?* 

Hygucymota,  jeune  Indienne  enlevée  par  un  Caf- 
nllan,  XII.  100. 

Hyn-kong-chang , pied  d’une  Montagne  honoré 
d'un  monument,  &c.  & pourquoi , VI.  J 09. 
Hyn-lau-ya,  principal  Mandarin,  V.  j*i. 

Hyong  hyen.  Ville,  V.  441.  Le  Fauxbourg  vaut 
mieux  que  la  Ville,  48#!  Cette  Ville  abandon- 
née , 494. 

Hyo-quanq  , titre  de  Mandarin  , VI.  1 8f . 

Hyo  tau,&  Hyo-yuen,  titres,  VI.  188.  Ti-hyo- 
rau , même  titre,  190.  Ce  font  des  Infpcélcurs 
pour  les  Lettrés,  4*0,  4*7- 
Hyo-yuen,  titre,  voy.  Hyo  tau. 

Hypacicau,  Temple  fomptueux  : Sa  lignification  , 
& à quelle  occalion  il  cil  élevé,  IX.  489. 
Hyppoporamos , nom  que  les  Grecs  donnent  aux 
Chevaux  matins  , III.  317. 

Hyu  chen,  Impératrice,  femme  de  Jenghiz-khan, 
Vil.  100. 

Hyu  hu-shin.  Horde  Tartarc , VII.  73. 

Hyu-lau -va.  Seigneur  Chinoi> converti , V.  43** 
Hyver  , du  Pays  Je  Congo,  v.  «J.  Prompt  palfa- 
gc  de  l'Eté  a l‘Hyvcr , X.  iot.  Ce  qu'on  nomme 
Etc  Se  Hyver  à Quito,  XIII.  *}8. 

I 

I , ou  Aflî  , & Jufiî , jonc  de  marais  , XI.  719. 
Iago  ( Sant'  ) , Ville  , voy.  Santiago. 

Iamana  , Royaume  , Se  fon  étendue,  III.  17. voy. 
Y mima. 

Iambi , Rivière,  IX.  3 38.  Royaume  de  ce  nom  , 
339.  Son  Commerce  d'or,  340. 
langumaa  , Riviere,  IX.  415. 
latolcan  , Ville  , XII.  398. 

Ibabao  , Ile , X.  376. 

Ibabor,  X.  394» 

Ibalon  , Capitale  , X.  381. 

Ibanez  ( Grégoire  ) , Millionnaire  Erancifcain  , V. 
477. 

Ibara  , Rofier  , vov.  Foo-fen. 

Jbarra  ( Saine  Michel  d' ) , fie  fon  Corrégimenr  , 
XIII.  3 36.  Sa  Ville  , 337.  Température différente 
de  l’air  du  Pays  , ibid. 

U>atan  , Village,  X.  394. 

Ibatheba  , maladie  des  Negres  , III.  59  t. 

Ibcn-  pira  , Place  , VI.  393. 

Iben  pirn,  Riviere,  VI.  394. 
lberic  , Pays , VII.  tj  r. 

Ibervülc,  Gentilhomme  Canadien,  Voyageur  & 
Commandant  d'un  Vaidc au  Frauç.  XIV.  <14. 


Son  départ , ibid.  Il  découvre  l'embouchure  du 
MilTifiipi , fi  j.  Il  s'affine  qu'il  cft  fur  le  Miffif- 
fipi  , 6x6.  Il  trouve  une  Lettre  du  Chevalier 
Tonti , ibid.  Il  eft  trompé  par  la  politique  des 
Efpagnols,  fi8.  Ville  dont  il  projette  la  Fonda- 
tion , ibid.  Commiffion  dont  il  charge  un  de  fes 
Parens,  619.  Il  fait  pluficuis  Voyages  à la  Loui« 
fiane , 6 30.  Cité , 644.  Ses  fcrviccs  dans  la  Baie 
d’Hudfon  , 6 47.  Rufe  qu'il  oppofe  à celle  des 
Anglois.  Comment  il  fe  rend  maître  de  deux  de 
leurs  Vaillcaux  , ibid.  Son  retour  à Québec, 648. 
Comment  il  feint  d'étre  aux  Anglois , ibid.  Ci- 
té , 649  Se  6 ro.  Il  reprend  la  Baie  d’Hudfon  fie 
détruit  une  Efeadre  Angloifc,  6 51.  Il  fait  nau- 
frage , f j 3.  Il  ne  rentre  pas  moins  dans  le  Fort 
Bourbon  , 634.  Parte  dlberville  , 6 yi.  Cité.738. 
XV.  fi  b fuiv.  4*8  , foj.  Expéditions  des 
François  fous  d’Ibcrvillc,  6 31  b fuiv, 

lbiboca,  dangereux  Serpent , XIV.  lyf. 

Ibing  , petite  Riviere  , VIII.  48. 

Ibiracua , Serpent  très  dangereux  , XIV.  193. 

Ibitin,  Serpent  horrible,  X.  41 1. 

Ibnifaid  , Géographe  Turc,  X.  104. 

Iboiperinhi  ( Rio  ) , XIV.  100. 

Ibopupetuba  , Lac  » XIV.  10  t.  • 

Ibrahim  ( Amir  ) , Roi  de  Elle  ou  Région  de  Quil- 
loa  ,f.  33.  Ce  Prince  artuietti  aux  Portugais^  1. 
Cet  Ufurpatcur  prend  la  fuite  avec  fes  femmes 
& emporte  fes  ttéfors  ,88. 

Ibrahim- Abba  Sinda  , Nackada  , ou  Capitaine  de 
Bâtiment  de  Mer,  artété  par  les  Anglois,  II.  81. 

Ibrahim  , Officier  Turc  , prépare  une  Flotte  pour 
les  Indes  Orientales  , I m8.  Ibrahim,  nom 
propre  des  Hommes  Maldivois , VIII.  130. 

Ibrahim,  grand  Fcrc  de  Job  Ben-Salomon  , III. 

1 10. 

Ibrahim  , Prince  , dépouille  un  Ambalfadcur,  VII. 
180.  • 

Ibrahim,  ou  Polodou  Quilague , vieux  Seigneur 
d’une  lie  , VIII.  107. 

Ibrahimpour  , Fauxbourg  , X.  84. 

Iburdu,  Ville  , VII.  168. 

Ibuita  , arbrilfcau , XI.  718. 

Ica,  Ville,  X.  îji.  Corrégiment  des  trois  Villes, 
Ica  , Pifcoéc  Nafca  , XIII.  301.  Riviere  d'ica, 
381. 

Icaifa , Port , X.  33°- 

I-changhycn,  Place,  VI.  177. 

I-chcu , Ville  fortifiée  de  baillons,  V.  438.  Le 
Roi  des  Coréens  s'y  retire  apres  avoir  abandonné 
le  Gouvernement  , VI.  31t.  Situation  avan- 
tageufe  d' Il  heu  pour  le  Commerce  & ce  qu'elle 
fournît,  35  t. 

1 chi , Gouverneur , VI.313. 

Ichi-fu  , Tribunal,  VI.  413, 

I chin  , Village , VIII.  j. 

I-chin  hyen  , V.  434. 

Ichubamba  , Riviere  , XIII.  6 03. 

T-chucn,  Ville,  VII.  141. 

Ichuen  tau  , nom  ou  turc  de  Mandarins  2 V!.  4*6- 
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ïconinm,  Ville,  VII.  196, 

Icrcpomonga  , Serpent  maria  , XlV.  301. 
Idal-fcha,  Roi  de  Décati  , X.  88. 

Idcr-Aga  , Grec  de  Nation,  Gouverneur  de  Moc- 
ka  , II.  129.  Lettre  que  cet  Aga  Turc  écrit  à 
Saris  Général  Anglois , 1 30  & fuiv.  Sa  Maifon, 
Se  cérémonies  de  l'Audience  ou'il  donne  aux 
Anglois,  i)i.  Son  difeours  obligeant,  133. Sa 
politique.  Fettin  qu'il  donne  aux  Anglois.  Cé- 
rémonie des  parfums,  ibid  O fu  iv.  Son  hypo- 
crite , ij 4.  Objcftions&  difficultés  de  ce  Gou- 
verneur/ 1 37.  Demande  en  forme  de  plaintes 
qu'il  fait  aux  Anglois,  1 )?.  Le  Raja  d'Ider  , 
Vafïal  du  Mogol,  X-  66. 

Iderelis,  Riviere  y X toi. 

Idfu  ou  Toosju  , Province  qui  forme  une  Penin* 
fuie,  X.  5 jo. 

Idifu  , Contrée  monragneufe,  qui  produit  de  riches 
Mines  d'argent,  VII.  314. 

Idighi  mangap  , VII.  i6t. 

Idikut,  titre  du  Souverain  de  deux  Tribus  Tar- 
tares  , Se  fa  lignification,  VII.  49.  ldikur,Khan 
des  Vigurs  , te  foumet  avec  fes  Sujets  à Jengix- 
khan  , 37.  Cité,  61  ,78.  Exploits  d'Idikut 
Prince  dcslgurs  , 9). Cité,  94  , 100. 

Idolâtres  Se  Idolâtrie  , voy.  Idoles. 

Idoles.  Gonzale  Vax  de  Mdo  , jeune  Portugais  , 
facrifié  aux  Idoles  , 1. 1 19.  Idoles  5t  fupcrflition 
d'uu  Pays  du  Japon  , II.  J 64.  Neuf  fortes  d'ido- 
lâtrie dans  une  Pc  , 119*  Idoles  nommées  Fé- 
tiches , III.  1)8.  Idole  , &/a  figure  , 6 10.  Ido- 
lâtrie ridicule , 617.  Autre  témoignage  d’idolâ- 
trie, Ibid.  Zcle  d’un  Voyageur  comte  l’Idolâ- 
trie , IV.  1 66  & fuiv . Idoles  particulières  aux 
Prêtres  Nègres  , 171.  Celles  de  Kalabar',  443. 
Temple  des  Idoles  du  Roi  de  Doni , 447.  Idole 
du  Pays  de  Mayomba,f7?  5/a/i.Dddd.  Prêtres  de 
cetre  Idole,  ibid  Fameufe  Idole,  381.  5/^/î.Dddd. 
Idoles  du  Port  de  Loango  , nommé  Konga , 382. 
Sign.  Dddd.  Idoles  & leurs  offices,  60 J.  Une 
Idole  enlevée  par  les  Portugais  , éo8.  Singula- 
rité du  culte  d'une  Idole  , 6 1 3.  Idole  & fou  cui- 
re , V.  17.  Zèle  des  Millionnaires  contre  l'Ido- 
lâtrie , ji.  Mélange  de  Chriftianifme  & d’Ido- 
Jâtric  , 40.  Idoles  livrées  au  feu  , 31.  Temples 
d'idoles,  14  6.  Hiftoirc  d'une  Idole  . 148.  Idole 
& fes  factificcs , ibid.  Sacrifices  à l'Idole  d'un  fa- 
meux Temple  , 1(4.  Temple  d’idoles  près  de 
Macao,  j 96.  Idole  nourrie  d'une  Lampe  , 421. 
Idoles  dans  une  Pagode  Chtnoifc,  47  3.  Procef 
fion  d'idoles  , 488.  La  Noblcflc  Chinoife  a peu 
de  refpeft  pour  les  Idoles , ibid.  Idoles  honorées 
dans  quatre  Temples , VI.  $ 1 & H*  Plan  ou  *âc 
de  l'imérieur  d'un  Temple  d’idoles,  16 y Nulle 
trace  d'idolâtrie  dans  les  anciens  Livres  Chin. 

& ce  qui  les  en  apréfervés  , 311.  La  figure  des 
Idoles  en  impofe  au  Peuple,  jji.  On  maltraite 
les  Idoles,  409.  Exemple,  410.  Planche  de  fi- 
gures des  Idoles  du  Tiber,  VII.  ni.  Origine 
d'une  fuperllicion  Idolâtre , ibid.  Temples  d'I- 
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dolcs , 17  2.  Idoles  d’un  Pays , f 66. 1 Joies  mâles 
Se  femelles , 3É7.  Morftrucufc  Idole,  378.  Idole 
fingulicre  , 380.  Pluficurs  Idoles  d'or  du  Dieu  Fo, 
6 o j.  Idoles  & Temples  des  Siamois  dans  la  Ville 
de  Patanc , VIII.  17 j.  Idole  que  les  Holland, 
concilient,  j 46.  Queftion  fur  le  mariage  avec 
des  femmes  Idolâtres,  504.  Idoles  de  l'Ilc  de 
Ceylan  , 330.  Temples  d'idolâtres  â Bombay, 
IX.  31.  Idoles  du  Tonquin , 1176»  fuiv.  Pro- 
digieufe  Idole  d’or  malfif , 143.  Sacrifices  Idolâ- 
tres , 190.  Iles  des  Idoles  , 319.  Marchands  Ar- 
méniens qui  aident  à l’Idolâtrie  , 543.  Forme 
de  differentes  Idoles  , X.  1 31.  Idole  de  Multan, 
107  Multitude  de  Sedes  Idolâtres,  162.  Leurs 
purifications , ibid.  Autres  Sodés  d’idolâtres,  17  y 
& fuiv.  Tous  les  Prêtres  Idolâtre*,  de  l’Inde  fe 
nomment  Bramines  , 178.  Deferipr. dune  Idole 
j 10.  Grand  nombre  d'idoles  , ff6.  Anciennes 
Idoles  du  Japon  , 6\s.  Rcffcmblance  de  la  nou- 
velle Idolâtrie  des  Japonois  avec  la  Rcligiou 
commune  des  Indes , 6 j 6.  On  renvoie  aux  diver- 
fes  explications  précédentes  fur  ce  fujet , ibid. 
Idoles  d'un  Temple, XI.  4*8.  Idole  monftrueufe, 
4 99,  Idoles  de  deux  Temples  , 50O.  Idoles  Se 
Statues  dans  deux  Temples,  304.  Autres  Idoles 
Se  Statues  de  deux  autres  Temples  l'un  nu  deflus 
de  l'autre,  ibid.  Temples  d'idoles  , XII.  142  Se 
141  • Entreprife  d'abolir  le  culte  des  Idoles  de 
deux  Cacimics  , 18$.  Toutes  leurs  Idoles  font 
briffes , ibid.  Magiciens  factifiés  aux  Idoles  , 
303.  Entreprife  pour  détruire  l'Idolâtrie,  341, 
Les  Idoles  d’un  Temple  btûlées,  406.  Principa- 
les IJoles  du  Mexique  , 340.  Idole  chérie  , 545. 
Planche  ou  vue  de  la  principale  Idole  des  Mexi- 
uains , 346.  Idole  faite  de  la  cendre  du  corps 
'un  Cacique  ,333.  Idole  â tête  d’Hommc,XIII. 
43.  Deux  Idoles  fous  la  forme  de  Bouc  noir  , 
413.  Idole  trouvée  dans  un  Temple  , XlV.  31  6. 
Cap  des  Idoles  , XV.  107.  Idole  des  Lapons  Se 
foi»  fameux  Autel , 318. 

Idolos , Iles  picireufes,  ou  Hochers  ,111.  481. 

Nommées  Iles  des  Idoles  ,IX.  319. 

Idrifi  , Auteur  , ou  Géographe  , X.  109. 

Idfu  i Province,  X.  J 18.  Diftrid  de  ce  nom, 333, 
Idfum , X.  333. 

Idfuma,  X.  349. 

Idfumi  , ou  S nsju,  Province, X.  349. 

Idfurno  , ou  Uusju  , Province  , X.  333. 

Idu  chilu-ini  pulak,  lieu,  VII.  {94. 

Icbifu,  Neptune  du  Japon  , Se  fa  fete  , X.  619. 

If,  nom  d*annéc , VII.  188.  Propnetés  du  fruit 
de  l'arbre  If,  nommé  Kaja  au  Japon,  X*  660. 
Tfank'ila  , PrÎDce  Tartarc , VII.  74. 

Iffc  , partie  du  nom  Ténénfe  , Se  ce  qu'il  fignifîe 
II.  il  4. 

I fong,  petit  Village,  V.349. 

Iga,  ou  Ifîju  , Piovince,  X.  *349.  Iga  efl  auffi 
nom  d'un  Diftriél  de  cette  Province,  ibid. 
Jgana-kon  , Montagnes  , VU-  40. 

Igafur,  Ile,  X.  ),j. 

tnj 
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Igcicga , atbrc , XIV.  307. 

lge , ou  Jugi , Village  , X.  499* 

Ighucamici , arbre  , XIV.  307. 

Ignace  (Saint  ) , Fondateur  de  la  Compagnie  de 
Jefus , XIV.  185. 

Igruma-Cona , fruit,  flc'coramenc il  vient,  XI.  6 7t. 

Igname  , ou  Yam  , Plante  ,111  2 (4. 14*-  Sa  Def- 
cription  , 273.  Autre  Defeription  de  l’Igname  » 
IV.  123.  Provilions  d’ignames  pour  les  LlUav. 
4 U. 

lgoloctcs  , Peuples  Sauvage  , X.  <79. 

Icpccaya,  ou  Pigaya,  Plante,  XIV.  tu. 

Iguana  , animal,  X.  410.  Cet  Amphibie  nommé 
auflî  Ivana  , XII.  130.  Iguana  de  l’ifthmc  de 
l’Amcrique , XIV.  1 1 j.  Un  autre  peu  différend , 
M 4. 

Iguira,  Village,  qui  fo.tne  une  cfpccc  de  Répu- 
blique, III.  6\  4.  Ce  lieu  nommé  Eguiia  , IV. 
1 3.  Avanrure  des  Hollandois  à Eguiia , ié.  Pays 
d’Eguira  , 14.  L’or  vient  d’Eguir*  , 19.  Iguira 
Pays  intérieur  de  la  Cote  d'or  . 87.  Situation  de 
ce  Royaume,  88.  Canton  d’Eguira , m- 

Igur  , Pays , VII.  78.  Exploits  du  l'rince  des  Igurs 
& d'un  fih  de  Jenhir  khan  , 93.  Contrée  d lgur 
ou  de  Kyau-cheu  , la  même  que  celle  de  Tur- 
fan , ibid.  V. 

Ihamango  , Porr  , IX.  4*  3. 

Iha  Moncra  , célèbre  Fakkir  , en  réputation  de 
Sainre»é  . IX.  381. 

ïhi , Officier  Chinois  , VI.  \\6. 

Ihor , lieu  , où  les  Chinois  portent  leur  Commer- 
ce , VI.  toi. 

Ihuil  Tcmoélzin  ( Dora  Diego  Louis  ) , Prince 
Mexicain , XII  44*. 

Ijejas  , Empereur  Japonois  , furnomme  Gongen, 
X <09. 

Ijo  , Province,  X 498.  Nommée  aulfi  JoJÎù,  3 *6, 

Ika  , ou  le  Polype , Poillon  , X.  676. 

Ikabucz  , Vr'lage,  X.  517. 

Ikaquas,  fruit,  III.  419. 

Ikar , Rivière  , voy.  Jenifen.  Plaine  nommée  Ikar, 
VII.  238. 

Ikaia  Moiili  , racine  & fes  vertus  , XI.  6jz. 

Ikarot.a  , petite  Rivière  , XIV.  378. 

Ikarunga,  X.  333. 

Ikdar  , Tribu  de  Tureomans , VII.  169. 

Ike  chun  , Haine,  VIII.  34. 

Ikenda , X.  fit, 

lki , Ile  , X.  49$  , 343.  Province  d’Iki  , 33*.  L'Ile 
dlki,  nommée  aulli  Isiu.  Diftnétdc  ccnom,;W. 

Iki-lyc  des , Peuples , VII.  74.  Paru  Prince  d'I-ki* 
lye-tfe  , 7 6. 

Xking , Livre  Chinois , & en  quoi  il  confiftc , VI. 
29  ç.  Commentaires  fur  cet  ouvrage  , 196.  Juge- 
ment des  Critiques  fur  ccsCommcntaires.  Eftime 
des  Chinois  Lettrés  pour  l'iking,  ibid.  Qui  en 
eft  l’Auteur  , 547. 

Ikingami  , X.  332. 

Ikingufa,  ouSinqua,  Plante,  XI.  71t. 

Ikirituka,  ou  Ching  kcu  , porte  de  la  grande  me* 


raille  , VIII.  17. 

Iko,  Province,  X.  49 9- 

Ikean  , voy  Ching  chig-long. 

Ikollo,  Province,  V.  11  & IJ. 

Ikon,  ou  Congo  , ou  bien  Kongo  , Villrge , IV. 

) 9.  Rivière  de  Congo  , XIII.  ijl. 

Ikoto  fionfabrondonne.  Officier  Japonois  , VIII. 
407. 

Ikran-muran,  Rivicre,  voy.  Jenifen. 

Iku  , X.  331. 

Ikua  , X.  3 34. 

Ikukulfima  , X.  3 34. 

Ik?i  ku’mani.  Province  , VII.  149. 

Ilabao  , lie  , X.  595. 

Uaho,  Prince  Tartarc  , VII.  73.  11  eft  tué  par  l'or- 
dre d’un  autre  Prince  , 7 6. 

lia  m b a , ou  Elvama  , Province,  V.  11  & 13. 

Ilan  , Place  , VIL  67. 

Ilanarc  , ancien  nem  de  l’Ilc  de  Ccylan  , I.  113. 

Ilayas,  Peuple  fauvage,  X.  379. 

Ubuk , Ile  , une  des  Comores  , I.  470.  Commerce 
& humanité  des  Habitans  , ibid. 

Ilduz  , Pays  , Vil.  377. 

ilek-khan.  Prince  , VII.  140. 

lies  , fans  noms.  Une  remarquable  par  la  devife  du 
Prince  Henri  de  Portugal  gravée  fur  l’écorcc 
d’un  arbic  , I.  10.  Quantité  d’Oifeauj  & leur 
forme  dans  une  Ile,  13.  Diverfes  Iles  & leurs 
Habirans  , ainfî  que  leurs  armes  & inftxumcns 
de  Mufique,  if.  Deux  autfes  Iles,  33.  Quan- 
tité d'Ilcs  aux  environs  des  Moluques,  rif.  Con- 
verfion  des  Chefs  îc  Peuples  de  pluficurs  Iles, 
139.  Deux  autres  Iles,  174.  Phi  heurs  Iles  dans 
une  Baie,  i8r.Ncuf  petites  en  ccidc  & d’au- 
tres aux  environs  de  la  Baie  de  Fufehen  , r8i. 
Triangle  d’Ilcs  , 183.  Trois  Iles  proche  de  Sche- 
duam  , 1 96.  Iles  couvertes  de  fiente  de  Pigeon 
& d’autres  Oi féaux  de  terre  Se  de  mer,  134. 
Abondance  d'Oifeaux  dans  des  Iles  , 239.  Ile  du 
Cap  Verd  fans  nom , & par  qui  habitée  , 177. 
Pluie  prodigieufe  dans  cette  Ile,  178.  Proprié- 
tés d’une  Ile  , 280.  Une  à l’entrée  de  la  Baie 
de  Saldnnna  où  l’on  trouve  quantité  d’animaux  , 
319.  Petite  Ile  formée  par  une  Rivière  ou  Ca- 
nal , 338.  Iles  qui  rcmpliftcnt  une  Baie,  377. 
Petite  Ile  fécondccn  Veaux  marins  & en  Pen- 
gmiins  . 384.  Iles  environnées  de  bas-fonJsdan- 
gereux  pour  la  navigrtion  , 397.  Sept  petires 
Iles  ,411.  Grand  nombre  d’Ilcs  reconnues  par 
un  Voyageur  Anglois  , 4?  t.  Iles  abîmées  , 45 
Ile  près  de  laquelle  trois  bines  de  fabîo,  479.  , 
Deux  Iles  dont  on  ignore  "étendue  , 480.  lJi-  ” 
verfes  Iles  prifes  pour  celles  de  Gioailiam,  481. 
Pluficurs  autres  Iles,  474.  Deux  Iles  dont  une 
formée  d’un  b .'ne  de  fable  , 3 et.  Deux  ou  trois 
autres  petites  Iles,  319.  Ile  à demi  abîmée, 3 21. 
Pluficurs  autres  Iles , 318.  Grande  Ile  qu'un  Au- 
teur de  Relation  ne  nomme  pas,  II.  iK.  Ile 
dont  la  chair  des  Tortues  qu'on  y trouve  eft  fore 
agréable  & fort  faine,  119.  Deux  petites  Iles  * 
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ïi8.  Trois  antres  petites,  dont  la  plus  grande 
défendue  par  un  Château  ,1:9.  Douze  ou  treize 
autres  Iles,  140.  Détroits  formés  par  trois  Iles 
S:  trois  grandes  Baies  , 141 . Quatre  Iles  qu’on 
oc  découvre  que  de  fort  ptes , 141.  Divetfes  lies 
& leur  fituation  , 14$.  Grand  nombre  d’Ilcs  , 
î f 1.  Iles  au  long  des  Côtes  de  la  Chine  , 1 7 1. 
fl  u fi  eu  r s Iles  qui  forment  des  Détroits,  17a* 

S nacre  dont  trois  préfentem  la  forme  d'un  tiiaa- 
w e , 17  t.  Iles  habitées  par  des  Antropophages  , 
*17.  Trois  lies  défertes  Si  voifincs  duCap  Verd, 
$07.  Dix  autres  qui  ne  font  habitées  que  par 
des  Pigeons  Se  autres  Oiseaux,  311.  Plusieurs 
lies  inconnues  à Cada  M0O0,  318.  Deux  Iles 
fans  Habitans,  319.  Une  petite  au-delà  du  Roc 
abîme  , 3 st.  Ile  que  la  fente  d’Oifeaux  rend 
blanche  comme  la  neige , 3*1.  Deux  des  lies 
d’Arguim  fans  noms  particuliers,  419.  Ile  au 
Pays  du  Sénégal  eu  la  Compagnie  Fiançoifc 
forme  un  Comptoir  , 30t.  Ile  fort  fertile,  504. 
Autre  vis-à-vis  un  Village,  319.  Grande  Ile  ou 
Périinfulc  formée  par  deux  Rivières  , 530.  Petite 
Jle  Se  fa  fituation  , 3 3 6.  Ile  déferre  , 371.  Pla- 
ceurs Iles  au  Sud  de  Rio  San  Domingo,  394. 
Plusieurs  petites  Iles  inhabitées,  393.  Ile  fans 
nom  aa-deifus  de  Manfogar , III-  10.  Upc  vis- 
à-vis  la  Ville  ou  Viilagc  de  Taukrovrl , 14.  Pe- 
tite Ile  dans  la  Gan.bra  , 38.  Petires  Iles  flot- 
tantes fur  l’eau  ,98.  Iles  ou  Rocs  remarquables, 
1 34.  Une  toiflne  de  Sierra  Lcora,  113.  Iles  de 
la  Rivière  de  Sierra  Lcona  ou  Mitomba  , 131. 
Iles  formées  par  la  Rivière  de  Sierra  Lcona, 148. 
Iles  à vingt  lieues  de  la  Rivière  de  l i (bonne  , 
33 6.  Ile  formée  par  la  Rivière  dllfini  , 418. 
Iles  nues  & fabloncufcs  , 333.  Quantité  de  pe- 
tites Iles  bouchent  une  Rivière,  371.  Deux  à 
l'embouchure  de  Rio  de  Galinhas  , ibid.  Deux 
autres  à l'embouchure  du  Mefurado,  377.  Petite 
Ile  dans  la  Rivicre  de  Tabo  , 584.  Ile  plate, 
<19.  Une  petite  a l'embouchure  d’une  Rivière, 
<31.  Ile  fans  nom  à l'embouchure  de  Rio  Vol- 
ra  , IV.  8<».  Situation  d’une  I/c  formée  par  des 
Etangs  Se  «les  Marais,  109.  Ile  fortifiée  au  mi- 
lieu de  la  Rivirre  de  Jakinx  388.  Grand  nom- 
bre d'Ilcs  entre  lesquelles  il  y en  a de  flottan- 
tes , 404.  Edifice  dans  une  lie  , 433.  Une  petite 
à 1 embouchure  de  Rio  Forcado,439.  Une  for- 
mée par  la  Rivière  de  Rio  Rca!  , 444.  Une  au- 
tre formée  par  deux  Rivirres,  448.  Iles  for- 
mées par  les  Rivières  Can  aroncs,  430.  Plufîcuts 
autres  Iles,  463.  Quantité  de  petites  Iles  for- 
mées par  un  Lac  , 489.1(0  dans  la  Rivière  de 
Zaïre,  338,  33 1.  Ile  où  un  Miflionrairc  eft  forcé 
de  defeendre  , 3*».  Iles  extrêmement  peuplées  , 
6 14.  Ile  noite  couverte  de  bois,  V.  1 1.  Plnfieur* 
formées  par  la  Rivière  de  Quanfa  , ibid.  Peti- 
tes Iles  entre  celle  d#  loanda  A*  le  Continent  , 
17.  Quelques  autres  Iles  , Iles  aux  environs 
de  Madagafear  , 113.  Siruation  de  plufleurs 
Iles,  117  & xi  8.  Grand  nombre  d'Ilcs  formées 
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par  la  Rivicre  de  Cuama  , 114.  Autre  Ile  , 14^; 
Une  autre , 149.  Forts  de  bois  dans  une  Ile  , 
130.  Aurre  Ile  , ibid.  Iles  flottantes  fur  la  Ri- 
vicre jaune  ou  de  Saffran  , 139.  Autres  Iles, 
IM  & 4*1.  Nombre  infini  d'Ilcs  défertes , 4x4. 
Une  charmante  fur  la  Rivière  de  Kyang,  434. 
PJi'ficurs  belles  Iles  dans  un  Lac  , 3 30.  Ile  vette  , 
336.  Beauté  d'une  Ile  , VI*  41.  Ile  percée  à jour 
& autres , 3 6.  Deux  Iles  renfermées  dans  un  Lac, 
99.  Quatre  aunes  renfermées  dans  un  Lac,  jii. 
Quantité  d’Ilcs  remplies  de  ronces,  ixo.  Petite 
Ile,  318.  Nombre  infini  d'Ilcs  , 331  & 333.11e 
dans  laquelle  une  Eglife  bâtie  par  les  Anges , 
VII.  163.  Une  Ile  pierreufe  au  milieu  aune 
Riviete  , 340.  Deux  Iles  dans  un  Lac  ,341.  Iles 
de  la  grande  Inde  , 360.  Iles  male  & femelle, 
370.  Grand  nombre  d’Ilcs  dan$  les  Mets  Indicn- 
ncs,  371.  Deux  Iles,  394-  He » Cimetière  des 
Hollandois  , VUI.  79.  Une  Ile  lubiréc  par  le 
Diable,  118.  Iles  du  Détroit  de  Java,  133. 
Quantité  d'Iles,  344.  Ile  déferte , 418.  Autre 
Uc  déferre,  4)4  D;ux  autres  petites  , 437.  Pe- 
tite Ile  blanche  , IX.  31.  Lac  dtverfifié  de  plu- 
fleurs  petites  lies,  64.  Iles  fur  la  route  de  Ba- 
tavia à Siam , 184.  Autre  , 187.  Une  nommée 
Ile  de  feu  . 439.  Cinq  Iles  ptes  celle  de  Léquios, 
444.  Ile  formée  par  deux  bras  d'une  Rivicre, 

X.  61.  Iles  du  Lac  de  Kachcmire , 109.  Petite 
Ile  qui  contient  une  belle  Mofquéc  au  milieu 
d’un  grand  Etang  , 154.  Grand  nombre  d’Ilcs 
formées  par  une  Rivicre,  196.  Une  autre  for- 
mée par  la  jouélion  de  deux  Rivietes  , soi» 
Autre  Ile,  183.  Port  avec  plufleurs  Iles , $39. 
Divcifes  lies  , 338.  Province  des  Iles  , 383. 
Autre  Ile,  436.  Forme  des  Maifons  d'une  Jle, 
44 Obfcrvar.  fur  l'inteneur  d’une  Ile  ,443. 
Plufleurs  Iles,  448.  Autres  Iles  & divers  Sau- 
vages , 430  Grand  nombre  d’Ilcs  > 431.  Quan- 
tité de  grandes  Se  petites  Iles  , 498,  Grand 
nombre  d'Ilcs,  les  unes  fcttilcs  & les  autre»  dé- 
ferres,  ibid.  Ile  en  forme  de  Pyramide  , 495. 
Deux  Iles  remarquées  fur  des  Carres  Jnpopoi- 
fes  , 331.  Petite  Ile  compose  de  rochers  qu’un 
tournant  d'eau  fait  trembler,  éjt.  Petite  Ile 
qui  brûle  pendant  plufleurs  ficelés,  t.  Une 
autre  qui  jette  continuellement  du  feu  , ibid. 
Ile  de  Souftic  ,63  3.  Rencontre  de  plufleurs  Iles, 

XI.  9.  Ile  de  la  grande  Côte,  18.  Deux  ,Ilcs 
non  marquées  dans  les  Canes,  14.  Iles  de  la 
Terre  de  feu , ibid.  Plufleurs  petites  Iles  com- 
poféesde  rochers,  30.  Quantité  de  pettites  Iles» 
43.  Ile  balle  Se  unie  , 77.  Trois  autres  petites  » 
78.  Autre,  81.  Quelques  petits  Ilots,  y7&  98. 
Trois  ou  quatre  Ilots  , 104.  Ile  Si  grand  nom- 
bre d’Ilots , 1C7.  Grande  Uc  avec  un  Cap  nom- 
mé noir , ibid.  Iles  que  les  Maloins  dccouvr, 
108.  Troisllcts,  109.  Deux  Ilots  taillés  à Pk  , 
110.  Ilot  ou  Rocher,  178.  Iles  qui  forment  une 
efpccc  de  chaîne,  18a.  Muticurs  lies  q>ü  for- 
ment an  Port  , iSu.Découtertc  d'Ilcs  , ai*. 
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Infinité  d’Ilcs , iiS.  Chainc  d’Ilcs,  11$.  Divcr- 
fcs  Iles,  119.  Quantité  de  petites  Iles  balles, 
x)}.  Trois  ou  quatre  petites  Iles  couvertes  de 
Forets,  xjy.  Quelques  lies  couvrent  une  Baie 
profonde,  n j.  Découverte  de  quantité  d’Ilcs 
dont  une  biûlante,  159.  Autre  quantité  d’ïlcs, 
X40.  Autres  Iles  , 141.  Deux  rangées  d'Iles, 14J. 
Iles  entre  l'Afrique  5c  l'Amérique,  161.  Petite 
Ile  bafTe , 6.  Plufîeurs  Iles  dans  un  Golfe, 

Î47«  Petites  Iles  , )iî7.  Iles  où  des  Avanturiers 
fc  rendent,  & H tuât  ion  de  ces  Iles , 409.  Noms 
donnés  à ces  Iles  par  les  Avantuiiers  ,410.  Deux 
petites  Iles  rondes  , ibid.  Iles  & leurs  écueils  , 
417.  Iles  à l’Occident  de  Sumatra  , 4x0.  Iles 
abon Jantes  en  Cocos,  ibid.  Petite  Ile , 4)1.  Ile 
triangulaire  formée  par  deux  bras  d’une  Riviere, 
t ibid.  Ile  verte  appartenante  aux  Jéfuites  , yo8. 
Diverfes  Iles  ; yij.  Autre,  éoo.  Matées  moins 
haures  aurour  des  Iles  éloignées  de  terre,  6$$. 
Multitudes  d'Iles  nommées  onze  mille  Vierges  , 
XII.  40.  Iles  nommées  Jardin  de  la  Reine  , 49* 
Divcrfcslles  ,78.  Longue  fuite  d’Ilcs  la  plupart 
fans  noms,  91.  Plufîeurs  petites  Iles,  118  & 
107.  Quelques  Iles  , 477.  Ile  formée  par  deux 
Rivières,  4 Trois  Iles  nommées  trinngîc  Se 
pourquoi , 47  j.  Ee'lellc  dont  la  fertilité  vantée, 
J04.  Petite  Ile,  fli.  Quantité  d'Ilcs  nommées 
les  Perles,  y 11.  Quatre  autres  Iles  environnées 
de  Roches,  yxc.  Plufîeurs  petites  Iles,  y 11.  Iles 
flottantes  , 6$  8.  Petite  lie  compoféc  de  grande 
Roches,  XIII.  47.  Ile  8c  fon  Temple  , 90.  Pe- 
tite lie  dé ferte  , 157.  Quantité  d'Iles  au  Golfe 
de  Panama  , i7f.  riufîeurs  Iles  dans  un  Lac  , 
519.  Grand  nombre  d’Ilcs  formées  par  le  Mara- 
gnon  ou'  Fleuve  des  Amazones  , J 84.  Ilot  nom- 
mé Pavillon  , 4*9.  Iles  fort  peuplées  Se  formées 
par  un  Lac,  XIV.  iy.Ilc  fans  nom,  7t.  Baie 
remplie  de  petites  lies , loi.  Autre  petite  Ile, 
198.  Iles  volfinesde  la  Cayenne,  y8rf.  Iles  d’une 
Côte,  401.  Autres  Iles,  46).  Ile  de  figure  ron- 
de , J7  J.  Autres  Iles  , yy8.  Aunes  ,581.  Grand 
nombre  d’Ilcs  qui  divifent  une  Rivière  , 6f6. 
Iles  Françoifes  voifincs  dé  Louifbourg , 680.  Iles 
de  différentes  grandeurs  , <91.  Prodigieux  nom- 
♦ bre  d’Iles  nommées  Mille  Iles  , 7OJ.  Deferipr. 
des  Iles  du  Golfe  Saint  Laurent,  774.  Iles  au  mi- 
lieu d’un  Détroit , XV.  100.  Ile* noire  , lorf.Lac 
rempli  d'Iles  , iy7.  Belle  Ile  , iy8.  Plufîeurs  Iles 
grandes  Se  petites  dans  un  Lac  , 158.  Chaîne  de 
petites  Iles , 100.  Différence  de  chaleur  entre 
Saint  Dominguc  & les  petites  Iles,  418.  Divi- 
fiûn  générale  des  Iles  de  l’Amérique  Septentrion, 
dans  la  Mer  du  Nord  , 44t.  Proverbe  qui  pei- 
gnoir autrefois  les  Habitans  des  Iles  Françoilcs, 
4y  y . Quantité  de  petites  nommées  8c  fans  noms, 
yo9.  Commerce  aux  Iles  Françoifes,  y 4 6, 
flots  , voy.  Iles  , fans  noms. 

Jlha  Rranca , voy.  flranea  ( Podra  ). 

/Ma  das  Naos  t Ile,  VIII.  y it. 
llh*  de  Pedra  , Ile,  YHL  ) 17# 
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Ilhj-Grande , Ile , Se  fa  pofition  : Elle  eft  fans 
Habitans  , IV.  478.  Deferiprion  de  cette  Ile, 
nommée  lie  Grande,  XI.  yi.  Autre  Defeiiptioa 
de  Plie  Grande  ou  Saint  Georges,  yfij.  Ile  Gran- 
de , XIV.  1x7. 

Ilhars,  Sultan,  VII.  lyy.Cité,  iy9  , Ilhars 
élu  Khan  de  Wazir  , 167.  Ses  conquêtes.  Il  ap- 
pelle les  fils  d’Abulak  & d’Amulak  dans  le  Ka- 
razra  , ibid.  Mort  d’Ilhars  & de  Bilhats , 168. 
Guerre  civile  qui  finie  par  la  deftruétion  de  la 
race  d'IIhars , 171.  Cité,  186.  Il  picnd  les  ar- 
mes. Partage  qui  ne  le  (atisfait  pas.  Il  détrône 
fon  Pere  3c  le  rient  pnfonnier , ibid.  Le  Karazm 
lui  demeure  3c  à Habash,  188.  Il  fait  tuer  fon 
Pere,  ibid. 

Ilhas  de  Cabo'Verdc  , 3c  Ilhas  Verdes  , nom  que 
les  Pottugais  donnent  aux  Iles  du  Cap-Vcrd,II. 
y y y.  Nommées  Iles  dn  fcl , 3c  pourquoi , ibid. 
Ilha  Verdt , IV.  479- 

llhco  ' A«ra  do) , Village  ou  Port , IV.  4f 
llheo  ( An^ra  de  ) , Port,  8c  fa  fituation  , V.  104. 
Jlheos  ( Porte  del  ) , Baie  , V.  1 1 1 . Bourgade  nom- 
mée Ilhcos,  XIV.  18  j,  Capitainic  d‘Ilhcos,xi9. 
Ili,  Rivière,  voy.  Urga. 

Ilik  , Prince  , voy.  Illik. 

Ililtar,  ou  Mangatati , Chef  d’une  TtibuTarrare , 
VII.  49. 

Il-i:ghiz  , Chef  d une  Tribu  Tartare,  VII.  49. 
ll-khan  , Prince  Tartare , VII.  J7. 

Illamake,  célébré  Tagode , X 19*- 
Illcfcas , Inca  , conduit  une  rançon  poor  fon  fre- 
re,  XIII.  74.  Il  eft  écorché  vif,  &c.  80. 
llti  , Jéfuirc  , VI.  M9- 
Illie  de  Maire  , VIII.  454. 

Illigan  , Province,  X.  ;*8-  Fort  dllügan , 404. 
Illik-Khan  , VIT.  57.  Vülc  qu’il  téfigne  , 116. 
Illinois,  Nation  Indienne  , XIV.  609.  Rivierei 
Illinois  ,611.  Lac  des  Illinois  ou  Michigan, 488. 
Jonélion  du  Theakiki  3c  de  la  Rivière  des  Illi- 
nois , 717.  Le  Rocher , Fort  3c  Village  Jcsllli* 
nois,  718.  Cours  de  leur  Riviere,  7 19.  Monu- 
ment Illinois,  7J4- 

Illumination,  annoelle  , IX.  iyy.  Illumination 
pour  une  chaffc  d'Kléphans  , ibid. 

Ilrncn , Place,  VI:a577. 

Ilo,  Rade  , 3c  fa  Defeription,  XIII.  444.  Richeflc 
de  la  Ville  d'Uo,  454*  Ancienne  Ville  d’Ilo, 

Il  oc  cos , Province  , X.  j8x.  Montagnes  d'Uoccos, 

4*4*  f 

Iloilo  , Cap  , X.  j9i.Fortd'Iloilo , 4 9 î- 
Ilfcvicr  ( Adrien  ),  Hollandois , envoyé  pour  aver- 
tir des  Infulaircs  , VIII.  598.  Il  eft  maffacré,}  99. 
Ilfigan  d Tartare , VII,  yi. 

Jlyas , ou  Ilzas-klioja  , Prince,  VII.  117.  Cité, 
xj y.  Ce  Prince  maflacré  par  un  Rebelle,  xj4. 
Ilzas  khoja  , Trincc  , voy.  Ilyas. 

I'zigans  : Ttibu  de  ces  Peuples,  VII.  fl. 
Jlzikray-noyan , Général  de  Jenghiz-khan , fait  une 
fusante  boucherie  , VU.  69, 
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lma  , Office , V.  4*1. 

Imaba  , ou  ïnsju , Province  , X.  J J|. 

Imabari.  Ville,  X.  499. 

Iman  , fonélion  de  Prêtre  on  Pontife  , X.  1.96. 
Iman-Kuli,  Khan  de*  Bukkarcs  , reçoit  mal  Abul- 
ghazi , VII.  1 9 j. Nommé  auflî  Imam-Kuli,xxo. 
Iraaras,  Ile  , X.  y 91. 

Iwatti  , Rivière,  VII.  451.  Pays  d’iraitu  hutuk , 
VIII.  J7. 

Imaus , X.  n 1. 


Imba  , X.  j jo. 

Imbancolas , Peuples  , voy.  Jaggas. 
Imbc-Kalandola  , voy.  Kalandula. 

Imbonda  , liqueur  , voy.  Bonda. 

Imbondas  , Peuple,  V.  loi. 

Ime-Baki  , aibre  , voy.  Kinfin. 

Imidfu  , X.  y t x. 

Imil  , Ville  , VII.  57. 

Imiro  , X.  f <»• 

Immirz  , Village  , X.  yo*. 

Imo,  ou  Satai-Imo  , ou  bien , U & Spcn,deux  for- 
tes de  Plantes»  XI  706. 

Imokava  , grand  Village  , X.  y r y. 

Imori,  petit  Lézard  d'eau  venimeux  , X.676. 
Impanguczze  , Vaches  Sauvages  , V.  81. 

Impérial  ( Oifeau  ) , voy.  Paon  d’Afrique. 
Impéiiale,  Place,  X.  549. 

Impolancc  , animal  fauvage  , IV.  48 9. 
Impodurcs  : Effets  tragiques  d’n  ne  impodure  des 
Prêtres  ou  Devins  Tartarcs,  VIL  joj.  Impodurc 
de  Religion  . XII.  11  f. 

Imuro-Kuli  , Prince,  VII  x88. 

Ina  . X.  yyl. 

Inaba  , X.  Principauté,  4jO. 

Inap  , X.  y u. 

Inahanda,  fécondé  femme  de  l'Empereur  du  Mo* 
nomotapa  , V.  116. 

Inaizitz,  voy.  Gaghir-khan. 

Inami , X.  yyy. 

inamia , poudie  d’une  racine  donc  on  fait  du  pain  , 


I.  x9j. 


Inaparapola , Ville , V.  ity. 

Inafla , Montagne , X.  6 1 y. 

Inauguration,  des  Rois  Nègres,  IV.  175. 

Inca  ( Pierre  d‘  ) XIII.  J77- 

Inca-Roca , Inca  du  Pérou , XIII.  5 1 y. 

Incas,  voy.  Yncas. 

Jncbcro  , ou  Inchcro  , Roi  de  Commendo , ou  de 
Guaffo , IV.  184,  x88. 

Incendies,  à Bantam,  I.  419.  Autre  Incendie  au 
Magazin  des  Anglois  à Bantam , 418  Leur  mai- 
fon  cil  brûlée,  4-t  y.  Incendiaires  a r tétés  & exé- 
cutés , 416.  Autres  Incendies  à Banttfm,  44 6. 
Terrible  Incendie  à Pacane  , II.  10?.  Un  pareil  à 
Bantam,  174.  Bantam  affligée  d’un  nouvel  In- 
cendie, ibid.  b fuiv.  Incendies  à FiranJo,  xor. 
Fuite  d’un  Incendiaire  , xox.  Incendie  du  Comp- 
toir François  d’Albrcda,  III.  78.  htccndic  du 
Comptoir  de  Bruko , 9 t.  Incendies  à Jaquiii , 
jjy*  lis  font  pc a redoutables  pour  lu  Nègres  > 
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ibid.  Loi  rigoureufe  pour  les  prévenir»  540.  Le 
feu  prend  à un  Comptoir  Anglois.  Autre  Incen- 
die .ibid.  Caufc  & fin  de  l'Incendie  d’un  V aideau, 
y<îj.  Incendie  à Ycn-ping-fu,  V.  Police 

extraordinaire  pour  les  Incendies,  VIII.  144. 
Londres  incendiée  , 587.  Précautions  coptie 
l’Incendie,  X.  yxy.  Secours  des  £nglois  dans 
un  Incendie  , XL  194. 

Inchachan  > Rivière  , VIII.  4t. 

Inchcro  , voy.  Incbcro. 

Inchin , Ile  . nouvellement  découverte , te  fa  def- 
cription , XI.  1 i 8.  Rafraichifîemcns  qui  s’y  trou- 
vent , i\f.  Son  Port  d’une  facile  défende , ibid, 

Incifio  de  los  Indios,  ou  Gomme  anime,  Réfinc 
fcmblablc  à l’encens  , &c.  XII.  610,  , 

Incommodité  ( Montagne  d’ ),  V.  1)4. 

Incontinence:  Loi  contre I Incontinence, XIV.  iju 

Inde  , voy.  Indes. 

Indelvaï,  Place,  X.  i*x. 

Indcn  : Ce  qui  rend  ce  lieu  célèbre , VI.  yyr. 

Indcraba  , Rivière,  III.  17. 

Indes.  Premier  voyage  des  Portugais  anx  Inde» 
Oricnr.  par  les  Mers  d’Afrique,  ni,  Un  Pilote 
Indien  habile  dans  la  navigat.  yx.  Etat  du  Pays 
à l’arrivée  de  Vafco  de  Gaina,  f).  Polit  ion  du 
Pays.  Scs  principales  pairies  Religions  qui  y 
font  établies,  ibid.  Divifion  des  Royaumes  con- 
tenus dans  1 Indoflan  ou  Inde  propre  , 94.  Plan- 
che ou  vue  de  petits  BâtimCDS  de  Mer  Indiens,, 
y y.  Ltonncmcns  des  Irdicrs  s la  yuc  des  Vaif- 
feaux  Portug.  ibid.  Rencontre  d'une  Flotte  In- 
dienne par  celle  des  Forrug.  48.  Feinte  te.  ttahifon 
d’un  More  Indien,  49.  Sa  punit.  50.  Scs  aveux 
lui  font  obtenir  grâce.  Il  embrafic  le  Chriftianif- 
me,  ibid.  Second  voyages  des  Portug  aux  Indes, 
y y.  Les  Otages  Indiens  prennent  Ja  fuite,  y 
Indi-.ns  qui  veulent  aller  à Rome , 66.  Tioificme 
voyage  des  Portug.  aux  Indes,  68.  Leur  quatriè- 
me voyage  aux  meme  Pays,  70.  On  divife  en- 
fept  parties  les  poffcffions  Porrog.  dans  Ici  Indes. 
Oricnr.  140.  Nombre  des  Villes  & Forts,  avec 
l'état  des  revenus  Portug.  aux  Indes,  141.0b- 
fervar.  fur  le  calcul  de  ce  revenu,  141.  A/faiic» 
Eccléfiafliqucs  dans  ccs  Pays,  14).  Deux  routes 
pour  les  Indes  Orient.  x8y.  Indiens  que  Lancaficr 
rencontre,  y 40.  Cet  Angl.  communique  avec 
eux,  141.  Femmes  Indiennes  que  le  meme  Lan- 
cader  reçoit  galamment  fur  fon  bord , ibid.  Les 
Indiens  empoifonoent  les  alimens  d’une  Flotte 
Holland.  578.  Conférence  de  Commriîaûet  In- 
diens avec  les  Angl.  y 90.  Perfidie  des  Indiens,. 
*9 y.  Indiens  pris  fut  Mer , A leur  confelÊon  T 
4jx.  Plufieurs  Portug.  arretés  par  Jcs  Indiens, 
4 y y.  Réglcm  de  commerce  entre  les  Angl.  A Ics. 
Indiens,  471.  Caraélere  fingulter  dune  Dame 
Indienne,  À vifitc  qu’un  Amiral  Angl.  lui  icud  , 
471.  Naufraped'on  VaifTeau  Indien  ,480.  Imbc. 
«illitd  d’onze  Indiens , Angl.  les  mettent 

à lerie.  481.  Un  Capitaine  Indien  faove.  tej 
Holland.  4js.  lui  Vu  te  sic  deux  Tombeaux  ludl 


-Digiteed  by  Google 


))6  TABLE  DES 

497-  Fête  à I'occsfion  d’un  ufagc  des  femmes 

• Indiennes,  501.  Les  Indiens  infultcnt  les  Holland, 
f 34.  Ils  forment  le  dcllcin  d'arrêter  8c  de  piller 

: les  Angl.,  y y 8.  Un  Amiral  Angl.  fc  fa:fit  des 

• Vaifleaux  Indiens,  II.  4t.  Plaideurs  Marchands 
Ind.  8c  Chefs  Turcs  terminent  une  affaire  à la  fa* 
risfacl.  de»  Angl.  6y.  Indiens  récorupcnfcs  parun 
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65 ,8c 66.  Vafte  Lac  d’oti  ce  Fleuve  fort,4X3.  Dif- 
férentes opinions  fur  le  cours  de  ce  Fleuve  nom- 
mé autrem.  Etek  , Enider  Ôc  Smd,  X.  10  J.  Se» 
eaux  font  changer  de  couleur  aux  Poiflons  de» 
Rivières  qui  y tombent , ibid. 

Inebouric,  Bourgade,  IX.  X04. 

Inen,  forre  de  poids,  II.  136. 

Inevouca,  efpcce  de  Raie  , PoifTon  , XIV.  300. 

Inex  de  Leyria  , Chrétienne , voy.  Lcyria  ( Inez  de  ) 

Infant  ( Jean  1’  ) , 8c  fon  herbe , nommée  autrement 
Tlalamatl,  XII.  615. 

Infante  ( dcl  ) , Rivière,  I.  1 6. 

Infante  ( Villa  de  ) , Ville  que  le  prince  Hentt  de 
Portug.  bâtit  près  du  Cap  S.  Vincent , II.  179. 

Infantciic  : Une  Infanterie  Portug.  part  pour  la  con- 
quête des  lies  Canaries , I.  9.  Infanterie  Nègre , 
III  1 916*  fuiv.  Foiblefie  de  l’Infanterie  Chin. 
VII.  343.  Armesde  l'Infanterie  Mogole,X.  15  3. 
Armes  de  l’Infantciic  Japonoife,  568. 

Infierno,  lie , une  des  Canaries , I.  9. 

Infiammateur , efpcce  de  Serpens,  voy.  Dipfas. 

Informations,  fur  les  Sources  du  Nil ,1.  173.  Celle 
que  Towtfon  reçoit , 144  Celles  que  Burrough 
prend , 331.  Le  meme  Burrough  en  tire  des  Pri- 
fonniers,  333.  Celle  que  le  Comte  de  Cumberland 
tire  des  Prifonniers  qu’il  fait  ,318.  Diverfes  in- 
formât. d'un  Amiral  Angl.  460.  Celles  que  Mid- 
dieton  reçoit  d'un  jeune  Negre,  506.  Celles  que 
le  meme  Middleton  trouve  aSaldanna,  363.  In- 
formât. touchant  l’arrivée  d’une  nouvelle  Flotte 
Angl.  dans  la  Mer  rouge  , II.  41.  Celles  de-Cada 
Mofto . 1 90.  Celles  qu'on  reçoit  des  Nègres  ,314. 
Celles  des  routes  par  terre  pour  Tombuto  ,333. 
Informât,  fut  les  forets  d’où  viennent  les  gom- 
mes, III.  104.  Sur  le  poifon  des  Nègres,  3 8*. 

Infortunées , Iles  , X.  334. 

Ingarai  , Village , IV.  398. 

Ingan  , chaîne  de  Montagnes,  VIII.  39. 

Inganios,  nom  des  Manufactures  de  fucre  dans  les 
Iles  Canaries,  II.  x$x  O fuiv.  Ces  Manufactures 
nommées  Ingenios  dans  l’Ile  de  Palma , x4j. 

Inganra  ( lied'  ) ,1.  508.  Scs  agrém.  &fes  riche  (Tes, 
309.  Cette  Ile  nommée anfii  Inganno,  VIII.  43  3. 

Inganno , ( Ile  d’ ) , voy.  Inganua. 

Ingafia,  Ville  brûlée  , V.  48t. 

Ingen , Souverain  Pontife  de  la  Chine , palTc  au 
Japon  , X.  340. 

Ingenios , Manufactures  de  fucre  dans  l’Ile  de  Pal- 
ma, II.  X43. 

Inghenifian  , Ville , voy.  Anikan. 

Inghcrbcl  , Village  du  Sénégal  , II.  494.  Broc 
mouille  à Inghcibcl  ou  Garcbal , 608. 

Ingo,  IV  83. 

Ingombia,  ou  Engombia  , Seigneurie,  IV.  616. 

Ingram  ( Antoine  ) , FaCtcur  d une  Flotte  Angtoift  > 
I.  X94. 
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Tngrâftt  , Capitaine  Anglois,  XV.  144  & *49*# 

Ingrin  , on  Grain,  Village,  II.  4*4*  l’on  de  Graine 
ou  d’Ingrin , 997. 

Ing-iay-ycn  , Palais , & fa  lignification  , VI.  3 ï, 

Inguctcdc  agua , ou  Axolotl , Poiflon  remarquable, 
XII.  444. 

Ing-vrha,  fleur,  VI.  489. 

Innautovo , Chef  de  mufiqae  , V.  xx4. 

Injambi,  Pleuve,  XIV.  119. 

Inkambo  : Expédition  d'Inkambo  ,fa  Montagne  Sc 
fa  Ville  , IV.  481.  Scumiltîon  du  Seigneur  de 
cette  Montagne  , 48 j.  Beauté  du  Pays,  ibid . 

Inkaflan  ( Petit  ( , voy.  Adom  , Royaume. 

Iukalfla-Içgina , Pays  , IV.  87*  Sa  lîtuation  , 88. 

Inkin,  Rivière,  VI.  581. 

In-kong  , Roi  Chinois , VI.  197. 

Inkoriinba  , Cône  d’étoffê  , IV.  637. 

Inkunbe  , forte  de  légume  ,V.  43. 

Inkuflo , Ville  Chrétienne  au  Royaume  de  Congo, 
IV.  fî4. 

Inkutto  , cfpere  de  furplis  , IV.  43  t. 

Iii-kyang  , Rivicre  , VI.  79. 

In-la-ko,  Village  , V.  î 47. 

Inna  Quito  , belle  Plaine,  XIII.  $89. 

Ino  , X.  J49. 

Innocent  x : Decret  de  ce  Tape,  V.  5} 4*  Inno- 
cent xi.  ibid.  Innocent  îv.  VII.  147.  Cité,  379. 
Innocent  vi , 374.  Ionoccnt  xi cité,  XIII. 
**!• 

Innocentes  ( los  ),  Fleuve  , XII.  103. 

Iunumma  , forte  de  coton  , III.  114. 

Innya  , Place,  IV.  71. 

Inn-yun  , grand  Canal , & fon  cours  , V.  1(9. 

Inoculation  , tentée  avec  fucccs  dans  les  Millions, 
XIV.  47. 

Inohanzo  , Royaume  , V.  114. 

Ino-Matta  , ou  Roku-Kaku  , Moufle,  XI.  707. 

Inondations  : Une  furienfc  inondation  à Narfapur- 
Pcka  Sc  tous  les  lieux  voifins  , II.  110  O Juiv . 
Inondation  de  la  Garabra,  Si  Angularité  de  fes 
effets  , III.  98.  Fin  de  cette  inondation  , 99. 
Ville  périe  par  une  inondation  , VI.  79.  Inon- 
dation qui  caufe  de  grands  ravages,  IX.  4r. 
Inondations  réglées  qui  engraiflcnc  la  terre, 74. 
Inondations  frequentes  au  Royaume  de  Siam  , 
139.  Inondations  annuelles  à Calécur , 508.  Ex- 
plication de  l'inondation  du  Nil , X.  ixc.  Une 
inondation  force  les  Efpagnols  d'abandonner  une 
Place  qu’ils  attaquent  , XII.  j 9 4.  Ouvrages 
pour  préferver  México  de  l’inondation , 414. 
Inondations  & leurs  effets . XIV.  73. 

Inquifition  : Le  frété  du  Roi  d'Ormux  condamné 
au  feu  par  rinquifîtion  , Sc  pourquoi  , VIII. 
131.  Inquifition  de  Goa^  147.  Témoignage  d’un 
Auteur  fur  cet  Etablilîcment , ibid.  Inquifition 
de  Nangafaki , X.  941. 

Infandi , arbre , dont  l’écotcc  fert  à faire  une  force 
d'étoffe  , V.  x4. 

dnfcnptions.  Dcvifc  du  Prince  Henri  de  Portugal 
fur  l'écorce  d’un  atbre  dans  une  Ile  ,1.  10.  lut- 
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cription  non  entendue  ,ti.  La  îflcme  dcvilc  du 
Prince  Henri  dans  IHe  de  Saint  Mathieu  , 13. 
Nom  du  Roi  de  Portugal  Se  celui  d’un  Capitaine 
écrits  fur  de  greffes  pierres  , 1 9.  Anciennes  Inf- 
criptions  dans  le  Pays  de  Sofala  &dc  Monomo- 
tapa  , 91.  Autre  Inscription  furun  marbre  pré- 
cieux , 13  t.  Une  en  Arabe  en  forme  d’Epita- 
phe,  197.  Infcriptioos  Holland,  furun  roc  dans 
une  Ile,  389.  Infcription  dans  la  Baie  de  Sal- 
danna,  543.  Infcripr.  Chinoifcs  , V.  48t.  Inf- 
cript.  prés  du  Pont  d'une  Ville  , 494.  Infcripr. 
fur  le  Trône  Impérial  de  la  Chine  , Sc  fa  li- 
gnification ,VI.  i4.  Infcription  portant  : A l’Ef- 
prit  Sc  au  Dieu  Pc-tou  , 3 1.  Celle  que  les  Hol- 
land. gravent  fur  la  porte  du  Fort  qu'ils  bâtif- 
fent  à Tay-wan  , 4i.  Infcripr.  fur  la  monnoic 
Chinoife  , 117.  Infcript.  d’une  table  de  marbre, 
398.  Infcript.  fur  un  Monument  , & pourquoi, 
509.  Infcripr.  trouvée  pardesMiftionnaircs,r9i. 
Ce  qu’on  trouve  dans  l'Hiftotre  de  l'Académie 
des  Infcriprions  touchant  des  écrits  myfféricur, 

VII.  13.  Infcripr.  dans  111c  de  Sainte  Hélène, 

VIII.  ij4.  Unc,ttouvéc  fur  une  planche  dans 
l’Ile  de  Mafcarenhas , 410.  Infcription  qu’utf 
Voyageur  laiffe  , XI.  33.  Infcript.  avec  la  tétd 
de  Pizarre , XIII.  txj.  Infcription  laifTée  à la 
Pointe  de  Palmar  , 471.  Infcript.  placée  au  Col- 
lège des  Jéfuites  de  Quito,  490.  Combien  elle 
coûte  de  foins  à M.  de  la  Condaminc , ibid . 
Infcript.  laifTée  à Quito , 4 44.  Deux  Infcripr. 
XIV.  94.  Infcripr.  fur  un  Rocher,  934.  Infcript- 
fur  des  Rochers  , XV.  308.  Celle  que  trois  Voya- 
geurs François  laiflent  au  Comme:  dune  Mon- 
tagne , 31 9.  Figure  d’une  Infcripr.  du  Monu- 
ment de  Windfo  .369. 

Infcdes  Sc  Reptiles,  de  la  Côte  Occidentale  d’A- 
frique , III.  198.  Infcdes  en  grand  nombre.  Les 
Mores  Sc  les  Nègres  s’en  nourriücnc,  300  6*  fuiv. 
Figures  d'Infcdcs,  voy.  la  planche  31t.  Prodi- 
gieux nombre  d’Infcdcs  de  de  Reptiles  de  la  Côte 
d’or,  IV.  190.  Reptiles  du  Cap  de  Bonne- Ef- 
pérance  , V.  197.  Trois  clafles  d'Infcdcs  , 199. 
Planche  de  figures  de  Reptiles  , xoo.  Infcdes 

Îiui  donnent  de  la  cire  blanche  , VI.  109.  In- 
ectes  & Reptiles  de  la  Chine,  489.  Infcdes  al- 
lés qui  tourmentent  les  Y ai  fléaux  au  retour  des 
Indes  , VUI.  134.  Deux  fortes  d’Infcdcs  tre» 
dangereux  , IX.  311.  Iufcdcs  de  l'Uc  Efpagrole 
XII.  1x9.  De feription  de  i’Infcde  dont  fc  fait 
la  Cochenille  , 4ox.  Expériences  qui  font  pren- 
dre cet  Infcdc  pourîa  Cochenille  , 403.  Etran- 
ge concert  d’infedes  Sc  de  Reptiles  , XIII.  t|i. 
Peu  d’Infcdcs  à Quito,  399.  Infcdcs'dc  Lima  , 
535.  Infcdes  Sc  Reptiles  de  Tlflhme  de  l'Amé- 
rique , XIV.  119  v fuiv . Prodigieux  nombre 
d'Infcdcs,  1 3 1,  Reptiles  de  Macas , 139.  In- 
fedes  du  Brcfil , 194.  Ceux  de  Surinam,  317  , 
(/fuiv.  Deux  Infcdes  très  rares , 313.  Infcde 
nommé  Feuille  ambulante , 3 3 1 Sc  3 31.  Infcdo 
d'eau  ou  PoifTpn  Rôle , XV.  3 or. 
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Infi.imma,ou  Dickfcovc, Village , & fa  fituation  , 
IV.  ir. 

In-fin-Kadfura  , Plante  à fleurs,  XI.  7x1. 

Infire  , animal  , autrement  nommé  fable  , V.  87. 

lnsiu  , ou  Imaba,  Province,  X.  jîj.  Ile  d’insju 
érigée  en  Province  , autrement  nommée  Oki  , 
ibid . 

Inflaffao  ( le  petit  ) ou  Warshas*  Pays  , IV.  ij. 

Infoko  , Pays  , IV.  87  , 94. 

Iofou  , Ile  , X. 

In-Sfta  , cfpccc  de  Lierre  , XI.  71*. 

Inftrumcns  : Inftrumcns  de  mufique  en  ufage  à la 
Cour  de  Mina  , I.  14.  Ceux  des  Habitans  de 
diverfes  Iles  & de  celle  de  Mozambique  , x6. 

& fuiv.  Inftrumcns  des  Habitans  d’un  Canton 
d’Irlande  , $07.  Inftrumcns  dont  les  femmes 
Japonoifes  font  ufage  , II.  155.  Les  Nègres 
du  Pays  de  Budemel  n’ont  que  deux  Inftru- 
xnens  de  Mufique  , 307.  Vue  d’un  Guiriot 
oa  Nègre  jouant  du  Balafo  , 47 6.  Inftru- 
jnens  & chaulons  des  Muiîciens  d’un  Prince 
. Nègre  , 491.  Figures  des  Inftrumcns  des  Infu- 
laircs  de  Corée  ,601.  Inftrumcns  de  1a  Prin- 
celle  Addi  , 6 17.  Inftrumcns  de  Mufique  des 
Nègres,  UI.  174  6*  fuiv . Inftrumcns  militaires 
des  Illinois  , 4)).  Inftrumcns  rouficaux  desNe- 
grcs  de  la  Côte  d’or , & figures  de  ces  Inftru- 
mcns, IV.  ij S.  Figutesdes  Inftrumcns  de  Mu- 
fique & d’ Agriculture  du  Royaume  de  Juida  , 
297.  Autres  Inftrumcns  muficaux  du  Pays  de 
Juida  , ibtd.  Inftrumcns  muficaux  de  Bcnin,4i4» 
Trois  fortes  d'Inftrumens  de  mufique,  601.  Ceux 
du  Royaume  de  Congo,  b J'uiv.  Les  Ha- 

bitans d’Angola  n’ont  qti’uu  Inftrumcntde  Mu- 
fique, V.  28.  Inftrumcns  de  mufique  martiale 
& leur  ufage  fingulicr,  )?.  Inftrumcns  muficaux 
des  Hottentots,  if4&  lyj.  Cordes  d'Inftru- 
mens  , 171.  Rofeaux  dont  on  fait  dcslnftrumens 
de  Mufique  , VI.  98.  Inftrumcns  muficaux  des 
Myau-tfes  , 1 16.  Inftrumens  méchaniques,  xxo. 
Inftrumcns  muficaux  en  Porcelaine,  151.  Inf- 
iniment dont  les  Chinois  fe  fervent  pour  comp- 
ter , x6  j.  Inftrumens  de  la  Mufique  Chinoilc, 
188.  Inftrumens  à vent  de  la  Chine,  189.  Effet 
des  Inftrumcns  mathématiques  fur  un  Prince 
Tartarc  , VII.  4*9-  Inftrumcns  mnficaux  Siam. 
IX.  x 66.  Planche  des  figures dc’ccs Inftrumens, 
ibid.  Inftrumens  de  Mufique  , XI.  790.  Aunes 
Inftrumcns  , J 91.  lnftrum.  de  Mufique  de  Ticr- 
ra  Firme  , XIII.  xç  J.  lnftrum.  des  Peuples  de 
la  Baie  d'Hudlon  , XIV.  666. 
înfula  , forte  de  Damas,  étoffe,  IV.  6 j*. 
Infulaires  : Les  bifilaires  de  Babrayn  équipent  des 
Vaifleaux  , I.  roi.  Un  puilfant  Infulaiie  affiege 
Malaca  , 119.  Careffes  que  les  Anglois  reçoiv. 
des  Infulaires , 481.  Paix  entre  les  Hotlandois 
les  Infulaires  , 497.  L'Auteur  d onc  Relation 
d’un  Voyage  des  Anglois  exeufe  les  Infulaires  , 
514.  Les  Infulaires  de  Banda  reçoivent  bien  les 
Anglois , 74t.  Défiance  des  Infuiair.  coutrc  les 
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Angl.  j <8. Secours  de  trois  Infulaires, & difeours 
qu’ils  tiennent  , ü.  J 41.  Les  Infulaires  de  Bona- 
vifta  aiment  les  Anglois  , 8.  Habitat.  & vie 

des  Infulaires  de  Mayo  , J7J*  Leur  nombre,  & 
leur  rcflourcc  pour  les  alimens  , ibid.  Fable  des 
Info!,  de  Saint  Philippe  ou  Fuego  , au  fujet  da 
Volcan  d’une  Montagne  ou  Pic  de  leur  Ile,J9J. 
Nombre  des  Infulaires  de  S.  Jean,  401.  Leur 
humanité,  ibid.  Leur  nourriture  , 401.  Caraétere 
des  Inful.  de  1 lie  Saint  Antoine  , 417.  Alimens 
des  Inful.  de  Bilfao,  çfij  & fuiv.  Leurs  Loge- 
mens  , j^4.  Avis  fur  la  manière  de  fe  conduire 
avec  les  Inful.  577.  Différend  des  Inful.  avec 
IcsRécoIcts,  j8i  & fuiv.  Les  Inful.  de  Bufli 
font  périr  en  trahifon  pluficurs  Négociant  An- 
plois  & Hollandois  , ^94.  Inful.  naturels  de 
Formofe , VI.  éo.  Ces  Inful.  tyrannifés  par  les 
Chin.  61.  Excellence  de  leur  naturel.  Leur  Re- 
ligion , ibid.  Peuple  Inful.  de  la  Mer  glaciale  p 
VII.  i8j.  Fmbarras  dcsHolland.  pour  fe  lier 
avec  des  Inful.  VIII. 79- Commerce  des  Holland, 
avec  des  Inful.  8 7.  Figure  &:  caraétere  des  InfuL 
90.  Infulaires  chagrines  par  les  Portugais  , It8. 
Trahtfon  des  Info!.  179.  Adroit  & heureux  parti 
qu’un  Amiral  Holland,  rire  des  Inful.  188.  Des 
Inful.  recueillent  les  débris  d’un  Vaifleau  Fran- 
çois , 207.  Carafterc  des  Infuiair.  d’Annobon , 
190.  Les  Inful.  deviennent  traitables , 509.  Effet 
de  leur  crainte , ibid.  Planche  de  la  figure  d’un 
Inful.  armé  en  guerre,  167.  Mécontentcmcns 
mutuels  entre  les  Holland.  & les  Infuiair.  568. 
Défiance  des  Inful.  J97.  Leurs  raifonnemens. 
Ils  fe  fortifient  & trompent  les  Holland,  ibid. 
Trahifon  des  Inful.  J98.  MafTacre  qu’ils  font 
des  Holland,  ibid.  & ; 9 9.  Explication  des  Hol- 
land. avec  quelques  Inful.  410.  R ufe  des  Inful. 
4 j i.  Occafion  qu’ils  font  naître  pour  quereller. 
Ils  viennent  pour  ma  fiacre  r un  Capitaine  Hol- 
land. & fes  gens,  ibid.  Les  Inful.  trompent  les 
Anglois  par  artifice  , 49*.  Rufe  des  Inful.  pour 
fe  faifir  d’un  Vaifleati  Angl.  ibid.  Inful.  qui  ne 
dépendent  ni  du  Roi  de  C.eylan  ni  des  Hollan- 
dois , J07.  Effroi  qu’un  Cheval  caufe  aux  Inful. 
790.  Regret  des  Inful.  de  Ceylan  , 619.  Obfer- 
vat.  furie  caraélcrc  des  Inful.  des  Iles  Maria- 
ncs,  X.  jj4.  Communicar.  des  Holland,  avec 
les  Inful.  de  Bomco  , $60.  Ancienne  fimplicité 
des  Inful.  des  îles  Maiiancs , j 66.  Ils  neconnoif- 
fenr  p3s  le  feu.  Conjectures  fur  leur  origine  p 
ibid.  Maniéré  d’écrire  des  Inful.  des  Philippin. 
420.  Rangs  & occupât,  de  ces  Inful.  411.  Ca- 
raéterc  des  ÿlnful.  42  j.  Paffion  des  Infuiair.  pour 
les  clous,  4J7.  Violence  dont  ils  (ont  punis  , 
ibid.  Effet  de  la  Moufqucrcrie  fur  les  Infuiair. 
440.  Leur  caraétere  , ibid.  Leurs  obfcrvat.  fut 
un  VailTcan,  44  t.  Forme  de  leurs  earefTes^’A/V.. 
Figure  fe  caraétere  de  certains  Inful.  446.  Leur 
Religion  , ibid.  Férocité  des  Inful.  de  l'Ilc  Saint 
Jean , 448.  Leur  figure  8c  ufages  , 449*  Leur 
Pirogues , ibid.  Peiatuic  des  LofuJ.  dt  Pile  EAi- 
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fabeth  , XI.  40.  Hardie  (Te  de  quelques  Infulair. 
*3  f , Portrait  des  Iniulair.  de  Timor  , 151.  Fê- 
tes de  certains  Infulair.  accompagnées  de  tiif- 
tcific  , 348.  Figure  & parure  des  lnlul  411.  In- 
duftric  de  certains  Inful.  41}.  Leur  Languc.Lcurs 
alimens,  ibid.  Caradcrc  admirable  de  ces  In- 
fulaircs , 414.  Leurs  armes.  Ils  n’ont  pas  de  Re- 
ligion. Exemple  de  leur  Jufticc  , itid.  Danger 
qu’un  Auteur  court  de  la  part  des  Infulair.  41 4- 
Inful.  qui  ont  des  queues  , fij.  Commerce  des 
Franç.  avec  des  lnlul.  600.  Lumières  qu’ils  ti- 
rent d’eux  , 601.  Habitations  d’Inful.  6 03.  Leur 
Temple.  Un  Voyageur  y prend  des  Manuferits 
A abes  , ibid.  Autre  Habitation  , 604.  Etonne- 
ment des  Inful.  à la  vue  des  Européens  , XII. 
J 4.  Planche  de  leur  figure  , ibid.  Nom  qu’ils 
donnent  à leur  Ile,  1 f.  Lumières  que  Colomb 
tire  d'eux  , ibid.  Le  Commerce  s'établit  entre 
les  Caflillans  & les  Inful.  n.  La  conduite  d'un 
Gouverneur  révolte  les  Inful.  de  l’Efpagnole  , 
T 10.  Nouveau  Réglement  pour  les  Inful.  m. 
Célèbre  ftratageme  qui  contient  les  Inful.  134, 
Eclipfe  qui  leur  eit  prédite  comme  une  ven- 
Ccancc  du.  Ciel,  ibtd.  Artifices  par  lefquclsdes 
Inful.  fe  lai  fient  tromper,  144.  Difficulté  de  la 
part  des  Inful.  1 jj.  Comment  ils  fe  défont  d'un 
jeune  Efpagn.  Ils  fe  convainquent  que  les  Ef- 
pagnolsfont  mortels.  Ils  en  tuent  un  grand  nom- 
bre. Un  Efpagnol  les  foumet  , & les  condamne 
aux  Mines,  ibid.  Singulières  inftiuétions  pour 
fe  conduire  avec  les  Inful.  153.  Les  premiers 
démêlés  avec  eux  (ont  faoglans , 134.  Vices 
qu’on  reproche  aux  Infulair.  de  l’Efpagnolejiio. 
Comment  ils  fe  guériflent  du  mal  vénérien, fAn/. 
Prédiélion  qui  annonce  aux  Inful.  la  conquête 
de  leur  Ile  , xx 6.  Ancienne  Croix  adorée  des  In- 
fubircs  & explication  de  cette  fingularité,x4*. 
Comment  Cortex  entreprend  de  convertir  des 
Infulaires,  159. 

Infuwarra  , Place,  VIII.  4M. 

Inta,  petite  Ville  de  la  Chine  , V.  141.  Pays  de 
ce  nom  , voy.  Aflîcnta. 

Intaga  , forte  d’étoffe  qui  fert  de  monnoic , V.  30. 

In-tay  , Maifon  Impériale  de  la  Chine  que  l'Empe- 
reur fait  voir  aux  Jéfuites , VII.  519. 

In-tcbyen,  Place  , V.  468. 

Interlopiers  (Ile  des)  , IV. 434. 

Interprétés  : Celui  d’un  Gentilhomme  Génois  maf. 
facré  par  les  Negres  , II.  308.  Des  Interprètes 
attirent  les  Negres  , 3 1 3 & 314.  Interprètes  qui 
ne  peuvent  entendre  les  Negres,  3 17  & 31 3. 
Stupidité  des  Interprètes  Negres  , III.  141.  In- 
terprètes <*u  Guides  d^n  rang  diftingué  , IV. 
j yi.  Mort  d’un  Interprète  Siamois,  IX.  117.  In- 
terprètes Holland,  malfacrés  , XI.  167.  ,Trahif. 
d’une  Interprété  , & fon  fort , XII.  x 6 3.  Un  In- 
terprète Indien  jette  un  Général  Efpagnol  dans 
l’embarras  , XIII.  64. 

Inticufi  Hualpa,  Inca  du  Pérou  , voy.  Guafear, 
Inga. 


Intimadud-Deoulct , X.  119. 

Intorcetta  , Millionnaire  Italien , Supérieur  des  Jé- 
fuites  à la  Chine  , V.  41  f.  Prières  publiques 
qu’il  fait  faire  en  faveur  de  fes  Confrères, 416. 
Intratiiacha  , nom  que  les  Siamois  donnent  à ua 
Ciel  , IX.  1 66. 

Intrépide  : Quatre  Généraux  furnommés  les  Intré- 
pides , VII.  75 • 

Intsjin  , on  Fki-Jamogi , 8;  Abrotanum  ou  Aurore 
mâle.  Plante,  XI.  7 U. 

Iut-fong  ou  King-tong  , Empereur  de  la  Chine  , 

VI.  30. 

In-tfycn  , monnoic  d’argent , VL  11 6. 

In- tu  , Royaume,  \oy.  Hin-tu. 

Inu-Irabu  , & Itabu  , noms  de  deux  Figuiers , XL 

700. 

Inuki , X.  /fo. 

Inungami  , X.  ffi, 

Inu-Tade  , Plante , voy.  Koo. 

Inyami  , grand  Village  , fon  Idole  , IV.  6ofi 
In-yu-chan  , Montagne,  & fa  lignification,  V. 
4* J-  Fables  au  fujet  de  cette  Montagne,  VL 

378. 

Io-Gamc  , ou  Doo-Game,  efpcce  de  Tortue , X. 
676  & 677. 

Ionfalam  , Place  ou  Forterelfe  , IX.  lie. 

Ios , ou  Oyos , ou  bien  Oycos , Nation  , IV.  398. 
Iou  lou  , mots  prononcés  en  teiminant  une  Fête  , 

IV.  1 6f.  Autre  occafion  où  cette  Syllabe  cil  ré- 
pète, I9J. 

Ipccacuauba  , Plante  ou  Simple  de  l'Améiiquc  . 
XV.  149. 

Ipotan , Place , VI.  J77. 

Iptan . Place,  VI.  577. 

Iptartay-nor  , lieu  , VIII.  41. 

1 quen-kong  , Palais,  Se  fa  lignification  , VL 
*»■ 

Iquiqne  ( Anfc  Se  Ile  d’ ),  XIII.  4J0. 

Iquon  , voy.  Ching-chîg-long. 

Irakoua  , Rivieie  , XIV.  378. 

Irala  ( Dom  Martinel  d’ ),  Olficiet  Efpagnol.XIV. 

<6.  Eleâion  d Irala  , 68. 

Iran  , Royaume  , le  même  que  celui  de  Perle. 

VII.  37.  Conquête  de  ce  Royaume,  39.  Jeng- 
hiz-Klian  met  tout  l'Iran  fous  fes  Lolz,  69. 

Iraouaquatis,  Nation,  XIV.  3 J T. 

Iraque  , Pays,  X.  an. 

Ircio  ( Piètre  d' ) , Officier  Efpagnol , XII.  401; 
6>  fuiv. 

Irdcr  ( Montagnes  d' ) , VII.  144. 

Irca  Tote , liqueur  , fort  eliimêe  des  Indiens,  I. 

JM. 

Iigaz-bura  , ou  Kardnzena , Ptincc  Ta*'tarc,YIL 
4»- 

Irglien , Pays,  voy.  Yarkian. 

Irighcms,  Peuples  Tirtares,  VII.  jo. 

Lis,  de  Lune,  Phénomène, IX.  118.  Port  sob- 
mé  Iris,  X.  j<6.  Pluficurs  fortes  d'Irif,  Plan- 
tes , XI.  713. 

Iikutskoy , Ville,  VL  jly, 
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Islande  : les  Habieans  d’une  Province  d’Irlande 
jouent  de  la  Harpe  , I.  507.  Pratiques  lîngul. 
d'un  Canton  d’Irlande,  308.  Un  Gentilhomme 
Irlandois  au  Service  d'Efpagne,  jt).  Lettre  d'un 
Irlandois  à Bernard  Couper  au  fujet  d’un  Vaif- 
feau  Anglois,  54;. 

Iroquois , Nation  Sauvage,  XIV.  (99  , Sop.  Pays 
des  Iroquois  , «89.  Deux  Villages  d’Iroqnois 
Chrétiens  , 70),  Avantages  des  Iroquois , XV. 
stj.Ufage  des  Iroquois  pour  aguetrit  leurs  jeu- 
nes gens,  49.  Exemple  iingul.  d’un  Capitaine 
Iroquois,  79. 

Irri , nom  que  les  Chingulais  donnent  au  Soleil , 

vm.  ho. 

Ilfari  .Tribu de Tttrcomans.Vn.  174. Elle  ell auilt 
nommée  Ifati , 169.  Appelléc  autrement  Irfuri, 
18  J. 

Itfuri  , Tribu  , voy.  Irfari. 

Irticbe  , Rivicre , VI.  148.  Citée,  VU.  ra,  14. 

Source  de  eette  Rivière  , VIII.  <1. 

Iruku,  Poiflon  cornu,  X,  <75. 

Itu  pira  , Rivicre,  VI.  J94. 

Irvan  , Ville  , IX.  89.  FortercfTe  ptès  de  cette  Place, 
ibid.  . 

ija  , X.  f tf. 

liaac , Arménien , à qui  l'on  a obligation  , VII. 41  r. 
Il  tombe  du  bord  d'une  grande  Riv.  dans  l'eau , 
41  f.  Il  cl)  lié  fie  on  lui  potte  un  poignard  à la 
gorge  , 418.  Terreur  panique  d'Ifaac  , 418.  Son 
embarras,  411.  Comment  il  gagne  fa  caufc , 
4ix.  Il  le  rend  à Péking.  Son  fort  , ibid. 
ïfabe,  Dillriél  d'une  Province , X.  jjo. 

Ifabelle  , Reine  d'Efpagne , fait  un  Congé  , XI 
5 J8.  La  Reine  IiVoeilc  & le  Roi  Ferdinand  fon 
Epoux  aflurent  Chtiflophe  Colomb  de  leur  af- 
fcétion,  XII,  }t.  Ville  bâtie  fous  le  nom  de 
cette  Reine  , 4).  Incident  qui  altèrent  lcsdif- 
pofitions  de  la  Reine  Ifabelle,  71.  CetceReine 
le  prévient  contre  Colomb , 10 1 . Comment  cette 
PrincelTe  traite  Chriflophe  Colomb  , 108.  Dif- 
cours  quelle  lui  tient, iW.  Mort  de  la  Reine  Ifa- 
bellc , fit  (fon  éloge  , i;8.  Réflexion  de  cette 
PrincelTe  , fit  à quelle  occaüon  , xit. 

Ifabelle , Ile , appelléc  auparavant  Saamoto  , XII. 
16.  Projet  d'un  autre  Etabliflcment  que  celui 
de  nie  Ifabelle,  8).  Trille  état  des  Callillans 
de  cettclle,  86.  Elle ell  aufli  nommée  Saomoto  , 
XV.  857. 

Ifacki  ( Port  d’ ) , VIII.  408. 

Ifacfau  ( Peter  ) , Capitaine  d’un  Bâtiment  Hollan- 
dois.II.  179. 

Ifafai , Ville  , X.  jjj. 

Ifago,  Royaume  , IV.  405. 

Ifaïe  ; nom  que  les  Mahométans  donnent  à Jéfus* 
Chrill,  VII.  418. 

(fakh-Kol , lieu  que  le  Fils  atné  de  lapbct  choilit 
pour  fa  demeure  , VII.  J7. 

Jfalcl-Kyau  , nom  que  les  Juifs  Chinois  donnent  â 
leur  Loi,  VI.  j j y . 

f (inami , un  des  lept  grand®  Efprits  célcflcs  du  Ja- 
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pon  , X.  818. 

Ifanboga  , Prince,  VII.  118.  Noiémé  aufli  Amul- 
Klioja  , xj  j. 

Ifati , Tribu , voy.  Irfati. 

Ifay,  nom  que  les  Bukkariens  donnent  â Jéfus- 
Clirilt,  VII.  xj x. 

Ilbara  , X.  j j 1. 

Ilbrand  Ides  ( Everard  ) , fon  voyage  à la  Chine  en 
qualité  d’Ambafl'adcur  , V.  joj.  L'Auteur  arrive 
à la  grande  muraille  de  la  Chine.  Vue  de  cette 
muraille  du  côté  par  oü  il  entre  à la  Chine. 
Dcfcription  de  cette’  muraille  , ibid.  On  le  fé- 
licite de  fon  arrivée  dans  une  Ville , JO®.  Souper 
fit  Comédie  qu’on  lui  donne  , ibid.  Air  tempéré 
d'un  Pays  de  la  Chine  au  jugement  d’Ilbrand 
Ides  ,(07.  Son  arrivée  à Péking , fit  fon  entrée , 
joS  fellin  qu'il  reçoit  au  Palais  , ibid.  Première 
audience  de  l'Empereur , 509.  Fellin  que  l’Em- 
pereur lui  donne  en  là  prélencc.  Fellin  Impérial, 
fie  civilités  qu'on  y fait  à l'Amballadeur , ibid. 
Préfcns  qu’il  reçoit  de  la  table  de  l'Empereur  , 
jlo.  Deux  Jéfuitcs  appellés  pour  l’interroger. 
Quefiions  qu’ils  lui  font.  Autres  cérémonies 
d'un  fellin  , ibid.  L'AmbafTadcur  reçoit  la  pet- 
miflion  de  viliter  la  Ville  , Jix.  Il  cil  mené  à la 
Comédie.  Fête  que  le  Viccroi  lui  donne  , ibid. 
Spcâacle  pendant  le  fellin,  y 1 5 . U cil  invité 
ehcx  le  grand  Tréforier.  Il  vilîte  l'Apoticairctie 
Impériale , fie  les  Marchés  de  la  Ville , ibid. 
L'Amballadeur  reçoit  fon  audience  de  congé  , 
j ij.  Circonllances  de  cette  cérémonie.  L'Em- 
pereur fait  approcher  l'Ambafladcur  de  fou  Trô- 
ne , ibid.  L’Ambafl'adeut  ell  reconduit  par  un 
Eléphant , jr  8.  Il  vilîte  la  maifon  des  Jéfuitcs  à 
Peking.  Il  vilîte  l'écurie  des  Eléphans:  Tours  d’a- 
drefle  qu'il  voit  faire  à ces  animaux  , ibid.  L'Am- 
bafladeur  quitte  Péking  , fit  repalfe  la  grande  mu- 
raille, r 17.  Cité,  VI.  j,  |7 1.  VII.  149. 

Ilburak  , Khan  , à qui  l’on  ote  la  vie  , VII.  j 8. 
Ifchim , Prince , qui  en  maflacre  un  autre , VII. 
I9X. 

Ifcâ , Rivière , VII.  X4J  , x4  j. 

Ifclla,  X.  jji. 

Isfahan,  Place , VII.  4XJ. 

Isfandiar , Prince , VII.  18J.  Cité,  188,187.  Il 
pafleen  Perfe,  188.  Il  entreprend  de  venger  la 
mort  de  fonpere,  189.  Il  perd  une  bataille.  Il 
défait  fes  deux  Ftercs  8c  venge  fon  Pere,  ce  qui 
lui  coûte  la  vie,  ibid.  Artifice  d'Isfandiar  pour 
réduire  les  frères,  19  J.  Sa  mort , 194.  Cité.xio. 
Ish,  Prince , VII.  17  j.  Ce  Ptiace  prend  les  armes  , 
178.Il  ell  forcé  fit  tué  dans Urgcnz,  179. 
Ishak-Khan,  Officier  Mogol , X.  1x7. 

Ishim , Rivicre  , VII.  X4J  , X4J. 

Ils , Gouvernement , VI.  j 8 , 88. 

Ificame , ou  Sanki , cfpecc  de  Tortue  , X.  878. 
Kïda,  X.  7j8.j 

Ilîdore , Ecrivain  , VII.  X89.  Cité  , 18 f. 

Ifie , ou  Sclju , Province  donc  la  Met  fait  une  Pref- 
qu’lie, X.  Î4Î- 
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Ifiju , ou  Iga  » Province  , X.  j 49. 

Ifijucfu,  X.  ffi, 

Ilikava  , diftrid  d'un  Pays  , X.  549*  Autre  diflriél 
de  ce  nom  , 551. 

iQc  , Temple , & Pèlerinage  qu’on  y fair , X.  yij. 
Province  d’Ifjc  , f 14.  Defeription  du  Pèlerinage 
d'Ifjc,  nommé  auifi  I10 , 6)0. 

iOu  , Ile , voy.  Iki. 

Ifjuvo-Sikki , Plante  , voy.  Sjooriku. 

Iskander  , Prince  Cupide , VII.  164. 

Iskiar  , Rivière  , VU.  475. 

Ifland  ( Concy  ) , c’cll-à-dirc  lie  des  Lapins,  I. 
449. 

Iflander , Prince,  VII.  17S.  Cité,  IÎ9. 

Ifla-Sanra  , Ile  , XII.  74- 

Iflas-quimadas , Iles,  VIII.  13  j. 'Nommées  auflî 
Quemadas,  X.  83. 

lflbc  , Village  , X.  5 1 f- 

Ifle  ( de  T ) , Géographe , voy.  De  Plflc. 

Ides,  voy.  Iles,  fans  noms. 

I flot  s,  voy.  Ilots. 

Ifmael , fils  du  Roi  d’Hidalkan  , fuccede  afl£f  oyau- 
me  de  Goa,  I.  113.  Il  fc  retire  dans  les  Etats  de 
Ton  pere,  114.  Intelligences  qi'il  entretient  avec 
la  Ville  de  Goa.  Il  y revient  6*  force  les  Portug. 
d’abandonner  cette  Place,  ibid. 

ifmael , Roi  de  Perfe  , envoie  un  Ambaflad.  & des 
préfens  à un  Viccroi  Portug.  I.  119.  Un  Emiflaire 
qu'il  envoie  , dans  un  mauvais  deflein  , cil  tué, 
no- Conquêtes  d'ifmaclôc  des  Perles,  VII.  1 66. 

Ifmael  ( Aga  ),  Turc,  Chef  de  Chaoux , II.  1 r. 
Son  difeours  à un  Amiral  Angl.  qu'il  fait  condui- 
re avec  d’autres  Prifon.  au  Bacha  , ix.  voy.  Agas. 

Jlmael-aflùmmani,  prend  le  titre  de  Roi,  VII.  140. 

Ilmacl-Khan,  Prince,  X.  xoj. 

Ifmacl-Sophi , Prince,  X.  tij. 

Ifmatlof  ( M.  ),  Ruflîcn , envoyé  extraordinaire  à 
la  Cour  de  la  Chine  , VI.  597. 

Ifo-Fifakaki , ou  Okamni,  arbrilTcau  , XI.  *9 3. 

Ifpahan,  Ville,  VII.  x 1.8.  Ambafladcursd'Ifpahan* 
390.  Nommée  aufli  Sfaban,  414.  Idée  de  cette 
Ville , appcllce  encore  Afpahan , IX.  87.  Catho- 
liques d’ifpahan , 88. 

Ifraclices:  Lieu  où  ils  raflent  la  Mer  rouge,  1.  191. 
On  conjcéture  que  les  Rukkaricnsdcfcendcnt  des 
IfraëUres,  VII.  a 4 3. 

Iflacapc  : Profit  de  cetre  Colonie,  III.  6. 

Ida- fai.  principale  femme  du  Damel,  & préfent 
qu'elle  fait  à Broc  Général  François,  II.  481. 

Ifla-Fal  ( Mar  ) , voy.  Mar-Ifla-Fal. 

Iflài,  X.  j j j. 

Iflclampour , Ville,  X.  8f. 

I fl  cm  pour  , lieu,  X. 

Iflikuî,  Rivière,  VU. 

Iflimi , X.  -f  50. 

Mini , Pays  fur  la  Côte  d’or , III.  t99,£  fuiv.  Def- 
cript.  de  l’Audience  que  le  Roi  d'Ufini  do. «ne  aux 
Franç.  407.  Tiône  & poflurc  du  Roi,  tb'id.  Prix 
de  la  barbe  du  Roi  d'Ilfîni , 408.  Femmes  qui 
afliftem  au  Trône.  Difeours  du  Roi , Ibid.  Sccoi* 
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de  Audience , 409.  Accord  du  Roi  d’Iflini  avec 
les  Holland.  4 1 j.  Sort  de  la  gamifon  Franç.  d’If- 
fini , 41  y.  Pccitcfle  du  Royaume  d'Iflîni , 416.  Sa 
fnuat.  Ibid.  L'air  ne  laifle  pas  d’y  être  agréable  M 
417-  Beauté  de  fes  pcrfpeâives.  Sa  Rivicre  con- 
fidérablc , mais  peu  remarquée  dans  les  Cartes. 
Récit  des  Nègres  fur  l'intérieur  dcsTerrcs,&  fur 
la  Rivicre  , ibid.  Cataraéle  de  la  Rivière  d’Iflini, 
418.  Villages  du  Pays,  ibid.  Qualités  du  terroi- 
rc,  & vivres  des  Habitans,  41 9.  Fruits  du  Royau- 
me d'Iflîni , ibid.  Ses  animaux  , 4x0.  Oifeaux  de 
toutes  cfpcces  ,4x1  Fécondité  du  Pays  pour  la 
volaille.  Poiflons  de  plulicurs  cfpcces,  ibid.  Lé- 
zards dont  la  chair  fort  bonne,  41).  Di  vertes 
foires  de  vermines.  Abeilles , &c.  Pierre  d'aigris. 
Deux  fortes  de  Nègres , les  Illinois  & les  Vctercs, 
habitent  le  Rovaume  d'Iflîni,  autrefois  connu 
fous  le  nom  d’Albini.  Révolut.  du  Pays  à i 'occa- 
sion des  Blîeps , ibid.  Les  IlTin.  fc  lient  avec  les 
Veccres , & forment  le  Royaume  préfent  d’Iflîni , 
4x4.  L'ancien  Territoire  des  Iflin.  nommé  encore 
lc^rand  Iflini.  Pourquoi  le  Royaume  d'Iflîni  pa- 
roir  mal  placé  dans  les  Cartes,  ibid.  La  Mer  de 
h Côte  du  Pays  d'Iflîni  fort  orageufe,  416.  Le* 
Tlf  n.  dépendent  des  Vctercs  pour  les  vivres , ibid. 
Manière  dont  ils  fc  blanchtflênt  les  dents  & fe 
noirciflcnt  la  peau,  417.  Leur  parure  de  tête. 
Leurs  habits  , 4x8.  Avec  quelle  adrefle  ils  déro- 
bent. Leur  mauvaife  foi  dans  le  commerce.  Leur 
avarice,  ibid.  Leur  mauvais  cnraéterc , 4x9.  Li- 
bertinage & vanité  de  leurs  femmes.  Punition  de 
l'adultcic.  C crémoric  des  mariages , ibid.  Parurè 
dcsfcmn.cs,  430.  Manière  dont  elles  accouchent. 
Educat.  des  enfans , ibid.  Alim.  du  Pays  d'Iflmi , 
préparés  par  les  femmes,  431.  Leur  Ragoût.  Au- 
tre faucc  des  Nègres  d'Iflini.  Leur  vin  de  palmier, 
manière  donc  ils  le  rirent , ibid.  Leurs  Edifices , 
4 ? x.  Maifon  de  purificàt.  pour  les  femmes.  Mcü- 
ble<  des  Nègres  d'Iflîni , ibid.  Leur  courage  fle 
expérience  a la  guerre , 4 33.  Leurs  armes , leurs 
Treupes,  & leurs  inftrumcns  militaires,  ibid. 
Leurs  maladies,  4*4.  Remèdes  dont  ils  font  ufa- 
gc.  Précaut.  qu'ils  prennent  pour  leur  fépulture  9 
ibid.  Cérémonies  de  leurs  funérailles,  435,  De 
uclle  manière  on  les  enterre.  Proceflion  6c  danfe 
es  veuves,  ibid.  Religion  des  Nègres  d’Iflini  p 
43 6.  leurs  prières.  Leurs  Fétiches  , ibid.  Leur* 
jours  de  Fêtes  ,437.  Fétiches  publies  & partieul. 
Autels  & offrandes.  Devins  d'Iflîni.  Cérémonie 
du  Tokké,  quelquefois  farglante,  ibid.  Grand- 
Ptetre  d’Iflîni , Ton  élevât.  438.  Palais  & Cour  de 
Roi,  439-  Maniéré  d'enrrer  dans  fâ  première 
cour,  ibid.  Tréfors  du  Roi  & de  fes  Grands  9 
440.  Ufage  qu’ils  en  font,  ibid.  Revenus  ordin. 
du  Roi , 441.  Maniéré  dont  il  fait  faprovriion  de 
grains.  Ufaec  fupcifti.;ruy.  Borne  de  l'autorité 
Royale.  Ordre  de  la  fi.cccffon  , ibid.  Nobles  du 
Rovaume  , 441.  Créât,  de  la  Noblcflc,  & for- 
malite de  cette  cérémonie , ibid.  Crimes , 5:  pu- 
nit. établies , 443.  Méthode  pont  faire  payer  Ici 
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dettes.  Punit,  de  la  fotccllerie  , de  la  trahifo» , Sc 
des  F.fclavcs  fugitifs  , ibid.  Ils  font  facrifiés  aux 
Fétiches , 444.  Les  Exécuteurs  font  impurs  pen- 
dant trois  jours,  ibid.  Situât,  des  deux  Villages 
d'Itîîni- Grande  & d'Iflini-Pcqucna,  et 3 1.  La  Ville 
d'Mini- Grande  pillée  & brûlée.  Cette  Place  célé- 
bré par  la  bonté  de  Ton  or , ibid. 

Mini  Grande  , Village  ou  Ville  , voy.  Mini , Pays. 

IlIini.Pequcna,  Village  ou  Ville  ,voy.  Iltini,  Pays. 

litadura , Place , VII.  66. 

Iftambulc,  Ville,  VIL  180.  Voye{  la  Note. 

Manna,  Royaume,  IV.  40). 

Iftapalapa,  Place,  XI.  {36,  I4J. 

Iftaqua  , lieu,  XI.  j 

Mlimcs  : Voyez  les  chacun  à fon  article  particulier. 
Petit  Iftmc  qui  joint  une  Péninfule  au  Continent, 
I.  105.  Mhmc  qui  joint  les  deux  Péninfulcs  qui 
forment  l’Ilc  de  Fuer te- ventura , II.  148.  IÙ  h me 
au  Paysd'Iflini,  III  409.  Illhmc  qui  joint  une 
Péninfule  à la  terre , 6 17.  Ifthme  de  Tierra-Fir- 
me , XIII.  178  (y  fiuiv.  Arbres , fruits  Sc  plantes 
de  llfthme  de  l'Amérique,  XIV.  103  (y  ftiv. 
Fruits  qui  ne  viennent  point  danscct  Ifthme,  tu. 
Tabac  du  Pays  de  l'Ifthme  de  l'Amérique,  rrx. 
Comment  les  Indiens  fument  dans  l'Ifthmc.  Re- 
marque fur  le  territoire  de  l'Ifthme.Ses  animaux, 
ibid.  Ses  poêlions , 113.  Pèche  des  Indiens  de 
rifthme ,11*.  Ifthme  de  l'Ile  Royale , t-jt. 

Jftopo , Général  Indien  , VIII.  4S9. 

Ifubalci,  plante  huilcufe,  X.  661. 

Ira,  X.  553. 

Itabu , Sc  Inu-Itabu , noms  de  deux  Figuiers,  XI. 
700. 

(tacuatiara,  Fleure,  XIV.  ici. 

Itaka,  X.  y-i». 

Itakaria-Froimandonne  , Gouverneur  de  Mcaco , 
VIII.  407.  Nommé  aufliltakura-Troiinendonne, 
415.  Cité,  41$. 

Itakura-Troimendonne , voy.  Itakaria-Froiman- 
donne. 

Italiens  : Avantuie  d’un  jeune  Angl.  qui  fc  livre  à 
eux,X.  10.  Méchant  Italien,  88.  Réflexion  ho- 
norable pour  l'Italie , XIII.  xi.  Rufe  qui  fauve 
la  vie  à un  Italien , XIV.  6 xj. 

Itano,  X. 

Itantam,  Village,  V.  333. 

Itapemeris,  Fleuve,  XIV,  137. 

Itapere  ( Pointe  de  1,  VIII.  373. 

Itaphoure  , Plaine  , VIII.  379. 

Itata,  Rivière,  XIV.  xjl. 

Itatiano,  Rade,  XIV.  tox. 

Itay , Prince . monte  fur  le  Trône  des  Si-fans , VII. 
139.  Ses  fuccefleurs , ibid. 

I-tfu-ho , Riviere,  VII.  470. 

Ithollonhare , Canton  , VIII.  $11. 

Itinéraires  , voy.  Tables , Sec. 

Ito,  X.  334. 

Itojori , Poiffon  , X.  $74. 

Iton,  petite  Ville , VIII.  1x7s 

Icong , Gouvernement,  VI.  38.  C'cft  une  des  par- 
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tics  de  la  Province  de  Chen-(î  ,88.  Villes  forts» 
de  cette  Province , 90. 

I-tong-kye,  titre  d'un  Capitaine  , VI.  4x1. 

Itopatin,  Prince  indien,  XIV.  47X. 

Ito-Sakira , Cerifier , XL  «99. 

Itlionoki , arbre , X.  *60. 

Itlîlt,  X 349. 

Itsjo , Noyer , voy.  Ginkgo. 

Itfuvara , X.  330. 

Itto,  X.  333. 

I-tu-an  : Ce  que  c'eft,  VI.  350. 

Itutx  , animal,  X.  S<7- 

Itx,  Village,  X.  49F 

Itzen , Prince  , voy.  Orda. 

Itzingo,  Foo  ou  Moo  , Ronce,  Sc  fes  différentes 
efpcces , XI.  (96. 

Itzki- faluri , Tribu  de  Turcomans , VII.  134. 

Itzquitepeque , Montagne,  Sc  fes  métaux,  XII. 
$48. 

lu-fan-vang.  Roi  d'une  partie  des  Indes,  Sc  pcrc 
de  l’impolleurFo,  VI-  !»7. 

Iu-kydV:  Sa  Religion,  VI.  319  Sc  ;Xo. 

Iund,  ancienne  Ville,  VII.  »4x. 

lus,  X.  331. 

Iu-tchi-ma  tang,  VI.  »57. 

Ivami,  ou  Sekisju  , Province,  X.  333. 

Ivana,  animal  amphibie,  voy.  Iquana. 

Ivanafi,  X.  33). 

Ivan-vclichi , Tour , VI.  1 6. 

Ivara  ( Dotn  Francifco  d' ) , Capitaine  Efpagnol  , 
prifonnicr  des  Holland,  cft  congédié,  X.  3 48. 

Ivafaki , X.  3 3 x. 

Ivafune  , X.  5 3 x. 

Ivata , X.  y 30. 

Ivcn  Schyu:  Temples  fur  cette  Montagne,  V.  148 
Sc  149.  Grand  nombre  de  Couvcns  fur  cette 
Montagne,  X49. 

Ivo,  X.  353. 

Ivogalïma,  c'eft-à-dire  , Ile  de  Souffre  , X.  6 54. 

Ivoire  : Les  Angl.  en  achettent  aux  Nègres  ,1.133, 
Vente  d’ivoire , X34, 1548c  155.  Riviete  d'I voi- 
re , un  des  bras  du  Sénégal  ; pourquoi  ainlï  nom- 
mée , II.  495.  L'Ivoire,  un  des  principaux  com- 
merce de  la  Gamdra  , III.  rxt.  Etat  du  commer- 
ce de  l'Ivoire,  Sc  d'où  il  vient,  txx.  Commerce 
d’ivoire,  387.  L’Ivoire  devenu  rare  à Loango  , 
Sc  pourquoi , IV.  59s.  Devenu  rare  à Congo,  Sc 
comment,  V.79  Sc  80.  Ouvriers  en  Ivoire , 171. 

Ivoire  ( Côte  d' ).  Son  étendue , Sc  Places  qu'elle 
contient , III.  349.  Nom  des  Habitants,  405. 
Nation  qui  l'habite , 41$.  Etendue  St  divifton  de 
cette  Côte , » 14  6>  fuiv.  Noms  que  les  Gens  de 
Mec  lui  donnent , 6x5 . Scs  principaux  Villages. 
Le  commerce  y cftconlidérable,  ibid.  Diftances 
des  Villes  Sc  Villages,  616.  Bornes  de  cette  Côte, 
ibid.  Beau  rivage  3c  la  Côte  d'ivoire , 6 34.  Pro- 
duél.  ufages , langue  Sc  moeurs  de  la  Côte  d'ivoi- 
re , 6 f 3.  Abondance  de  provifions , ibid.  Diffi- 
cultés du  commerce  fut  cette  Côte,  641.  Mar- 
chandées qui  s'y  trouvent,  4+x.  Contrées  incé- 

tieures 
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rieures  & leurs  produit  «4).  Or  de  la  Côte  d I- 
voirc  , (44.  Facilite  pour  le  commerce.  Nul 
établiflement  fur  cette  Côte , ibid. 

Ivoire  ( lied'  ),  voy.  Morfîl  (Ile  du  J.  Bavière 
d’ivoire , voy.  Ivoire. 

Ivoodlî , X.  {fl. 

Iwa,  ou  Sardine  , Poiflon,  X.  6 7/. 

Iwagi , Village  . X.  4 44. 

Isratagi,  ou  Sekifi , MouiTc,  XI.  70t. 

I-vha-cycn,  Palais,  Sc  fa  lignification,  VI,  14. 

Iwo-Nome , ou  Sjoo , elpcce  de  bled , XI.  707. 

Ixtlicucchahuaquc,  Prince  Méxiquain,  XII.  447. 

Ixa,  nom  du  Fleuve  Niger,  II.  joi.  Autre  Rivicte 
de  ce  nom  , voy.  Putuo-Mayo. 

Iziang-hu,  grand  lac  , V.  54c. 

Izka,  ou  Mcnglilt.Tartare,  VII.  Ji. 

Izquinrenango , Bourg,  XII.  48;. 

Iztapalapa , XI.  {4».  C’eft  une  principauté , {41. 
Ce  lieu  nommé  aufli  Iztacpalapa,  XII.  )i). 
Ville  d’Iztacpalapa , f 14.  Comment  les  Efpagn. 
y font  loges , ibid.  Cette  Place  attaquée  par  les 
Efpagnols,  394-  Inondation  qui  les  force  de 
l’abandonner , ibid. 

Izrlia  yotli-Quatzalitzdi,  efpccc  de  jtffpc,  k fa 
vertu  , XII.  « fi. 

J 

Jaadsito,  X.  fff. 

Jaajah  , arbre,  nommé  autrement  Mangelacr , 
Mangle  k Paletenicr,  III.  170.  Il  eft  Aufli  appcllé 
arbre  de  Rcysît  Mansro,  IV.  5 J Sadcfcription. 
Un  de  ces  arbres  dcfléclié  par  le  ligne  de  croix 
d’un  Evcquc , ibïd. 

Jaatzde,  arbrillcau  , XI.  69 7. 

Jaatzmc-Unagi , Anguille  à neuf  yeux  ou  grande 
Lamproie,  X.  <7 6. 

Jaatzliro,  X.  ffo. 

Jab , Ville  , III.  <4. 

Jabbc  , Ville , brûlée  par  les  Nègres  , IV.  104. 

Jabi , ou  Jabs , Royaume  , voy.  Jabs. 

Jaboïa  , ou  Giboya , animal  quadrupède,  XIV. 
1,4. 

Jabou  , Royaume,  IV.  40). 

Jabru  , Roi,  Ht.  f 1 1. 

Jabs,  ou  Jabi,  Royaume , IV.  rf.  Villes  & Forts 
de  ce  Pays,  14  ù fuiv.  Rivière  qui  l’arrofc  , 19. 
Etendue  8c  pauvreté  de  ce  Royaume , nommé 
aufli  Yabbab,  ;o. 

Jabu , Royaume,  IV.  40 ).  Diftriél  de  ce  nom,  X. 
fff.  Autre  Diftriét  de  ce  nom,  fjf, 

Jabun  , Ville , IV.  40f. 

Jabunofa  , Village,  X.  fri. 

Jaburandiba  , ou  Betelé  , arbre  , XIV.  )o8. 

Jaca , fruit,  voy.  Ja  Ica. 

Jacapuya , grand  atbre,  XIV.  f04. 

Jacatanda,  arbre  de  dcuxcfpeces,  & fon  fruit, 
XI.  6 fO. 

Jacaré  , petite  efpcce  de  Caymans,  XIV 1 »jl. 

Jacatiba,  arbre  , XIV.  J 06, 

Tome  Xÿ I. 


Jacatra,  Royaume, ou  plutôt  Ville  de  l’Ile  de  Java 
dont  le  Roi  vient  au  recours  de  celui  de  Bantarn , 
I.  4f  4.  Le  fils  de  ce  Prince  monté  fur  un  chat 
traîné  par  des  Buffles  ferme  la  marche  à la  céré- 
monie de  la  circoncilion  du  Roi  de  Bantarn, 44t. 
Une  Flote  Angl.  mouille  devant  Jacatra , 478. 
Le  Roi  de  Jacatra  demande  de  la  poudre  à un 
Amiral  Angl.  Civilités  du  Scha  Bandar  de  ce 
Royaume , ibid.  L’Amiral  Angl.  defeend  à Jaca- 
tfi , 474.  Situât,  de  Jacatra,  ibid.  Une  Flotte 
Holland,  mouille  devant  Jacatra,  VIII.  in. 
Etat  de  cette  Ville,  ibid.  Golfe  de  Jacatra,  1)4. 
Les  Holland,  battent  vieoureufem.  Jacatra , 471. 
Comment  le  Roi  fc  laifle  fuiprendre,  47J.  La 
Ville  de  Jacatra  détruite,  471!. 

Jacats,  Place,  VIII.  407. 

Jacca,  ou  N’auca,  fruit,  X.  414. 

Jack,  ou  Jacks,  Place,  III.  éjo,  <)f. 

Jackain , Ville , & fa  fituation , IV.  170. 

Jackal , Chien  fauvage,  accompagne  le  Lion,  III. 
18 r.  Sa  defeript.  & fa  férocité,  285.  Autre  def- 
cript.  de  cette  efpccc  de  Chien  (auvage , IV.  15  f. 
Communs  au  Cap  de  Bonne  Efpéraucc , V.  147. 
Jackman,  Voyageur,  XV.  101. 

Jacks,  Polos,  Cofc,  Ouaracha,  & Vcllas,  noms 
d’un  gros  fruits  , & fes  propriétés , VIII.  540. 
Jackfon,  Colonel  Anglois,  pille  la  Jamaïque,  XV. 
J74. 

Jackfuns  ( Louis  ) , Relation  qu'il  fait  d’un  atbre 
merveilleux,  IL  147. 

Jaco,  Poiflon,  IV.  177. 

Jacob  ( Capitaine  ) , III  éro.  Ville  ou  Village  du 
Capitaine  Jacob,  <17. 

Jacobfon  ( W illam  ),  Hollandois , ligne  l’ordre 
lignifié  par  fa  Nation  aux  Angl.  I.  444  6-  fuiv. 
Jacobfz . Matelot  Holland,  k fon  courage  brutal , 
VIII.  174.  Un  Pilote  Holland  nommé  CornclilT. 
Jacobfz  , aide  à tuer  un  furieux  Ours  blanc . 
XV.  no. 

Jacobus,  Prince  Nègre,  vifitc  les  Angl.  III.  4«j. 
Jacomus-Maftung,  Canton,  fes  Mines  8c  Forges, 
XV.  J2,. 

Jacquclma  ( Rio  de),  Anfe  avec  l’apparence  d’une 
R ivicre  , VIII.  171. 

Jacquemcl , Port , XIII.  240, 

Jacques  d'Arragon,  Prince,  VII.  f7f. 

Jacques , Ile  , XI,  41. 

Jacques  la  Hou , Place  fur  la  Côte  d’ivoire , IIT,' 
144. 

Jacques  1 , Roi  d’Ecofle  : Son  avènement  au  Trône 
d'Angleterre,  I.  4ff.  Son  préfent  au  Roi  de  Ban- 
tam,  4(7.  Chartres  qu’il  accorde,  III.  1.  Il 
conclue  la  paix  avec  l'Efpagne,  IV.  488.  Il  fc 
fait  nommer  Roi  de  la  Grande  Bretagne , X. 
124.  Ce  Prince  crée  deux  Compagn.  XIV.  46}. 
Jacques  11,  Roi  d’Anglet.  XIV.  <4J.  Cité,  «47. 
Jacques  11,  Duc  d’York,  k Ile  de  James  ainli 
nommée  en  fon  honneur,  III.  si* 

Jacques  ( Saint  ),  Ile,  & fa  découverte , I.  11  .voy'. 
Jago  ( San  ).  Eglifc  k Autel  de  S.  Jacques  co 
XX 


Digitized  by  Google 


34*  TABLE  DES 

Galice,  IV.  ji8.  Cap  de  S.  Jacques , XI.  513. 
On  voit  l’^po  rc  S.  Jacques  combattre  pour  les 
Zfpagn  XII.  j 8 1 . S.  Jacques  de  los  Vallès , Ville, 
qui  n'en  mérite  pas  le  nom,  431.  Ville  de  S. 
Jacques  , 478.  Bourg  nomme  S.  Jacques  , 49  t. 

Jacques  ( Saint  ).  Pour  ce  qui  a rapport  à ce  nom  , 
voy.  Jacques  ( Saint  ) , Ile , 6c  Jago  ( San  ). 

Jacquet , Père  Jéfuite  Millionnaire,  fait  le  voyage 
de  la  Chine  avec  le  Père  Gaubil , V.  517  & jx8* 

Jacquin,  Comptoir  des  Anglois , III.  499.  % 

Jacua , arbufte  de  trois  cfpcccs , XII  ,613. 

Jaenba,  Principauté  , XI.  341. 

Jaddan  , Fadeur  à Surate,  II.  77. 

Jaddefc,  nom  de  Prêtres,  VIII.  jjj. 

Jadfumo,  X.  333. 

Jafco , Ville,  XII.  501.  Gouvernem.  de  Jacn  , ou  de 
Bracamoios,  XIII.  378.  Ville  de  Jacn,  379. 
Jacn  & les  Chaguancas,  44t.  Mines  de  Jacn, 
596,  Route  depuis  Tarqui  jufqua  Jacn,  XIV. 
if.  Décadence  de  Jaifn  , 16. 

Jaesju , ou  Jaetsdo , Province , X.  j 3 x. 

Jaecfdo  , ou  Jaesju  , Province  , X.  yjx. 

Jafcnapatati , Royaume , I.  1x4. 

Jafer-Khan  , Vifir  , X.  ? 48. 

Jatfar  ( Aga  ) , Turc , II.  1 1.  voy  Agas. 

Jatfer,  nom  d’un  Bacha  Turc,  6c  fon  caradcrc  , II. 

•»  y.  Un  Aga  lui  fait  couduiic  un  Amiral  Anglois 
avec  d'autres  pufonniers,  11.  L'Ainiral  lui  cft 
prclenté  , 14.  Circonftanccs  de  cette  Audience. 
Sentence  du  Bacha  , .ibid.  PromeUe  qu’il  fait  aux 
Angl.  1 6.  Eloge  qu’il  fait  de  lui  même , ibid.  Il 
cli  crée  Viccroi,  17.  Il  reçoit  les  préfens  du 
Grand  Seigneur,  ibid  OigueiUcufe  reponfe  qu'il 
fait  à l’A  virai  en  faveur  des  Anglois.  18.  Son 
avarice,  ibid.  JafFer,  Bacha  de  Mocka,  VIII. 
461.  voy.  Mocka. 

Jader , Pays , 6c  Rivière  qui  l’arrofe,  IV.  jo. 

Jartcr-bcc,  Piincc,  VII.  *40. 

Jafin,  prêtent  qu'on  Nègre  fait  â la  fille  qu’il  veut 
epoufer,  & ci*  quoi  il  confiftc  , III.  y 95. 

Jafnaparan  , Port  des  Hollandois,  VIII.  308. 

Jaga,  II.  499  Pays  de  Jaga,voifindc  celui  de 
Kallon  ou  Kaifou  , j$o. 

Jagado , Village  , IV.  617. 

Jagak  , Rivière,  VII.  1 69. 

Jagami , X.  f jf. 

Jaga-R.ija,  Trince  Indien,  invirc  les  Anglois  au 
commerce,  II.  110. 

Tagarnaepour . Place,  IX.  57 6. 

Jagatay,  fils  de  Jenhix  khan, VII.  6 1.  II  va  afiieger 
U Capitale  de  Karafm , 63.  La  mort  d’un  fils  de 
Jagathay  vengée,  <S4  II  prend  pluficurs  Villes , 
6p.  Ce  Prince , nommé  auffi  Chagatay  , apprend 
1 art  de  la  guerre , 91.  Jagatay  chargé  d’un  grand 
Gouvernement , 94-  Cité  , fous  les  noms  de  Cha- 
gathay  6c  Jagathay,  100,  101 , 138.  Pays  de 
Jagatav  on  Zagatay  , xof . Tariares  Jagatays  , 
ir  j.  Khans  de  la  grande  Bukkaric  defeendus  de 
Jagathay,  xiy  & fuiv . 

Jagathay , voy.  Jagauy- 
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J ager , arbre  ou  plante  , VIII.  48  f. 

Jaggas  , ou  Gindes  , Peuples  : Rencontre  d’un 
Camp  de  Jaggas  , IV.  48*.  Leu*  C hcf  fc  nomme 
le  grand  Jagga.  Us  font  les  plus  hnieux  Antro- 
pophages  de  l'Univers.  Planche  ou  figures  des 
Jaggas  avec  leurs  habits  6c  leurs  armes , ibid.  Dé- 
fart des  Jaggas  .485.  L'intérêt  engage  les  Portug. 
a les  fuivre , ibid.  Territoire  des  Jaggas  Kalangi% 
J7<î.  Sign^Cccc.  Chemins  infcltcs  de  Jaggas, 
J*V  Traité  des  Jaggas  avec  les  Portug.  *31. 
Ravage  des  Jaggas,  V.  j 3.  Royaume  des, Jaggas, 
pj.  Pays  des  Jaggas,  98.  Jaggas  Kakoques.  Lêic 
annivetfaire  pour  la  naill'ance  du  Roi  des  Jaggas, 
ibid.  Pays  qu’occupent  les  Jaggas,  99.  Autres 
noms  des  Jaggas,  lavoir i Imbangolas  fie  Jindes. 
Leur  figure,  ibid.  Leurs  armes  6c  manière  de 
combattre , 100.  Ils  font  antropophages.  Idée 
qu’en  donne  un  Auteur  qui  les  fert.  Caraderc 
d'un  de  leurs  Chefs.  Leurs  campcmcns , ibid.  Ce 
qu’ils  fout  de  l’or,  101.  Leur  manictc  de  tirer  le 
vin  de  palmier.  Leur  méthode  dans  les  pillages  , 
ibid.  Parures  de  lcuis  femmes,  jot.  Us  tuent  leurs 
er.fans  dans  leurs  marches.  Comment  ils  fc  recru- 
tent. AÏreux  facrificc  d’un  de  leurs  Généraux  , 
ibid.  Leur  fcpulturc  , 10  j ■ 

Jaggen  . ouvrier  en  fucrc  , Vltl.  3x6. 

Jaghi  ( Michel  ),  Gentil  converti,  1.  6f. 

Jago,  Ville,  IV.  190. 

Jago  ( Antoine  ),  Pilote  Portugais , II.  181. 

Jago  ( Saint  ) , voy.  Jago  ( San  ). 

Jago  ( San  ) , Une  des  lies  du  Cap  Verd  ,1.  xi  6r 
S»*  Un  Fort  de  ce  nom  bâti  par  les  Portug.  au 
Royaume  de  Cochin,  79.  Ce  que  les  Angl.  y 
apperçoivent,  178.  Cette  Ile  nommée  ainli  par 
Cada  Mofto  ,11.  313.  Mauvais  air  de  S.  Jago,  6c 
Ville  de  ce  nom,  351.  Produdt.de  cette  Ile tibid. 
Planche  de  l’ile  de  S Jago  ou  S.  Jacques,  de  la 
Ville  6c  du  Havre  de  Pia>a  dans  la  meme  lie, 
368.  Otiginc  du  nom,  374.  Grandeur  de  l'Uc. 
Plan  de  ta  Ville  6c  des  Forts  de  ccitc  Ile , ibid. 
Qualité  de  l’air  6c  du  terroir,  373.  Abondance 
de  pâturages  6c  de  beftiaux  , ibid.  Vignes  de  cette 
Ile , $7*.  Coton  qui  y croît.  Deux  fruits  eftimes , 
ibid.  Poiflons  de  S.  Jago,  377.  Fofiiles  qu’on  y 
trouve , ibid.  Privilège  de  l’ile  6c  de  fes  Habitans , 
378.  Il  s’y  trouve  peu  de  Blancs.  Origine  des 
Habi'ans,  ibid.  I cnrs  qualités,  3 79-  Lcclcfiafti- 
ucs  de  San  Jago.  Ports  de  l’Uc  , ibid.  Drferipc. 
e la  Baie  de  S.  Jago  ,381.  Situât,  de  la  Ville  de 
S.  Jago , 381.  Fin  de  la  partie  montagneufe  de 
nie,  ibid.  Quatre  Villes  dans  file  , 383.  S.  Jago 
brûlée  par  les  Portug.  Saccagée  par  une  Flotte 
Franç.  Différentes  defeript  de  la  Ville,  ibid. 
Fortificat.de  la  Ville  ,385.  Obfcrvar.  fur  la  Baie 
de  S.  Jago,  ibid.  Contrainte  des  Habitans  de  fi- 
le, 386.  Porto  Reibeira  Corea,  autre  nom  de  S. 
Jago. Habits  6c  caradcr  c des  Habitans.  Fctequ’il9 
donnent  aux  Ltrangcis-  Goavernem.  de  l’Uc,  ibid 
Commerce  de  S.  Jago,  387.  Comment  les  pro- 
s’y  vendent^  ibid.  Excellent  marché  de 
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'ficai  habits,  |88.  L’Ile  de  S.  Jago  tombe  au 
pouvoir  des  Franç.  589.  Origine  du  nom  de  cette 
Ile,  591.  Planche  de  la  vite  de  Conradfbourg  fur 
le  Mont  S.  Jago , IU.  461.  Coltine  de  S.  Jago, 
IV.  38.  Fort  Holland,  fur  le  Mont  S.  Jago  , 40* 
Ile  de  S.  Jacques,  VIII.  $79.  Ile  S.  Jago  , nom- 
mée aufïi  Val-Paraifo,  X.  547.  Val-Paraifo, 
Port  de  S.  Jago,  J48.  Fertilité  du  Pays , ibid. 
Rivière  de  S.  Jago  , XI.  559.  Arbre  à chou  de  la 
Riviere  de  S.  Jago  , 360.  Pourquoi  les  Efpagn. 
ne  pénètrent  pas  fur  cette  Côte,  jtfi.  Des  Avan- 
tur.  Angl. entrent  dans  la  Rivière,  ibid.  Rivière 
de  S.  Jago , 3 88.  La  Jamaïque  nommée  S.  Jago , 
XII.  fi.  Port  de  S.  Jago  ou  S.  Jacques,  451. 

Jagoaripé,  Fleuve,  XI V.  jox. 

Jagoarucu,  Chien  fauvage , XIV.  193. 

Jagos,  Peuple,  III.  tjo. 

Jagra  , Royaume,  voy  Jiagra. 

Jaguacin,  animal,  XIV.  194. 

Jagticira,  ou  Jaqueira,  arbre  , voy.  Jalca,  9cc.  fruit. 

Jahafab  , Station  du  Peuple  d'Egypte  , I.  101. 

Jahor,  Royaume,  I.  371.  Le  Souver.  de  ce  Royau- 
me époufe  la  fille  fie  héritière  du  Roi  d’Achin  , 
Î7$*  Holland,  fugirifs  de  Jahor.  Belle  aétion  du 
Roi  de  ce  Pays  à leur  égard  ,41 6 & fuiv.  Le  Roi 
de  Jahor,  ou  Jor  , brûle  les  Fauxbourgs  de  Pa- 
han  & de  Camponfina, II.  101. Pointe  de  Jahor  ou 
Jantana,  to8.  Rivière  de  Jahor,  fie  rétabli ffc- 
menr  de  la  Ville,  109. 

Jaïk,  Rivière,  VI.  347.  Citée,  VII.  11,  )6.  Les 
Kafats  incommodent  les  Cofaques  de  Jaïk  , 145. 
Rivicic  de  Jaik  , 394. 

Jaïn,  Roi  des  Scrcrcs,  III.  138.  Jaïn,  nom  du 
Royaume  des  Scrcrcs,  ou  de  Baol,  403.  voy . 
Baol. 

Jais,  de  deux  forces,  X.  401. 

Jajuma  . Ile  , X.  34 6. 

Jaka,  Ville,  I.  94. 

Ja  ka,  ou  Jaca  & Nangeas.ou  Po-Iomye,  fruit, 
le  plus  gros  de  l’Univers,  VI.  458.  Voye{  fa  fi- 
gure Se  celle  de  l'arbre  qui  le  porte  à la  planche, 
"ibid.  Dcfcripc.  du  Jaca  , VIII.  1 yj.  Il  eft  encore 
nommé  Myte,  IX.  tio.  L’arbre  qui  le  produit 
appellé  Jagueira  ou  Jaqueira,  XI.  6f  1. 

Jakairs,  Nation  Tartare,  VII.  41. 

Jakal,  animal  , voy.  Adive, 

Jakan,  ou  Karafu-Qogi , fie  Fi-Oogi,  plante  à 
fleurs  de  lys,  XI.  713. 

Jakanofta , Village  , X.  <14. . 

Jakar,  animal  , voy.  Adive. 

Jakas  , fruit  de  l’Inde  ,1.  39. 

Jakatas,  nom  d’Empcrcurs,  X.  jrfj. 

Jakelmo,  Sorcier,  III.  391. 

Jakimooiz-mas  , partie  d’un  Village,  X.  494. 

Jakin  , établiffement  Anelois,  IV.  164.  Rivière  de 
Jakin,  17 1.  Jakin  fie  (on Canton,  388.  Différen- 
ces fur  fa  fituat.  Ile  fortifiée  au  milieu  de  la  Ri- 
vière de  Jakin . ibid.  Fétiche  du  Seigneur  de  Ja- 
kin , 39*5. 

Jakiuc,  Ville,  VII.  xy8. 


Jakkou , Place  > au  Pays  d’Agoona , IV.  71. 

Jako,  cfpcce  de  Polype,  Poiffon  , X.  676. 

Jakodficja,  Village,  X.  y 11. 

Ja  ko  ling  ( Monragnes  de  ),  V.  333. 

Jakons-fing,  Raja  de  Rator,  X.  no  fie  iiï. 

Jak-fehin  no , fameux  Village , V.  *39. 

Jakuin,  ou  Dliufcnsju,  quairicr  des  Etrang.  X.537. 

Jakufi,  divinité,  fie  l’Êfculape  des  Japonois,  X. 
y IJ  - Ciré  , 6)0. 

Jalalabad,  Ville,  VII.  4*5* 

Jalal-addin,  Prince,  voy.  Jalal  adding. 

Jalal-adding  [ Sulran  ) , fils  du  Sultan  Mohammed, 
VII.  6 y.  Le  Prince  Jalal-addin  preffé  par  les 
Mongols,  trayerfe  l’Indus  à la  nage,  66.  Il  cft 
pourluivi  par  les  Mongols , 69.  Jalal-adJin  Piin- 
ce  dcsWhey-büS  . 91.  Jalal  addin,  nommé  auffi 
C lia  la- ring  , défait  prend  la  fuite,  93.  Nommé 
aufli  Malcu-Schah , 1 y 8. 

Jalapa,  lieu,  XII.  tyo. 

Jalapay  ( Port  de  ) , XI.  187. 

Jalavc,  fruit,  VIII.  iyy.  Propriété  de  ce  fruit,  fie 
fon  arbre  , XL  676. 

Jallayrs  : Tribu  de  ce  Peuple,  fie  fes  malheureufes 
avantures,  VII.  yi. 

Jallot  ( Médard  1 , Chirurgien  Franc.  XIV.  6 3 t. 

Jalofs , de  la  Nigritic,  I p.  viij  de  ilntrod.  Con- 
verf.  du  Prince  de  Jalof  a Lifbonc  , 18.  Ce  Pays  à 
titre  de  Royaume  cft  le  même  que  celui  du  Séné- 
al,  IL  197.  Nom  que  les  Jalofs  donnent  au 
leuve  Niger,  yoi.  Mouches  de  Jalofs , III.  66. 
Le  Pays  de  Jalofs  pictcndu  le  Royaume  de  Gua- 
lata  , 73.  Obfcrvar.  fur  les  Jalofs  . particuliercm. 
fur  ceux  qui  font  voifins  de  la  Gambra  ,1386» 
fuiv.  Leurs  mœurs  fie  ufages,  140.  Divers  noms. 
Leur  couleur  fie  figure-  Leurs  roauvaifes  qualités, 
ibid.  Avec  quelle  adreffe  ils  dérobent,  141.  Sans 
probité  entr’eux.  Us  fc  vendent  les  uns  les  autres. 
Un  fils  vend  fon  pcrc.  Ils  enlèvent  les  enfans  fie 
fe  vendent  eux- mêmes , ibid.  Princes  du  Sang 
Royal , fiée.  143.  Grands  Officiers  fie  leurs  Subal- 
ternes , ibid.  Adminiftrat.  du  Gouvernem.  fie  de 
la  juflice  , 14$.  Epreuve  du  feu  pour  le  vol,  ibid. 
Cara&crc  de  pluficurs  Rois  Jalofs , 1 48 . Le  Jalof, 
une  des  principales  langues  des  Nègres,  193# 
Vocabulaire  Jalof,  195  &fuiv.  Nombres  Jalof  t 
199  6* fuiv.  Phrafes  familières  Jalof,  xoo. 

Jalouchté , Détroit,  XI.  108. 

Jaloufie:  Effet  barbare  de  1a  jaloufic,  II.  546.  Ja- 
loufie  des  Holland,  fie  fes  effets,  IV.  376.  Bizar- 
re jaloufie  des  Negres,  411.  Jaloufic  des  Japon. 
X.  *19.  Saifie  de  quelques  Livres  Chrétiens  qui 
l’augmente,  ibid.  Jaloufic  des  Portug.  fie  leurs 
tentatives,  XII.  3 7.  Jaloufie  des  Négocians  de 
Lima.  XI  U.  xj8-  Jaloufic  d’une  Colonie  Angl. 
contre  les  François , XIV.  47t. 

Jam  , Ville  qui  produit  quantité  de  cire,  II.  39  j. 

Jama  , nom  des  filles  Negreffes , IV.  1 1 J. 

Jam  abc  , nom  de  Prêtres  des  Montagnes , X.  317.' 
C*cft  un  ordre  d’Hermites  nommés  auffi  Jam  ma— 
i>o$,  631.  Leur  Fondateur  fie  Inftitut.  ibid.  Leur 
XX  ij 
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habit  & ornement,  6 51.  Comment  eux  & leurs 
enfans  demandent  l'aumône , ibid. 

Jamada , X.  jj*. 

JamaHfukuri , X.  551. 

JamaéJa  , X.  5 jo. 

Jamaga,  X.  jjj. 

. Jamagi  : Ce  qu'il  lignifie,  XI.  714. 

Jamain  ( Sieur  ),  Capitaine  de  Vaiilcau  François  : 
Sa  mort  f IV.  37 6. 

Jamaïque  : Droit  fur  les  VailTeaux  qui  y commer- 
cent , III.  6.  LesAngl.  y tranfportcnt  leur  Comp- 
toir, 490.  Découverte  de  la  Jamaïque,  XII.  4^. 
Elle  c H:  nommée  S.  Jago , f t.  Un  Gouverneur  de 
la  Jamaïque  pris  par  des  Coifaircs , XIV.  413. 
Comment  il  fe  tire  de  leurs  mains,  ibid.  La  Ja- 
maïque palfc  au  pouvoir  des  Anglois  XV.  448. 
Voyages  & établirtfcm.  des  Angl.  à la  Jamaïque, 
573 - Origine  du  nom  de  cette  Ile.  Scs  premières 
Villes  , ibid.  La  Jamaïque  pillée  par  les  Anglois , 
J74.  Us  en  font  la  conquête.  Carte  de  cette  Ile  , 
ibid.  Defeript.  de  la  Jamaïque,  577.  Sadivilmn 
en  dii  neuf  Paroi  rtc  s , ibid.  Fenil  iré  du  terroir 
de  lHe  , jSo.  Effets  d’un  fameux  Ouragan  dans 
Hic,  581.  Climat  de  l'Ilc,  j8j.  Cancllc  de  l’Uc, 
j8 9.  Sources  chaudes  & minérales,  390.  Habi- 
tant & commerce  de  l'ilc  , ibid.  Carie  de  Pile  de 
la  Jamaïque,  574. 

Jamaka,  X.  jjo 

Jamaknjatz , LVabami , ou  Dja,  Serpent  d’une 
grortcui  monftrueufe  , X.  669. 

Jamamot  a,  X.  (5t. 

Jamamotto  , X.  j j j. 

Jamanartïro,  X.  jjo. 

Jamangara,X  jfl. 

JamartC  Ifaac  ),  Négociant  François,  XIV.  511. 
Jamalijro,  ou  Santju,  Province,  X.  348. 
Jamartna , ( plaine  de  ) , X.  496.  Evénemens  qui  la 
rendent  célèbre,  ibid. 

Jamatta  , Village,  X.  301. 

Jamatio,  Province,  X.  307.  Nommée  aufii  Wosju, 
J49- 

Jamavar  , forte  d'étoffe  , IX.  607. 

Jamba  , Roi  de  Loango  , IV.  600. 

Jamba  Ville,  IV.  378  Sign.  Dddd.  Province  de 
Jamba  nommée  aurtG  Jemba , X.  1 96. 

Jambai,  VIII.  437. 

Jambi , lieu  de  commerce,  II.  101. 

Jaaibtg  , hcibc  , XIV.  3 1 x. 

Jamble  , PoilTon  à coquille  , XI.  J|*  • 

Jambo  , lieu  de  commerce , 1. 457.  Fruit  de  ce  nom, 

X.  414.  L'arbre  Jambo , &;  fon  fruit,  XI  a fo. 
voy.  les  figures  de  cet  arbre  & du  fruit  à la  plan- 
che , ibid. 

Jamboa , fruit  & fon  arbre  , X.  4 1 j. 

Jambolriia,  aibrc,  & fon  fruit  nommé  JamboTon, 

XI.  ajo.  voy.  leurs  figures  à la  planche,  ibid. 
Jambolon  , ftuit , voy.  Jambolcira,  arbre. 
Jambons,  excellons  à la  Chine,  V.  4c*. 

Jamhoufer,  ou  Jamhuyfar,  grand  Village, où  l’on 

fait  beaucoup  d'Iudigo  , X.  6 1* 
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Jamboya  ,/iuir  * voy.  Jamboyera  , arbre. 

Jamboye»a  , arbre  , & fon  fruit  nommé  Jamboya , 
XI.  6\  o.  voy.  leurs  figures  à la  planche  , ibid. 

Jambulon  , Dobat , ou  Lumboy , huit , X.  414. 

Jambut , voy.  Yambo. 

Jambuy'ar , Village,  voy,  Jamboufer. 

Jamby  , VIII.  494* 

Jamcor , nom  d’une  des  Rivières  Camarones,  voy. 
Camarones. 

James,  Capitaine  d'un  Vairtcau  Anglois-,  I.  319. 
Ce  Voyageur,  cité,  XIV.  *38.  Voyage  de  Capi- 
taine , au  Nord-Oueft , XV.  1 jo. 

James,  lie,  fon  plan  & celui  du  Fore  de  même 
nom , II.  f *7-  Situât,  de  Pile  de  James , III.  14. 
Sa  defeript.  &:  de  fon  Fort , 20  Son  artillerie.  Sa 
garnifon  y ibid.  Ptécaur.  pour  fa  garde , 11.  Teins 
où  elle pfî  fortifiée.  Cette  Ile  nommée  James,  à 
l'honneur  de  qui.  Prife  par  les  Franç.  ibid.  Cir- 
conlïanccs  de  cette  cxpêdit.  xi.  Articles  de  la 
Capitulât.  La  Place  remife  aux  Ftanç.  ibid.  Llle 
retourne  aux  Angl.  par  le  Traite  de  Rrfo  ick  , x?. 
Divers  incidcns  à James,  78.  Le  Fort  de  l'Ilc 
James  faute  en  1715*  Il  cft  rebâti  par  Rogers, 
481.  Fort  Angl.  de  James,  IV.  73.  Sa  defeript. 
fituat.  & divers  changent.  7*.  Rivière  de  James, 
XIV.  46 6 & 484.  Cap  de  James , 514.  Fort- Ja- 
mes de  la  Barbade  , XV.  *01. 

Jamesfort,  JI.  418,  480.  Jamesfore  bâti  par  les 
Angl.  JJ*.  Pris  & ra^é  parles  Franç.  ibid.  Refti- 
tué  aux  Angl.  3 37.  Repris  & pillé  par  les  Franç. 
J4I.  Autre  prife  de  Jamesfort , par  les  Franç.  III. 
13.  Pillé  par  les  Corfaircs,  ibid.  Etat  préfent  de 
Jamesfort,  ij.  Changent,  du  Gouverneur  de  Ja- 
mesfori,  yo.  Divers  incidcns  à Jamesfort,  78. 
Danger  ou  le  Gouverneur  fe  jette  irrprudcmrr. 
79.  Manière  dont  le  commerce  s'exerce  à James- 
fort , 1 19.  Fort  Angl.  de  James,  IV.  73.  Sa  def- 
crint.  fituat.  Se  divers  changcin.  7*.  Foit-  James 
de  la  Barbade,  XV.  60  x. 

Jamcfrl , II.  477. 

Jamclïoun , Ville,  & fondât,  de  cet  étaMiffem. 
Angl.  XIV.  464.  Trille  état  de  Jameftov.  n , 467. 
Jameftown  cft  ruiné  par  le  feu , 481.  Defeription 
de  Jameftown  , 486.  Pomme  de  Jameftown  , Si 
fes  effets  , J 1 3. 

Jamez , endroit  qui  produit  beaucoup  de  cire , IL 
îf*- 

Jamirtia  , Ville  , voy.  Anamabo.. 

Jamma,  X.  jjj. 

Jammabo , voy.  Jamabo. 

Jamma-Bofu  , ou  San  Bofu  , perfil  , XI.  70J. 

Jnmma  Budo , Vigne  fauvage , XI.  *9*. 

Jamma- Buki , ou  Teito,  atbulTcau , XI.  708.. 

Jammada , X.  JJ  1. 

Jamma  Emo,  ou  Dfojo,  & Tfukne-Imo,  deux 
fortes  d’herbes  , XI.  70  J. 

Jamma  Gobo  , plante  , voy . Sjooriku. 

Jamma  Go  Gomme  * arbrirteau,  XI.  69 4. 

Jammakando,  X 554. 

Jamma-Kibjo,  plante  x XL  711* 
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Jamma-Mjoga  , ou  Snn-Djoska,  plante,  XI.  703. 

Jamma-Momu,  ou  Jobai,  cfpccc  de  Pccbcr,  XI. 
698. 

Jaromana  , X.  5 <0. 

Jamma*Nin(in  , plante,  voy.  Kofuk. 

Jammanobe,  X.  34 9 , 5 ta. 

Jamma-Ofpiioi , efpccc  de  lys  , XI.  7 1 »• 

Jamma-Rins jo , arbtillcau  , XI.  708. 

Jammafeta,  X.  354- 

Jamma-Simira , cfpccc  de  Sureau,  XI.  696. 

Jamma-Tadli  lîanua,  ou  Sankitz , atbnileau , XI. 
691. 

Jamma-Toofimi , cfpccc  de  Sutcau , XI.  696. 

Jamma-Tfubakki,  eu  San-Sa  , grand  aibrillcau  , 
XI.  709. 

Jaxnma-Tfurfufi , atbrificau , XI.  709. 

Jamme  Sakira , Ccrifier,  XI.  699. 

Jamnam  , Ville,  VII.  415. 

Jamogi , ou  Gai , plante,  XI.  718. 

Jampan  , cfpccc  de  Palanquin  , VII.  414* 

Jamuka  banadur,  GcnéralTartarc,  VII.  r 8. 

Jamuka-zhcn , Tattarc,  VII.  3 4 II  clt  livré  à 
Jenghiz-khan  qui  lu:  fait  fouftiic  ur.c  mott 
cruelle,  36. 

Jan,  ou  Dfan  muran,  Rivière,  VI.  590. 

Jana  , X.  5 30. 

Janaconas , droit  qui  regarde  les  Indiens,  XII.  633. 

Janada  , X.  331.  , 

Janagura  , nom  des  Edifices  de  Nangafaki , X.  3 j 7. 

Janangs,  Hêtre,  voy.  Jo. 

Janby , II.  18$. 

Jan-cbcu  , lieu  où  fc  fabrique  la  plus  belle  porcelai- 
ne de  la  Chine , V.  479.  Lac  de  ce  nom , voy. 
Tong-ting-hu. 

Jandos,  Village,  II.  47p. 

Janega,  Fleuve,  XII.  10p. 

Janeiro,  Rivière  . voy.  Jancyro  ( Rio  ). 

Jancyro  ( Rio  },  III.  4r4.  Cette  Rivière  nommée 
aufii  Janeiro , IV.  479.  Rio  Janeiro,  ou  Gana- 
bara  ,XIV.  1S9.  Capicainicdc  Rio  Janeiro,  11 6. 

Janfz,  Prévôt  d'un  bord  Hollandois,  VIII.  178. 

Jang,  animal  qui  vit  d’air,  VI.  494. 

Jangade , forte  de  Bâtiment  de  Mer  , voy.  Balfc. 

Jangamur,  c'cft-à-dirc,  du  Lac  blanc.  Ville,  VII. 

Jang-chcu,  Ville,  V.  404, 

Jangerata,  Port,  XIII.  47* 

Jangira  , ou  Gehanguir , Pointedu  Gange, IX.  37 6. 

Jangoma  , II.  107.  C’cfl  un  Royaume,  IX.  460. 
Fruit  de  ce  nom , voy.  Jangomcira. 

Jangomar , arbre  , & fon  fruit , XI.  6jr. 

Jangomcira  , atbre  , & Ion  fruit  nommé  Jangoma  , 
voy.  leurs  figures  à la  planche,  XI.  $48.  Ce  fruit 
nommé  aufii  fruit  d'Adam,  631. 

Jang-quang  fieu  : Grâce  que  l'Empereur  de  la  Chi- 
ne lui  fait  & à fa  famille  , V.  409.  Soulcvcm.  gé- 
néral que  caufc ce  Chinois  Lettré,  nommé  aufii 
Jang-quang-fyen  , VI.  361  & ; 6 y.  Son  genre  de 
fupplicc,  3*4.  Ce  fameux  peifétuteur  des  Mif* 
fionoaircs  évite  la  mort,  8c  comment,  43 p% 
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Jang-quang-fycn , Chinois  Lettré  , voy.  Jang- 

quang-ficu. 

Jangfc-fu , ou  Yang-chcu-fcu  , Ville  : Commerce 
de  fcl , & agrém.  des  femmes  de  cette  Ville  • V. 
a 36,  hile  paroit  la  même  qu'Yan-fe  fti,  ou  Yan- 
clicu  , , J41.  Cette  Ville  , nommée  aufii  Yang- 
cheu-fu  , cil  fort  peuplée,  4 J 4-  Appclléc  finale- 
ment Yang-chcu  , 43  p.  Yangeheu-fu,  VI.  38. 
De  (cri  p tion  de  Yang-cheu-fu  , 41.  Ulàge  qu’on 
y fait  des  jeunes  filles  , ibid. 

Jangnma,  Royaume,  IX.  473. 

Jan  gu  Mon , voy.  Bofium. 

Janibek  , Prince,  VII.  i6z.  Nomme  aufii  Abufayd, 
163.  Janibek  dont  l'cfptit  cil  borné,  164.  Cité, 
il  9. 

Janipaba,  bel  arbye  , XIV.  308. 

Janis,  Habitans  d’une  route  , VII.  17p. 

Janish,  Prince,  VII.  163.  Janish-fu'tan , 144. 

Jan- muran  , Rivière  , voy.  Dfan  , &c. 

Jannanin,  Efprit  ou  Démon  , III.  393.  Invocation 
des  Jannanins,  394,  397,  601. 

Jannequin  ( Claude  ) , Sieur  de  Rochcforc  : Obfcr- 
vations  préliminaires  fur  fon  ouvrage,  II.  431. 
Qui  il  étoit , ibid.  à la  Note.  Défauts  qui  lui  font 
reprochés  , 43a.  Morifs  8c  commencent,  de  fes 
voyages.  Il  accompagne  un  Ambafiad.  Franç.  en 
Anglct.  Il  s’embarque  à Djcppc  pour  le  Sénégal 
en  quaiiré  de  Soldat  8c  d'Ecrivain  , ibid.  Ou  il 
termine  fon  voyage,  8c  où  il  débarque,  431, 
Jannequin  relâche  fur  la  Côre  de  Barbarie  , 433. 
Sa  crédulité  , 4; 8.  Départ  de  fon  VailTcau  ,439. 
Ses  remarques  Géographiques.  Maladie  de  l'E- 
quipage & le  remède.  Secours  que  fon  Vaifieau 
donne  à des  Matelots  Franç.  ibid.  Trtftc  état  oïl 
fon  Vaifieau  fc  trouve  réduit,  460.  Il  relâche  à 
Camarct  en  Bretagne.  Il  arrive  à Dieppe,  ibidi 
Cité,  III.  1 61 , 164,168  & fuiv.  109,  ni 
6* fuiv.  xi 9,  198  , 306. 

Janock,  Rivière  , voy.  Gignac. 

Janouarc,  animal  vorace,  XIV.  19t. 

Janque  Senefe  , Prince  Negre,  fc  veut  purger  d’un 
foupçon,  IV.  163. 

Jans  ( Henri  ) , Hollandois,  dont  la  témérité  lui 
coure  la  vie,  VI.  317. 

Jafen  Tafman  ( Abel  ),  Voya4cur  Hollandois, 
voy.  Tafman  ( Abel , &c.  ) 

Jaufon  ( Ville  de  ),  XI.  181. 

Janfon  ( Jean  ) , Hollandois  , XV.  103. 

Janficn  ( Nicolas  ) , Pilote  Hollandois , tué  par  les 
Nègres,  VIII.  84. 

Janfz  (Guillaume},  Hollandois,  chargé  d’une 
entreprife,  VIII.  437. 

Janfz  ( Jean  ) , commande  un  Vaifieau  Hollandois  j 

vin.  418. 

Janfz  y Valentin  ),  Pilote  Hollandois,  donne  fois 
nom  à une  Paie , XI.  13. 

Janta  , Ville , V.  478. 

Janrana  , ou  Jahor  ( Pointe  de  ),  II.  10S. 

Janzo-chcu  ,* Ville , V.  478. 

Jaoulkapour , Pont  de  pierre  de  taille,  X.  138» 
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Japan  ( John  ),  Anglois,  va  aii  Japon  avec  Saris 
en  qualité  d'interprête  , II.  19 1. 

Japara,  VIII.  95.  Ville  de  Japara,  138.  Cour  du 
Roi  de  Japara , appcllé  auffi  Empereur  de  la  J ave, 
X.  134.  Haine  de  ce  Prince  pour  les  Holland. 
18 j.  Son  origine  & fes  effets,  ibid.  Obfcrvat- 
fur  Japara,  XI.  17 3.  Les  Holland,  y font  détcf- 
tés , 174.  Route  de  cette  Place  ,appclléc  aufli  Ja- 
parc,  à Mataram  , 507. 

Japarc,  Ville,  voy.  Japara. 

Japhet,  ou  Japhis,  t roi  fie  roc  fils  de  Noé,  6c  fes  pre- 
miers établi  item  ens  , VII.  5 6. 

'Japhis,  fils  de  Noé,  voy.  Japhet. 

Japon:  Commerce  du  Pays,  I 85.  Découverte  du 
Japon  parles  Portug,  140.  Mots  Chin.  dent  les 
Européens  ont  forme  le  nom  Japon,  ibid.  Evê- 
que du  Japon,  14  J.  Les  Japon,  brûlent  deux  fois 
Patanc  , II.  101.  Hardicllc  fingulierc  d’une  trou- 
pe de  Japon.  1O4.  Barques  Japon.  , 15t.  F.ra- 
prcficm.  des  Japon,  à voir  un  VailTeau  Angl.  15). 
Femme*  Japon,  leur  habillem.  & leur  figure,  1 f 4. 
Ces  femmes  converties  au  Ctuiflianifmc  par  les 
Jéfuites.  Leur  erreur  à la  vue  d’un  tableau,  ibid. 
Elles  chantent  6c  jouent  des  it.ftrum.  1 f j.  Mufi- 
ue  Japon,  ibid.  Commcdicnnc*  Japon.  1 56.  Vue 
es  fuppliccs  du  Japon,  137.  Exécut.  de  trois 
criminels  Japon,  ibid.  & (uiv.  Préfens  des  Angl, 
deftinés  à l’Empcicur  du  Japon  >158.  Ordre  de  la 
Milice  Japon.  160  6*  /uiv.  Vue  de  la  marche 
militaire  du  Japon  , ibid.  Marche  du  Comman- 
dant des  troupes  Japonoife  , 16 1.  Abondance  de 
▼ivres  dans  les  routes  publiques  du  Japon.  Ali- 
ment $r  Animaux  du  Pays,  ibid.  Beauté  admira- 
ble deJa  principale  route  du  Japon , 161.  Obf- 
taclc  au  Chrirtianifme  dans  les  Iles  du  Japon  , 
ibid.  Caradere  6c  écriture  du  Japon  , 1 6f.  Li- 
berté établie  au  Japon,  i6j.  Perfccution  con- 
tre les  Chrétiens , ibid.  Des  Couttifannes  6c  Co- 
médiens Japonois  donnent  le  fpcétaclc  d’une 
danfc  d’Ours,  170.  Marchandises  propres  au 
Japon,  189  O futv,  Ce  qu'il  y a de  meilleur  au 
Japon  , 190.  Un  jeune  Japonois  s'engagea  Cui- 
vre les  Angloi;  en  Europe  ,191.  Grande  fête  des 
Japonois  pour  leurs  Parens  morts , ibid.  Mafea- 

» rades  Japonoifet , 19  t.  Ouragan  fans  exemple 
au  Japon , ibid.  Les  Prêtres  Japonois  s’oppofent 
à l’enterrement  d'un  Anglois  ,195.  Deux  jeunes 
Japonois  convertis  an  Chriftianifme  , 197. 
A dre /Te  des  Japonois  pour  tirer  des  préfens  des 
Anglois,  ibid.  Comédie  Japonoife  repi  éfentée  , 
^oo.  Les  Prêtres  Chrétiens  bannis  du  Japon, 
*03.  Le  Japon  menacé  d'une  furieufe  guerre  , 
ibid.  Guerres  civiles  en  ce  Pays,  104.  Ruine  du 
Palais  Impérial  & de  plufieurs  Villes  , ibid. 
Deux  Jéfuites  Ambaffadeurs  au  Japon  , & haine 
de  I Empereur  contre  les  Chrétiens  , 107  6*  108. 
Perféçu'inns  contre  le  Chriftianifmc  au  Japon  , 
no.  Résolutions  d’Etat  au  Japon,  ibid.  Faufie 
pofition  du  Japon  dans  les  Cartes,  118.  L'Em- 
pereur du  Japon  prend  parti  pour  les  Hollandois, 
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110.  Origine  du  commerce  des  Hollandois  aa 
Japon  , 114.  Marchandées  qui  fe  vendent  le 
mieux,  ibid.  Japonois  qui s'établifient  dans  llle 
Formofe,  VI.  61.  Ce  que  les  Chinois  portent 
aux  Iles  du  Japon  , 6c  ce  qu’ils  en  rapportent , 
101.  Cherté  des  vernis  du  Japon  , ibid.  Cubans 
monnoie  du  Japon  , 117.  Mcincs  cara&cres  de 
lettres  au  Japon  , 6c c.  qu  a la  Chine  , quoique 
la  langue  differente  , 309.  Invafîon  des  Japonois 
dans  la  Corée  , jU.  Conduite  de  leur  Chef.  Ra- 
pidiré  de  leurs  conquêtes  , ibid.  Les  Japonois 
dupes  de  leur  bonne- foi , $13.  Pette  qu'ils  font 
dans  une  bataille  , j 14.  Fin  de  certc  guerre  Am- 
ballade  Japonoife  à la  Cour  de  la  Chine  , ibid. 
Les  Japonois  Ce  rendent  tributaires  de  la  Chine , 
jif.  Ping-fyeou-Kyi  créé  Roi  du  Japon.  La 
guerre  recommence  , ibid.  Un  Général  Japo- 
nois trahi  par  celui  des  Chinois  , ji6.  Fin  de  la 
guerre  , ibid.  Le  Japon  nommé  Junarc  ou  Jir- 
pon  parles  hahitans  d'un  Pays,  $10.  Nom  que 
les  Japonois  donnent  à la  Hollande  , aux  Hol- 
landois , & aux  Portugais  , H6  & J40.  Le  Japon 
nommé  Zipangu,  VII.  3*0.  Scs richcflcs.  Kublay 
en  tenre  ’a  conquête  , ibid.  Premières  tentatives 
des  Hollandois  pour  le  commerce  du  Japon  , 
VIII.  40$.  Peux  de  lcuis  Vaifleaux  vont  fonder 
les  difpofrions  des  Japonois  Succès  de  leur 
voyage , ibid.  Préfens  néccffaires  au  Japon  , 
407.  Arrivée  & fallc  d’une  Ambaflade  Poitu- 
gaifeà  la  Cour  du  Japon,  406.  Officias  Japo- 
nois fort  défintérdfés , 407-  Ville  où  réfidc  la 
Cour  Impériale.’  Les  Amba/fadeurs  Portugais  & 
Caftillans  font  mal  reçus,  ibid.  Fierté  des  Caflil- 
lans , 408.  Leurs  demandes.  Réponfes  de  l'Em- 
pereur , ibid.  Demandes  que  les  Hollandois  veu- 
lent faire  à la  Cour , 409.  Gland  Officier  dcfin- 
téreffé,4io.  Ce  qu'il  fait  en  faveur  des  Hollan- 
dois. Préfens  que  les  Hollandois  offrent  à l'Em- 
pereur.  Ce  Prince  leur  fait  diverfes  queftions, 
ibid.  Opinion  qu’il  a d’eux,  41  x.  Lettres  Pa- 
tentes que  l'Empereur  accorde  aux  Hollandois  , 
413.  Ce  Monarque  leur  accorde  tout  ce  qu’il* 
demandent,  41  f.  Fidélité  Japonoife , 491.  Com- 
ment les  Holland,  ferment  le  Japon  aux  Million- 
naires, IX.  79.  Fables  qui  en  impofent  aux  Ja- 
ponois, 431.  Les  Japonois  apprennent  des  Por- 
tugais l'invention  de  la  poudre  & des  armes  à 
feu  ,433  Joie  à l'occafion  de  cette  découverte  , 
ibid.  La  Baleine  inconnue  au  Japon,  490.  Fi* 
gurcs  de  lingots  d'argent  du  Japon  oui  palTcnc 
pour  monnoie  , X.  11J  Monnoics  au  Japon  , 
3 z6.  Figures  des  monnoies  d'or  & d'argent  da 
Japon , )b:d.  Perte  du  Commerce  du  Japon,  409. 
Carte  de  l’Empire  du  Japon  , 480.  Seul  tems  où 
les  Européens  puiflent  entrer  au  Japon  , 484. 
AmbalTadc  annuelle  des  Hollandois  de  Batavia 
au  Japon  , ibid.  Odieufes  formalités  à la  rcccp- 
ption  des  Hollandois  au  Japon  , 4*8.  Préparatifs 
des  Hollandois  pour  le  voyage  de  Jédo , réfidcn- 
«c  ordinaire  de  l'Empereur  du  Japon , Otfc 
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fcrvations  fur  les  chemins  du  Japon  , ibid.  Lieux 
où  fc  fait  la  porcelaine  du  Japon  ,4 95.  Riz  ré- 
ferve  a l'Empereur  , ibid.  Meubles  Japor.ois  , 
504.  Temple  où  fc  gardent  les  noms  des  Empe- 
reurs morts  , j 09.  Pont  le  plus  grand  du  Japon  , 

5 1 1.  Superlfiiion  Japonoife  , 514-  Purgato  re des 
Japonois  , y 19  Plantes  lort  cil  mecs  des  Méde- 
cins du  Japon , y îo.  Defeription  de  Jcdo  , féjour 
de  l'Empereur  , yn.  Plan  ac  Jédo  yibid  Précau- 
tion contre  l'Incendie , î i?  • Logemens  des  Moi- 
nes. Parais  des  Grands , ibid.  Cherté  des  vivics , 
514-  Château  de  Jcdo,  ou  Palais  de  l'Empereur 
du  Japon.  Ornemens  intérieurs , ibid.  Apparze- 
mens  pour  fc  garantir  du  tonnerre  ,yiy.  Com- 
ment les  Holland. obticnn. Audience.  Kaifousqui 
la  rendent  curicufc  , ibid.  Les  Hollandois  donnes 
en  fpc&aclc  à la  Cour  du  Japon  ,518.  Comment 
on  les  place  dans  la  fallc  de  la  féconde  Audience, 
ibid.  Manière  dont  l’Empereur  & les  Dames  l'ont 
places  , y 19.  Comment  les  Hollandois  parlent  a 
l'Empereur.  Queftions  qu'on  leur  fait  , & leurs 
répor.fcs,  ibtd.  Les  Hollandois  amufent  la  Cour 
par  des  lingeries  , 5 30.  Dîner  qu'on  leur  lcrt , 
y y 1.  Ils  rendent  diverfes  vifites  aux  Seigneurs  de 
la  Cour.  Ils  y font  traités  peu  fcricufe.uent.  On 
leur  montre  deux  Cartes  géographiques,  tbid. 
Obfcrvations  fur  ces  Cartes  . yji.  Articles  qu’on 
lit  à !' A mba (fadeur  Préfens  de  l'Empereur.  For- 
malites pour  les  préfens  des  Seigneurs.  Lettre  de 
fortune.  Compliment  d’un  M c liage r , & reponfe 
de  l'Ambalfadeur  , y h*  Pontife  Chinois  ‘au 
Japon  , y 4c,  Lieux  publics  de  débauche , ibid. 
Defeription  des  Iles  du  Japon  , 544.  Situation  fie 
grandeur  du  Japon  » ibid.  Divifion  generale  de 
iFmpire  , J4  f . Divifion  des  Iles  dont  le  Japon 
efl  compofé.  Autres  Iles  qui  rcconnoilfcnt  l’Em- 
pereur du  Japon  , ibid.  Les  Japonois  pofledent 
une  partie  de  la  Pcninfule  de  la  Corée,  (46* 
Entreprifes  des  Japonois  pour  découvrir  les  bor- 
nes d un  Continent , 547.  A quoi  s'occupent  les 
Seigneurs  Japonois  exilés  , 548.  Defeription 
particulière  des  Provinces.  Cinq  Provinces  des 
revenus  Impériaux  . ibid.  Les  fept  grandes  con- 
trées de  l’Empire  , avec  les  Provinces  qu’elles 
contiennent,  y 49  &fuiv.  Total  du  revenu  des 
Provinces  du  Japon  , 5 y 6.  Origine  des  Japonois 
fie  forme  de  leur  Gouvernement , yy7.  Ils  ne  veu- 
lent defeendre  d’aucun  Peuple.  Idée  fîngulicre 
. «J Cils  ont  de  leur  origine.  Double  fueccuion  de 
Dieux  fie  de  demi  Dieux , ibid.  Origine  qui  leur 
ert  attribuée,  y y 8.  Tradition  orientale.  Autre 
tradition.  Objedhons  qui  les  décruifent , ibid. 
Conjectures  Ju  Voyageur  Kxmpfcr,  y J 9.  Quand 
. fie  comment  le  Japon  découvert , 560.  Le  Japon 
comme  Zipangri.  Fruit  qu’cD  tire  Chrifto- 
phe  Colomb.  Difficultés  fur  le  tems  fie  les 
Auteurs  de  la  découverte  du  Japon  , ibid.  Em- 
barras à les  concilier,  jrî».  Obfcrvations  fur  la 
nature  des  découvertes,  ibid.  Gouvernement  gé- 
néral fie  paiticuliei  du  Japon,  Comment  le 


MATIERES.  j5i 

Japon  s’eft  formé  en  Monarchie , ibid.  Révolu- 
tion qui  change  la  face  de  l’Empire  , $6$.  Dou- 
ble 1 mpirc  des  Dairis  fie  des  Cubofamas.  Les 
Scigncuis  s’érigent  en  Souverains,  ibid.  Mcaco 
ert  le  féjour  du  Dairi , r<5 4.  Autorité  qui  lui 
icftc.  Honneur  qu’on  lui  rend  , ibid.  SuccdEon 
au  Trône  du  Dairi , 565.  Mariage  du  Dairi.  Son 
habillement  , ibid.  Titres  qu’il  confère , y 66. 
Deux  Titres  a la  nomination  du  Cubofama.  Ha- 
bits des  Kuges  ou  Courtifans  du  Dairi,  ibid. 
Amufemens  de  la  Cour  Eccléfiartique  , 567.  Vi- 
fitcrrgléc  que  le  Cubofama  rend  au  Dairi.  Puif- 
fance  de  l'Empereur  Cubofama,  ibid.  Nombre 
de  fa  Milice  , J £8.  Aimes  de  la  Cavalerie  fie  In- 
fanreric  Japonoife*.  Ordre  des  Troupes.  Le  Cu- 
bof.mia  peut  en  lever  beaucoup  plus.  Les  Sei- 
gneurs ne  peuvent  chéfaurifer , ibid.  Planche  des 
Armoiries  Japonoifes,  J69.  Dépenfe» auxquel- 
les les  Seigneurs  font  obligés.  Allùjetillcmcnc 
fînguticr  pour  leurs  Maifons.  l’olit  ique  des  Cubo- 
fa mas  , ibi d.  Gouvernement  particulier,  J 70. 
Gouvernons  des  Villes.  Deux  fortes  de  princi- 
paux Officiers.  Quatre  Maires  nommés  To-Sii* 
Jt.ri  viu,  ibtd.  Affaires  civiles , y 7 x . Dliojofis  , 
Sub  'élegués  des  Maires.  Officiers  n*1  aunes  Nen- 
giolis , fie  dclicattlTc  de  leurs  fonctions.  T fi  00- 
finoMono  , ou  Archers.  Exécuteurs  de  Jurtice, 
ibid.  Ordre  de  la  Ji  dite  Criminelle  , 571.  Police 
& fes  Officiers. L'Crtona.  DiOiibuuon  des  Offi- 
ces dam  chaque  tue,  ibid  Gardes  fie  rondes, 
f7 J.  R cg  lumens  établis  dans  chaque  rue  , ibid. 
Précautions  pour  voyager,  y74  Punition  de» 
qui  relies  particulières.  *)  .ix-ts  fi:  imposions  pu- 
bliques , tbid.  Gonvernen  ers  des  Bourgs  fie  Vil- 
lages , y? y.  Loix  fie  Supplices  , tbid.  Portrait 
des  Japonois  , 57*.  Leur  habillement,  ibid. 
Habits  fit  parure  des  femmes  , f 77  Farte  dan» 
leur  marche  &:  leurs  vifîtes  Education  des  Ja- 
pqnois,  ibtd.  Langue  , 5^78.  Qualités  de  leur 
cfprit.  Leur  éloquence.  Leur  grue  pour  le  ThéL- 
i.c  , ibid.  Comédies  fit  Spcétacles  Japonois, y79^ 
C haque  Quartier  fait  à fon  tour  la  dépenfe  de» 
Speétacles  , ibid. . Durée  des  Scenes  , y 80  Livre» 
fie  Bibliothèques  , 58 1.  Sciences  ipt&ativcs,  585» 
Calculs  des  tems,  ibid.  Signes  célcrtcs,  584. 
Divifion  du  jour  fie  de  fes  parties.  Elcmcns.  An- 
née fie  fes  différences.  Académie  pour  l’éduca- 
tion de  la  jeurjcfTc,  ibid.  Premiers  exercices  des 
jeunes  gens,  y8j.  Faites  de  l'Empire.  Médecine 
Japonoife.  Colique  particulière  au  Japon,  ai- 
guilles d’or  qu'on  emploie  pour  la  guérir  9ibid, 
fameux  caurtrquc  , fie  dequoi  compofé,  y| 6, 
Trois  fortes  de  petites  véroles.  Arts  méchani- 
ques , ibid.  Caraderc  des  Japonois,  587.  Va 
Voyageur  n’a  jamais  pû  le  connoitre  parfahe- 
m.nt.  De  quelle  fourcc  on  le  tire.  On  croit  que 
|r<Japorois  font  nos  Amipodes  moraux.  Qua- 
lités comiTMi'.es  au  Japon  , ibid.  Grandeur  d a- 
me répandue  dans  toutes  les  conditions^  fit, 
Koblç  fermeté , ibid.  Autres  qualité»  du  case  - 
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tcrc  Japonois , y 8 9.  Commerce  de  la  vie  , ibid. 
Bonté  naturelle  des  Japonois,  i$o.  Agrémens 
de  la  Société,  fÿt.  Bon  ordre  des  Fcfttns.  Le 
caraftcrc  des  Japonois  contribue  aux  propres  du 
Chriltianifmc  dans  leurs  lies,  ibid.  Il  ne  nuit 
point  à leur  repos,  non  plus  qu'à  leur  Gouver- 
nement, J91.  Idée  generale  des  Villes.  Place  Se 
Poteaux  qui  fervent  à la  publication  des  ordres, 
ibid.  Defeription  des  Maifons  Japonoifes,  593. 
Appartemens  fit  meubles  , ibid.  Ornemens  ex- 
térieurs, f94.  Ornemens  des  Salles  de  Compa- 
gnie. Meubles  d'amufcmcnc  , ibid.  Jardins  Ja- 
ponois & leurs  (î r.gularicés # ç-jç.  Maifons  des 
Bourgs  & Villages  , 596.  Commerce  furptenaur 
dans  l’intérieur  du  Japon.  Châteaux  des  Princes 
& Seigneurs  Japonois  , ibid.  Grands  chemins 
& leurs  commodités,  {97.  Habits  de  Voyage , 
ibid.  Chevaux , Selles  fie  voitures  , f 98.  Portrait 
d’un  Japonois  à cheval  , ibid.  Nori nions  fie  Can- 
gos  , 599.  Diftcrcnccs  de  ces  fortes  de  Voitures. 
Maniéré  de  voyager  fur  les  Rivières , ibid.  Na- 
vires & Barques  du  Japon,  600.  Voiles,  cables 
5c  rames,  601.  Ornemens  pour  les  perfonnes 
de  qualité.  Polies  établies  fur  les  routes.  Ména- 
gers Impériaux.  Grandes  Hôtelleries  fi:  leur  def- 
cription  , ibid.  Defeription  des  Latiincs  & Bains 
Japonois,  £ox.  Petites  Hôtelleries  fi: autres  ra- 
fraîchilTcm  £oj.  Amorces  pour  attirer  les  Paf- 
fans , ibid.  Vivres  fie  mets  qui  fe  vendent  dans 
ces  lieux  , 604.  Thé  populaire.  Combien  les 
grands  chemins  peuplés.  Caufe  de  ce  mouve- 
ment , ibid.  Planche  de  figures  des  mon  noie  s du 
Japon  , & des  marques  d'honneur  poitées  de- 
vant les  Princes  & les  Grands  , fioj.  Pèlerins, 
Mandians  fit  petits  Marchands  qui  abondent  fur 
les  chemins  , ibid.  Filles  de  joie  , fit  leur  ancien- 
neté au  Japon,  606.  Premier  Commerce  des 
Européens  avec  les  Japonois.  Obftadcs  qui 
viennent  de  la  Religion  , ibid.  Etat  floriffanc 
des  Portugais  au  Japon  , 607.  Caufe  de  leur 
chute  , ibid.  Imprudence  de  quelques  Religieux 
de  Saint  François  6:  fes  malheureufes  fuites  , 
£08.  Refte  de  Faveur  pour  les  Portugais  , ibid. 
Les  Holland,  prêtent  leur  fccours  aux  Japonois 
pour  exterminer  quarante  mille  Chrétiens , £ 1 1 . 
Jugement  des  principaux  Japonois  fur  la  con- 
duire des  Holland.  £11.  Tentative  des  Portu- 
gais pout  rentrer  au  Japon-  Leurs  Ambafladeuts 
y font  condamnés  au  Supplice.  Hiftoirc  tragi- 
que d’un  Vai fléau  Ffpagnol  au  Port  de  Nanga- 
laki , ibid.  Précautions  des  Japonois  depuis  l’cx- 
pnlflon  des  Portugais,  £1$.  Avantages  que  les 
Holland,  tirent  de  cette  révolution  , £14.  Avec 
quelle  hauteur  ils  font  traités.  Serment  qu'on 
prête  contr’cux  , ibid.  Combien  ils  font  obfcr- 
vés  à la  Cour  , £i  j.  Principes  des  Jaoonois.  Di- 
verfes  humiliations  det  Holland,  ibid.  Marchan- 
dées que  les  Hollandois  portent  au  Japon, £i£. 
Marchandées  les  plus  eftimées  des  Japonois , 
il  J.  Ce  que  les  Hollandois  rapportent  du  Ja- 


pon , ibid.  Commerce  des  Chinois  au  Japon  ^ 
6(8.  Son  origine,  619.  Jaloufic  des  Japonois. 
Saiiîe  de  quelques  Livres  Chrétiens  qui  l'aug- 
mente , ibid.  Coups  portés  au  Commerce  des 
Chinois  au  Japon  , 6io.  Comparaifon  du  trai- 
tement des  Chi-iois  & Hollandois  dans  leurs 
Prifons  , 6 11.  Deux  Cenfeurs  au  Japon  pour  les 
Livres,  £ n.  Divcéité  de  Relig.  au  Japon  , £ij. 
On  y a trouvé  des  traces  du  Chriftianifme.  D’od 
elles  font  venues,  ibid.  Trois  principales  Re- 
ligions , £14.  Chaque  Dieu  a fon  Paradis,  £tf. 
Introduction  des  Idoles  Japonoifes.  Chapelles 
portatives,  616.  Gardiens  des  Temples,  617. 
Leur  habillement.  De  qui  ils  dépendent  , ibid. 
Diables  reconnus  dans  une  Religion  , £18.  Sim- 
plicité du  culte.  Diverfes  Fêtes , ibid.  Patrons 
des  Marchands,  £t 9.  Pèlerinages  du  Japon, 
ibid.  L'Empereur  fie  les  Princes  fe  difpenfent  d’un 
Pèlerinage  , £|o.  Comment  les  Pauvres  le  font, 
6$t.  Ade  d’abfolution  qu’on  y reçoit.  Ordre 
Religieux  d'Hcrmices.  Leur  Fondateur  fi:  infti- 
tution,  ibid.  Leur  habit  fi:  ornemens , £ f 1.  Com* 
ment  eux  fit  leurs  enfans  demandent  l’aumône. 
Mendians  d'une  autre  cfpccc  , ibid.  Autre  cfpcce 
de  Mendians, £$t.  Agréables  Mendiantes.  Naif- 
fancc  de  deux  Sedes , ibid.  Deux  Confrairicc 
d’Aveuçlcs,  £j  4.  Hiftoîre  du  Foudatcur  d'une 
de  ces  Confrairics , ibid.  Budfo  , fccondc  Reli- 
eion  du  Japon  , £$  j.  Anciennes  Idoles,  ibid. 
tycrtcmblance  de  la  nouvelle  Idolâtrie  des  Ja- 
ponois avec  la  Religion  commune  des  Indes, 
£*£.  On  renvoie  aux  diverfes  explications  pré- 
cédentes fur  ce  fujet,  ibid.  Ce  que  les  Japonois 
racontent  de  l'Auteur  de  Budlo,  637.  Quand  fi: 
comment  le  Btidfo  introduit  au  Japon  , tbid . 
Grands  attraits  du  Budfo  pour  les  Japonois,  £}  8. 
A quel  excès  de  Fanarifmcil  les  porte.  Prépara- 
rion  de  ceux  qui  fe  dévouent  à la  morr.  Efuric 
de  pénitence  qui  règne  dans  le  Budfo  , ibid. 
Récit  d'un  Péletinage  fort  étrange,  £39.  Pra- 
tiques qui  paroiflent  prifes  de  la  Religion  Ro- 
maine , £40.  Jufqu’oti  va  l’aveuglement  des  Ja- 
ponois pour  les  Bon/cs  , £41.  Diverfes  Fêtes, 
£43.  Fête  bizarre  fie  fanglante  , £44.  Mariages 
fit  divorces  , ibid.  Comment  les  Maris  s’aflurent 
du  cœur  de  leurs  femmes , £4f . Expofition  des 
Enfans,  646.  Alliances  fi:  héritages.  Trois  or- 
dres des  conditions  communes.  Funérailles  du 
Japon  , ibid.  Forme  fit  duiéc  du  deuil  , £48. 
Fccc  du  retour  des  Ames.  Comment  les  Ames 
font  congédiées , ibid.  Se&e  Philofophiquc  £49. 
Sa  Dourine , ibid.  Scs  Sénateurs  n’ont  ni  Tem- 
ples ni  cuite,  £30.  Leur  mépris  pour  la  mort. 
Caufe  de  leur  diminution.  Efforts  d'un  Prince 
pour  tolérer  cette  Scéle  , ibid.  Hift.  Naturelle 
du  Japon,  £ji.  Climat  fi:  faifons.  Qualité  de 
la  Mer  du  Japon.  Terroir  du  Japon  , ibid.  Ses 
Riv.  £ j î.T rcmblcm.  de  terre  communs  au  Japon. 
Leurs  terribles  effets.  Volcans,  ibid.  Eaux  chaudes 
fit  minérales,  £; 3.  Abondance  de  fouffre,  ibid . 
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Mines  d*or  8c.  autres , tfy 4 & fuiv.  Cherté  des 
uftcn  files  de  fier  , 6f  s.  Pierres  précieufcs  , 6)6. 
Kaphee  , ibid.  Ambre  gris  , 657.  Végétaux  des 
Mers  du  Japon.  Porcelaine  , ibid.  Principales 
Plantes  8c  arbres  du  Japon,  6586»  fuiv.  Fleurs, 
661.  Les  fleurs  du  Japon  n'excellent  que  par 
leur  couleur,  661.  Chanvre  8c  Coton.  Plantes 
huilcufcs  , ibid.  Agriculture,  663.  Engrais  des 
Terres.  Loix  des  récoltes.  Cinq  fortes  de  grains , 
ibid  & fuiv.  Raves  8c  leurs  qualités,  664.  Plan- 
tes Européennes.  Plantes  oue  les  Japonois  dé- 
pouillent de  leur  venin  , ibtd.  Animaux  chimé- 
riques du  Japon  , 66).  Animaux  domritiques  , 
664.  Chiens  du  Japon.  Leur  étrange  multipli- 
cation. A quelle  occafion  confédérés,  ibtd.  Au- 
tres animaux  , 667.  Oifcaux  domeftiques  , 6 69. 
Oi féaux  Sauvages  , ibid.  Efpece  d’Infeéles  par- 
ticulières au  Japon  , 670.  Comment  les  Japo- 
nois pèchent  U Baleine  , 6-jx.  Poiffons  du  Ja- 
pon, 67)  6*  fuiv.  Tortues  du  Japon , 676.  Ce 
qu'on  en  raconte , 677.  Ecreviffcs  du  Japon. 
Quand  les  Tcftacés  6c  les  Cruftaccs  font  pleins 
au  Japon.  Coquillages  des  Mers,  ibid.  Réflexions 
fur  i'induftrie  des  Japonois  , 679.  Manière  dont 
ils  font  du  Papier  d’une  écorce  d'arbre , ibid. 
Obfcrvacions  fur  l’arbriflcau  qui  porte  le  Thé 
au  Japon, 681.  Sa  Defcription  , ibtd.  Le  Japon 
n’a  que  trois  Clafles  de  Thé  , 684.  Précautions 
avec  Icfqucllcs  on  cultive  le  Thé  pour  l’Empe- 
reur , 6 8{.  Comment  les  Japonois  prennent  le 
Thé,  687.  Arbres  & Plantes  particulières  du  Ja- 
pon , XI.  690  Juiv.  Plante  qui  fait  la  princi- 
pale nourriture  du  Peuple  Japonois , 704.  Grains 
du  Japon  , 707.  Arbrilfcau  Poivrier  du  Japon  , 
717.  Canne  de  Sucre  du  Japon  , 719. 

Japora  , Ville  ou  Province  de  l'Ile  de  Java  ,1.  1 1 9. 

Jaqtu , fruit  8c  aibre  qui  le  produit,  voy.  leurs  Fi- 
gures à la  planche  , XI.  654. 

Jaquaxou  , Village  , V.  330. 

Jaque  Laho  , ou  Lcho  , ou  bien  das  Barbas,  Ri- 
vière , III.  6 jo. 

Jaque-la- Hou  , III.  6 J T. 

Jaqucira  , aibvc  ac  fon  fruit,  voy.  leurs  figures  à la 
planche , XI.  634- 

Jaques  à Jaques  , nom  d’un  lieu  , III.  451.  Jaque 
& Jaques  ,459. 

jaquet , Banc,  XIV.  756. 

Jaquin,  Rivière,  III.  47).  Le  Prince  de  Jaquiû 
taie  rcnouvcUcr , par  fon  frere , fes  hommages 
au  Roi  de  Dahomay  , 5x8.  Effroi  du  Duc  de 
Jaquin  , 511.  Le  Prince  8c  les  Nègres  de  Jaquin 
chagrine  Sncigrave,  330.  Ils  fc  réconcilient  , 
ibid.  Défiance  que  ce  Prince  a du  Roi  de  Dabo- 
may  , *31.  Luxxami , unique  Port  des  Jaquins, 
ibid.  Nouveau  différend  entre  Snelgrave  8c  le 
Prince  de  Jaquin,  f $4.  Incendies  à Jaquin  , 
j j 9.  Dcftruétion  de  Jaquin,  341. 

Jararaca  , forte  de  fer  petit  , de  quatre  cfpoces  , 
XIV.  19*. 

Jardin  (Du),  Jouaillicr  François, IX.  *39. 
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Jardinos  ( ios  ) ; perfpc&ive  charmante , XII.  7 6. 

Jardins:  Jatdin  1er  van:  de  fépultuieaux  Européens, 
III.  p j.  Jardins  des  Anglors  au  Cap  Cork  , IV. 
fl.Sign.  H.  Jardins  de  Loanda,V.  17*  Culture 
des  Jardins  au  Pays  de  Sogno,69.  Un  Jardin 
nommé  Jardin  du  bois  rond  , lai.  Jardins  du 
Cap  de  bonne  E fpc rance  , 187.  Orneroens  des 
Jardins  de  la  Chine  , VI.  169.  Tribunal  des  Jar- 
din, , 8cc.  414.  Jardins  de  la  Corée  , *17.  Jar- 
dins pratiqués  dans  des  Montagnes,  VII.  447. 
Orncmens  des  Jardins  Chinois , 310.  Fctc  don- 
née dans  un  Jardin,  VIII.  459.  Promenade 
nommée  Jardin  de  la  Prineeflc  , IX.  40.  Des- 
cription du  fameux  Jardin  de  la  Compagnie  Hoî- 
landoife  , la,  9.  Jardins  de  Bancoca  , 1 38.  Jardin 
de  Louvo  , 147.  Délicieux  Jardin , 468.  Jardins 
du  Palais  du  frere  du  Grand  Mogol , t7J*  Fa- 
meux Jardin  de  Tfchicbag , X 73.  Dcfcription 
du  Jaidin  du  Roi  de  Kaern mire  , 109.  Ile  nom- 
mée Jardin  de  , 8cc.  401.  Délicieux  Jardin, *09. 
Singularités  des  Jardins  Japonois  , (95  lies 
nommées  le  Jardin  de  la  Reine  , XII  49.  Dé- 
licieux Jardin  dis  Carmes  . 611.  Jardins 8c  Ver- 
gers de  Lima  , XIII.  33*. 

Jamco , X.  4. 

Jaro  , Rivicre  , X.  393. 

Jartoux  , Jéfuite  , voy.  Jartroux. 

Jartroux  : Plaintes  contre  ce  Pcrc  Jéfuite  , V.  t4«. 
Cité  fous  le  nom  de  Jartoux , VI.  *48  Cité,  VII. 

1X1. 

Jashcn  , pierre  précieufe  , VIL  111.  Une  d’une 
grofleur  extraordinaire , 113. 

Jalfing  ou  Jeffein  , Raja  de  Chagué  , X.  ut, 

Jasjibo  , Prunier , XI.  699. 

Jasju,  ou  Simoodfuke,  Province,  X.  jji. 

Jaskabe , X.  *49. 

Jaskac , fomme  d’argent , VII.  18 ç. 

jafmin  de  la  Chine,  VI.  47*.  Jafmin  double," 
voy.  Mangoreira.  Chenilles  de  Jafmin  des  In- 
des Sc  beauté  du  Papillon  , XIV.  319.  Jafmin  de 
la  Floridc,XV.  149.  Jafmin  de  q-iarie  fortes, TO7. 

Jafpe  blanc  , VI.  48  5 Rivicre  où  l’on  trouve  du 
Jafpc  , VII  310.  Sorte  de  jafpe  ou  maibre  fort 
recherché  à la  Chine  , 41  *.  D’oti  il  fe  cire,  ibid . 
Jafpc  du  Japon  , X.  6)6.  Trois cfpecrs  de  Jaf- 
pe , XII.  6)6.  Autre  belle  efpece  de  Jafpc , ibid . 

Jartemins  de  Madagafcar,  VIII.  6 ij. 

Jallijka  , X.  f *4. 

Ja  fu-tan,  V.  499. 

Ja:rapour,gros  Village,  où  le  Gange  (ediv.  Xff  6. 

Jatric  , Religieux,  XIV.  117.  Casé,  118  b fuiv, 

Jatfan  , X.  349* 

Jau-chcu  fu  , Ville,  VI.  13*. 

Jau-chiacn  , Place,  XI.  491. 

Jaudaji , Seigneur  Chinois.  VII.  388. 

Jaula,  Royaume,  I.  113. 

Jaune  : Ufa^c  de  ce  terme  au  Pays  d’Ardra  , IV. 
393.  Rivicre  jaune  8c  Iles  flottantes  fur  elle  , V. 
138  8c  1J9.  Prières  pour  obtenir  un  heureux 
p adage  fur  la  Rivicre  jaune , 344,  La  Rivicre 
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jaune  bouchée  par  les  glaces , qualité  du  Pays , 
6c  fa  beauté  , 4 \6. 

Jauia , 6c  fon  Corrégiment  , XIII.  301. 

Java  ( la  grande  ) , Les  Sciâtes  prennent  un  Sei- 
gneur Javan  pour  leur  Chef  ,1.  1 1 j.  Javans  pu- 
nis , it  9.  Situât,  de  cette  Ik , 4 1 J . Lâcheté  des 
des  Javtns  dans  leur  vengeance  , 414.  Leurs  ar- 
mes empoifonnées , 41  3 . Leurs  mariages  6t  leurs 
habits. Leur  Religion. Ils  font  fans  mœurs,  ibid. 
Ils  fon:  voleurs,  patcllcux  , gourmands,  6c  fans 

f;énic  pour  la  politique,  416.  Leurs  emplois  8C 
eurs  nchcllcs  font  la  proie  des  Etrangers,  fur- 
tout  , des  Chin.  Leurs  faciifices  , ibid.  Leur  ufa- 
c pour  les  morts,  4*7.  Leurs  fpeéladcs.  Leurs 
rophetes.  Baflcffc  de  leur  cara&crc , ibid.  Quc- 
relk  des  Angl.  avec  les  Javans,  41b.  Autres  fu- 
jets  d'embarras  pour  les  Angl.  dans  file  de  Java  , 
41  9.  Scot  apparie  le  Protecteur  Javan  ,411.  Ap- 
parence trompeufe  du  Piote&cur  Javan.  Maligni- 
té d'un  Efclave  Javan.  Effet  fingulicr  de  la  ven- 

fcance  des  Éfclaves  Javans , ioid.  Les  Angl.  fc 
tffient  du  Proteéteur  Javan  , 4ix.  Les  Javans 
infulrcnt  les  Angl.  ibid.  Difcours  des  Angl.  aux 
Javans,  41/.  Cris  des  en  fans  de  Bantam  , qui 
marquent  l'amitié  des  Javans  pour  les  Angl.  8c 
leur  naine  pour  les  Holland,  ibid.  Affreux  cura  cl. 
des  Javans  6c  des  Chin.  de  Bantam , 4 30.  Difcours 
d'un  Seigneur  Javan.  Moyens  que  ce  Scignens 
Javan  emploie  pour  fc  venger  des  Angl.  ibid.  Ca- 
radlcrc  d’une  Dame  Javane,  43  t.  Cctre  Dame 
prend  parti  pour  les  Angl.  4);.  Fuite  d’un  jeune 
Holland,  avec  une  Javane , 44*.  Confpirat.  des 
Javans  pour  brûler  tes  Hottes  Européennes , 47 6% 
Us  manquent  leur  entroprife,  ibid.  Plaintes  d’un 
Capitaine  Javan  contre  les  Holland.  313,  Une 
foule  d’Efdavcs  Javans  mettent  le  feu  à Patane , 
II.  107.  Ile  de  la  grande  Java,  VII.  361.  Ile  de 
la  petite  Java,  ibid.  Sort  d'un  jeune  Javan  donné 
au  P.  Grimaldi ,335.  Difficulté  du  palfage  à Ja- 
va, VIII.  96.  Empereur  de  Java,  100.  Alliance 
confirmée  entre  les  Holland.  6c  les  Javans,  10:. 
Renouvellent,  de  l'alliance  , .103.  Combat  entre 
les  Holland.  6c  les  Javan.  10 6.  Les  Javan.  fc  re- 
tirent maltraités  , 107.  Négociât,  pour  la  paix, 
ibid.  On  s’accorde  par  un  Traité,  109.  Nouveaux 
fujets  de  divifion , ibid.  Situât,  de  l'Ik  de  Java  , 

J 34.  Origine  de  fes  Habitans.  Chaque  Ville  n Ton 
Roi.  Carte  ou  idée  de  Elle  pour  fer  vira  l'Hiftoirc 
général  des  Voyages.  Villes  principales  de  cette 
Ile,  ibid.  6c  1 3 y.  Autres  Villes , 138  «c  139.  Re- 
ligion des  Habitans,  141.  Pluralité  des  femmes. 
Droits  des  Concubines.  Enfans  6c  leur  difciplinc, 
ibid.  Planche  de  figures  d'homme  6c  de  femme 
de  Pile  de  Java  , 143.  Dot  des  filles.  Cérémonies 
des  mariages.  Egards  publics  pour  les  femmes. 
Leur  habillent.  Leurs  occupât.  Aid . Maniéré  fira- 
plc  dc  rendre  lajyOicc,  144.  Confeil  d’Etat.  Po- 
lice cKraordln.  pour  les  Incendies , ibid.  lurcuc 
fans  exemple  ,.145.  Figure  des  Javan.  Leur  Mili- 
te ^ ibid.  Saxbacabcs  pour  lance*  du  flèches  d ot 
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de  PoifTon,  148.  Manière  d‘af£errrer  les  Terres. 
Efclavcs , 8c  profits  qu'en  tirait  les  Maîtres,  ibid. 
Commerce  de  l'Ilc  de  Java,  147.  Ecriture  6c  Li- 
vres. Divers  caractères  des  Marchands  étrangers, 
ibid.  Bâtimens  de  Mer,  1*9*  Vents  communs 
dans  la  Mer  de  Java , 1 jo.  Hiltoirc  Naturelle  de 
l'Ilc  de  Java.  Animaux  communs  aux  autres  Pays 
de  l'Inde.  Deux  cfpeces  de  poules  particulières  à 
l'Ilc  de  J ava  , ibid.  Canellc  lauvage  de  J ava,  x y 5 . 
Diverfes  plantes  6c  drogues  de  Plie  ,155.  Javan. 
Habitans  de  Bacasia,  48  t.  Difficultés  de  la  route 
depuis  le  Cap  de  Bonne  Efpérancc  iufqu'à  l'Ilc 
de  Java,  IX.  131.  Satfons  6c  vents  changés  dans 
ces  Mers , ibid.  Mon  funefte  du  Pangaram  ou 
Empereur  de  Java , 478.  Comment  clic  cfl  ven- 
gée , ibid.  Embarras  fur  fa  fépulturc  dont  les  Por- 
tug.  tirent  avantage,  479.  Cérémonies  des  Ma- 
riages dans  l'Ilc  de  Java  , XI.  fit. 

Java  ( Tingo  ),  II.  140. 

Javans , voy.  Java. 

Javarin , Place,  X.  HJ. 

Javata,  X.  y y 3. 

Javeline,  voy . Epieu. 

Jatranoka* a.,  ou  Sccki-Ji,  plante,  XI.  717. 

Jaxartcs,  Riviete  , voy . Sir. 

Jaya , Rivière , fon  embouchure , 6c  defeription  du 

Pays,  h 19 J. 

Jayc  , III.  34.  La  Ville  de  Jaye  fuppofee  celle  de 
Gayo,  y 6. 

Jaygherat , Tribu  Tartare,  VII.  34. 

Jazirac , Ile.  formée  par  l'Euphrate,  6c  le  Tigre  ^ 
Sa  circonférence  ,1.  1 3 1. 

Jazz  a , Ville  d'Arménie  , VII.  308.  Port  de  Jazza 
Place  fréquentée , 316. 

Je,  plante  , voy.  Dfin. 

Jeagrcs  : Comparai  fon  de  leur  dignité  , II.  343. 

Jeam , Place,  VI.  jx8. 

Jean,  fruit,  nommé,  autrement  œufs  de  dragon  ou 
Lunlung  , IX*  110. 

Jean  xii  , Pape,  VII.  37$.. 

Jean  11 , Roi  de  Caltille,  accorde  â Jean  de  Bctan- 
cour  la  permifiion  de  conquérir  les  Iles  Canaries, 
I.  9. 

Jean  ( Dom  ),  Gentilhomme  Portugais , I.  xxy.  Il 
s'établit  â la  Ville  d’Equi , x j 8.  Doute  fur  le  nom 
de  fa  Ville,  140. 

Jean  ( Dom  ) , premier  Roi  Chrcrien  de  Congo, 
IV.  6x6.  Il  fait  environner  d’une  forte  muraille 
fa  Ville  Capitale  , 6x 9.  C'cft  â fon  baptême  qu'iL 
prend  le  nom  de  Dom  Jean  , V.  49. 

Jean  ( Dom  ) , Roi  de  Portugal , IX.  387  , 388. 

Jean  1 , de  Portugal , paffe  en  Afrique  à la  téter 
d’une  puiffantc  Armée  r 6c  fait  la  conquête  de 
Ccuta,  II.  179* 

Jean  11 , fils  d’Alphonfe  Roi  de  Portugal ,. fait  éle- 
ver le  Fort  de  la  Min» fur  la  Cote  de  Guinée  , I. 
14.  Ses  précaut.  pour  le  commerce  à l'égard  des 
autres  Couronnes,  15.  Il  prend  le  titre  de  Scigtx. 
de  Guinée  , ibid.  Il  congédie  Chiiftophc  Colomb' 
avec  honneur  au  lieu  de  le  faire  tuer , comme  on. 
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lai  propofe , 10.  II  lie  commerce  avec  un  Roi 
More  , ibid.  6* Ju'tv.  Sa  more  & fon  éloge , ai.  Le 
Fort  d'Arguim  cft  achevé  fous  fon  régné , II.  4 jo. 
Autre  Fort  commencé  fk  abandonné  tous  fon  rè- 
gne. A ion  lâche  d'un  Amiral  Portug.  àcefujet, 
47<*.  Jean  11  cft  réfolu  de  foutenir  le  commerce 
de  fes  Sujc-.s  , IV.  4.  Oïdonnances  de  ce  Prince, 
5.  Fondât,  de  Mina  fous  fon  régné,  41. Il  envoie 
pour  la  découverte  du  Royaume  de  Congo  ,614. 
Commerce  d'Efclaves  fous  Ton  régné,  V.  10. 
Dans  quelle  vue  il  fait  partir  des  Vaifîieaux  pour 
les  Indes  Orient.  47.  On  propofe  à ce  Prince  de 
faire  poignarder  Chnftophc  Colomb,  XII.  Ji. 
Mort  de  ce  Prince,  71. 

Jean  ut,Roi  de  Portugal:  Différeras  entre  ce  Prin- 
ce & l'Empereur  Charlcs-Quint , I.  il*.  Il  fait 
piller  les  Temples  deTremcllo&  de  Madrafl , 
1 } 8.  Ce  Prince , cité , XIV.  18]. 

Jean  iv , Roi  de  Portugal , fait  un  Traité  avec  les 
Hollandois , XIV.  110. 

Jean  Barre  ( Ile  de  ) , II.  471.  Une  partie  du  terroir 
de  cette  Ile  appartient  à un  Chef  N«*grc  nommé 
Jean  Barre,  489.  Folgar  du  Village  de  Jean  Barre 
où  un  Dircélcur  Frauç.  cft  invité, III.  178.  Conf- 
truél.  de  la  maifon  de  Jean  Barre  dans  cette  Ile 
appcllre  aufîi  Sor  , 187.  Circoncilîon  du  fils  de 
Jean  Barre  , m & fuiv. 

Jean- Barre,  Chef  Ncgrc,  voy.  Jean  Barre  ( Ile  de  ) 
JeandeGand,  gros  Oifcau , XV.  181. 

Jean-le  long  d’Ypics,  Ecrivain,  cité,  VII.  |7 f • 
Jean  ( Marché  de  S.  ),  voy.  Mart  ( Sr.  John  St.  ) 
Jean  ( Saint  j : Pour  tout  ce  <jui  a rapport  à ce  nom, 
voy.  Jean  ( Saint  ) , Baftion  , 

Jean  ( Saint  ),  Baftion  qui  faute  avec  fracas,  I. 
107.  Ile  de  S.  Jean  , II  340.  Baie  de  S.  Jean  , 
141*  McfTage  de  ]a  part  du  Gouverneur  & du 
Fret rc  de  lile,  344.  le Oouvcincur  eft  un  Ne- 
gre  , ibid.  Pauvreté  de  Plie , f 4 f • Ville  de  Saint 
Jean  , 373.  Ile  de  S.  Jean  f la  même  que  celle  de 
Brava,  397.  Nom  & ficuatinn  Idée  de  flic  Saint 
Jean  , ibid . ChalTe  qu'on  y fait  aux  Chèvres  fau- 
“vages,  398,  Le  Roi  de  Portugal  fait  préfent  de 
lile.  Maigreur  des  befthux.  Salpêtre  & métaux  , 
ibid.  Abondance  de  PoilTbn,  399.  Figures  nues 
des  hommes,  & des  femmes,  401.  Nombre  des 
Inful.  de  S.  Jean.  Leur  humanité,  ibid.  Leur 
nourriture ,- 401.  En  quel  tems  , & comment 
Pile  s’eft  peuplée.  La  Religion  s'y  établit.  Ariivée 
d’un  Millionnaire.  Figures  des  hommes  6c  des 
femmes  dans  leurs  habits,  ibid.  Mélange  de  fu- 
perftit  403.  Autorité  du  Gouverneur , ibid.  Do- 
cilité des  Inful.  Nom  du  Gouverneur , ibid  Erreur 
des  Cartes  & des  Pilotes  fur  Pile  de  S.  Jean , 404. 
Baies  de  S Jean,  ibid.  Rivière  de  S.  Jean  , f 8s. 
La  Rivière  de  S.  Jean , nommée  aulTï  Barfav , III. 
61  J.  Pointe  de  S.  Jean , X.  131.  Carte  de  Pile  S. 
Jean , nommée  aulTï  Guahan , 3 64.  L’Ile  de  Gua- 
han  , la  princip.  des  lies  Mariancs,  3 63.  Mouil- 
lage de  Pile  Guahan,  374.  Ile  de  S.  Jean,  448. 
Férocité  des  Inful.  ibid.  Leur  figure  & ufages, 
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449.  Leurs  Pirogues,  ibid.  Ile  de  Guahan,  XI- 
77.  Ile  S.  Jean,  x\6.  397.  Ile  de  Guahan  , 
nommée  aufîi  Guaham  , 396  6»  fuiv.  Autre 
Ile  de  Saint  Jean  fur  la  Côte  de  Canton  , 40S. 
Ferme  de  S.  Jean  au  Mexique  , 5 3 *.  Rencontre 
de  trois  VaifTcaux  Frnnç.  â Plie  de  Guaham , 3 7^. 
Etar  préfent  des  E'pagn  dans  cette  Ile  , ibid.  Ils 
s'efforcent  de  la  peupler,  378  Ile  appelléc  S. 
Jcan-Baptille  , & fes  autres  noms,  XII.  40.  Py- 
ramides de  S.  Jean  Tcftiguacan,  448.  S.  Jean 
d’UJua  ou  Vcra  Cru/,  434.  Bourg  nommé  S. 
Jean  , 491.  Mine  de  S.  Jean  , 6 49  Rade  de  S. 
Jean  en  Terre-Neuve,  XIII.  37.  Rivière  de  S*. 
Jean  ,41.  Etabliflcm.  Efpagn.  nommé  S.  Jran 
de  la  Fromera , 89.  Rivière  S.  Jean  , XIV.  384. 
Singularité  d’un  aibrc  dans  cette  Rivière  ,393. 
•Mclurcs  des  Franç.  pour  s'établir  dans  lile  S. 
Jean,  6j6.  Projet  d'une  Colonie  pour  cette  Ile. 
Ce  qui  le  fait  manquer,  ibid.  Ile  de  S Jean  ,733. 
Port  S.  Jean  de  PI  le  d*  Antigo , XV.  618.  Habitat, 
de  S.  Jean  , 6 48.  S.  Jean  Port  ordinaire  des  Vaif- 
féaux  Anglois,  6fi.  Ile  de  S.  Jean  en  Terre- 
Neuve,  66  3. 

Jcanglc-ot/ing , Village  , V.  3 30. 

Jeans  de  Jcntcn  , Oifcaux  , voy.  Mouettes. 

Jeatfu  , ou  Jcifilfcn,  Province  , X.  3jx. 

Jebava,  X.  530. 

Jchbe , forte  de  Bâtiment  de  Mer,  II.  1 34. 

Jcbi , efpecc  de  Vigne , voy.  Foto. 

Jebis,  Neptune  du  Japon,  X.  637.  Les  Japonoii 
donnent  aullï  ce  nom  aux  EcrévifTcs  , 6^^^ 
Jcbifako  , efpecc  d'Fcréviflcs  , X.  <77. 

Jeélfu  , Province,  X.  331. 

Jccumaki , X.  5 5 f . 

Jcdo  , Ville , II.  1 34.  Beauté  de  cccrc  Place  , 6c' rue 
fîngolicrc,  164.  Ruine  des  édifices,  104.  Com- 
ment les  Holland,  reçus  du  Sadadonnc  de  Jcdo# 
VIII  41 1.  Préfent  qu'ils  font  à ce  Préfidcm , ibid . 
Prcfêns  offerts  au  Grince  ,411*  Les  Holland,  en 
reçoivent  de  fort  médiocres,  ibid.  Préparatifs 
des  Holland,  pour  le  voyage  de  Jcdo,  ré  ü dm  ce 
ordinaire  de  l’Empereur  du  Japon,  X.  489.  Idée 
énérale  de  la  route  de  Jcdo , 490.  Plaine  de  Je- 
o,  310.  Defcripr.  de  Jcdo  , (éjour  de  Pl  mper. 
311.  Sa  fituat.  313-  Ses  Edifices.  Précaut.  contre 
l’in<xndie.  Logcmcns  des  Moines.  Palais  «les 
Grands,  ibid.  Cherté  des  vivres  314.  Châtean 
de  Jcdo , ou  Palais  de  l'Empereur  du  Japon.  Or- 
nemens  intérieurs,  ibid  Appartement  poui  fp 
garantir  du  tonnerre  , 313, 

Jcdogava,  Riviere , X.  304. 

Jcdogaua-Tfutfufi  , arbriffeau , XI.  709. 

Jceft , racine  de  moufle  , & fon  ufage  , X V.  3 ro#‘ 
Jeffc,  Anglois,  chargé  d'une  députation,  Il 
Jcffteys  (Jean  ),  Anglois,  entre  dans  l'cntrcprifè 
de  fon  ficre  , III.  333,  . . 

JcfFreys  ( Jclfry  ) , Chevalier  Anglois,  fait  l'actaf 
d'un  Vaiflcau,  III.  333  » 3*3- 
Jefumi,  Aâc  folemncl  d’abjuration , X.  >41. 
Jeg-Wonga,  Village,  III.  571. 
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Jchan-Guir , Emp'ereur  Mogol , X.  ».  Nommé  aulti 
Nourcddm  Dgihanguir  i 114, 

Jehannahad  , Ville  bâtie  pat  un  grand  Mogot , X. 
Hy.  Sa  deferipr.  146.  Palais.de  cette  Ville.  Salle 
d'audience.  Trône  Impérial,  ibid.  Mufique  pen- 
dant le  Confcil  » 147.  Canal  qui  fert  de  borne 
devant  le  Trône.  Perire  Mofquée  Impériale, 
ibid.  Ecuries  du  grand  Mogol  a Jclunnabad 
148.  Maniéré  d'y  nourrir  les  chevaux  , ibid. 
JciToku  , ou  Kos  . noms  du  Pavo:  , XI.  707. 
Jhemaho,  Ile,  VIH.  3*4. 

Jc-ho  , VI.  f 9!. 

Je  jau-jeen , un  des  principaux  Ports  de  la  Chine, 
V.  »Af. 

Jc-jen-jecn , Ville , nommée  aulTi  Lo  ho,  V.  »fj. 
Je-Jc-O,  ou  Sakita  , Confier,  Si  fes  cfpcccs,  XI. 
<99- 

Jekedonne  , Bourg  , VIII.  4 66. 

Jcki , X.  f y». 

Jckil , Ile,  & autres,  XIV.  y*z. 

Jclai-addin  , Prince  , voy.  Barak.. 

Jelapour,  Place  * X xot. 

Jclba,  forte  de  Bâtiment  de  Mer,  II.  xi„ 

Jclf,  Anglois,  Captif,  VIII.  50t. 

Jelikot  : Le  Roi  de  ce  Pays  arrive  avec  fes  inftru- 
mens  & fesChantcurs,  III.  33.  Vifite  de  ce  Prin- 
ce & fa  familiarité , 4».  Il  fait  préfenc  d’un  gitnd 
Pays  aux  Anglois , ibid. 

Jeltefourt , Canal,  XI.  311  6»  fuivi 
Jelyafle  , forte  de  Bâtiment  de  Mer  , XI.  178. 
Jcmarrcv,  ou  Jcmarrov,  Royaume,  & Ton  éten- 
due , IH.  16,  88. 

Jcmarrow  , voy.  Jcmarrcw. 

Jemba,  Province,  vov.  Jamba  , Ville. 

Jempak  , Genévrier  , XI.  71  y. 

Jerntmg,  Pyc-long,  ou  Cheu  kong , &c  noms 
d’un  Lézard  d’une  cfpcce  lingulicrc,  VI.  4S9. 
Jenan-Eddin,  Médecin,  X.  tu. 

Jenbaku , ou  Karas-Muggi,  petit  Bled  ou  Seigle  , 
XI.  707- 
Jcnc  , X.  yyy. 

Jengapour,  Province,  X.  19*. 

Jen  ghiz-kan,  Prince  Tartarc  , VL  175.  Cité  fous 
le  nom  de  Jen  ghiz-kam  , 511.  Sous  celui  de 
Jenghiz-khan,  X47,  548,  ibid.  Grand  Empire 
de  ce  Conquérant , 579.  Cité,  j8t,  598.  Princes 
defeendus  de  Jenghiz  kan  , VII.  i.  Queffccft  la 
Religion  de  Jenghtz  khan  & de  fes  Sujets  , ty. 
Cité,  31,  31.  Naillanccde  Jenghiz-khan  .nom- 
mé en  premier  lieu  Tamufïn,  43.  Cité,  43, 
ibid.  41» , 47 , 48  , Ibid.  49.  Nomme  aufli  Temug- 
hin  , y 1.  Cite  , |t.  "Meic  de  ce  Prince  , cité  fous 
le  nom  de  Tcmujin,  yt.  Régné  Se  naifTancc  de 
Jenghiz-kao  . 53.  Son  premier  nom  eft  Temu- 
jin. H cft  abandonné  d’une  partie  de  fes  Sujets. 
Sa  première  viéfoirc  contre  les  rebelles , ibid.  Su- 
rjet de  la  guerre  entre  Vang  Sf  Tcmujin  , y4  Tc- 
mujin  défait  Vang  & Sanguu  G»n  fils.  Il  les  invite 
bmiilcm.  à la  paix  , ibid.  Il  achevé  de  les  détruire , 
J y. Tcmujin  xeconnu  Khan  des  Mongols.  Com- 
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ment  il  eft  nommé  Jenghiz-khan*  H cft  attardé 
pat  les  Naymans , ibid.  U les  défait  dans  une  ba- 
taille faneiante  , y 6.  Il  fait  la  conquête  de  Tan- . 
eut.  Il  défait  Bayrak-khan.  Jamuka  Zrzen  luiclV 
Uvré./ê/J.  Il  reçoit  la  foumilfion  des  Vigurs,. 
y 7.  Il  attaque  le  Khan  de  Karay  , ibid.  La  par»  ie 
fait  par  un  mariage  , 5 8.  La  guerre  fc  renouvelle, 
l’Empereur  du  Katay  s’empoifonne.  Autres  con- 
quêtes de  Jeughiz-khan  , ibid.  Ambafiade  de 
Jenghiz-khan  au  Sultan  de  Karafm  , 59.  Ce  Sul- 
tan le  choque  de  quelques  cxprcfP.ons.  La  paix 
s’établir  entte  les  deux  Empires. Occafion  de  la 
guerre,  ibid.  Horribles  allallinats,  Ao.  l es  Armée» 
des  deux  Puillanccs  fc  rencontrent,  lnticpidiré  de 
Zuzi , fils  de  Jenghiz-khan,  ibid.  L'armée  de 
Jenghiz  khan  fc  retire,  6 1 . Il  fc  tenter  en  cam-  . 
pagne.  11  fc  faific  de  plulicurs  Villes.  Reddit.de 
Bokhara  , Capitale  de  h grande  Bukkiric.  Jeng- 
hiz khan  profane  la  Mofquée,  ibid.  Deux  des  fils 
Je  Jenghiz-khan  nlhcgcnt  Otrar  , 6r.  Comment 
ces  deux  Ptinccs  jugent  d'un  naître.  Dclcnfc  d'un 
défcfpérc.  Exploits  des  Généraux  Mongols , ibif. 
Mésintelligence  des  trois  fils  de  Jenghiz  khan, 
64.  Autres  conquêtes.  Adion  cruelle.  Divers  Siè- 
ges. La  mon  dun  jeune  Prince  vengée,  ibid, 
L’Armée  qu  i!  envoie  fous  la  conduite  de  cinq 
Généraux  cil  défaite,  f>  t.  Mallàcrc  qu’il  fait  faire 
d’une  partie  de  la  famille  du  Sultan  Mohammed  , 
67.  Sanglante  boucherie  qu’il  hait  faire  par  uo  de 
fes  Généraux  , 69.  Il  met  tout  1 Iran  fous  les  lois,. 
Jugem.  de  Jenghiz  khan  fur  la  Rclig.  des  P.uk" 
ka riens.  Privilège  qu’il  leur  donne.  Retraite  de 
fon  fils  aîné,  ibid.  Ce  Prince  fc  réconcilie  avec 
fon  pcrc,  70.  Maladie  Se  dernières  dilpolîr.  de 
Jenghiz  khan.  Sa  fépulture  Si  de  fes  fuccdlcurs.. 
Cataderc  de  ce  Conquérant , ibid.  Femmes  Se 
enfans  Je  Jenghiz-khan  , 71.  Emplois  de  fes  qua- 
tre fils -aines.  Divifion  de  fes  Etats  & de  (a  fucccf- 
fion.  Combien  l’Inlloitc  de  Jenghiz  khan  cil  né- 
cellaire  à ce  recueil  pour  la  Géographie  de  la 
Tattarie,  ibid.  Circonfhmccs  de  la  nailiar.ee  de 
Jenghiz-khan , 73.  Sa  première  bataille.  NoHclle 
de  Ion  caraélete  . ibid.  Tcmujin  ou  Jenghiz  khan 
aide  Toli  dans  fes  infortunes , 74.  Ligue  de  plu- 
ficurs  Princes  contre  Tcmujin  , ibid.  Quatre  Gé- 
néraux furnoromés  les  Intrépides,  75  Union  de 
Tcmujin  Se  de  Toli.  Ils  font  divifés  par  les  arti- 
fices de  Chamuka.  Reproches  que  Tcmujin  fait 
à Toli , ibid.  La  querelle  entre  Temujin  Si  Toli 
excite  des  mouvem.  dans  toute  la  Tartane  , yé. 
Temujin  triomphe  de  tous  fes  ennemis,. ibid*. 
Tcmujin  défait  les  Naymans,  77-  Temujin  chan- 
ge de  nom  , S:  prend  celui  de  Chongkiz  kchan  , 
78.  Il  ruine  trois  Princes  dont  il  en  tue  un  de  fi 

f»roprc  main.  Première  irrupr.de  Jenghiz  khan  à 
a Chine,  ibid.  Occafion  des  guerre» de  Jenghiz- 
khan  contre  les  K iu»,  7 9.  Rellcntim.  de  Jenghiz- 
khan  contre  les  Kins , 80.  Jenghiz-khan  blclTé , 
81.  Il  rentre  â la  Chine  Se  poulie  fes  conquêtes  „ 
ibid.  Stratagème  de  Jenghiz  Lhan  ,84.  fengjûz* 
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khan  «Tonne  U conduite  de  fes  affaires  à un  Prin- 
ce Kitan  , *7.  Ezpédir.  dont  on  ignore  le  détail , 
8,.  Jenghiz  khan  l'c  difpofe  à tourner  fes  armes 
vêts  l’Ouctl  , ibid.  Départ  de  Jenghiz-khan  , 9°- 
Il  défait  une  Armée  de  trois  cens  mille  hommes  , 
ibid.  Scs  conquêtes,  91.  Vengeance  qu  il  eicrce 
fur  Otrar , ibid.  Valeur  d’un  «fc  fes  fils  Si  du  Prin- 
ce Yclti-licu  ko,  91.  Les  Whey-bus  forcés  dans 
leurs  retranchement.  Jenghiz  khan  reçoit  deux 
célèbres  ArobafTades.  Chagatay , fils  du  Khan  , 
apprend  l'art  de  la  guerre,  ibid.  Jcngliiz-khan 
punit  qrclques  difcouis  injurieux  contre  lui , 94- 
Réglemcns  pour  les  conquêtes  à l'Ouelt  Appa- 
rie, d’un  Mooffre.  Jenghiz  khan  part  pour  faire 
la  guerre  au  Roi  d'Hya,  ibid.  Guêtre  comte  les 
Kins,  9 y.  Eivcrfes  Places  emportées  , 96.  Jcng- 
hiz-khan  retourne  en  Tartaric,  97.  La  Reine  de 
Lyau-tong  le  met  à genoux  devant  cc  Connue- 
tant,  ibid.  Ce  quelle  obtient  de  lui ,90.  Cité , 
ibid.  Jenghiz  khan  fc  lignale  patdivetscrploits, 
99.  Sa  more  fit  fes  dernières  volontés,  ibid.  Scs 
enfàns  fie  fes  femmes , 100.  Cité,  143  riy ■ > [fît 
118,  t(9.  !«■»  I C ï-  Conquêtes  de-  Jenghiz - 
khan  , if7.  Sa  défaite  mcrveillcutc . Aid.  Lettre 
que  Jenghiz  kitan , nomme  aufli  Ching  khan, 
écrit  à un  Prince  Tartarc  , zfix.  Origine  de 
Chinghiz  ou  Jenghiz  khan,  17» • Tartarcs  qui 
fc  foumettent  à Jenghiz- khan , jzj.  Superjht. 
pour  découvrir  la  dcffince  de  ce  Prince,  ibid. 
Jenghiz  khan , voy.  Jen-gliiz  kan. 

Jengtz-khan , Gouverneur , VII- x«- 
Iengoko,  X.  J fl. 

Jenifea , Rivière , voy.  Jcnifen.  . 

Jenifen,  Rivière,  VI.  590.  Nommée  aufli  Jcnrlca , 
VIL  iz fit  1 J.  Appciléc  autrement  lkar  ou lkran- 
muran,  47.  Ule  fcmble  être  1a  même  que  Jcnif- 
fée,  VIII.  60.  Source  de  cette  Rivière,  nommée 
encore  Jcniflca , <1. 
leniflea,  Rivière  , voy.  Jcnifcm 
lénifiée  , Rivière,  voy.  Icmfcn. 

Jcokiefu  , Ville,  XL  490. 

Zcnkins , Capitaine  Anglots , III.  79- 
Zcnkinfon  ( Antoine  ) Voyageur  Anglois  VII.  I4i- 
Cité , 1 fo  fie  1 jx.  Obfervat.  de  Jenkinfon , 1 $5.. 
Cité'  rjfi  fit  îjy-  zofi , 107,  ibid,  108.  Indicar. 
du  voyage  de  ce  Négociant  en  Tartaric,  148. 
Carte  pour  fou  voyage,  10 i ■ Cite,  37  f.  Caufcs 
du  voyage  de  Jeokinfon,  de  Ruflic  a Boghat  ou 
Bokkara , j9'-«  eft  premier  qui  vifitc  les  Uf- 
beks  par  cette  voie , S9i-  Il  cft  revêtu  de  la  qua- 
lité  d‘ Ambafladcur  de  la  Reine  Elifabcth.  Utilité 
de  fou  Journal.  Son  départ  de  Mofcou,  ibid.  Il 
,’cmbarque  fur  le  Volga,  393-  11  Tk'ax?-"5]*' 
Mer  Cafpicnnc  , ibid.  Danger  dont  il  clt  délivre. 
Mauvais  rraitemens  qu'il  reçoit,  395.  Prin- 
ce qu'il  eft  obligé  de  yilîtcr , ibid.  Audience  que 
oc  Prince  lui  donne,  396-  Il  f'  «“<1  » Urgcnz, 
ibid.  Il  paffe  r A rdok  , J 97-  H S=»Rnc  lc  Sultan  de 
Sait  par  un  préfent.  De  quoi  il  cft  menace , ibid, 
liA.Cwayane  de  l'Auteur  tft  attaquée,  398.  Trtye 
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pou  r la  nuit.  Propoftt,  des  Brigans.  Us  demandent 
les  Chrétiens.  Accommodent,  aux  dépens  des 
Marchands  , ibid.  Autre  danger , 399-  La  Cara- 
vane anivc  à Boghar , ibid.1\  cft  bien  reçu  dtr 
Khan  de  Reghar,àoo.Son  inccrtit.  fur  le  cours  de 
fon  voyage  , ibid.  II  quitte  Boghar  pour  rctour- 
ner  par  la  Mofcovic,  40t.  Ambaflad.  dont  il  fe 
charge.  Set  ment  qu'on  lui  fait  faire.  11  artivc  au 
bord  de  la  Mer  Cafoiennc.  Comment  il  f:  met  en 
état  de  partir,  il  clt  menaeé  du  naufrage  ,dbiJ. 
Son  arrivée  à Aflrakhan  , 401.  Son  retour  à Mof- 
cou. Faveur  qu'il  reçoit  du  Czar , ibid.  H fe  rend 
à Vologda  fit  à Kolmogro  , 403.  Latitude  dc«- 
ptincipalcs Places  où  il  apafié , ibid. 

Jcn  kyc-fu,  gtandc  Ville,  V.  486. 

Jcnua , X.  y ç 1» 

Jcnnc,  X.  j f a- 

Jcno-Abra,  huile  célébré,  XI.  711. 

Jcn-pe-myeu  , Difciplc  de  Confucius  , VI.  301. 
Jco-piitg  , Place , V.  319.  Cette  grande  Ville  nomv 
méc  anlTi  Tcm-ping fit  Ycng-ping  fu,  331. Def- 
eiipr.  de  cette  Ville  appcllée  aufli  Yen  ping  fu 
333.  Fabrique  de  papier  dans  cette  Ville  St  quelle 
Langue  on  y parle  , ibid.  Incendie  a Yco-ping-- 
fu,  383-  Yen  pmg-fii  , citée,  VI.  jp.Situatioat 
fit  beauté  de  cette  Ville,  J 4. 

Jens  , ou  Quai  fit  Quai-Kaku  , arhtc  , XI.  708 .. 

Nids  d’Oifcaux  nommés  Jcns , voy.  Jcnwa. 
Jenfc  , Juge  , V.  3 8. 

Jenftju  ou  Tootomi , Province ,.  X.  J (o. 
Jcmanicran  ou  Jcntanicrau , drogue , voy.  Cumin.. 
Jentc-Karafana , fil.  109. 

Jcnwa  , Joniku  , ou  Jcns  , nids  d'Oifcaux  qui  fo‘ 
mangent  , XI.  7zs.  . 

Jcn-yco,  Difciplc  de  Confucius  , "VI.  301. 

Jcoly  , Prince  Indien  Se  fan  Hifloirc,  XI.  41»*- 
Je-Puccn,  voy.  Ntfon  , Ile. 

Jequitinguaeu  , arbre  , XIV.  308. 

Jcra-Ballifa,  III.  I7i. 

Jerafo,  Lieutenant  de  Rufifco  , II.  488. 

Jcraffo,  Officier  do  Royaume  de  Têtu  , IV.f*- 
Jeraibe  , arbre , voy.  Kuibaû. 

Jetakonda,  Port,  III.  30. 

Jerbofaja , Ville  , III.  j7x. 

Jercja , Rivieré , nommée  autrement  de  Vintain  tra* 
Samr  Grigou  , II.  4fo.  Comptoir  François  de  ce 
nom.  Le  commerce  de  cette  Place  conlidétable,. 
ibid.  J3«.  Bravoure  du  Prince  de  Jercja  fie  de  fe*- 
fujers  , f 47.  SagclTc  de  leurs  femmes , J48.  Ef- 
pagnol  marié  i la  fille  du  Roi.  Couvcrlion  fecrete- 
dc  ec  Monarque  , ibid.  Ville  de  Jercja , fie  G>  fi- 
tuacion  , III.  ifi.  Les  Anglois  y ont  un  comp- 
toir ,19,8a. 

Ieremie  , Voyageur,  fe  fait  L'Hiltoricn  d’une  ex*- 

E édition  , XIV.  849.  Il  cil  fait  Gouverneur  dot 
t Baie  d'Hüdfon  , <5 4.  Etat  où  il  la  trouve,, 
Sj  j.  Ses  obfet valions  fut  le  Pais , ibid.  & fuiv.. 
Jeremite , Ile , III.  9..  < 

Jcrga:  Comproirdes  Anglois  à Jcrga , III.  781. 

J érouiœitcs, Religieux  qui  iadnuuiûtatiMtd*: 
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nie  Efpagnole  efl  confiée , XII.  191.  Départ  de 
ccsCommirtaircs , 194.  Commencement  de  leur 
ndm  imitation  , ibid.  On  fcdégouic  de  ces  Com- 
millaires,  196.  Les  Jéronimites font  rappellés, 
198.  Oppofitions  inutiles  des  Jéronimites  , 348. 
Jcrnotte  , forte  de  grain,  III.  i77. 

Jcrômc  de  . voy.  Montclarchio.  Canal  ou  Rivière 
de  Saint  Jérôme  , XI.  it.  Rivière  de  S.  Jerome, 
45  , XIV.  760. 

Jerofias,  Duc  de  Sufdal , VII.  1; j.  Mort  de  ce  Duc, 
M4* 

Jeroflima  , grande  Ile  , X.  498. 

Jcrrimc  . Ville,  VIII.  4*8* 

Jcrfcy  : EcablilTemcnt  de  la  nouvelle  Jerfcy , XIV. 
<44.  Sa  deferiprion,  y y i.Les  Suédois  s’écablif- 
ient  dans  ce  Pais  avant  les  Hollandois  6c  les 
Anelois.  Formation  fit  diviiion  de  la  nouvelle 
JerFcy.  Sa  ficuarion.  Ses  Comtés , ibid.  Oued 
Ne*'  Jerfcy  , ou  partie  Orientale  de  la  nouvelle 
Jcrfcy , y y y . 

Jcrun  , petite  Ile,  fon  étendue  6c  fa  prodj&ron  , I, 
98.  Ce  nom  écrit  Gcrun  6c  d*oti  il  vient , 99  , J 
la  note.  C*cft  la  meme  que  celle  d'Ormuz.  voy. 
Orrnuz. 

Jerumt  ( Mont  de  ).  Fable  des  Nègres  à ce  fujet , 
III.  y 8. 

Je-fan,  Ville  , VI.  yif.  Montagnes  de  Jefan  ou 
Jiofan , 6c  fes  trois  mille  Temples  , X.  fis» 
Diftrid  de  ce  nom , y 51. 

Jetai,  Village,  & fon  bois,  X.  517.  Nommé  audî 
JcfTeri  , yiy.  Ville  de  Jetai,  66 1. 

Jefima , X.  J yo.  Ile  de  ce  nom , y f f. 

Jefxanat , ouJoxanat,  Capitale  , X.  101. 

Jcfo , Ile , voy.  Jefogafima.  Poilîon  nommé  Jefo  , 
ou  Sanxruiper , X.  67  f. 

Jefogafima,  Ile  , X.  y Ji.  Nommée  aufli  Jcfo, 
Jcfogofima , 6c  Ycflo,  546  .‘.Sa  diftancedu  Japon. 
Ce  qu'elle  produit,  ibid.  Terre  d'Yclïb,  XV. 
I7°* 

Jcfogofima,  Ile , voy.  Jefogafima. 

JcIT,  forte  de  pierre  qui  bonifie  le  vin  ,11.  1*9. 
JelTein,  ou  Jaling,  Raja  de  Chagué  tX.*n* 
Jcfteing  : College  que  ce  Raja  bâtit , X,  1$  1 , 1 jt. 
Jcflclmirc,  Province,  X.  195. 

JefTcri,  Village,  voy.  Jetai. 

Jefïo  : Obfervations  fur  cette  Terre  ou  Ile,  VR  y y 8 
& SS9.  Continent  de  Jeflb,  X.  5 3 1.  Diftriéfc  de 
ce  nom,  y y 4. 

Jefuat,  Province,  X.  toi. 

Jéfuitcs.  Leurs  Couvens  ou  Réfidcnces  aux  Indes 
Orientales,  I.  14  j.  Leurs  Colleges  au  Royaume 
deGoa,i8|.  VailTeauqui  leur  eft  pris,  yjy. 
College  de  Jéfuitcs  Portugais  à Méaco  ,11.  168. 
Un  Jéfuitc  demande  à voir  on  VailTeau  Anglois, 
aoi.  Deux  Jéfuitcs  Ambafladcurs  au  Japon , 107 
6*  108 . Un  Jéfuitc  fait  palier  les  Hollandois  pour 
des  Pirates,  118.  Malvoific  des  Jéfuices , 1 69. 
Eglifc  des  Jéfuitcs  à Madère  , 17?.  Embarras 
qu'ils  caufcnt  at*x  Anglois,  174-  Un  Miflion- 
0airç  Jcluice  bapcifc  un  Roi  Nègre,  IIL  »j8. 


Des  Milfionnaircs  Jéfuites  portent  en  Afrique  11 
nouvelle  de  la  mort  de  la  Reine  Elizabeth  , IV. 
488.  Vifitc  & préfent  d'un  Jéfuite  à un  Capucin 
Millionnaire  , yo8.  Jefuites  au  Pays  de  Bamba  , 
6 18.  Cloître  6t  College  des  Jéfuitcs  à S.  Salva- 
dor , capitale  de  Congo  , é jo  Eglifc  6c  Couvent 
des  Jéfuitcs  à Loanda.  V.  1 4.  College  des  J é fuites 
6c  leur  revenu  , 1 y.  Les  Jéfuitcs  Portugais  con- 
verrifïenc  grand  nombre  d’idolâtres  ,4».  Obta- 
varions  de  trois  Jéfuites  Millionnaires,  n4,S» 
1 17.  Soumifîîon  des  Portugais  aux  avis  d'un  Mil- 
lionnaire Jéfuite,  t(9,6*  110.  Jéfuite  Manda- 
rin à la  Chine , 16 8.  Mémoire  que  le  Mandari» 
Jéfuitc  fait  pour  l'Empereur  de  la  Chine  , 1 69. 
Ambalîadcurs  travetlés  par  les  Jéfuitcs,  171. 
Quatre  Millionnaires  Jéfuitcs  traverfent  les  Hol- 
landois , comme  il  cft  rapporté  par  la  lettre  de 
l'un  d eux  , $6  9 6*  fuiv.  Réponfe  d'un  Kolli  qu’ils 
veulent  employer , y 70.  A quelles  conditions  un 
autre  Mandarin  veut  les  fervir.  Ce  qui  lui  cil 
fait  perdre  l'envie.  Les  Millionnaires  ont  recours 
à la  prière.  liée  qu'ils  répandent  des  Hollandois, 
ibid.  Les  Millionnaires  évitent  toute  communica- 
tion avec  les  Hollandois  571.  Comment  ils  font 
entrer  un  grand  Mandarin  dans  leurs  intérêts, 
ibid.  Service  que  le  Pcrc  Adam  Jéfuite  rend  â la 
Million  , 4 7 j . Ils  ont  un  College  à Péxin,  j8o. 
Cinq  Jéfuites  fe  joignent  â d'autres  Millionnai- 
res, 407.  Quatre  Jéfuitcs  retenus  à Péxing  , 6c 
pourquoi  , 408.  Voyage  de  cinq  Jéfuitcs  Fran- 
çois , de  Ning  po  à Péxing,  41  8 b fuiv.  Motif 
du  voyage  de  lis  Jéfuites,  411.  Ces  Millionnaires 
arretés  à Siam.  Tempête  qui  les  oblige  de  relâ- 
cher au  rivage  , ibid.  Leur  embarras  6c  mitae 
dans  les  bois,  411.  Ils  retournent  à Siam.  Dan- 
gers qu’ils  courent  d’être  malTacrés.lls  fc  rembar- 
quent pour  la  Chine.  Incommodités  de  leur 
voyage  , ibid.  A quoi  leur  zele  les  expofe  , 411. 
Ils  fe  cachent  au  fond  de  calle  où  ils  font  décou- 
verts , 414.  Honneur  qu'ils  rendent  à un  Man- 
darin , 41  y.  Civilités  qu’ils  en  reçoivent.  Ils  font 
logés  dans  les  Fauxbourgs  de  Ning-po.  Obfta- 
clcs  de  la  part  du  Viceroi.  Ils  écrivent  au  Pere 
Intorcetta  , ibid.  Bonheur  aver  lequel  un  de  leurs 
Confrères  leur  rend  fervicc  , 4**.  Prières  publi- 
ques en  leut  faveur  L’Empereur  les  appelle  à fa 
Cour.  Efpérancc  qu’ils  ont  de  convertir  un  Gou- 
verneur. Ce  Gouverneur  veut  prier  dans  la  Cha- 
pelle des  Millionnaires.  Obftaelc  qui  l’arrête, 
ibid.  Ils  trouvent  le  Pere  Intorcetta  à Hang- 
cheu  , 419.  Forme  de  leur  Barque  , ibid.  Ils 
s’arrêtent  pour  attendre  un  Viceroi , 450.  Leur* 
remarques  â Su  cheu,4|i.  Ils  quittent  un  Ca- 
nal : raifonqtii  les  y oblige  , 4J5-  Us  entrent 
dans  la  Province  de  Pe-chc-li,  44T.  Les  Jéfuites 
de  Péking  envoient  au-devant  des  Millionnaires, 
444.  Ils  entrent  dans  Péking,  ibid.  Maifon  de» 
Jéfuites  Portugais  à Péking  , 44  y • tes  Million- 
naires Jéfuitcs  prennent  leur  route  par  eau,  4 66. 
Spcétaclc  qu'un  Gouverneur  leur  donne , 467, 
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Difficultés  de  leur  route  , Ibid.  Civilités  qu'on 
leur  fait  , 468.  Les  Jéfuites  fc  déclarent  pour 
l'Evcquede  Canton,  473.  Les  Jéfuites  ont  des 
sevenus  en  terres  & en  maifonsà  la  Chine,  476 
6*  4/7  Les  Jéfuites  Portugais  ne  fouillent  point 

3 uc  d autres  Européens  prennent  connoifiance 
c la  Coui  de  Pékiog  , 43).  Un  Voyageur  arrive 
chez  les  Jéfuites  de  Péking  : leurs  défiances  , 
489.  Jéfuites  de  fiance  cites,  491.  Maifon  des 
Jéfuites  â|  Nan-chang  fu  , 498.  Maifon  des 
Jéfuites  à Kan- chcu  fu  , 499.  Deux  Jéfuites  ap- 
pelas pour  interroger  un  Ambafiadeur  , ficquef- 
tions  qu’ils  lui  font,  po.  Enttée  des  Jéluites 
au  Palais  Impérial  de  la  Chine,  ex  y.  Les  Jéfuites 
introduits  dans  la  Chambre  de  l’Empereur  de  la 
Chine  , 516  Leurs  obfcrvarions  (ut  la  perfoane 
de  l'Empereur,  ibid.  Préfens  qu’ils  reçoivent  de 
fa  part , 117.  Eglife  des  Jéfuites  à Kycn-Kyang- 
fù  , y 50.  Us  ne  font  pas  traités  favorablcmenc 
dans  une  Relation,  533.  Les  Jéfuites  5c  les  Do- 
minicains fc  partagent , y 34-  M.  Maigret  prend 
parti  contre  les  Jéfuites.  Ecrits  de  part  fit  d'autre, 
tbtd.  Vingt- quatre  Jéfuites  fouticnnent  deux 
Evêques  qui  appellent  d’un  Mandement , 53  y. 
Difficultés  de  la  pair  des  Jéfuites,  5)9.  Les  Jé- 
fuites oifenfés  par  un  de  leur  Confrère  • 540. 
Les  Jéfuites  défendus  par  l’Empereur  de  la  Cbioe, 
5(0.  Les  Jéfuites  fc  défient  des  intentions  de 
l’Empereur  de  laChine  ,551.  Comment  un  Légat 
les  mec  à l’épreuve , ibid.  Zèle  ardent  de  quelques 
Jéfuites , y y j.  Le  Légat  a recours  aux  Jéfuites , 
qui  écrivent  à l’Empereur,  ffy.  Mémoire  contre 
eux  , ibid.  On  a recours  aux  Millionnaires  Jéfiii- 
tes  pour  réformer  le  Calendrier  Chinois,  VI.  17  t. 
Avantages  que  les  Millionnaires  Jéfuites  tirent 
de  l’Optique,  fie  de  fes expériences  , 17 6 & J'uiv. 
Ouvrages  des  Millionnaires  Jéfuites  fur  les  Phé- 
nomènes de  la  Nature  . fie  machines  qui  en  faci- 
litent l’explication  , 178-  A quoi  les  Jéfuites 
font  redevables  de  leur  entrée  à la  Chine,  189. 
Premier  établi  iTcmcnt  de  Millionnaires  Jéfuites 
à la  Chine,  y y 9-  Des  Millionnaires  Jéfuites 
compofent  une  Carte  deJa  Tartaric  , 548. Carte 
des  Jéfuites,  VII.  *8.  Defeription  d’après  une 
Cane  des  Jéluircs  ,13$.  Indication  des  voyages 
des  Millionnaires  Jcfuices  en  Tartane , 148 , 6* 
►149.  Eclaircillemcnt  des  Jéfuites  de  Lahor  fur  le 
Catay,  410.  Us  donnent  lieu  au  projet  d’une 

Evcllc  Million,  ibid.  Les  Jéfuites  de  Péking 
t cchcnc  un  homme  de  confiance  à Goez,  410. 
Vifite  qu’un  Envoyé  Ruffien  fai:  aux  Jéfuites  , 
474.  Les  Jéfuites  fc  rendent  miles  à la  paix , 
49 1.  Négociation  des  Jéfuites , 49t.  Les  Jéfuites 
cosfultcs  au  Confcil  des  Tajins  : leur  réponfc  , 
497.  Préfens  faits  à deux  Jéfuites  , yoi.  Les  Jé- 
iuites  font  leur  Cour  à l'Empereur  de  la  Chine  x 
507.  Compliment  qu’ils  lui  font  dans  une  autre 
occafion.  Faveurs  qu’ils  reçoiv.  de  ccMonarquc 
ibid.  Préfent  que  les  Jéfuites  font  à l’Empereur  , 
508.  L'Empereur  leur  dcaundcTexpUcation  des. 


luftrumens  de  Mathématiques  , 509.  Appartc* 
ment  où  ils  font  conduits  ,510.  Chambre  rem- 
plie de  curiollrés , ibid.  Entretien  de  l'Empereur 
avec  les  Jéfuites,  jii.  Explication  qu’il  leur 
demande.  Entretien  du  lendemain,  ibid.  Autre 
entretien,  511.  Entretien  plus  familier.  Autres 
explications  avec  l’Empereur.  Soin  de  ce  Prince 
pour  leur  faire  apprendre  le  Tartaïc , ibid.  Maî- 
tres qu’il  leur  donne  , 5 l j.  Attention  qu’il  a 
pour  eux  , ibid.  Les  Jéfuites  font  le  compliment 
de  la  nouvelle  année  à l'Empereur  de  la  Chine  » 
51  fi.  Vifitc  qu’ils  rendent  aux  Grands.  Entretien 
qu’ils  ont  avec  l’Empereur,  ibid.  Maximes  de 
précaution  recommandées  aux  Jéfukes  ,117.  Ils 
ne  font  pas  aimés  des  Chinois  , ni  des  Mongols. 
Leurs  conjectures  fur  la  défiance  qu'on  leur  re- 
commande , ibid.  L’Empereur  leur  demande 
quelques  propofitions  d’Euclidc  , j 18.  Traduc- 
tions des  llx  premiers  livres  de  cet  Auteur  en 
Chinois  & enTartare.  Continuation  des  expli- 
cations , tbid.  Méthode  abrégée  que  les  Jéfuites 
emploient,  519.  Ils  expliquent  les  Elémens  du 
Père  Pardies.  Maifon  Impériale  que  l’Empereur 
leur  fait  montrer , ibid.  Beautés  d*une  Maifon 
de  Plaifancc  qu’on  fait  voir  aux  Jéluircs  , y to. 
L’Empereur  leur  fait  goûter  de  fon  Vin  , yii  , 
Plaintes  des  Jéfuites  de  la  Cour  , ibid.  Réponfe 
de  l’Empereur  , y il.  Continuation  des  explica- 
tions de  Géométrie.  Ardeur  de  l'Empereur  pour 
cette  élude,  ibid.  Les  Jéfuites  ne  font  pas  Taris— 
faits  de  l’ordre  qui  regarde  les  Chrétiens  , yiy^ 
Nouvelles  faveurs  que  l’Empereur  leur  fait , ibid. 
Les  Jéfuites  vont  au-devant  de  l’Empereur,  ji8.. 
Compliment  qu’ils  font  à ce  Piince  fur  (a  mala- 
die , ibid.  Ils  vont  rendre  leurs  devoirs  aux  cen- 
dres d’un  Officier , yj.9.  Les  explications  de  Géo- 
métrie recommencent  au  Palais,  y 30.  Bontés  de 
l'Empereur  pour  les  Jéfuites,  ibid  Habits  que 
l’Empereur  leur donoe,  53  t.  Un  Jéfuirc  demandé 
par  l’Empereur  pour  l’envoyer  à Canton,  531.- 
Préfent  annuel  de  Gibier  fait  aux  Jéfuites,  534.. 
Familiarité  de  l’Empereur  avec  les  Jéfuites , y 3 y.. 
Les  explications  recommencent , ibid.  Mets  en- 
voyés aux  Jéfuites  , y 3 fi.  Ordre  aux  Jéfuites  de 
mettre  la  rhilofophie  en  Tarrarc  ,538.  L’Empe- 
reur leur  fournit  des  chevaux  ,539.  Les  Jéfuitet* 
expliquent  la  Philofophic  à l’Empereur,  54».- 
Les  Jéfuites  ont  ordre  de  fuivre  l'Empereur  à fia* 
Maifon  de  Campagne,  y7t.  Ils  lui  offrent  divers 
inftrumcns  de  Mathématique,  ibid.  Familiarité 
de  l’Empereur  avec  les  Jéfuites , 573  Ils  lui  pré» 
feotenr  une  Lettre  du  Pere  Grimaldi  : ce  qu  elle: 
contient , ibid..  Obfcrvations  des  Millionnaires' 
Jéfuites,  $8 y.  Les  Millionnaires  Jéfuites  com- 
plimentent l’Empereur  fur  la  mort  de  Kaldan  ^ 
VIII.  15.  Informations  que  fe  procurent  les 
Millionnaires  Jéfuites,  fio<  Eglife  Chrétienne  à» 
Calécut  gouvernée  par  deux  Jéfuites  r xza.  Re- 
cours qu  un  Voyageur  Prançois  a aux  Jéfuites  ,. 
fc  fcc  oui  » qp’ili  lui  donnent  pour  leur  psopm- 
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intérêt  ,131  & 131.  Quatre  maifons  de  Jéfuites 
à Goa  , i6 1.  College  des  Jéfuites  à Malaca , j s 7- 
College  de  Jcfuircs  à Négapatan  , IX.  îo.  Un 
Jéfuitc  devient  Gouverneur  de  Batavia  , & prend 
le  titre  de  Roi  des  Indes  Orientales , 14.  Obfcr- 
vations  d’un  Jéfuitc  avant  fon  départ  pour  les 
Indes  Orientées  , 71.  Martyre  de  quelques  Jé- 
fuites , 71.  Obligation  que  les  Pêcheurs  ont  aur 
Jéfuites  , 7 j.  Les  Jéfuites  favorifespar  les  Angl. 
8 6.  Remarques  Agronomiques  des  Jéfuites  , 

1 16.  Ils  oblcrvcnt  plusieurs  Phénomènes,  117 
6*  118.  Ils  font  leurs  obfervations  Mathémsri- 
ques  au  Cap  de  Bonnc-Lfpérance  , 1 1*  Pavillon 
cédé  aux  Jéfuites  Mathématiciens,  130.  Har- 
dielTe  avec  laquelle  les  Jéfuites  rendent  vifite  au 
Général  de  Batavia  , iji.  Maifon  où  ils  trouvent 
le  Père  Fuciti ,133.  Leurs  obfervations  2 Bata- 
via. Curiofites  qu’on  leur  montre.  On  met  un 
frein  à leur  zele , ibid.  Cérémonie  funèbre  que  les 
Jéfuites  voient  fur  une  route  , 147.  Ils  vilitent 
deux  Palais  en  allant  à Louvo  , 148.  Audience 
particulière  accordée  aux  Jéfuites  , x yo.  Com 
ment  ils  font  traités  par  le  Roi  de  Siam  , ibid 
Harangue  au’ilsfont  à ce  Prince  ,15t.  Réflexion* 
fur  l'objet  du  voyage  des  Jéfuites , 1 yi.  Les  Jé- 
fuites de  Maduré  prennent  l'habit  des  B ram  inc  s, 
ibid.  Succès  de  cette  pieufe  nifc,t  55.  Les  Jéfuites 
▼oient  l'Elcphaot  Prince  , If  y.  Qucflions  que  le 
Koi  de  Siam  fait  aux  Jéfuites  Mathématiciens  , 
& faveurs  donc  il  les  honorent , 157.  Noms  de 
quatorze  Mathématiciens  Jéfuites  , 176.  Les  Jé- 
fuites  font  régner  la  piété  & les  fcienccs  fur  une 
Flotte,  178.  Ma  fiacre  de  quarante  Jéfuites.  Di- 
verfes  explications  que  les  Jéfuites  donnent  des 
vents  alités  , ibid.  Leurs  remarques  agronomi- 
ques, 179.  EclaircilTement  fur  une  particularité 
curieufe  , 180.  Deux  Jéfuites  montent  fur  la  fa- 
meufe  montagne  de  la  Table  • 181.  Le  Vaiffeau 
des  Jéfuites  cchouc , 187.  Danger  auquel  ils  font 
expofés,  ibid.  Quelle  route  on  annonce  à ces 
Mathématiciens , 188.  Les  Jéfuites  menacés  des 
Tigres.  190.  Ils  rcfufcnc  d’aller  en  mer  avec  leur 
Ualon  , ibid.  U»  Gouverneur  fe  trouve  à la  ren- 
contre des  Jéfuites,  191.  Danger  auquel  ils  font 
expofés.  Ils  renoncent  cette  année  au  voyage  de 
la  Chine  , ibid.  Ils  reviennent  à Sambay  , 191. 
Route  qu'ils  entteprennent  à pied.  Excès  de  leurs 
peines.  Un  de  leurs  guides  avoir  été  Talapoin  , 
ibid.  Ils  retrouvent  le  Gouverneur  , 193.  Ils  re- 
trouvent leur  Vai  fléau  à la  Baie  de  Callomet , ou 
Coflbmct , ibid.  Ils  retournent  à Siam  ,194.  Les 
Jéfuites  vifitcni  les  Mines  d'or  & d'argent  de 
Siam , xox.  Route  des  Jéfuites  Mathématiciens 
pour  viliter  les  mines  d'Aiman  de  Siam,  104. 
Variations  qu’ils  obfervent  près  delà  mine  d’Ai- 
xnan,  10 6.  Leurs  , obfervations  fur  le  Pays  qu’ils 
traverfent , ibid.  Faveur  (ans  exemple  accordée 
aux  Jéfuites  François,  107.  College  des  Jéfuites 
à Pondichéry  , Six.  Un  Jéfuitc  chetche  l'occa- 
fion  de  nuire  à un  Aoibafiadcut  Anglois,  X.  lu 
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Un  Jéfuitc  obligé  d’acheter  des  chariots  pour 
fuivre  l'Empereur  Mogol,  JJ-  Trois  Jcfuircs  ap- 
pelles à la  Cour  du  Mogol , 44.  Maifon  des  Jé- 
luices  brûlée,  4 6.  L’Empereur  Mogol  demande 
un  miracle  aux  Jéfuites.  Géuércufc  répoofe  de 
l’un  d’eux  , ibid . Peinture  qui  reprefente  des  Jé- 
fuites , 14 j.  Cloche  enlevée  à ces  Pères,  ibid. 
Maifon  des  Jéfuites  à Agra  , 100.  Relations  du 
Carnate  par  quelques  Millionnaires  Jéfuites, 
309.  Difpcrflon  des  Jéfuites  apiés  la  révolution 
de  Siam  , ibid.  Trois  Jéfuites  prennent  l’nabit  6c 
les  ufagrs  des  Bramines,  j 10.  Qualités  qu'un 
Jéfuitc  demande  dans  les  Millionnaires  de  Car- 
narc  3c  de  Maduré  , 3 1*  Colleges  des  Jéfuites 
aux  Iles  Mariancs , \6  f . College  des  Jéfuites  de 
Manille,  j8 6.  Difiin&ioo  des  Etudians  , ibid. 
Ce  que  les  Jéfuites  allurcntà un  Auteur,  j 91. Ils 
on:  un  College  à Sibu , 3 96.  Ils  entrent  dans  l’Ilc 
de  Mmdanaô  . 404-  lis  (ont  chartes  dei'llc  Célè- 
bes ou  Macartar , 477.  Pluüeurs  Jéfuites  enfer- 
més difparoirtcnc , 48*.  Comment  les  Jéfuites  de 
Pcxin  reçoivent  Caren,  XI.  49*’*  trac  des  Jéfji- 
tes  de  la  Chine,  49  j.  Leur  revenu.  Précautions 
de  l'Empereur  lorlqu’il  vifite  leurs  Maifons.  Fa- 
tigues de  ces  Pères.  Leur  zele,  ibid.  Jéfuice  de 
Nauxianfou  , joj.  Jéfuites  de  Kancheo-fou, 
JO4.  Maifon  des  Jéfuites  à Chiachcoufou,  50  j. 
Ile  verte  appartenante  aux  Jéfuites  , J08.  Récit 
qu'on  y fait  à Carcri  d'une  étrange  avanture  de 
met,  ibid.  Sce  Lucie,  riche  Domaine  des  Jéfuites, 
f 34.  Préventions  de  quatre  Mirtionnarcs  contre 
les  Jéf.  (81.  Réflexions  fur  les  honneurs  don. 
les  Jéfuites  jouiflenc  à la  Chine  , J 8 1.  Melons  des 
Jéfuites  , * j8.  Lieu  où  les  Jéfuites  ont  une  Mai- 
fon , XII.  418.  Leur  Mailon  de  Mexico  , 44*. 
Le  Pcrc  Fritz,  Jéfuite,  fait  graver  une  Carte  de 
Fleuve  Maranon  , XIII.  387.  U fage  bizarre  du 
College  des  Jéfuites  de  Quito,  474.  Un  Jéfuite 
dédie  une  Thefe  Péruvienne  à l'Académie  des 
Sciences,  48J.  Inferiprion  placée  au  College  des 
Jéfuites  de  Quito , 490.  Combien  elle  coûte  de 
foins  à M.  de  la  Condaminc  , ibid.  Remarques  8c 
confeils  du  Pcrc  d'Acuîia,  Jéfuite,  XIV.  11. 
Première  entrée  des  Jéfuircs  d*u*  ht  Contrée  de 
Buenos-Aires  , 80.  Opinion  qu'ils  donnent  deux, 
ibid.  Mamelus  deguifés  en  Jéfuites  , 134.  Avan- 
turiers  fous  la  direction  de  deux  Jéfuites,  4^ 
Belle  aûion  des  trois  Millionnaires  Jéfuircs , 
(99.  Premiers  Jéfuites  de  la  Nouvelle  IraBcc  , 
*03.  Leur  College  de  Qucbec , 6y6.  Queftion 
fur  le  froid  dq  Canada  traitée  pat  un  Jéfuitc  Ro« 
main,  XV.  117.  * 

Jefura , arbrilfeau  , XI.  $97. 

Jefus , ou  Tercere  , Ile , une  des  Azotes,  I.  ».  Ile 
de  Jefus  , XIV.  701. 

Jefus-Chrilt , nom  vénérable  , qu’un  oifeau  pro- 
nonce fort  dillin&cmcnt , V.  77.  Idées  fabuleu- 
ses des  Bul^kariens  fur  l’Incarnation  de  Jefus- 
Chrift  , Vil.  m.  Les  Mahoinétans  le  nomment 
iùic , 416,  Ville  du  Nom  de  Jefus,  capitale 
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d'une  Ile  , X.  5»<.  Fort  nommé  Nombte  de 
Jefus  , 8t  par  qui  bâti , XI.  lo. 

Jefus  , ms  de  Sirrah  , cité  , VI.  i (4. 

Jefus  Sauveur , Eglife  bâtie  à Madère  , II.  184. 

Jetas  , Peuples  , voy.  Getcs. 

Jet-d’eau  marin  , V.  107. 

JetfilTen,  ou  Jeatfu,  Province  , X.  j j 1. 

Jerijeucu , Plante , 8c  fa  racine  , XIV.  ] 1 1. 

Jetlîngo , ou  Jusju  , Province  , 'X.  f ; 1. 

Jct7. , X.  J JI. 

Jeûne  involontaire,  III.  )7 4.  Comment  les  jeûnes 
Chinois  obfervés  , V.  4S4.  Jeûne  des  Chinois  , 
VI.  tu.  Jeûne  des  dévots  Chinois  : la  pratique 
en  eft  facile  , j ) 4.  Jeûne  annuel  , VII.  i)  ). 

Jeune  (leP.  le)  Miûîonn.  Jé  fuite,  fait  une  defetipt. 
curieufe  des  Campement  8e  Voyage  des  Sauvages 
de  l’Amérique  Septentrionale  , XV.  44. 

Jeux  : ceux  donnés  au  fujer  de  la  circoncilion  du 
Roi  de  Bantam  , I.  4)8 , O fuiv.  Jeux  publics , 
XII.  f «4-  Jeux  des  Péruviens  , XIII.  t4J.  Jeux 
des  Sauvages  de  l'Amérique  Septentrionale  , XV. 


74. 

Jexxi-faluri  , Tribu  des  Tureomans , VII.  149. 

Jhokora  , juge  de  Meaco  à qui  les  Anglais  font  un 
préfent,  II.  tj8. 

Ji , ou  Gée  , voy.  Gée. 

Jiagra  , ou  Jagra , Royaume , 8e  fon  étendue  fur  la 
nve  Sud  de  «Gambra  , III.  17.  Le  Roi  de  Jagra 
eft  poignardé  avec  fa  femme  par  l’ordre  du 
Mumbo  Jumbo,  tif. 

Jia-kyeu  hyeo,  Place  ,V.  488 

Ji-Docngh  , douleur  de  dents  , III.  Jff. 

Jihun  , Rivière  , xoy.  Amu. 

Jfttfca,  Ville,  VII.  114. 

Jilfray  , 8e  fa  poftrion  , II.  j j f.  Comptoir  des  An- 
glois  à Jilfray  ou  Gillefréc  , III.  19.  Cette  Ville 
citée  ,78.  Situation  de  cette  grande  Ville , où  il  y 
a une  a fiez  jolie  Mofquée  , 80. 

Jimels,  nom  que  les  Mores  donnent  à une  cfpece  de 
Chameau , II.  6 jo 

Jin,  nom  quelles  Chin.  donnent  â l’homme, VT.  179. 

Jin-cheu  xong , Palais  ,'Sc  fa  fignification  , VI.  19. 

Jin-chi-tyen , Palais  , 8e  fa  lignification  , VI.  18. 

Jindcs , Peuples , voy.  J.iggas. 

Jingado,  nom  de  chair  boucanée , IV.  489. 

Jingos , Pays , IV.  4)8. 

Jingni , Place  , VII.  ))4. 

Jin-hyng,  animal,  VI.  441. 

Jin-i,  Place  , V.  4)1. 

Jincieouxien  , Place,  XI.  49t. 

Jin-kyetvhycn.  Defcription  de  cette  Ville,  V.  441. 

Jin-feng  , ou  Jin-fîng , plante , voy.  Ginfcng. 

Jio  , X.  J J4. 

Jiofao,  montagne  , voy.  Je-fan. 

Jip-na , npm  des  Charretiers  , VII.  ) >0, 

Jiromon  , forte  de  fruit  , III.  410. 

Jirpon  , nom  que  des  Habitans  donnent  an  Japon , 
VI.  jto.  * 

Ija.X.  JJI. 

Ijis , X.  jj). 

Tome  Xyi. 


Jo , ou  Jamngs , 8c  Mids-Janaji , deux  cfpeccs  de 
Hêtre , XI.  711. 

Joa , Ile  , IX.  )4t.  ♦ 

Joacliiiii  ( Saint  ) , lieu , XIV.  )4 , &•  jj. 

Joal,  ville,  voy  Joa! a. 

Joala,  Ville  8c  Place  pour  le  Commerce  des  An- 
glois  , R )4J.  Traité  entre  le  Roi  de  Joal  Sc  une 
Compagnie  Françoife  , II.  414.  Situation  de  ce 
lieu  , où  les  Franyois  ont  un  Comptoir , 418. 
EtablifTement  des  François  à Joalla , ou  Joal  , 
4J0.  Avantages  que  la  Compagnie  Françoife 
trouve  au  Port  de  Joal , 4o).  Moyen  de  tenir  le» 
Nègres  de  Joal  en  rcfpeék , 604. 

Joalli , Ile , voy.  Sal , Ile. 

Joaucs  , Capitaine  de  VaifTcau  Anglois,  II.  jjj. 
Grande  Ile  nommée  Joaucs,  ou  Marajo.  XIV.44. 

Joanna  , ou  Aufuame  , Ile.  voy.  U Hôte.  I,  J47. 

Joanncs  ( Los  ) , Ile , XIII.  j 84. 

Joao  ( S.  ) , IV.  4 j ) . Cap  S.  Joao  , 4jj. 

Joar , Ville , 8c  fon  Commerce  , III.  14.  Les  An- 
glois y out  un  Comptoir,  19.  Le  Comptoir  do 
Joar  ruiné  , J4.  Defcription  de  Joar,  8). 

Joartam  , Ville.  Défiance  des  Habitans , VIII.  ut, 

tu,  t)j. 

Job , ou  Ajub , chef  d’une  grande  Mailon,  X.  »ï4. 
Grain  nommé  larme  de  Job , XI.  707. 

Jobai.ou  Jamma-Momu, cfpece  de  Pêeher.XI.  498. 

Job-Ben- Salomon  , Prince  de  la  Nation  des  Foulis, 
fon  arrivée^  III.  10).  Il  eft  conduit  aKourer,  8c 
rencontre  à Damafcnfa  de  Nègres  , qui  lui  ap- 
prennent l’état  de  fon  Pays,  ibidi  6*  fuiv.  Voyage 
qu’il  fait  avee  Hull , 104.  Il  accompagne  Mootc 
à Joar,  10  J.  La  crainte  d'un  nouvel  cfclavage  le 
fait  relier  au  Port  d'india,  fit  d.  Raifons  quiéta- 
bliilènt  la  vérité  de  la  Relation  des  Voyages  , de 
l’efclavage8c  déjà  délivrance  de  Job  Ben-Salo- 
mon , Prince  de  Bunda  , 109.  Nom  8c  Pays  de 
Job.iâid.  Sa  nailfance  8c  fon  éducation,  110. 
Ses  mariages  8c  fes  Enfans.  Voyage  qu’il  entre- 
prend conttb  l'ordre  de  fon  Pere  , ibid.  Il  eft  faic 
cfclave  8c  vendu  au  Capitaine  Pyxe , m II  eft 
conduit  a Maryland  8c  vendu  a Tolfey.  Dégoût 
qu’il  prend  pour  fa  fituation.  Il  s'échappe  par 
la  fuite.  Il  eft  arreté.  Embarras  pour  le  con- 
noitre , ibid.  Il  retourne  à Tolfey , 8c  écrit  à fon 
Pere,  ira.  Job  eft  amené  en  Angleterre.  Scs  in- 
quiétudes.Bluet  le  mené  à fa  campagne.  D'honnc- 
tes  gens  le  fccourcnt  8c  rachètent  fa  liberté  , 
ibti.  Il  eft  ptéfenté  à la  Coût,  8c  carcflé  par  les 
Seigneurs  , il).  Son  retour  en  Afrique.  Son 
emportement  à la  vue  de  ceux  qui  l avoicnt  fait 
cfclave.  Châtiment  du  Prince  qui  l’a  vendu  , 
ibid.  MefTagcr  qu’il  dépêche  à fon  pere  , 1 14.  II 
retourne  à Jamcsfort.  Job  apprend  que  fon  Pere 
eft  mort , 8c  fa  femme  mariée.  Sa  joie  de  revoir 
un  de  fes  anciens  amis , ibid.  Sa  figure  8c  fon  ca- 
raâerc  , 1 1 j.  Sa  pénétration.  Sa  mémoire  fu pre- 
nante. Exemple  de  fon  courage.  Son  averfion 
pour  les  peintures  , ibid.  Sa  Religion.  Son  favoir. 
Livres  te  opinions  de  fon  Pays , 1 14.  Rcmarq, 
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tirées  de  Job-Ben  Salomon  , 1 17.  FauCfc  remar- 
que de  l'Auteur , x 1 8 b fuiv. 

Jobfon  ( Richard  ) , Anglais , cité  , III.  7.  IL  re- 
monte la  rivière  de  Gambra,  13.  Son  voyage 
pour  la  découverte  de  la  Gambra  & du  com- 
merce d'or  {de  Tombuto,  x 6.  Informations  qu'il 
prend , ibid.  Il  apprend  la  more  de  Totnpfon  , 17. 
Raifons  qui  le  portent  à publier  b relation  de 
fon  voyage,  1 8.  Jugement  fui  cet  ouvrage.  Son 
départ , fa  navigation  6c  Tes  emrcprilcs  lur  la 
Gambra  , ibid.  Lettre  qu'on  lui  remet  à Rufif- 
co  pour  venger  la  mort  de  Tbompfon  , 19. 
11  entre  dans  la  Gainbra.  Il  biffe  trois  Fadeurs  2 
Maufegar.  Il  jette  l’ancre  à Kaffaa , tbid.  Il  arrive 
aux  Ports  de  PompctancSc  de  Jeraxonda,  30.  Il 
part  d'Oranto  pour  Tinda  , ji.  U arrive  à Barra  - 
londa.  Il  v loue  des  Nègres.  Suite  Se  difficulté  de 
fa  toute,  ibid.  Il  tue  une  Gazelle  , 33.  Noms 

?|u’il  donne  à la  riviere  de  Tinda , $4*  Il  rejoint 
on  Vaiffeau,  Se  trouve  tout  l'Equipage  malade, 
3 3.  Il  reçoit  la  vifite  du  Roi  de  Kumbo.  Tempête 

Îu’il  clTuie  en  revenant  en  Europe.  Ses  remarques 
ur  ta  Gambra  %ibid.  Scs  conjedures  fur  différons 
lieux,  3 6.  Services  qu'il  tire  d'un  Marbut  , ibid . 
Divers  incidens  du  voyage  de  Jobfon  fur  la  Gam- 
bra , 37  6*  fuiv.  ViGee  qu'il  fait  au  Chef  des  Mar- 
buts  ,39.  Préfens  qu’il  en  reçoit , ibid.  Condu- 
irons que  Jobfon  tire  d’une  arrivée  de  Negres  , 
4 1 . Il  reçoit  la  viGte  du  Roi  de  Jclicoc , 41.  Cé- 
rémonies pour  mettre  Jobfon  en  polTcffion  d’un. 
Pays  , 41.  Il  danfc  chez  Bo-  John , Prince  Nègre, 
44.  On  ne  lui  permet  pas  de  voie  Samgulley  fon 
Doroeflique  apres  fa  circoncifion  ,43.  Il  appro- 
fondit l’impolturc  d’un  prétendu  Diable  , 4 6.  Sa 
crédulité  dans  une  autre  occaiion , ibid.  Cite  , 
y*»*  JJ  16  J,  1 6f,  167  , 169  , 174 

O fuiv . 1 8 x , 1 83  b 184, 186  , 188  , 1 9 X , 106 
b 107  , ai  J 6»  fuiv.  1x3 , ayx.  Comment  il  ex- 
plique la  corruption  de  l'air,  133.  Confiai  qu'il 
donne  aux  Voyageurs  , ibid.  Cité,  136,  1 60, 
26  1 , Z69  , 171  , i8x  , 183.  Son  témoignage  fur 
l’Eléphant,  188.  Cité  , 191  d*. fuiv.  301 , 508 
b fuiv.  î ii  , 313,319. 

Jobu-Ninfin  , Plante  , voy.  Kofuk. 

Joexebat , nom  d’Officier,  IX.  X37. 

JocKromcoua  , un  des  principaux  Seigneurs  de 
Siam , afpitc  au  Trône  ,11.  104* 

Jod,  mcfurc  , IX.  1 66. 

Joddah  , Port  de  laMecqac,  I.  p.vij  de  l'introduit. 
Ville  de  ce  nom  pillée  , 104.  Situation  de  la 
Ville  de  Joddah  & fesdiverfes  fortunes  , 111. les 
Arabes  la  nomment  Gedda.  Mir  Hulîcin  s’y  for- 
tifie Se  y cil  tué,  ibid.  Le  Vieexoi  Soarez  refufe 
un  Cartel  devant  cette  Ville  ,113.  Les  Portug. 
s’y  présentent  civilement , ibid.  Figure  des  Habi- 
tans,  146.  Ziden , même  lieu  que  joddah,  1 33.. 
Jodegava  , Riviere,  X.  ytt. 

Jodo  , petite  Ville  célébré  , fie  pourquoi  , X.  fof. 
Jodogava , Riviere  , X.  303.  Son  origine  6c  fon 
coûts.  Beauté  de  fes  bonis.  Beauté  de  fi»  Ponts , 


ibid. Nommée auffi  Jodegava  , jr». 

Jodoriki , ou  Kfci,  efpece  de  Gui , XI.  *94. 

Joffre  de  Layala  ( Dom  Fiançois  Gaxeie)  , vaycç 
Garcic  ( Joffre  de , &c.  ) 

Joganville  ( M.  de  ) , François  , Capitaine  d'une 
Frégate,  IL  419' 

Jogei-Kaffanji , Pays,  V.  13. 

Jognis , Pénitens , ou  plutôt  vrais  Brigands  des 
Indes  , I.  113.  -Sur  La  prédidtion  de  l’un  d’eux 
les  Habicans  rendent  les  Portugais  maîtres  de  U 
Ville  , ibid.  Philofophcs  de  ce  nom  , VI.  3x8. 
Johanna  , Ile.  V.  il).  Nommée  auffi  Anjuan  , 
» 16.  Car  te  s de  cette  Ile,  ibid.  3c  xi7.  Sa  firua- 
tion  5c  fes  propriétés , 6c  xx8.  Nommée 
auffi  Anjouan , VIII.  17  5. 

Johannis  , Officier  Fiançois , monte  àl’affaut  pu 
une  échelle,  XV.  659* 

John,  Ile,  XV.  19  J. 

Johnfon  , Anglois  envoyé  à Kolar , III.  80.  Il  fuc- 
cede  à Peters,  90.  Il  traite  pour  b rançon  de 
deux  Officiers  , toi.  Avanturc  de  Johnfon,  Fac- 
tcur  à Sukkandi , au  fujet  d’une  Fille  , 371.  Sa 
fin  tragique,  37a.  Un  autre  Johnlon,  cité,  VIL 
1 30.  Idée  qu’il  donne  d’Urgenx  , 1 3 1.  Le  même 
avec  un  autre  , nommé  Robert  lohnfon , portent 
le  titre  de  Domediquesde  Jenkinfon  , 391.  Un 
autre , nommé  Ridiard  , ou  peut-être  le  même 
Que  Robert , cité  , ibid.  Deux  Johnfous  fervent 
de  Pilote  6c  de  Matelots  , 401.  Sources  ou  Ri- 
chard Johnfon  a puifé , 403.  Scs  Itinéraires, 
ibid.  b fuiv.  Le  Capitaine  Johnfon  fait  naufrage, 
VIII.  301.  Le  Chevalier  Johnfon  , cité  , XIV. 
J 1 1.  Un  Colonel  Anglois  nommé  Johnfon , 7 J x * 
Ce  Colonel  cité , XV.  468..  » 

John’s-Town  ( Saint  ) , Capitale  de  l’ilc  d’Antigo* 
XV.  8 19. 

Johor , Place  , VIII.  1*4  , Z97-  Le  Roi  du  Jobor 
députe  à une  Flotte  Hollandoifc  , 3 14.  Ce  Prince 
fc  joint  à la  Flotte  Holbndoifc , ibid.  Catadere 
de  ce  Monarque  6c  des  Princes  les  Frétés,  313. 
L'Amiral  Hotl.  fe  rend  fur  la  Flotte  du  Roi  de  Jo- 
hor, 3 1 6.  Leur  conférence,  ibid.  Demande  puérile 
.du  Roi  de  Johor,  3 17.  Condufioa  du  Trai  ti^ibid. 
Demandes  du  Roi  de  Johor  ,430.  On  conclue  un 
nouveau  Traité,  331.  Proccffion  à Johor,  393. 
Nouvelle  Ville  que  le  Roi  bâtit  , 394-  Propor- 
tion d’un  Amiral  Hollandois  pour  l’ércdion  dua 
Fort.  Réponfedu  Roi.,  ibid.  Ptopofition  que  ce 
Prince  fait  à l’Amiral  Hollandois,  3 9 J*  Raifom 
qui  fait  entrer  l’Amiial  dans  les  idées  du  Roi  », 
ibid.  Pointe  de  Johor,  IX.  60. 

Jo’da  , nom  d’un  jour  de  la  lcmainc  , VIII.  3 3 x. 
Jojotic  , forte  de  feve  , 1^.  114. 

Joxaitz , grande  VHle  , & fes  Pèlerines , X.  5 14- 
Jokanat  ou  Jeskanat , Capitale , X.  xoi. , 

Juki , X.  333. 

Jokocl-Lamiokcric , Roi  Negee,  L 347. 

Jokomi,  X.  330.  • 

Jokfan,  ou  Gibboofi  , Glaïeul  , XI.  711. 

lokui , ou  Dfiidfudama  , grain  nommé  brœc  <ld 
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Job , XI.  7®7- 

Jolabert , Cap  , XV.  I >7. 

Jollobcrt,  Voyageur  François  , XIII.  ff . 

Jolloifs,  Peuple  , III.  140.  voy.  Jalofs. 

Jolyct , Bourgeois  de  Québec  , homme  d'efprir  , 
XIV.  4 o 8 v fuiv.  Ciré,  7JI. 

Jomada  , VII.  J77. 

Jomancs,  Rivière,  voy.  Gemcna. 

Jomattagava  , Rivière  . X.  joj. 

Jombo  , fraie  , VIII.  540. 

Jomega-Taji  , ou  Keitsjo  , Matrieaire  , XI.  714. 

Jompandam  ( Port  de  ) , X.  4*  f . Erablificm.  avan- 
tageux des  Holland,  dans  la  Ville  de  ce  nom,ibid. 

Jonakonda  ,nom  d'une  partie  de  laVillc  de  Kowcr, 
UI.  S4. 

Jouas  , Prophète  , VI.  ft4.  Sçavant  Prêtre  Nefto- 
ricn  nommé  Jonas  , VII.  «.84. 

Jonc,  forte  de  Bâtiment  de  Mer,  1. 4M.  Départ 
des  Joncs  de  Patanc , II.  10t.  Jonc  de  mille  ton- 
neaux, if  y.  Joncs  envoyés  pour  recevoir  des 
Atnballadeurs  Holl.  V.  184.  Sept  Joncs  pris  par 
les  Holland.  14).  Forme  des  Joncs  Chinois , 
707.  Dcfcription  d’une  Jonque,  VIII.  97. 

Joncaitc  ( M.  de  ) , 8c  foa  Habitation  , XIV.  7O9. 

Jonchcre  ( M.  de  la)  , commande  un  Bâtiment 
François  , XIV.  Cf  1. 

Jones,  Contre-Mairie  d’on  Vaifleau  de  Pyrates, 
III.  j4i.  Il  demande  vengeance  d'être  mal  ré- 
compcnt'é , 5C4. 

Joncs  ( Cadwailadct  ) , Gouverneur  Anglois,  & fa 
tyrannie  (mguüere  , XV.  Cf». 

Jones  (M.  Hugh),  Supérieur  de 'Collège , XIV. 

. 4*7- 

Jones  , Chevalier  Anglois , Jorifconfultc  , XIV. 
f«o. 

Jones  ( Thomas  ) , Anglois , écrit  la  Relation  d’un 
Voyage  , I.  JIC.  Autres  circonitances  de  cette 
Relation  , f )».  Il  cft  (in pris  par  une  embufeade, 
yf  f.  Il  apprend  la  mort  d’un  Cominiffionnaire. 
Jl  tue  un  Meurtrier  More  , ibid.  Il  revient  avec 
un  Religieux  Portugais  , ffl.  Il  s'embarque  dans 
une  Caraque  Portugaise  . ff».  Dangers  qu’il 
court  dans  fa  route.  Il  arrive  à Liibonne , d'où 
il  retourne  en  Angleterre  , ibid. 

Jongatis  , Kalntks  . voy.  Tartares. 

Jongethelt , Capitaine  Hotlandois , VIII.  17». 

Jongleurs,  St  leurs  précautions  contre  la  mort  t( 
lesbleltarcs , XV.  4».  Leurs  Charlataneries,  ibid. 

Jong-lye , ou  Yong-lye  , Empereur  de  la  Chine  , 
V.  19C  St  197. 

Joniku  , nids  d'Oifeaux , voy.  Jcnv-i. 

Jonkos , nom  de  Marchands,  III.  *7  J > 194.  voy. 
Junkos. 

Jonko-fonko,  Alkade  ,111.  itf. 

Jonor,  ouGamuto,  chanvre  noir , produit  d’un 
Palmier , X.  41 6. 

Jonque  , Bâtiment  de  Mer , voy.  Jonc. 

Jonquicrc,  Soldai  François  ,voy.  Roche  (la  ).  Le 
Marquis  de  la  Jonquicrc , Gouverneur  du  Ca- 
nada, xtV.  7f*. 
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Jonfala,  IX  44Ç. 

Jonfalam  , St  les  Mines,  IX.  x84. 

Jons  Munk's  Uay,  Port,  XV.  ijf. 

Joodfida  , X.  f f 1. 

Joohn  Wood , Infcription , XIV.  »4. 

Joofiirzumi , X.  ffl. 

Jooski  , X.  f f 4. 

Jootfuia  , Village,  X.  jio. 

Jor  , I.  4j7.  Rivière  de  ce  nom,  II.  49f.  Les  Ha- 
bitans  de  Jor  en  guerre  avec  ceux  d’Achin.VIII. 
184.  Province  de  Jor,  IX.  tf4. 

Jordan  , Fadeur  Anglois  , député  vers  le  Roi  de 
Comore,  I.  f 10.  Il  feint  d’étre  Portugais,  fxx. 
Fameux  Peintre  de  ce  nom  , XI.  757. 

Jotdayne  (Jean  ),  Anglois , attendu  â Surate,  II. 
87.  Il  fc  lie  avec  un  Marchand  d’Efclaves  , 77. 
Ses  manières  douces  St  inhnuantcs  fcmblcnt  dif- 
polcr  un  Gouverneur  â favoriferfa  Nation, 7*. 
11  remet  des  Lcctrcs  â Floris  , St  conviennent 
cnfcmble  de  ce  qu’ils  doivent  faire,  lif. 

Jorikc  , Pilote  , à la  mémoire  de  qui  un  pilier  de 
fon  nom  cft  cooftruit , X.  49S. 

Jotiki , ou  Bugio  , litre  d'Officicr  , X.  4»i.  770. 

Jorina  , Roc  , III.  11. 

Jorifima  , Ile  , X.  754. 

Joriroino,  premier  Monarque  Séculier  du  Japon, 
X.  519.  Redoutable  Officier  de  ce  nom,  f4f 
Joriroino,  devenu  Cubolama , gagne  une  Ba  . 
taille  ,4)4. 

Jorjan  , Ville  , VIL  1 f O. 

Jotjanyiab  : Deux  Villes  de  ce  nom , VII.  ifo. 

Joro , ou  Utfugi , Sureau  , XI.  710. 

Jorobandel  ou  Alamparvé  , Place,  IX.  61 1. 

Joroquc,  Fleuve,  XIV.  ifo. 

Jorran  ou  Gieefy , Ville,  L 414.  Elle  paroic  la 
meme  que  Grify  , 47F.  »■ 

Jorrhan  , lieu  de  Commerce  , II.  10:. 

Jofcimon  , Chef  Interprètes  , X.  491. 

Jofeph  : Ce  fameux  Pere  envoyé  à Ratilbone  de 
la  part  de  la  France  , X.  l t7. 

Jofeph  , Chrétien  des  Indes , va  en  Portugal , I. 
44.  Expolition  qu’il  fait  .d’un  mélange  de  Reli- 
gions , rérd.  Un  Capucin  Mftlrinnaire  , nommé 
Jofeph  , confond  ain  Sorcier  Nègre  , V.  4f  8c 
44- 

Jofep-Maric  de, voy.  Buffetta,  St  Seltri. 

Jofeph , Rivière , XV.  604. 

Jofeph  ( Saint  ) : Pour  ce  qui  a rapport  â ce  nom  , 
voy.  Jofeph  ( Saint  ) , Fort. 

Jofeph  ( Saint  ) , Fort  St  Comptoir  de  ce  nom  de 
la  dépendance  J’uk  Compagnie  Françoifc  , II. 
4» 8.  Cet  Ecablillcment , pat  qui  formé,  444 
& fuiv.  Plan  du  Fore  Saint  Jofeph , 490.  Tranf- 
polirion  de  ce  -Fort  nommé  auparavant  Draina- 
nce , 494  . (19.  Port  de  ce  nom  appelle  aupa- 
ravant Chonaban  , IX»  77  St  78.  Route  de  S. 
Marc  au  Fou  Saint  Jofeph  , XIV.  771.  Dcf- 
cription du  Fort  Saint  Jofeph  , 77,7.  Rivière  de 
S.  Jofeph,  4n.  Les  François  veulent  s’établir 
dans  la  Baie  de  Saint  Joleph  , 4f4.  Raifons  qui 

zz  j; 


Digitized  by  Google 


3*4  TABLE  DE  S 

font  quitter  cette  Baie,  657.  Rivière  de  Saint 
Jofeph,  716.  Scs  propriétés  & Cm  pies  du  Pays. 
Gin-fcng  qui  s’y  trouve , ibid. 

Jofeph  ( Seigneur  ) , Chrétien  Ncgre,  III.  144.  Son 
Etablitlcmcne  6c  fa  fortune  , 146.  Son  zcle  pour 
le  Cluiüianiünc.  Réception  qu’il  fait  aux  An- 
lois  , ibid.  Les  Anglois  lui  rendent  vifite  , 448. 

I eff  faifi  par  des  Pyratcs,  yto. 

Jofi  , fils  du  Roi  de  Scffos  ou  Seftro,  créé  Priace 
de  Baxos  par  les  Apglois  , III.  4 y°. 

Jofida  ou  Joftfiida  , Ville  confidérablc , X.  515. 

Jofitno  , X.  1 49.  • 

Jo-fi-wo,  Ville,  V.  i6y.  Plan  de  cette  Ville  & de 
fon  Port , VI.  *6. 

Joflu,  ou  Ijo,  Province,  X.  yy6. 

Joft,  Montagne  , V.  1 j t. 

Joüivara,  lieu  . X.  y 17- 

Joftfiida  , Ville  ,\voy.  Jofida. 

Joftfijno,  Province,  X.  651. 

Jofué  , VI.  1 y y. 

Jotei,  ou  Sfi,  Plante,  XI.  711. 

Jou  , mot  prononcé  dans  une  cérémonie , IV.  x 10. 

Joua  , Oifcau , III.  588. 

Jouana  , Ile  , XIV.  547. 

Joubarbe,  Plante,  XI  7 ut. 

Joubcrt , François,  VIII.  59a.  Effet  des  plaintes 
qu’il  porte  contre  Caron,  J9J.  . 

Joucous  ( M.  de)  , Enfeignc  de  VailTcau  François , 
IX.  177. 

Jouma,  X.  y yo. 

Jourdain,  Fleuve  , 6c  fa  découverte  , XIII.  J. 
Nommé  aufli  Cbico , 4,  iy.  Rivière  du  Jour- 
dain, XIV.  41 6. 

Jours  : Heureux  6c  malheureux  parmi  les  Ncgrcs  , 
IV.  167.  Deux  jours  de  Fêtes  chaque  femaine  , 
j 68  Grands  jours  de  Fêtes  6c  leurs  cérémonie' , 
169.  Jour  Fétiche  des  Rois,  181.  Jours  confa* 
cré>  à la  Religion  à Bénin  , 418.  Jours  de  Fcccs 
au  Monomotapa  , V.  117.  Jours  6c  heures  des 
Chinois,  VI.  *66.  Cérémonies  des  jours  de  Fctc 
chc7.  les  Kalkas  , y 96.  Erreur  dans  le  compte 
des  jours  , IX.  7 9-  Un  Auteur  en  explique  la 
caulc  , ibid.  Remarque  fur  la  perte  qu'un  Yaif- 
feau  fait  d’un  jour,  X.  4 y6.  Divition  du  jour 
6c  de  fes  parties  au  Japon  , J84.  Longueur  des 
jours  à foi xante  degrés  du  Nord  , XI.  ;i 9.  Jours 
intercalaires  des  Mcxiquains,  XII.  jjo. 

Jous  , Ville,  voy.  Chang-tu. 

Joutcl , Bourgeois  de  Rouen,  XIV*  6ij.  Cité, 
6 >6  b fuiv. 

Jouvence  , Fontaine  cherchée,  XII.  176  6c  177. 

Joval , Place  , II.  y J7« 

Joyaux  des  Dames  , XIII.  588. 

Joyeux  (M  de),  Lieutenant  du  Port  de  Brcft  , 
commande  une  Frégate  , IX.  11  y.  Il  commande 
une  Flûte  pour  un  fécond  Voyage, i77.Cité,i8j. 

Joyghaiats  , Peuple  Tartarc,  VIL  y6. 

Joyghcracs  , Peuple  Tartarc,  VII.  56. 

Joygoraths  , Peuple  Tartarc  , VII.  fl. 

Joyau,  petite  Montagne , VD  y8i._ 
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Ju  , ouDfu,  Montagne,  VII.  168. 

Jual  , Village  , on  commence  le  Royaume  des 
Barbedins , II.  99t. 

Juama,  Place,  VIII.  147. 

Juana  , Ile  , voy.  Cuba. 

Juan-Diaz,  ou  Filana  , Rivière,  IV.  44;. 

Juan  ( Dom  ) , Roi , qui  prend  ce  nom  à fon  Bap- 
tême , 6c  fa  trahtfon  . VIII.  119. 

Juan  ( D.  George  ) : Son  Voyage  te  fes  qualités  , 
XIII.  î j 6.  Obfervations  ac  ce  Mathémancica 
Efpagnol , x j7  6»  fuiv.  Cité , 5 51 6rfubv.  471. 
Affaire  de  cet  Officier  6c  de  fon  Compagnon  , 
471-  Cité  ,477  , foi.  Table  de  Dom  Juan, y 01. 
Cité  , y 04  & fuiv.  U&ge  qu’il  fait  des  Cartes 
Franç.  y 07.  Réglés  qu’U  luit  pour  les  Longitudes  , 
ibid.  Cité  ,6196*  fuiv.  Journal  de  ce  Mathéma- 
ticien & de  fou  Collègue,  ibid.  Autres  travaux 
611.  Ces  deux  Officiers  Efpagnols  employés  con- 
tre les  Anglois  , 61  f . Ils  font  appcllés  à Guaya- 
quil  , 615.  Dom  George  cft  rappellé  avec  fon 
Collègue  à Lima  , 616.  Ils  font  employés  à la 
garde  des  Côtes  du  Chili.  Ils  retournent  encore 
a Quito,  ibid.  Son  retour  en  Europe,  6x7  6* 
fuiv.  Il  arrive  à Brcft  , 6c  Ce  rend  à Paris,  651. 
Son  retour  à Madrid  , ibid. 

Juan  , jeune  Japonois , s’engage  à fuivre  les  Au- 
glois  en  Europe  ,11.  19 1.  Les  Jéfuites  le  bipti- 
lent , ibid. 

Juan-Gocmain  , nom  que  tes  Ncgrcs  donnent  à 
Dieu,  IV.  166. 

Juan  ( Saint  ) : Pour  ce  qui  a rapport  à ce  nom  , 
voy.  Juan  ( Saine  ) , Rivière. 

Juan  ( Saint  ) , Riviere  , II.  y8i.  Rio  de  S.  Juaq, 
ou  Bodum-Pra  , voy . Sama.  Ile  de  Saint  Juan  , 
VIII.  171-  de  Saint  Juan  , XI.  118.  Ville 
de  Saint  Juan  , XII.  478. 

Juang-tong  , VI.  jy 9. 

Juanillo  ( Détroit  de  Saint  ) , X.  994. 

Juanmart , Khan  de  Samarkand  , VU.  171. 

Juba,  efpccedc  Haute-chaude  des  Nègres,  III*. 

164. 

Jubal-Àrry,  Ile  , II.  6p. 

Jubal-Suckar  , lie,  II.  6 y. 

Jubeta  , arbre,  & fon  fruir,  XI.  69t. 

Jubu  , Ville  , nommée  auflî  Ciudad  de  Jubu,  IV. 
4*  J. 

Jucatan,  Pays,  voy.  Yucatan. 

Jucca,  racine  , 6c  fon  ufage  , XI.  yyd. 

J u- c hui -pou  , grand  Village  , V.  448. 

Juda  , Royaume  , voy.  Juida. 

Judaifme  » voy.  Juifs. 

Judan , petit  Village  , XIII.  604. 

Jirddies,  voy.  Guiriors. 
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Chrift  , ibid.  Tems  auquel  les  Juifs  font  connus 
à la  Chine , ît  nom  qu’ils  y portcut , 1 j 7. 

Tuile , VU.  14*. 

Juin , Seélc  le  fa  naiffance,  X.  6)). 

Juji-kkan , roy.  Zuii. 


Ju-kyau  ( Seéle  de  ) , VI.  ;4é. 

Jules  u.  Pape,  XII.  K5. 

Julfa  la  neuve  , quartier  des  Arméniens  A Ifpahan, 
IX.  88.  Julfa  l'ancienne , autrefois  Capitale  de 
l’Arménie.  Tombeaux  de  Julfa  , ibid.  , 

Julien,  jeûné  Indien  baptife  , XII.  441. 

Julien  ( le  Comte  ) , introduit  les  Arabes  dans  l’An- 
daloufie  , le  pourquoi , I.  1. 

Julien  ( Saint  ).  Pour  ce  qui  a rapport  à et  nom  , 
voy.  Julien  ( Saint  ) , Foit. 

Julien  ( S.  ) , Fort, IV.  fié.  Port  de  Saint  Julien, 
XI.  4.  Sa  fttuation , f f.  Salines  de  ce  Port,  jé. 
VoyagcS  de  Narborough  dans  les  Terres,  ibid. 
Port  de  Saint  Julien  , 8;.  Remarques  fur  ce 
Port,  ibid.  Salines  du  Pays , 84.  Grandeur  de 
la  principale  Saline  , ibid.  Divers  animaux  qui 
s'y  trouvent,  8f.  Progrès  de  nos  légumes  dan* 
ce  Pays  , 8é.  Baie  le  Port  de  Saint  Julien, XIV. 
s 1 ■ Obfet  valions  nautiques  fur  le  Port  de  Saine 
Julien,  »f. 

Julien-Michel  , François,  le  fes  fetvice» pendant 
la  Ligue,  Vin.  nj. 

Juliette  , & Cn  lignification  , III.  41. 

Julius , Marchand  Hollandois  , fouffre  la  mon  A 
à Banjarmaffïn  , II.  179. 

Juma  , Ville  , V.  foi. 

Jumatz  ( Rivière  de  ) , X.  f tj. 

Jtuncns  : Manière  de  les  traire  , VII.  ;ot.  Confc- 
eration  des  Jumens  blanches,  ;of . 

Jumonville-(  M.  de  ) . cft  député  aux  Anglois  _ 
XIV.  7f  8.  11  efl  ajtaffjnc , 7fj. 

Jumotta , lieu  , X.  fto. 

Jun  , ou  Yun  ( Canal  de  ) , & fa  defcription , V.. 
34f-  Fin  de  ce  Canal,  348. 

Junare  , nom  que  des  Habitant  donnent  ait  Japon, 
VI.  f to. 

Juncay,  Place , IX.  449. 

Junco  ( Rio  ) : A quoi  on  reconnoir  l'embouchure 
de  cette  Rivière,  ni.  344.  Sa  pofition,  fa  lar- 
geur & fes  ornement , ibid.  Excellence  de  Ton 
eau,  & abondance  du  bois  des  environs,  360 
6-  fuivant.  Rio  Junco  SC  fon  embouchure  , 
49  J.  Elle  cft  auffi  nommée  Rio  del  Punto, 
f84- 

Junckcr,  Ecrivain,  cité  , V.  14*. 

Juncftrando  , lien  ic  fes  Mines,  XV.  371. 

Jungarets , grains  d’or  pour  les  pendant  d'oreille* 
& colliers  des  femmet  Ncgrclfes,  III.  184. 

Junko  , nom  que  les  Mores  de  Zanzibar  donnent 
aux  Barques  , I.  3 34. 

Junkos , nom  d'une  Nation  Negre , te  ce  quIB 
lignifie,  lit  itr.  Pays  des  Joftkos , 194.. 

Junko-funko  , Slati  d’ Yanimarrc*' , UI.  104. 

Junfaloom , Royaume  ,1.  337. 

Junfluké , Général , voy.  Survlfu-lthé. 

Juodcraga , X.  ffi. 

Jurga  , Pays , VII.  384. 

Jurgut , Ville , voy.  Jurjur. 

Juri,  ou  Biakko,  cfpccc  de  Lys. 

Jurmgi,  X.  f jo.  > . 
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JurifdiéUons , voy.  Juftices. 

Jurjut , Ville  puiiTante  , nommée  auffi  Zinu  , VII. 
37.  Nommée  encore  Jurgut , 38. 

Jusju  , ou  Jetfingo,  Province.  X.  33  t. 

Jusnoki,  ou  arbre  de  fer,  X.  66 1.  Nommé  auiÜ 
Sarfio,  XI.  70 J. 

Jufli , Jonc  , voy.  J. 

Julîicu  ( M.  ) , Botauifte  François  , XIII.  140.  Inf- 
truâions  donc  un  Pays  eft  redevable  à M.  de 
Juflîcu  , 171.  Ciré,  399,471  bfuiv.  jyo.  M. 
de  Julîicu  Doétcur  en  Médecine,  6 16.  Cité 
*14-  XIV.  it4,  144. 

Jufïindai , Place  , VIII.  407. 

Juftice  (Ile  de  ) , XI.  83. 

Juftices  : Adminiftration  de  la  Juftice  par  le  Sira- 
tik  Roi  des  Foulis,  II.  309.  Adminiftration  de 
la  Juftice  parmi  les  Jalofs . III.  14 6.  Juftice 
fondée  fur  la  Nature  & le  bon  fens  , V.  8.  Cour 
de  Juftice  au  Cap  de  Bonnc-Efpérancc,  140. 
Pratique  dcsjugcmcns  Civils  8c  Criminels  , 177. 
Tribunaux  de  Juftice  de  Péking , VI.  1 j.  Exem- 
ple de  feverité  dans  la  Juftice  Chinoife  , 401. 
Voyages  de  l'Empereur  de  la  Chine  pour  l’ob* 
fervation  delà  Juftice Par  qui  la  Juftice 
adminiftrée  à la  Chine,  403.  Tribunal  de  la 
raifon  & de  la  Juftice,  411.  Tribunal  des  Juges 
de  la  Maifon  Royale  , 413.  Juges  civils  8c  mi- 
litaires, 43  t.  L’adminiftration  de  la  Juftice  gra- 
tuite. Procédures  Criminelles , ibid.  Pouvoir  des 
Juges  pour  condamner  à mort,  433.  Formali- 
tés à l’égard  de  ceux  qui  font  condamnés  à more. 
Méthode  pour  les  Jugemers  à la  Chine,  ibid. 
Exécutions  de  la  Juftice  en  Corée  ,343  Juftice 

, des  Tartares  , VII.  304.  Manière  (impie  de  ren- 
dre la  Juftice  dans  Plie  de  Java  , VIII.  144.  Ad- 
miniftrat.  de  la  juftice  aux  Maldives, 148.  Cours 
de  Juftice  de  ITle  de  Ceylan  , 518.  Loix  8c  Juf- 
tice de  Madagafear  ,399.  Singularité  de  ta  Juf- 
tice dans  un  Pays,  IX.  49.  JurifdiéL  du  Royau- 
me de  Siam  ,133.  Tribunaux  de  Juftice  à Siani , 
134  6* juiv.  Loix  8c  Juftice  du  Royaume  d’A- 
chem  , J41.  Refpeél  (ingulier  pour  la  Juftice  , 
ibid.  Prompte  Juftice  du  Nabab  Indien,  jiS. 
Juftice  établie  aux  Iles  de  Bourbon  &c  de  France, 
640.  Adminiftration  de  la  Juftice  civile  dans 
l'Indouftan  , X.  143.  Adminiftration  de  la  Juf- 
tice dans  File  de  Mindanao  , 400.  Jugement  des 
Caufes  aux  Philippines,  410.  Exécuteurs  de  la 
Juftice,  371.  Ordre  de  ta  Juftice  Criminelle, 
47t.  Exemple  de  la  Juftice  de  certains  Infulai- 
rcs,  XI.  414.  Tribunaux  de  Juftice  & d’admi- 
nift ration  à Lima  , XIII.  3 37.  JurifJiâion  de 
Popayan,  374.  Cours  de  Juftice  en  Virginie, 
XIV.  300.  Juftice  8c  Punition,  XV.  13  Etabli  f- 
fement  d’une  Juftice  régulière  dans  une  Colonie 
Erançoife,  396.  Juftice  de  111e  S.  Chnftophe  , 
4Î7* 

Juftin  , die  le  jeune , Empereur  Romain  ,VU.  138. 
Cité,  x+o. 

Juftiniani  ( Vincentio  ) , Gouverneur,  abandonne 
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le  plan  de  fes  Prédécefleuw  , XTIT.  373. 

Juftinien,  Empereur  Romain  , VI.  19X.  Cité,  VII. 
140.  Le  Pape  Juftinien,  Cité,  XIC  3*}. 

Jufto  ( Jean  ) , donc  la  tête  fcc  bée,  8c  pendue  dans 
un  Temple  , XII.  397. 

Jutlandt , Pays,  XI.  331. 

Jucor  , Ile  , IX.  34. 

Juu  , ou  Aie-Tatz-Banna,  Oranger,  XI*  *9  9. 

Juvafi  , X.  331. 

Juyn-fou  , Place  , qui  parole  la  meme  que  Juyn- 
fun  , ci -de (fous. 

Juyn-fun  , Place  , V.  499.  Nommée  aufli  Juyn- 
fou  , XI.  303. 

Juza  de  Rcucha  (Thomé  de  ) , Vice  Amiral  Por- 
tugais, VIII.  t9 3. 

Juzar-Kham  , vaillant  AbylTin  , Commandant  de 
Cavalerie  , I.  103.  A Haut  général  qu’il  livre  à 
Diu  , ibid.  Il  eft  tué  , 106.  Son  Oncle  qui  porte 
le  meme  nom  lui  fucccde , ibid.  Ce  dernier  blc (Té 
& fait  prifonnicr  , 11 1.  Il  augmente  le  triomphe 
de  Dom  Jean  de  Caftro  , 111. 

Jvagoki  , & Jwafiba,  ou  Kimpaku  , cfpece  de 
Moufte  , XI.  711. 

K 

I£.A,  ouNalîubi,  Pommier  fou,  XI.  701. 

Kaad  . forte  de  racine  , X.  604. 

Kaadft- Marne  , Haricot , voy.  Fcn. 

Kaanfia  , Canne  de  Sucre,  voy.  Raanfîa. 

Kab  , IL  489. 

Kaba  , maifon  de  campagne  dq  Damel  de  Kayor, 
II.  480. 

Kabaja  , petit  Bâtiment  de  paflapc  , X.  49*. 

Kabanda  ou  Kabonda , Seigneurie  , IV.  6 \6. 

Kabango,  Seigneurie , IV.  lt}-Sign.  Dddd. 

Kabafehe^  IV.  181. 

Kabafehir , III.  373.  C‘eft  le  nom  que  les  Negres 
donnent  à leurs  Chefs  ,381.  Avidité  des  Kabaf 
chirs  pour  les  Liqueurs,  387.  Ceux  du  Royau- 
me de  Futtu  jurent  d*étre  fidèles  à leur  nouveau 
Maître,  390.  Le  Roi  d'KÜni  afïcmblc  fes  Ka- 
bafehirs  ou  Capacheres , 407.  Ce  titre  , le  même 
que  Capchercs , 441.  Quelques  Cabatchirs  font 
le  voyage  de  Berlin,  IV.  11.  FonéVion  des  Ca- 
bafehirs  , 176.  Cérémonies  de  leur  création, ibid. 

Kabata  , Place,  8c  Comptoir  des  Anglois  fur  une 
Riviere  de  même  nom  , III.  t9. 

Kabaye,  Plaine,  VÎI  347. 

Kabazo  , Ville  ou  Village  , où  les  Portugais  font 
maflacrés,  V.  il. 

Kabcch  , IV.  480. 

Kabcllo  ( Chinois  de  ) , V.  398  , 411. 

Kabenda , Port , voy.  Kapinda. 

Kabcrlaquc,  Infeéte , XIV.  317. 

Kaberfari,  Province,  X.  347. 

Kabcs  ( Jean  ) , Negre , 8c  ce  qu’il  eft , IV.  33, 
Jean  Kabcs  commande  trois  cens  Negres  pour 
les  Angïois , 68. 

Kabefehir , Uc  , III,  16. 

Kabeftere , 
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Kabeftcre  , Contrée  dont  les  Nègres  forment  une 
armée,  IV.  $5.  Ces  Nègres  dupent  IcsHollan- 
dois , 

K abc  (Verra  , Pays,  IV.  87. 

Kabibi  , X.  y yi. 

Kabifa,  I.  14*. 

Kabli , Rivière  , VII.  60. 

Kaboja,  X.  5^4. 

Raboku  , X.  y f 

Kabonda  ouKabanda,  Seigneurie,  IV.  616. 

Kabong,  Rivière,  III.  69. 

Kaboul , Province  , voy.  Caboul. 

Kabra  , Ville  fur  le  Niger , II.  497. 

Kabul , Royaume  , VI.  586.  Kabul , Ville  mife 
fous  le  joug,  VII.  39  , 6 y . Mofquée  à Kabul 
bâtie  par  Fakradin  , 578.  Kabul,  Ville  fameufe  , 
4II: 

Kabulishan  , Pays , VII.  14c. 

Kabul-khan  , Prince  Tartare,  VII.  41. 

Kabuco , Limaçon , ou  Poilfon  à coquille  , X. 
*79-  * 

Kabutogani,  ouUnkiu,  cfpecc  d’Eciévifles,  X. 
<77. 

Ka  chan  fu  , Place  , Vil.  408. 

Xachao  , Ville  , voy.  Cachao. 

Kacbegar  , Place  , VII.  391. 

Kachcmir , ou  Kashmir  , Pays , VII.  104.  Sa  fi* 
tua: ion  , 106.  Royaume  de  Kachemir  , 145. 
Route  de  Kachemir  à Kashgar  , 409.  Defeript. 
du  Pays  de  Kachcmire  , X.  107.  Son  origine  , 
108.  Sa  grandeur  & fituation.  Propriétés  des 
Montagnes  qui  l'environnent. Beauté  lurprenante 
de  la  Plaine.  Sa  fertilité  , ibid.  Ville  de  Kaclic* 
mire » 109.  Scs  agrémens.  Beauté  du  Lac.  Iles. 
Jardins.  Jardiu  du  Roi  8c  fa  Deferiprion  , ibid. 
Jugement  de  Rentier  fur  le  Royaume  de  Kachc- 
mire,  110.  Caraéicre  8c  qualités  des  Habitant. 
Leur  induftrie  8c  leurs  Arts  , ibid.  Taille  des 
Kachcmiricns  & beauté  des  femmes,  1 1 1.  Mon- 
tagnes & Pays  voifins  de  Kacbemire,  H 5.  Ka- 
chemire  voifin  du  Tibet.  Comment  Bernier  en 
eft  informé  , ibid.  Anciennes  Caravanes  de  Ka- 
chemire  , 1 17.  Interruption  de  leur  route , ibid. 
Cette  Province  nommée  aurti  Kifmitc,  195  8c 

-vaydcka , Noble  de  Tidor , reçoit  une  in- 
jure fanglantc  d‘un  Portugais,  I.  130. 

Kachiauc-kclefu-purhafutay  , lieu,  VIII.  38. 

Kachilcha , nom  de  Prêtres , VII.  416. 

Kaddooo  , X.  jfi. 

Kaddofika  , X.  5 jo. 

Rade , forte  de  mets  , IV.  J 9 1 . Sureau  nommé  Ka- 
dc-Mari<jua  , XI.  710. 

Kadet , Prince  qui  en  féconde  un)  autre , VU.  140. 
Un  autre  Kader , voy.  Cayder. 

Kadi , voy.  Cadis. 

Kadiove  , lieu  , X.  I4j. 

Kadjang , V.  Ji«. 

Kadma-ldugfer , Palais  , voy.  Khaden-Khagn-fan. 

Xadraendu  , Capitale  d'un  Royaume  , YII.  41?. 

Tome  XFL 


Kadono  , X.  J48. 

Kadschinkadbar,  Montagnes  prodigiejfes  remplies 
de  cuivre  ,IV.  486. 

Kadfc  K ad  fut  a , arbrifîeau  , de  l’écorce  duquel  on 
fait  du  gros  papier,  X.  6 81. 

KaJfi , arbre  à papier,  X.  *y8.  C’eft  une  cfpece 
M eu  lier , 6 79.  Le  meme  arbre,  nommé  Kad&- 
Kadfura , XI.  718. 

Kadlinda,  X.  yyi. 

Kadfuraki , X-  5 y y. 

Kadfiifa , ou  Koosju,  Province  , X.  y y y. 

Kadun  , Prince,  voy.  Kodun. 

Kacl , grande  Ville  , VII  j£8. 

Kxmpfer  , voy.  Kempfer. 

Kae'n,  Royaume , III.  14.  Il  eft  gouverné  par  an 
Empereur  8c  par  tin  Roi , tous  deux  Mandingos, 
16.  Etendqcdc  ce  Pays,  i!id  Kiana  , autre  nom 
de  ce  Royaume.  Son  étendue  fur  la  rive  Sud  de  la 
Gambra  ,17. 

Kaetama , ou  Kafamatz  , lieu  , X.  y 10. 

Kaffcrkull , ou  Namako , poillon  , X.  676. 

KaHlarb  , forte  de  Flotte  Portugaife  , II.  7 6. 

KaEn-pira  , Rivière  ou  l’on  pêche  des  Perles , VL. 
yôi. 

Kafreftan  , Ville  , 8c  fcsloii.  VII.  41a. 

Kaf-tau  , voy.  Cafteran. 

Kaga , ou  Kasju , Province  , X.  jyt. 

Kagan,  litre  de  Roi,  VII.  138. 140. 

Kagnou  , Ile , voy.  Kaygnu. 

Kahalam  , Ile , où  les  Portugais  tuent  fept  cens  In^ 
diens,  I.  79. 

Kahango  , V.  1 3. 

Kahaydé  > Village  , II.  49 y.  497.  J04. 

Kihl-fultan  , Prince,  voy.  Khal. 

Ki-ho  kiou , VIII.  y. 

Kahonc  , Capitale  de  Bur'Sa1um,&  fa  ficuation  , II. 
584.  Le  commerce  de  ce  Royaume  fc  fait  au 
Village  de  Kahonc  ou  Kohorne  , 604.  Feinte  de 
combat  contre  le  Roi  de  Kahone  , III.  foy. 

Kahower  , arbre  , III.  16 y 

Kahvchgi-Bachi,  non  d’Office  , X.  307. 

Kai  , ou  Kaftaju  , Province , X.  y yo.  Herbe  nom- 
mée Kai  , XI.  70y. 

Kaide  , ou  Kecquan-Mokf , cfpecc  d’Erablc , XI. 
7*7- 

Kaic  , poilTbn.  voy.  Marfouins. 

Kaija  , X.  y y*. 

Kai-jung , Gouverneur  Chinois:  Beau  pont  qu’il  fc4? 
bâtir,  V.  399. 

Kaikura,  X.  yyo. 

Kaillor.  voy.  Kayor. 

Kaim  , Ville  fameufe , VII.  33®- 

Kainan,  ou  Mathufelah , Roi  de  Perfe  , VII.  44- 

Kaindu , Province  , VII.  331.  Ufages  de  Kaindu  j 

Hi. 

Kainoki  , Plante  huileufe , X.  66 1. 

Kairakakongo  , lie , Se  fa  fituation  , IV.  5 y 1. 

Kairé-hojo  , lieu , VIL  y 99.  Pointe  appclléc  Kai  té- 
hojo  , VIII.  y 3. 

Kaifai , animal,  voy.  Kaitfa. 

au 
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K ai  1er , le  même  que  Jacob  3e  Kcyfer.  voy.  Coyer. 

Kaifcr , Rivière  dîna  laquelle  un  Allemand  fc  noie  : 
les  propriétés  , V.  1x4. 

Kaifi , ou  Utlîtiaki , poiiTon  à coquille  ou  huicre  , 
X.  <78. 

Kait .Ville  , VIT.  ICI.  Situation  de  cette  Ville, 
nommée  suffi  Kath  ou  Kut , I J X.  De  qui  dépend 
le  château  de  Kait , 597. 

Kaire i , ou  Aramc  , Fucus  marin , XI.  707. 

Kaitfu  , ou  Kaifai , animal  imaginaire  , X.  ««5. 

Kaja  , Ile  , II.  14).  C’eft  au(E  le  nom  de  l'aibre 
appelle  If  , X.  <«o.  Efpece  de  Noyer  nommé 
Kaja  , XI.  70a  L'if  Kaja  , appcllé  aulli , Fi  , 

ibid. 

Kajamor , Canton  du  Royaume  de  Barfalli , III. 
104. 

Kajan  de  Nudal,  VIL  117.  Kajan  , titre  de  Roi, 
*»8. 

Kajavan  , Pays  voilin  de  Barfalli , III.  104. 

Kijomba,  Place,  IV.  4*0. 

Kakama,  Montagne  , XV.  J J 9. 

Kaka  Mouton  , ou  Mullu  , arbre  , XI.  «fj. 

Kakares , Province  , X.  aot. 

Kakacen  ; qualités  de  ce  fruit  dont  on  ignore  l'ar- 
bre qui  le  porte , III.  171. 

Kaka-Toddali  , arbrifTcau  , XI.  «jj. 

Kakatou  , efpece  de  perroquets  , X.  6 7. 

Kakckigo , Général , d'une  force  furnaturcllc  , X. 

« >4- 

Kakcgava  , ou  Kakinga , lieu  , X.  y rit. 

Kakltircja  , Officier  , VII.  57. 

Kaki,  X-fj).  Figuier  de  ce  nom  , «59.  Ce  Figuier 
nommé  aufli  Si , XI.  700. 

Kakidoro,  ou  Sakufctz , planrc  , XI.  714. 

Kakinga , ou  Kakcgava,  lieu , X.  ji«. 

Kakiry  , petite  Rivière  , VII.  54*. 

Kaki-Tfubxtta-,  efpece  d'Iris , plante , XI.  715. 

Kakkeys  , grappes  du  fruit  d'un  Palmier,  V.  75. 

Kakko  , ou  UtfuBogufa , plante  , XI.  718. 

Kckongo  , Royaume  : Le  Souverain  de  ce  Pays  de- 
mande des  Millionnaires,  IV.  jjr.  La  mort  de  ce 
Monarque  produit  un  changement , ibid.  Royau- 
me de  Kakongo, Sc  fes  propriétés,; 8 j.Srg.D.i  IJ. 
Comment  les  Habitans  traitent  leurs  Dieux,  ibid. 
Ce  Royaume  dépendant  de  celui  de  Congo , V. 
a.  Seigneurie  de  Kakongo  , ibid. 

Kakongo , Bois  odoriférant,  IV.  48;. 

Kakongo,  poiiTon , IV.  «IJ.  Sa  forme  8c  (à  chair , 
V.  94. 

Kakoré  , Village  8c  fon  Temple  , XI.  475.. 

Kakos  , forte  de  choux, III.  410. 

Kakumi,  X jfi. 

Kakuri  , X.  550. 

Knkusju  . ou  Kaveata-Tifagi , & Adsja,  arbullc  & 
fes  vettus  , XI.  708. 

Kalabar , ou  Kalbari , Rivière,  voy. Kallabar. 

Kalabcs,  Ile,  IV.  479. 

Kalach , origine  de  ectte  Tribu , VII.  39.  Tribu  de* 
Kalachs , 46. 

Kalamba  , forte  de  Bois,  V.  71  J. 
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Kalambak  ( Bois  de  ).  V.  557. 

Kalamba- Kamba  , Seigneur  d'un  Pays,  IV.  481. 

Kalandula  , ou  Imbe  Kalandola,  Chef  des  Jaggas, 
& fon  caraélerc  , V.  100.  Sa  parure  , loi  St  roi. 
Affreux  facrifice  qu’il  fait , ibid  te  ioj. 

Kalango  , Ville  , IV.  488. 

Kalangnla  , Chef  des  Jaggas,  te  cruelle  propofition 
qu'il  fait , IV.  «14. 

Ka-lap-pa  : (îtuariondece  lieu  .V.  59 1. 

KrlalTul , Rivière,  voy.  Orkhon. 

Kalatu,  Golfe, VU.  J7|.  " 

Kalayat , Ville  , 8c  fa  lîtuarion,  I.  loi.  File  cfï 
brûlée  par  les  Portugais , ibid.  Elle  fe  révolte , 
8c  rentre  fous  le  joug,  118.  Ville  de  Kalayat , 

VII.  57J. 

Kalayara  , belle  & forte  Ville  du  Royaume  d’Or- 
muz,  I.  97  8c  98. 

Kalbari , ou  Kalabar , Rivière,  voy  Kallabar. 

Kalbcrine  , Rivière,  voy.  Kallabar. 

KalNongos , Nation  , IV.  450.  Pays  qu'ils  habitent, 
4ti. 

Kal.ian  , Khan  des  Eluths , détruit  un  Temple,  VI. 
595.  Kaldan.Han  des  Eluths , VII.  5.  Kaldan, 
Roi  des  Eluths , attaque  le  Lama  des  Kalkas , 4. 
Ce  Ptincc  follicité  en  faveur  des  Kalkas,  j.  S» 
réponfe.  L'Empereur  de  la  Chine  exhorte  en  vain 
Kaldan  à la  paix  , ibid.  Premiers  avantages  de 
Kaldan , 6.  Bataille  dont  Icfucccs  indécis.  Traité 
de  paix.  Advetfités  de  Kaldan.  Il  recommence  la 
guerre  , ibid.  Allarmes  de  la  Cour  de  Pékin , 7. 
Dcllruélion  des  Eluths  8c  mort  de  Kaldan  , ibid. 
Ce  Chef  de  Eluths , nommé  auffi  Kaldan  Papctu 
han  , rétablit  l’Empire  de  ces  Peuples  , i«.  Ori- 
gine de  ce  Monarque  , ibid.  Comment  il  profite 
des  malheurs  d'autrui,  17.  Cité,  1 JO  Nommé 
aulli  Bafton  , ou  BuÜTuktu  , 154.  Défaite  de 
Kaldan  , 59)  ‘ & fuiv.  Sa  fuite  , «01.  Cité, 
«if. Lettre  de  Kaldan  à l'Empereur  , «i«  Ré- 
ponfe de  l'Empereur  à Kaldan,  «17.  Le  fils  de 
Kaldan  amené  à l'Empereur , VIII.  9.  Courage 
de  ee  jeune  Prince.  Il  eft  conduit  à Péking  , ibid. 
Cité  , 17.  Retour  de  deux  Mandarins  envoyés  à 
Kaldan  , 18.  Mauvaife  foi  de  ce  Prince,  ibid. 
Son  Ambaffadeur  implore  la  démence  Impériale, 
19.  Mort  de  Kaldan , a J . 

Kaldé,  Salle  d' Audience , II.  470.  Ce  que  lignifie 
ce  nom,  III.  581.  Kaldé,  aficmblée  pour  des 
amufemens,  IV.  i9«.  • 

Kaldcr  , convetfation  , II.  fO«. 

Kalejor,  Ville,  prife  pat  le  Général  du  Roi  de  Ben- 
gale ,1.  xj 8. 

Kalekarc , Pays,  8c  fon  Commerce  , I.  Ij. 

Kalcmpou  , XI.  489. 

Kalentan,  petite  Ile  , XI.  7 14- 

Kalife  de  Rum  , VII.  1 81. 

Kabkare  vi  , ou  Kiffongo-vi , ferment  des  Ne.» 
gres,  V.  9. 

Kalingre  , Village,  X.  85, 

Kalintur , V.  338. 

Kalipa,II.  ni- 
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Kaliu-tay  , Montagne , VIII.  48. 

Kalk  , Roi  des  Ogorices , tué  , VII.  t ) 8, 

Kalka,  ou  Hacha , Royaume  , VII.  433. 

Kalka-han  , Place  , VII.  330. 

Kalka,  ou  Kalka- pira  , Rivière,  VI.  588.  Son 
nom  changé  en  celui  d'Urfon,  ibid  Cicé  , VIII. 
44- 

Kalka-khan  , ou  Halba-han , Empereur , VII.  4 J 8. 

Kalka  Mongous.  voy.  Tattarel. 

Kalkas,  Peuples,  VI.  J48.  Le  Pays  des  Kalkasn'eft 
pas  mefure , 5,9.  Leur  nom  compris  fous  celui 
de  Mongols'  voy.  Tattares. 

Kalka-rargar , Canton  , VI.  381.  Tattares- targars. 
voy.  Tattares. 

Kalka- te- tfes , voy.  Tarrarcs. 

Kalkatrici , Sctpcns’d'eaii , II.  303.  Grand  nombre 
de  Calkarrici  dans  la  Riviere  de  Cambra,  ;14. 

Kalkha,  Pays,  VU.  41).  Révolte  des  Kaikhans , 

i bid. 

Kaikhans , Peuples,  voy.  Kalkha. 

Kalkits . Tribu  de  ce  Peuple  , 8c  fon  origine  , VII. 
J a. 

Kalkol,Lac,  VII.  14. 

Kallabanga  , V.  1 j. 

KaJlabar  , Cap.  III.  444.  Riviere  du  vieux  Kallabar, 
y 10.  Kallabares,  Nation  quihahirc  ce  Pays,;  1 1. 
Contrée  de  Kalbari  ou  Kalabar  , IV.  403.  An- 
cienne 8c  nouvelle  Riviere  de  Kalabar , 419.  Pré- 
fens  au  Roi  8c  aux  Grands  du  nouveau  Kalabar , 
4)4.  Avantage  du  Commerce  de  Kalabar , ibid. 
Qualité  des  Èfclaves  du  Pays  , 41 4.  Marchandi- 
fes  propres  aux  échanges.  Difficultés  de  la  Barre 
de  la  Riviere  , ibid.  Un  rilote  drefle  la  Carte 
des  Rivieresde  Bandi  8c  de  Kalabar  ,4)7.  Pafla- 


441.  Carre  de  la  Riviere  de  Kalabar , ou  Rio 
Real , avec  les  Côtes  voifînes , ibid.  Defcriptioa 
de  la  Riviere  de  Kalabar  8c  fes  dtflereus  noms  , 

443.  Rade  de- cette  Riviere.  Paflàge  de  la  Barre  , 
ibid.  Saifou  propre  au  Commerce  de  Kalabar , 

444.  Situation  de  la  Ville  de  Kalabar.  Ile  que 
Rio  Real  forme,  ibid.  FclVms  mutuels  des  Nè- 
gres de  Kalabar  ,44;.  Leurs  Idoles.  Cataâcrcde 
cette  Nation  , ibid.  Entrée  de  la  Riviere,  44$. 
Riviere  du  vieux  Kalabar  , nommée  Oude-Kal- 
borgh  , ou  Rio  Coude  , 447.  Ile  à fon  embou- 
chure , 448.  Ses  bords  remplis  de  Villages.  Mali- 
gnité de  l'air.  Difficulté  pour  fortir  de  cette  Ri- 
vière , ibid. 

Kallavanccs , forte  de  fèves , IV.  114. 

Katlé  , Seigneurie , IV.  616. 

Kalmak  , Pays,  VII.  388. 

Kalmouks,  Peuples,  voy.  Tattares. 

Kalmuk  , Dcfcrt.  voy.  Chamo , 8c  Lop , Lac. 
Kalmuks , ou  Eluths,  Peuples,  voy.  Tattares. 
Kalobanzi,  ancien  d'une  troupes  de  Negres, IV.  <34- 
Kalongo  , Province  , IV.  ;8r.  Sign.  Dddd: 
Kalpule  , Domaine,  ou  Terre  d'un  Cacique,  XII. 
J7* 
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Kalium  , ou  Mer  Cafpiennc  , VU.  44. 

Kalton  , lieu  , VII.  6 04. 

Kalcyu-mutcu  , Riviere,  VII  I r 3. 

Kiluet-Kané,  nom  de  tente, X.  9f. 

Kduk.aU , Riviere , V.  1 1. 

Kalunga , V.  13. 

Kalutu  nor.mate , VIII. 

Kalyete , II.  ) ;o.  La  Rade  de  Kalyete  peu  fûrepour 
les  VaifTeaux  ,33t.  Baiîcsjdc  Kalyete  Saint  Geor- 
ges , 347.  Kalyete  S.  Martin,  3S0.  Defcription 
de  cette  petite  Crique  ou  Rade  , 381.' 

Kam  ( le  ) : LcKam  de  Tartariefc  rend  martre  de  la 
Chine,  V.  13».  Il  cft  aulG  nommé  Cham  , 1J4. 
Kam,  314. 

Kama  .Fleuve,  l.f.vij.  del'btt'od.  Son  embou- 
chure , VIL  391.  Diflriétdc  ce  nom , X.  ; 14. 

Kamafo,  Ile  d'où  les  Portugais  veulent  châtier  les 
Efpagnols;  mais  ils  font  repouflés,  I.  u>,.  Les 
Efpagnols  vaincus  par  les  Portugais  fc  lotirent 
daus  cette  Ile  , 1 ;o. 

Kamakura  , Ile  , exil  des  Grands  du  Japon  ,X.  ;io. 
Etoffes  de  Kamakura  , 187. 

Kamalingo  : Combat  de  ce  Prince  Ncgre  comte  un 
Lion  , II.  437.  Ce  Prince  paraît  le  même  que  le 
Kamalingo  , ibid.  Kamalingo  , Lieutenant  Gé- 
néral du  Roi  Sitatik , 8t  héritier  préfomprif  de 
la  Couronne , 303.  Il  vient  au  devant  de  Brue  , 
Jo4.  Vifîte  que  Brue  fait  au  Kamalingo  , ;rr. 
Maifon  de  ceSeigncur  Ncgre  ,|;n.  Ufagc  de  fes 
femmes , ibid.  Kamalingo,  premier  emploi  du 
Royaume  des  Foui  is,  ;t;. 

Kaman , Ville , fur  la  frontière  de  Golkundc  , IX. 
;i8. 

Kamandon,  Ile  , XI.  314. 

Kamandu  , grande  Ville  détruite , Vil.  316. 

Kamango , V.  1 3. 

Kamano-kikurri.  voy.  Bekunis. 

Kamaraddio  , Rebelle , malTacre  un  Prince  8c  toute 
fa  Famille  . VII.  134.  Guettes  de  Kamaraddio  , 
ibid. 

Kamati , Fils  de  Japhet , VII.  ]4. 

Kamaroncs , Riviere , IV.  404. 

Kamas , petite  monnoie  de  plomb  du  Paysd'Achin, 
I.  )<;.  Poiflondc  ce  nom  , X.  674. 

Kamatc  . Ange  qui  tourmente , III.  119. 

Katnath  , Château  , VU.  194. 

Kamba-Kalamba,  Seigneur  d'un  Pays , IV.  481. 

Kambalik  , Ville,  voy.  Yalafagun. 

Kambalu  , Ville  , prife  aujourd'hui  pour  Pckirg, 
Vil.  ; 14.  Nommée  aulfr  Khambalu  , 344.  Elle 
cft  encore  appelléc  Khanbalu  ,3388c  339. 

Kambaroba  , Village,  voy.  Kombamba. 

Kambar,  nom  commun  aux  hommes  de  Sierra  Lco- 
na  , III.  148. 

Kambc , Bois  de  teinture  , III.  114. 

Kambgis , Pigeons  fauvages , III.  388. 

Kambkaira,  V.  13. 

Kambombc  ( Montagnes  de  ) , autrement  appeliées 
Serras  de  Prata,IV.  484. 

Kamchik , Place  , VU.  404. 
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Kame , & Tafcokamc  ou  Takokome,deux  poilVons. 
X A75. 

Kamelkan  » General  des  troupes  d’ifmacl , Roi  de 
Goa  , I.  114. 

Kaména,  ou  Fo  , efpcce  de  Jonc,  plante,  XI.  719. 

Kamcroncs  , Nation  ,111.  yio. 

Kamgazumbo  , & ce  que  c’cft  , IV.  y J 7. 

Ramgrani  , Rivière  , III.  148. 

Kamhi , Empereur  Chinois,  voy.  Kang  hi. 

Kami , X.  < yo.  yya.  yy6. 

Kamijlî,  X.  5 j 4. 

Kamina  , II.  477.  LcsNcgresde  ce  Canton  partent 
pour  les  meilleurs  Soldats  du  Pays , 1IL  1 9 3 . 

Kamit7ka  , X.  ff  4. 

Kamitzki , X.  y J y. 

Kumju.  Ville  , VII.  390. 

Kamiin  > forte  de  robbe  , V.  114. 

Ramma  , Ville  brûlée  par  les  Ncgrcs,  IV.  104. 

Kamfnagoja  , Ville  , III.  <71. 

Kainmagu  Fagalli  , Village,  *X.  toi. 

Kanima  Kouikour,  fa  lignification  , V.  148» 

Kamniana  , Pays,  IV.  87.  94. 

Kaminc-Jamma  , Ville,  X.  514. 

Kamo  , X.  yyo.  ff  3. 

Kamolîma , X.  554. 

Kamo-Uri,  Melon,  voy.  Togvra. 

K.impacn  ( Clacs  ) , Avantuucr  Hollandois  , donne 
fon  nom  à un  Rocher , II.  465. 

Kampion  , Place , VII.  313.  Kampion  , capitale  de 
Jangut , 3x1.  Deux  routes  depuis  Kampion, 
ibïd.  Seconde  route  depuis  Kampion,  3x3.  Kam- 
pion, 40  f.  Sa  defeription  , 406.  Temples  de 
Kampion  , ibïd.  Habits  de  Kampion,  407.  Mon- 
noic  du  Pays , ibïd. 

Kampition  , Place  , VII.  iox. 

Kampon- Aurai , lieu  où  fix  Hollandois  fc  débau- 
chent, I.  49 1. 

Kampu , Place,  VII.  380.  Temple  & fingulicrc 
Idole  de  Kampu , ibïd. 

Kamfcmcga  Hottentot,  voy . Hcrrv. 

Kamfct-  Algauri  , Soudan  d Egypte  , I.  ixx. 

Kamtarcrs,  Nation , V.  179. 

Kamtchatka  , Port , XV.  168. 

Kamtovers,  Nation,  voy.  Khamtovcn». 

Kamu-tufchazar  , Général  Tartarc  , VII.  39. 

Kan  , 5c  tout  ce  qui  a rapport  à ce  nom.  voy.  Kan, 
Rivière  • ci  delTous. 

Kan  , Riviere  , fes  tournans  8c  leurs  effets , V.  144. 
Ponts  de  bâteaux  fur  cette  Rivière  , 14 f.  Dan- 
gers de  cette  Rivière , t îtf.  UnEmpcreur  de  fa 
Chine,  nommé  Kan,  fait  élever  plulicursEglifcs 
chrétiennes,  VI.  tj8.  Alcovc  de  ce  nom  , Hx„ 
Monragnc  nommée  Kan  , VII.  77..  Oranger 
appelle  Kan  , ou  Kummi-Fo  , XI.  6pp. 

Kanagava  , Place,  X.  yii. 

Kanaka , rilote  Indien  , & fon  habileté  dam  la  na- 
vigation , I.  jt. 

Kanakand  , Iles  dans  les  mers  d’Afrique  ,1.  80. 
Kanam  , Royaume , VIL  369*. 

Hanamaka Ville , X.  xu. 
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Kanatc,  efpece  de  Paravent,  X.  1 6f. 

Kanbashi , Ville  , VII.  417. 

Kan-chang,  Ville  , V.  148. 

Kan  chcu  , Ville  , & politefle  du  Tutang  , V.  143* 
Beauté  des  Temples  de  Kan  dieu  , ibïd.  Bourg 
de  ce  nom  , où  les  drogues  de  la  Chine  fc  raflem- 
blcnc  , fxp.  Kan  chcu  cft  une  forte  Place,  VI. 
po.  Plan  de  Kan  chcu,  nommée  aufï»  Cnn  tcheou 
& Kan  ckew.yi.  Citée,  1 18.  Côtes  de  Kan*  cheu, 
499.  Ville  de  Kan-chcu  , VII.  iji.  Cette  Ville 
bâtie  par  lcsChin.  pour  contcnh  lcsTarrar  4^9. 

Kan-chcu-fu  : Eglife  Chiétiennc  en  cette  Ville,  V. 
466.  Spcétaclc  que  le  Gouverneur  donne  â des 
MilHonnaiics , 467.  Tours  de  Kan-chcu  fu',  477* 
Maifon  des  J é fuite  s en  cette  Ville,  fie  Temple 
voifm,  499.  Cette  Ville  tient  le  fécond  rang 
d’une  Province  , ftp.  Kan-chcu-fu  fie  fes  deux 
Rivicres,VI.  yi. 

Kan  chi, Empereur  de  lafhinc, 8c  ordonnances  qu’il 
frit  en  faveur  des  Holiandois,  V.  375.  6*  Juiv. 

K m-chian  , Village , V.  3 3 3. 

K.mda  , Rjvicrc  , X.  xoi.  Dilhiél  de  ce  nom,  ff  6. 

Kandahar,  Piovincc  , X.  i-çj. 

Kandatz  , X.  «9}. 

Kandcbar , Place  , VII.  1 1 8. 

Kandcz , Pays  , X*  104. 

Kandimal , Place  pour  le  Commerce  , I.  34  c. 

Kandish  , Province,  X.  197.  Nommée  aulli  Ca*- 
dish  , ipp. 

Kandouana  , Province  , X.  101. 

Kandli-Kanfi  , ou  Sjo  Ri , Mûrier , XI.  718. 

Kandfîma  , X.  334. 

Kandum  , Village  , VII.  1 96. 

Kanequin  , forte  d’étotfc , IV.  394. 

Kang , bras  de  Mer  .V.  165.  Lac  de  ce  nom  , 341». 

Kanga  , X ffi. 

Kang-chcu , Ville  , VI.  7f. 

Kang  hi  , Empereur  de  la  Chine,  V.  197*  Cité, 
431.  437.  Mort  de  l’Impératrice  fa  Mcrc,  44t. 
Cité,  4*0.  46t.  467.  48a.  Audience  que  ce 
Prince  donne  à Gcmclli , fie  cérémonie  de  l’en- 
trée , 490.  Queftions  qu’il  fait  â ce  Voyageur 
Européen  , ibïd.  Figure  & qualités  de  ce  Prince  , 
491.  Cité,  y 18.  Impatience  de  ce  Prince  pour 
voir  des  Envoyés  de  Rulhc  , ibïd.  Lange  , Auteur 
trouve  ce  Prince  dans  une  maifon  de  Campa- 
gne, yiÿ.  Audience  de  cct  Empereur.  Qudltors 
qu\l  frit  aux  Envoyés.  Il  leur  donne  des  robbes 
d'hyver,  yio.  Il  leur  envoie  des  mers  de  fa  table. 
Compliment  qu’il  leur  fait  faire  , ibïd.  Il  leur  of- 
fre des  curiofiiés  de  la  Chine.  Sa  châtie  , yxr. 
Comment  ce  Prince  cfl  parvenu  â l’Empire  , 5 U. 
Piémiccs  de  fou  Gouvernement.  Scs  grandes  qua* 
lités, ibïd.  Son  cltinic  pour  les  Sçavans , y 14.  Les 
Chinois  nomment  fon  règne  Tcy  ping  t 8c  (î- 
gmficarion  de  ce  mot.  Nombre'de  fes  Enfans.  Sa 
politique  dans  leurs  mariages.  Sa  Religion.  K^ng- 
Li  fc  refroidit  pour  le  Cbriftianifmc,  :bid.  Edair- 
eiflemens  fur  cet  Empereur,  yxy.  Situation  de 
an  Ponce  dans  fa  chambre.  Oblcrvaiioof  fur  la. 
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«forme  de  cet  Empereur,  yiiî.  Préfcns  que  le* 
c fuites  reçoivent  de  fa  part  , 517.  Ce  Prince 
entre  dans  les  démêlés  des  Millionnaires,  533. 
Ce  qu’on  annonce  à un  Légat  de  fa  part , 541. 
Déclaration  mortifiante  de  ce  Prince  au  même 
Légat , ibid.  Il  donne  fa  propre  robbe  au  Légat , 
34*-  Fcffin  dans  la  Salle  d’Audicnce.  Queftions 
qu'il  fait  au  Légar , & objeétions  qu’il  y ajoute, 
ibid.  Inftanecs  de  l’Empereur  , 547.  Suites  de 
l'Audience  , ibid.  Secret  que  cet  Empereur  veut 
découviir  au  Légal , 148.  Conférence  pour  cette 
ouverture,  ibid.  Oiuc  articles  qu'il  propofe  , 
54?.  Il  découvre  le  caraélctc  de  Pédrini.  Ce 
qu'il  fait  pour  réconcilier  les  Millionnaires. 
Queffion  cmbarraflantc  qu’il  fait  tbid.  Réponfc 
du  Lcgar  , f jo.  Pcpr  chcs  fur  les  Depuis  en- 
voyés en  Europe.  L'Emrcrcur  défend  les  Jéfuites. 
Autre  Audience  & fes  effets  , ibid.  Quatrième 
Audience  f f 1. Demandes  que  IcLégüt  fait  à l'F.m- 
petcur.  Sa  Mnjeffc  explique  fes  fenrimens  fur  les 
cérémonies.  Demande  captieufc,  & réponfc  cm- 
barrafflante  Compliment  de  l'Empereur  au  Légar, 
ibid.  Il  recommande  l'union  aux  Millionnaires  , 
J fi.  Rufc  de  1 Empereur  , ibid.  Etrange  réponfc 
qu’il  fait  à la  lettre  du  Légat,  333.  Réponfc 
loumifc  que  le  Légat  fait  à l'Empereur,  f 54. 
Plufieurs  Millionnaires  maltraités.  Raillerie  de 
l'Empereur , ibid.  Lettres  que  les  Jéfuites  écri- 
vent à l'Empereur,  fff.  Badinage  de  l’Empe- 
reur dans  fes  audiences  , 5 y 6.  Il  s’adoucit  en 
faveur  du  Légar.  Autre  audience  mêlée  de  plai* 
fiintcries.  Embarras  qu’il  caufc  à fon  Médecin, 
ibid.  Scs  queffions  à loccafion  d’une  croix  , 3 f7. 
Foiblc  réponfe  du  Légat.  Autre  quefiion  comi- 
que & maligne.  Le  Légat  reçoit  fon  audience  de 
conge  Compliment  gracieux  que  l'Empereur  lui 
fait , ibid.  Il  dreffe  de  nouveaux  pièges  au  Légar, 
f f 9.  Faveurs  dont  il  comble  le  Légat  , tbid. 
Mort  de  ce  Prince  , jrfo.  Cité  fous  le  nom  de 
Khang  hi , VI.  j. 1 1.  40.  6 3.  Palais  que  ce  Prince 
fait  bâtir  de  bois  incorruptible,  100.  Ciré,  14t. 
Grand  feu  d'artifice  de  ce  Prince  , 161.  Réfbrma- 
tion  que  ce  Prince'faic  entre  les  Dodleurs,  190. 
Il  fait  couper  la  tête  à deux  Licentiés  , 19t. 
Ciré  , ti8.  îry.  1 j j.  îy  1.  171.  Il  fait  recom- 
mencer deux  fois  que  opération  Affronomiqoc  , 
*7*  St  x71*  Il  convoque  une  af emblée  des 
Grands  de  l’Empire,  17  j.  U ordonne  que  les  ob- 
servations Agronomiques  forent  répétées  publi- 
quement , ibid.  Cité  , 176.  Ce  Prince  étonné  de 
voir  noter  un  air  de  mufîque  , x88.  Académie 
de  mulîque  qu'il  établit , ibid.  Son  goût  pour  les 
Montres  & Horloges,  189.  Acccffîon  de  ce  Mo- 
narque, 36 1.  Il  apprend  des  Millionnaires  les 
Mathématiques  , y 6 y.  Eloge  qu'il  fait  du  P.  Ver* 
bieft,  3*3.  Il  emploie  les  MifTionnaircs  au  fcrvice 
de  la  Chine  , & apprend  d’eux  les  Mathémati- 
ques , ibid.  Les  Million oaires  portent  leurs  plain- 
tes à ce  Prince,  366.  Sa  réponfc.  Confcil  qu’il 
donne  aux  Millionnaires,  Le  Monarque  emploic- 
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fon  autorité  en  leur  faveur  , ibid.  Ce  Prince  agit 
contre  fes  propres  defirs  , 367.  Faveurs  qu’il  ac- 
corde aux  Millionnaires , ibid.  Il  dépoli  le  fcul 
Fils  qu’il  a de  fon  époufe  légitime  , 374-  Cité  , 
379.  Sa  chaire  en  Tartane  , St  magnificence  de 
fa  route  ,381.  Petits  Rois  fes  Tributaires , ibid . 
Coutumes  barlvarcs  qu’il  abolit  , 39 1.  Il  vilitc  les 
Provinces  pour  1 oblcrvation  de  la  jtifticc  , 401. 
Belle  action  de  ce  Prince  , 401.  Pénétration  de 
ce  Prince  , 417.  Peinture  qu’il  fait  en  deux  mors 
de  la  qualité  des  troupes  Tartarcs , 447.  Cité  , 
483.  yoi.  jk.  349.331.  yyi.  jf9.  y6r.  $66. 
Repos  que  ce  Prince  le  procure  pour  fon  voyage 
dans  la  Tartaric  Orientale , 371.  Chalfes  de  ccc 
Empereur,  37».  Ordre  de  la  marche  de  l'Empe- 
reur, 373.  Comment  il  cil  logé  avec  fa  fuite  , 
J 7 4*  Veau  marin  qu’on  lui  préfcntc.  Il  vilitc  les 
tombeaux  de  fes  Ancêtres.  Il  arrive  h Kirin  & fa- 
luc  la  terre  à g uoux  , ibid.  Il  prend  le  plaifit 
de  la  pêche,  373.  Son  retour.  Difficultés  de  la 
maichc  , ibid.  Conlîdérar.  qu’il  marque  pour  lcP. 
Vcrbicft  , 37 6.  Autre  faveur  qu’il  lui  fait  dans  le 
voyage  , ibid . Cité  , 390.  397.  <îoj.  Loi  que  ce 
Prince  adoucit , VII.  6.  Jufqu’où  il  étend  l’Em- 
pire finnois , 7.  Nommé  aufii  Amuloo  boglo- 
Khan,8.  9. Part  qu'il  prend  à une  qQcrclIc  II  ruine 
les  forces  d'un  Prince  Kilmuk  dans  une  bataille. 
La  tête  de  la  Femme  de  ce  Prince  Kalmuk  fert 
d'ornement  à fon  triomphe,  ibid.  Ciré , 10.  IL 
envoie  une  armée  contte  tin  Prince  Kalmuk  pat 
le  defert , il. Cité, 16.  icy.  ic8.  114.  119. 1 jo. 
1 3 1.  444*  Motifs  des  voyages  de  ce  Monarque  en 
Tarrarie  , 443.  Image  de  ces  voyages  5c  des 
challes,  ibid.  Raifon  de  famé  qui  porte  ce  Prince 
à voyager  , 446.  V titres  qu’il  reçoit  des  Régules* 
ibid.  Faveurs  qu’il  accorde  aux  Millionn.  447. 
Magnificence  Impériale,  ibid.  Grand  camp  de 
ce  Prince,  4*7-  Petit  camp  , ibid.  Forme  Je  la 
tente  Impéria’e  , 468.  Paflioo  de  l'Empereur 
pour  la  chafl'e.  Changement  du  camp , ibid.  Cité* 
499  Faveur  que  ce  Monarque  accorde  aux  trou- 
pes, 500.  Satisfaction  qu’il  témoigne  des  fcrviccs 
du  P.  Gcrbillon  , 307.  Les  Jéfuites  lui  font  leur 
Cour.  Compliment  qu’ils  lui  font  dans  une  autre 
occafion.  Faveurs  qu’ils  en  reçoivent , ibid.  Pré- 
fenr  qu’ils  lui  font  , 308.  Affliction  de  ce  Prince- 
pour  la  mort  de  fa  Femme  , ibid.  L’Empereur 
demande  aux  Jéfuites  l'explication  des  ir.ltru- 
mens  de  Mathématique , 309.  Cachctsde  Sa  Ma- 
jefté  Impériale,  yio.  Entretien  de  l’Empereur 
avec  les  Jéfuites,  3x1.  Explications  qu’il  leur  de- 
mande. Entretien  du  lendemain  , ibid.  Autre  en- 
tretien , y ii.  Entretien  plus  familier.  Autres  ex- 
plications ^ue  les  Jéfuites  répètent  à l'Empereur». 
Soins  de  ce  Prince  pour  faire  apprendre  le  Tar- 
rarc  aux  Jéfuites,  ibid.  Maîtres  qu’il  leur  donne* 
j ij.  Attention  qu’il  a pour  eux.  Cérémonie  du 
premier  jourdc  l'An  , ibid.  & fuiv.  Orncmcns  du» 
bonnet  de  l'Empereur  St  de  ceux  des  Mandarins* 
j 1 j.  Les  Jéfuites  lui  font  compliment  de  la.  noa«- 
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velle  année,  yr«.  Entretien  de  ce  Prince  avec  les 
J (finîtes.  Errai  que  l'Empereur  fe  fait  apporter , 
ibid.  Gcrbillon  donne  un  compas  à l’Empereur  , 
& en  reçoit  un,  517.  Avis  qu’il  fait  donner  aux 
Jéfuites,  Aid.  Il  exerce  ra  Géométrie  , ^ 1 S.  II 
demande  quelques  ptopofuions  d'Euclide.  Tra- 
duirions des  irx  premiers  Livres  d’Euclide  en 
Chinois  8c  en  Tatrare.  Continuation  des  expli- 
cations , ibid.  Application  de  ce  Prince  aux  exer- 
cices de  Géométrie  , s 1 9.  Il  fait  montrer  une 
Maifon  Royale  aux  J.  luîtes  , ibid.  Sagcffe  8c 
modération  de  ce  Monarque  , 510.  L’Empereur 
apprend  l’ufage  des  Logarithmes  , jai.  Il  fait 
goûter  de  fon  vin  aux  Jéfuites  , ibid.  Sa  réponfe 
aux  plaintes  des  Jéfuites,  j«.  Ses  ordres  fur 
l'affaire  des  Chrétiens.  Continuation  des  cipli- 
cations  de  Géométrie.  Ardeur  de  l’Empereur  , 
ibid.  Mécontentement  de  ce  Prince  , txj.  Nou- 
velles faveurs  qu'il  fait  aux  Jéfuites  , ibid.  L'Em- 
pereur fc  difpofeà  marcher  contre  les  Eluths, 
J14.  Détordre  occalionné  par  la  rareté  desChe- 
vaux  , j xj.  L’Empereur  eft  prié  de  ne  pas  quit- 
ter Péking.  Il  fait  la  revue  de  fes  Troupes,  ibid. 
Son  cortège  8c  fa  marche  , jx4.  Soins  qu’on 
prend  fur  fon  palfage.  Son  detfein  pour  fon  dé- 
part. Arrivéè  d’un  Envoyé  du  Khan  des  F.luihs , 
8c  fujet  de  fon  Voyage,  ibid.  Départ  de  l’Empe- 
reur , J17.  Son  retour  caufé  par  une  maladie. 
N ou  vell.  d’une  viéloirc  remportée  fur  les  Eluths, 
ibid.  Les  Jéfuites  vont  au-devant  de  l'Empereur, 
(18.  Compliment  qu’ils  lui  font  fur  fa  maladie  , 
ibid.  Ce  Prince  envoie  deux  de  fes  61s  au  Con- 
voi des  cendres  d'un  de  fc  Officiers,  519.  Les 
explications  de  Géométrie  recommencent  au  Pa- 
lais , J to.  Bonté  de  l'Empereur  pout  les  Jéfuites, 
ibid.  Habits  que  ce  Prince  donne  aux  Jéfuites  , 
yjl.  Il  demande  un  Jéfuitc  pour  l'envoyer  à 
Canton  , 51t.  Procès  contre  le  frère  aîné  de 
l'Empereur.  De  quoi  ce  Prince  cft  accufé.  Com- 
ment il  fe  juftific  , ibid.  Scs  Officiers  Généraux 
prennent  parti  contre  lui,  jjj.  Rigueur  d’un 
Tribunal  modi6ée  par  l’Empereur.  A quoi  ce 
Monarque  réduit  la  Sentence  du  Tribunal , Aid. 
Famibarité  de  l'Empereur  avec  les  Jéfuites,  jjf. 
Les  explications  recommencent , ibid.  Habit  de 
cérémonie  de  ce  Monarque,  j j<.  Fclfin  de  l'Em- 
pereur 8c  de  plufieurs  Grands , 5)7,  Orchcftre. 
Tours  de  fouplcffc.  Feux  d'artifice  , ibid.  L Em- 
pereur donne  ordre  aux  Jéfuites  de  mettre  la 
Philofophic  enTartare,  jr8.  Eclipfc  de  Soleil 
que  ce  Prince  obferve  , ibid.  Il  fournit  des  che- 
vaux aui  Jéfuites,  jrp.  Il  paye  les  dettes  des 
Soldats  8t  des  Officiers , ibid.  Les  Jéfuites  lui 
expliquent  la  Philofophic  , (41.  Il  ordonne  à 
Gcrbillon  de  le  fuivre  en  Tartaric.  Nomination 
des  Doélcurs.  Départ  8c  fuite  de  ce  Monarque 
pour  la  Taitarie  , ibid.  Quellions  qu'il  fait  fut 
les  Etoiles,  (41.  Ce  Prince  s'exerce  à tirer  de 
l'arc  , ibid.  Il  féjourne  à Ku-pe  kcu  , J4J.  Il  fe 
donne  le  SpeéUclc  de  la  lutte , J44.  Il  s'exerce 


à tirer  au  blanc , ibid.  Enceintes  pour  la  Charte, 
J4f.  Faveurs  que  l’Empereur  accorde  i Gerbil- 
lon  , ibid.  Ce  Prince  s’amnfc  à fccouer  la  pouf- 
fierc  de  fes  Tentes  . }4<.  Il  fait  faire  l'exercice 
à des  anciens  Officiers  exilés , j 47.  L’Empereur 
prerte  Gcrbillon  de  s’ciercer  à la  Charte,  549. 

Il  tue  un  Léopard  , j jo.  Sujet  de  fon  Voyage  8c 
de  l’Artemblee,  y ji.  Forme  du  Camp  Impérial , 
ibid.  Tente  de  l’Empereur  , J 51.  Tentes  pour 
l'Artemblée.  Lit  de  l'Empereur , ibid.  Tentes  des 
fils  de  l’Empereur , j ; |.  Tentes  pour  la  Garde- 
robbe  8c  la  Somclleric.  Ordre  du  CampdesTrou- 
pcs.  L’Empereur,  ibid.  Artillerie , j 54.  L’Em- 
pereur fait  faire  l'exercice  à fon  Infanterie, ibid. 
Préparatifs  pour  l'hommage  des  Kalkas , jjj. 
Divers  Pavillons.  Eléphans  amenés  de  l’éking. 
Ordrcdes  Princes,  ibid.  Etat  où  paroît  l'Empe- 
reur, jj«.  Première  Audience  que  l'Empereur 
donne  aux  Princes  Kalkas  , Aid.  Planche  de 
l’hommage  qu’on  rend  â l'Empereur,  jj7-De 
quoi  cette  cérémonie  cri  fuivie.  Ordre  obfervé 
pendant  l'hommage.  Cérémonie  de  l'hommage. 
Les  Lamas  en  font  difpenfés , ibid.  Tables  pré- 
parées pour  l'Artcmblée  , jj8.  Comment  les 
Convives  font  affis.  Maniéré  de  fervir  le  Thé  à 
l'Empereur  , ibid.  Comment  on  fert  le  Thé  aux 
Régules  8c  aux  Princes,  y J 9.  Maniéré  de  fervir 
le  vin.  Danfcurs  de  corde.  Marionnettes.  Préfens 
de  l’Empereur  aux  Princes  Kalkas , Aid.  L'Em- 
pereur s'occupe  des  foins  militaires , j<o.  L'Em- 
pereur fc  montre  armé  de  toutes  pièces  , ç<  1. 
Troupes  du  Camp.  Artillerie.  Revue  Impériale  , 
ibid.  L'Empereur  prend  plaiftr  à voir  une  bataille 
feinte  ,661.  Décharge  du  canon  8c  de  la  mouf- 
queterie.  L'Empereur  tire  de  l'arc.  Il  changedha- 
bit , 8c  les  troupes  fe  retirent , ibid.  Courfe  de 
chevaux  par  des  danfcurs  de  corde , J<4-  Diver- 
tirtement  de  la  lutte.  Les  Canonicrs  tirent  au  but. 
Vifire  des  Princertcs  Kalkas.  L’Emperenr  fe  rend 
au  camp  des  Kalkas  , ibid.  Audience  accordée  au 
Gtand  Lama  , j«j.  Les  Kalkas  prennent  congé 
de  Sa  Majefté. Déclaration  de  l’Empereur  au  Khan 
des  Eluths.  Retour  à Péking , ibid.  Charte  des 
Chèvres , j 66.  Le  Prince  aîné  tombe  de  Ion  Che- 
val. Eftroi  des  Chevres.  Chaffc  fort  vive,  ibid. 
Punition  de  troisHyas  pour  une  faute  à la  charte, 
J87.  On  découvre  un  Tygre.  Charte  de  ce  Ty- 
gr e , ibid.  Mort  du  Tygre  , j<8.  L'Empereur 
s’amufeà  tirer  des  fléché  pardeflus  un  rocher, 
y <9.  Il  en  mefure  la  hauteur.  Charte  aux  Liè- 
vres dans  une  Vallée.  L'Empereur  s'embarque 
fur  un  canot , Aid.  If  s’embarque  fur  une  Ri- 
vière, J70.  Humanité  de  ce  ce  Prince,  j7r.  Il 
rentre  dans  Péking.  Les  Jéfuites  ont  ordre  de  le 
fuivre  à fa  Maifon  de  campagne.  Difcours  de  ce 
Monarque  fur  les  fupcrrtitions  populaires,  ibid. 
Attentions  de  l'Empereur , J7i.  Son  ardeurpour 
le  travail , ibid.  Sa  familiarité  avec  les  Jéfuites , 
j7  j . Les  Jéfuites  lui  préfentent  une  lettre  du  Pcre 
Gumaldi  : ce  quelle  contient.  L'Empereur  mène 
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le  Pcrc  Gerbillon  aux  bains  d'eau  chaude  , ibid. 
L'Empereur  lance  un  coup  de  flèche  fort  vigou- 
reux , J74.  Effet  de  l'amour  de  ce  Monarque  pour 
fes  Peuples.  Chaires  Impériales  , ibid.  L'Empereur 
prépare  lui-mcmc  les  viandes  à la  manière  Tar- 
tarc , 373.  Charte.  Autre  chaffc  , ibid.  Ce  Prince 
prend  foin  de  Gerbillon  , & fait  fon  éloge  ,37 l. 
Plufieutf  bêtes  tuées  de  fa  main.  Grande  chafTe 
il  fon  fucccs  extraordinaire  , ibid.  Divcifcs 
chartes  de  l'Empereur , J77.  Ce  Prince  tue  un 
Ours.  Il  tue  un  animal  nommé  Schulon  , ibid. 
Charte  brillante , 578.  Un  Page  manque  de  blcrtcr 
l'Empereur.  Ce  Prince  reçoit  la  vifue  du  Grand 
Lama  des  Kalkas  & du  Han  fon  frere.  Eétc  qu'il 
leur  donne  , ibid.  Autre  challc  , 579.  Neuvième 
Fils  de  l’Empereur.  Ours  tué  par  ce  neuvième 
Fils,  ibid.  Derniere  charte , 3S0.  L Empereur 
rentre  à la  Chine.  11  rentre  à Péking.  Sujet  d un 
autre  voyage  en  Tairai  ie.  Avec  qui  l'Empereur 
fc  mec  en  marche  , ibid.  Officiers  punis  de  leur 
négligence,  581.  Clémence  de  l'Empereur,  ibid. 
Il  punit  deux  Kalkas,  583.  Explications  avec  le 
Khan  des  Eluths , 38 6.  Nouvelles  des  Eluths  , 
5 87.  EcUirciiîemens  fur  les  projets  du  Khan  des 
Eluths  , 588.  L'armée  Impériale  fc  forme , ibid. 
Le  fils  aîné  de  l'Empereur  commande  l'avant- 
garde  , (89.  On  reçoit  des  nouvelles  de  l'armée 
des  Eluths , ibid.  On  tient  confcil  fur  la  fituation, 
390.  Trois  Partis  entre  lcfqucU  on  fc  divifc.Avcc 
quelle  lenteur  on  délibère,  ibid.  L'Empereur  dif- 
féré encore  fa  décifion  , 59 1.  Nouvelles  des 
Eluths.  Décifion  de  l'Empereur;  EdaircilTcmens 

3u’on  reçoit  d'un  Lama  8c  de  deux  Eluths.  Etat 
e l'armée  des  Eluths , ibid.  Etat  de  l'arçicc  de 
l'Empereur  , 39a.  U arrive  des  vivres  au  Camp, 
ibid.  Ordres  donnés  par  l’Empereur,  393.  Arri- 
vée d'un  Tayki-Kalka.  L'Empereur  dépure  au 
Khan  des  Eluths.  Scs  ordres  , ibid.  Proportions 
qu’il  fait  au  Khan,  39 4.  Une  efeorte  Chinoife 
maltraitée  parles  Eluths,  393.  Retour  de  l'cfi- 
cotte  , ibid.  Explication  qu'on  reçoit  de  la  part 
des  Eluths  , 39**  Ordre  de  la  marche  dans  l’ar- 
mée de  l'Empereur,  ibid.  Nouvelle  députation 
au  Khan  des  Eluths  , 397.  Lumières  qu'on  reçoit 
fur  leur  firuation , 398.  Les  Eluths  commencent 
à fuir.  Défertcur  qu'on  prend  pour  un  efpion. 
Son  récit , ibid.  On  pourfuit  les  Eluths , 399. 
Humanité  de  l'Empereur.  Confcil  dans  lequel  il 
prend  le  parti  de  retourner  avec  fon  Armée.  Il 
détache  la  Cavalerie  à la  pourfuitc  de  l'Ennemi, 
ibid.  Nouvelles  qu'on  reçoit  de  Fian-gu-pé  Gé- 
■éralirtîme  , 600.  Premières  nouvelles  d une  Ba- 
taille, ibid.  Eclairci rtemens  certains,  601.  Cir- 
conftanccs  de  la  Bataille.  L'Armée  Impériale 
remporte  la  viéloire.  Nom  du  champ  de  Bataille. 
Trois  Seigneurs  fe  rendent  à l'Empereur,  ibid: 
Détail  de  la  Bataille  , lot.  Allions  de  grâces 
que  l'Empereur  rend  au  Ciel,  ibid.  Combien 
cette  viâoirc  ncccffaire  aux  Chinois  , 603.  Vî- 
ntes de  félicitation  faites  à l’Empereur  , ibid. 


Suite  du  retour  de  l'Empereur,  *04.  Son  activée 
à Féking  , tbid.  Complimcns  (ju’il  reçoit , loç. 
Remarques  fur  la  viéloirc  de  1 Armée  Chinoife, 
ibid.  Départ  de  1 Empereur  pour  la  Tartaiie  , 
606.  Par  qui  il  fc  fait  accompagner  , 8c  fa  rou- 
te, tbid.  Eluths  qui  fe  présentent,  £07.  Haras 
8c  Beftinux  de  1 Empereur  , ibid.  Préfeus  que  Sa 
Majcfté  fait  aux  Scigncuisde  fa  Cour,  <îo8.  Gc 
Prince  tire  au  blanc  , ibid.  Son  adterte  à 1a 
Charte , 609.  Son  affabilité  , ibid.  Mongols  qui 
aident  à la  Charte  de  l'Empereur  , lie.  Récep- 
tion qu'on  lui  fait  dans  une  Ville  , ibid.  Au- 
dience d’un  Ambalfadeur  du  Dalay  Lama, lit. 
Feftin  donné  aux  Soldats.  Récompenfcs  accor- 
dées aux  Soldats  qui  ont  gagné  la  Bataille,  ibtdw 
L'Empereur  charte  au-delà  du  Whang  hp  , lit. 
On  paire  le  Whang- ho  fur  la  glace,  ibid.  Prc- 
fens  faits  à l’Empereur  : comment  ils  fc  paicnc, 
I14.  Seigneur Eluth  qui  fc  rend  à l'Empereur, 
ibid.  Le  Khan  des  Eluths  propofe  la  p3ix  ,113. 
Fête  donnée  aux  Mongols  d'Ortous , ibid.  Let- 
tre de  Kaldan  à l'Empereur,  lil.  Réponfe  de 
l’Empereur  à Ka'dan  , 6 17.  Retour  de  Sa  Ma- 
jcfté à Pckmg  , ibid.  Réception  que  les  Soldats 
d’une  Caxcrnc  font  à l'Empereur,  I18.  L’Em- 
pereur hâte  fa  marche  , 610.  Cinquante  Fer- 
miers de  l'Empereur,  lu.  Ce  Prince  faluc  de 
cous  les  Corps.  Son  entrée  dans  Péking  , ibid. 
Autre  Voyage  de  l'Empereur  Rang  hi  en  Tarta- 
tic  : Départ  de  la  Cour,VIII.  l.  Avis  qu'il  donne 
aux  Gouverneurs  de  fes  enfans  , 1.  Sa  route, 
ibid.  Soins  de  l'Empereur  pour  le  partage  d'une 
Rivicre,  8.  On  lui  amene  le  fils  de  Kaldan: 
Traitement  qu'il  fait  à ce  jeune  Prince  ,9.  L’Em- 
pereur tue  grande  quantité  de  Lièvres  , 14.  Orr 
rencontre  un  Corps  de  Tartares  , 1 e.  Ordre  de 
l’Empereur  auTipa,  16.  Réponîe  du  Tipa,  17. 
Menace  que  l'Empereur  fait  à un  Lama  , 19. 
Départ  de  Ninghia  , 10.  L'Empereur  tue 
des  Cerfs  , al.  Bonne  difpofition  des  Prince» 
de  Kokonor,  ai.  L'Empereur  s’embarque  fur 
Je  Whang-ho,  xj.  Les  Millionnaires  font  com- 
pliment à l’Empereur  fur  la  mort  de  Kaldan,  13» 
Vifice  d’un  Régule  Kalka  , al.  Haras  de  l'Em- 
pereur , 17.  Autres  beftiaux  8c  troupeaux  de 
l’Empereur , 18.  Arrivée  de  l’Empereur  à Pé- 
king, 30.  Refpcft  avec  lequel  on  porte  les  or- 
dres de  ce  Monarque  , 43.  Ancien  Camp  de 
l’Empereur , 3 3.  Autre  ancien  Camp  de  l’Empe- 
■eur , j 4.  Le  Voyageur  Gemelli  Careri  cft  admit 
à l'Audience  de  cet  Empereur , XI.  494*  Cif- 
conftancc  de  cet  événement.  Ce  Prince  nommé 
aurtî  Camhi , ibid.  Précautions  de  l'Empereur 
lotfqu'i!  vifue  les  Maifons  des  Jéfuitcs  , 49S* 
Traits  curieux  racontés  à la  Barbinais  fur  ccç 
Empereur,  nommé  aurtî  Kamhi , 39 )• 

Kaug-ho  , Tribunal  , vqy.  Kong-ho, 

Kangidier,  Village,  V.  331* 

Kangir , Village  , X.  83. 

Kangitcs , Peuples  x VII»  x su- 
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Kangiit',  Ville , & belle  Rivière  qui  y pâlie , VII. 
(44. 

Kanglcs  , Nation  , VII.  169. 

Rang  mu  , Livre  des  Annales  Chinoifes,  VI.  569. 
Kaugo,  Ville.  IV.  578.  Dddd.  Province  de 
ce  nom  A fes  productions , j8|.  Sign.  Dddd. 
Kangola , V.  1 (. 

Kang-vang,  Empereur  de  la  Chine,  VI.  1 94. 
Kan-hyo  , petite  Ville,  V.  487. 

Kaninra  ,11.  418.  Fort  Fiançois  près  de  ce  lieu, 

447, 

Kanjigu  , Province,  S:  fes  produirions,  VII.  55  J. 
Kankamata,  lieu  d'où  vient  l’ambre  ,11.  ta. 
Kankan , nom  donné  à la  Civette  , III.  196. 
Kan-kang-hycn  : Manche  ou  figure  de  cette  Fortc- 
refle , VII.  f44- 
Kan-ka  wa,  Village,  V.  (jt. 

Kanki,  lotte  de  mets  des  Nègres , III.  45  J,  4 ç et . 
Kanky , le  même,  IV.  ji.  Ce  mets  nommé 
aulTt  Quanquais , ni.  Les  Ncgtes  donnent  ce 
nom  aux  pierres  avec  lcfqucllcs  ils  ont  l'art  de 
moudre  leur  blcJ  pour  faire  leur  pain , qu’ils 
nomment  auftî  Kanki  , 289. 

Kankli , Pays , VII.  91.  Les  KankJis  opp.iment  un 
Kltan  des  Turcs,  1(9. 

Kanklis,  VII.  if. 

Kankré  , Village  , XI.  47*. 

Kan  ku , Ville  , VII  141. 

Kanky  , voy.  Kat  ki. 

Kan  kyaog , Rivicre  , VI.  (o. 

Kanna  , Plante , voy.  Ginfeng. 

Kanncfiraa  , X.  (49. 

Kanno  , nom  que  les  Quojas  donnent  à l'Etre  fu- 
• ptême  , III  6o;  6-  fuiv. 

JCano , arbre  , & propriété  de  fon  bois , III.  41. 

C'ell  auffi  le  nom  des  filles  NcgrcITcs,  IV.  ri  J. 
Kano»',  Ville  , VII.  t fc. 

Kanfacki , grand  Village  , X.  494- 
Kanfaki  , X J)  1 , t;j. 

Kan'i , Province  , IX.  jj. 

Kanfoki  , X.  j JJ. 

Kan-tang  , Village,  V.  (II. 

Kan  tang-chcu.  Ville,  V.  487. 

Kantara  , forte  de  mefure  ou  de  poids  ,VII.  57t. 
Kantari , Pays,  III.  II. 

Kantatz , ou  Futfu-Kufa  , choux  blanc  , XI.  7 *4. 
Kantel,  Montagne  , VII.  110. 

Kan-tc-shan  , ou  Kantais  , Montagne,  VII.  104. 
Kanthca  , Village,  V.  ;jo. 

Kanto  , Général  Chinois  , fait  des  offres  à Jeng. 
‘ hiz  Khan  , VII.  8j.  Diftricl  de  ce  nom  , X. 

JJJ-  , , 

Kan-to-lo-cul , Ville  réduite , VII.  91. 

Kanton  , fitnation  de  ce  lieu,  I.  jyo. 

Kantor  , appcllé  le  Grand  , III.  10.  Situation  de 
cet  Empire  , 11.  Son  étendue , 27.  Embouchure 
de  la  Rivière  de  Kantor,  ) 1.  Divifion  de  l'Em- 
pire de  Kantor , rj8  je  159, 

Kantori  , III  to. 

5Uatotfi,Province,  UI.  9.  Royaume  de  KantotG  , 
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Kantsjoor,  ou  Wanhom  , Plante,  XI.  719. 
Kan-tfong  , réfigne  l'Empire  de  la  Chine  à fon  fils, 
& pourquoi , VI.  J )4. 

Kami , nom  que  des  Peuples  donnent  au  Créateur, 
III.  1(9. 

Kanuba  , petite  Ville,  III.  90. 

Kanubi , Port , III.  4t. 

Kao  , Rivière , X.  1 JJ. 

Kan-kia-pu , Bourg,  VIII.  10. 

Kaoulo  , V.  tj. 

Kapak  , Rivicre  , III.  148. 

Kapas,  Iles , St  Icnr  fituation  ,11.  108.  Nommées 
auffi  Capa  , IX.  4o. 

Kapchak  , Royaume , voy.  Kipjak. 

Kape  , Ville,  IV.  578.  Sign.  Dddd. 

Kaper,  Place  , IX.  j(j. 

Kapccalkol-zilan  , Ville  , VII.  427. 

Kapinda,  Port  d'Angoy  , IV.  fji  Gouvcmeurde 
Kapinda  emmené  par  un  Capitaine  François , 
549.  Marchandifcs  recherchées  parles  Habitans, 
J7(.  Sig.  Cccc.  Observations  fur  le  Pays  , J74. 
Situât,  du  Port  de  Kapinda  ou  Kabcnda  , (84. 
Sign  Dddd,  Ville  de  Kapinda  je  fes  Maifons  , 
ibid.  Pêche  des  Habitans , leurs  habits  8c  cheve- 
lure , j 8 8. 

Kapjak  , Prince  Souverain  , VI.  404. 

Kapokars,  lieu,  où  Gama  8c  un  Officier  de  Calé- 
cur  prennent  des  rafraichifTemens , I.  ( 7. 

Kapot , atbre  . 8c  pourquoi  ainfi  nommé,  IV.  117. 
Kappadc  , Officier  de  la  Cour  Impériale  de  la  Chi- 
ne , V.  247. * 

Kappado  Mofclcm  , Prince,  IX.  j7j. 

Kappas  , Nation  nombteufe  . XIV.  754. 
Kapfchan  , Officier , ou  avant  garde,  VII.  480. 

Biigands  donc  cet  Officier  fc  faifit , ibid. 
Kaputhccn  , Village  , V.  5 fi. 

Karabados  , Nation  , III.  j8j. 

Katabaol  Nation  de),  III.  584. 

Kiraboram , ou  Karaborum,  Ville,  VII.  17t. 
Karach , ou  Katcne  , ou  bien  Kcrakatcnch , Ville, 
X.  101. 

Kara-chay,nomquc  lesTartarcs  Mongols  donnent 
au  Té  bohé  , VI.  j8j. 

Karache  , Ile  , II.  J74. 

Kara-fu  , Rivicre  , VII.  174. 

KatagaPafe,  V.  15. 

Karagasju  , arbre  , voy.  Finua. 

Kirahal , Ville , VII.  io4. 

Karahotun,  VI.  y » t. 

Kata-bulaku  , Prince  , VII.  nj. 

Katai , Pays , X.  541. 

Ka'aique  , nom  d'une  race  , X.  (41. 

Karl  its.  Peuples,  VI.  J9).  Tribu  dcsKara-its, 
VII.  4* , rot. 

Karaja-hajib  , ou  Hagib,  VII.  4i. 

Karajan,  Province,  8c  fes  Royaumes,  XII.  ))i. 

Sa  Capitale  , ibid. 

Karaji , arbre  , voy.  Finua. 

ILarak,  Défctt , VIL  >44. 

Kara-kalmak 
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Kara-kalmak,  Région,  VII.  40 f. 

Kara-kalpak  , Prince  Tarrarc,  VII.  18.  Peuples 
defeendus  de  lui,  voy.  Mankar. 

Karakan,  Place  , VII.  30 9. 

Karakaram,  Village,  voy.  K ara -ko  ram. 

Karakirum  , voy.  Kara-korain. 

Kara-karay  , Pays  , voy.  Kara-kitay.  Défère  dcKa-i 
ra-kathay  , voy.  Chamo  & Lop  , Lac. 

Karakaez , arbre  , voy.  Tob*c. 

Kara-khan  , Prince  Tartare  , VII.  37.  Il  périt  d’un 
coup  de  fléché  , $ 8.  Khan  du  Tuikc(lan,nommé 
Kara  , 140. 

Karakifet,  Province , VII.  1 y 4. 

Kara  kicay , Empire , VI.  J79.  Conquête  du  Kara- 
kitay  , VII.  }8.  Les  Karakitavens  fc  rendent  à 
Jenghiz-Khan  , y 8.  Si  le  Pays  d'Akfu  cil  le  Kara- 
kitay  , ou  Kara  katay  , 116.  Défère  nomme  Ka- 
rakacay  , & (a  lignification  , 417. 

Karakoja  , Place  , VIL  378.  Pays  de  Karakoja  , 
38  6. 

Karakone  (Rio  ) , III.  133. 

Kara  koram  , Ville  ruinée , VI.  391.  Doute  de  Ré- 
gis fur  cette  ancicune  Ville  : Objc&ions  de  cet 
Auteur , ibid.  Recherches  pour  déterminer  la  po* 
fition  de  Kara  koram  , nommée  autli  Ordu-oa- 
lik  & Holin,  391.  Ou  fe  trouve  fa  ficuation  , 
593.  Holin  déclarée  Capitale  , VII.  9 J.  Lumiè- 
res qu’on  peut  tirer  fur  Kara- koram  , 101.  Le 
Village  de  Karakaram  paroîc  être  la  même  cho- 
fc  , 171.  Karakarum  eft  peut-être  le  même,i74. 
Description  de  la  Ville  de  Karakarum  , 

Quels  font  fes  Habitans.  Palais  du  Khan , ibid. 
Defeription  de  ce  Palais , 187.  Karakoiam  ou 
Karakarum  , 311. 

Karakofmos,  liqueur,  voy.*Kofmos. 

Karakûlit  , Province  , VII.  148.* 

Karakul  , Ville  , VII.  198. 

Kara-kum  , Pays,  VI.  y 9 Cette  Contrée  appcl- 
léc  aulfi  Sable  blanc  , VII.  48. 

Kara  kuran  , ou  Holin  , Rivière,  VII.  48. 

Kara-Maaez-Nomi , ou  Scofi,  arbre,  XL 7*5- 

Karamni , Pays  , X.  341. 

Kara-manguni-habir  Iran  , lieu  , VIL  y 88.  Cité, 
603. 

Katnmanfa  ouKafamanfa  , Prince  de  Mina  ,1.  14. 
Curieufe  conférence  de  ce  Roi  Negre  avec  le 
Commandant  d’une  Flotte  Portugaife.  Habille- 
ment, armes  & ornemens , tant  de  ce  Monar- 
que que  des  gens  Je  fa  Cour , ibid.  Ce  Prince 
n’oublie  rien  pour  faire  connoître  fen  rang  Se 
fa  puilfance  , IV.  4. 

Karambolc , ou  Miliubines,  fruit,  VI.  4y8. 

Karamic  , Tribu  de  Tureonians  , VII.  1 y 4. 

Kaiaino(  Iles  de  ).  Trois  parties  du  Canal  ou  Lac 
de  Karamo  ou  Karan  , IV.  403-  Rivières  qui 
s’v  déchargent.  Ville  qui  porte  ces  noms  , 
ibid . 

Kara-Morau  , Abricotier , voy.  Kjoo. 

R vamoran,  Ri  irre  , voy.  Karamuran.ci-delTbus. 

Katamuran,ou  Kara-metan,  Rivière, VII.  319, 
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Flotte  prodigieufe  fur  cette  Rivicre,  337. 
Karan  : Borca  , Roi  de  Sierra-Leona  , porte  ce  nom 
trois  fois  répété,  III.  11  r.  Canal  & Ville  de  ce 
nom  , appcllés  aulfi  Karamo  . IV.  403.  Karan, 
nom  de  loi  tante- dix  Provinces,  VU.  51. 
Karanites,  Peuples,  VII.  157. 

Karanja,  Ville  aux  Indes  Orientales , I.  141. 
Karanni , voy.  Quaranni. 

Kara-nor  , ou  Hala-nor , nom  de  deux  Lacs  , VIL 
io8. 

Kara-nut , Tribu  de  fes  defeendans  , VIL  jo. 
Kara-palapu  , valle  plaine  , VIL  607. 

Karapatan  , II.  43. 

Karafaki  , fameux  PoifTon  , X 34$. 

Karafm  , Empire  , voy.  Karazm. 

Karafmos,  liqueur,  VIL  x87. 

Kaias-Muggï  , ou  Jenbaku  , petit  Bled  ou  Seigle  , 
XL  707. 

Kara  fu  , Rivicre , VII.  173. 

Karafunti,  Poifïon  , X.  <573. 

Karafu-Oogi,  Plante  , voy.  Jakan. 

Karas-Uri , ou  Ava  , Concombre  , XI.  701. 
Karatz  Banna  , Oranger , voy.  Sfi. 

Karaûjir,  Rivière,  VI  594. 

Karaul  , Forterelîe  , VIL  379. 

Kara-uflon , Place,  VI.  J9r. 

Kara-uflu  , Vallée  , VII.  609. 

KarawnaSj  Brigands,  VII.  31É. 

Karazan  , Province  & Ville  de  ce  nom  , VU.  yj  J, 
Ufages  du  Pays  , ibid. 

Karazin  , Royaume  , qui  paroîc  le  même  que  ce- 
lui de  Karazm , VI.  347. 

Karazm  , Royaume  : Abulghafi  Khan , Roi  de  Ka- 
razm , compofc  des  Notes  ltir  l'Hiftoirc  de  Jcn- 
ghiz-Khan,VI.  348.  Monarchie  de  Karazm  nom- 
mée aulfi  Kovarafrn  ou  Khorafmim,  VII.  33. 
Pofledée  aujourd’hui  par  les  Ufoeks , Em- 
pire , nommé  Karafm  , qui  paroîc  le  même  p 
5 9. Siège  & dcllru&ion  de  laVilfe  de  Karafm, <î  j. 
Anciens  Habiransde  Karazm,  14t.  Dcqucllc9 
fources  on  tire  cet  article , ibid.  Antiquité  de 
ce  nom  , 144.  Scs  bornes  préfentes.  Son  éten- 
due & fa  pofltion.  Qualités  de  fon  terroir.  Fa- 
meux raclons  de  Karazm.  Rivières  & Lacs  qui 
l'arrofcnc , ibid.  Noms  & dcfcription*s  des  Pro- 
vinces de  Karazm,  148  & 149.  Changement 
de  la  Capitale  de  Karazm,  130.  Trois  autres 
Villes  de  Karazm  ,131.  AurrcsVillcs  de  K irazm» 
I31.  Trois  fortes  d’Hnbirans  au  Royaume  de 
Karazm,  133.  Ecabliflcm.  des  Ufbcks dans  Ka- 
razm ,133.  Monnoie  de  Karazm  & de  la  grande 
Prkkaric,  156.  Animaux  du  Pays , ibid.  Auto- 
rité du  Khan  de  Karazm,  1 37.  Forma  du  Gou- 
vernement , & en  quelle  année.  Force  du  Royau- 
me de  Karazm , ibid.  Etat  de  ce  Pays  depuis 
le  tems  d Hérodote  . 138.  Divers  ehangemens  de 
cet  Erar.  Autres  révolutions  , ïid.  Hîiloirc  des 
Khans  de  Karazm  , 1 39.  Divcifcs  ccflmns,  161. 
HWoire  des  Ufbcks  jufqu’à  leur  EtablilTemetK 
dans  le  Royaume  de  Karazm  ,163  O fuiv.  Ré- 

• LLL 


Digitized  by  Google 


3-3  T A B L E D E 

voltc  d’une  partie  de  Karazm,  157.  Nouveau 
partage  de  Karazm , 168.  Partage  du  Pays  de 
Karazm  entte  les  Princes  Ufbeks , 173.  Etat  du 
Karazm,  1 7 j.  Changement  dans  le  Pays  de  Ka- 
razm , 179.  Abdallah  recommence  la  guerre 
dans  le  Karazm,  181.  Un  Prince  nommé  Ka- 
razm , 1 85.  Le  Karazm  demeure  à Ilhars  & à 
Habash  , 188.  La  paix  rétablie  dans  le  Karazm, 
190.  Accommodement  entre  les  Princes  de  Ka- 
razm ,191.  Effets  d’une  Comète  fur  Pcfprit  du 
Peuple  , ibid.  Le  Royaume  de  Karazm  nommé 
aufli  Oikeni  , 101.  Eclairciffcmcns  fur  l’état 
p ré  le  ne  du  Karazm,  sot.  Révolution  dans  le 
Royaume  de  Karazm,  10}. 

Karbei , nom  des  enfans  mâles  Negres,  IV.  H y. 

Karcangcry,  Fort,  IX.  5 1 6 & 6 17.  Fort  de  Kar- 
cangery  , 5 18. 

Karcha  , ou  Kayol-cba  , forte  de  Thé  , VI.  470. 

Knrehin  , Pays  Tarcare  , voy.  Tarrarcs. 

Kardan,  Province,  & fes  usages,  VII  j 5}.  Culte 
rendu  au  plus  âgé  de  chaque  Famille,  3 \ 4. 

Karduzena,  ou  Irgaz  bura,  Priuce  Tartatc , VII. 
4a. 

Karena  , Plante  , voy.  Ginfeng. 

Karendar  , Place  , VII.  55. 

Kargai  : ce  que  c'cft  , X.  <>6. 

Karga-rauran,  Rivière,  VII.  iy. 

-Karguez(  Laurent  ).  voy  Magnika. 

Kargusreeque  c’cft  , VII  37?. 

Karian  fu  , Ville,  VII.  319. 

Karical.  Ville,  IX.  616  & 517.  Defeription  de 
l'Etabliffcmcnt  François  de  Kaiical  , 618.  Ville 
de  Karical.  Domaine  de  Karical , ibid. 

Karidu,  X.  yyi. 

Karilrtik  ( Bargui) , Chef  d'une  Nation  Tartare  , 
VII  41. 

Karimba  f Karra  de),  entrée  du  Canal  de  Pile  de 
Loanda , V.  17. 

Kar  motto,  X.  y y !.. 

K^rkais,  Rivière,  III.  148. 

Karkan,  Province,  VII.  317. 

K^rkar,  Royaume  , voy.  Kashgar. 

Karlik  , Tribu  5t  origiuc  de  fon  nom  , VIT.  59. 
Tiibu  dts  Karliks  , 45. 

Karlis,  Nation,  VII.  3yi. 

Karmina  .Contrée  , VII.  i5y.  Ville  de  ce  nom  , 
199.  Paya  k Karmina  , io5. 

Kam  i , Hautbois  , X.  144. 

Karokanes  , Rivière  , III.  148. 

ÏUroua,  Rivière  , XIV.  378.  Nommée  auffi  Ka- 
rouabo  , ibid. 

Karouabo  , Riviere  . voy.  Karoua. 

Ka-ouara  , Plante,  XIV.  31 6. 

Xarrows,  ou  Karrov-Monus , Nation,  III.  58 y 
O fuiv.  Union  de  ce  Peuple  avec  les  Fotgias , 
j 90  6*  fuiv. 

Karsb  , Place  , VIT.  T98  Nommée  aufll  Karshi, 
io5.  Sa  fituarion  , zof.  # 

lArshi  , Ville,  voy.  Karsh. 

Kaicé , Province  du.  Royaume  de  Jui*ia  ,IY.  175.. 
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Kartag,  ou  Kichigrag  , Montagne,  VII.  37. 

Karu  , VI.  578.  Signification  de  ce  mot , VII.477. 
<03. 

Karudabo-Monu  , Pays,  III.  571. 

Karum  , Prince,  VII.  188. 

Kas,  forte  d’Inltrument  de  Mufique  , V.  18. 

Kafachi  : Signification  de  ce  nom  , VIK  14 6. 

Kafachia-orda  , Canton,  VII.  ai.  Horde  de  Ka- 
fachia  , 191, 

Kafafaia  , X.  55 5. 

Kafakura,  X.  554. 

Kafama  , Province , IV.  48*. 

Kafamanfa  , Prince,  voy.  Karamanfa. 

Kafamanfa  , lieu  du  Canton  de  Jereja,  TT.  y4*. 
Riviere  de  ce  nom  , 550.  Cette  Riviere,  la  meme 
que  Zamenée,  y y 1.  Sa  defeription  , yyz.  La  Ri- 
vière de  Kafamanfa  eff  un  bras  de  la  Gambra. 
Son  cours  , y 8t.  Deux  Forts  Portugais  fur  cette 
Riviere , ibid.  Roi  de  Kafamanfa  3c  fon  terri*, 
toire  , 384  La  Zamenée  , meme  Riviere , par 
qui  habitée,  y 93.  Conrradi&ion  au  fujet  de  la 
Riviere  de  Kafamanfa  , III.  1 1. 

Kafamaez , ou  Kactama  , lieu  , X.  yic. 

Kafambazar,  Village  riche  en  Soie,  XI.  58y. 

Kanfaugis  , Peuple  . voy.  Jaggas. 

Kafatr  ji , ou  Kaffanji , Ville  , V.  98. 

Kafanfa  (Lac  de  ) , IV.  480. 

Katar- chia  , Horde  , voy.  Kafac-kia  , Province. 

Kafat  kia  , Province,  Vit.  141.  Horde  de  Kafat- 
kia  , 143,  Nommée auflï  Kafac-chia  , 144  voy * 
Kafats , ci-dcfiou*. 

Kafats  , Peuples,  VII.  191*  Horde  de  Kafatchia 
ou  des  Kafats  , 144.  Figure  de  ce  Peuple.  Leur 
habillement,  ibid.  Leurs  armes,  t4y.  Habille- 
ment de  leurs,  femmes.  Leurs  occupations  & 
leurs  ali  mens.  leurs  pillages  01  dînait  es.  Com- 
bien ils  vivroient  mieux  par  leur  travail.  Efda- 
ves  qu’ils  vendent,  ils  fe  réfervent  les  femmes. 
Leur  Religion  , ibid. 

Kafbiako , ou  Konokko- juri , cfpece  de  Lys , XL 

7»! 

Kafbin,  Ville  , VTI.  409. 

Kafchil  , grande  Ville  , IV.  4 85.  C’eft  la  princi- 
pale d’Angola , V.  17.  Idole  de  cette  Ville  3c 
fon  culte  , ibid. 

Kafendas,  Pays  , IV.  538. 

Kafcngala  , forte  d’arme  , V.  103^ 

Kafgar,  Pays,  VII.  18. 

Kasb  : Situation  de  cette  Ville  , VII.  110. 

K ishan  , Place  , VII.  414  , 4iy^ 

Kashani  , Ville  , VU.  417. 

Kashgar  , Province  , VII.  79  , 91 , 101.  Rourc  de 
Kashgar,.  109  S:  no.  Royaume  de  Kashgar  ,. 
lof.  Ville  de  ce  nom,  1 1 y.  Situation  & éten- 
due de  ce  Royaume  , nommé  aufii  Kaikar,ny.. 
Noms  de  fa  Capitale , ibid.  Route  de  Kachc~ 
mir  à Kashgar,  409.  Route  de  Kashgar  au  Ca* 
ray,  ibid.  Sa  Capitale  , 415-  Plufieurs  Villes  dik 
Royaume  de  Kashgar  , 417. 

Kashi-kan,  Prince  des  Eluths,  VU.  uy. 
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Kasbtu  , fruit,  V.  71. 

Kashkar,  Province,  VII.  119. 

Kashmir  , ouKichcinir,  Pays,  VII.  104.  Situa- 
tion de  Kachcmir  , 10 6. 

Kasiiumir,  mis  fous  ie  joug  , VII*  39. 

Kaftara  , Boni  g , X.  tf6. 

Kafiava  Maram , arbre,  XI.  6 33. 

Kificmatx  , quartier  de  débauche,  X.  540. 

Kafîjvarigava  , Riviere,  X.  304. 

Kafika  , Doreur  du  Royaume  de  Batgao  , VÜ.441- 

Kalim  , Prince , VII.  1 96.  Le  Sultan  Kaûm  , cité , 
199. 

Kafinga,  Riviere,  IV.  6 17. 

Kafîtans  , corps  de  Cavalerie  , VIT.  317. 

Kafi  va  , ou  Fa-ku  , arbre  , XI.  7 • 6. 

Ka<ia  , Difciplc  de  l'Auteur  d’une  Sc&e,  X.  637. 

Kasjuwa  «Chêne  , voy . Koku. 

Kaskar , Ville  Capitale  , VII.  404  , 408. 

Ka'kafquias , Peuples  , & leur  Million  , XIV.  730. 

Kaskin  , Place  , VII.  66. 

Kafmir,  forte  de  Prêtres  de  Tartaric,  VU  313. 

Kalnaback,  II.  571.  C'e fi  une  des  Iles  des  Bilïa- 
gos,  5 -4* 

• Kafnatis,  forte  d'Oifeaux  , V.  5 47  5c  j*o. 

Kafnc  , racine,  X.  664. 

Kas  No-Ki , Chêne  verd  de  deux  cfpeces , XI.  70?. 

Kafork  , Seigneur  d'un  Canton  , guerrier  redouté, 
IV  486. 

Kafrikiund  , Place  , X.  108. 

KilTa,  Vdle,  VII  16 1. 

Kafladira,  grand  Village  , X.  313.  # 

Kaflan  , bon  Port,  I.  470.  Ile  Se  Royaume  de  ce 
nom  , dit  aufli  JCalTu  , II.  496  bfuiv.  Longueur 
de  ccrre  Ile'  & puifTancc  de  fon  Roi , 497*  Ville 
de  Kafîan  , III.  30.  >a  ficuation  , Se  Palais  du 
Roi,/Æ/V.Dépofition  duRoi  de  Kalfan,  ^.Kalfan, 
Ville  dangereufe  , 87  Apologie  que  le  Chcfdc 
Kafîan  fait  de  fa  conduite  , ibid,  Comment  le 
Roi  de  Kalfan  reçoit  les  Anglois  ,139.  Deferip- 
tion  du  Palais  du  Roi  de  KaHan,  18  6. 

Kalfan  , Roi  de  Pcrfc,  VII.  376. 

Kadan-Babadu  , Prince  Tartare  , VIT.  ^1. 

Kallanji , ou  Kafanji , Ville  , V.  98. 

KalTankonda  , Ville,  III.  61. 

KilTanfi , Région  d’Afrique,  IV.  fit* 

KalTaria  , Province  , voy.  Gazariens. 

KafTe  , Riviere  au  Pays  de  Sierra-Leona , III.  148. 

Kaffegam , Village  , X , 8 3.  • 

Ka/Tem , Prince  , VII.  174.  Sa  mort , ibid  Se  I75. 

KalTîm  , Prince  . VII.  t97. 

KafTin  ,*lieu  , fur  la  Riviere  de  Gambra,  I.  330, 

Kaflîs  , IX.  84. 

KafTomec , Province  , V.  41 1. 

KafTon  , ou  KafTou  , Royaume  , II.  317.  Etendue 
te  puifTancc  de  ce  Royaume  , 330.  Abondance 
des  Mines  qui  s’y  trouvent.  Lac  de  ce  nom  , 
ibid.  Ile  de  KafTon  formée  par  deux  Rivières , 
III.  j a. 

KafTou  , Royaume , voy.  KafTon, 

Kaflu , voy.  KafTan  , bon  Port, 
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KafTum  ( Bandar  ) , voy.  Bandar  KafTumj 
KafTungalc , X.  330. 

KafTuto  , inlirument  de  Mufîque  , IV.  6 33. 
Kaflaju  ou  Kai  , Province  , X.  350. 

Kaflrcc  , nom  d’une  forte  de  Fcmm:s  de  Batavia  1 

vni.  487. 

Kaftor , nom  qu’on  donne  à la  Civette,  III.  x.d 
Kat , Village  , IV.  398.  Kat , Place  , au  Royaume 
de  Karazm  , VII.  130, 

Kata  , X.  333. 

Katabami , ou  Sasjo , Plante,  XI.  7r7. 
Karaguns,  Peuple,  mafTacré , VU.  191. 

Katakara  , X*  3 f 1. 

Karamo  , X.  333. 

Karampor  , Place  , VII.  4*0. 

Karan  , forre  d’épée,  II.  133. 

Katanno,  X 349 
Karaté  , Riviere,  X.  r<3. 

Ka:ay  , nom  de  la  Chirc  ou  dediverfes  Provin- 
ces, VI  6.  Conque  c du  Karay  oti  Kin,  *91. 
Conquérc  de  cet  Enipitc  , VIF.  38.  Peuples  Ka- 
tayens , voy.  Tarrare*.  Ca;cc  du  Kat.iy  ou  F.m« 
ire  dcK*n,  33.  Les  K ta yen*  fc foui  vcnr,<9. 
lufieurs  Scigncursdu  Krbay,  133.  Grand  Ka- 
• tay , 174.  Neldoiiens  du  Kicay , uid  Corrup- 
tion de  leurs  Prêtres,  173.  Mornoic  fi  carac- 
tères du  Katay  , 18 r.  Avantage  vies  Karayens 
pour  les  ouv  ges  de  maçonnerie  , 38 6.  Pays 
au-delà  du  Katjy  , 403.  Récit  fabuleux,  ibid . 
Katayens , voy.  Katay. 

Karavo  , autre  nom  de  la  Chine,  VI.  6. 

Kateba,  Royaume,  où  les  Anglois  ont  un  Comp- 
toir , III.  60.  Vilueque  le  Roi  de  Kateba  fait  à 
Stihbs.  Fig.  de  ce  Prince, (à  taille  & fa  fuite,  ibid* 
Katene,  Ville,  voy.  Karach. 

Katema  , Village  , X.  84, 

Kat  b , Ville  , voy.  Kair.  1 

Katliay  , Cays  , voy.  Karay. 

Kathos  , Peuples,  VII.  &JI. 

Kati , [voy.  Katti. 

Katif,  Ile  conquife  par  les  Portugais , I.  470* 
Katima  , Montagne,  XV.  341. 

Katjoka  , Place  , IX.  $76. 

Katlan  , ou  Kotlan  , Province,  VII.  a 10. 
Katmandir  , Ville  Capitale  , VII.  419. 

Kato  deagali,  nom  qu’on  donne  à la  Civette  J 
III.  19*. 

Katonbelia  , Riviere  , V.  ty. 

Kacong-Ging,  ou  Foui  f-  Liera , Plante,  XI.  711, 
Karori , X.  330. 

Kacoual , titre  d’un  Minière  de  Surate , IX.  $*. 
Katou-cona,  grand  arbre  , XI.  I33. 

Katfava  , nom  odieux  , X»  340. 

Katfu-Dfiau  , X.  349. 

Karfungé  , X-  5 49- 
Kaefunja , X.  333. 

Katfura  , X.  5 < F- 
Katfuvo  , Poillon  , X.  *73. 

JCatca,  Ville,  IY.  37®-  Sign.  Dddd.  Arbre  déçu 
nom  , 389. 
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Katrai , Village  , IX.  (77. 

Kactakanna  ; ce  que  c'cll  , X.  fjt. 

Kactami , lieu , & les  Mines  d'argent,  X.  éra 
Kattan  , forte  d’d  lotte , VI.  117. 

Karraoka,X.  fft.' 

Katti , ou  Kary  , forte  de  poids  ou  mefute  des  In- 
des , I.48J  OJuiv.  La  méthode  du  commerce 
aux  Moluqucs  ctt  rechange  de  Marchandées 
comte  des  K ms  d autres  marchandées , IL  1 to 
Nommé  aulfr  Cati , VIII.  tj«. 

Katti  ( Signota  ) , voy.  Signora  Katti. 

K*"*  • ^ Catherine  , Dame  , de  race  Pottugaife, 

Katubagh  , lieu  , où  un  Prince  eft  défait , VII 
1S1.  t ' 

Kituguas,  Peuples  Tarrarcs,  VII.  eo 
Katu-Naregam  , grand  arbre,  XI.  est- 
K.tttirs,  fccits  Vailleaux  Indiens , I.  So. 

Katutr  jetti-pou  , plante  vantée,  XI.  éti. 

Kary,  a-bre,  & propriété  de  fon  bois,  III.  1(0. 

lotte  de  poids  de  ce  nom  , voy.  Katti. 

Kau  ( Denis  , Chrétien  Chinois  , fait  une  Def- 
ctiptron  de  la  Chine , VI.  j.  Divilion  de  cet  Ou- 
vrage, in/i/. 

Kau-cheu-fo  Ville  , VI.  Sa  Caution  & fer* 
u.nc  Ion  diflriél , 99. 

K.ruduzcna  , Tartate  , VII.  yo. 

Kaultr.ou  Chu-hu-kau  ki , Officier  des  Kins.tue 
Hujaltu  fon  Général  St  obtient  fa  place,  VII. 

5 j.  Mauvais  confcil  de  ce  Miniftic  , 8R.  Kau- 
kt  bâtit  une  Citadelle  , H cil  condamné  à 
more  , & pourquoi  ? 9*. 

Kaukh , invente  des  Chariots  & commnniqncfon 
nom  a ceux  de  fa  Tribu,  VII.  }8.  Tribu  des 
K.iukiis  , 4 6. 

Ksuklis,  Tribu,  voy.  Kaukli. 

Kau-kong  fu  , Tribunal,  VI.  411. 

Kau-kyu-lis,  Nation,  VI.  joi.  Ptovincédc  ftia- 
kyu-li  , ,07.  Origine  du  Peuple  de  Kau-kyu  li, 

6 fables  Je  cette  Nation  , ibid. 

Kaul  : lignification  de  ce  mot,  II.  99  , 

Kau-lau  yo  hung  fo  j fa  lignification,  VI.  110. 
Katt  li  , Royaume  , voy.  Corée. 

Kau-lin  , forte  de  terre  propre  pour  la  fabrique  de 
la  Porcelaine,  VI.  ij<(.  n 

Kaumach  , Eléphant  d'eau  , III.  587. 

Kau  ping  , petit  Fort  de  terre  , VIII.  14 
Kauquomorra,  grande  Baie  ; fertilité  St  agrémens 
de  ce  Pays , L 541.  Les  Nègres  d*  cette  Baie 
enlèvent  un  Capitaine  de  Vaificau  An>’l.  lit  J 
Kauski , Canton,  VII.  1,6. 

Kantal , aftreufe montagne , VII  ata. 

Kauraucheu,  Ville,  XI.  4^.  ^ 

Kau  ri,  Empereur  Chinois  , VI.  îpj 
Kau  tfoiig,  Empereur  de  la  Chine,  VI.  if4  , î97 
jos.lifau  marener  une  Armée  contre  lù  c£ 
reens,  J 10.  Il  morne  fur  le  Trône,  en. 

*au  rfu , autrement  Lycou-pang  , Fondateur  d’une 

,e 
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Kautum  , Porr  , VII.  J**. 

Kau  va  , X.  y 5 i. 

Kauvas  khan  , Prince  Tartare , VIT.  $7. 

Kau-u  licy-chin  , Général  Coréen , VI.  50*. 

Kau  yang  tfycu , forte  Je  liqueur  , VI.  14J. 

Kau  ycuiVillc,V.  157.  Nommée  auflîKayovcn,j4j. 
Kau* ycu-chcu  , grande  Ville , Y.  435. 

Kavamura , X.  yy  j. 

KavanJa  , Village  , X.  510. 

Kavanobe,  X.  £49  > lîMJJ* 

Kavar-khan , Prince  Tartare,  VII.  37,  49,  y 4* 
Kavar  , Khan  de  Knra-kitay  , 5 6.  Kavar,  Khan 
de  Turkeftan  , J7.  Kavar,  nommé  auparavant 
Nufi-tayghir-oli , challé  de  Kara  kitay.  Souve- 
raineté qui  lui  eft  réfignée.  Il  prend  le  titre  de 
Cavar-khan  , ibid.  Cité.,  no,  116.  Nomme 
aulfi  Nufi  tayghir-ili  , ijy. 

KavaOki , Place,  X.  j.H. 

KavatZjDifttiéld'un  Pays,X.  y 49.  Autre  Diftriél 
de  ce  nom  , fft.  Autre  du  mrrne  nom  , ibid . 
Kavarrij,  ou  Kafiu , Province,  X.  549. 
Kavcrchik  , Prince  , VII.  161. 

Kav  , né  d’un  aruf  , voy.  Chu-morg. 
Kawa-Fali-Karai , arbrillcau , voy.  Sco, 
Kawa-Janogi  , périt  Saul  , XI.  7xi. 
Kavara-Fifagi  , arbufte  , voy.  K;.ku*jt?. 
Kavaia-Jamagi , Ma^icairc  , voy.  Ktk. 
Kava-fTobu  , cfpccc  de  Plantain  , XI.  71t. 
Kavo-Riki , ou  Sin-Koo , arbre  odoriférant , XL. 
7X0. 

K iv,  glande  Ville,  IV.  yç*. 

Kaya  , Prince  Mongol  , VII  41. 

Kayan  , Prince  Tartare  , donne  le  nom  de  Kayas 
à la  Tribu  que  fes  dclccndans  forment,  Vil- 

40.  Trenre  huit  Tribus  defccnducs  de  Kayan  Se 
d’un  autre  Piincc  Tartare  , 50. 

Kayas , Tribu  , voy.  Kayan- 

Kayat , nom  ou  titre  de  Princes  Tartarcs , VIL 

41.  Les  Kaÿats,  Peuples,  jt. 

Kay  Chilly  SaJang , défend  le  commerce  avec  les- 
Anglois^II.  144.  Il  vifitc  les  Angtoisà  bord, 
*4  f.  Sa  défaite  , 14S. 

Kaydan  , Prince  Tartare  , VII.  ?7 6. 

Kay-Depatti , Seigneur  , avec  d’autres,  ruent  le 
Gouverneur  du  jeune  Roi  de  Baniam.,11.  i8x. 
Kaydu  , Piincc  Tartare  , fc  révolte,  VII.  jfi. 
Etats  du  Kaydu  & cara&ere  de  fes  Sujets,  jji. 
Animau/du  Pays,  ibid.  • 

Kaydu-khan , Prince  Tartare,  VII.  4X  , yi. 

Kay  de  Watlin  , Ile  , III.  4*4- 
Kaye,  Seigneur  ou  Grince  d'un  Canton  Negre  y, 
II.  <507.  Il  accompagne  le  Brnk  , 608. 

Kaye,  Seigneurie,  IV.  f S 3 . Sign.  Dddd.  Ville  & 
Rivière  de  ce  nom  , ibid. 

Kayer , voy.  Kayor. 

Ka  yeu  , Ville  , voy.  Ka-yut*fya. 

Kay  Finkkcÿ,  Grand  Prêtre  de  Banram , IT.  ifi.. 
Kay-fbng  fu  , ou  Kay-fong-fti  , Capitale  , V.  4f7. 
Juifs  qui  y font  nouvellement  découverts  ,y  ?o^ 
Kay-fong  fu  , ;fi.  Sa  defeription,  Yl.  78.  Hic; 
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périt  p»r  une  inondation  , 79-  Synagogue  des. 
Juifs  à Kayfong-fù  , 354. 

Kaygar  , Royaume,  VII.  410. 

Kaygmi , ou  Kagnou  , Ile  ^autrement  nommée 
Orléans  ou  Pontcharrrnin , IT.  496.  Ville  du  nom 
de  Kavgnu  ou  Gonghiru  , ibid.  Cette  Ile  nom- 
mée amli  Kaygnottx,  516.  Avis  pour  bâtir  un 
Fort  à Kavgnu,  <1  o.  Conclulion  en  faveur  de 
Kaygnu  ou  Kaygncaux  , <ji.  Situation  dvanta- 
geufc  de  ce  lieu.  Avantage  quclcs  François  en 
peuvent  titetau  préjudice  Ses.  Anglois.  Ce  pro- 
jet demeure  encore  fans  execution  , ibid. 

Kaygnuta,  II.  C ; A. 

Kay-ju  , Livre , ouvrage  d’un  rltilofopbe,  VI.  tjo. 

Kaylak  , ou  Koglak,  Ville  , VII.  *71 

Kay-Mal!aJaja  , rend  la  navigation  Write,  II.  144. 

Kaymals , nom  de  Dignité1  â la  Cour  de  Calccut, 

I.  ) 8 & (8. 

Kayman  , nom  que  les  Nègres  donnent  au  Cro- 
codile, V.  94. 

Kay-Mas-Patti , cher  qui  les  alTaiTïns  du  Gouver- 
neur du  jeune  Roi  dcBantam  s'aQemblent,  II. 

1 8 t. 

Kayngui  , petite  Ville  , VIL  540. 

Kayo  , Royaume,  V.  t7». 

Kayoa  , origine  des  Habitans  de  Tabalola , II. 
rfo. 

Kayol-cha,  ou  Karena  , (orte  de  Thé,  VI.  470. 

Kayong  ( Angoy  ) , voy.  Angoy  Kayongo. 

Kayor:  Lac  qui  pone  cc  nom  , II.  46  t.  Le  Roi 
de  Kayot  porte  le  titre  de  Damcl , 461.  K.ivor 
cité  , 4«4-  Serpcus  de  ce  Royaume  , 474.  D.fté- 
rens  Villages  des  Nègres  de  Kayot,  47f.  Au- 
tres Villages  du  Royaume,  476.  Pourquoi  les 
routes  par  terre  ouvertes  au  Pays  de  Kayor.  477. 
Etendue  de  cc  Royaume  nomme  aulft  Kayllor , 
ibid.  Cite,  49t.  La:  de  Kayot ,.  49;.  Rivière 
de  Kayor  nommée  Matigot , 494.  Récits  incer- 
tains fur  le  Lac  de  Kayor,  196.  Obftadcs  au 
progrès  vers  le  Lac'dc  Kayot , 599.  Le  Royau- 
me de  Kayor  eil  du  departement  du  Comptoir 
dcGoiéc  , 4oi.  Situation  du  Royaume  de  Kayor 
ou  du  Damcl  Si  du  Lac  , ibid.  Dcfcripcion  du 
Palais  du  Roi  de  Kayor , III.  rS4.  Kayor  , 405. 

Kayovcn  , Ville , voy.  Kau-ycu. 

Kay* , 111.444- 

Kay  fer , le  meme  que  Jacob  dcKeyfcr  ,voy.  Goyer. 

Kay-foug-fu  , voy.  Kay-fong-fù. 

Kay-fvcn,  fucecdc  à un  Gouverne  ment  de  la  Co- 
rée , VI.  509. 

Kay-Tnmongonc-Gobay  , Amiral  dcBantam  , fa- 
votife  les  Àngl.  I.  410.  Sa  bouté  pour  les  Etran- 
gers , ibid.  Il  fait  charger  de  fer  on  Efdave , 
4x1.  Son  amitié  pour  les  Anglois,  4M- 

Kayu-fu  , VI.  59 1. 

Kayuk  , Ville,  VII.  ryo. 

• Kayuk-kan  , petit-fils  de  Jcnghiz-khan  , VII.  117. 
Nomme  auiTt  Kcyuk  , i4  ). 

Kayumarras  , Roi  d’Iran  ou  de  Pcrfe  , VII.  57. 
Kay u ma: as , Khan  de  certe  Contrée  . 39. 


Kayums , Peuples  Tartuics  , VII.  f l. 

Ka-yut  fya  , Ville , nommée  aulft  Kaycu.V.  tjy 

Kay-wcy  , Ville,  voy.  Li  ping-fo. 

Kay-y/ha-fu  , Ville,  VI.  ic8.  C'efl  une  clef  dr  la 
Province  d’Yun  nan  : Fertilité  de  fou  Dillrtél , 
111. 

Kayvucn,  titre,  VI.  189. 

Kafa-Manfa,  Rivière  , II.  517. 

Kazan,  Piincc  , VII.  ir S.  Ville  de  ce  nom,  )9t. 

Kazauji,  Royaume,  V.  95. 

Kazanza,  Canton  Si  Seigneurie  , IV.  dit.  Cette 
Province  nommée  aurtt  Kazanzc , V.  79. 

Kazanze  , voy.  Kazanza  , Canton. 

Kazcbazc,  force  de  grolfcs  fèves,  IV.  yor. 

Kazégut,  lit»,  II.y58.  C’eli  une  des  Iles  des  Bif- 
fages, 574.  Defcriprion  de  Kazégut , 575.  Bruc 
y arrive  , ibid.  Maifon  d’un  Seigneur  de  l’Ilc  , 
J74.  Chapelle  qu’il  a fans  être  Chrétien.  Vilite 
que  Bruc  tend  au  Roi , ibid.  Propriétés  de  l'Hc , 

577.  Plaintes  du  Roi  de  Kazégut  contre  les 
François.  Ce  Prince  met  le  feu  a fa  maifon  Se 
Cc  brille  vif,  ibid.  Si  578.  Ufages  des  Habir. 

578.  Leur  parcllc  ât  leur  fierté  dans  lVfclavage. 
Figurc  des  femmes  de  Kazégut  en  diftèrens  ha- 
bits, ri/d.  Kazclut , erreur  ,i95,vqy.  la  0010(4). 

K.tzuli,  Prince  Tartarc  , VII.  41. 

Kazvin  , Place,  VII.  181. 

Kcbctchi , Rivière  , voy.  Kcrbetcht. 

Kcchiélcn,  ou  Kefiélon,  Canton,  VI.  jSr.Tat- 
tarcs  Kcchiébcns  , voy.  Tartares. 

Kechikton  , Conttée  , VI.  581. 

Ke-chorg,  Nation  Tattare,  voy.  Tattarcs. 

Kecquan-Mokf , ou  Kaidc  , fotte  d’Etablc  XT. 
717. 

Kecs  , X.  J 5 5. 

Kedtmgn  , atbrüTeau  , XI.  6 5). 

Kedham  , Place  , III.  570. 

Wecltng  ( William  ) , commande  une  Flotte  An- 
phrife  pour  Bantam  & Banda,  I.  4(1.  Sondé- 
part  avec  trois  Vaiil'eaua  , 46 1.  Difgracc  de  f* 
Flotte.  Il  prend  le  parti  de  gagner  Sierra  Lco- 
na  , ibid.  Kccling  foupçunné  de  cacher  les  pro- 
fits , 445.  Il  découvre  une  Rivière  dans  la  Baie 
•de  S.  Aiiguftin , 467.  Son  obfcrvation  fur  la 
rôtie  d’une  Araignée  qui  peut  être  filée,  443.. 
Son  opinion  fur  ce  qui  retarde  fa  Flotte,  44,„ 
Divcrfcs  informations  de  l’Amiral , ibid  fi.  fuiv 
Il  fc  remet  en  mer , 470.  Activée  de  fa  Flotte  à- 
Ptiaman  ,471.  Reglcmcns  de  Commerce  qu’il, 
fait  avef  les  Commilfaires  Indiens  , tlnd.  On 
lui  ofire  de  le  rendre  maître  de  Ptiaman,  4-,, 
Vifite  qu’il  rend  à une  Dame  Indienne.  H rcfule 
d’enrrer  dans  les  vues  qu’on  lui  propolo , ibid.. 
Moyens  qu’on  veut  employer  pour  lui  livrer 
Ptiaman  , 475.  Embarras  où  il  tombe  , ibid . 
Kccling  arrive  à Bamam , 474.  Il  y trouve  le 

.Comptoir  Anglois  en  un  déplorable  état,  ibid.: 
(v  fuiv.  Défordres  des  Anglois  du  Comptoirauf-- 
qttcls  l’Amiral  remédie  avec  douceur  , 475  Scsi 
diffiofitions  » 4,7.4.  Ii  rcçoit  la  vifue.  duuAou- 
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balfadear  de  Siam  ,477?  Keeling  demeure  à bord 
pour  éviter  les  querelles.  Députation  du  Rci  de 
Bantam  à l'Amiral  Anglois, /£/</.  Deux  Vaill'caux 
de  la  Flotte  fe  feparent  , 478.  L'Amiral  part 
Pour  Banda.  Il  mouille  devant  Jacatra.  Le  Roi 
lui  fait  demander  de  la  poudre.  Civilités  qu’il 
reçoit  du  Scha  Bandar , ibid.  Il  defeend  à Ja- 
catra , 479.  Il  délivre  un  Portugais  de  la  per- 
fécation  des  Prêtres,  ibid . Préfens  qu'il  envoie 
au  Roi  de  Hic  de  Button  , 48$.  Il  arrive  à Ban- 
da , 484.  Scs  préfens  au  Roi.  Il  fe  défie  des 
Holland.  Difficultés  que  ces  derniers  lui  fufci- 
tent , ibid.  La  fermeté  de  Keeling  lui  fait  obte- 
nir ce  qu’il  délire,  487.  Il  oublie  fes  reffenri- 
tnens  contre  les  Portugais  à la  vue  de  leurs  mi- 
fercs  , 486.  11  fait  une  aéliongénéreufe  , ibid. 
Il  fait  fécrctcment  un  Traité  avec  le  Chef  de 
Pulovay  pour  établir  un  Comptoir  dans  cette 
Ile,  487.  On  lui  offre  de  rendre  les  Angl.  maî- 
tres de  Banda  , 488.  Scs  proportions  au  Scha 
Banda,  ibid . Il  fe  plaine  des  violences  que  fes 
gens  e (fuient  des  Holland  489.  Deux  partis  lui 
font  propofés  pour  les  chafTer , 490.  Il  rejette 
le  plus  puérile  de  ces  projers.  Il  balance  fur  le 
fécond, ibid.  L'Amiral  Anglais  fauve  du  fupplice 
£x  Matelots,  491.  Ordre  de  la  Flotte  Hollan- 
doife  lignifié  à l'Amiral  Anglois  , 49  y.  Réponfe 
de  Keeling , 496.  Le  Commerce  c(ï  interdit  à 
Keeling,  498.  Il  part  de  Banda.  Il  pr.-nd  qucl- 
ues  Holland,  à bord,  ibid.  Avis  qui  lui  font 
onnés  fur  divers  intérêts  de  la  Chine  , 500.  La 
Flotte  relâche  à Jacatra.  Elle  y trouve  deux 
VaifTeaux  Holland,  ibid.  Elle  arrive  à Bantam. 
Heureufes  nouvelles  , yot.  Keeling  fe  rend  fort 
agréable  au  Roi  de  Bantam  à l’oecafion  d'une 
fere  , ibid.  Querelle  fangtanre  entre  les  Anglois 
& les  Holland,  jot.  Keeling  renouvelle  le 
Comptoir  de  Bantam.  Son  retour  en  Europe  ? 
ibid.  Il  relâche  à la  Baie  de  Saldanna , joj.  Con- 
tinuation de  fa  route  , J04.  Son  arrivée  aux  Du- 
nes , f 05 . Latitudes  des  lieux  par  où  fa  Flotte  a 
paf Uyibid.  Baie  de  Keeling  , que  d'autres  nomm. 
Rade  de  Gclugula  , ç6o  , ou  bien  Gelogula  , 
jf3-  Son  nom  écrit  fur  un  roc,  II.  $.  Arrivée 
de  cet  Amiral  à Bantam,  i8x. 

Keffi  , nom  des  enfans  mâles  Nègres  , IV.  11  y. 

Keghoflî  ( Kofi-fou  ) , Oifeau  de  mauvais  augure, 

III-  fS7. 

JCegilla , Loi  du  Royaume  d’Angoy  , IV.  yyx. 

JGcglcr,  Millionnaire  Se  Aftronome , cité , VI.  1*4. 

JCcgu  , Ile  , 6c  Fort  que  les  Anglois  y élèvent,  III. 
U J* 

Kcham  , Village  , V.  334. 

Kchue , Capitale  de  la  Cocbinchine  , IX.  7 y. 

Kei , ou  Oi-Nira  , Poireau  , XL  706.  Autres  Plan- 
tes nommées  Kei,  718. 

Kei -Quan  , ou  Kei-Foge,  Plante  à fleurs  ',  XI. 
711. 

Kei  fon  Kufa  , Plante  , XI.  711. 

£ciih ( Thomas ) , Anglois,  commande  une  Pi- 


MATIERES. 

nace  de  la  Flotte  de  Lancaftef,  I.  418. 

Kcîtsjo  , ou  JomegaTagi , cfpccc  de  Macricaireÿ 
XI.  714. 

Kcjilla,  joug  Religieux,  IV.  *41.  Kcjilla,  mets 
défendu , V.  41. 

Kckko,  ou  Kikjoo  Se  Kirakoo  , Plante , cfpece  de 
Raiponfc  de  trois  fortes  , XI.  704, 

Kc  lang,  I!c  , V.  tox.  Dépendance  de  cette  Ile  , 
VIII.  jé8. 

Kc  lay , Ile  , V.  30/. 

Kclcy-kuing  , Amblftadeur  de  Kaldan  , implore  la 
clémence  Impériale,  VIII.  19. 

Kelly  ( François  ) , Anglois  , employé  au  Comp- 
toir deBanram,  I.  yox. 

Kelly  ( Richard  ),  Capitaine  de  Vaifleau  Anglois, 

I.  J 48  6*  ff/iv. 

Kclmc  , Ville  , brûlée  par  les  Portugais  , I.  131. 

Kclmcs  ( Saint  ) , fur  la  Côte  d'Irlande , I.  jotf. 
La  Flotrc  Angloife  commandée  par  le  Comte 
de  Cumberland  jette  l’ancre  près  de  ce  lieu  au 
♦ retour  des  Iles  Açores  , ibid  b fuiv. 

Kelong,  Ile,  V.  $ 08. 

Kcltu  , Plaine  , VIL  584. 

Kemau-Sfo  , ou  Narin  , herbe,  XI.  71  r. 

Kemboku  , Runig.Vmbokf  Se  Sakaki,  arbre  confa- 
cre  aux  Idoles,  XL  £91. 

Kemby  , lieu  , an  Royaume  de  Banda  , I.  490. 

Kcmcnctc  , nom  d'une  race  , X.  541. 

Kemmerouf,  Ville  ou  les  Rois  d’Afem  tiennent 
leur  Cour,  IX.  548. 

Kempfer,  Doâeur,  III.  U7  b fuiv.  Voyage  du 
meme  Auteur,  nommé  Engclbcrt  Kimpfer  au 
Japon  , X 480.  Extrait  de  fa  vie,  ibid.  Juge- 
ment critique  fur  fon  ouvrage,  48i.Kxmpfer 
défendu  par  lui-même,  481.  Son  départ  de  Ba- 
tavia , 484.  Circonftances  qu’il  recueille,  ibid. 
Remarque  échappée  à deux  Jéfuites  , qu'il  fait, 
487.  Arrivée  de  Kxmpfer  au  Japon  , 488-Odicu- 
fes  formalités  à la  réception  de  l'Equipage ,ibid. 
Cite,  489.  ibid  & fuiv.  Pèlerines  qui  plaifcntà 
Kæmpfcr,  714.  Ciré,  Ji7  b fuiv.  Il  dément 
Montante  par  Ion  témoignage  oculaire,  $17, 
Ciré  , j 18.  Queftions  qu'on  lui  fait  furies  ma- 
ladies Se  les  remedes  , y 19.  Sesobfervations  fur 
deux  Cartes  Japonoifes  , s y x.  Cité  , ibid  b fuiv . 
Embarquement  de  Kaempfer  pour  fon  retour, 
543  , j44  b fuiv.  Conjcéhirts  de  Karmpfcr  , • 
yy  9 , $60  O fuiv.  Kxmpfcr  ne  peut  coanoître 
parfaitement  le  cara&erc  des  Japonois , y 87, 
589  b fui*.  Deferiptions  qu'il  donne  des  arbres 
& planrcs  du  Japon,  XI.  *90  b fuiv. 

Ken  , Poirier , voy,  Sicku.  Efpcce  d Iris  de  ce  nom, 
voy-Quanfo. 

Kena  , herbe  , & propriété  de  fa  poudre , VII.  XX9. 
Kcnchanys,  nom  de  femmes  danfcufcs,X.  148. 
Kcnchcny  , femme  , voy.  Kcnchanys. 

Kengis  , mifé râble  Village  en  Laponie,  XV.  371.  • 
Kendal  ( Abraham  ) , Capitaine  d’un  VailTcau  An- 
glois , I 3x8. 

Kengio , titre  , X,  6 j 
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Kcnker,  Rivière,  VU’  377- 

Ken  khan  , Prince  , VIL  173. 

Kenkoo  , Plante  , voy.  Sane-kadfura. 

Kcolai,  on  Bras  peints,  Soldats,  IX.  x8o. 

Kenli , ou  Tanli , animal , V.  177.  . 

Kennedy , Pirate , qui  donne  un  confcil  à Sncl- 
gtaverCe  feintât  eft  pendu,  III.  556  6 • fuiv. 

Kcnnrka  , nom  d'une  race , X.  34X. 

Kenoque  ( Jacob)  , Commandant  d'un  Vaificau 
Hollandois  , meurt  fur  la  Côte  de  BifTao  , II. 
«*■ 

Kenpones  , Poirier , szy.  Sicku. 

Kent  ( Comté  de  ) , III  tri.  Etoffe  de  ce  nom  , 
autrement  appdléc  Kerfy  , VI.  70.  Comté  de 
Kent,  XIV.  j(»* 

Kentais,  ou  Kan-te-shan  , Montagne  , VII.  106. 

Ken-tan  , Place  forte,  VI.  70.  Lys  de  ce  nom, 
appelle  autrement  Oni-Juri,  KL  711. 

Kentny,  Montagne,  VIII.  6 1. 

Kcntel , ou  Kenti  , affteufe  montagne  , VII.  rotf. 

Kentey  ( Montagnes  de  ) , VII.  478. 

Kenri , montaenc  , voy.  Kcntel. 

Kentu-taiki,  Prince  Kalka , cfl  créé  Peilé,  VIII. 
«1. 

Kenu  ( Richard  ) ,Tréforicr  d’un  VaifTeau  Anglais, 
cil  tué  parles  Nègres,  I.  540. 

Kco  , Royaume  , IX  it6. 

Kcopman  ( Opper  ) , Chef  d'un  Comptoit  Hollan- 
dois : Ses  profits , IV.  17. 

Kcou  , ou  Kcu  j fa  lignification  , VI.  377. 

Kc-patr-yu,  Général,  VIL  74- 

Kequolantja  , & Kequolantja  klow  , deux  fortes 
d'Aig’cs  , III.  387. 

Ker,  Seigneur  Nègre  qui  fait  le  Médecin  ,11.  <07. 

Kcrakatcnch  , Viilc,  voy.  Karach. 

Kcrbéchi  ( Aigho) , Rivicre de  Tattarie  , VI.  563. 

Kcrbetchi , petite  Rivictc,  VIL  471.  Nommée 
auffi  Kcbetchi , 476. 

Kerbi,  Ville,  X.  88 

Kercadiou  , voy.  Kerkadinn. 

Keremru  nor , Etang,  VIII.  4t. 

Kerghis  , Nation  Tartate,  VIL  40.  Tribu  de  ce 
Pcup!e,nommé  auffi  Kcrghis,47.  Pays  des  Kerg- 
his , 3 7.  Ce  Peuple  fournis  , 1J7.  Cités , 187  , 
134. 

Kerkadion  , Capitaine  d’un  VailTcau  François, VIII. 
j y } . Nommé  auffi  Kercadiou  , f 57.  Kerkadiou, 
Cité,  36X,  J70.  La  mort  de  Kercadiou  pleu- 
tée  de  tout  le  monde  ; Eloge  de  cet  Officier , 
J7*. 

Ker  kamonu  , Eléphant  d'eau,  IIL  J 8 7. 

Kerkoa  , X.  1 j s- 

Kerlon  , ou  Ketnlon  , Rivicre  , VI.  387.  Sa  fource 
te  fes  qualités,  VII.  478.  Sa  defeription  , 576- 
Soutee  du  Kerlon,  VIII.  J4. 

Ketlong  pira  . Rivière,  VI.  {74. 

Kerlonni-alrroi-cmu  , lieu,  VIII.  47.  Autre  lieu.' 
nommé  Kcrlonni  ehik  chira , (o.  Un  autre  nom. 
nié  Kcilonni  lira-chi-ban  ray , ji.  Autre  nom- 
mé Kctlonni.-kan.-chu-ku  , la-, 


Kermain  , Ville  fameufe  , VU.  31 t.  Royaume  de 
Kermain,  )i7. 

Kerman , ou  Rum,  VII.  1 J4.  Pays  de  Kerman  - 
XL  681. 

Kermia,  Plante,  XI.  666.' 

Kcrquerol , Rocher,  avec  Infeription  , XV.  J08. 

Kerr,  Enfeigne  Anglois  , III.  77. 

Kerfey  , forte  de  matchandifc,  VU.  177. 

Kerfona  , Ville , VII.  i6j. 

Kerfy,  ou  Kent,  étoffe,  VI.  7?. 

Kcrt-chilou  , lieu,  VIII.  17. 

Kcrulon  , Rivière , voy.  Kerlon. 

Kervez,  Village,  X.  83. 

Kcfiâon  , Canton , voy.  Kcchiélen. 

Kefilrabat , Province,  VII.  148. 

Kcfmnr,  Province,  VII.  318. 

Kc-tadc,  Plante,  voy.  Koo. 

Keterkon  , lieu,  VII.  583. 

Ketra,  X.  553.  ibid. 

Kettera,  IX.  ;8o.  Ce  que  c'eff,  3 Sx. 

Ketule,  arbre,  & fes  propriétés,  VIII. 34t. 

Ketz , ouWatibt,  Fougete  qui  fe  mange,  XT- 
7»x. 

Keu , ou  Kcou  j la  lignification,  VI.  377. 

Kcu-chang  , Contrée  , VII.  73. 

K^u-chin  , nom  d'une  partie  de  la  Ville  de  Can- 
ton . V.  473. 

Keulai,  nom  de  Minifftes  , IX.  153. 

Kcurhoom  , arbre  qui  porte  le  finit  appcllé  Arna- 
quas, V.  188. 

Kevi , riche  Négociant , fl.  174.* 

Kcygno-Vano  , Seigneur  , tué  par  l'es  Anglois  , IR 
176. 

Ke;  hooca  , Ville , XII.  468. 

Keymis,  Voyageur  Anglois  , XIV.  74,  78.  Ce 
Capitaine,  cité,  337,  337,  361.  Voyage  dr» 
mime  , nommé  Laurent  Keymis,  danslaGuia- 
ne,  36a.  Son  départ.  Où  il  arrive.  Nom  qu'il 
donne  à un  Cap.  Ses  Obfcrvations.  Comment  it 
fe  lie  avec  les  Indiens , ibid.  Vifitc  qu'il  leur 
rend,  363.  Lac  qu'il  croit  celui  de  Paiimé  ibid. 
Keymis  entre  dans  l'Orinoque  , 364.  Queftions. 
que  lui  font  les  Caciques  , te  Alliance  qu'il  fait 
avec  eux  , ibid.  Informations  qu'il  reçoit,  363.. 
A’Iarincs  qu’il  caufe  à Betreo  , 36».  Il  défclpere 
de  forcer  les  Efpagnols  , 367.  Il  defeeud  à Pu- 
tima.  Belles  efpérances  qu’on  lui  donne  , ibid.. 
Raifons  qui  l'y  font  renoncer  , 368.  Il  prend 
trois  Emifiaircs  de  Berreo , ibid.  Ce  qi»'il  ap- 

fircnd  d'un  de  ces  Indiens,  367.  H continue  de 
c retirer.  Son  arrivée  au  Port  de  Campana  , 

* ibid.  Il  reçoit  une  Dépuration  du  Caciquc,}70- 
Récit  du  Député.  Keymis  admire  (apolitique,. 
ibid.  II  ne  peut  obtenir  de  voir  le  Cacique, 37 !.. 
Parti  que  la  néccffité  lui  fait  prendre.  Il  fort  dur 
Fleuve , ibid.  Il  brûle  (à  Piitaffe  , 371.  Kefour 
de  Keymis.  Son  entéiemenr  te  celui  de  Ralcigh„ 
ibid.  Table  ou  Lille  que  Keymis  donne  des  Ri- 
vière* & des  Habitans  dont  il  s'attribue  la.  déc- 
ouverte 3JJ.  Oté»  374- 
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Kcys  Mies  , voy.  Cayos. 

K.yfcr  ( Jacob  de  ) , avec  Pierre  Je  Goycr,  leur 
Voyage  en  qualité  d'Ambaifadeurs  de  la  Com- 
pagnie Holland,  des  Indes  Orientales  vers  l’Enw 
pcrcur  de  la  Chine  , voy.  Goycr  ( Pierre  de  ). 

Kcyuk  , Prince , voy.  Kayuk-kan. 

Kczalbash  , Peuples,  VII.  41^ 

Kczra  koja  , Prince  , VII.  139.  Kczra- khoja,  cité, 
i]6.  Il  clt  proclamé  Khan  , X37. 

Kfana  , Ville,  wy.  Oruano. 

Khabalck,  Archevêché,  VU.  j7tf. 

Khaden-khagn-fan  , Palais,  VII.  439.  Nommé  auflî 
Kadma-khagfer , 441. 

Khair-Bcg,  Gouverneur  de  la  Mecque , X.  303. 

Khaji , Place  qui  fournie  de  Peau  fraîche  : à quoi 
on  la  rcconuoît , V.  114. 

Rhal,  Prince,  VII.  171.  Nommé  auflî  Kahl  Sul- 
tan , 173.  Khai  reconnu  pour  Khan  d'Uigcnz, 
ibid. 

Kham  , voy.  Khan. 

Kliamar , Officier  du  Sultan  Mohammed,  VII.  6). 

Kham aran  , Ile  , voy.  Camarnn. 

Khambalu,  Ville  , voy.  Kambalu. 

Khami , Pays,  voy.  Hami. 

Kha-mil , Canton  , voy.  Hami. 

Khamrovers  , Nation  .V.  1 1 1.  Le  territoire  de  ce 
Peuple , nommé  auflî  Kamtovers  ou  Hamtovcîs, 
cft  riche  & agréable,  118,  119.  Occalion  du 
Traité  de' cette  Nation  avec  les  Holland.  Dif- 
cours  d’un  de  leurs  Capitaines  , ibid. 

Khamul , ou  4Chamull , Pays  , Voy.  Hami. 

Kban  , titre  d’un  petit ^.oi  Tributaire  de  l'Empe- 
reur de  la  Chine , VI.  j 8 1.  Les  Empcrcuts  de  la 
Chine  portent  aulfi  la  titre  de  Khan  ou  Grand 
Khan,  317  & fulv.  Khans,  Mongols  d’origi- 
ne, 383.  Khan  ou  Han,  titre  du  Monarque  des 
Kalkas,  VII.  1.  Subordination  des  Chefs  Tar- 
tares  à leur  Khan  , $t.  Remarques  fur  le  qom 
de  Khan  , ibid.  Comment  fc  fait  l’clcétion  d’un 
Khan  , 31.  Si  les  Tattaics  font  des  facrifices 
lànglans  à la  mort  de  leurs  Khans,  ibid.  Reve- 
nus des  Khans,  3 3.  Succcflîon  des  Khans  , 4t. 
Avanturc  de  la  femme  d’un  Khan  , & fon  adrefle 
à fc  jnftiftcr  , ibid.  Continuation  de  la  fucccflîon 
des  Khans  , 4t.  Khans  de  la  grande  Bukkarie 
defeendus  de  Jagathay , 1136*  fuiv.  Khans  Uf- 
beks  de  la  grande  Rukkaric  , 1 1 8 6»  fuiv.  Eclair- 
ciilcment  lur  les  Khans  de  la  petite  Bukkatie , 
a|f.  Suite  des  Khans  Bukkariens  jufqu’à  la  con- 
quête des  Elutlis,  137.  Ambaflade  du  Pape  au 
Grand  Khan,  1 30.  Doute  fur  la  convcrfion du 
grand  Khan  des  Tartarcs,  1*3.  Honneur  qui 
fe  rend  aux  McfTagcis  du  Khan  , 170.  Audience 
que  les  Envoyés  obtiennent  du  Khan  des  Tar- 
tares  , 177.  La  Cour  du  Khan  change  de  lieu  , 
j . Son  Palais , x3* . Defeription  de  ce  Palais , 
Z87.  Le  Khan  veut  être  éclairci  fur  la  Religion  , 
189.  Sa  piofeflîon  de  foi.  Termes  dans  lesquels 
il  congédie  Ribruquis  , ibid.  Faveurs  qu'il  ac- 
corde aux  Envoyés,  190.  Lettre  du  Khau  Tar- 


S MATIERES. 

tare  à Saint  Louis,  j 06.  Guerre  du  grand  Khan 
contre  les  Rois  de  Mcin  & de  Bengale,  434. 
Revenus  que  le  grand  Khan  tire  de  Quinfay  , 
344.  Ordre  de  la  Table  du  Khan,  333.  Défenfe 
de  toucher  au  fenil  Impérial.  Fête  anniveefaire 
• de  la  naiiTance  de  l’Empereur  , ibid.  Attention 
du  Khan  pour  le  bien  publie,  338.  Miferedun 
jeune  Khan,  303.  Le  Khan  des  Eluths  s’avance 
contre  les  Vaflaux  de  l’Empire  Chinois,  514. 
Arrivée  d'un  Envoyé  du  Klian  des  Elutlis  à la 
Cour  de  Péking  , & fujet  de  fon  Voyage,  J x*. 
Explications  avec  le  Niian  des  Eluriis  , 386. 
EclaircilTcmens  fur  les  projets  du  Khan  des  E- 
luths  , 388.  L’Empereur  dépure  au  Khan  des 
Eluths  , 39  ;.  Proportion»  qu’il  lui  fait,  394. 
Nouvelle  députation  au  Khan  des  Eluths,  Î97. 
AmbaflaJeur  du  Dalai  - Lama  au  Camp  des 
Eluths,  *oi.  Queftions  d’un  Khan  fie  réponfc  des 
Portugais  , IX.  4x0.  Retour  du  Kham  à Lan* 
çamc,  4x1. 

Khanbalik  , Ville,  voy.  Yalafagun. 

Khanbalu  , Ville  , voy.  Kambalu. 

Khanijan  , X.  10 j. 

Khang-hi , Empereur  , voy.  Kang  hi. 
Klnnzadach-tapoddin  , VII.  378. 

Kharan-Khan  , X.  xix. 

Kliaras,  I.  14 

Kharazan  , Province , VII.  144. 

Khar  irtiche  , Rivière,  VII.  14. 

Kharmis  » veuve  d’un  Empereur  Tartare  , VII. 
307. 

Khars  , fils  de  Japlict , VII.  3*. 

Khaft , X X07. 

Khacun,  Riviere  , VII.  14. 

Khayuk  , Ville,  VU.  148.  Sa  fltultion  , 151.  Elle 
cft  le  partage  des  defeendans  de  Safian , 173. 
Karnage  à Kayuk  , 190. 

Klieman  , petite  Ville  murée  , VII.  41 5.  Une  Ca- 
ravane y cft  pillée,  414. 

Khery  , Chef  Hottentot,  V.  143. 

Khéfel,  Rivière  , VII.  143.  Nommée  auflî  Khéfîl. 
Beauté  de  fes  bords.  Son  coûts  détourné.  Caufe 
de  cet  événement , ibid.  Lac  qui  reçoit  cette 
Riviere,  147. 

KlicftI , Riviere , voy.  Khefcl. 

Khefnu-koran  , Royaume  , VII.  3*5. 

K lie  tau  kotan  , Pays,  VII.  140. 

Kheynan:  Mer  de  Kheynan  , VU.  3*1. 

Khiaja,  nom  Turc  , I.  143. 

Khia-kato,  Gouverneur  d’un  Royaume  des  Indes, 
VH.  309. 

Khialis,  Ville,  VII.  408. 

Kiiifafé  , lieu  , I.  1 36.  » 

Kliika  , Pays,  VIL  191. 

Klukongo,  forte  de  bois  de  Sandal  , IV.  *4J. 
Khilan  , Province  , VII.  40J. 

Khilomba,  pratique  Diabolique , IV.  371, 
Khilombo  , & ce  que  c’cft  , V.  9 fie  :o. 
Khilongo,  arbre  célèbre  par  fa  vertu  purgative, 

Khingongo, 
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Khingongo  , Seigneurie,  IV.  4i4. 

Khin-ryn  , grande  Ville  , VI.  J xj. 

Khiouiftan  , Province  , K.  104. 

Khtova  , IV.  349. 

Khirigtiquas,  Nation,  V.  1 il.  Leur  adre(Te&  force 
de  corps  , 113.  Beauté  & qualiré  de  leur  Pays. 
Bois  fingulici.  Leur  ancienne  haine  ponr  les  Hol- 
landois  . ibid. 

Kliifckko , ou  Kifckko , arbre  propre  à la  médecine, 

V.  74. 

Khi -fi  kong  , Temple  , V.  147. 

Khiiîcran,  Sultan  , VIL  18  3. 

Khitanga , forte  de  maladie  . V.  9 6. 

Kbitombo  , P^ys,  3;  nom  du  Capitaine  général  des 
troupes  de  Soepo  , IV.  y 48.  Prcfquc  perfonne  à 
Kln  ombo  qui  foit  difpolé  à recevoir  les  Sacre- 
nicns  , Je  pourquoi  ,4x6. 

Kkitu,  Point c,ou  Cap  deLiampo,  VI.  <9. 

Khi  va  • nom  d’un  Camp,  VII.  1 J 7.  C’eft  aufli  la 
rélîdence  d'un  Khan  Ulbck  , tôt. 

Khofodan  , Ville,  I.  1 34. 

Khoja,  Officier  d’un  Palais  , VII.  584. 
Khoja-Arfan  Aly  , II.  7?. 

Khnja-gayath-addin  , Peintre,  VII.  $77* 

Khojah-  Arrar  , Efclave  adroit  & courageux  , gou- 
verne le  Royaume  d'Ormux  ,1.  99.  Ce  Mimftrc 
loue  des  troupes  pour  réfifteraux  Portugais,  ibid. 
Il  entre  en  compofîrion  , mais  il  rejette  relie  d'un 
tribut,  100.  Il  achève  un  Fort  que  les  Portugais 
ont  commencé  , 103. 

Khojih  Beyram  , Seigneur  de  la  Cour  d'Ormux, 
I.  100. 

Khojah  mahamet  , Prince  , VII.  xip. 
Khojah-mirxa  , Seigneur,  VII.  163. 

Khojah  Samicidc  , Amiral  de  Calicut , I.  60. 

Khoja  Mahamet  , Prince  furnomme  Anuimak,& 
pourquoi , VII.  164. 

Khoian  , Place  , VII.  «49. 

Khoja-NalTan.  voy.  NafTan  (Koja). 

Khoja -rafbid  , ou  Fadlallaù,  livre  Tarcarc,  VII. 

Khojena  , VII  4o. 

Khoinra  , lieu,  X.  31 f. 

Khonfo  , Canton  , V.  1 J. 

Khorafan  , Ville  , VII.  43.  Affiégée  & orife  , £4. 
Province  de  Khorafan  , 133.  Tribu  de  Korafan 
ouKhorafan-Sàluri , 1 (4.  i4y.  Hcrat , Capiralc 
de  Khorafan  ,118.  Province  de  Korafan,  X. 
*73 

Khor-inish  , Rivière,  VII.  14- 
Khoroganquas  , Nation,  voy.  Khorogauquas. 
Khoroganquas , Nation  ,V  mi.  Situation  du  Pays 
de  ce  Peuple  , nommé  aufli  Khoroganquas  , 1 1 y. 
Khotah  , Prône  ou  Sermon  , X.  196. 

Khoeen  , Place  , VU.  $9». 

Khotom , Ville  , VII.  ixy.  Nommée  auffi  Hotora , 

ii4. 

Khoyak,  heure  malheureufe,  VII.  3 <7. 

Khuda  Abad  : Pays  & Fore  de  ce  nom  , X.  io4. 
FoiterelTc  de  Khuda- Abad  , xx4. 
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Khukku-hotun , Ville,  voy.  Kukku  hot'in. 

Kb  imano  ( Temple  de  ) , X.  6 3 3. Iles  de 
Kliumano  , 637. 

Khume  , X.  y f j. 

Khunakolus , Prince  , ôt  fccours  qu’il  donne  , VU. 
138. 

Khucukku  , VI.  390. 

Khutuktu  , Grand  Prêtre  des  K-ilkas  , VI.  tff. 
Temple  qu'il  fait  bâtir , & fa  ruine.  Adoration 
qu'il  reçoit  , ibid.  U urpation  du  Kh  i-nktü  des 
Kilkas,  594.  Cette  ufurpatio  favori  fcc  par  la 
politique  des  Chinois.  Maniéré  de  vivre  de  Khu- 
rukru.  Comment  il  donne  fa  bcitédiâion.  Céré- 
monies des  jou»s  de  fête  , ibid.  Comment  le 
Khurukiu  traité  à la  Cour  Ch.noifc , 597.  Scs  mé- 

• m-gemens  pour  les  Rufliens , ibid. 

Khya  yu-quan  , Fortereffic,  VII.  391. 

Ki , ou  Etendard  , VI.  379  Tortue  nommée  Ki  ou 
Came  , X.  474  Plante  de  ce  nom  , XI.  7 H. 

Kiabul , ViPc  voy.  Kaboul. 

Kiveheu  , Ville  affiégée  , VII.  8 3. 

Kia-gu,  Prince  meurtrier,  à qui  le  uxur  cil  attache, 

vu. 

Kiaguchen  , Place  , VI.  377. 

Kiahia  , Turc , I.  143.  Faveur  que  les  Antr’ois  re- 
çoivent d'un  Kiahia,  & técompenlc  qu'ils  lui 
promettent , II.  ta. 

Kiakonda  . Royaume,  vry.  Eropina. 

Kiam  B.ihchc  , Prince,  X.  117.  PrincclTe  de  et 
nom,  xx 3. 

K an  , grau  le  Rivicre.  vov.  Kyang. 

Kt.ina  , Royaume,  voy.  K.cn. 

Kian  ken.  Place,  V foo 

K-mkeou  . Place  , XL  rof. 

Kiavos , noyau  du  fruit  de  Palmier  , III.  158. 

Kibberga  , Ville  ,1.  113. 

Kibi.  voy.  Millet , graine. 

Ktbullu  , nom  des  Femmes  de  Sierra  Lcona  , III. 
X44. 

Kichery  , aliment , X.  103.  x68. 

Ki  -chcu  , Ville  de  grandeur  médiocre  , VIII.  JI. 

Kichigrag , ou  Kartag , Montagne  , VII.  37. 

Kichiic  tagou  Uskan  Juk  tubra , chaîne  de  Mon- 
tagnes y VU.  IX. 

Kichina  ( Rivière  de  1 , XI.  47 6. 

Ki-chu  , Place  , V,  307. 

Kid  hug  hyen  , Ville  , V-  477. 

Kic-kovj , Village , V.  3 3 y. 

Kidge,  Place,  3É.  108. 

Kidifus , VII.  379- 

Kiduin  , lie  , XV.  103. 

Kicchck  , Place  , X.  xo8. 

Kickij , X.  y f f. 

Kielang,  Ile.  VIII.  343. 

Kienbait , Royaume,  voy.  Cambîya.* 

Kicn-ngan  ou  gnan  pu  , Bourg  , VIII.  10. 

Kicn  tfing-hong  ou  kong  f appaitcmcnt , VU,  jn, 
318. 

Kicn-xien , Place  , XI.  300. 

Kicihon  , Ville,  X.  X09. 
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Kicroal , Place  , X.  1I8. 

K: eu  mu  , Village  , V.  ) J f. 

Kieu-pao-ngan  , Ville , VII.  £n.  * 

Kicu  xien  , petit  Village  , XI.  490. 

K;cvadir , Place , X 108. 

Kilfugo  ou  Epcilan  , Poiflon  , X.  67 U 
Ki  g.in-fu,  Ville  du  premier  ordre  , V.  J19. 

Ki  hycn  , Ville,  V.  4JI-  Murs  de  cette  Ville,  458. 
Ki-Itaingo  , foitc  de  Fraraboificr , XI.  C96. 

Kij.X.  548. 

K'jkam  ( Fort  de  ) , XI.  187. 

Kijnokumi , ou  Kri  ju  , grande  Ile  8c  Province  , X. 

. . . 

Kijnok'jni , Principauté  , X.  499-  Tournant  dange- 
reux proche  les  Côtes  de  la  Province  de  ce  nom, 

. " 

K.!<  , Kikf,  Kikku,  ou  Kat/ara  jamagi  , noms  oc 
plante  appelle  Matricaire  , XI.  7*4* 

Ki  kin  , 3c  lcns  de  ce  mot , VI.  151. 

Kikcrc  , fruit , V.  71. 

K'kf , Matricaire.  voy.  Kik. 

ICikjoo  , Plante,  voy.  Kckko. 

K;kku  , Matricaire.  voy.  Kik. 

Kikkunda  , X jji. 

Kikckko,  Idole  enlevée  parles  Portugais,  IY*  6o3. 
Ki  Kdum , remède  célèbre  , XI.  700. 

K kongo  , Province,  voy.  Kilongo. 

Ktkoo , X.  j jo. 

K kribu  , 8c  lcns  de  ce  mot  , III.  40$. 

Ki  ku-ching  , Ville  , VII.  14*. 

Kik  iragi,  Champignon,  voy . Bokudfi. 

K:ku(icua  , ou  Finofama  , Ile  , X.  496. 

Kikr.z  , X-  f yf. 

Ki  kyong  fa  , Tribunal , VI.  411. 

Kilavara  , Rocher  avec  infeription  , XY.  508. 
Kildtsh,  Prince,  VII. 

Kilduin  , XY.  ijj.  C’clF  une  Ile  nommée  auflî 
Kildun  , t j7. 

Kildan , Ile.  voy.  Kilcluin. 

Kilfit  , Port,  & comment  formé , I.  18?. 
K:lian-ftumpf,  V.  519.  Siumpf , Prélîdent  du  Tri- 
bunal des  Mathématiques,  jir.  Ce  Pcre  Jcfuite, 
Allemand  , cité  fous  le  nom  de  Kilian-Stnmps  , 
XI.  49  f» 

Kiliké  , ou  Sinunyr-pcchc  , lieu  , VII.  $17. 

Ki  lin  , Oifeau  fabuleux  , VI.  118.  Par  qui  imagi- 
né , 488  S:  489.. 

Ki-ü-fo  , Prince  des  Si  fans  /confirme  la  paix  avec 
tous  fes  voifins.  Vil.  t$<S. 

Kill-Dcvil , ou  Tue-Diable,  feyte  de  liqueur , 3c 
de  quoi  faire  , XV.  6 1 1. 

Killinianxo , fucccdc  à fon  frcrc  : Sa  mort,  8c  qui 
cfl  Ion  Succclîcur  , III.  J91. 

Killoupar  , Villigc  , IX.  J7>. 

Kilomba  , faluration  comique,  IV.  <fef. 
KilongariamoKango , 'grande  Province  , IV.  rjf. 
K longo  , ou  K kongo  , Province  5:  Cnp  de  ce  nom, 
appelles  autrement  Salage,  ou  Sallagc  , IV.  jv?. 
fan  DJd'l  Deux  Villes  de  ce  nom  H8./f"n.Dvldd. 
ScigneuiicdcSailagc  , j8j./gn.  DJdd.  Ville  de 


MATIERES. 

Salhge,  f 98. 

Ki  lu  , Difciplc  de  Confucius,  VI.  joi» 

Kilupau  , Prince  Tartare  , >111.  74. 

Kimadura  , PoilFon  venimeux, X.  <74- 
Kimaya  , Idole , IV.  *09. 

Kimbara  , X.  j ji. 

Kimbas  , étoffe  , IV.  J91. 

Kiming  : Montagne  8c  Bourg  de  ce  nom  , VII.  606. 
Kimmai , Empereur , X.  6 J7. 

Kirami-Kibi.  voy.  Millet , graine. 

Kimodfuki  .X.  îf  J. 

Ki  mon-fa.  Village  , V.  J47. 

Kimpaku , ou  Jwagoki  8c  Jvrafiba  , forte  de  Mouf- 
fe  , XI.  71». 

Kimpcsh  , lieu.  voy.  Campcche.» 

Kimp-toug,  Ile,  VI.  69. 

Kimucn  , Place  , VI. 

Kin  , mets  défendu , V.  4 1 . Rivicre  de  ce  nom  , VT. 
67 . C’cft  atilli  le  nom  d’une  Ic’trc  ou  cnraélere 
Chinois,  1J4.  Montagne  appeliée  Kin,  VII. 
77.  Efpcce  de  Pcrlîl  de  ce  nom , autrement  ap- 
pellé  Scri , XI.  70J.  Plante  à fleurs  nommécKm, 

7 1 1.  Efpcce  de  Jonc  appelle  Kin  ,719. 
Kinang-fou  , Ville  , XI.  jo$. 

Kin  cha  , Royaume,  VII.  94. 

Kin-cha  hyarg  , Rivière,  voy.  Kin-cha-Kvang. 
Kin-cha  Kyang  , Ri  vitre  , nommée  auflî  Rivicr» 
d'or,  VI.  95.  Appclléc autrement  Kin  chi  hyang, 
î8o.  Nommée  encore  Va  long  Kiang  , 8c  Tfa- 
cho  fitflihana  , VII.  1 ; r 8c  HJ. 

Kin-chao,  Province,  VI.  jo:.  TartarcsKin-chans. 
voy.  Tar  tares. 

Kin  chau , Monrrgnc , VI.  fit.  C’efl  aulfi  le  nom 
d’une  Nation  Tartare  , 549. 

Kincheu , Place , XI.  49  *• 

Kin  ch  cil- El , Ville  : Si  gi.indeur  Si  fi  force,  VI.74. 
Kin-chi  p.iu-tfcj  li  jrihcatio.r  de  ce  titre  , VI.  jyo. 
Kinchi  k-,  non  que  les  Bah. tans  du  Tibet  donneur 
à Dieu  , VU.  1 r 1. 

Kindcis  , arbr-.  vov.  Dcn. 

Kiuc,  Village  , IV.  tîoy. 

Kincri  Gaki . Figuier,  XT.  7 °o. 

Kinfu-Gua  . Roder-  voy.  Foo  Scn. 

K:ng  , iV  lignification  de  ce  tci me,  VI.  19Ç.  CefF 
un  dialeéVc  , 1 1 ».  C’cft  aufli  le  nom  d'un  livre  de 
Religion  Judaïque , tj4. 

Ki-ngan  fj  : Fghle  Chrétienne  en'ccttc  Ville , V. 
a66.  Un  Milîiornaitc  Ftancifquainy  aune  Mai- 
fon  & une  Chapelle , 477.  Situation  de  cette 
Place , VI.  jo. 

Kiug-chang,  Province,  8c  fa  fertilité,  VI.  J04. 
Ville  de  ce  rom,  ji*. 

King-chay  : Vifite  des  King-chays  & leurs  enfei- 
gnes  , VI.  î n*  En  quoi  confiflent  les  préfens  qut 
leur  font  faits,  8c  les  formalités,  1 ?4- 
King-chay-ra-fin  ,8c  fens  de  ce  mot,* VI.  40*- 
Ktng-chcu,  Ville,  V.  441.  Tour  de  cette  Vdlc> 
487.  Situation  avsnragcufc de ccttc  Place  , 8c  ce 
quelle  fournir  , VI.  j jj.  Eilcfc  révolte  ,VII.  88. 
Sicgc  de  Kirg  eheu  , 8:  fa  pufe.  89.  t57«- 
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King-cheufu , Place  , VI.  110. 

King-hi  , Province  : Signification  , VI.  foi. 

King-ho-long . Palais , & fa  lignification, VI.  18. 

Kin-ginqua  , atbrillcau  , voy.  Nin-too. 

Kingjo  , ou  Poiflon  doré,  X 67  j. 

King  kang  , Idole,  V.  133. 

King-kiako,  Village.  V-  347. 

King-ky  tau,  ou  Kong  ky  tau  , Capitale  , voy. 
Corein. 

King-luc-chu-tfc  , OMî.ier  Mandarin,  VI.  4*^. 

King  lyo  , qualité tPOflicici  Chinois  , Vf.  33. 

Kiiigo  , ou  Alfagawo  , Plante  a Meut  s , aI.  71a. 

Kingfalc  ( Poit  de  } , VIII.  449. 

King’s-Ilc  , Ite  , III.  177. 

King’s  caille  , Fort,  XV.  (fji. 

King’s  road  , Po»t,  I.  118. 

Kingflon  , Ville,  XIV.  | Cette  Yi'lc  bâtie 
régulièrement,  XV  39t. 

Kitrg  te  ching,  lieu  où  Te  fabrique  la  Porcelaine 
VI  41.  Deicription  de  ce  fameux  B^  urg  , 4S 
La  plus  belle  Porcelaine  de  la  Chine  s’y  fait, 
133.  Les  murs  contliuiis  de  fragmens  de  Por- 
celaine, i(i. 

King  ri  , Empereur  Chinois  , VI.  30. 

King  tong  . ou  Int  long  , Empereur  Chinois}  VI. 
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King  long-fu  , Ville,  VI.  ro8.  Productions  de  fon 
diftriél  , 109. 

King-cu-hycn  , Ville,  V.  447. 

King-vang,  Empereur  Chinois,  VI.  194. 

King-yang-fu  , Ville  fotte , VI.  89. 

King  ycun-fu  , Ville,  voy.  Kin  yeun-fu. 

Kin-ho , Village  . V.  UJ*  Rivière  de  ce  nom  , 
VI.  S9. 

Kin  hy-iu , Officier  Mandarin,  VI.  417. 

Kinibequi  , XIV.  396- 

Kin-ighey  , Tribunal,  VI.  41  f. 

Kin-kan  , Statue  gtganrcfquc  , V.  481.  Limonier, 
arbre  , nommé  Kin  kan,  ou  Fimé-tatz-bonna  , 
XI.  69;. 

Kinkat,  Ville,  VII.  170. 

Kin  ki  . petit  Village  , V.  479.  Oifeau  de  ce  nom, 
appelle  autrement  Poule  d'or  , VI.  107.  Poules 
dorées  nommées  Kin-Hei , 488. 

Kin  kicu  , Seigneur  Chinois  , voy . Kiu-kicu. 

Kinkin  talas  , Province  , VII.  311. 

Kin  kieu  , Chef  d’AmbalVadc,  VII.  483, 

Kin-tin  , Gouverneur  de  Province,  VI.  fo8. 

Kinmodfui , efpcce  de  Canards  d’une  rare  beauté  , 
X.  669. 

Kin-mven,  Sr  Cens  de  ce  mot,  VI.  379. 

Kinnof.iki  , X.  cy{. 

Ki  no-mimi  , Champignon  , voy.  Bokudfi. 

ICinriu-ula-hocun  , Place,  VI.  (77. 

Kins  . (umom  de  certains  Tartarcs  , VI.  6.  Tar- 
rarcs  Kins  , voy.  Tartarcs. 

Kinlambay  tn,  Général  Tartarc  , VIT.  340.  Scs 
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Kirke,  Chevalier  Anglois  , XIV.  641. 

Kirkées  , Village , X 64. 
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ibid.  Situation  de  cette  Ville  nommée  aufli  Ko- 
jtnd  , xio.  i4x. 

Kojifa  , gros  Village,  X.  yio. 

Kokadetos,  Volaille  fingulierc  , 111“  y?9. 

Ko  kau  , ou  Sui-kau  , examen,  VI.  188. 

Kokf,  poids  ,ou  fomme  d’argent , X yy£. 

Kokhaquas , Nation,  V.  1 1 1.  Qualité  du  territoire 
de  cette  Nation  appcllée  aufli  JCohaquas  fie  Sal- 
daoliarcis  , lit. 

Kokhia  , Ville,  II.  t9f. 

Koki , ou  Tas , MoufTe , XI.  706. 

Ko  kicn-fu,  V.  164. 

Kokiens , étoffe,  V.  361. 

Ko-kirg-fu,  Ville,  VI.  108.  Productions  de  fon 
territoire  dont  on  prétend  que  les  montagnes 
renferment  des  Mines  d'or,  110. 

Koklan  , Tribu  de  Turcomans  , VII.  154. 

Kokobo,  Animal,  voy.  Betbe. 

Kokokf , produéUon  de  la  terre  , X.  y yo.  Nommée 
aufli  Gokokf,  y y t.  C’cfl  le  nom  de  cinq  fortes  de 
grains,  66  j. 

Kokolis , Peuples  , Se  lieux  qu’ils  habitent.  II.  jpt. 

Kokonor,  Pays.  voy.  Tanarcs. 

Kokoques, Peuples,  voy.  Jaggas. 

Kok-orda,  Capitale  , VII.  161. 

Kokoro  , forte  de  vin  de  Palmier , III . 370. 

Kokoyc  , Montagne  , VIII.  6x. 

Koku  , Kasjuva  , Boku  Soku , Se  Sjirakas,  noms 
d’une  efpccc  de  chcne  vcid , XI.  705. 

Kokuf . X.  r y+. 

Kokura  , Ville,  X.  400.  Route  de  Nangaxnqui 
ou  Nangaki  à cette  Place  , ibid.  Defeription  de 


Kokura  , 49  y. 

Kokuro-Buto,  Algue,  voy.  SckLQua. 

Ko  K va  , ou  Soba-Uri , Concombre  , XI.  701. 

Kokza  : Prédiction  de  ce  Tartaie  à Jeughiz-  khan , 
VII.  yy. 

Kola,  fruit.  II.  591.  III.  10C.  168.  Il  eft  aufli 
nommé  Gola.  voy.  Gola. 

Kola , eu  Kool,  capitale  de  la  Laponie  Mofeovice: 
Port  6:  Rivière  de  ce  nom  , XV.  137. 

Koheli , Aibrc  , & fa  ptopnéré  , III.  170. 

Kolan  , Ane  ou  Mulet,  voy.  Anes. 

Kolantia,  Village,  V.  jjy. 

Kolar  , Royaume  , III.  1 4.  Deux  Villes  de  ce  nom  , 
17.  Comptoir  Arglois  dans  une  de  ces  Villes 
fur  une  Rivière  qui  le  nomme  de  meme  , 1 y. 

Kolau  , titic  d'Offeters  , VI.  11.  Punition  d’un 
K o la u , 24.  Les  Kolaus  cirés  au  Tribunal  des  Li- 
pus,  no.  Ecrits  de  quelques  fameux  Kolaus , 
31t.  Un  Kolau  converti  , $60.  Un  Kolau  mis 
a mort,  Se  pourquoi,  j7y  Si  576.  Les  Kolaus 
forment  un  Conlcil  à la  Chine,  $7*.  Tribunal 
des  Kolaus  ,&  leur  emploi , 393.  Kolis  ou  Inf- 
PcCtcurs  , 418.  Exemple  fingulier  de  fermeté, 
ibid.  Üivilion  des  Kolaus  ou  Koîis  , 411.  Juf- 
qu’oü  s’étend  leur  autorité  , 411.  A quoi  l'Em- 
pereur les  emploie  , ibid.  Dignité  de  Ko  lau 
ou  de  Chang  pan  , 4if . 

Kolben  , Voyageur , cité  , 111.  y 17.  Jtl.  Traité de 
Pierre  Kolben  fur  le  Cap  de  Bonne  F.lWrancc, 
Sic.  V.  toi.  Eclairci ffcmcnr  fur  fa  pcrfonnc,& 
fon  ouvrage,  106.  âMeritede  fa  relation,  ibid. 
Matières  du  premier  & fécond  Tomes  , 107. 
Cartes,  Plans  Si  Figures  contenus  dans  ces  deux 
volumes,  ibid.  Si  108.  Journal  de  Kolben  , ou 
fon  voyage  jufqu  au  Cap  de  Bonne- E fpérancc  , 
ibid.  Calmes  & tempêtes  qu'il  cfTuic  , IC9.  Il 
perd  fes  cheveux  en  palfant  la  ligne.  Sc«  plaintes 
a fon  retour,  ibid.  Nombre  des  Nations  de  Hot- 
tentots qu'il  cite,  1 1 1.  Il  critique  divers  Auteurs , 
ibid.  Cité , 1 1 y 6*  fuiv.  Garants  du  récit  de 
Kolben,  11  y.  Cité,  nx.  11  y.  Scs obfcrvations 
fur  la  latitude  Se  longitude  du  Cap  de  Bonne- 
Efpérance , 116.  Difputes  des  Sçavans  à ce  fujet 
jufqu’à  fon  tems  , Se  qu'on  croit  terminées , 
117.  D’où  il  a tiré  fes  Mémoires , 131.  Erreur 
qu'il  reproche  au  PcrcTachard,  13  y.  Avantu:cs 
qui  lui  arrivent , 138.  Cité,  I4f  & fuiv.  iyi. 
M7.  M9*  161  6»  fuiv.  167.  iéy  6*  fuiv.  178. 
181.  Son  explication  d’une  nuée,  181.  Comment 
il  explique  les  irrégularités  de  la  Marée,  183. 
Cite  , 1 84  & fuiv.  188.  190  6*  fuiv.  198  Si  199. 
Obfcrvarion  de  Kolben  fur  l'Autruche  , &c.  102. 
Cité  , io\.  toy.  207.  IX.  55.  jn. 

Koldon  , forte  de  bcehe  , IV.  1 jo. 

Kolez  : Signification  de  ce  mot , II.  y 18. 

Koîi.  voy.  Kolau  & Ko- tau. 

KoÜlu  , forte  de  légume  , III.  106.  Ufr.gcs  du  Kol- 
lilu , 17a. 

Kolm  , oifeau , X.  4 1 1 . 

Kollauuacr , Rivière,  voy.  Tola, 
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Kolle  , nom  du  Fleuve  Niger,  II.  501. 

Kollcng  fon  , 11c,  V.  385. 

.Kolli , cfpcce  de  Maîtres  des  Requêtes  Chinoifes  : 
Réponlc  qu'il  fait  à des  Jéfiiitc# , V.  J70. 

Xolmak  , Piys,  VII.  394. 

Kolmogro,  Place,  VII.  405, 

Ko-long-fo  , Place , V.  j 10. 

Kolong-tlo  , Ile  , V.  305. 

Kolumgo  , heu,  V.  89. 

Koly-clcycn  , Piincc  , fils  de  Jenghiz- khan  , VII. 
100. 

Kolznm.  voy.  Al  Kolzunf. 

Komadfij , X.  y y J. 

Ko-man , Mandarin.  voy.  To-ya  Kom-men. 

Komanie,  Pays,  VII.  xyi.  Pays  voifins,  ibid.  Se 
xyx.  Nations  des  Komaniens  , nommés  aufli 
Kapchaks,  167.  voy . K'fjak. 

Komaniens , Peuples,  voy.  Komanie. 

Komba  , Royaume  , II.  547.  Ce  nom  commun  aux 
Pilles  Negrefles , III.  17 1. 

Kombamba  : Fore  ûc  Mines  d'argent  de  Kombamba, 
IV.  487.  Village  Se  Province  de  Kambamba  , 
qui  paroît  le  même  nom,V.ix  Se  15.  Montagnes 
de  Kambamba  re  mplies  de  Mines  d'argent  , 11. 

Kombas-Mnnez,  Peuple,  voy.  Mar.cz  ' Komba  s ). 

Kombe.  V.  13. 

Kombets  ou  Kombers , buttes  des  Ncgccs  , III. 
iS 6.  x9S. 

Knmbi.  V.  11. 

Kombo,  Royaume,  voy.  Kambo. 

Kombregudu  , II.  647. 

K*'mb:ckaiango  , Pays.  IV.  481. 

Kombu  , ou  Fn orne  , Fucus  marin  , XI.  7©7. 

Kemegain  , nom  commun  des  Filles  Negrefles , 
III.  171. 

KomclTu.  vcy.  Ghiodin. 

Komma , tres  bd  oifeau  , III.  387. 

Kommain  ( Jean  ) , R ni  du  Cap  Très  Pumas,  IV. 
xi.  voy.  Conny  ( Joirn  ). 

Kommani , Royaume. voy,  Commendo. 

Komme-Holtc-  .\larhang,cxprcflion  flatreufe  Se  ce 
qu'elle  lignifie,  III.  601. 

Komo  , arbre,  voy.  Pao  Je  Sangs*. 

Komobafle  , mouches  à miel , III.  jot. 

Komol , Port , Se.  fa  policion  , I- 184.  Dcfcriprîon 
de  ce  Port , 18 y.  La  tcirc  qui  l’environne  habitée 
par  les  Badvis,  tbiJ.  voy.  la  Note  (u). 

Komoron  , belle  Nation,  VII.  4oy. 

Kompas  , Peuple  qui  forme  une  cfpcce  de  Répu- 
H que  an  Royaume  d Iflini  , III.  416.  Le  Pays 
produit  des  cannes  de  fucrc  d’une  grofleur  prodi- 
gieufe  , 41 9.  Nation  des  Kompas  , fage  & labo- 
rieufe  , 4 16. 

Kompion  , ancienne  Ville  , VI.  y 9 3. 

Ko-Muggi , froment  , XI.  707. 

Konviri , grofle  & belle  mouche,  X.  670. 

Konagongla,  Grand  du  Royaume  de  Juida, IV.  179. 

Konalubeghi , Chef  Tartarc  , VII.  yf*. 

Koiraklot  * Tartatc  , VU.  jo, 

Koaan^ll.  j,U- 


Kona-Subbi , ou  Tenka , plante  , Xi.  711. 

Kon  bon,  ou  Gouverneur  Chinois , V.  $ft.  Son 
dtpart  pour  un  Siege  ,319.  Défintérefleraent  du 
Kon-bon  de  Su  cheu  , 3 39.  Le  Kon  bon  de  Hok- 
ficu,  déchargé  de  fon  Office,  363.  Préfens  dca 
Holland,  à unnouveau  Kon-bon , 364.  Un  Kon- 
bon  , ciré  , 391. 

Konchok  , nom  fous  lequel  les  Habitans  du  Tibet 
rcconnoiflcnt  un  feul  Dieu  : ce  traie  eft  curieux  , 
VU.  4îf. 

Konda  Maa  , Gouvernante  de  Paleakate , II.  99. 

Kondapoli.il  roo. 

Kondc  , ou  2onde-Amar-Pattay , jeune  Seigneur 
Nègre  , Se  fa  civilité  , I.  34*. 

Konde-Quojas.  voy.  Quoja  , Royaume. 

Kondefaqua  , Royaume,  V.  1x4. 

Kondi  : Territoire  de  cette  Province  nommée  auflr 
Pango  de  Okar.go,IV.  S 17. 

Kondi , General  des  troupes  du  Royaume  de  Ru- 
fifeo  , II.  468.  Exercice  qu’il  fait  faire  aux 
troupes  , 473.  Bruc  , Général  François  arreté 
prifor  nier  dans  la  maifon  du  Kondi  ,483.  Kondi 
Tributaire  fouveraindu  Darr.ql,  III.  145.  Il  cfli 
GénéraJiflîme  des  armées  du  Damel  ,191. 

Kondo  : le  Peuple  ne  rcconnok  qu'un  Dieu  Créa~ 
tcur  de  i'Univers  , 111.  x 39. 

Kondoten  , ou  Qirendolcn,  Tvivicre,  VI.  y3i. 

Kon  don-nor , étang , VIII.  41. 

Kondrijus  , petite  nionnoic  du  Japon,  II.  16*. 

Konc  ,ou  Kuno,  fameufe  forterefle,  X.  y 17. 

Konfo,  Village,  V.  x çi. 

Konfor  , Prêtre  des  Nègres , IV.  1 1 y. 

Kong , Roi  ou  Chef  de  Coréens , déclare  la  gaen-c  h 
la  Chine  , Se  eft  défait , VI.  yo8.  Kong , titre  de 
Prince  Mongols  , y 87.  599.  Signification  de  ce 
titre  , VII.  30. 

Kong  ou  Kung , degré  ou  elafle  du  Peuple  Chinois,. 
VI.  181  & 184.  Ccd  aufli  le  nom  de  la  grande 
Salle  de  l’Empereur  de  la  Chine , 379. 

Konga,Port,IV.j8x.//£fl.Dddd.Idolcdc  ce  \it\i.ibid„ 

Kongawamarz , grand  Village  , X.  493. 

Kong  chang  fu  , Ville  de  Commerce  , VI.  89.  Oi> 
y voie  le  Tombeau  de  Fo-hi  , le  plus  ancici* 
monument  du  monde  , ibid.  Places  dans  le 
Canton  de  Kong-cbang-fu , VII.  86.  Siege  de 
cette  Place  levé  , 

Kon  gère  , Pays,  IV.  61 1. 

Konges  , lieu  célébré  , XV.  303. 

Kong  fu-tfte , Philofophe.  voy.  Confucius. 

Kong- heu  , titre  de  Prince,  VI.  i8x. 

Konghey,  Rivière  ,VIII.  61. 

Kong-hi , Empereur  de  la  Chine,  donne  une  lettre: 
en  fvacur  des  Holland.  V.  311.  Autre  lettre  qu’»E 
écrit  à un  Amiral  Hollandois  , 3 1 6. 

Kong-hi-mon  , Village  , V.  331. 

Konghivcac  , Village  , V.  344. 

Kong  ho,  ou  Ping- pu  , îribunaî  pour  Ta  Milice*,, 
V . 410.  Patente  de  ce  Tribunal , 4^0  & 4*  Ce: 
Tribunal  eft  une  Cour  (upreme  , VI.  413.  4H~ 
Toute  U Milice  Chiaoife  fous  lie  Iurüdùftioa.  de 
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ccttc  Cour,  44f.44*- 
Kongkia , Rivicrc.  voy.  Uiga. 

Kong  kyang  , V.  46*  <à  U note  (74). 

Kong  ky-tau  . Capitale.  voy.  Corcin. 

Kong  lang  j V 46  j. 

Kon  lao-yc  , Gouverneur  & dcfccndant  de  Confu- 
cius , V.  4<). 

Kong  n nu  , nom  des  Concubines  de  l'Empcicur  de 
la  Chine  , VI.  \%6. 

Kongo,  Village,  voy  Tk^n. 

Ko  gobe  la  ( DwC  de  ).  IV.  <66. 

Kong- ping , & figmfic.it  ion  Je  ce  nom  » V.  178. 
Kong  pu  . pkd^ou  me  Turc  en  ufige  a ia  Chine,  VI. 
1 *9.  C clt  aufli  le  nom  J une  Cour  ou  Tribunal , 
4«4-  m. 

Kong-quan  , maifon  où  logent  les  Mandarins  en 
voyage , V.  a 5 4 Kong-  ijua  is  logcnuns  des  î*ci- 
gneurs  Chinois , 4s  1.  Kong  quans  , ou  Ho:clic- 
ries  loyales  , VI.  *c8. 

Kong- fiiu  tu  , Conquête  Je  ce  Héros  Coréen  , VI. 

jetf.  • 

Kong  fun  Y icn  , R0VC0  écn  détrôné  , VI.  508. 
Kong*  yo  ma,  j^ds  h.. palier , VI.  J 90. 

Konguru  , Place , II.  499. 

K ».ii , efpcccs  d’ccrevilk-s*,  X.  *77. 

KonUnùam  : Temple  en  ce  lieu  , V 141.  Plan  ou 
vue  de  ce  Temple  j nommé  auiTi  Kon-Jan-liam, 
ibid. 

Koniku  , nom  de  giand>  Valfaux  , X.  JA J. 

Koning  Eyland.  voy.  P.mgo  . Iles 
Konpkfiama  . plante,  voy  Ko»  1.  ku* 

Konjaku  , ou  K >fako  3c  Konjaktdama , plante  , Se 
(a  propriété  , XI.  696. 

Kon- jan-fum , Temple,  voy.  Koaianfiam. 

Konjin  , Royaume  , VII  j}8. 

Konjokl , Plante  veni  neufe  , X.  664. 

Koi  ki , Royaume , VII.  J4f.  Cruauté  des  Habi- 
tans,  \\6. 

Kon  khan  , Monarque  des  Contrées  (cptcotrionales 
d’Antioche,  VII  170.  Signification  de  ce  nom, 
ibid  Sa  more  ,171. 

Ko;ik  >ye,  Montagne , VIII.  61. 

Kon-lcon  , nomd'Ofâcc,  V.  }Ai. 

Konno.  X.  f fl. 

Konnor,  Rivicrc  , VII.  jfo.  Lieu  nommé  Koq- 
nor , f 8{  584. 

Konnv  (John  ou  Jean  bvoy.Conny  ( John  ). 
Kont  kko-Juri,  ou  Kasbiako  , cfpece  de  lys,  XI. 
7M* 

Konofijro  , PoifTon  , & Tes  noms  différent,  X.  67  f. 
Konquer.  Inftallation  de  cg  chef  des  Hottentots  ,V. 
174. 

Konfa , nom  de  Femme  :Pa(Tîon  d’unDireélcnr  An- 
glois  pour  fa  Konfa  , III.  4;  6.  Cara&crc  de 
ccttc  Femme,  457. 

Konfaughi  K oho  , Montagne  , VII.  415. 

Kon  (au -go,  Village  ,V.  3 4 J* 

Kon-fio,  Ville  , VI.  fty. 

Kontaish , ou  Kontayki , titre  de  Prince  , VII.  10. 
Domaines  du  Komaich , i}(  forces  de  ce  Mo- 
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na  que  , nomme  aufli  Kontaysh  , J J.  Cité  , 11  6» 
Kontayki,  Prince*  voy.  Kontaisb. 

Kontu,  Royaume,  II.  a j 8.  Il  n'a  point  de  Roi,  64;.  # 
Konrul-pubk , li«u  , VII.  600. 

Konyut , Capitale  . II.  1 15. 

Ktui-za  . Prince  , VII.  ma. 

Koo  Kc  Tade  & Inu  Ta  ie  , Plmtc,  XI.  717.  La 
plitue  Armoilc  nomm  e aufh  Koo  , 718. 

Kood  nkc  ou  Dfimju  . Province  , X f fl. 

K ofukufi,  ou  Na-.ikindira  , noms  d*un  Temple , 
X.  <$#. 

Koo*4ua  , ou  Ku-unct , Se  Benino-Fanna  , noms 
d’une  herbe  , XI.  711. 

Kn'dti.  X-  s ç 1. 

K«xki , K ko  , ou  Numi  Guffari , arbufte , & fes 
propriétés,  XI.  6)t. 

Koo  Ko?*  , ou  Firagg» , ai  bulle.  XI.  £94. 

Kool.  voy.  Kol . , capitale. 

Koomuggi  , i'"iji  de  h craine  de  fron  ent , X 664. 
Koena  , ou  G-imina  , cfpece  d'écrcvtilcs , X.  677. 
Kooni.  X.  fi 4. 

K dos.  X.  y$f# 

Koefa.  X.  \ yo. 

Koo-Scki . ou  Skîgufa  , Plante , Se  fon  ufage , XI. 

7»7* 

Kooiî,  gros  Village,  X.  fso.  C’cll auffi un  nom 
du  Phiiol'onhc  Confucius  ,449. 

Koosju  , on  Kadfuda  , Province,  X.  jyo. 

Kootsja  , Ville  ou  Province  • X.  61 0. 

Kopal , foire  de  gomme  r XII.  14$. 

Ko-pau  yu  , Général  Chinois  de  Jenghiz-khan  ; 

bieflé  mortellement  dans  unr  Bataille , VII. 91. 
Kopeik  , pièce  de  monnoic  , VII.  x)  l. 
Koplay-knan  ,ou  fimplcmcnc  Koplai , Prince  Tar- 
tare  , Voy.  Chi-tfu. 

Kopmans  , Nation  , V.  1 1 1.  Sirnarinn  du  Pavs, 
11  A.  Source  d'eau  chaude  Se  Saline  dans  le  ter- 
ritoire, ibid.  Cette  Nation  nommée  aufliCap- 
mans,  I4t* 

Ko-po-yu , Général , voy.  Ko-pan-yu. 

Koppuns  , nom  de  Prêtres  . VIII.  j f r. 

Ko-pu  , forte  d’étoffe  eftiraée,  Se  dequoi  eompo* 
fife,  VI. 

Ko<]uan  , ou  Ncm  i-No-Ki , arbre  , XI  708. 

Kor , Ville  differtc  . avec  un  Porc  de  même  nom 
J.  i4;.Un  Khan  Tartarc  fe  rend  matere  de  Kor, 
VH.  j8  & 

Kora,  ou  B.-kio,  Rivière,  II.  49j.  Petite  Ville 
nommée  Kora  , III  91. 

Korai  Uefugi , Sureau  , XI.  7in. 

Korandol , lieu  , où  Moyfe  divife  la  Mer  d'un 
coup  de  fa  baguerte  , I.  t+f. 

Korango , PoilTon,  voy.  fa  figure  à 1a  planche  4 
III.  ;n. 

Koranius  , Nation,  XIV.  J«t. 

K rafan-faluri , Tribu , voy.  Kboratan. 

Korallan  , Province  , VII.  .09. 

Korln  laho,  voy.  Korbi  la- Hou. 

Kotbi-la-Hou,  Place , III.  6 3e.  Korbi  Laho,  i jr.' 

«JJ. 

Kotbf 
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Kothy  le  Ho«  , IV.  léi. 

Korchin,  Pays  , VI.  379.  Tartares  Korchins,voy. 
Tarraref. 

Koré  , cri  d'one  populace  j ce  qu’il  fïgnific,II.i63. 
Korcda  , Bouclier  , III.  6 oc. 

Kon,Ncgrc  Hottentot,  mené  en  Anglererrc,V.l<M. 
Korimba  , Cantou  & Seigneurie,  IV.  6 16. 
Kotinghe  , Village , II.  391. 

Koris,  monnoie  de  coquillages,  VI.  xirf.X.  31O. 
Korifa,  femme  de  Jengliiz-khan  , VII.  71. 

Kork  , Chevalier  Anglois  , va  s’établir  en  Terre- 
Neuve,  XV.  64  8. 

Kotkani,  Ville,  voy.  Urgcnz. 

Koikofcdo,  Poilfon  5c  manière  de  le  prendre  , 
IV.  tr8. 

Korkokolou  Horkokol,  Plaine,  VII.  43». 

Korlon  , Rivicre  , VI.  588. 

Korlu,  petit  Royaume,  ou  Principauté,  dont  le  Chef 
cft  appelle  pour  faire  la  guerre  aux  Portugais, I.80. 
Kornaaua  , Ile  \ Son  étendue  3c  fa  forme  ,1.  185. 
Korondcl , lieu  aux  environs  de  Suez  ,1.  i y<*. 
Koropatan,  Ville,  & fa  fituation,  I.  34. 

Koros,  fruit  d’une  cfpccc  de  palmier  , III.  431. 
Korpikyla,  Hamcnu  , XV.  3 jtf. 

Korrcnfa  , Seigneur  Tartarc  , VII.  130. 

Koruine , PoilTon  , V.  91. 

Korzabur-khan  , furnommé  Bufruk  , Prince  Tar- 
tarc, VII  48 

Korzabuc , Prince  Tartarc  , VII.  34. 

Kos  , ou  Jcïfoku  , noms  du  Pavot  , XI.  707. 

Plante  à fleurs  nommée  Kos  ,710. 

Ko'almi  , Château  fort , VII.  31 6. 

Koshatis  , Kdmuks  voy.  Tartares. 

Koshotis  , Eluths  voy.  Tartares. 

Kofi  fou  Kcghofli  , Oifeau  de  mauvais  augure  , 
III.  *87. 

Kolîk  , Kabafchir , traite  de  la  rançon  des  Prifon- 
niers  Holhndois , III.  413. 

Kofîvay  , Ile  , XI  1x9. 

Kosjch  , 3c  Ginjeh  , Villes,  VIT.  19  J. 
Ko-Sjoi-Sakira,  Cerilîcr  , XI.  699. 

JCoskiflima.  X.  s 3 3. 

Kofmcli , ou  Kofmoli , Général,  VII.  94.  Il  fc  joint 
à un  Général , ibid. 

KoGiW  9 Officier  Tartare , VII.  91. 

Xofmos,  Liqueur,  VII.  166.  Maniéré  de  faire  le 
Kofmos,  300.Karakofmosou  Kofmos  noir,  ibid. 
Kofogol  on  Wcrch  , Rivière  & Lac  , VI.  J 89. 
Kofravr-nushirvan  , Prince,  VU.  140. 

Kofrou  , Prince  , voy.  Cofronroé. 

KofTakafe.  V.  13. 

JCofliks , Peuples  , VII.  400. 

Koffi  , Idole  Mokiflo , IV.  £09. 

Koffionos,  hivers  d’un  Royaume  , IV.  *3$. 

Koffir  : On  croit  que  cette  Ville  cft  la  même  que 
Bérénice  , I.  p.  iij.  de  Vlntrod  Cette  Ville  Bc 
un  Port  de  même  nom  appellés  Al  Koffir  , 188. 
Ce  lieu  fort  trifte,  ibid.  Raifon  qui  y attire  des 
Habiians.  189. 

JCofuma.  X.  333, 

Tome  X ri. 
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Kora,  Imç»crjtrice  Paycnnc,  attaquée  d’une  maladie 
confldcrablc  , VII.  181  5c  181.  Rcmcles  em- 
ployés pour  fa  guérifon  , x8x.  Guérifon  de  ccttc 
Princclîc , 183. 

Kota,  Ville , 5c  fa  pofttion  , I.  34. 

Kotai  , ou  Gommi  , Olivier  Sauvaga,  XI.  697. 

Kotam  , Province,  VII.  310. 

Kotan  ( Pulo  ) j c'cft-à-dirc  Ile  de  Kotan  , II.  ryx. 
Royaume  de  ce  nom  , VII.  413.  Rivicre  de  Ko- 
tan , 413. 

Ko- tau  : ce  que  c’eft  qu’un  Ko-tau  ou  Ka-li , VI. 
400.  41 7.  419  voy  Kolau  , & Paul  Syu. 

Ko-tau  yu  fa.  Le  meme  qoe  Ko  tau. 

Kotavi  { Nangaf»ki  ) , Prince,  X.  333. 

Kotcn  , Place  , VII.  409. 

Koth-addin- mohammed,  Prince,  VII.  138. 

Kothb-addin . Gouverneur  du  Pays  de  Karazm  , 
prend  le  titre  de  Roi , VII.  138. 

Kotlan  ou  Karlan,  Province,  V>I.  110. 

K^to  : Royaume  , & côte  de  Koto  , IV.  1^4.’ 
Ce  Pays  nommé  Teirc  de  Lampi.  Son  étendue, 
ibid.  Ville  de  Koto  ou  Vcrhu  , ttff.  Proprié- 
tés du  Pays,  lîofman  veut  le  craverfcr  par  terre. 
Supcrdirion  des  Habitans,  ibid.  Guerre  entre 
Koto  3c  Popo,i4tf.Confci llcrs  de  ce  nom,X  6 33. 

Kotoliara  , Roi  de  Bidaga  8c  de  Mafulipatan  , 3:  fa 
mort,  IL  100.  Mahmud-Unim  Kocoliara  , ne- 
veu de  ce  Prince  , lui  fuccedc  , ibid. 

Ko-tong , ouHau-tong,  Plante,  5c  ufage  de  fa 
gomme  pour  le  p-picr,  VL  if  J. 

Kotora-katen  ou  Katcu  , Impératrice  Tartare , 
principale  femme  du  Knan  , vifice  l’Eglifc  Ncf- 
toricnnc,  VII.  180.  Cette  PrincelTes’cnyvrcavcc 
les  Prêtres  Ncftoricns,  181.  Elle  jeûne  toute  une 
femaine  ,183. 

Kotro  , Rivicre,  HT.  619. 

Kot  fey  , habile  Général  Chinois  , VIT.  i^rC 

Kotugm  , petit  Royaume  ou  Principauté  fuict  de 
Caléctit , I.  80.  Le  Chef  de  ce  Pays  appcllé  pour 
faire  la  guerre  aux  Portugais,  ib'.d. 

Koruktu  , titre  d’un  Lamad  ’puté,  VI.  387. 

Kouago  iga  , Province  du  Pays  de  Juida  , IV.  17 3. 

Kouanclicnufou  , Ville  voy.  Quan-tong. 

Kouchipo  , Tlace,  XI.  49 1. 

Koucho  , Ville,  UI.  )*9. 

Kougan  ou  K uirgar  , nom  d’un  champ  que  le# 
Nègres  cultivent , III.  189. 

Koukadorc  , Poiflon  , V.  9!. 

Kou-ko  kiau  , Place,  VIII.  4. 

Kouks-Broor , Place  , IV.  71. 

Koulain-Bn  , Village  . IV.  x<»9. 

Koulam  , Royaume,  voy.  Coulan. 

Koulan  , Rovaumr  voy.  Coulan. 

Koulangc  , petite  Ville  , V.  497. 

Koulafoutc  , Province  du  Pav*  le  Juida  , IV.  173. 

Koulete,  Ville  . 8c  fa  fituation,  I.  34. 

Koulon-nor , Lac  , VI  <89. 

Kou-ly  , V.  30t.  Le*-  Koilys  ou  Pugs , forte  de 
Matelots  qui  tirent  les  Barques  , 134. 

Kounlounga,  Ville  , 5c  fa  ûwacion , XI.  30t. 
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Xouou , forte  Je  liqueur  S Je  quoi  compose , XV. 
8i>. 

Kourgar , champ,  voy.  Kougan. 

Kourkour  , Sc  (a  lignification,  V.  148. 

Kourom  , Prince,  voy.  Coronuc. 

Kourou  , Rivietc  , XIV.  57t. 

Kouflar,  Port ,111.  83. 

Koittchc,  Village  , V.  jjo. 

Kou-tfyen-tfye , V.  3 18. 

Kouya , 1 Joie , Si  fon  hildoire , V.  147  JE  14*. 

Kova  ( Rivière  de  ) , IV.  484. 

Kovagongo  , Seigneurie,  IV.  <1 8. 

Kover,  Port  , III.  14.  Situation  de  la  Ville  de 
Kowcr,  17.  81t. 

Kovo  ( Canton  de  ) , IV.  487. 

Kowarazm  , Royaume , voy.  Karazm. 

Kover  , Port , voy.  Kover.  Poifion  à coquille  , 
nommé  Kover  8c  Tarankangai , X.  <78. 

Xo-vha  , Place  , V.  498. 

Kovis,  & ce  qucc’cft,  IV.  388. 

Kovris , voy.  Bujis. 

Koxinga,  Ville  ou  Province,  V.  M4. 

Koxinga  , Pirare  ,8c  fes  ravages , V.  xj 3.  Sa  naif- 
fance  8c  fes  premiers  progrès  , »8)  Ses  riebef- 
fes  8c  fes  forces,  184.  Plan  de  fon  ambition. 
Il  eft  trahi  par  les  Tartares  qui  lui  donneur  le 
titre  de  Roi.  Son  emprifonnemene  ou  il  cft 
chargé  de  chaînes.  Vengeance  que  Koxtuga  fnn 
fils  s'clîorce  d'en  tirer,  itid.  Ce  dernier  chafié 
par  les  Hollandois,  i8y.  Il  les  humilie  à fon 
tour.  Mort  de  Koxinga  le  pere,  itid.  Eclair— 
cilferoeus  fur  Koxinga  8c  fon  pere  ,195.  Source 
de  leur  fortune.  Le  pere  trahi  par  les  Tartares 
qu’il  afervis , itid.  Sa  mort , 196.  Il  eft  vengé 
par  fon  fils.  Caraéterc  de  Koxinga  nommé  aulli 
Que-fing.  Ses  viftoires  contre  les  Tartares.il 
prend  Formofa  lur  les  Hollandois.  Il  menace 
Manille  , itid.  Sa  mort , 197.  Sa  cruanté.  Gou- 
vernement de  fon  fils  , nommé  Ching-king- 
may.  Il  meurt  8c  laide  un  fils  nommé  Ching- 
kc-fan.  Sort  des  Partifans  Je  Ching-king  may 
«*  8c  de  fon  fuccefieur , itid.  Si  X98.  Soumilfioo 
de  quelques  Rebelles  Koxingans  , J 11.  Oblli- 
nation  des  Koxingans ,313  .La  mere  de  Koxin- 
ga 8c  fon  frété  appellés  à Péking , ]tt.  Koxin- 
ga trompe  les  Hollandois,  VI.  <S|.  Koxinga, 
nommé  auffi  Ku-chin , 381.  L’Amiral  Coxlnga 
furprend  l’Ile  Formofc  , XI.  18J.  Ce  fameux 
Coxinga  attaque  les  Hollandois,  187.  Barba- 
ries de  Coxinga,  18S. 

Korin  king-fya  , jeune Ptince , V.  301,303,304, 
308  , J07.  Nommé  aulfi  Sep-van  , J08.  OblVi- 
nation  de  ce  Prince  ,313. 

Koy , nom  d’une  armée,  VIT-  t<7. 

Koyak  , Seigneur  Tartarc  , VII.  191» 

Koyganzu  , Ville,  VII.  557,  }j8. 

Koy  ja-va  , Village  , V.  J47. 

Koyuldar-zizcn , Tartare,  VII.  54. 

Kquoggclo  , voy.  Quoggelo. 

Ira,  Royaume,  voy.  Akra.. 


Kraal  de  l’ail, Village  nommé  Knoblancks,  V.  184. 
Kraal  de  l’eau  , Village  nommé  au  (Il  Bobuties- 
Kraal  , V.  184. 

Kraals.nom  de  Villages,  V.  107 , 1 17.  Capitaines 
des  Kraals , 178. 

Krak , VII.  178. 

Krakra  , monnoie  faufle  , ITT.  4(4.  Or  nommé 
Krakra,IV.)  J.  Ce  que  c’eft  que  les  Kraktas,  1 j 3. 
Krarak  : Or  de  ce  nom,  IV.  10a. 

Krafignomas,  Village , qui  a trois  parties , X.  49). 
Kraska  , forte  de  Marchandée  , VIL  >07. 
Krafncyar , Ville , VII.  10. 

Kraflo  , Marchandée  , VII.  39;. 

Kratzsbor , Oifcau , voy.  Chungax. 

Krema  . Village  . voy.  Takrama. 

Krikke  , Canton  , 8c  fon  territoire  , IV.  448. 
Krim  , Ville  ou  Pays,  voy.  Crimée. 

Kriska , forte  de  vin , IV.  19. 

Krits  ou  Merkits,  Peuples  , VII.  171. 

Kro , lieu  au  Pays  de  Scftos , III.  8 1 f. 

Krofonia,  chanlon  C.hinoifc , II.  iy8. 

Kro-Setra  , Village,  IIP.  818. 

Krofick  ( Van  ) , Baron  , voy.  Van-Krolïck. 
Krofmins , Peuples , VII.  193. 

Krofle , marne , forte  d’habillement , V.  149. 

Ki  ou  , Place  , voy.  Krow. 

Krou-Seftrc,  Place  , III.  148. 

Ktova  , Place,  III.  349. 

Krow,  Place,  III.  Si.  Situation  de  cette  Place, 
nommée  aulli  Krou  , 34S. 

Krubi,  Si  fa  lignification  , III.  418. 

Kruisfourt  , lieu,  XI.  ;n. 

Krum  , nom  de  Villages,  III.  38t. 

Kfamaki , ou  Maki,  arbre  puant  , X 881.  voy. 
Sin,  81c.  grand  arbre. 

Kfeï,  ou  Jodoriki , efpece  de  Cui , XI.  893. 
Kfuriliïma  , Place  peu  confidérablc  , réfidenec  d’un 
Seigneur,  X.  49S 
Ku  , Ordre  , VI.  340. 

Kuana , Ville , voy.  Ornano. 

Kubaloc  , Oifcau  , 81  fou  induftrie  pour  faire  fors 
nid,  IL  503. 

Kubek , fruit,  VII.  389. 

Kubitûri:  , Côte,  I.  13  t. 

Kublay,  Empereur,  voy.  CHi-tfu. 

Ku-blay-kan  , Empereur , voy.  Cbi-tfu. 

Kubolo,  Oifcau,  III.  18 j. 

Kucha,  Ville,  VII.  408.  4t7. 

Ku-chan  , FoiterefTe  , VIII.  8. 

Ku-cheu  , Ville:  Grand  nombre  de  Faucons  à Ku- 
cheu , V.  484. 

Ku-cheu-fn  , Ville,  VI.  108. Son  terroir alfcz fer- 
tile : Ses  Habitans  font  laborieux  3c  aiment  les 
Procès,  no. 

Ku-chi , Papier  , VI.  xj8. 

Ku-chin  , Bourg  , V.  4Î9. 

Ku-ching,  Ville  , V.  181.  Le  Pirate  Koxinga  porte 
ce  nom , voy.  Koxinga , Pirate. 

Ku-chi  po,  Ville,  V.  487. 

Kuclikak  , Prince , voy.  KucbJuk- 
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Kuchluk , Prince  Tartate,  VII.  48.  Ce  Prince, 
nommé  auflî  Kuchkuk  , échappe  heureufemcnc 
d'une  Bataille  , 56.  Il  fc  fauve  dans  le  Turkcftan 
où  il  cil  reçu  favorablement , ibid.  Le  rirre  de 
Khan  lui  cft  accordé , j8.  Son  Armée  raillée  en 
pièces  8e  la  vie  lui  clt  ôtée,  f$.  Retraite  qu’il 
cherche  après  fa  ruine  , 78.  Il  cri  encore  défait , 
8p.  Ligue  de  Kuchluk  avec  d'autres  Princes,  90. 
Monarchie  qu'il  détruit,  9 1.  Jcnghiz-khan  lui 
fait  couper  la  tête  , ibid. 

Ku-chu , ou  Chu,  arbre,  VI.  if4.  Papier  qu’on  fait 
de  cet  arbre , appellé  auflî  Chu  ku  , 8e  fa  def- 
cription  , 1 jS.  Autre  defeription  du  Ku-chu  8c 
fa  propriété , 467. 

Kuchumou  Kujum-khan,  Prince, cliaffé  d'un  Pays, 
VII.  104. 

Ku  cul , Ville  , VII.  94. 

Kudar  , Place,  X.  108. 

Kudatli , Prince  , VII.  f 8. 

Kudli , ou  Kos,  Plante  à fleurs,  XI.  7 ro. 

Kudfu  , Province  , X.  fi). 

Kufanta , Général  d une  Enfeignc  Tartarc,  VI. 448. 

Kugalz  kunitz , fctc  annuelle  , X.  61;. 

Kuganiflii,  lieu, dont  les  environs  fourniflent  abon- 
dance de  charbon  de  terre  , X.  4jj. 

Kuge  , nom  de  Courtifans,  Scieurs  habits,  X.  ;ii. 

Km  , Prince,  VIL  )n. 

Kuigan  , Piovince  , VII.  144. 

Kuiné-khan  , Prince  Tartate  , VII.  147. 

Kuini , Gouverneur  d’une  Province , Y.  148. 

Kois-jo  , Village,  V.  14). 

Kui- fymira  , Plante  à fleurs,  XI.  7 IJ. 

Kujanofla  , Village  . X.  491-  Près  de  ce  lieu  «ne 
Mine  de  charbon  necelfede  brûler,  8f). 

Kujo , nom  que  des  Habitans  donnent  à leurs  en- 
fans,  8c  fa  lignification,  IV.  51. 

Kujum-khan  , Prince  , devenu  aveugle  , VII.  144. 
Mention  de  ce  Prince,  ao).  Iiclî  auflî  nommé 
Kuchum , 1(4. 

Kuka  , X.  f j 4. 

Kukas  , Montagne  , XV.  J41. 

Kukio,  Laitue,  XI. 708. 

Kukku-hotun  ou  Hu  hu-hotun  , Ville  , VI.  jBi. 
Nommée  auflî  Kliukkn  hotun  , 187,(9). 

Kukluk  , Prince  , 8c  fa  révolte , VII.  14t. 

Kuko  , arbulte,  voy.  Kooki. 

Kuktoku  , d’Efclave  devient  Chef,  III.  41). 

Kuku  hotun  , ou  Tfing-cheng,  VII.  79.  09,  f8). 

Kukumi  , Ncgre , Député  au  Roi  de  France , 8c 
pourquoi , IV.  54. 

Kulen,  Lac,  voy.Kulon. 

Ku’lkandch,  nom  de  mois,  VII.  a Si. 

Kulon , ou  Dalay  ( Lac  de  ) , VII.  1.  Nommé 
auflî  Kulen  ,479.  Defeription  de  ccLac,VUI-  48. 
Iles  de  ce  Lac , 49. 

Kulon-nor , Place,  VI.  (99. 

Ku-lyang uke-fes  , Peuples,  YII.  89. 

Kum  , Pays  , Vil.  117. 

Kuma  , X.  ff  f. 

Kuwait , X.  ))4- 


Kumage , X.  51). 

Kumano  , X.  )(;. 

Kumari , Province  , YII.  1 89. 

Kuma-  febi , Efcarbot , 8c  fes  Angularités  , X.  <7 1. 

Kumba  , Royaume , V.  a. 

Kumbala,  petite  Ville  , VII.  188. 

Kutnbant , Province  , VII.  148. 

Kumbo  ( Rivière  de  j , III.  10  8c  17.  Royaume  de 
Kuinbo , nommé  auflî  Kombo , 8c  fou  étendue , 
if  & r7. 

Kume  , X.  ))  J. 

Kumis , forte  de  liqueur  , V.  )I0. 

Kumifaki , X.  f f). 

Kumkala,  Ville,  VII.  ifz. 

Kumkant , Province,  VII.  171. 

Kummi  fo  , ou  Kan,  Oranger,  XI.  899. 

Kumu,  X.  ff8. 

Kumurrl  ( Cheik  Alcm  Eddiu  de  ),  Auteur  ou  Géo- 
graphe , X.  io(. 

Kunaktnors,  Tribu  de  ce  Peuple,  VII.  fl. 

Kun  Ali-Matkar  : Plaifantcrie  batbatede  ce  Pire 
te,  I.  1 j j. 

Kuncni,  Rivière,  V if. 

Kung  , degté  ou  clalTe  du  Peuple  Chinois  . VI. 
181.  Ce  titre  écrit  auflî  Kong,  184.  Chariot  , 
nommé  Kung,  VII.  )8. 

Kung-fu-fu,  Philofophc  , voy.  Confucius. 

Kung  ho.  Officier  Chinois , VI.  114. 

Kungisou  Kunis,  nom  d’Officiers , X.  (84. 

Kung-fcng , ordre  ou  clafle  de  Bacheliers , VI.  191/ 

Kung-tc  , ou  Kurg-ti , Ville,  V.  5)8. 

Kuniga  , petite  Ville , VI.  ji). 

Ku-ning,  Ville,  V.J4). 

Kunis,  ou  Kungis,  nom  d'Officiers,  X.  584. 

Kunkin  , Province,  VII.  ))0. 

Kunkurats,  Peuples,  VII.  fo.  If), 

Ktm-modo,  Place,  VI  581. 

Kuno , ou  Kone  , fameufe  Fortercfle  , X.  f ry. 

Kunugi , Chêne  , voy.  Rcki. 

Kun-vang,  titre  de  Prince,  VI.  )Si.  Sa  lignifi- 
cation , VII.  ;o. 

Kupe-chcu,  Porte,  VI.  f8o. 

Kupckcn  , Ville , VII.  474- 

Ku  pe-keu , petit  Fore , VI.  58,  118,  58t.  Un 
Général  fe  rend  maître  de  Ku-pe  keu , VII.  8». 
C'cft  une  porte  de  la  grande  muraille  de  la  Chi- 
ne ,4<i.  Defeription  deKu-pe  kcu  , 471.  Nom- 
mée auflî  Ku  pe  kieu,  504.  Fortercfle  de  Ku- 
pe-keu  , )4).  Esercicc  de  la  Gainifon.  Séjout 
de  1’F.mpcreur  à Ku.pc  kcu,  ibid. 

Ku-pe-kieu , voy.  Ku  pe  kcu. 

Kuproli  ou  Kupcoli , Grand  Vifir , tupprime  les 
Cjffés , X.  )08.  Ses  motifs  , (07. 

Kuptoli  , Vifir  , voy.  Kuproli. 

Kur , Khan  Tattare  , VII.  141.  Riviere  de  ce  nom  * 

»9). 

Kuragan , voy.  Tametlan. 

Kuragge , efpece  de  Polype , Poiflon  , X.  878. 

Ku  Raggi,  X.  ffo. 

Kuraban-ulen  , Lac  , VI.  59). 
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Kuran  , Ville,  IV.  403. 

Kurande , X.  334. 

Kutbali  , Rivière  , II.  574*  Rivière  & Village  de 
Kuibaly  , 587.  Portug.  établis  à Kuibaly,  y 88. 
Serpens  monftiucux  fur  la  Rivière  de  Kutbali  , 
III.  303. 

Kurbalo,ou  Pécheur,  Oifeau;  fa  raille,  & média- 
nique  de  Ton  nid,  III.  308.  Divers  témoigna- 
ges fur  cette  cfpccc  d’Oifeaux  , 309.  figures  des 
nids  de  ces  O i féaux,  voy.  la  planche  , joy. 

Kuibaly  , Rivictc  & Village  de  ce  nom  , voy.  Kux- 
bali. 

Kuibambey , Ville,  III.  6 7. 

Kurban-chalun  pulak , lieu  , VIII.  47. 

Kuiban-haji  , Seigneur  Vigur  , VIL  190. 

Ku.bai'k  , Seigneur,  VIL  187. 

Knrban  fubarhan-horun , Ville,  voy.  Orpan. 

Kurbari,  arbre  : fa  description  & fon  fruit , UI. 
i6f  & i6(>.  Nommé  aufli  Jeraibe , ibid. 

K urcha-han-nor  , grand  Etang,  VII.  584. 

K.udiftan  , Province  , VII.  317. 

Kureno  Fafî-Kami , Plante  , voy.  Gingembre. 

Kureno-Ommo,  anis  , voy.  Quaiko. 

Kurgan , Rivière,  VII.  177. 

Kuri , ou  Riirz  , Châtaignier  , XI.  703. 

Kuria  ( Abda  del  ) , Ile  , II.  116. 

Ku  iamuria,  Iles,  I-  78. 

Kurias , Ville  au  Royaume  d’Ormuz  i Cette  Ville 
reçoit  mal  les  Portugais  qui  s'en  ouvrent  l'en- 
trée par  la  force  , I.  98.  Elle  ctl  pillée  , brûlée  , 
&c.  ibid. 

Kuiiar , Place  , où  les  Portugais  font  attaqués,  I. 
1 18. 

Kurine , Place,  X.  49p. 

Kuiis  , Peuples,  VII.  48. 

Kurivada  , X.  y 31. 

Kuriyetam  , petite  Ville  , X.  jrj. 

Kurjia  ( Montagnes  dej,  VIL  193. 

Kurjis , Vcuplcs  , VII.  19  j. 

Kitrkck  , grand  tambour,  VII-  381. 

Kurke-kiamon  , lieu  , VIII.  J 8. 

Kurkire,  Rivierc,  VIII.  11. 

Kmkis,  Rivierc,  VII.  474. 

Kuiko  , Poit,  VII.  1 96. 

Kurkuri , petite  Rivicre , VII.  47*. 

Kut  las  , Tribu  d'un  Peuple  , & fes  dix  fept  «Vivi- 
fions , VII.  yo  & y 1. 

Kurla-uts  , Tribu  d’un  Peuple  , VII.  yo. 

Kurluk  mergam  , Tartare , VII- yo. 

Kuroda  , X.  yn. 

Kuro  ganni , & Kuro-kaki , deux  arbres  d’cfpcces 
différentes  , XI.  698. 

Koroggi , grand  arbre  , XI.  696»  Un  autre  nom- 
mé Ifo  Kuropgi , 69 7. 

Kuro-kaki,  arbre  , voy.  Kuro-ganni. 

Kurokava  , X.  yyi. 

Kuro- nos ji  , aibnlféau,  XL  711, 

Kuro-tfous.  ou  Proh-tfons',  cfpcce  de  Laurier. 

XI.  690.  r * 

Kui  shi/a  Paya,  VII.  94, 
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Kutfifar,  Turc,  Intendant  des  Mines  , VIL  frf. 
K. .ix (îi c : lignification  de  ce  mot  , V.  i6t. 

Kuru  , Place  , VI.  377.  Rivicre  de  ce  nom  , ibid. 
Kururra  jcbi , cfpccc  d’ccrévillc  , X.  677. 

Kurume  ( Château  de) , X.  494. 

Kurunci , herbe  , voy.  Koogua. 

Kus,  Port  6c  Ville,  & leur  lituation  ,1. 101.  C’eft 
aufli  le  nom  de  l'arbre  du  Camphre  , X.  6 39. 
Kufaggi , ou  Sco-kuütz  , arbrilTcau  , XI.  70J. 
Kufako , Plante  , voy.  Konjaku. 

Kufana  , Poitfon,  X.  <74. 

Kufarano-fu  , ou  Ambre  gris  , X.  4y 7. 

Kufatz,  Village,  6c  produit  ion  de  fon  territoire, 
X.  y ri. 

Ku-fay  -chins  , ou  Tumets  , noms  de  Chefs  Tarta- 
tes,  VI.  981.  Ku-laÿ  tchins,  cités , VII.  481» 
Ku  fa  y tchins  , Officiers  , voy.  Ku-fay- chins. 
Kufehem  , iciideuce  d’un  Roi , II.  y.  Sa  fituation, 
5». 

Kubhanji,  Piince  , VIL  119. 

Kushem,  voy.  Kufehem. 

Kushi  k «n  , grand  père  du  Grand  Lama  , fait  pré- 
fent  d'un  Royaume  à fon  petit-fils , VII.  30. 
Ku>hi- khan  , Cncf  ou  Commandanr  d«*  Eluths  , 
défait  l’armée  du  P.oi  du  Tibet  6c  ôte  la  vie  à. 
ce  Prince,  VII.  118.  Cire,  119,  130. 

K’iîju  , ou  Oofumi , Province  , X.  tyy. 

Kuskus , forte  de  mets,  IL  468  & fiuv.  Graine 
nommée  Kuskus  , voy.  Pêne  Le  Kuskusalimcnc 
le  plus  commun  des  Negres  , III.  177. 

Kus-no  ki,  Camphrier,  voy.  Sfîo. 

Kuflana,  Ville,  III.  6t. 

Kuflano  : Bafles  de  ce  lieu  , III.  70. 

Kufle , X.  348, 

Kufli , X.  y fi« 

Kuflict-mairz  , 6c  Tribu  de  ce  Peuple , VII.  48. 
Kuflima,  Ville,  VIII.  +16. 

Kuilbnc,  Poiflon  , V.  91. 

Kuflu,  Ville,  IV.  y<o.  t 

Kufuraxi , Village  , X.  493. 

Kut  ; Montagne  & Ville  de  ce  nom , voy.  Altay  v 
6c  Kait. 

Kutaktu  noyan  , Général , VII.  6 y. 

Ku-tang  , VI.  îyi. 

Kuian  hoio,  lieu,  VIII.  13  , ij. 

Kutan-hojo,  Place,  VIL  <17. 

Kùtatz,  X.  349. 

Ku-tchicu  , Ville  , voy.  Kyu-chcu-fu. 

Kutebeddin  - Bthadir- Club  » Prince,  voy . Char 
Halam. 

Kutembo  , Rivière,  V.  iy. 

Kutcfîm.i , X.  5 y 6. 

Kuth  , Ville  , VIL  130. 

Kuthi , Ville  , VU.  4tS* 

KurioÜ  , Moïc  , Commandant  de  Vàiflcanx  , I.97*. 
Kurkros  , cfpcce  de  tablier  des  Hommes  6c  des. 

femmes  Hottentots,  V.  ijo.  , 

Kutluhbalik  , Ville  , voy.  Sarntik. 

Kurluk  ( Grand  ) , voy.  Mengu-Timur*. 

Ki^luk  Samman  Piince  , VII.  Uy,. 
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Xurfant-cbiré , Montagne,  VIII.  4?. 

Ku-tfc  , Pays  , VII.  76, 

Kutsnagone,  Place  , II.  8)  & 84. 

Kutfpinas  , ou  Sfi , Néflier,  XI.  701. 

Kucicjar . III.  18.  Les  Anglois  y ont  un  Corap- 
mir , 19.  Poit  de  Kuttejar  , & ütuation  de  la 
Ville  , 101  , 481. 

Kurual  , titre  d'un  Officier  , X.  99.  En  quoi  con* 
fille  l’emploi  de  cet  Officier,  14?. 

Kutuktu  , on  Hiuuktu  ; Ce  que  c’cft  que  tes  Hu- 
tukrus  ouKutuktus,  VII.  >tf . Ilscommcnccnc 
à fccouer  le  joug  du  Grand  Lama  , ibid.  Grand 
LamaHutuk:u,  336. 

Kutuktu- hotun  , petite  Ville,  VI.  4oo. 

Kiunkru-mangu , Priocc  Tartate,  VII.  41. 

Kuturi-hu-pui-ik , Fontaine,  VIII.  J?. 

Kurutz  , Pays,  VII.  18t. 

Kutw  al , nom  du  premier  Officier  de  Calécut  pour 
les  allaites  Etraugcrcs  , Si  conduite  d’un  de  ces 
Officiers  à l’égard  de  Vafco  de  Gama  ,1.  37. 

Kutycghef,  Oifeau  , XV.  178. 

Kutz-Nawa-Itzigo  , Fraificr  commun  , XI.  696. 

Kuukurats,  Peuple  Taxtare , VII.  34. 

Kuvabnrn,  X.  533. 

Kuvada  , X.  333. 

Kuvamira  , X.  j 3 6. 

Kavta,  ou  Soo,  Mûrier,  XI.  *96. 

Ktivano , grande  Ville,  VIII.  413. 

Ku-yc-ho,  Rivière  , VIII.  9,  Nommée  auffi  Kiu- 
yc-bo , ibid. 

Kuylc  , belle  Plantation  , V.  H4- 

Kuyl-Kye  Sti-Myan,  Ycmplc  , V.  143. 

Kuyl-Sondcr-Grondt , voy . Abime  fans  fond, 

Kuyne  , Empereur  Tartare , VII.  131.  Première 
Cour  Impériale  , 131.  Des  Envoyés  arrivent  à 
la  Cour  de  ce  Monarque.  Grande  Tente.  Habits 
des  Seigneurs,  ibid.  Fête  pour  fon  éleétion.iy  3. 
Nombre  étrange  d’Ambnfladcurs.  Kuyne  cfî  élu. 
Cérémonies  de  fon  inftallation.  Age  & caraétcre 
de  ce  Prince.  AuJicncc  qu’il  donne  au*  Envoy- 
Titre  & qualité  qu’il  prend  , ibid.  Préfens  faits 
à cet  Empereur,  154.  Trône  fort  riche.  Lettre 
qu’il  écrit  au  Pape.  Il  veut  envoyer  des  Ambaf- 
fiidcurs,  ibid.  Catpini  l’évirc  par  diverfes  rai- 
fons,  133. 

Ku-yong  quan  , Place , VII.  81  , 8i, 

Ku-zhong  , belle  Serge,  VI.  90. 

Kuzin,  Contrée  , VII.  i4f  » io4. 

Kv/a,  Courge  , voy.  Furi-Uri.  MeJon  nommé  K ira. 
XI.  701. 

Kya-cheu,  Place  , VIT.  97. 

Kya  hiog  , féconde  Capitale,  V.  33-8.  Nommée 
auffi  Kya  hinq-fu  , VI  4*. 

Kya-hingfu,  Ville,  vby.  Kya-hing. 

Kya- ken  , VL  391. 

Kya-king,  V.  431.  Defeription  de  cette  [Ville 
nommée  anfli  Kya-king- fu  , VI.  67. 

Kya  king-fu  , Ville  , voy.  Kya-king. 

Kya  kio , Village  ruiné,  V.  346. 

Jtya-kya,.  Village  céicbtc*  Y.  15*.  Kya-tia,.VK- 
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8t.  Plan  de  ce  Village,  ic8. 

Kya  kyang,  Ville,  V.  14$. 

Kya-lm  , Ville  , V.  450.  j 

Kya  ling-fu  , Canton,  VI.  431. 

Kyan  , ou  Cités  , VI.  301. 

Kyang-chan  , Bourg  , VI.  34. 

Kyan-cheu,  Ville,  VI.  83. 

Kvang  ( Rivière  de  ),  V.  149.  Ile  charmante  fut 
cetre  Rivière,  434.  Cours  & profondeur  de  cette 
Rivière,  nommée  auffi  Yang-tfe-Kyang,  460. 
Elle  cft  encore  nommée  Rivière  par  excellence: 
Dorades  qu’on  y prend  , 443.  Ccrtc  grande  Ri- 
vière arrofe  la  Province  de  Kyang  nan  , VI. 38. 
PoilTou  du  Kyang  & comment  il  le  tranfportc, 
40.  Nommée  aufli  Ta*kyang,  41.  Rapidité  du 
coms  du  Kyang,  49.  Yang  tfe -kyang,  ou  Ta- 
kyang  , une  des  principales  Rivières  de  la  Chi- 
ne ; lignifications  de  ces  deux  noms  , no.  Cette 
Rivicre  forme  quantité  d’Ilcs  remplies  de  ron- 
ces, ibid.  Rivière  de  Kyang  , VII.  3;o.LcKian 
paroit  la  meme  Rivière , XI.  301. 

Kyang-chan  hyen , Ville  , VI.  7o. 

Kyang  chcu  , Ville  ,V.  433.  PolitciTc  des  Chrétiens 
de  cette  Ville  , 4 34* 

Kyang-chey,  ou  Yfong-ming,  Ile  . VI.  43.  Def- 
cription  de  ccrtc  Ile  Se  fes  propriétés.  Comment 
les  Maifons  y font  bâties  , ibid. 

Kyang-chu  , Marfouin  de  Rivière  : Signification, 
de  ce  nom,  VI.  114,493. 

Kyang-bo , la  plus  grande  Rivière  de  b Chine  , 
497. 

Kyang-ran  , Province  , V.  137.  Nommée  auffi 
Kyang-nara  ou  Che-xyang,  311.  RicbcffcdcU 
Province  de  Che-xyang  en  foies,  338.  Rivière 
de  Che-xyang , ibid.  Séparation  des  Piovince* 
de  Che-xyang  Se  deNan-xing,  339.  Qualités 
des  terres  de  cette  Province,  439.  Cette  Prov- 
coupée  par  une  infinité  de  canaux  , VI.  7.  Sa. 
fituation  rcfpcélive,  9.  Scs  bornes  , proprictcs- 
& productions , 3 8.  Caraétcre  de  fes  Haoitan^ 
ibid.  Partie  occidentale  de  cette  Province  , 43.. 
Poficion  des  Places  de  Kyang-nang,  44.  Bornes 
& territoire  de  la  Province  de  Chc  xyang  ,63.. 
Caraétcrc  des  Habitans.  Produ&ions  du  Pays.. 
Divifion  de  la  Province  de  Che-xyang  , ibid .. 
Defeription  de  fa  Capitale,  £4.  Polirions  des 
Places  de  la  Province  de  Che-xyang,  71.  Li~ 
queurs  de  Kyang-nan  , 143.  Lac  dans  cette: 
Province  , 497.  % 

Kyang nang,  Province,  voy.  Kyang  nan. 

Kyang-ning-fu  ou  fou  , voy.  Nan-kir.g. 

Kyang-fi  ou  Nan  king  : Divifion  de  cette  Prov.de; 
celle  de  Canton,  V.  144.  Nommée  auffi  Kyan  fi 
143.  Sa  divifion  d’avec  celle  de  Nan  king , 149- 
Prov.  de  Kyang-fi,  477,  Séparation  des  Prov.  de 
Quang  tong  & de  Kyan^-fi,  <19.  Bornes  de- 
Kyang-fi,  VI.  47.  Piopxiétés  générales  de  ccrtc: 
Province.  Sa  divifion  en  pVjcursDiPriéls,»£i<é~ 
Pofition  des  Places  de  là  Province  de  Kyang,  fij, 
31.  Elle  cil  auffi- nommée  Kyao-û 7*.. 


Digitized  by  Google 


}98  TABLE  DES 

Kyaog-ysren.Province,  & fa  lignification, VI.  joi. 

Kyan  ki  cing,  Prince  Si- fan , VII.  14t. 

Kyan-fi , Province , voy.  Kyang-G. 

Kya-fiang-kong , Palais,  & fa  lignification,  VI. 
»9- 

Kya-fitig,  Empereur  de  la  Chine  , VI.  31. 

Kya  ta  tyen  , Palais , 8c  fa  lignification  , VI.  19. 

Kya  tfing , Empereur  de  la  Chine  , permet  aux 
Portugais  de  s'établit  à Macao  , VI.  97.  Kya- 
tfing , nom  d’une  forte  de  Porcelaine  : Sa  ligni- 
fication , 146.  Refpecl  de  l'Empereur  Kyatfing 
pour  le  l’hilofophe  Confucius,  30S. 

Kya-tfu-quan  , Ville  , VII.  98. 

Kyau-cheu , ou  Igur,  Contrée  , VII.  9 J. 

Kyau-quans,  nom  d'Officiets  d’un  Tribunal , VI. 
4i>- 

Kyau-ycn-cheu  , Général  Coréen  , VI.  J09. 

Kyayho-i , Place,  V.  488. 

Kyaykyeu  hyen , belle  Ville , V.  4fi. 

Kya-yu-xcn  , potte  de  la  grande  muraille  de  la 
Chine , VII.  atg. 

Kya-yu-quan , Place  , VII.  77.  Sa  lituaiion  , ata. 

Kye,  Empereur  Chinois , VI.  K a.  Il  cil  détrôné, 
508. 

Kye-che-chan , Montagne,  VI.  Joy. 

Kye- feu  hyen  , Ville,  VI.  184. 

Kyegan.  Ville  , voy.  Kin-un-gam. 

Kyen  , terme  pour  cxprimcrla  matière  fur  laquelle 
on  écrit,  VI.  aj4. 

Kyen  chang-fu  : ProduéKon  de  ce  lieu , VI.  49. 

Kyen-cheu , étoffe  de  foie  , V.  4)8.  Citée  , VI. 
81  , aa4.  Cette  étoffe  eft  trompeufe  . ta f. 

Kyen-ching  , ou  Kyen-yang  , Place  , VII.  1 3 S. 

Kyen  chuy  , Ville,  V.  jtp. 

Kyen-hyen,  Ville  , V.  498. 

Kyen- ring.  Province,  VI.  30a. 

Kyen-king  fu  , Place,  VI.  49 T. 

Kycn-kyang-fii , Ville  , V.  497.  Eglife  des  Jéfui- 
tesà  Kycii-kyang-fu  , jjo.  Grand  commerce 
de  cette  Ville,  VI.  49,  498. 

Kyen-  niug-fu , grande  Ville  où  les  Holiandois  mal 
reçus , V.  393.  Sa  dcfcription , 334.  Kycnning- 
fu,  VI.  34. 

Kyen-ning  kong, Palais,  8c  là  lignification,  VI.  19. 

Kycn-ti , Empereur  Chinois,  VI.  508. 

Kycn-uing-fu  , Ville  , VI.  489. 

Kyen- vu.  Roi  Coréen  , honoré  d'un  titre , VI.  309. 
11  effaffaffiné  8c  fon  corps  traité  indtgncm.  ibid. 

Kyen-yang,  ou  Kycn-chiag,  Place,  VII.  138. 

Kyc-fchvry  , Ville,  V.  t46. 

Kye-she,  Ville,  VII.  9«-  & 9). 

K ye-tu  an  , Monllre  , VII.  94. 

Kyeu  , furnom  de  Confucius  , voy.  Confucius. 

Kyeu-hycn , Ville , V.  487. 

KyeuKyang-fu  , Place  , V.  483.  Kyeu-kyang-fù, 
VI.  ito. 

Kycu  ming  fù,  Ville  , VI.  53. 

Kyeu-vi'ha  , Montagne  , V.  ajo. 

Kyevr-Iyeu-pufa  : lignification  de  ce  mot,  VI. 378. 

Ky  hyen,  ViUc,  voy.  Ki-byen. 
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Kyi , fortune  rapide  de  cet  homme , trouvé  dor- 
mant fous  un  arbre,  VI.  3 ta.  Il  fait  la  conquête 
d'un  Royaume  : Titre  qu'il  prend  , jl  3.  Ce  titre 
lui  ell  conféré  ,919. 

Kyi-ehing-ku , Ville,  VI.  307. 

Ky-kyau , nom  que  les  Juifs  Chinois  donnent  à 
leur  Loi , VI.  3 33. 

Kyn  (Thomas) , Viceroi  Chinois,  converti , VI. 
J 8 a. 

Kyng-fi  , VI.  34. 

Kyn-bing , Ville  , voy.  Kyn-hing-fu. 

Kyn-hing-fu , grande  Ville  de  Commerce , V.  41». 
Nommée  aufli  Kyn-hing  , 431. 

Kyn-xyang  hyen  , petite  Ville,  fumommée  Terre 
d'or,  St  pourquoi,  VI.  8a. 

Kyn-tfe,  ou  Cycle  Chinois,  VI.  389. 

Kyn-tfing  , Empereur  Chinois  , VI.  31t. 

Kyn-tyen-kyen  , Tribunal , VI-  4x4. 

Kyo-feu,  Ville,  voy.  Kyo-feu  hyen. 

Kyo-feu  hyen  , Ville  fameufe  par  la  naiffance  de 
Confucius,  VI.  8t.  Nommée  aufii  Kyo  feu.tos. 

Kyosk  , ou  Kiosk  , Edifice  d'une  forme  finguliere, 
VII.  381. 

Kyou-wcn , premier  nom  de  Jenghiz-khan , VII. 
71» 

Kÿrillow , VII.  14.  Cité,  143,  147,  14a. 

Kyu  , fécond  Khan  des  Tarrares  , VII.  330. 

Kyu  , ou  Chin  , Roi  de  Cotée  , époufe  une  fille 
de  l’Empereur  de  la  Chine,  VI.  31 1.  Il  eft  chalfé 
du  Trône , ibid. 

Kyu-cha-kyang , ou  Rivière  an  fable  d’or,  VII.  107. 

Kyu-cheu  fù,  ou  Kitsjou  , ou  bien  Ku*tchieu  , 
Ville,  V.  338.  Kyu-cbeu-fu,  VI.  88.  70. 

Kyu-eu-fin-tÿcn , Palais  , 8c  fa  fignification,VI.  t9. 

Kyu-i  wen , Po'e'tc  Chinois , VI.  t8j. 

Kyu-long  kyang  , ou  Lan-tfan-kyang , Riviere, 
VII.  107. 

Kyu  mcn-ti-tu  , titre  du  Gouverneur  dePéking: 
Etendue  de  fon  Emploi , VI.  19. 

Kyun-cheu-fu , Ville,  VI.  98.  Situation  de  cette 
Ville  Capitale  de  Plie  deHay-nan  , 100. 

Kyung-»ang,  titre  de  Prince,  VI.  iSa. 

Kyun  muen , titr^  VI.  418. 

Kyu-fin,  ou  Maîtfc  cs-Ans , VI.  189.  Habillent, 
qui  le  diffingue , ibid. 

Kyu-yucn  , Tribunal,  VI.  ai. 

L 

T iA  , Divinité , voy.  Fo. 

Labadde , IV.  74.  Beffiaux  qui  viennent  de  La* 
badde  , 79.  Etendue  de  ce  Pays  qui  a titte  de 
Royaume , 8a.  Situation  de  la  Ville  de  Labadde, 
ibid. 

Labakata  , Ville , pillée  8c  brûlée  par  les  Hollan- 
dois  , I.  494- 

Labat,  Ecrivain’,  cité,  II  419  , 448.  Le  Pere 
Labat , Religieux  Jacobin  , reçoit  le  Baptême 
de  Mer  , 434.  Témoignages  qu’il  mêle  aux 
Mémoires  de  M-  Bruc  , 481.  Cité,  474 ,498, 
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yeo,  315.  Différence  d'opinion  entre  Labat  k 
de  l'IIc  fur  le  Pays  de  Galam  , ji5.  Citi  , 61  ; , 
(|i.  Ciré  , III.  7.  Son  opinion  confufe  Sc  plei- 
ne d’erteurs  fur  la  fource  de  la  Cambra  , 11  fr 
fuiv.  Cité , il.  Raifons  dont  il  appuie  Ton  opi- 
nion , i).  Différence  entre  fa  Defcription  Sc 
celle  de  Moore  des  Pays  qui  bordent  la  Rivière 
de  Gambra,  17.  Scs  obfcrvations  fur  le  carac- 
tère le  la  Religion  des  Portugais  noirs,  117. 
Cité,  141 , 144, 136 , 161  St  r«j  , 168  , 176 
k t77, 1»)  Sc  1S4 , 11  j,  tl(,  il  8,  Ï10  tf  fuiv. 
Son  opinion  for  la  Noix  de  Kola  ou  Gola  , aiy. 
Cité,  147  k 148  , îjo  , 156  , 160,  171  k 171. 
180  , 181,  a88  , 177,  30 6.  Defcription  qu’il  fait 
du  Crocodile,  J 14.  Cité  , 40s . Autre  defcription 
qu'il  donne  d'un  Fort  François  , 407.  Cité,4to. 
4 r l , 417,  Remarques  fur  Labat,  4 S;.  Idée 
qu'il  donnedu Chevalier  Dcs-MarchaisSt  defon 
ouvrage  , 4 if.  Il  s'emporte  contre  la  Compa- 
gnie , 479.  Cité,  IV.  j.  Labat  cft  perfuadéque 
le  Diable  bat  les  Nègres,  1 j<.  Cité,  114.  Fi- 
gure qu'il  donne  au  Léaard  , 13  c.  Ciré  , 199  , 
304,  37a.  XII.  804,  611.  Sa  defcription  du 
Savenier  , 618.  Obfcrvations  du  Pere  Labat, 
XY.  309  6>  fuiv.  Cité,  45  3.  ibiJ.  O fuiv.  Voyage 
k caraétere  de  ce  Pere  , 49  t.  Defcription  qu  il 
donne  delà  Martinique  , 49!.  Cité,  303  (/fuiv. 
Son  Voyage  à la  Montagne  de  b Soufrière,  tto 
6- fuiv.  Cité,  Jji  (t  fuiv.  6<j  6-  fuiv.  700  (/ 
fuiv. 

Labatalte,  une  des  Iles  de  Banda  , II.  187. 

Labau-pira  , Rivière,  VI.  (81. 

Labazarris  ( Guido  de  ) , Efpagnot , fucccde  à un 
Gouvernement , X.  404. 

Labbade  , Royaume,  IV.  If. 

Labbetacra , petite  Ville,  VIII.  119.  Guerre  cruelle 
encre  cette  Ville  k celle  de  Ncra:  Barbarie  des 
vainqueurs , ibiJ. 

Labo  , Ville,  IX.  339. 

Labocca  , Fort  Portugais  , VIII.  363. 

Labonn-Java  ( Port  de  ) , I 493. 

Laboureurs.  Planche  ou  figure  d’un  Labourent  Chi- 
nois , VI.  If  3. 

Labova  : Ce  qu'un  Auteur  rapporta  de  cette  gran- 
de lie  , VIII.  400. 

Labrador  ( Terre  de  } , XII.  98  , 99.  Côte  de  La- 
brador , XIII.  31.  Lacs  de  Labrador , XIV. 

Labreda  ( M.  de  ) , Commandant  d'on  Navire  Fran- 
çois, IX.  14.  Tempête  horrible  qu'il  effuie,  ibiJ. 

Lacatoya  , efpecc  de  Citrouille  , XIV.  178. 

Laccazaris  ( Guido  de  ) , Gouverneur  Efpagnol  , 
X.  381. 

Lacenta,  Chef  Indien , XIII.  iti&fiiiv. 

Lachan , Montagne  , qui  contient  trois  cens  Cou- 
vens , V.  f 30. 

Laching-Patur  , Prince  Tattare  , VII.  74. 

Lachu  , Rivière,  VII.  110. 

Laclcnau,  Place  , X.  10t. 

Laconccran  , Ville,  IX.  139.  Nommée  aufE  La- 
concevan  , ibiJ. 
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Laconcevan , voy.  Laconccran. 

Lacone  , Spcélacle  Siamois , IX.  17t. 

Lacq  , Marchand  ife  , VIII.  >47. 

Lacs  : voyi{  les  chacun  à leur  article  particulier. 
Lac  fur  lequel  cft  fitué  la  Capitale  de  l'IIc  de 
Ténérife,  II.  135.  Lac  au  Pays  des  Sererei , k 
où  il  fe  décharge,  468.  Lac  , où  la  Rtvierc  de 
Gambra  fe  perd  aflez  long-tcms , III.  11  k rs. 
Certains  grands  Lacs  ,13.  Grand  Lac  au  milieu 
d'une  plaine,  <3.  Trois  grands  Lacs,  73.  Lac 
extrêmement  poiffonneui , 3 13. Lac  formé  par 
la  Rivière  d'Ifhni,  418-  Lacs  Fétiches  , IV.  161. 
Grand  Lac  duquel  fortune  Rivière  , 611.  Lace 
divers,  V.  11.  Spacieux  Lac  formé  par  deux  Ri- 
vières, 33).  Lac  fans  nom  , 346.  Grands  Lacs 
fans  nom,  431-  Autre  Lac , 4)  3.  Grande  chauf- 
fée au  long  d'an  Lac  couvert  d’une  multitude 
d'Oifeaux , 43  j.  Lacs  k marécages , 488.  Nom- 
bre des  Lacs  ou  Rivières  de  la  Chine,  VI.  8.  Lac 
dans  l’intérieur  du  Palais  Impérial  de  Péking  : 
Pont  St  Barques  fur  ce  Lac,  17  k 18.  Qualité 
fingulicre  de  l'eau  d’un  Lac,  78.  Lac  d'eau  fa- 
lée , 8).  Lac  dans  111e  de  Hay-nan,  96.  Lac 
fort  long,  k autres,  109  Sf  fuiv.  Lacs  delà 
Chine , 1196- juiv.  Les  trois  principaux  , 1 to. 
Grand  Lac  , 176.  Lac  delà  Province  de  Cbe- 
kyang  , 497.  Lac  où  le  Poilfon  fe  pétrifie , 499. 
Lac  entre  des  Rochers  an  fommet  d'une  Mon- 
tagne, 36c.  Lac  fans  nom,  391.  Lacs  où  une 
Rivière  fe  décharge , St  d’où  une  antre  fort, 
VII.  106.  Lac  deKokonor  , nommé  autrement 
Si-hay  ou  Mer  occidentale  , 108.  Lac  de  quinze 
journées  de  circuit,  17t.  Lac  orageux , 17).  Lac 
fpacienx  entre  deux  collines  ,319-  Lac  de  Quin- 
fay , 341.  Iles  de  ce  Lac,  341.  Lac  voifîn  de 
Novogrod  en  Ruflïe  , 401.  Vaftc  Lac  d’où  for- 
tent  lîndus  k le  Gange  ,413.  Lac  de  Kokonor 
nommé  grande  Mer,  417.  Lac  falé  rempli  de 
PoifTon,  476.  Plufieurs  Lacs  , VIII.  <1.  Grand 
Lac  fur  une  Montagne,  361.  Grand  Lac  diver- 
fifié  de  plufieurs  petites  Iles,  IX.  <4.  Lac  célé- 
bré , 137.  Beauté  du  Lac  de  Kachcmire  , X. 
109.  Lac  derrière  une  Baie,  381.  Divers  Lacs, 
389.  Deux  grandi  Lacs  , 398.  Un  d'où  fort  )• 
Rivicre  de  Jodogava,  303.  Propriété  d'un  Lac, 
33;.  Lac  d'eau  falée , XI.  )8o.  Danger  où  des 
Avanturiers  y font  erpofés,  ibiJ.  La  Mer  Ver- 
meille nommée  Lac , 390.  Lacs  St  Marais  qui 
environnent  une  Ville  , 491.  Plufieurs  Lacs  fou 
poifTonneux , 30).  Petit  Lac , 318.  Deux  Lacs, 
336.  Lac  dcMéxico.  344  St  343.  Grand  Lac 
d’eau  vive , 607.  Région  remplie  de  Lacs  Se  de 
Marais , XII.  181.  Deux  Lacs  finguliers  , w6- 
Autre  Lac  vifité,  117.  Lac  qui  rompt  fes  di- 
gues, 173.  Lac  de  México , fes  Villes  Sc  fe». 
Bourgades,  313.  Plufieurs  grands  Lacs,  471 , 
473.  Grand  Lac  formé  par  un  tremblement  de 
terre , 491.  Lac  qui  traverfe  une  Province,  501- 
Lac  rempli  de  petites  Iles,  XIII.  118.  Lac  cé- 
lébré, 440.  La»  qui  forment  des  lioa  fort  peu— 
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plccs  , XIV.  i 3 . Grand  Lac  fans  nom  » 9 3 . Lac 
dans  lllc  de  Sable  , 390.  Lacs  de  la  Baie  d'Hud- 
fon  , 6ff.  Deferiprion  des  Lacs  du  Canada  oa 
Nouvelle  France,  686  de  fuiv.  Obfcrvat  ions  fur 
le  Lac  fupérieur  du  Canada,  71a.  Cuivre  des 
bords  de  ce  Lac  , 71 3.  Lac  de  trois  cens  lieues 
de  circuit  ,7 16.  Deux  Lacs  fans  noms  ,731.  Lac 
rempli  d’Ilcs,  XV.  137.  PoifTbns  des  Lacs  de 
l'Amérique  Septentrionale,  230.  Deux  Lacs  fans 
noms,  342. 

Ladak  , ou  Ltb  , VIL  106.  Cette  Fortere/fe  , nom- 
mée aufl»  Latak , cft  la  demeure  du  Roi  du  Ti- 
bet , 1 10,  1 14.  Appclléc  encore  Lch , 4*4,43  3. 

Ladinghur  , partie  du  Pays  de  Koto  ou  de  Lampi, 
IV.  264. 

Ladoga , ancienne  Ville  de  Ruffic , I.  p.  vij  de 
l'introd. 

Ladrihlcro  , Capitaine  , XI.  17. 

Ladron  de  Guevara(  Diego  ) , vingt  neuvième  Vi* 
ceroi  du  Pérou  , XIII.  316. 

La- cn-fiu , Village  , V.  343. 

Lact  ( Jean  de  ) , Hiftoricn  , XH.X/iy.  de  l'avant- 
propos.  Cité,  477,  j 80  & fuiv  an  t.  608,  XIV. 
43  , 2*4  O fu  iv.  143  & fuiv.  238  , 184  & fuiv. 
291  & fuiv.  301  0 fuiv.  374,  391  6*  fuiv.  309. 
f*o>  377.  XV.  373  , 6)6  de  fuiv. 

Lafla,  arbre  , VIII.  61 6. 

Laflitcau  ( P.).  Cité  , XIV.  71 6.  Le  P.  Lafitau, 
cité,  XV.  8.  34. 

Lafing,  Piéfcnt  qu'un  Nègre  fait  à la  fille  qu'il 
époufe  , & en  quoi  il  confiée  , III.  395. 

Lafnnd  , François  , & fon  Voyage  , II.  j 17. 

Lagane , Capitale  de  Pile  de  T6iérifc,  II.  133. 
Situation  de  cette  Ville  , nommée  aufli  Laguna  , 
ibid.  te  237.  Sa  deferiprion  , ibid.  & 238.  Autre 
Ville  nommée  Saint  Chriftoval  de  Laguna  , 
241. 

Lagaro , Poiflon  monftrueux  , voy.  Caymans. 

Lagartos  ( los  ) , ou  des  Léfards  , Anfc  ,XII.  244. 
Rivière  nommée  Rio  de  Lagartos,  47t.  La  Ri- 
vière ou  fleuve  de  Chagrc  portoit  autrefois  le 
nom  de  Lagartos,  XIII.  271.  Lagartos  , Poif- 
fons  011  Montres  marins,  les  memes  que  Cay- 
mans , XIV.  1 30. 

Laggendeny,  Ville,  VIH.  303.  Ordre  étrange  do 
Roi  de  Ccylan  aux  Habitans  de  cette  Ville, 
ibid. 

1-aghatc  , petite  Baie  , ü.  *4®* 

Lagoa  , Ville  , IL  373.  Baie  de  Lagoa , ou  Algoa , 
V.  1 1 1.  Lagoa  , cité  , XI.  98.  Fleuve  de  Lagoa , 
XIV.  100. 

Lagos  , ancienne  Ville  de  Portugal , où  , par  la 
pcrmiflîon  du  Prince  Henri  , fc  forme  la  pre- 
mière Compagnie  pour  les  découvertes  , I.  7. 
Flotte  de  Lagos  , 8.  Cap  de  Lagos  , IV.  403. 

Lagos  ( Rio  ).  III.  6 24.  Rio  de  Lagos , 6 te.  Situa- 
tion de  cette  Rivière  , IV.  263.  Barre  de  la  Ri- 
vière de  Lagos  ,403.  Rio  das  Lagos , 442. 

Lagova  , Ville , voy  Laguy. 

Jjguna , YiUç  9voy.  Lagane.  Bourg  de  la  Laguna  , 
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XIII.  387,  49 3.  Ce  lieu,  cité,  XIV.  3 2. Ville 
nommée  la  Laguna,  398. 

Laguna  ( Marquis  de  ) , Vicccoi  de  1a  Nouvelle 
Efpagnc  , XI.  324, 

Laguna  Termina  , embouchure  , XII.  473. 
Laguna*  ( Hernand  Bravo  de  ) , Gentilhomme  Ff- 
pagnol , & fon  avanturc  , XIII.  104. 

Laguy  ou  Lagova  , Ville  , & fa  fieuation  , I.  23t. 
Cote  de  Laguy  ,233. 

Laguyo , Ville  du  Pays  de  Fantin,  IV.  61  , 68. 
Lahaya  ( Port  de  ) , IX.  643. 

Lahcric  , arbre  curieux,  VIII.  616. 

Lahi  tontula,  lieu  , VIII.  30. 

Laho  , Cap  , III.  366.  Crainte  Se  défiance  des  Nè- 
gres du  Pays.  Difformité  de  cette  Nation.  Pour- 
quoi cette  Côte  nommée  Quaqua.  Les  Habitant 
partent  pour  Antropophages , ibid.  Cap  Laho  oa 

I. ahou  , Canton  favorable  au  Commerce , 630. 
Ville  de  Laho  ou  Lahou.  Grarde  Rivière  de 
Laho  , ibid.  Bras  de  h Rivière  de  Laho , nom- 
mée aurtî  I.anho,  VII  466 , 470.  Rivière  de 
Lan-ho  , VIII.  32. 

Lahor  , Ville  , VII.  4T0  , 411  , 411  , 430. 
Deferiprion  de  cette  Place  , X.  77.  Obfervac. 
de  Bernier  à Lahor,  104.  Route  de  Lahor  à 
Bember  , ibid.  Province  de  Lahor , 203. 

Lahoti , voy.  Laho  , Cap. 

Lahuri  ( Porc  de  ) , X.  103  , 206. 

Laigola,  Village  , IX.  376. 

Lailou  ( Port  de  ) , IX.  430. 

Laitomha  : Divers  noms  de  cette  Rivicre  fur  la- 
quelle la  Ville  de  Doni  ou  Boni  cft  fituée  , IV. 
447- 

Lnk  , Larou  Loax  , Pays  , VII.  368.  Gomme  nom- 
mée Lik  , voy.  Laque. 

Lakala  , Rivicre,  nommée  aurtî  Kalukala,  V.  11& 

II.  Ellccrt  encore  appclléc  Luiola  , 14.  Poirtbns 
de  coquillages  à l'embouchure  de  cette  Riviere, 
appclléc  aurtî  Lukula  ,92. 

La-ki , Oifeau  remarquable , VI.  489. 

Lakia,  Riviere,  X.  i«6. 

Lakmoy  , Négociant  Chinois  , traduit  une  Lettre 
du  Roi  de  Firando,  IL  174. 

Laladc,  ouTalaflc,  herbe,  VIII.  133.  C’eft  la 
même  que  le  Talarta  , XI.  647. 

Lalain  ( Sieur  de  ) , Député  dans  les  Cours  des  Io- 
des par  une  Compagnie  Françoife,  VIII.  361. 
Laic-vitfit,  ou  poivre  blanc,  VIII.  <11. 

Lali,  Village,  II.  493  Situation  du  VilbgedeLa- 
ly  301.  Lali,  Office  du  Royaume  des  Foulis, 

3 1 3.  La  femme  d’un  Seigneur  Nègre  , nommée 
Lali  , le  quitte  , 318.  Ce  Seigneur  foupçonne  fa 
femme  d'infidélité  - le  Daniel  lui  tend  Julticc, 

III.  170. 

Lallamarri  , Bourg  , IX.  374. 

Lalonda  fccats , arbufte , VIII  6r6. 

Lalonde  , Jafmin  de  Ma4agafcar  , VIII.  613. 

Lama  , Grand  Prêtre  Chinois  , V.  306.  Les  La- 
mas, cités,  VI.  13.  Palais  du  Temple  de  Lama, 
ou  La-ma-tycn  , 32.  Idole  qu’on  honore  dans 

ce 
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ce  Temple,  & fon  origine,  Pays  des  La- 
mas , le  meme  que  celui  de  Sifan  , 1 10.  Les  La- 
mas ou  Lama-feng  Prêtres  du  Fo,  518.  Bonzes 
nommés  Lamas,  ) 4 y.  Lamas , Prêtres  des  Mon- 
gols, y 8 y . Leur  caraétcre  , r bid.  Un  Lama  fe 
fait  adorer  , } 8 <S.  Lama-Dalay,  y 87-  y 9 y . Grand 
Lama  , ou  Lama-Dalay  qui  habite  au  Tibct.itorf. 
Vie  des  Lamas , 497.  Grand  Lama  dcsKalkas , 
VIL  a.  Nouveau  Lama  8c  détordre  auquel  il 
donne  occafion , J.  Orgueil  du  Lama  des  Kal- 
kas  , ibid.  Il  viole  Tes  promettes , 4.  Comment  il 
traite  fes  ennemis.  Il  cft attaqué  parle  Roi  des 
Eluths , ibid.  Princes  ValTaux  du  Grand  Lama  , 
î o.  Mathématiciens  Lamas,  104.  Les  Prêtres  du 
Tibet,  nommés  Lamas , 11  a.  Palais  ou  Tem- 
ple, réfidcncc  du  Grand  Lama  du  Tibet , :iy. 
Adoration  du  Lama-Dalay,  lit.  Origine  de 
cette  fuperftition  idolâtre . ibid.  Office  8c  qua- 
lité du  Grand  Lama  nommé  auffi  Lama  Konju 
8c  Ho  fo  , ras.  Adoration  du  Grand  Lama, ibid. 
Portrait  du  Grand  Lama,  ttj.  Multitude  de 
Lamas.  Longs  pèlerinages  pour  voir  le  Grand 
Lama.  Comment  il  reçoit  les  Princes , ibid.  On 
porte  fes  czcrémens  comme  des  Reliques , 114. 
Trophées  élevées  à fon  honneur.  Patrimoine 
temporel  du  Grand  Lama.  Planche  de  la  figure 
do  Grand  Lama  confulté  furie  fort  d'un  enfant , 
ibidK Habillement  des  Lamas,  1 1 y.  Couleur  du 
Grand  Lama,  ibid.  Chapelet  de»  Lamas , u(, 
Princes  qui  portent  leur  habit.  Caraâerc  que  les 
Millionnaires  leur  donnent.  Il  cil  contredit  par 
d'autres  Auteurs.  Témoignage  de  Bcnrink,  ibid. 
Ce  qu'on  faic  de  la  Doélrine  des  Lamas , 117. 
Ils  en  font  un  grand  myftere.  Lamas  nommés 
Mong-fans.  Etat  de  leur  Religion  â la  Chine. 
Ils  en  font  chalfés.  Leur  rétablilfcment  8c  firua- 
tion  prélcnce  , ibid.  Politique  qui  leur  procure 
des  faveurs,  riS.Divilion  entre  les  Lamas.  Le 
Grand  Lama  cft  fait  Roi  du  Tibet , ibid.  Guerre 
contre  le  Grand  Lama,  119.  Les  Lamas  tranf- 
portés  en  Tartarie , ibid.  Ménagemens  palfagcrs 
des  Chinois  pour  les  Lamas,  1 )o.  Hiftoirc  cu- 
rieufe  de  la  mort  8c  la  régénération  du  Grand 
Lama,  ibid.  Les  Envoyés  font  défrayés  entre 
l'Empereur  de  la  Chine  8c  le  Grand  Lama,i  ; 1. 
Le  Prête-Jcan  Grand  Lama  duTibet,  } 1 4.  Idée 
qu'on  Auteur  donne  du  Grand  Lama  , 418.  Plan- 
che de  la  figure  d’un  grand  Lama  , ibid.  Curio- 
freé  des  Lamas  pour  les  Livres  des  Milfronnair. 

4 y 6.  Le  grand  Lama  fait  des  objeélions  à la  Doc- 
trine des  Capucins,  418.  Lettre  du  grand  La- 
ma â Horace  de  la  Pcnna  , 4)9.  Zetc  du  grand 
Lama  , 44I.  Temple  qni  fert  d'Hôtcllerie  aux 
Lamas,  4jt.  Les  Lamas  de  Huhu-hotun  ren- 
dent vifireades  AmbalTadeurs , 4 y ) . Temple  on 
les  AmbalTadeurs  trouvent  un  Lama  immortel  , 
ibid.  Gravité  du  Dieu  Lama  , 444.  Jeune  Lama 
deftiné  à la  fucccffion  de  la  Divinité  , 445.  Ju- 
gement d'un  Ambalfadcur  Chinois  fur  les  Lamas, 
ibid.  Fierté  des  Lamas , 461.  Beau  Lama , 484. 
Tome  XVI. 
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Vifite  d'un  Lama  Sc  fon  ridicule  préfent,  404. 
Lama  Kalka,  44s.  Sa  figure  8c  fon  habit,  ibid. 
Les  Lamas  font  difpenfés  de  l'hommage  qu'on 
rend  à l'Empereur  de  la  Chine , j 47.  Galante- 
rie du  grand  Lama,  ytfo.  Audience  accordée  au 
grand  Lama,  jfiy.  Le  grand  Lama  des  Kilkas 
S:  le  Han  fon  frere  rendent  vilite  à l’Empereur 
de  la  Chine  , 478.  Fête  que  l'Empereur  leur 
donne  , ibid.  Faulfes  prédirions  des  Lamas  48  J. 
Eclaircillcmens  qu'un  Lama  donne  ,491.  Am- 
balTadcurdu  Dalai-Lama  ou  Khan  des  Eluths, 
601.  Audience  d'un  Ambalfadeur  du  Dalay-La- 
ma , fi  1 1.  Mort  du  Dalay-Lama  , VIII.  1 fi.  Rufc 
des  Lamas , 17.  Elle  cil  découverte  à leur  con- 
fulîon  , 18.  Ruines  d’un  Temple  bâti  par  le 
Grand  Lama  des  Tartarcs , 47 . 

Lama  bolTé,  nom  d’Officc,  II.  yij. 

Lama-kampu,  VII.  1 1 y. 

Lama  konju , voy.  Lama  , Grand  Prêtre. 

Lamantin  ouLamcnrin,  voy.  Manatée. 

Lamao  , Ile,  VIII.  444.  Ce  qu'un  Amiral  y voir,' 
Î4<- 

La  ma-feng  , Prêtres  , voy.  Lama. 

La-ma-tycn  , Temple  8c  Palais,  voy.  Lama. 

Lamau  , lieu  où  il  grades  Mines,  IX.4it.P0rt 
de  Lamau , 44t. 

Lamb , Faéleur  Angloisd'Ardra , arrêté  par  le  Ro 
de  Dahomay  , III.  499  Ofuiv.  Lettre  du  meme  , 
nommé  M.  Bullfinch  Lamb  , écrite  à M.  Tin- 
ter , Sec.  404.  Son  embarras  pour  fa  rançon  , 
ibid.  Situation  de  Lamb  , yoy.  Autre  Blanc  pri- 
fonnicravcc  lui  8c  fa  fituation.  Raifons  qui  ren- 
dent la  liberté  de  Lamb  fort  difficile.  Comment 
il  cft  traité  par  le  Roi  de  Dahomay  , ibid.  Il 
demande  d'être  envoyé  â la  guerre,  yofi.  Pré- 
fens  qu'il  veut  faire  au  Roi , 8c  fes  motifs, ibid. 
Il  demande  une  MaltrelTe  blanche  ou  mulâtre 
pour  le  Roi , 507.  Récitée  la  guerre  où  l'Au- 
teur eft  fait  prifonnicr , yo8.  Lamb  perd  tout 
fon  bagage , ibid.  Sa  crainte  à la  vue  de  plu- 
fieurs  cruauiés , 409.  Il  fe  retrouve  en  (ùreté. 
EdaircilTement  fur  l'Auteur  d’u»e  Lettre,  ibid. 
EclaircilTement  fur  Lamb,  414.  Il  fait  différer 
la  guerre  contre  Juida  , ibid.  Le  Roi  de  Daho- 
may  fe  plaint  de  lui,  417.  EclaircilTement  fur 
ce  Faélcur , 418. 

Lamb  ( Jean  Dirks  ) , Vice-Amiral  Hollandois, 
IV.  to. 

Lambaco  , Ile,  VIII.  448. 

Lambaya  , Capitale  . II  477. 

Lambe  , Capitaine  Anglois , III.  44t. 

Lambert , Gentilhomme  Anglois , va  à Bénin  arec 
Pinteado,  I.  su.  Audience  que  le  Roi  de  Bcniu 
leur  donne  , ibid. 

Lambert , Marchand  de  Londres , s'affiocie  pour 
le  commerce , 1. 117. 

Lambert,  Matelot  Anglois  fe  bat  avec  fes  Com- 
pagnons, IL  194. 

Lambert , Officier  François , accepte  les  offies  que 
Jaiwcquin  lui  faic  de  fon  fervice  , 11.  44s.  11 
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dc  balance  pas  à choifïr  la  paix  , 4 J 8. 

Lambert , Général  Anglois , prifonnier . VIII.  J 87. 
Lambert  ( Michel  ) , Chevalier  Anglois , XV.'4<8. 
Lambert,  Pointe,  XV.  <oj. 

Lambcrtsz-Mau  ( Simon  ) , Ho'landois,  comman- 
de une  PinalTe  . VIII.  69. 
larobezc , Rivière  , V.  zxo. 

Lambis,  grolTc  cloche  dc  coquillage,  XV.  <70. 
Lambor , Cap  , II.  171. 

Lambri,  Royaume  : Chofc  extraordinaire  que  la 
Nature  donne  aux  Habitans  , VII.  5<4- 
Lambs , Hôtelleries , ou  Maifons  dc  Polie , VII. 

5 17. 

Lamcga(  Jofeph  de),  Juif,  porté  des  Lettres  a 
Covi!tam,&  enfuitc  cil  renvoyé  en  Portug.1. 17. 
Lamci,  ou  le  Maine  , Pointe  , III.  8. 

Lamenagc, Office  du  Royaume  des  Foulis  ,11.  J 1 5. 
Lamentin , voy.  Vache  Marine. 

Lamcts , Pilote  François-,  s'enfuie  dans  les  bois 
avec  quatre  autres,  XIV.  597. 

Lam-Ghiondé  Bulu,  8c  Lam-Ghiomjé-Homé, prin- 
cipaux Officiers  du  Siratik,  Roi  des  Foulis , II. 
J08. 

Lami , Village  , & fa  (ïtuation , III.  u. 

Lamie , Monffre  marin  , III.  5 r i. 

Lnmma  ( Samba  ) , voy.  Samba  Lamma. 

Laminas  , Peuples  : Peinture  d'un  dc  leurs  Ambaf- 
fadeutSjV.  174. 

Lamine,  Village  , V.  137.  Redoute  de  ce  nom, 
VIII.  j 66. 

Lamo  , ou  Lamon , Ville  , I.  9A- 
La-moa,  Ile,  V.  jet.  Nommée  auffi  Lamoua, 
30j  , 308.  Un  Piince  abandonne  La-moa,  309. 
Baie  de  La-moua  , 390.  Appclléc  aufGLamoucn , 
VIII.  4J9- 

La-mo-li-chui  , fleur , VI.  47 6. 

Lamos,  ou  Ramos , Rivière,  IV.  441. 

La-moua  , lie  , voy.  La  moa. 

La-moué,  aibrc  â fleurs  , VI.  474. 

La-moucn  , Ile , voy.  La-moa. 

Lampa , Place,  IV.  71.  Le  Royaume  dc  Ningo 
porte  aulli  ce  nom  , 81.  Corrcgimcnt  dc  Lam- 
ua,  XIII  310. 

Lampa-Doiia  , Général  d’une  Flotte  Génoifc , VII. 
MI- 

Lampacau  , Ile  , nouvel  Etabli  flement  des  Portu 
gais, IX.  487. 

Lampari  , Village, IX.  190. 

Lampazan  , lie  j V.  413. 

tamphins  , Peuples  d’une  Tribudc  MorcsJI./’.rj. 
I.ampi , ou  Nirgo , Royaume , IV.  1 j.  voy.  Ningo. 
^iripi  ( Terre  ’e  ) , voy.  Koto. 
s LamP°»  n^'ni  du  premier  Mmiflrc  du  Tibet,  VII. 
ni.  436. 

i^rr.pon  , Iîc  , 8c  les  Afluflins,  I.  411.  Raifon  qui 
po'tc  ces  Biig?nds  à couper  des  têtes , 413.  Les 
Anglois  craigncht  les  tampons  & fc  munifîcnt. 
Ericts  extraordinaires  que  la  crainte  des  Lam- 
pons  caufc  aux  Anglois  , ibid.  Porc  dc  Lampon, 
Viu.  lU. 


Lampre  ( Ethcred  ) , Anglois  , employé  au  Comp- 
toir dc  Bantam  , I.  501. 

Lamproie  de  Mer  , voy . Suceur. 

Lamthau  , Ville,  VIII.  348. 

Lam-thay,  Ville  célèbre  par  fes  Temples,  &c. 

V.  191.  Fauxbourg  dc  Lam  thay  inondé  , }i>. 
PontdcLam  thay  , 3 66. 

Lamucl(  William  ) , Anglois  , employé  au  Comp- 
toir de  Bantam  , I.  jox. 

Lan  ( Pitre  dc  ) , jeune  Chirurgien  Hollandois,  8c 
fon  adrefle , IX.  fjo. 

Lanagla , Ville  de  l’Ilc  dc  Fuerte- ventura, II.  148. 

Lancahui  ou  Pulo*Lada,Ile  , & fadefeription,  IX. 

M4» 

Lançante  , Ville  , IX.  404 ,41!. 

Lancaflcr  ( Doélcur  ) , Evcque  de  Watcrford  en 
Irlande  , Fait  un  feflin  à Dounton  Sc  prêche  un 
Sermon  devant  fon  Equipage  ,11.  91.  Dounton 
Fc  jultific  en  fa  méfcncc,  ibid.  Sond  , nommé 
Lancaflcr’s- Sound  , XV.  148. 

Lancaflcr  ( Jacques  ) , Anglois  : Premier  Voyage 
des  Anglois  aux  Indes  Orientales  fous  ce  Capi- 
taine , I.  3x8.  Etat  dc  la  Flotte  qu’il  comman- 
de , ibid.  Son  départ , & Fa  navigation  , 319. 
Naufrage  d’un  Vaiflcau  de  la  Flotte  , 3 30.  Lan- 
caflcr continue  Fa  navigation  , ibid.  Motifs  de 
Lancaflcr  pour  fccourir  une  femme,  333.  Let- 
tre du  mari  dc  ctttc  femme  à Lancaflcr , ibid . 
UcfTuie  un^dangereufe  maladie  ,338.  Eancaf- 
ter  arrive  à Sainte  Hclcnc  , 3 3 9-  U veut  aller  au 
Brcfil , 340  Raifons  qui  le  font  retourner  en 
Angleterre.  Il  cfl  jette  au  Golfe  dc  Paria.  In- 
diens qu’il  rencontre  , ibid.  Il  communique 
avec  eux,  341.  U relâche  dans  l'Ile  de  Mona. 
Service  qu’il  reçoit  de  M.  dc  la  Barbo(icrc,i£i</. 
Lancaflcr  jetté  vers  iTle  de  Cuba  , enfuite  aux 
Bermudes,  3 41.  Tempête  qui  le  met  en  danger. 
Il  relâche  aux  Iles  Nucblas.  Son  retour  à Plie 
dc  Mona.  Il  cfl  abandonné  dc  fes  propres  gens. 
ibid.  Son  dcfcfpoir,  343.  Il  cfl  fccouru  par  un 
VaifTeau  François.  Son  retour  à Saint  Domin- 
guc.  Il  arrive  à Dieppe  fur  un  Vaiflcau  Fran- 
çois, & dc-là  en  Angleterre  , ibid.  Remarques 
de  Barker  en  flniflant  la  Relation  de  ce  Voyage , 
344.  Cité,  V.  144.  Cité,  VIII.  ?7 • Lancallcr 
nommé  auflï  Linceflcr , 183.  Sond'nommé  Lan- 
caflcr’s-Sound  , XV.  148.  Cité,  616. 

Lancaflcr  ( James  ),  Chef  d’une  Compagnie  An- 
gloifc  pour  les  Indes  Orientales  , 1.  380.  Il 
commande  avec  autorité  abfolue  la  Flotte  pour 
ce  Voyage  ,381.  Projet  dc  cette  navigation. 
Route  de  la  Flotte.  Elle  prend  un  Vaiflcau  Por- 
tugais , ibid.  Maladies  répandues  fur  la  Flotte, 
•381.  Elle  arrive  â la  Baie  dc  Saldanna.  Régime 
centre  le  fcoibut,  ibid.  Reglement  dc  Lancaflcr, 
3 S 3.  Obfctvation  importante  pour  les  Voyages 
de  l’Efl  à l’Oueft , 584.  Accident  fâcheux  d^ins 
la  Baie  d’Antongile  , 3 84.  On  fc  rafraîchit  aux 
Iles  Nicobar  , 387.  la  Flotte  arrive  au  Port 
d'Achin  , 388.  Lancaflcr  cfl  bien  reçu  du  Roi. 
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Difficultés  pour  une  Lettre  de  la  Cour  d’Angle- 
terre , ïbïd.  L'Amiral  cft  conduit  à 1a  Cour,  3 89. 
Il  fc  préfente  devant  le  Roi , d’un  air  ferme  & 
modcllc.  Cérémonies  de  l'Audience,  ibid.  Se- 
conde Audience  Se  fes  effets  pour  le  Commerce, 
$9°*  Demandes  de  l'Amiral  Anglois , jji.Traité 
confirmé  par  le  Roi  d'Achin  , ibid.  LancafLcr  pé- 
nètre les  vues  d’un  Efpion  Portugais  , 391.  Ré- 
ponfc  qnil  lui  fait  , 353.  Il  prend  congé  du 
Roi  d’Achin,  395.  Départ  de  la  Flotte , ibid. 
La  Flotte  s’arrête  prés  de  Malaca  , 3 96.  Elle 
prend  un  Vaiffeau.  Elle  retourne  à Achin.  Intel- 
ligence des  Anglois  & du  Roi  d’Achin  contre  les 
Portugais , ibid.  L'Amiral  Anglois  laiffe  trois 
Fadeurs  à Bantam  , 399.  Préfcntque  le  Roi  de 
Bantam  lui  fait.  La  Flotte  part  de  Java  pour  re- 
tourner en  Europe.  Tempête  furieufe.  Autre 
orage  8c  fes  effets.  Défcfpoir  des  gens  de  l'Ami- 
ral , ibid.  Son  courage  héroïque , 400.  Lettre 
qu'il  écrit  en  Angleterre  à la  Compagnie  oui  l’a 
employé.  Il  trouve  heureufement  de  la  ré  (î  (tan  ce 
à (es  ordres.  Il  eft  délivré  du  péril  , ibid . Sa 
Flotte  court  un  nouveau  danger  à Sainte  Hé- 
lène ,401.  Méthode  de  Lancaftcr  pour  fc  pro- 
curer des  vivres  yibid.  Départ  de  Sainte  Hélene  , 
401.  La  Flotte  arrive  aux  Dunes  , ibid.  Lancaf- 
ter  eft  récompenfé  , 40 6.  Ordres  qu'il  laific  à 
fon  départ  de  Bantam  , 418.  Cité,  V.  144. 
VIII.  97-  Lancaftcr  nommé  auffi  Linccftcr,  183. 
James  Lancafter  , cité , XV.  1 39,  Sond  nommé 
Lancafter’s-Sound  , 148.  Lancaller,  cité,  616. 

Lancaftrc,  Capitaine  Anglois , XIV.  134. 

Lanccaux-Gallions  , Peuples,  VIII.  539. 

Lancelot,  avec  quatre  autres  , forment  une  Com- 
pagnie pour  la  découverte  des  Iles  , I.  7.  Il 
commande  dix  Caravelles.  Il  attaque  Tider  Se 
d’autres  Iles  , ibid.  Il  cil  Amiral  d’-unc  Flotte,  8. 
Il  découvre  la  Rivière  d’Ordcck  à laquelle  il 
donne  le  nom  de  Sanaga  ou  Sénégal , 10.  Il 
trouve  dans  une  Ile  la  devife  du  Piincc  Henri 
de  Portugal,  gravée  fur  l'écorce  d’un  arbre, ibid. 

Lancerot , Portugais , voy.  Pereyra  ( Lanecrot  ). 
Autre  Portugais  nommé  Lanecrot , voy.  Gerrey- 
ra  ( Lanecrot  ).  . 

Lancerota  , Ile , fubjuguée  par  un  Gentilhomme 
François  , I.  9.  Les  Vairtcauxdc  Windham  re- 
lâchent à cette  lie , où  les  Anglois  font  mal- 
traités par  les  Efpagnols  , 1 1 8.  Elle  cfl  au  nom- 
bre des  Canaries , II.  117.  Comté  de  Lancerora 
on  Lanzarota  : à oui  il  appartient , 14 6 £ fuiv 
Deux  Ports  dans  1 Ile  de  Lancerota  , 147.  Rade 
fans  nom  devant  cette  Ile.  Ville  Se  Château 
abandonnes.  Defeription  de  la  Ville  , ibid.  Ufa- 
ges  & qualités  des  Habitans  » 148*  Propriétés  de 
cette  Ile  , & fa  fitnation  , ibid. 

Lancharc  , Bâtiment  de  Mer,  IX.  3^0  6*  fuiv. 

Lan-chcu  , Capitale  . VI.  89.  Son  Commerce  , 90. 
Ville  de  Lan  cheu  , VII.  131,  13*. 

Lanchevy  , Ile,  VIII.  n*. 

Lan-chev  , Place  , voy.  Lan  tchcou, 
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Lan  ching  , nom  d’une  partie  de  Péking  » VI.  1 r. 

Lan-ching  , ou  Lanchinq  , Négociant  Chinois  , 
traduit  une  Lettre  du  Roi  de  Firando  , II.  174. 

Lan-chinq,  Négociant,  voy.  Lan-ching  , article 
précédent*' 

Lanciarc  , forme  de  Galere  , VIII.  87. 

I an  lan  , cfpccc  de  Palmier  , voy.  Saga. 

Lande  ( la  ) , Capitaine  de  Vaillent*  François  , X. 
>91.  ha  Lande  Gouverneur  de  l’ilc  Ste.  Lucie  , 
XV.  3 40. 

Lande  ( Petit  de  la  ) , Partager  François  :Son  cou- 
lage dans  un  combat,  quoiqu'une  jambe  & un 
bras  rompus,  VIII.  385. 

Landinghur,  Royaume,  IV.  401. 

Landouinc(  M.dc),  Capitaine  d'une  Frétée  ne 
la  petite  Flotte  de  M.  de  la  Rigaudicic,  II.  459. 
Il  démolie  le  Foit  de  Poricndic,  & c.  nélion  qui 
devient  nuifiblc  à la  Compagnie  , 445. 

Land’s  end  ,1.  lji. 

Lane  ( Ralphe  ) , Capitaine  Anglois  , XIV.  460. 

Lang  , Village , V.  3 30.  Animal  fort  étrange  de 
ce  nom  , VI.  494- 

Langa  , ou  Solanga  : Habits  des  Envoyés  de  ce 
ce  Pays , VII.  174.  Voyage  de  Guillaume  de  So- 
langa Cordclicr , 374. 

Langage , voy.  Langues. 

Langano,  Cap,  XI.  190. 

Lange  ( Laurent  ) : Son  voyage  en  qualité  d’En- 
vové  de  Rufficà  la  Chine  , accompagné  de  Gar- 
vrin  Médecin  Anglois,  V.  318.  Il  pâlie  la  grande 
muraille  de  la  Chine.  Impatience  de  l’Empereur 
pour  le  voir , ibid.  L’Auteur  trouve  ce  Piince 
dans  une  Maifon  de  campagne  , 319.  Gaiwin 
eft  interroge.  Quel  thé  l’on  fert  aux  Envovés. 
Un  Seigneur  leur  donne  à fouper.  Audience  de 
l’Empereur.  Cérémonies  qu’on  leur  fait  obfcr- 
ver  , ibid.  Queftions  de  TFirtpcrcur  , jxo.  L’Em- 
pereur donne  des  robes  d'Hiver  aux  Envoyés. 
Garvin  tâte  le  pouls  de  l’Empereur.  Il  leur  en- 
voie des  mets  de  fa  table.  Complintcns  qu’il  leur 
fait  faire.  Ifs  s’habillent  à la  Chinoilc  , ibid. 
L’Empereur  leuroffic  des  curiofités  de  la  Chi- 
ne , 311.  Provisions  affignées  pour  leur  fubfiftan- 
ce.  Ils  demandent  un  Poêle  de  Porcelaine,  ibid. 
Où  les  Envovés  font  placés  dans  la  cérémonie 
pour  la  nouvelle  année,  3x1.  Témoignage  ren- 
du par  Lange  , 314.  Cité,  VII.  td§. 

Langencs , Pointe  de  terre  baffe  , XV.  104.  Cap 
de  Langencs,  133. 

Langeovas , cfpccc  de  Gingembre  , X.  41 8. 

Lang-hairs  Eyland  , Ile,  VIII.  171. 

Langhare  , arbriffeau  , VIII  *13. 

Lang-i-eWen  : Signification  de  ce  nrm  . V.  133. 

Lang  lau-ya  Kufay-chin,Chef  de  troupes  .VU  4g4. 

Langou , forte  de  noix  , Se  fon  ufage  , VIII.  6 11. 

Langoofte,  Poiffon , IV.  139. 

Lang-pcy  : lignification  de  ce  nom  , VL  494. 

Lang-ichan  , Place  , VIT.  474. 

Lang- tan  , & Langtarcha,  deux  Seigneurs  Chin. 
VII.  498* 
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Langue  ( Tabac  à ),  XV.  9 * . 

Langues:  celle  des  NcgrciJII.  193  &f.  PolitefTe  de 
Ja  Langue  des  Nègres  de  la  Côte  de  Malaghette, 
349.  Langage  du  Cap  Monte  , 376.  Langage  du 
Pays  d’Ardia,  IV.  191.  Langue  de  Rio  Gabon  , 
4<>p.  Langue  des  Hottentots  Se  Tes  difficultés , 
V.  148.  Langue  de  Jen-ping  ,333.  Langages  di- 
vers dans  une  Province,  VI.  5t.  Langage  des 
Myau-tfes  . 117.  Langue  Cbinoife  , 506  6>fuiv. 
Langage  pompeux  du  Palais  Impérial  de  la  Chi- 
ne, 379.  Celui  des  Coréens , 303.  Langage  Se 
tenture  des  Corefiens  > 33 9.  Langage  d'une  Na- 
tion Tartarc,  5 J 7-  Langage  Fiat  ta , y y 8.  Ufage 
commun  des  Langues  Chinoifes  & Tartarcs  , 
$66.  Singularités  de  la  Langue  Tartaie  , $67. 
Richcflc  de  la  Langue  Tartarc.Combien  de  mots 
pour  exprimer  un  chien  , ibid.  Obfcrvations  en- 
tre le  Prince  héréditaire  de  la  Chine  Se  le  Pere 
Parennin  furies  Langues  Européennes  Se  Tar- 
tarcs, y £9  Se  570.  Langue  Se  Livres  des  Tarta- 
ics  , y 8 j.  Langage  & caradcrcs  du  Tibet,  VII. 
né.  Celui  des  Si-fans , 1 34.  Langage  de  Bohka- 
ta  > 107.  Langue  des  Ulbeks  fiukkariens , 114. 
langage  des  Bukkariens  , in.  langue  des  Mal- 
dives, VIII.  *4*.  Langue  de  file  de  Ceylan , 
534.  Obfcrvations  fur  la  Langue  de  Madagaf- 
car , 6 13  Se  614.  Langue  de  la  Cochinchinc , IX. 
77*  Diélionnaite  Se  Grammaire  de  cette  Lan- 

tue  , ibid  Langues  Balic  Se  Siamoife,  161.  Dif- 
cultés  de  la  Langue  Siamoife.  Trois  Alphabets 
Siamois , ibid.  Remarques  fur  les  Langues  Sia- 
moife  Se  Balie . jij.  Langue  Talangnc  ou  Ca- 
oaréenne  , X.  314.  Langue  des  Iles*  Mariants, 
67.  Celles  des  Iles  Philippines  , 410.  Celle  des 
aponois  , f 7 8.  Langue  de  certains  Infulaircs  , 
XI.  41  y.  Langue  de  l'Ilc  Efpagnolc  , XII.  1x4. 
Trois  fortes  de  Langues  dans  la  Ville  de  Fia? 
cala,  41$.  Différentes  Langues  du  Mexique  , 
J7 9.  Langage  de  Quito  , XIII.  397.  Langue 
commune  du  Pérou  , y vt.  Jugement  fur  les  Lan- 
gues d’Amérique  , ibid.  La  langue  des  Incas 
négligée  , 173.  Elle  cft  cultivée  par  les  Poètes 
Se  les  Philofophes,  ibid.  Langue  la  plus  com- 
mune des  Nations  qui  habitent  le  Btcfil , XIV. 

1 y 8.  Exemple  de  la  Langue  du  Btcfîl  , î 84.  Dia- 
logue Biafîiicn  . 187.  Langues  dcsGuianois.y  89. 
Ancienne  Langue  des  Indiens  de  la  Nouvelle 
York,  yyo.  Lumières  qu’on  peut  efpéter  de  la 
confrontation  des  Langues  de  l’Amérique  , XV. 

).  Rapport  des  Langues  cntr’cllcs , 4.  Nature  & 
proptiété  des  Langues  Sauvages,  18. 

Languefond , XI.  331. 

Lan  gui , Ville  , V.  13  6. 

langur,  Montagne  *o  hauteur  exrraordin.VIT.  4x8. 
Lan  ho  f Rivière  , voy  Laho  , Cap. 

Lania  , Ville,  V.  jc6.  Qualités  du  Pays  entre  La- 
nia  & Peking , yo8. 

Laniang  : Guerre  entre  ce  Pays  3c  celui  d'OYa>II. 
107* 

Lankeri , Lac  , VIL  10S. 
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Lan- lu  y forte  de  terre  , Se  fa  propriété , VI.  14 f. 
Lan  pon.  Village  , V.  187. 

Lanquas  , Galanga  ou  Calvcgian  , fruit , VIII. 
jj  j.  Propriétés  de  la  Plante  qui  porte  aufTi  ces 
noms,  XI.  649. 

Lantam,  fameux  Village  , V.  181. 

Lanrang  , Village  , dont  la  planche  cft  à la  fin  du 
fcpticmc  Tome. 

Lantaü  : Douane  de  cette  Place  , IX.  39t. 
Lan-cchcou  , ou  Lan-chcv  : Plan  de  cette  Place  , 

VI.  91. 

Lantchidol,  nom  d'une  Mer,  XI.  101. 

Lantca  , cfpece  de  Barque  , IX.  J7  5- 
Lanterne  , nom  d’une  touffe  de  grands  arbres,  IV. 
446.  Fête  des  Lanternes  à la  Chine,  Se  forme 
de  ces  Lanternes , VI.  160  3:  161.  Cérémonie 
fingulicrc  de  la  Fete  des  Lanternes  , Se  origines 
de  cette  Fete,  161.  Mouches  nommées  Porte- 
Lanternes,  XIV.  31^. 

Lantké  , Rivière  , X.  1 37. 

Lan-tong-fua  , Forr , V.  191. 

Lantor  , lieu  au  Royaume  de  Banda  , I.  484.  Re- 
gret des  Habitansde  ce  que  les  Anglois  aban- 
donnent leur  Côte,  531.  C’eft  une  des  lies  de 
Banda,  II.  187.  Arbre  de  ce  nom  , VIII.  iji. 
Lanroun  , Ile  , XI.  180. 

Lan-tfan  kyang  , ou  Kyu-tong-kyang,  Rivière  * 

VII.  107. 

Lantfman  , Fadeur  Hollandois , Y.  181. 

Lantu  , Village,  II.  519. 

Lan-yang  , Forterefle  , VIII.  3*. 

Lanzarota , voy.  Lancerora. 

Lanzi , Ville  , IV.  578.  Sign.  D ddd. 

I anzo  ( Se&e  de  ) , IX.  1 1 8. 

Lanzone  , ou  Boaba  , fruit , X.  401.  Qualités  des 
Lanzoncs  ou  Boa  (bas,  414. 

Lanzoun,  Place  , XI.  304. 

Laos  , Pays  , VI.  7.  C’eft  un  Royaume , 485.  Peu- 
ples nommés  Laos , IX.  141.  413.482.. 

Lapa  , trompette  fourdc,  VII.  363. 

Laphao  , Biic,  où  les  Portugais  établis  , XI.  117- 
Quarticr  & Ville  Portugaifede  Laphao  , 149. 
Lapins  : Fécondité  extraordinaire  de  ces  animaux* 

I 4.  Lapins  qui  habitent  le  Pic  ou  Montagne  de 
Ténérife  , II.  1 3 6.  Lapins  d’Afrique  , III.  196.. 
Quantité  de  Lapins  a la  Chine , VI.  491.  Lapins 
extraordinaires  , XIV.  x 1 3.  Lapins  du  Canada  * 
XV.  ut. 

Lapins  ( Iles  des  ) , ou  Ooncylfland  , I.  449.  Cette 
Ile  nommée  suffi  Taxen  , ou  Daten  , V.  1 96. 
Lapis-armenus  : Où  il  fc  trouve  , VI.  yo.  73.  73. 
76.80.  8 6.  Mines  de  Lapis-  armfnus  , 100.  107.. 
109.  141-  Où  l’on  trouve  ce  minéi al , 48y.Lapis- 
azuli , VII.  118.  Carrières  de  Lapis  lazuli , au,. 
Lapis  Jtidatcus  » X.  679- 

Lapmatk  ( Urna  ) , Province  de  la  Laponie  , XV.. 
301.  Quatre  autres  Provinces  du  nom  de  Lap- 
mark  avec  l'addition  d'un  autre  mot,  jij. 

Lapo  ( Cap  de  ) , XII.  7f. 

Laponie  , Pair , XV.  13$.  Voyages  en  Laponie  „ 
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>oi  b fuiv.  Un  François  établi  depuis  trente  ans 
en  Laponie , JC7.  Mines  de  cuivre , ibid.  Figure 
Sc  quelques  ufages  des  Lapons,  508.  Leurs  re- 
mèdes ,310.  Commerce  des  Lapons , 3 1 5-  *"é- 
naec  & cabane  des  Lapons  , 3 10.  Sorciers  de  La- 
ponic  ,311.  Vanité  de  la  Magie  des  Lapons, 

3 U.  Autres  ufages  du  Pais  , md,  Defcnpiion 
générale  de  la  Laponie  , jaj.  EclaircilTcmcnt 
far  les  Lapons , 37  ■ - 
Lapons,  voy.  Laponie. 

Lapcocs , Nègres  libres  , II.  447*  4*5-  V0Y * noU 

503.513. 

Laque  , forte  de  Gomme , X.  61.  Commerce  fie 
ufage  de  cette  Gomme  , nommée  aufli  Lak  fie 
Tick  , fie  comment  formée  , XI.  <7 
Laqucua  , petite  pierre  , ornement  des  Femmes 
a une  Baie  , VlII.  93-  , 

Lar,  Royaume  de  Perle  , I.  tox.  Deux  Ncycux  dti 
Roi  envoyés  au  Miniftrc  d’Ormutz  par  un  Por- 
tugais , ibid.  Pais  de  Lar  , nommé  autrement 
Lak  on  Loak  , VII.  3 61.  Province  de  Lar , X. 
194  & 195. 

Lara  ( Nuno  de  ) , cft  laiflé  pour  Gouverneur  d un 
Fort , XIV.  60. 

Larat , Ville,  Se  fa  pofttion , I.  87. 

Laratbc  , Place  , III.  x8o. 

Larée  , pièce  de  Monnoie  , VIII.  5 33- 
Larck  , lie , fie  provifions  qu’on  en  tire , I.  9*- 
Larentuka  , Ville,  XI.  11.7. 

Larcx  , XI.  1 1 1. 

Larcz,  Commandant F.fpagnol , XIII.  a)*- 
Larcz  de  Guahaba  , Ville  , XII.  1 3 1. 

Largo , en  Ecolfe,  XI.  ^9- 

Lan  l M.du  ) , Enfcignc  d’une  Flotte  Frarçoifc  & 
Commandant  des  Bombardiers  , IX.  *77- 
Lari , oujTerra  Pigucna  , Village  , IV.  34. 
Laricaxas  ( Corrégimcnt  de  ).  XIII.  3 19. 

Larinque  , Village  , VIII.  4)** 

Larins  , pièce  de  Monnoie  d’argent  y Vin.  zjo. 

Larins  fie  demi- Larins . X.  3 *7- 
Larique  ’ habitation  , VIII.  3*7; 

Lariz  ( Amador  de  ) , T réforier  de  Cuba , XIT.  x 5 r. 
Laronha  ( Fernando  ) , Ile  , délicieux  fé jour  ,1.365 
& 366.  Nommée  auiîi  Fernando  Loronha  , 379. 
Elle  parole  la  même  que  Loronha.  voy.  Loronha 
% ( Ile  de  ). 

Larotava , Ville  de  Pile  Ténérife  ,1T.  13  5. 

Larri , ou  Lourri  , Ville , & fa  fituation  , II.  84. 
Larrin  , pièce  de  monnoie  , VIII.  1 j8. 

Larrons  ( Ile  des  ) , IX.  37*-  Nommées  autrement 
Iles  Mariannes.  voy.  Marîanes  , Iles. 

Lafa , ou  LalTa , Royaume,  voy.  Tibet.  Lafa  , ré- 
lîdcncc  du  Grand  Lama  , VII.  105. 

Lafah  , Royaume  ,1.  1x8. 

Lafay,  Ville,  VII.  114. 

Las  Barbas  , Cap.  1. 114. 

Lafeatin  , nom  d’cxccllcns  Plongeurs,  VITÏ.  4)7* 
Lafearins  , Peuples  de  Ccylan  , XI.  191. 
Las-Cafas,  Ecrivain  , XII.  v.  de  l avunt  propos. 
Tiaué  de  cet  Hiitoncn  ,,nommé  Baiihchmidc 


Las-Cafas,  x.  de  l’*vMnl~propos. 

Las- Marinas  ( Dom  Louis  de  ; , Efpagnol , fueccd* 
au  Gouvernement  de  fon  Père  , X.  405. 

Las- Mitas,  chaîne  de  Montagnes,  IV.  4Î3- 
Lafour , petite  Ville  . VlII.  464. 

Lalpour  , Bourg,  VIII.  46*- 
Las-Rias-Coronel  (Ferdinand  de  ) , écrit  une  Rcla* 
tion , X.  37$. 

LalTa,  ou  Lafa  , Royaume. voy.  Tibet. 

Lafuy  , Rivière  . VI.  595. 

Latabi , Pays  , IV.  87.  94. 

Lacac- Anghome-Lahe , fruit , VIII.  6\  r. 

Latacunga  ( Corregiment  de  ) , XIII.  360.  Palais 
de  Latacunga  , 579.  Admirable  jointure  des  pic« 
rcs  de  cet  édifice  , 580. 

Latak , FortcrclTe.  voy.  Ladak. 

Latanier , arbre  , II.  369.  Vin  de  Latanicr  , boif- 
fon  des  Sérercs  , 469.  S*  defeription  fie  les  pro* 
priétés , III.  160  6*  fuiv. 

Latiparau  , Monaftere , IX.  4*7- 
Ljtirfal  Saukabé,  Roi  de  Kayor  • Tirre  de  ce  Ptin- 
ce  , II.  461.  voy.  Damel  ( le  ).  Un  autre  Latir» 
fai- Saukabé  , Roi  de  Badl  ou  Baul , ufurpe  la 
couronne  de  Kayor  , 478.  Voie  qu’il  prend  pour 
alTurcr  fon  élcûion.  Ses  titres,  ibid.  b fuiv.  voy + 
Damel  (le). 

Latitudes,  voy.  Tables. 

Latou  , nom  de  la  dignité  d*un  Roi  ,X.  44  1.. 

Latras,  Iles,  III.  395. 

Latrinc,ou  Bains  Japonois,  fie  leur  defeript.  X.  60a» 
Latte  ( Château  ou  Fort  de  la  ) , XI.  9 3. 

Lattoi , habitation  , VIII.  3*8- 
Lau , Sedateur  , VI.  3)9  &Juiv. 

Laubana , Ile , XI.  xxfiw 
Laubinguc , herbe , & fa  vertu  , VIII.  617. 
Laudanum  .liqueur,  fie  fonfunefte  effet , IIL  8 y* 
Laudari  de  Gaete  ( Antoine) , Millionnaire  , con*- 
vertit  une  Reine  fie  fes  fujets  , IV.  566. 
Laudonicre  ( René  de  ) , voyageur  François  , XIV- 
' 419.  Son  arrivée  à la  FloiiJc,  ibid.  Scs  premières* 

oblervations  , 4x0.  Son  avidité  pour  les  Mines 
d’or  fie  d’argent , ibid.  U fait  conllruire  le  Fort  de 
la  Caroline,  411.  Mutinerie  de  la  Gainifon,  ibid .. 
Révolte  fie  fes  fuites  , 4XX.  Fuite  3:  avanture  det- 
Rebellcs  , ibid.  fie  4x3.  Ces  Rebelles  font  arrê- 
tés fit  condamnés  au  jfiipplicc  , ibid.  Continua* 
tion  des  découvertes,  4*4-  Laudonicre  acheté 
un  Vaillent!  Anglois  pour  rcpalTcr  en  France, 4x6.. 
Mauvais  offices  qui  lui  font  rendus , 4x7.  Cité  ». 
ibid.  & fuiv. 

Laughland , Pilote  , fie  fa  mort , III.  54. 

Lau-hu  , Pla.e  , V.  4*4.  Les  Tattarcs  donnent  ce 
nom  aux  Tigres,  VI.  6ox. 

Lau  it,ou  Lau-yit,  Ville,  voy.  An-lau-ya. 

Lau-jin  , tirre  d’Olficicrs  vieillards  , VI.  4xr.. 
lauktor  , Office  du  Royaume  des  Foulis,  II.  515V 
Lau-Kyun  , Phtiofophe,  fie  fa  Religion  , VI.  319»: 
Il  erf  le  chef  d’une  Scâe  : Sa  do&rinc,  $2*.  Cette 
Scélc  exerce  la  Chimie  fie  la  Magic,  3 14.  Liqueuir 
d'immortalité  qu’elle  prétend  avoir  découverte- 
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Duperie  d’un  Empereur.  Progrès  de  la  Se&c  de 
lau-Kyun.  Honneurs  rendus  aux  Prêtres  de  cette 
Sefte,  ibid.  Abus  qu'ils  font  de  la  crédulité  d’un 
Empereur , 313.  Autres  abus  qui  augmentent  le 
crédit  de  ces  Prêtres  , & leurs  impoftures,  ibid. 
Remarques  de  l'Auteur  , 31 6.  Vie  de  Lau-Kyun 
écrite  par  Chin.  NailTancc  de  Lau-Kyun.  Ses  di- 
vers noms.  Il  reçoit  la  vifitc  de  Confucius.  Où 
Tes  Partifans  le  pla:cnt  apres  fa  mort.  Sa  doctrine 
raillée  par  l'Ecrivain  de  fa  vie , ibid. 

Laulées,  lotte  de  Barques , IX.  4 66. 

Lau  quanicn  , village . VII.  543. 

Laitratavi . Rade  , II.  1 14. 

Laurcati  , Vifireur  des  Jéfuitcsà  la  Chine  , V.  336 
U 537.  Il  eft  donné  pour  Secrétaire  au  Légat 
Mezza-Barba  , 539.  Il  eft  chargé  de  chaînes, 
534.  Il  eft  remis  en  liberté  , y y 6.  Cité,  XI.  3 80 
3 3 1.  Eloge  6c  caraélcrc  du  Peic  Laurcati , Jefuite 
Italien  , y Si.  Comment  le  Père  Laurcati  traite  , 
583.  Cite  , 586.  389.  391. 

Laurence  (Jean  ) . Capitaine  de  VailTcaux  , Portu- 
gais, II.  i8i. 

Laurence  , Rivière , 8c  d'où  ainfi  nommée , V.  1 30. 

Laurent:  Negre conduit  en  Hollande  fous  ce  nom, 
VIII.  8 j. 

Laurent  ( Saint  ) , Ile  , autrement  appclléc  , Ile  de 
la  Lune  ,1.  17.  Sa  découverte,  ibid.  Elle  eft  auffi 
nommée  Madagafear  , 87.  voy.  Madagafear. 
Cap  Saint  Laurent , XI.  331.  Saint  Laurent  de 
los  Negros , & fon  origine  , 337.  Un  Capitaine 
Efpagnol  remonte  deux  cens  lieues  le  Fleuve 
Saint  Laurent,  XIII.  xo.  Carte  du  Golfe  de  Saint 
Laurent,  17*  Qui  lui  donne  ce  nom,  19.  Ile 
Saint  Laurent , 43S.  Obfcrvations  fur  l’embou- 
chure du  Fleuve  Saint  Laurent  ,6c  fur  les  Marées, 
XIV.  689  Côtés  de  ce  Fleuve,  690.  Carte  du 
cours  du  Fleuve  Saint  Laurent , ibid.  Difficulté  à 
traverfer  le  Fleuve  Saint  Laurent,  69 3.  Carte  de 
la  fuite  du  cours  du  Fleuve  Saint  Laurent , 700. 
Defeription  des  Iles  du  Golfe  Saint  Lauicnt,  754* 
Cap  Saine  Laurent,  XV.  106.  Baie  de  ce  nom, 
ibid.  Poiffons  du  Fleuve  Saint  Laurent  ôc  du  Gol- 

Laurent  Karçnez,  Rivière,  voy.  Magnika. 

1. auréole  , arbre  ou  arbrilfirau  , VIII.  6 16. 

Lauricocha  ( Lac  de  ) , XIII.  380. 

Laurier,  à Baies  rouges  , X.  639.  Diverfes  cfpeces 
de  lauriers,  XI.  69 o.  Pîufîcurs  laurier?  de  l’Amé* 
tique  Septentrionale  , XV.  149  6c  130.  Petit 
laurier  de  la  Caroline,  130. 

Lau-fang-fc  , étoffes,  VI.  66. 

Lnu-tfc  ou  Lau-tlu.  voy.  Lau-Kyun  & Lieul. 

Latw,  Ville  qui  foui  nie  quantité  de  Diamans , &c. 
VIH.  19*. 

Lau-wlm  , ou  Lan-vhey-wha,  fleur , VI.  476. 

J ati-ya , titre  «{‘Officier , V.  338. 

Lau-yit , Ville,  voy.  An  lau  ya. 

lavaderos,  ou  Lavoirs,  pour  raina  (Ter  l’or  , XIII. 
190. 

f aval  ( François  de  ),  premier  Evêque  de  Qucbcc  , 
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XIV.  69 1. 

Lavalclfcs , Peuples,  VIII.  37 9. 

Lavapie  ( Cap  de  ) , X.  3 30.  Pointe  de  Lavapies , 
XIII.  300. 

Lavararguc, attaque  Se  maffacre  les  François.,  VIII. 
336.  Maifantc  idée  de  ce  Trincc  Negre  ,39. 

Lavato  , Pays , IV.  *17. 

Lave  : Mine  de  Diamans  de  ce  lieu , X.  318. 

Lavi , Rivière  qui  produit  beaucoup  de  Diamans  , 

IL  188. 

Lavoirs,  ou  Lavadcro?,pour  ram  a fl".  Pot,  XIII.  393. 

Lavorra  , Place  , VIII.  467. 

La>r  , Directeur  de  la  Compagnie  des  Indes , XIV. 
634-  Débris  de  la  conccllion  du  fameux  Lav, 
7*4- 

Lavarc  ( M y Tord  de  ) , Anglois  , XV.  6x7. 

Lavarrc(  Baie  de  ),  III.  r t r. 

Laxe  , efpccc  de  bouillie  claire  , X.  *04. 

Laxmcna  ( Daton) . voy.  Daton  Laxmena. 

Lay  , lieu  où  finie  la  Cote  d’or,  IV.  r 3.  Contrée  de 
Lay  où  les  Ncgresd'Akra  cherchent  retraite  , 79. 
Ville  de  Lay,  ou  Alampi  , 8c  fa  fituation  ,83  .b 
fuiv.  Rivière  de  Lay  ,163.  Lay  ou  Alampo,  xtf  4. 

Layala  ( Dom  François-Garcic  J offre  de).  voyc» 
Garcic  Joffre  de  6cc. 

La-yang , Rivière  , 6c  fon  Pont  pavé  de  pierres  de 
taille,  V.  188. 

Lay-chcu-fu  , Ville,  VI.  81.  Sa  fituation,  83. 

Layda  , Ville  ou  Village.  II.  4 96. 

Laydé , lien  fur  les  frontières  du  Royaume  de  Ga- 
lam  , II.  3 1 r.  318. 

Layers  , ou  Gens  de  Loi,  Tcncs  , XI.  44. 

Lavficld  , Dofteur  6c  Chapelain  du  Comte  de  Cum- 
berland , laide  une  Relation  de  la  pxife  de  Lan- 
ccrota  par  les  Anglois,  II.  147. 

Layton  ( Simon  ) , Commandant  d'un  Vaiifeau  de 
la  Flotte  de  Cabrai  , I.  33. 

Lay-tfehem , V.  340. 

Lazare  (Saint)  , ou  Archipel , X.  334.  Carte  de 
l'Archipel  S.  Lazare  , ou  les  Iles  Mariancs  , 364. 
Lieu  nommé  Lazare,  voy.  Campeche.  Nouvelle 
chauflèc  de  Saint  Lazare  , XII.  4x6. 

Lazaret  , édifice  de  Batavia,  VIII.  484. 

Lazour , Place  , X.  i4t. 

Leach  ( Jean  ),  Anglois  , rencontre  une  chaîne  Je 
Rocs  dans  la  Rivière  de  Gambra,III.  13.  Il  ^ 
connoît  parfaitement  cette  Rivière,  18.  Il  fefcrc 
de  fon  canon  peut  fupplécr  à fes  ancres  perdues, 
83.  Cité  , 88.  Il  quitte  le  fcrvicc  de  la  Compa- 
gnie pour  fon  propre  intérêt , 97.  Il  eft  forcé  de 
demander  grâce  au  Gouverneur  ,103. 

Leakc  ( Thomas  ) , Agent  de  la  Compagnie  Royale 
d’Afrique  2 la  Barbade  « III.  303 . 

Leanchc»  , Place  , XI.  301. 

Lcang-hyang-hycn  , Ville,  V.  441- 

Lcang-lan  chan  , lieu  , VIII.  n. 

Lcan-xicn-cié  , Place  , XI.  491.  Cette  Ville  nom» 
méc  auffi  Lran-xien  xié,  499. 

Lcaouava  , Port,  VIII.  310. 

Lcauxicn  , Place , XL  301. 
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leb,  Fottereffe.  voy.  Ladak. 

Lebtarik  , VII.  m. 

Lcbucna  , Riviere,  IV.  <:t. 

Lcchca  ou  Bcjay , fruit , IX.  no. 

Lcchune  , Rivière.  IX.  40  3.  Ville  de  ce  nom , Ca- 
pitale de  la  Religion  Tartarc  , 414. 

Leck.  voy.  Lck. 

Le-CIcrc  .critique  l'Ouvrage  de  Gcmelli  Careri , V. 
470.  Un  Récollct  nommé  le  Clerc  . XIV.  <15. 

Lcdayhang  , Roi  du  Tonquin  , IX.  ro7- 

Ledclma  ( Dom  Martin  de  ).  XIV.  77. 

Ledclma  ( I’icrrc  ) , Pilote  Cafrillan  . & fon  con- 
gé , XII.  trj.  Vigueur  dcce  Pilote,  136.  Com- 
ment guéri  de  fcsbleiîurcs,  137.  Cité  , 1 4 y ■ 

Lcdo  ( Cabo').  voy.  Licdo , Cap. 

Ledum,  Plante,  XI.  70e. 

Lée  , Capitaine  de  Vaiffeau  de  guerre  Anglois , III. 
8r. 

Iceuwenhock  ( M.  ).  XIV.  311. 

Lcgany,  lieu,  XV.  584. 

Lcgafpi  ( Michel  Loyer.  ).  voyt[  Lopez-Legafpi 
( Michel  ). 

Legnan  , atbriffeau , II.  14t. 

Lègue,  Ile.  voy.  A maaay. 

leguinpau  , Ville  célèbre  par  une  mine  d’argent , 
IX.  407. 

Légumes:  Ceux  de  l’Ile  de  Mayo  ou  de  May  , II. 
367.  Le  térritoirede  Juida  propre  aux  légumes , 

IV.  j(i.  Différentes  efpeces  de  légumes , 587. 
Plufleurs  fortes  de  légumes  au  Pays'  de  Congo, 

V.  «8.  Ceux  du  Cap  de  Bonnc-Efpérancc  , 187. 
Fertilité  delà  Chine  en  légumes,  VI.  4(3.  Lé- 
gumes de  Siam  , IX.  304.  Légumes  communs 
fous  la  ligne,  X.  4«o.  Progrès  de  nos  légumes 
au  Port  Saint  Julien  , XL  84.  Légumes  du  Pays 
de  Cumana  , XIII.  m.  Légumes  de  Quito, 
401.  Légumes  du  Chili , XIV.  174.  Ceux  du 
Brélîl,  311.  Légumes  de  l'Amérique  Septen- 
trionale, XV.  138.  Différentes  foires  de  Lé- 
gumes , 707.  Culture  des  légumes  rranfporrés 
«l'Europe  aux  Antilles  , 708. 

Lch  , Fortcrcffc.  voy.  Ladak. 

Leibo  ou  Cetbo  , arbre,  & laine  qu’il  produit, 
XIV.  H». 

Leitc  ( Jacques  ) , Officier  Po'tugats  , Je  fon  cou- 
rage dans  une  aélion , I.  103  & 104. 

Lck  , fomme  d'argent , IX.  3 y.  Lcck  , terme  em- 
ployé pour  compter  les  années , X.  16». 

Lclé-Attcrcnna , 8t  Lelé-Séréna,  fortes  d'Hiron- 
dclles,  III.  (88. 

Lclla , Prince  , VIII.  Iti. 

Lelonda,  ou  Lelunda,  Riviere  , St  ce  que  fon  nom 
lignifie  , IV.  <11  , <18.  Scs  bords  ornés  de  Cè- 
dres , V.  71. 

Lctna  ( Iles  de  ).  XI.  180. 

Lcmainc  , Ile  remplie  de  Bêtes  fauves  8c  de  P.-.1- 
micts,III.  jj.  Chaffc  8c  vin  que  les  Nègres  y 
font  , 'Aid.  Citée , 5».  Poinrc  de  Lcmaine,  477. 

Lemaire  ( Ifaac  ) , Capitaine  de  Vaiffeau , II.  y8. 

Léman  , Ar.glois , defeend  à Pctapoli  p out  le  coin- 
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merce  , II.  74. 

Lemba  ( Banza  de  ) , Ville  où  le  Roi  de  Congo 
lient  fa  Cour  , IV.  (57. 

Lemba  , Canton  Sc  Seigneurie  du  Royaume  de 
Congo , IV.  616. 

Lemba , ou  Libongo , Riviere  , IV.  6 11. 
Lcmbo,Pays,  IV.  6)8. 

Lemeri  , Ecrivain.  Cité  , III.  «ir. 

Lemgow  , petite  Ville , X.  480 . 

Lemos  ( Edouard  de  ) , Gouverneur  d’Ethiopie  8c 
d'Arabie,  chaffc  dans  les  Montagnes  les  Habi- 
tans  de  deux  Iles , 8t  pille  leurs  Villes  , I.  1 1 o. 
Lempa  ( Rio  de  ) , grande  Riviere  , XII.  479. 
Lempi , Royaume,  voy.  Ningo. 

Lcmpta  , ou  S.  Nicolas,  Riviere , IV.  44J. 
Lencornct , Poiffon  , XV.  119. 

Lenemignon  , ou  Alimipcgon , Lac,  XIV.  «Sff. 
Lcngo  , Village,  IV.  «17. 

Lengua  ( Chriltophc  Rodriguez  de  la  ) , Efpagnol, 
envoyé  , 8cc,  XII.  101. 

Lcnrengvan  , lie  , VIII.  347. 

Lentifque  , arbre  toujonrs  verd  , XI.  «f  (. 
Lcoganc  , Ville , voy.  Santa  Maria  ( el  Padrou  de  ). 
Leon  , cité , II.  18  (.  Son  témoignage  incertain  fur 
les  recherches  du  Niger , 477.  Quoiqu'il  ait 
voyagé  fur  le  Niger  il  n'en  parle  pas  avec  plus 
de  certitude,  478.  Cité,  477  & fuiv.  (3 1,613. 

Cité,  III.  71, 7J.  I»l- 

Leon  ( Antoine  de),  Efpagnol,  XIII.  106. 

Leon  ( Fernand  de  ) , offre  ira  Vaiffeau  à l’izarre, 

XIII.  47. 

Leon  x , Pape  , XII.  p.  v , dt  l'avant-propos. 

Leon  , Ville  du  Méxiquc  , XL  374.  Ville  de  Leon, 
37S-  Prife, pillée  5:  brûlée,  ibid.  Leon  Capi- 
tale, XII.  joi.  Mines  renfermées  dans  fon  Can- 
ton, 648. 

Leon  ( Garcias  de  ) , Efpagnol  , XIII.  177. 

Leon  (Jean  de  ),  Officier,  XIII.  147.  Cité.XiV. 
aol. 

Leon  ( Dom  Jean  Ponce  de  ) , Officier  Efpaenol 

XIV.  (6.  Ciré,  XV.  «3  j. 

Leon  ( Jean  VclaCqucz  de).  Officier  Cafiillan,  voy. 

Velafquez  de  Leon  ( Jean  ). 

Leon  (Ponce  de).  Voyageur , dont  le  Journal 
n'eft  pas  publié  , XII.  p.  v.  de  l'avant  pi onos. 
Ciré,  XIV.  41  J. 

Leonard  ( de  ) , voy.  Nardo. 

Lconidas , furnom  du  Comte  Georges  de  Cumber- 
land , II.  147.  voy.  la  Note. 

Léopard  , animal  agile  S:  cruel,  III.  183.  Ile  du 
Léopard  , 483.  Chaffc  du  Léopard  , IV.  «oi.  En 
quoi  le  Léopard  S;  le  Tigre  different  au  Cap  de 
Rmmc-Efpérance  , V.  173.  Ravages  des  Léo- 
pards, ibid.  Léopard  tué  par  l'Empereur  de  la 
Chine,  VII.  JJO.  Clnffe  des  Gazelles  avec  le 
Léopard,  X.  roi. 

Leord  , Ville,  V.  3 87. 

Lcou  liho,  Bouig,  V.  443. 

Leou-ting . Général  Chinois  , fa  trahifon  à l'égard 
des  Japonois  lui  réulfit,  VI.  (K. 
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Lcoii'tfuen,  Bourg,  V.  433. 

Lcprc  , maladie  commune  à Carthagcne  des  Indes, 

XIII.  16  j.  Incontinence  des  Lépreux  , ibid. 
Lcqucvo  Pcqueno  , Place  , VIII.  5 9 ç 8c  396. 
Lcquie , Capitaine  d'Avanturicrs  , XI.  367. 
Lequios,  IX.  366.  Ile  de  Lequios,  368  , 43 1, 

Comment  les  Infulaires  de  Lequios  traitent  les 
Portugais , 440.  Générofité  des  femmes  de  cette 
Ile  , 44$.  Obfcrvarions  fur  l’Ilc  de  Lequios, 444. 
Ses  richcflcs  8c  celles  des  lies  voilures , ibid.  Se- 
cours demandé  aux  Portugais  pour  la  conquérir. 
4+f.  Revenu  des  Douanes  de  Lequios,  ibid . 
Lcrc  ( M.  de  la  ) , Lieutenant  de  VailTcau  François, 
IX.  177. 

Lcrcnna  , Canton  d’Efpagnc  , dont  le  Vin  parte 
pour  le  meilleur , IV.  311. 

Lcrma  ( Pierre  de  ) , Efpagnol , 8c  fa  trahifon,XIII. 

94\ 

Le  Roi  ( Mynhccr  Nicolas  ) , Lieutenant  Holland. 
VI.  04. 

Lcry  ( Jean  de  ) , Voyageur  Protcftant  François  , 

XIV.  184.  Motifs  & préparatifs  de  fon  Voyage. 
Qui  cft  choifi  pour  Chef,  ibid.  Efcadre  préparée 
pour  ce  Voyage  , 1 86.  Départ  de  Honflcur.  Lon- 

uc  tempête.  Autre  tempête,  ibid.  Arrivée  de 
Elcadre  à Rio  Janeiro,  187.  Indiens  qu’elle 
trouve  fur  les  Côtes.  Portrait  qu'en  fait  Lcry  , 
ibid.  Troifieme  tempête,  188.  Arrivée  au  Cap 
de  Frio,  ibid.  Lcry  explique  le  changement  de 
Villegngnon,  19  3.  Il  accule  ce  dernier  de  cruau- 
té, ibid.  Observations  de  Lcry  fur  un  Pays  du 
Bréfil  8c  fes  Habitans,  193.  Comment  Lci y cft 
engagé  de  demeurer  à bord,  197.  Départ  du 
B rc 11  1 pour  le  retour,  198.  Premiers  malheurs 
de  certc  navigation.  Source  des  grands  malheurs 
du  retour,  ibid.  Le  Vairtcau  s’ouvre  , 199.  Igno- 
rance du  Pilote,  ibid.  Le  feu  prend  au  Vailfcau, 
aoo.  Commencement  d’une  horrible  famine.  A 
quoi  l’on  cft  réduit  à bord.  Embarras  du  côté  de 
la  Mer , ibid.  Autres  effets  de.la  famine  ,*  xor. 
L'eau  manque  à bord.  Exemples  de  cette  fitua- 
% tion , ibid.  Cruelle  difpofirion  que  la  famine 
infpire  , 10t.  Lcry  mange  fon  Perroquet  chéri , 
ibid.  Le  Vairtcau  arrive  à la  vue  des  Côtes  de 
France,  103.  Furieufc réfolution  du  Maître  du 
Navire.  Premières circonllanccs  de  l’arrivéc./W. 
On  va  mouiller  au  Porc  de  Blavct  , 104.  Inftruc- 
tion  pour  les  Voyageurs.  Avcc<jaellcs  difficultés 
les  Protcftans  qui  compofcnt  l’Equipage  font 
guéris  , ibid.  Effets  des  maux  que  Lcry  a (ouffert, 
îof.  Lery  oopié  par  les  autres  Voyageurs , 163. 
Cité  , x6y  6»  fuiv.  Comment  Lcry  s’explique  > 
x8o.  Cité  , 184  O fuiv . x$i  & fuiv . joo 
& fuiv . 

Lerz-Mahi , nom  de  la  Torpede  , 8c  pourquoi  ainfî 
appellée , 111.317. 

Lcfcarbot , voy.  Efcarbot , Voyageur. 

Lcfghis,  Peuples  , VII.  x68.  Cette  Nation,  citée, 
193. 

Lcfou  , lie  , XI.  3 33. 


Lcrtcn  ( Mynhcer  Cornélius),  Hollandois , va  pren- 
dre polTclIion  du  Gouvernement  dcTay-wan, 

VI.  y 18. 

Lcirv  (Comte  de),  AmbalTadeur  de  l'Empereur, 

VII.  431. 

Letton  ( Signor  Pedro  ) , Gouverneur , II.  368. 

Letton  ( John  ou  Jean)),  roc  de  l’Ile  de  Bona-Yif* 
ta , 8c  fa  fîtuation  , H.  367. 

Lettres  éctites.  Lettres  cxclufivcs  d’Alphonfe  v. 
Roi  de  Portugal  accordées  au  Prince  Henri,  I. 
il.  Lettre  du  Roi  de  Portugal  au  Samorin  de 
Calécut,  41.  Lettre  fînguliere  de  ce  Samorin  au 
Roi  de  Portugal , 47.  Lettre  du  Roi  de  Portugal 
à celui  de  Quiiloa  , f f & 36.  La  Patente  au  Fu- 
jet  d’une  Maifon  donnée  aux  Portugais , cft  en- 
voyée en  Portugal , 60.  Lettre  trouvée  dans  un 
foulier  , 68.  Lettre  du  Soudan  d’Egypte  au  Pape. 
Autre  Lettre  du  Roi  de  Portugal  au  Saint  Pcrc, 
86.  Lettre  de  Malcck  Azz  à Almcydc,  103  & 
106.  Lettre  en  forme  de  PalTcporr  ,131.  Lettres 
Parentes  de  la  Reine  Elifabcth  pour  le  Com- 
merce de  Barbarie,  116.  Lettre  des  Anglois  aux 
Efpagnols,  enfetmée  dans  une  vcflâc  , 174.  Let- 
tre de  Thomas  Stephens  à fon  pcrc  ,2  81  bfuiv. 
Lettre  qu’un  More  rcmcc  à Lancafter  Anglois  , 
331.  Celle  du  Mari  d’une  femme  Portugaifc  à 
Lancafter,  333  & fuiv.  Lettres  Patentes  qu’Eli- 
faberh  Reine  d'Angleterre  accorde  à des  Mar- 
chands pour  le  Commerce  des  Côtes  d’Afrique  , 

3 44-  Lettre  d’Alcnzarde  Villa  Scnnar  au  Roi 
d’Efpagne  8c  à fonConfcil  des  Indes  fur  le  fort  de 
la  Flotte  de  Benjamin  Wood  Anglois,  361.  Au- 
tre Lettre  de  la  Reine  Elifabcth  d’Angleterre 
pour  l’Empereur  de  la  Chine  , ibid.  Patentes 
accordées  a une  Compagnie  de  Marchands  An- 
glois, 380  & fuiv.  Lettre  de  la  Cour  d’Angle- 
terre au  Roi  d’Achin,  388.  3898c  401.  Lettre 
du  Roi  d’Achin  à la  Reine  Elifabcth  d'Angle- 
terre , 404.  Lettres  des  Rois  de  Tcrnatc,  de 
Tidor,  8c  de  Bantam  au  Roi  d’Angleterre,  408 
8c  409.  Lettre  de  la  Compagnie  de  Londres  à M. 
Stackcy,  43  y 6*  fuiv.  Boêtc  contenant  une  Let- 
tre jcttcc  dans  l'eau  , cft  repêchée  , 444.  Une  du 
Roi  de  Bantam  à celui  d’Angleterre  , 477.  Une 
du  Roi  d’Angleterre  à celui  de  Banda  , 484. 
Deux  Lettres  de  deux  Anglois  fur  le  fore  d’ua 
Vairtcau  de  leur  Nation  , 343  8c  344.  Lettre  de 
David  Middlcron  au  Gouverneur  Hollandois  à 
Banda  , 349  6*  fuiv.  Une  de  Henri  Middlcron 
à un  Amiral  Portugais  , 8c  réponfe  qu’il  en  re- 
çoit , II.  3 1.  Lettres  écrites  de  Surate  a Sir  Henri 
Amiral  Anglois  ,33.  Lettres  du  Viccroi  de  Goa 
lues  au  meme  Amiral  Anglois , 38.  Deux  Let- 
tres à double  fens,  63.  Réponfe  à une  de  ces 
Lctrrcs,  /£/</.  Lettres  du  Roi  d’Angleterre  pour 
le  Bacha  de  Mocka  , 119.  Lettre  d’un  Aga  Turc 
à un  Général  Anglois  , 130.  PalTcport  du  Grand 
Seigneur  des  Turcs  ,1316*  fuiv.  Ecrit  revêtu  de 
formalités  légales , lignifié  aux  Anglois  par  les 
Holland.  146.  Lettre  de  l’Empereur  du  Japon 
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tu  Roi  d'Angleterre,  i$y.  Lettres  Patentes  & 
Privilèges  du  Commerce  accordé  aux  Anglois 
par  l'Empereur  du  Japon,  144.  Lettre  du  Roi 
de  Firanao  traduite  par  deux  Chinois  , 174*  Let- 
tres du  Général  Saris  à Cocks  ,191.  Deux  Let- 
tres ajoutées  à une  Relation,  an.  Lettre  de 
l'Empereur  du  Japon  au  Roi  de  Hollande,  m< 
Adrefle  fingulicrc  d’une  Lettre,  ai).  Lettres 
Patentes  accordées  à des  Compagnies  Françoi- 
fes  pour  le  Commerce  d'Afrique  , 4x5.  Lettres 
Patentes  qui  aflîgnenc  des  bornes  à une  Compa- 
gnie Françoife  , 418.  Patentes  que  la  Reine  Eli- 
Faberh  accorde,  III.  1.  Lettre  de  Stibbs au  Cor»- 
feil  de  Jamesfort , 60.  Lettres  d'un  Général  Hol- 
landois  au  Commandant  François  dlflîni,  41  ). 
Lettre  de  M.  Bullfinch  Lamb  à M.  Tinker,  Gou- 
verneur d'un  Fort  Anglois  , 504.  Lettre  du  Roi 
de  Congo  à celui  de  Portugal , IV.  474.  Lettre 
au  nom  du  Sacré  Collège  fur  la  traite  des  Efcla- 
ves , j $9.  Lettre  de  l'Empereur  de  la  Chine  au 
Gouverneur  général  des  Holland,  à Batavia,  V. 
179.  Lettre  d un  Gouverneur  Chinois  à un  Ami- 
ral Holland.  509.  Lettre  Impériale  en  faveur  des 
Holland.  yii.La  Lettre  de  l'Empereur  remife 
aux  Hollandois:  circonftances  de  cette  cérémon. 
j f f & 3 1 6.  Comment  la  Lettre  portée  au  Loge- 
ment des  Holland.  1 i4.  Difficulté  pour  les  Paf- 
fe ports  , )*4.  Extrait  de  la  Lettre  d’un  Jéfuite 
Millionnaire , 369  fi*  fuiv.  Bonne  foi  de  l’Auteur 
d une  Lettre,  )7i.  Réflexions  de  l'Auteur  de  la 
Lettre  fur  les  faits  précédens  ,377.  Extrait  d'une 
autre  Lettre  & entretien  de  l'Auteur  avec  l’Em- 
pereur de  la  Chine,  $78  fi*  fuiv.  Lettres  des 
Ducs  de  Bavière  & de  Parme  a l’Empereur  de  la 
Chine  , j 8 1.  Une  d’un  Gouverneur  Chinois  à un 
Commandant  Holland.  ) 9 z - Patente  nommée 
Kang-ho,46o&  441.  PalTeport  du  Pere  Gri- 
inaldi  à Gcmclli , 49).  Lettres  des  Jéfuites  à 
l’Empereur  de  la  Chine  , yyc.  Manière  d'écrire 
des  Lettres  , de  les  plier  U d'y  mettre  TadrclTc  , 
VI.  1 ) y . Nombre  des  Lettrés  Chinois  ,181.  Let- 
trés de  la  Chine  , i8y  (/fuiv.  Compofition  des 
gens  de  Lettres  , 186.  Inscriptions  que  prennent 
les  Candidats  pour  les  Lettres,  188.  ModefUe 
des  Lettrés  Chinois , accompagnée  d'orgueil , 
191.  ExtinéVion  & renai  (Tance  des  Lettres  k la 
Chine  , 14*.  La  différence  des  véritables  Lettrés 
& de  ceux  qui  ne  le  font  pas , fait  naître  les  con- 
certations des  Milfionnaircs  , $49.  Magirtrats  des 
Lettrés  Chinois,  ^96.  Han-lin,  Tribunal  des 
Lettrés,  419.  Tribunaux  des  Kyau-quans  pour 
les  Lettrés  , 419.  Lettre  que  l'Empereur  des  Tar- 
rares  écrit  au  Pape  , VII.  1)4.  Lettre  d’un  Prince 
Tartarc  au  Pape,  %6%.  Lettre  du  Khan  des Tar- 
carcsà  un  Prince.  Raifons  de  doute  fur  ces  deux 
pièces  , ibid.  Cara&cres  des  Lettres  que  Mangu- 
Khan  écrit  à Saint  Louis  ,17).  Autre  Lettre 
du  meme  écrite  à Saint  Louis  , )o4.  Lettres 
de«  Papes  à divers  Princes  Tartarcs  , )7y. 
PalTeport  que  le  Roi  du  Tibet  donne  à un  Mif- 
Tomc  XFI. 


fionnairc,  4)9.  Lettres  écrite!  10  même  Million- 
naire Par  le  Roi , le  Grand  Lama  & le  premier 
Minirtre  du  Tibet , ibid  & 440.  Edit  portant 
liberté  de  confciencc  au  Tibet , 440.  Edit  du 
Roi  de  Butgao  en  faveur  de  l'Evangile,  441. 
Lettre  du  Roi  de  Battia  au  Pape,  44}.  Lettre 
des  Ambafladeurs  Chinois  aux  Plénipotentiaires 
Mofeovites,  485.  Lettre  des  Mofeovites,  514. 
Deux  Lettres  Portugaifes  , VIII.  70  & 71.  Plai- 
fantc  raifon  qui  fait  rcjectcr  une  Lettre  du  Prince 
d'Orange  ©u  de  Nafîau , 141.  Lettre  d’un  Ami- 
ral Hollandois  au  Roi  de  Siam  , 199»  Une  du 
Roi  de  Cananor  qui  prelTe  les  Hollandois  de  fc 
retirer,  )o).  Lettre  d^un  Amiral  à un  Mandarin, 
)48.  Le  meme  Amiral  écrit  au  grand  Mandarin 
de  Canton  , jji.  Lettres  Patentes  que  les  Hol- 
landois reçoivent  de  l’Empereur  du  Japon  , 41  ). 
Pafleports  finguliers  » $19.  Degrés  des  Lettrés 
du  Tonquin,  IX.  104.  Honneurs  rendus  à ta 
Lettre  de  Louis  le  Grand,  144.  Comment  elle 
crt  portée  au  Palais  du  Roi  de  Siam  , ibid.  Pa- 
tente du  Roi  de  Siam  qui  accorde  un  emplace- 
ment aux  Jéfuites  François , 10;.  Eclairciffe- 
mensqu’un  Aureur  tire  de  plufîeurs  Lettres  trou- 
vées fous  une  pierre  , jn.  Lettres  Patentes  du 
Grand  Mogol  en  faveur  des  François  de  Pondi- 
chéry, 4 14.  Lettre  importante  d’un  Anglois  à f» 
Compagnie,  X.  51.  Embarras  du  Mogol  lur  le 
fccau  d’une  Lettre  au  Roi  d’Angleterre  , y j.  Let- 
tres Mogoles  écrites àTavernicr  Voyageur  Fran- 
çois, i4i.  Lettre  du  Roi  de  Tagora  aux  Fran- 
çois , 18  y.  Lettres  interceptées  qui  inrtruifeut  un 
Amiral  Hollandois  de  l’état  des  Efpagnols , ) yi. 
Lettre  de  Fortune  , yyx.  Lettre  d’un  Chef  d’Ef- 
cadrc  Anglois  au  Viceroi  de  Canton  , XI.  18  t. 
Lettre  d’un  Amiral  Anglois  au  Gouverneur  de 
Berg,  ) 11.  Des  Avantuners  prennent  des  Lettres 
Efpagnolcs  , |4i.  Lettres  interceptées  qui  inf- 
truifent  des  Avanturiers  de  la  route  de  la  Flotte 
d'argent,)  69.  Lettres  Angloifcs  trouvées  à Min- 
danao , 400.  Avis  qu'elles  contiennent , 401. 
Lettres  Patentes  A Brevet  expédiées  à Chrirtophe 
Colomb  , XII.  7.  Lettres  Patentes  accordées  à 
Cabot  ,99.  Lettre  du  Roi  d'Efpagnc  qui  oblige 
l’Amiral  Chrirtophe  Colomb  à la  foumiflion  , 
10  y.  Lettre  de  l'Amiral  Colomb  aux  Rois  Ca- 
tholiques, ix6.  Patentes  de  François  1 au  Sei- 
gneur de  Robcrval , XIII.  )4>  Lettres  de  Char- 
lcs-Quint  & du  Préfident  La  Grfca  à Gonzale 
Tizarre,  i8y.  Lettre  au  Roi  d’Efpagnc,  y®7 
Lettres  interceptées  , XIV.  559.  Lettres  Paten- 
tes de  la  Reine  Elifabeth  d’Angleterre  accordées 
tu  Chevalier  Raleigh  , 4Ç9.  Lettre  d’un  Doc- 
teur, y)4.  Lettres  Patentes  du  Roi  de  France 
accordées  au  Marquis  de  la  Roche  , êc  ce  qu’el- 
les contiennent , 589.  Lettres  Patentes  accordées 
à Lavr  Directeur  de  la  Compagnie  des  Indes  , 
4)  y.  Lettres  Patentes  de  Henri  vu  Roi  d’Angle- 
terre , XV.  91. 

Lcucbcngorma  , Seigneur  Péruvien , XIII.  90. 
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Leu  chi-man  , Place , V.  487* 

Lcu-chu-kien-pu , Bourg,  VIII.  13. 

Lcukhcou  , Royaume  , VII.  410. 

Leu  li  , ouvrages  fragiles  de  verre  Chinois  , VI. 
81. 

Leuvcnhoeck  , célèbre  Naturalise , cité , IV.  2 JO. 
Levanto  Bourgade  , XIII.  no. 

Levatas,  Peuples  d'une  Tribu  de  Mores.  II.  £13. 
Levé , lieu  ou  il  y a une  Mine  dcDiamans,  IX 
36*. 

Lcvinftone,  Capitaine  Anglois  , III.  79.  Livingf- 
tonc  commande  un  Vailleau  , 477.  Cité  , 484. 
Livinftonc  qui  parole  le  meme.  Cité  , 494. 
49  J-  497-  498.  301.  503. 

Lèvre- pendante  , nom  d’une  Montagne.  voyc{ 
Hanglip. 

Levrier  ( Daie  du  ).  XL  14. 

Lcvy  ( Henri  de  ) , Duc  de  Vcntadour , fuccede  à 
la  Viceroyauié  du  Canada  ou  Nouvelle  France  , 
XIV.  603.  Pointe  de  Lcvy  , £94. 

Lew  , fécond  étage  , ou  Magafin  d’un  Marchand, 
VI.  1*7; 

Levin,  Côte,  XL  201. 

Lcv-pu, Tribunal  , VI.  411. 

Lcxido  , lieu  , XI.  317. 

Lcxuma,  Province,  XI.  70  J. 

Leydfaamhcydc  , Fort,  IV.  70. 

Leyria  ( Incz  de  ).  Hiftoire  de  cette  Chrétienne  , 
IX.  408  & 409. 

Lcyfacotay  , Rivière  , IX.  403. 

Leyte,  Ile,  une  des  Philippines,  X.  37 6.  Ile  de 
Leytc,  39  j.  Elle  a tout  a la  fols  l’Hiver  8c  l’Eté. 
Scs  avantages  naturels , ibid. 

Lcy-on  ( Catilina  de  ) , femme  de  bonne  famille  , 
XIII.  aaj. 

Lcyva  C Martin  de  ) , Préfidcnt  de  Scvillc , XIII. 
18. 

Lézard  , lieu  des  Côtes  d'Angleterre  , I.  232.  Un 
Milord  Anglois  y fait  naufrage  , II.  31t. 

Lézard  , animal  rampant  : Service  qu’un  Lézard 
rend  à un  Holbndois,  III.  119.  Groflcur  des 
Lézards  de  la  Côre  Occidentale  d'Afrique  , 
198.  Gro/Tcur  monfbucufc  d’un  Lézard,  199. 
Scs  oeufs  font  fans  écaille  , 300.  Lézards  dont 
la  chair  cft  fort  bonne,  413.  Lézards  de  plu- 
Ücurs  cfpeces  ,IV.  141.  Autre  cfpcce  de  Lézards, 
141.  ïigute  d'un  Lézard  , 230.  Figures  d’un  pe- 
tit Sc  d’un  grands  Lézards  du  Cap  de  Bonne-Ef- 
perance,  V.  197*  Lézard  d'upc  cfpcce  fîngulicre 
Sc  fes  divers  noms  , VI.  489.  Petit  Lézard  d’eau 
venimeux , X.  676.  Lézards  volans , XI.  601. 
Anfc  des  Lézards,  XII.  144.  Retraite  des  Lé- 
zards, XIV.  317.  Ile  aux  Lézards , XV.  jro. 
Lezcano  , Efpagnol  , tué  dans  un  combat  , XII. 
3*4 

Lha  ho-tyen  , Place  : Comment  on  cft  traité  dans 
les  Hôtelleries  de  ce  Canton  , V.  486. 

Lha  fa  , Ville  , VII.  441. 

Li , mcfurc  de  lieues  , V.  43 1.  Inégalité  des  Lis 
ou  Stades  delà  Chine,  4 6j.  voy.  Mcfuccs.  Ce 


terme  employé  dans  ladivlfioü  des  poids  de  Tôt 
& de  l’argent  , VI.  119. 

Li  , Famille  Royale  de  Corée,  VI.  jl$. 

Li  : Ce  oue  c'cft  , VI.  348. 

Li,  un  des  premiers  Mandarins  de  Péking  , fe  con- 
vertit , VI.  3*0. 

Li,  vaillant  Capitaine  Tonqoinicn  , IX.  108.  Re- 
connu pour  Roi  , ibid. 

Liaghay-vray  , Village  , V.  348. 

Liampo  , Cap.  voy.  Ning-Po. 

Lian-no,  Rivière  , VIII.  38. 

Liankot  za  , Village  , V.  348. 

Lhurang  , Village  , V.  334- 
Ltbalvié,  Roi  du  Tonquin,IX.  107. 

Li-ban,  Place  , V 494. 

Libatcs,  nom  que  les  Negres  donnent  à leurs  Ha- 
bitations ou  Villes,  IV.  49*.  Dcfcription  d’un 

Libate  , ibid. 

Libatcas  , nom  de  petites  Villes,  IV.  6x8. 

Libby  , Sc  fa  propriété  , XI.  130.  C'cft  un  arbre , 
«5  U 

Liberté  ( la  ) , petite  Ile  pics  le  Cap  Vcrd  , I.  34  3* 
Liblat , nom  de  certains  Enfaus  a Batavia , VIH. 
.487. 

Libongo  ,on  Bondo  , fine  étoffe,  IV.  39s*  Liboft» 

» go  , nom  d’une  pièce  d’étoffe,  392. 

Libongo  , ou  Lcmba  , Rivière,  IV.  6xi. 

Libonki , forte  de  monnoie  , IV.  56t. 
Li-chau-kyun  , chef  d'une  Scftc , VI.  324. 
Li-chcu-chung , Tajin , V.  339. 

Li- chi , fruit  délicieux  , VI.  33.  93.  Divcrfcs  cfpc- 
ces  de  Li  chis,  436.  Dcfcription  de  ce  fruit,  438. 
Lichi-iven  , Place  , XI.  306. 

Li-chin , f^voii  du  Roi  de  Corée,  8c  confeil  qu’il 
donne,  VI.  315. 

Li-chin  , Général  Chinois , VII.  138. 

Li-ching  quey  , Coréen  , dépouille  un  Roi  de  fa 
Couronne  , Si  fc  place  lui-meme  fur  le  Trône , 
VI.  j x I.  Cet  Ufurpaccur  prend  le  nom  de  Tan  , 
Sc  envoyé  une  Ambafiadc  à la  Chine  , ibid.  8c 
3x2. 

Liehthart , Hollandois  , répand  les  horreurs  d’une 
cruelle  gucnc  au  Bréfil,  XIV.  2io  6*  fuiv. 

Licias  , fruit , X.  4x4. 

Li-cihi , arbre  particulier  à la  Chine , V.  468. 
Licornes:  Efpccc  d’un  de  ccs  animaux  , II.  3.  Grand 
nombre  de  Licornes  dans  un  Canton  des  Negres, 
321.  Licorne  de  Bcngucla  nommée  Abada,  V. 
81.  Licorne  de  la  Chine  , VI.  494.  Licornes  ex- 
traordinaires, VII.  363.  Licorne  prife  pour  le 
Rhinocéros , 3*9.  La  Licorne  de  Mer , XV.  299. 
Liéli , arbre  dont  l'«'mbrc  fait  enfler , XIV.  175- 
Lidaji , Seigneur  Chinois , VII.  388. 

Licbnu  ( M.  de  Saint  ) , fait  le  voyage  de  Conflan- 
tinoplc  Sc  de  U Palclline , X.  127  6*  fuiv. 

Licdo , Cap  , Si  pourquoi  ainfi  nommé  , II.  Jîÿ. 
Ce  Cap  nommé  Lcdo,  III.  217.  Pointe  de  Cabo 
Lcdo  , 231  Baie  fpacicufe  formée  par  le  Cap 
Lcdo  ou  Tagiitn  , & celui  delà  Vcga , 147» 
Hauteur  médiocre  du  Cap  Lcdo , IV*  J7*  *• 
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Liégincs,  Peuples,  V.  171. 

Lien  gan,  Rivicre , V.  337. 

Liene-tau  ( Montagne  de  ) , V.  |Jî- 

Lickîaïuang  , Village  , V.  jjo. 

Lien -ho,  Rivicre,  VIII.  37. 

Lien  ling-pu  , Bourg  miférable , VIII.  10. 

Lie-nu  chu,  licù  qui  fait  la  réparation  des  Provin* 
ces  de  Chang  tong  fie  de  Péking  , V.  349. 

Lierre  , de  pluhcurs  fortes,  XI.  716.  Deux  Lierres 
du  Canada  , XV.  xyo. 

Liefe  ( Nicolas  ) , I.  113. 

Liet , XI.  ; xo.  • 

Lietard  ( M.  J,  XV.  y 19. 

Li-cul  , furnom  du  Philofophe  Lan  kyan , àppcllé 
autrement  Lau-tfc  on  le  vieil  Enfant  : Pourquoi 
ces  noms  , VI.  3 xfi.  Nommé  aufli  Lau-tfu , ibid. 

Lièvres  : ceux  d'Afrique , III.  19*.  Lièvres  de  la 
Côte  tfOr,  IV.  1)4-  Manière  de  les  tuer,  xyy. 
Quantité  de  Lièvres  à la  Chine  , VI.  49 1.  Abon- 
dance de  Lièvres  , VII- 4;  8.  Chaire  du  Lievre, 
461.  Charte  aux  Lièvres  dans  une  Vallée,  ytfy. 
Prodigieufe  quantité  de  Lievres , 61  y.  Lièvre 
noir , VIII.  59.  Lierres  qui  fe  terrent  comme 
les  Lapins  dans  une  Ile  qui  porte  leur  nojn,  XI. 
8r.  Grande  abondance  de  Lievres , foi.  Lievres 
en  horreur  au  Mexique  , y *9.  Lievres  du  Cana- 
da , XV.  tirf. 

Liev-ko  : Défertion  de  ce  Seigneur  Kitan  , & fes 
conquêtes , VII.  8 r. 

Li-gan-tsken  , Roi , VII.  78.  Ce  Prince  nommé 
aulTi  Li-gan-tfuen  , Roi  d’Hya  , fe  déclare  con- 
tre les  Kins  , 8 j.  Sa  mort  > ibid. 

Ligantfuen,  Roi,  voy.  Li-gan-tsken. 

Ligazo  , ou  Pcpinillo  de  S.  Gregorio  , fruit , X. 

Liphtwood  ( M.  ) , Anglois  , plante  des  Cannes  de 
. Sucre  dans  Hic  de  la  Providence  , XV.  641. 

Ligne  : Defeription  remarquable  du  partage  de  la 
Ligne  , VIII.  1 99.  Variété  du  palTage  de  la  Li- 
gne , IX.  lié.  Obfcrvations  fur  les  Mers  fous 
la  Ligne,  1 y 4.  Légumes  communs  fous  la  Li- 
gne , X.  460.  Veaux  marins  rares  au  Nord  de  la 
Ligne,  XI.  j 87.  Vent  au  Midi  de  la  Ligne  , 6ll. 
Différence  entre  les  Mouffons  au  Nord  fie  au  Sud 
de  1a  Ligne , 614.  Courant  de  la  Côte  des  Indes 
au  Nord  de  la  Ligne,  6\  4.  Premier  Caftillan 

Î[tli  paffe  la  Ligne  , XII.  9 y.  Singularité  du  paf- 
age  fous  la  Ligne  , XIV.  198. 

Lignum-olium  , Marchandée , VIII.  187. 
Lignum-vitæ  , aibrc  , XV.  y 88. 

Ligon  , donne  une  Relation  de  la  Barbade , XV. 

Ligor , lieu  , ou  les  Chinois  portent  leur  Com- 
merce , VI.  xox.  Grande  Ville  de  Ligor  , VIII. 
• 174.  Province  de  Ligor,  IX.  xy4. 

Ligua  (Vallée  de),  XIII.  419- 
Liguania , lieu  abîmé  par  un  fameux  ouragan  , 
XV.  581. 

Li-byen  , Monarque,  VII.  ici. 

Li  jin-tin , premier  Miniftre  de  la  Corée, VI.  yxi. 
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Li-ki:Obfcrvations  fur  cette  Ville  donHes  iîoucurs 
& jambons  font  les  plus  exccllcns  de  la  Cuine  , 
V.  406.  Livre  Canonique  de  ce  nom  , fie  dequoi 
il  traire  , VI.  198. 

Lÿ-ki-tfycn  , Fondateur  du  Royaume  d'Hya,  VIL 
77-  Cité  ,141.  Son  armée  cil  défaite  , Aid. 

Li-ko,  claffc  de  Ko-laus  , VI.  411.  Chambre  nom- 
mée Li-ko , 414. 

Li-kyane-fu  , Ville,  VI.  108.  D’où  les  Habitant 
font  defeendus  : Fertilité  de  fon  diftrid  , 110. 

Li  kyane-tu*fu  , Place  , VII.  117. 

Likya-lchwang  , Ville  , V.  458. 

Li-kiathu.  Village,  V.  350. 

Li-ko-Iau  , bâtit  un  Palais,  V.  4*7. 

Lilium-convallium  , arbrirtcau,  VIII.  <fiy. 

Liltlevorld  ( Robert) , Fadeur  Anglois,  II.  to8. 

Lima  , Capitale  du  Pérou  , X.  348  , 349.  Son 
Port  ,351.  Compagnie  de  Lima  , XI.  y yo.  Fon- 
dation de  ta  Ville  de  Lima  ou  Los  Reyes,  XIII. 
87.  Ellceft  délivrée  d'un  fiége,  94.  Delibera- 
tions des  Habitans  , 14*.  Formation  de  l'Au- 
dience Roy  ale  de  Los  Reyes  ou  Lima  , 147.  Ce 
qui  fe  parte  à Los  Rcyos  , I yi.  Altarme  de  cette 
Ville  , 103.  Los  Reyes  fe  déclare  pour  le  Roi  , 
X06.  Jaloufic  des  Negocians  de  Lima  , xy 6.  Re- 
mède qu'on  y apporte  , ibid.  Les  inconvénient 
font  abandonner  ce  remède  , xf7.  Audience  de 
Lima  ou  Los  Reyes,  197.  Carte  de  l'Audience 
de  Lima , 198-  Audience  de  Lima  & fa  divirton, 
199.  Corrégiment  ou  Ccrcado  de  Lima,  ibid. 
Corrégim.  des  Dioccfcs  de  l'Audience  de  Lima* 
303.  Defeription  particulière  de  Lima,  3 si.  Ori- 
gine de  fes  deux  noms.  Sa  rttuation.  Plan  Scé- 
nographique  de  cette  Cité  , ibid.  Grande  Place 
ou  Place  Royale  , 333.  Scs  ornemens  , ibid. 
Figure  de  la  Ville  ,334-  Fauxbourg  de  San-La- 
zaro.  Rues  de  Lima.  Maifons  , ibid.  Jardins  fie 
Vergers  , 333.  Paroilîec.  Etrange  nombre  de 
Couvens  , ibid.  Richcffe  des  EgHfcs , 33^.  Au- 
torité fie  magnificence  des  Viccrois,  337.  Ordre 
du  Gouvernement.  Tribunaux  de  Jufticc  fie  d'ad- 
miniftration  , ibid.  Univcrfité  de  Lima  , 339* 
Habitans  de  la  Ville  , tbid.  Negtes  fie  Mulâtres 
de  la  Ville , 340.  Indiens  fie  Métifs  , ibid . Plan- 
che défigures  des  Femmes  de  Lima,  fiée.  341. 
Habillement  des  Hommes.  Celui  des  Femmes 
fie  leur  luxe  , ibid.  Petiteffe  du  pied  des  Femmes  * 
$4l*  Leur  manière  de  fe  cocflcr  fie  autres  orac- 
mens,  ibid.  Leur  figure  fie  perfections  naturel» 
Us  , 343.  Leur  humeur.  Leur  goût  pour  les 
odeurs.  Leur  partion  pour  la  Muûgfuc  . ibid. 
Caraélcrc  des  Habitans  , 344.  Fertilité  du  ter- 
roir. Comment  il  cft  arrofé  , ibid.  Changement 
arrivé  dans  le  terroir,  343.  Ce  qu’il  produit* 
ibid.QazUiés  du  terroir  , 34 6.  Promenade *,ibid. 
Murs  a l'épreuve  des  trcmblemeos  de  terre, 347* 
Nourriture  des  Habitans.  Les  Boulangeries  font 
les  punitions  des  Efclaves,  ibid.  Veau  gelé,  h** 
Poirton , Vins,  fruits  fées  fie  confitures.  Com- 
merce de  Lima  * ibid.  Son  Commerce  avec  les 
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Psy;  dçNord  & du  Sud,  349»  Ufage  que  les 
Femmes  de  Lima  font  du  Tabac,  jjo.  Autres 
Commerce  , ibid.  Riche  (Te  des  Marchands  & 
leur  fingulicrc  oftentation  , jji.  Tremblement 
de  terre  qui  détruit  Lima  & le  Caltao  , 519.  Sai- 
fons  de  Lima , y \o.  Caufe  du  froid  de  Lima  , 
yyi.Infcétcs  de  Lima  , y j 5.  Maladies  commu- 
nes aux  Habitans,  ibid.  Fâcheufc  maladie  des 
Femmes  de  Lima,  y 3 6.  Nombre  des  trcmble- 
mens  de  terre  à Lima  depuis  fa  fondation,  y 3 7. 
Dernier  tremblement  qui  a ruiné  cette  Ville , 
y 5 8.  Scs  fuites  funeftes.  Autres  évenemens  qui 
raccompagnèrent,  ibid. 

lima  ( Dom  Emmanuel  de  ) , compofc  un  corps  de 
bataille  pour  attaquer  les  Mores  , I.  1x0.  Mêlé 
avec  les  ennemis  fuyards  , il  entre  dans  la  Ville 
de  Diu,  ibid  & ait.  Il  cil  chargé  de  nettoyer 
les  Côtes  de  Cambaye  , ibid. 

Lima  ( Dom  Fernand  ae),  Commandant  d’un  Vaif- 
feau  Portugais,  perd  généreufement la  vie, IX. 
3 y 5.  Il  racheté  Pinto,  j 60. 

Lima  ( Dom  Georges  de  ) , commande  un  Vai fléau 
Portugais  , IX.  J 56. 

Limachc  , Village  , XÎII.  419. 

Limaçons,  aux  embouchures  de  trois  Rivières, 
V.  91.  Du  Cap  de  Bonne- Efpérancc  , 100.  Plu- 
sieurs cfpeccsde  beaux  Limaçons  marins  & leurs 
noms , 107,  Limaçons  de  plufieurs  cfpcccs  , X. 
<79.  Limaçon  foldat , voy.  Caracol-Soldado. 

Limahon,  Corfaire  Chinois,  X.  404. 

Limande  , de  la  Côte  d‘or  , IV.  15  9. 

LimaNegerys  Hieta  , Redoute,  VIII.  3 66. 

Limari,  Vallée , XIII.  411. 

Lima-Tambo  , lieu  , XIII.  381. 

Lima-thova  , Village,  V.  333. 

Limbaguayan,  Ile,  XI.  514. 

Lime  , Poiflon , II.  90.  Fruit  de  ce  nom , XIII. 
401. 

Lime-houfe,  III.  ni. 

Limie,  fcicnce,  VIL  40^. 

Limier,  arbre  , & fa  defeription  , III.  168. 

Limiraven,  arbre,  VIII.  *17. 

Limon  , fruit  : Une  cfpccc  nommée  Pregnada,  tt 
pourquoi  ainfî  appclléc  , II.  141.  Limoniers  de 
Sierra-Leona  , Se  leur  fruit,  III.  143.  Limoniers 
de  la  Côte  Occidentale  d’Afrique  , 168.  Limo- 
niers de  la  Côte  d’or  , nomme  auflr  Brambas, 
IV.  iiy.  Le  jus  de  Limon  fert  d’Anridote,  y y y. 
Limons  de  Sogno  , V.  71.  Limons  & Citrons 
delà  Chine,  VI.  4 IJ.  Limons  de  Quito,  XIII. 
401.  Efpccc  de  Limons,  nommés  Sutilcs, XIV. 
x 1 1.  Le4r  propriété  pour  cuire  les  viandes,  ibid. 
Chenilles  guerrières  du  Limonier,  310. 

Lîmoncy  , Commis  François  , IX.  336.  Cité,  337. 

Limoniers , voy.  Limon. 

Limonium  maritimumy  Plante  , II.  413. 

Limofni , Gafeon , périt  dans  une  Expédition,XIV. 
414-  % 

Limpice  , Poiflon  a coquille  , XI.  364. 

Lr  rau-chan , ou  Cbi-chan  , Moutagucs , VI*  loi. 


Lincefter , Amiral  Anglois,  voy.  Lancafler. 

Linccftre  , Capitaine  Anglois  , VIII»  184  » && 

Linch,  petite  Ile,  XV.  y8o. 

Linchanchi , Guérite  Se  Ville  de  ce  nom  ,X11. 47 U 

Lin-chcu  , Place , VIL  1 37  & 1 38. 

Lin-chien , Place  , V.  486. 

Lindapamo,  Place  , IX.  417»  • 

Lindiri , ancien  nom  d’un  Lac  , XII.  *59. 

Linga,  Ile,  V.  181.  Ile  de  Linga  , VIII.  330. 

Lingan , figure  obfcene  que  des  Habitans  Idolâtres 
portent  au  cou,  X.  311. 

Lingart  , Capitaine  d’un  Bâtiment  Nanrois,  cil 
tué  par  un  Armateur  Corfaire,  III.  414. 

Lingator,  Ville,  IX.  419. 

Ling-chc-hycn  , Ville,  V.  4fï» 

Ling-cheu,  Ville  , VIL  78.  Elle  eft  afliégéa,  137. 

Lingeiven , Ville  ruinée,  V.  14*» 

Linghera,  mcrc  du  Dame l ou  Roi  dcKayor,  Se 
repréfentation  qu’elle  fait  à ce  Prince  , IL  463. 
Alccndant  quelle  a fur  Pcfprit  de  fon  fils, 479. 
Cette  Princeirc  prie  tfruc  Général  François  d’inf- 
truire  un  jeune  Nègre,  481.  Services  qu’elle 
rend  aux  François,  481.  Voie  qu’elle  prend  pour 
les  réconcilier  avec  le  Damel , ibid.  Compli- 
ment qu’elle  fait  faire  àBruc,  48*. 

Linghin  , petite  Rivière  , II.  593. 

Linghirouts  ou  Vahon-ranou,  Plante  , VIII.  414. 

Ling-ngan-fu  , Ville,  VI.  108.  Qualités  & pro- 
ductions de  fon  diftriél  , loy. 

Ling-tau-fu  , Ville  célèbre  par  la  quantité  d’or 
des  Rivières  voifincs , VI.  89. 

Ling-ti , Empereur  Chinois  , VI.  508. 

Ling-tong,  Province,  VI.  507. 

Ling-vang,  Empereur  Chinois , VL  300. 

Lingua  Franca  , III.  13$  , 44a. 

Lin  kycn-hyen  , Ville,  V. 494. 

Lin-ken- tome  , Village,  V.  333. 

Lin-kyang  fu , Ville  , VI.  yo. 

Lin-lau  ya , Mandarin,  V.  364. 

Linnan  y Cifncros  ( Mclchior  de  ) , vingt-cio- 
quicme  Viccroidu  Pérou,  XUI.  y t6. 

Lin-eau  , Ville*  VI.  316. 

Linfehoot  (Jean  Hugues),  voy.  Linfehoten. 

Linfehoren  , Voyageur  Hollandois  ,1.  318.  Il  ar- 
rive de  Goa  aux  lies  Açores  : Etat  de  la  Mer  à 
fon  arrivée  à Tcrcctc  , ibid.  Son  Journal  ,319 
0[uiv.  Il  cil  traité  fort  civilement  par  Bafran- 
dona  Commandant  Bafque  qui  lui  accorde  la 
permiflion  de  mener  dans  fa  Maifon  un  illuftre 
Capitaine  Anglois  pris  par  les  Efpagnols  » 317. 

Il  pafleun  écueil  avec  beaucoup  de  danger,  II. 
108.  On  confultc  fon  Journal , 172.  Cité,  IV. 
139.  11  x.  V.  (6  , 70.  Nommé  Jean  Hu- 

§ tics  Lin  (choot,  VIII.  17  t.  Ce  qu’il  rapporte 
cia  Rivière  de  Chinchcu  , 440.  Il  eft  encore* 
nommé  fimplcmeut  Liufchot , X.  86.  Cité,  90. 
ibid.  XV.  to6. 

Lin-feng  , Ordre  de  Bacheliers,  VI.  I91. 
Linfey-wolfey  , étoile  , VI.  90. 

Iiu-liug,  Y»*J^»G:andc  Ville  de  Lin*fiag»tfi» 
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Propriétés  de  Lin-fing  , x4t.  Beauté  admirable 
de  la  Tour,  ibid.  Lin-fing,  348.  Ce  que  les 
Hollandois  y apprennent  , 36  t. 

Lin-tau-fu,  Ville,  VII.  88. 

Lia-tati»  hyen  , Corfaire  , VI.  61.  Il  termine  fa  vie 
par  une  mort  miférable  , 6 1. 

Lint  ( Pierre  de  ),  Hollandois, commande  un  Yachr, 
X.  337.  Cité,  34i.Ilcft  nommé  Vice- Amiral, 
341. 

Lintcin  : ligure  de  la  Statue  de  la  DéefTe  de  Lin- 
tein , VI.  171. 

Lin-tfc,  étoffes  de  foie  , VI.  66. 

Lin-tfîn,  Place,  VI.  yix. 

Lin-tfin-cheu  , Ville  , VI.  8i. 

Lin-tfîng  , où  le  cortège  d’uno  Ambafladc  cft  traité 
noblement,  V.180. 

Lin-tfing-cheu,  Place  , VI.  \6o. 

Lin-whay,  Marquifat  Chinois,  VI.  J 1 5. 

Lin-vhi-nycn  , grande  Ville,  V.  483. 

Linx  .animal , VI.  <01.  Lynx  du  Bréfil,  XIV.  ipl. 

Linxouayxicn , grande  Ville  , XI.  489. 

Linzang-hum-tayki  > Prince  Kalka , VII.  a. 

Liolixoa,  Place  , XI.  49*-. 

Lion  ( Golfe  de) , IV.  314.  Montagne  du  Lion, 
Sc  pourquoi  ainti  nommée  , V.  m.  Licud'ob- 
fervation  entre  cette  Montagne  8c  celle  de  la 
Table.  Anfe  au  pied  de  la  Montagne  , 8c  Fore 
ruiné  , ibid. 

LionclT,  pointe  de  terre  , III.  447. 

Lionne  ( M.  de  ) , Secrétaire  d'Ecat  pour  les  affai- 
res Etrangères  , donne  Audience  à l’Ambaf- 
fadeur  du  Roi  d'Ardra  , IV.  381  &fuiv. 

Lions  : Un  de  ces  animaux  fait  l'admiration  de 
Lifbonne  , I.  ix.  Sorte  de  Lion,  béte  extrê- 
mement féroce  , que  les  Indiens  appellent  Ma. 
chan , 441.  Endroit  appcllé  le  Lion  de  la  Mer  , 
4 JO.  Combat  d'un  Prince  Ncgrc  contre  un  Lion, 
II.  4 37.  Vallées  remplies  de  Lions,  6cc.  319. 
Combat  contre  un  Lion  , j 10.  Tanière  d'un  Lion 
8c  rugifTcment  de  cet  animal,  III.  71.  Exemples 
de  la  haine  que  fe  portent  le  Lion  & l’Eléphant , 
117  Montagnes  dcsLions  ,117.  Dcfcription  du 
Lion  d’Afrique  & fa  figure  , 178.  Hardicffe  & 
fierté  de  cet  animal , 179.  Il  a conffammcnt  la 
fievre,  ibid.  Il  craint  les  Femmes  5c  les  Serpcos, 
180.  Manière  dont  les  Mores  évitent  le  Lion  à 
la  chafle.  Preuves  de  clémence  des  Lions  , 
ibid.  Ua  Lion  défend  deux  Efclaves  , 181. 
Lionne  du  Fort  Saint  Louis , ibid.  Le  Lion  cft 
quelquefois  effrayé,  181.  Animaux  qui  ne  crai- 
gnent pas  de  le  combattre.  Sa  maniéré  d’atta- 
quer. Maniéré  de  le  prendre.  Ufage  de  fa  peau. 
Le  Jackal , Chien  fauvage  , l'accompagne , ibid. 
Les  Lions  ennemis  de  l’Eléphant  , 188.  Effroi 
que  trois  Lions  caufcnt  à un  Millionnaire  , IV. 
49S.  Un  Lion  8c  une  Tigrelfe  effraient  deux  Mtf- 
fionnaircs,  yoo.  Rencontre  d’un  Lion  blcfTé  , 
foi.  D’où  vient  la  blelTùrc  de  ce  Lion,  joi. 
Lions  dans  le  Pays  d’Anziko  , V.  8 y.  Une  cf* 
pccc  de  Lion  appcllé  Royal  ,8 6.  Combat  d'un 
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Lion  contre  les  Nègres  dans  une  Fête  , 99.  Mon- 
tagne du  Lion  , ixx.  Epouvante-  que  des  Lions 
donnent  à un  Voyageur,  138.  Dureté  des  os  de 
Lions,  1 91.  Quand  les  Lions  font  dangereux. 
Exemples  de  leur  voracité  , ibid.  Figure  d’un 
Lion  de  Mer , xoy.Lion  de  Mer , xo6.  Lion  de 
fer,  163.  Autre  Lion  de  fer,  349.  Lions  de 
marbre  , 438.  Beau  Pont  botdé  de  figures  de 
Lions  , 493.  Tout  ce  qui  fert  à l’Empereur  de 
la  Chine  porte  des  figures  de  Lions,  VI.  11. 
Deux  Lions  de  cuivre,  xy.  Point  de  Lions  à U 
Chine,  49 1.  Chiens  qui  attaquent  les  Lions, 
VII.  33 6.  Chaffe  du  Lion,  X.  101.  Troubles 
à loccafion  de  cette  chaffe.  La  mort  d’un  Lion 
s’écrit  dans  les  Archives  , ibid.  Comment  on 
apprivoife  les  Lions,  140.  Lions  marins*  433. 
Defcription  des  Lions  marins,  XI.  134.  Plan- 
che des  figures  d'un  Lion  8c  d’une  Lionne  ma- 
rins, ibid.  Les  Lions  marins  font  amphibies  , 
13  y.  Comment  ils  vivent  , 8c  leur  précaution 
pour  fc  garder.  Leurs  combats  pour  les  Femelles. 
Ils  attaquent  les  hommes  , ibid.  Lions  du  Mcxi- 
ue  ou  Nouvelle  Efpagoe,  XII.  633.  Lions  du 
ays  de  Lipes,  XIII.  450.  FaufTc  cfpcce  de 
Lions , XIV.  1 j8. 

Liotot,  Chirurgien,  XIV.  610.  Meurtres  qu'il 
commet  ,4xi. 

Li-ouchc  , Place  , V.  3 yo. 

Liou-chimiaou  , Place  , XI.  491.  Autre  lieu  du 
meme  nom  , ibid.  499. 

Li-pa-fu  , Province  , voy.  Pc-  chc- li. 

Li-pay-  fil , Synagogue  , VI.  J j4. 

Lipes  ( Corrégimcnt  de  ),  XIII.  j i y.  Chemin  Je 
Cobija  aux  Mines  Je  Lipes  St  Je  Poto£,  44y. 
Mines  de  Lipes,  ibid.  Lions  du  Pays , yjo. 

Lipc-tyolc  , terme  de  mauvais  langage  Portugais, 
VIII.  4S7. 

Li-pin-chung  , Mandarin  , V.  440  (tfuiv . Il  fai- 
ne au  collet  Mezza  Barba  , J I J.  li  cil  conduit 
au  Tribunal  des  Criminels,  St  pourquoi,  ((4. 

Li-ping-fu  , Ville,  VI.  1 1 1.  Nommée  aufli  Kay- 
wcy,  418. 

Li-po-vi , Général , voy.  Tay-fing  Li-po-vi. 

Lipu  , Officier  de  Juflicc  : Ordre  de  l’Empereur  de 
la  Chine  au  Confcil  des  Lipus , V.  170.  Propo- 
rtion que  ceConfeil  fait  a des  AmbalTadcurs 
Hollandois,  ibid.  Ce  Tribun.' I cité,  jn.  Ce 
mot  écrit  autfi  Ly-pu  , jji.  Un  Li  pu  conduit 
un  Ambafladcur  Hollandois  au  Palais , H |.  Dé- 
claration du  Confcil  des  Lt-pus  , j {7.  Explica- 
tion du  Confcil  des  Li-pus  , Lipu  Tribu- 
nal des  Cérémonies  » VI.  113.  Ce  Tribunal, 
ciré,  i 97.  Li-pu  , premier  Tribunal  Civil  Sc 
Suprême,  411  Sc  41;. 

Li  pu-cbang-chu  , nom  ou  titre  du  premier  Piéû. 
dent  d'un  Tribunal , VI.  41p. 

Liqucan  , Ville  , St  fes  Dépurés  , V.  p»7. 

Liqucjo , ou  Riuku  , Iles  , St  leurs  Habitant,  X". 
MJ.  Le  Commerce  des  Marchands  de  ces  lits 
borne  à Satzuma,  <11. 
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iiqucTci , lies,  V.  i*8. 

Liqueurs  : Une  forte  de  liqueur  du  Pays  d'Achin  , 
trouble  prcfquc  tout  d'un  coup  l'imagina- 
tion & devient  un  poifon  mortel  lorfqu'clïc  eft 
prife  avec  excès  , I.  371.  Liqueurs  excellentes  à 
la  Chine,  V.  40*.  Liqueursdes  Chinois,  503. 
Liqueur  de  riz  nommée  Yong-tfyu  , VI.  8 J.  Li- 
queurs de  la  Chine,  145.  Remède  aux  effets  des 
Liqueurs  chaudes  , 11a.  Liqueurs  des  Tartarcs 
Mongols  , 383.  Liqueurs  tirées  du  laie  de  Ju- 
mens,  VII.  i3.  Les  Liqueurs  fortes  défendues  à 
Bokhara  , xo6.  Liqueurs  des  Tartarcs  , 300.  Li- 
queurs de  Surate,  IX.  39-  Liqueur  tirée  du  Co- 
cotier , XI.  451.  Autre  liqueur  tirée  d’un  arbre, 
XII.  (10.  Liqueur  qui  enivre  les  Anglois  , XIV. 
347.  Effet  que  les  Liqueurs  des  Anglois  font  fur 
les  Indiens , 6-»o.  Liqueurs  des  Anglois  de  Saint 
Chriftophe,  XV.  438*  Diverfes  Liqueurs  de  la 
Barbade,6n. 

Liquidambar  , liqueur  tirée  d’un^arbre,  XII.  tfio. 

Lirenes  , fruit , XII.  140. 

Liribamba,  Province,  XIII.  8 r. 

Lis,  mcfurc  du  chemin  , voy.  Mefures. 

Lifboa  ( Antonio  de  ) , Religieux  Francifcain, en- 
voyé pour  chercher  une  route  par  terreaux  In- 
des Orientales  , I.  i7- 

Lifbonne , voy.  Portugais. 

Li-fc  , Montagne  de,  VII.  19. 

Li-feng  , Roi  des  Coréens  : Tandis  qu’il  fc  livre 
à fes  piailles  les  Japonois  envahiffent  fon  Pays  , 
VI.  j il. 

Liferon  , Plante  , XI.  <93.  Liferon  ou  Lifecondc 
la  Caroline  , XV.  tp. 

Lifeton  , Plante  , voy.  Liferon. 

Ltfot,  Plante  à fleurs,  XI.  710. 

Liifidi , Habitation  qui  fournit  beaucoup  de  Gi- 
rofle , VIII.  j<«8. 

Liifin  , Hc  & Rivicre  , V.  383. 

Lifter , Capitaine  Anglois, I.  198-  Il  va  à Graciofa 
demander  des  vivres  pour  la  Flotte  Angloifc 

••  commandée  par  le  Comte  de  Cumberland  , 301. 
Le  defîr  du  pillage l’expofc  à être  maltraité,  303. 

Il  périt  fur  les  Côtes  de  Cornwall  , 308.  Son 
nom  écrit  fur  des  rocs  , III.  txl. 

Liftes  , voy.  Tables. 

Li-tan  j ce  que  c'cft  , VI.  134. 

Li-te,  Roid'Hya,  meurt  de  chagrin,  VII.  98. 

Li  tfong  » Empereur  de  la  Chine , Y I.  3 1 1 . 

Li-ti , Recueil  de  Muftque  , VI.  x88. 

Li-ton  , Roi  de  Corée  , préfente  une  Requête  fîn- 
gulicre  à l'F.rapcrcur  de  la  Chine,  VI.  Ji6. 

Litophyte , Plante,  XIU131. 

Lits  : ceux  des  Chinois  , VI.  111. 

Liwtfau-pc,  Poète  Chinois,  VI.  189. 

Li-tfîng  , conduit  une  armée  contre  la  Corée,  VI. 
r 10. 

Li-tfmg  clitng  , Ville,  VII.  141. 

Li  tfong-ching,  Ambalfadcur  Chinois  ,8c  fes  ex- 
cès d'incontinence  , VI.  513.  Il  fe  pend  de  dé- 
fcfpoir,  mais  on  lui  fauve  la  vie.  L'Empereur 


MATIERES, 

lui  fait  faire  fon  Procès  , ibïd. 

Li-tfun-hyu  , Roi  d’Hya  , VII.  83. 

Littlc,  Dunes,  IV.  461.  Petite  Ile  nommée  Little- 
Iftnnd,  XV.  4o4. 

Uttlcton  , Capitaine  Anglois  , prend  quelques  Bri- 
gands à qui  il  rend  la  liberté  , V.  11  3.  Secours 
qu’il  donne  an  Chef  ou  Roi  de  Pile  JohanoaSc 
rompt  la  neutralité,  xtj. 

Liu  , animal  , voy.  Schulon. 

Liuto , cfpcce  de  Lys  , XIV.  174. 

Lt-vane  , voy.  Lie-vang. 

Livingftone  , voy.  Levinftone. 

Livourne,  Ville,  X.  116. 

Livre  du  deltin  des  hommes  , VI.  )4x.  Livres 
Méxiquains,  XII.  179. 

Lixa , III.  337. 

Lixoa  , Place,  XI.  499. 

Liyufong  , Général  Chinois,  VI.  313.  Son  che- 
val tué  fous  lui,  314.  Grande  quantité  de  bled 
qu'il  brûle,  ibid. 

Lizcs(  Marquis  de),  XIII.  479. 

Lizon  de  Texava  , Docteur , va  au  Pérou  en  qua- 
lité d’Auditcur  , XIII.  144. 

Llagas  ( las  craque  ) ,c*eft-à-dire,  les  cinq  Plaies, 
grande  Caraque  Pornigaife  , I.  3 38.  Elle  eft  at- 
taquée plufieurs  fois  par  les  Anglois  , 3 39.  Dif- 
ficultés du  combat.  Belle  défenle  des  Portugais, 
ibid.  Le  feu  prend  à la  Caraque , 3 60.  Rail'on- 
nemens  fur  la  perte  de  la  Caraque.  Trois  Dames 
fufToqnées,  ibïd. 

Llama  , ouGuanaco,  animal,  XI.  3 3. Troupeaux 
de  Llamas,  XIII.  3 13.  La  Llama,  Brebis  du 
Pérou,  XIV.  143. 

Llamas,  Village,  XIII.  381. 

Llanaco  , ou  Brebis  fauvage,  XI.  83.  113. 

Llankot-fu,  Village  , V.  348. 

Llano  , ou  Oveja  , animal , XIII.  48. 

Llaricaflas,  Peuple,  XIII.  313. 

Lloque  Yupanqui , Inca  du  Pérou,  XIII.  313. 

Lluila  & Chillaos , 8c  leur  Corrégiment , XIII. 
307. 

Lo  ( Edmond  ) , Général  de  Pirates  , IL  3 17-  Son 
chagrin  , 3 19.  Il  renvoyé  des  Prifonniers  Portu- 
gais , 330. 

Loadftone  , ou  Loabftone  ( Jean  ) , furnommé  le 
vieux  Cracqueur  , III.  139. 

Loaf  ( Sugar  ) , voy.  Sugar  Loaf. 

Loalc  , Lar,  ou  Lak  , Pays , VII.  3*8. 

Loanda  , Port  du  Royaume  de  Congo,  IV.  473. 
.Vainc  Paul  de  Loanda , Ville  maritime  , 479. 
Loanda  Porc  du  Royaume  d'Angola  , 334.  Ile 
de  Saint  Paul  de  Loanda  , 576  *.  Etoffes  qui  y 
tiennent  lieu  de  monnoie  , 391.  Loanda,  Canton 
& Seigneurie,  616.  Origine  de  la  Ville  de  Loan- 
da, & Ile  de  même  nom , V.  14.  Defeription  de 
S.  Paul  de  Loanda.  Eglifes  & Couvens  , ibïd.  En 
quoi  confident  les  richclfes  de  la  Ville , 1 3.  Ali- 
mens  du  Pays  & eau  qu'on  y boit , ibïd.  Qualité 
des  terres  Se  leurs  changcmcns  , 1 6.  Grandeur  de 
l'Ilc.  Sa  ûtuatioa  de  fou  origine  , ibïd.  Ce  que 
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fignifîe  Loanda,  17.  Entrées  du  Canal.  Propriété 
de  l'eau  quon  tire  de  file.  Poiilons  qu’on  y pè- 
che» Villages  de  file.  Ses  productions , ibid.  Ex- 
pédition contre  Loanda  , iB.Pnfc  de  la  Ville, 
ibid.  Comment  Loanda  retombe  entre  les  mains 
des  Portugais  » 10.  Trois  fortes  de  Portugais  à 
Loanda  , xi.  Occupations  des  Efclavcs  de  Loan- 
da , 14.  Plaifante  manière  de  bâtir.  Libertinage 
des  Efclavcs.  Conver fions  ridicules , ibid . M al- 
lons bâties  de  pierres  à Loanda  , 1 9.  Le  PoifTou 
fait  la  nourriture  du  Pays,  91. 

Loangcgo , voy.  Loango. 

Loangiri , Province , IV.  377.  Sig.  Dddd.  De  quoi 
ce  nom  compofé,  578.  Sign.  Dddd.  Banza  Loan- 
giri , Capitale  de  Loango,  581.  Sign.  Dddd. 
Gouvernement  de  Loangiri  , 39  y. 

Loango  ( Côte  de  ) , dans  la  baffe  Guinée  , IT.  a 14. 
Marchandées  convenables  au  Pays  de  Loango, 
IV.  479.  C’eft  un  Royaume  , 489.  Sort  d’un  Roi 
de  Loango,  5 ??.  Par  qui  ce  Royaume  habité 
J 77.  Sign.  Dddd.  Scs  Provinces.  Il  cfl  nommé 
Loangcgo  , ibid.  Villes  principales  de  Loango  , 
578.  où;.  Dddd.  Plan  de  la  Cite  de  Loango , 1 . 

Sig.  D*ldd.  Province  de  Loango.  Beauté  de  fa 
Capitale  nommée  ltanza  Loangiri,  ibid.  Dtferipe , 
de  cette  Capitale  , y 8a.  Sig.  Dddd.  Nombre  des 
femmes  du  Roi  5c  de  fes  c ni  ans.  Porc  de  Loango 
5c  fon  nom.  Idole  de  ce  lieu,  Le  Roi  de  Loango 
cfl  Sorcier.  Autre  Idole  femelle*,  ibid.  Sépulture 
des  Rois  de  Loango,  58 3.  Sig,  Dddd. Situation 
de  la  Ville  de  Loango , ibid.  Végétaux  , fruits  de 
animaux  du  Pays  de  Loango,  y 86.  Différentes 
pèches  de  Loango,  yS8.  Nom  des  Peuples  qui 
habitent  ce  Royaume,  ibid.  Reffemblancc  de  ces 
Nègres  avec  ceux  de  Congo,  589-  Habits  du 
Roi  , des  Seigneurs  , du  Peuple  ou  commun,  5c 
des  femmes.  Aliment  du  Pays,  ibid.  Mariages, 
590.  SoumifEon  des  femmes.  Succcffion.  Les 
en  fans  «aillent  blancs  & deviennent  noirs  au  bouc 
de  deux  jours  , ibid.  Ouvriers  de  Loango  , f y :. 
Différentes  étoiles  du  Pays , ibid.  Ces  étoffes 
tiennent  lieu  de  monnoic  , 591.  L’ivoire  devenu 
rare  à Loango  , 5c  pourquoi.  Cérémonies  funè- 
bres du  Pays  , ibid.  Funérailles  des  Grands, S9  J. 
Recherches  qui  fc  font  à l’occafion  des  Morts  , 
ibid.  Les  Etrangers  r.c  peuvent  être  enrerrés  au 
Royaume  de  Loango,  y 94.  Ancien  état  du  Pays, 
5c  comment  il  a changé  , ibid.  Les  Roisrcfpcc- 
tes  comme  des  Dieux,  395.  Cérémonies  qu’ils 
obfcrvcnt  pour  accorder  de  la  pluie  à leurs  Sa- 
jets*  Grand  Officiels  du  Royaume.  Officiers  fu- 
baltcrres.  Forces  militaires  de  Loango.  Armes 
des  Sol  Jats.Lcango-Mongo,Provincc  du  Royau- 
me. Où  le  Roi  tient  fa  Cour , ibid.  Sentence  5c 
Supplice  des  coupables , f 97.  Privilège  des  riches. 
ImpoQurc  de  cette  pratique  Les  femmes  du  Roi 
y (ont  fotimifes  dans  leur  groffcffc,  ibid.  Ma- 
konda , on  principale  femme  du  Royaume, 598. 
Ordre  de  !»  focccilion.  Quels  croient  les  fucccG- 
feurs  dç  la  C o momie  du  tems  de  Battcl  , ibid , 
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Régime  du  Roi  pour  fa  nourriture , 599.  Ce 
Piince  mange  5c  boit  feul.  Exemples  cruels  pour 
l’avoir  vu  boire.  Raifons  de  cet  ufage.  Salle 
d' Audience  5:  fa  forme  , ibid.  Ufage  de  certc 
Salle , 4 00.  Souper  du  Roi.  Occafions  dans  lcf- 
quellcs  il  fort  du  Palais. A ffemblée  annuelle, ibid. 
Trois  fortes  d’inflrumcns  de  Mufique  , 601.  Sa- 
lutation que  les  Nobles  fout  an  Roi.  Soncctcs  5c 
leur  ufage.  Nains  5c  Nègres  blancs  du  Roi >ibid. 
Manière  dont  les  femmes  cultives!  la  tcrre,6ez. 
Manie; e dont  on  demande  audience  , ibid. Trois 
circonllanccs  d^s  funérailles  des  Rois  , 4oj.  Pri- 
vilèges de  la  Noblclfc.  Idées  de  Dieu  5:  d’une 
aune  vie.  Idoles  5c  leurs  offices  , ibid.  Dévotions 
publiques , 608.  Loango  dépendant  du  Royaume 
de  Congo  , V.  t.  Rcflcmblanct  du  Paganifmcà 
Loango,  41.  Origine  du  Chriftianifmc  à Loan- 
go, 6a.  Loango  retombe  dans  l'Idolâtrie,  ibid. 
Avis  qu’un  Oifeau  de  ce  Royaume  donne  , 77. 

Loango-Lcnycs , ou  Kaye , Ville  5c  Rivière  , IV. 
y 8 j.  S/gu.  Dddd. 

Loango-Mongo  , Province,  voy.  Loango  (Côte  de). 

Loangomongo  , Province,  IV.  577. Sig.  Dddd. 

Loanrfîa,  Village  , V.  34t. 

Loayfa  ( Ralrhazar  de  } , Piètre, fc  charge  des  dépê- 
ches de  plultcurs  Conjurés,  XIII.  Xjr.  Il  cfl  ar- 
reté , ibid.  Il  cfl  chaflc  du  Camp  , 1 ji. 

Loayfa  ( Garde  de  ),  Chevalier  de  Malthc,  arrive 
aux  Iles  Moluques,  I.  ij. 

Lo-ba-!io  , V.  44  j. 

Lohera  ( Rodrigue  Morcyon  de  1 , Capitaine  de 
VaifTeau, s’arrache  au  feryiee  dcîCortci.XII.  3B7. 

Lobillo,  Poiffon  finçuliei,  XI.  fil. 

Loblolly,  efpecc  de  nourriture,  XV.  61 1. 

Lobo  ( Dom  Louis  de  ) , ancien  Viccroi  d’Angola, 
commande  un  Vaiffeau  Porrugais  , I V.  y 30.  Il 
fait  faite  une  autre  Couronne  pour  Congo  à la 
place  de  celle  qui  fc  trouve  perdue  , y 6 y.  Il  jette 
les  premiers  fondemens  du  Commerce  avec  Con- 
go , 5c  met  ce  Royaume  fous  la  dépendance  du 
Portugal,  ibid. 

Lobo  de  Sy  lvcria  ( Dom  5cc.  ) , voy.  Sylveira  011 
Sylvcria , Portugais. 

Lobo  (Thomé  ),  Faveur  Portugais  , IX  360.  Il 
reçoit  fix  coups  d'épée  , y4x. 

Lobos  ( Caméra  de  ) . voy.  Caméra  de  Lobos. 

Lobos  , Itc  , une  des  Canaries , I.  9.  Elle  cil  en- 
core nommée  Vccchio-Marino  , II.  117.  Veaux 
de  Mer  5c  chevaux  marins  dont  cft  remplie  cette 
Ile,  nommée  aufli  Lobos  Marinos , IV.  478. 
Iks  de  Lobos  , XI.  147.  Des  Avanturiers  arri- 
vent à file  de  Lobos , 340.  Sa  deferiprion.  Autre 
Iîe  de  même  nom  , ibid.  Lobos  dcjTerrc  3c  Lobos 
de  Mer,  îyi  5c  3 y 3.  Trois  Iles  nommées  los 
Lobos,  XII.  iof.  Ile  de  Lobos,  XIII.  43  r.  Deux 
autres  Iles  nommées  lflas  de  Lobos,  43  6.  lies 
de  Lobos,  437.  Avis  important  touchant  Lite 
de  Lobos  , 436.  » 

Lobry  ( M.  de  ) , Commandant  de  Vailfcaux  Fran- 
çois , XI.  161,  • 
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Loçano  , Millionnaire  Jéfuite , XIV.  7°-  Cité,  74  Loms , Baie,  te  Oifeaux  (ingul.  Je  ce  nom.XV.1e4 
6>  fuiv.  Lonbas  ( M.  de  ) , Enfcignc  de  Vaiflcau  Françoii , 

Lochon  , Fondeur  François,  XIV.  719-  IX.  177. 

Lo-cbn  , 8t  Lo-tu  .tables  pour  compter  , VI.  )0».  Lonchytis,  Plante  , XI.  717. 

Lock  , Bourg,  qui  produit  abondance  de  clous  de  Lonciumel  ( Andté  ) , Religieux,  vey.  Lontutnel. 

Girofle,  VIII.  )<8.  Londres  : Incendie  de  cette  Ville  , VIII.  587. 

Locoloco,  fleur, X.  418.  Comté  de  la  Nouvelle  Londres  dans  la  Nouvelle 

Locontai,  Province  , IX.  15  J.  Angleterre,  XIV.  j) 4.  Sépulture  d'un  Indien  à 

Locullc  ou  Sauterelle  , atbre  , fon  fruit  te  Tes  at-  Londres,  58a. 

traits  pour  les  Abeilles,  III  K).  Lone  (Arthur  ) , Capitaine  Anglois  , III.  jto. 

Locuyo  , mouche  luifante,  ou  Efcatbot,  XII.  119.  L«ng  , figure  de  Dragon  à cinq  griffes , VI.  )8o. 
Lodowickfcn  ( Jean) , Commis  d'un  ComptoirHol-  Longa  { Rivière  de  ) , IV.  484. 

landois,  VIII.  19).  Lo-ngan  cha  , forte  de  Thé , VI.  489. 

Loebo,  Ville,  & Prêtre  fameux  par  fes  prédirions.  Longafiocki,  petite  Riviere  , XV.  {07. 

IV.  418.  Long  bay , Baie,  XV.  4oj. 

Lo  fcu-chao  : Cas  que  l’on  fait  des  Papillons  de  Long-cheu-pu  , VIII.  I j. 

cette  Montagne  , VI.  49°.  Long-chucn  , ou  Lumba-Lumha  , Fête , VI.  141. 

Logarithme,  terme  de  Géométrie  , VII.  J ai.  forte  de  Barques  nommées  Long^chuen,  ato. 

Logcmens  , voy.  Hôtelleries.  Longere , Puinant  Seigneur , IV.  488. 

Loggethead,  petite  Ile,  îc  pourquoi  ainG  nommée,  Longeri  , fépulturedes  Roisde  Loango , IV.  j8j. 

XII. 470.  Longfa-ywcn  ( Tribunal  de  ) , VII.  460. 

Lo  han  , Efptit  qui  réglé  la  deffinée  du  Genre  Hu-  Long-fu  , Prince  Si-fan,  VII.  141. 

main  , VI.  J41.  Long-hi , Village  , V.  1 jy. 

L0I10,  Ville,  voy.  Je-jen-jecn.  Long-hing  fc, Temple fomptueux,  & Gs décadence, 

Lohia,  Ville  Sc  Port,  où  les  Anglois  portent  leur  VI.  44. 

Commerce,  IX.  J4.  ' Long»! , erofliere  toile  de  coron , X.  197. 

Loijova , V.  5 54-  _ Long-i-chuen , forte  de  Barques,  VI.  108.  Leur 

Loifane, Capitaine  Japonois,  Sc  ce  qu’il  apprend  aux  ufage,  1O9. 

Hollandois , VIII.  404.  Long  Ifland  , ou  Ile  longue , XIV.  j4p.  Petite  Ile 

Loja  ( Corrégimcnt  de  ),  XIII.  ) JO.  C'cff  où  croie  nommée  Long-ifland  , XV.  819. 
le  Quinquina  , ibid.  Inff mêlions  dont  ce  Pays  Longitudes . voy.  Tables, 
cil  redevable  à M.  de  Juflicu,  )7t.  Cochenille  Long-ji  tfu  , arbre  , VI.  478. 
de  Loja,  ibid.  Montagnes  de  Loja,  ;8t.  Long  kia  , Village,  V.  }jf. 

Lojung  ( Pont  de  J,  d'où  il  tire  ce  nom , te  fa  beau-  Long-lanc  , ou  rcach , bras  du  Détroit  de  Mtgel- 
té,  V.  J 99.  lan,  XI.  44. 

Lok  ( Jean  ),  Anglois  , fait  le  Voyage  de  Guinée  , Long  raen-hien  : Plan  de  cette  Ville,  VI.  118. 
d'où  il  rapporte  quantité  d'or  8c  d'yvoirc,'I.  n4.  Long-ngan-fu  , Ville,  VI.  91.  Elle  eft  comme  la 
Son  Second  Voyage  , nj.  Départ  de  fa  Flotte.  clef  de  la  Province  de  Se-chuen  , 9;. 
Obfervations  qu'elle  fait  à Madère  , iiii.  De  Longo , ou  Morcna , Riviere , V.  t y. 
meme  aux  Canaries , 114-  Autres  obfervations  Longo,  ou  les  deux  Sonnettes , infiniment  de  Ma- 
fur  ce  Vovagc  , ti 4.  Profit  que  les  Anglois  en  fique  , IV.  4) 4. 

retirent , ibid.  Obfervations  de  l'Auteur  fur  l'A-  Longobardi , Pcre  Jéfuite , V.  J 14-  Cité , VI.  ) 4o. 
ftique  , 117.  Il  paroît  être  le  meme  qu'on  clioi-  Longouze  , ou  grand  Cardamome,  fruit  aufli  rouge 
lit  pour  commander  une  Flotte  d'Alfociés,  Ko  que  l'écarlate , VIII.  4r  1. 
te  i4t.  Remarques  fur  la  Table  te  la  Ligne  de  Long-fchon,  Barque  Chinoile  fort  finguiicie,  Y. 
Lock,  XI.  9 j.  x{4. 

Lok  (Thomas  ),  Aventurier  Anglois,  1. 11).  C'ell  Long-tfeun  , efpcce  de  Porcelaine,  VI.*4j. 

un  célébré  Négociant , II.  n4.  Long-tlong  , Roi  des  Si-fans  ou  Tu-fans,  obtient 

Lokak  , grande  le  tiche  Province,  VII.  )4i.  une  Princefle  Chinoife  en  mariage  par  la  force 

Lollas,  champs , III.  14).  des  armes , VII.  Ijj.  Services  qu'il  rend  à la 

Lollongana  , Royaume,  voy.  Badnea.  Chine,  1)4. 

Lo-lo,  V.  419.  C'cll  une  Nation.  Valeur  des  Lo-  Longue,  Ile , XI  141.  Citée  , XIV-  44).  Voyage 
loe.îbid.  Leur  taille  ,VI.  108.  Autorité  des  Scign,  du  Baron  de  la  Hontan  fur  une  Riviere  de  cc 
Lo-los.  Habillement  delà  Nation  , ibid.  Lolo  , nom  , 719.  6e fuiv. 
titre  de  Noblcffc  , X.  448.  Longue-langue,  Oifeau  , V.  io|. 

Lombard  ( Thomas  ',  II.  41  f.  _ Longueuil(  Baron  de),  tué  pat  les  Cheroquii  , 

Lombit(  Franeifco).  Mauvaife  conduite  de  ce  Pré-  XIV.  75  j. 

tte  Negre  , V.  108.  Longumeau , Dominicain  , envoyé  en  Tartarie  par 

I.omma,  ou Louma Caia  , Habitation , VIII.) 48.  Saint  Louis  , VI.  J91. 

d-omo-piicto  , Oifeau,  voy.  Qucbtantanuclfo.  Longviiliets  de  Poincy  , Général  Franç.  XV.444. 

Long-vang  , 
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Long-vang  , Maître  ou  Génie  des  eaux,  VL  174* 

Long-wangh,  Village,  V.  547. 

Long- yen  , arbre  particulier  à la  Chine  , V.  4*8. 

Profit  confidérablc  que  fon  fruit  rapportc,VI.4  J7. 

Long-yuen  , fruit , VI.  yj.9f. 

Long-zango  , Village,  Y.  33 y. 

Lonji , éroffe  , V.  11 1. 

Lonju-jcnnc  , Village  , V.  336. 

Louk  , Amiral  Hollandois , XIV.  108. 

Lonpeen  , Village  5c  Lac  de  ce  nom  , IX.  ioj,‘ 
Lon-tia-tona  , Village,  V.  333. 

Lontumel , ou  Lonciumel  ( André  ) , Religieux  Ja- 
cobin , accompagne  le  Roi  S.  Louis  , VII.  16). 
Il  cft  nommé  Ambafladeur  , 164.  Cité , 176. 

Lonv'cn  ( Jacob  ) , établit  une  Braficric  au  Cap 
de  Bonnc-Efpérancc  , V.  1 16. 

Loo  , Pyrate,  IL  415.  voy.  Lo  (Edmond  ). 

Lookout  ( Lac  de  ) , XIV.  36;. 

Loom  , Oifcao,  XV.  309. 

Looma  ( Perra  de  ) , roc  terrible  : Pourquoi  ainfi 
nommé,  II. .40$. 

Loo* , Amiral  Hollandois , périt  dans  un  combat , 
XIV.  no. 

Loots  : Erreurs  de  fa  Carte  , XI.  1 10. 

Lootz,  arbre  , voy.  Dcn. 

Lop  ( Lac  de  ) , VIL  1 19.  Ville  Se  Défert  de  Lop  * 
j 10.  Fable  qu'on  raconte  de  ce  Défert,  ibid. 
Defeription  du  Défert  de  Lop  Se  fes  digèrent 
noms  , 41 6 St  417. 

Lopé  { Didace  de),  XIV.  i8ï. 

Lopé  ( Jean  ) , Efpagnol , XIII.  to6. 

Lopé-Confalve  , Cap  , II.  180. 

Lopé-Gonzalcs  , Cap  , St  fa  pofition , I.  i|. 

Lopez  de  Cavalho  (Jean  ) , Portugais  , ravage  le 
Bréfil  Hollandois  , XIV.  110. 

Lopcz-Confalvo  ( Cap  de  ) , III.  3 9 f . Baie  du  Cap 
Lopez  Se  fes  avantages , 461.  Ufages  des  Ha- 
bitans  , 465.  Peu  de  Commerce  au  Cap  Lopez, 
tbid.  C’eft  une  Ration  commode  pour  les  Vaif- 
feaux  de  guerre  , 4^4.  Diftance  au  long  des 
Côtes  iufquau  Cap  Lopez , IV.  461.  Cap  Lopez 
Confalvo,  bornes  du  Golfe  de  Guinée,  463. 
Defeription  du  Cap  St  de  fa  Rade,  464.  Ha- 
meau près  du  Cap.  Ville  où  le  Roi  fait  fa  réft* 
dcncc , ibid.  RclTcmblance  entre  les  Negres  du 
Cap  5c  ceux  de  Gabon  ,46;.  Provifions  que  les 
Vaifieaux  prennent  au  Cap.  Ufages  du  Cap  à 
l’arrivée  des  VailTeaux.  Son  Commerce  , ibid. 
Golfe  de  Lopez  Confalvo  , 577 .Sign.  Dddd. 

Lopez  ( Diego  de  ) , fait  un  Voyage  pour  tenter  de 
nouvelles  découvertes,  XII.  97.  Il  écrit  fon  nom 
fur  un  arbre  d’une  grofleur  prodigieufe  , ibid. 

Lopez  ( Edouard  ) : Son  voyage  , IV.  471.  Qui  cft 
P Auteur  de  cet  Ouvrage.  Edouard  Lopez  en- 
voyé comme  Ambalïadcur  de  Congo  à Rome 
St  à Madrid  , ibid.  La  Relation  de  fon  voya- 

5e  publiée  en  Italien  , 471.  Elle  eft  traduite  en 
nglois  5c  en  Latin.  Ce  qu’elle  contient,  ibid. 
Jugement  fur  l’ordre  6c  le  ftyle,  47}.  Cartes  5c 
figures.  Où  Edouard  de  Lopez  cft  né.  Sou  déa 
Tome  XFL 


part.  Route  qu'il  prend  pour  fe  rendre  à Loanda» 
ibid.  Seconde  route  5c  la  feule  en  ufage  , 474. 
Lopez  cft  choifi  par  le  Roi  de  Congo  pour  al- 
ler aux  Cours  de  Rome  St  de  Madrid.  Scs  inf- 
truétions , ibid.  Avancures  de  fon  voyage  , 47  y. 
Son  Vaifleau  coule  à fond  fur  les  Côtes  d’Amé- 
rique. Il  pille  pour  mort  à Congo.  Il  fe  retrouve 
à Madrid , ibid.  Ses  chagrios  lui  font  quitter  le 
monde*  47*.  EcablilTcment  qu’il  veut  faire  à 
Congo.  Il  y retourne  , ibid.  Cité,  177.  Si/j.Dddd. 
588.  Bornes  qu’il  donne  au  Royaume  de  Congo  , 
610.  Cité,  éit  St  613.  Il  divife  le  Royaume 
de  Congo  en  fix  Provinces,  $15.  Cité,  618.  617 
St  6 18.  6 4).  V,  a.  1 6.  17.  10.  il.  if.  16.  |C. 
JJ.  IS  St  3 6.  39.  47.  Î7*  7°'  7» 

5c  73.  7 j,  78.  & fuiv.  84  5c  85.  Il  élevé  un  jeune 
Tigre.  Cité  , ibid.  89  6*  fuiv.  98  6*  fuiv.  103 

11J.117. 

Lopez  ( Jean  ) , Portugais , fe  fait  palier  pour  un  - 
Anglois.  voy.  Ruficl  ( John  ). 

Lopez-Legafpi  ( Michel  ) , fait  la  conquête  des  Ilei 
Philippines,  X.  $76%  Ciré,  380.  Son  entreprife* 

403.  Il  fe  rend  maître  de  Sibu  5c  bâtit  une  Ville. 

11  fubjugue  la  Ville  de  Manille  , ibid.  Sa  more  , 

404. 

Lopez  ( Martin  ) , Efpagnol  , à quoi  employé,  XH.’ 

3 86.  Cité  , 396.  b Juiv.  Port  de  Martin  Lopez* 

J 00. 

Lopez  ( Matteo  ),  Interprété  Ncgrc  6c  Ambafla J 
aeur  en  France,  voy.  Matteo. 

Lopez-Pintado  ( Dom  Manuel) , Commandant  d'u- 
ne Efeadre  Efpagnole , XIII.  136. 

Lopis  ( François  de  ) , Sec.  voy.  Mondevergue. 

Loprs , Nation  nombreufe  5c  féroce  , XIV.  164. 

Lo-qui  , Oifeau , 5c  fa  facilité  à apprendre  à par- 
ler, VI.  3 

Loranz-y  Rada  ( Dom  François),  Gouverneur  de 
Vera  Cruz,  XL  s j8. 

Lord  ( William  ) , Trompette  de  Vaifleau  , 5:  fon 
Hiftoirc  , III.  373. 

Lord  of  the  Harbour , titre  de  Gouverneur  Angl. 
XV.  66J. 

Lorcmbcc  ( Cap  de  ) , XIV.  677. 

Lorenzo  ( Cap  de  ) , XII.  309. 

Lorenzo,  Fils  de  François  d'Almeylc,  I.  88.  Il 
brûle  aux  ennemis  trente-quatre  Bâtimens  de 
Mer,  89.  Il  défait  une  redoutable  Flotre  In- 
dienne, 91.  Les  Mores  perdent  courage  aptes 
cette  défaite.  Lorenzo  découvre  l’Ile  de 
Ceylan.  Il  brûle  une  Ville  Indienne  , ibid. 

Il  commande  une  Flotte  de  dix  Vaifleanx  contre 
le  Samorin  , dans  lequel  commandement  il  fe 
conduit  mal,  *96.  Il  périr  dans  un  combat  con- 
tre une  Flotte  Egyptienne  , lof.  Son  courage 
en  mourant  St  fidelité  de  fon  Page  , ibid. 

Lorenzo-M arguez,  découvre  une  Rivicre  à laquelle 
il  donne  fon  nom,  V.  113. 

Lorenzo  ( Ruy  ):Divcrfes  expéditions  desPortug. 
fous  fon  commandement , I.  80.  Il  cft  trouvé 
par  Soarez  5c  augmente  fa  Flotte,  83. 
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l*orenzo  ( San  ) , Ville , XII.  y 10.  Fort  & Bourg 
deSan  Lorenzo,  XIII.  171. 

Lorctte,  Ville,  X.  it*. 

loro,  cfpccc  de  Perroquets,  XII.  6x6. 

Loronha  ( Ile  de  ) , dont  les  bords  font  dangereux, 
I.  448.  Elle  n'cft  habitée  que  par  fix  Nègres  , 
ibid.  Elle  paroît  la  meme  que  Fernando  Laronba, 
voy.  Laronha  ( Fernando  ). 

loronha  (Fernando),llc,  voy.  Laronha  (Fernando). 

Lorro  , Oifeau  , XIV.  1 \6. 

lortribie,  petit  Etat,  XI.  tyo. 

Los,  forte  de  Tambours  de  cuivre , V.  518. 

Los  Cagayanes , X.  3 3 y. 

Los  Caragos  Se  los  Coralos , voy.  Caragos , Ile. 

Lofe , VII.  30. 

Los-Lomos  de  At'.ico  , grande  colline  , X.  3 yo.**’* 

Lo-fou-Iat,  lieu  , nomme  autrement  la  grande 
Tour , V.  y66. 

Los-picos  fiagofos  , ou  Monts  brifés  , nom  de 
Montagnes  raboteufes  , V.  1x3. 

Los-Rios'(  I’cdro  de  ) , Espagnol , prend  polîcflion 
du  Gouvernement  de  la  Callillc  d’or  , XIII.  4t. 
Jl  veut  interrompre  les  Découvertes  , ibid  Scs 
difficultés  à fccourir  Pizarre  , 44.  Il  lui  envoie 
un  Vaificau , ibid. 

Los-Santos,  Ville  Royale,  XI.  y y y. 

Loft,  Marchand  Hollandois , arrêté,  VIII.  180. 

Loftau  , nom  de  deux  frères , Officiers  à la  Guade- 
loupe , XV.  J 18. 

Los  Reyes , ou  Lima,  Ville  , voy . Reyes  (de  los), 
& Lima. 

Los-Vaqueros , Baie  , Se  pourquoi  ainfi  nommée, 
I.  1*. 

Loto-Haya,  lieu,  VII.  4yt. 

Lotorra  , Oifeau  , XIV.  11 6. 

Lo-tu  , & Lo-chu  , Table  ChinoKe  pour  compter, 
VI.  309. 

Lotus,  Plante,  XV.  160. 

Louan-Jovy  , gomme  , V.  Benjouin. 

Louban  , Ile , une  des  Philippines  , X.  391. 

Louberc  ( M.  de  la  ),avcc  M.  de  Coberet,  revêtus 
de  la  qualité  d'Envoyes  du  Roi  de  France  à la 
Cour  de  Siam,  IX.  176.  Ce  quec'eftquc  la  Re- 
lation de  la  Loubere  , ibid.  Traite  conclu  a’  ce 
ces  Envoyés,  197.  Le  Miniftre  de  Siam  vifrtc 
incognito  les  Envoyés,  199.  Us  le  vifitent  de 
meme  & foupeni  avec  lui.  M.  Céberet  ci té,ibid. 
Complimens  faits  aux  Envoyés  , xoo.  Leur  pre- 
mière Audience.  Repas  donné  aux  Envoyés.  Une 
colique  dont  Ccbcrct  eft  attaqué  fait  que  la  Lou- 
berc reçoit  fcul  les  honneurs  . ibid.  Us  fc  rendent 
à Louvo  , toi.  Seconde  Audience  des  Envoyés  , 
aol.  Leur  départ  , 108.  Conjcdurcs  de  la  Lou- 
berc fur  une  Ville , 136.  Cité , 137  & fuiv.  14 y 
Ofuiv.  Mf,ayy,ty9,  **t,x*4,  ***  1 
Se  169,  17»,  177,179,  t8i.  Son  fentiment 
fur  l'Eléphant  blanc , 181.  Cité,  183,185, 
187  O fuiv.  joi , j 06  & fuiv.  Cité  , X.  487. 

Louchichinxicn , Ville,  XI  toi. 

Loucfmc , & fa  violence , YIU.  *00. 
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Louheri , Ville  , X.  107. 

Louhou , Iîc  , XI.  18. 

Louis  ( de  ) , voy.  Palcrme. 

Louis  ( Dom  ) , Infant  de  Portugal , I.  113.' 

Louis  ( Saint  ).  Pour  les  lieux  qui  ont  rapport  \ et 
nom,  voy  Louis  ( Ile  de  Saint). 

Louis  (Ile  ^ Saint  ) , II.  415.  Fort  da  Sénégal  ou 
de  S.  Louis , 418.  Etabliflement  des  François  au 
Forr  S.  Louis , 44*.  Situation  de  l'Ilc  S.  Louis. 
C'eft  la  ré(îdct>ce  du  Directeur  Général  Se  le 
centre  de  la  Compagnie  Françoife.  Le  Fort  S. 
Louis  nommé  William- Mary  par  les  Anglois, 
ibid.  Ile  de  S.  Louis  , 490.  Son  étendue.  Scs  pro- 
priétés. Elle  manque  d'eau.  Comment  on  y fup- 
plce.  Scs  Fortifications.  Figure  de  Plie  S.  Louis 
dans  le  Sénégal  & ce  quelle  contient  yibid.  Re- 
tour des  François  au  Fort  S.  Louis , 517.  Richef- 
fes  que  les  Nègres  & les  Mores  apportent  à 111c 
S.  Louis,  III.  ij*.  Un  Capitaine  Hollandois 
députe  au  Roi  du  Pays,  VIII.  44*.  Origine  du 
Fort  S.  Louis  dans  la  Baie  d'Antongil , 577. 
Fort  S.  Louis  des  Illinois  , XIV.  6 13.  Autre  Fort 
nommé  S.  Louis,*  1*.  Mutinerie  qui  s’élève  dans 
le  Fort  S.  Louis  , 619.  Sort  de  la  Colonie  du 
Fort  S.  Louis,  613.  Cap  S Louis,  747.  Deferip- 
tion  de  Plie  S.  Louis  Se  du  fond  de  l'Ile  d'Ava- 
chc  , XV.  410.  Rivière  Saint  Louis , yi  1. 

Louis  xiix,  envoyé  un  Amballadeur  en  Angleterre, 

II.  45 1.  Ce  Prince, cité,  XiV.  374  » *°7.Cité, 
XV.  44*. 

Louis  , Capitaine  , & fon  Habitation , III.  153. 

Louis  xi , Roi  de  France  , cité  , III.  334. 

Louis  xiv.  eft  Parain  du  prétendu  Prince  Aniaba,' 

III.  41  y.  II  lui  fait  de  riches  préfens  Se  le  renvoie 
honorablement  en  fon  Pays  ,416.  Réception  à 
J’AmbalTadeur  du  Roi  d’Ardra,  IV.  380  & fuiv . 
Ce  grand  Monarque  envoie  f»x  Jéfuites  à la 
Chine  , V.  411.  Ce  que  Louis  xiv  met  du  lien 
pour  la  formation  d'une  Compagnie  Françoife 
des  Indes  Orient.  VIII.  y*i.  Amballadeur  Se  fîx 
Jéfuites  que  ce  Prince  envoyé  à Siam  , IX.  1x4. 
Honneurs  rendus  à la  Lettre  de  ce  Prince,  164. 
Comment  elle  eft  portée  au  Palais  du  Roi  de 
Siam  , ibid.  Louis  xiv  favorife  le  P.  Tachard  , 
& ordre  qu'il  donne  au  P.  de  la  Chaife,  174. 
Entreprit  de  ce  grand  Prince  , XIII.  61 1.  Cité 
XIV.  374,  *45,  *47 , 649  , *59.  Minorité  de 
ce  Prince  , XV.  44*.  Cité  ,553. 

Louis  ( Saint  ) , Roi  de  France  , VI.  59 1.  Ce  Prince 
envoie  un  Religieux  en  Tartaric  , VII.  148.  Ara- 
balladeurs  Tartarcs  envoyés  1 S.  Louis,  1*3. 
Sujet  de  cette  AmbalTade,  ibid.  AmbafTadeursde 
S.  Louis  au  Khan  des  Tartarcs  , 1*4.  Caraéle- 
rcs  des  Lettres  que  le  Khan  écrit  à Saint  Louis, 
173.  Lettres  du  meme  Khan  à Saint  Louis , 30*. 
Mort  de  S.  Louis,  375. 

Louis  ( M.  ) , Evêque  Métropolitain  , eft  enfermé 
avec  fes  Jéfuites , X.  48*. 

Louis  xii , Roi  de  Fiance  , ciré  , XITT.  10. 

Louis  x , fucccdc  au  Tronc  d'Efpagne  , XIU.  y 17. 
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Louis  tt  , Roi  de  France  , prend  une  réfolution  , 
XIII.  6if.  Mathématiciens  choifis  pour  éxccu- 
tcr  cette  réfolution  , 6 1 6.  Ce  Prince  rcfufe  d'ad- 
mettre les  réfugiés  François  , XIY.  6x8. 

Louis,  Mont,  XIV. 690. 

Louifbourg,  ficfa  fondation  , XIV.  67f.  Château 
de  Louifbourg,  676.  Port  de  Louifbourg,  6 77. 
Dcfcription  de  Louifbourg , 678.  Defcription  du 
Port , 679.  Habirans  de  Louifbourg.  Leur  for- 
tune , ibid.  Autres  Iles  Françoifes  voifincs  de 
Louifbourg,  680.  Raifonsqui  font  perdre  Louif- 
bourg aux  François,  681.  Etat  de  cette  Ville 
lorfqu  elle  fut  prife.  .Elle  eft  attaquée  par  les 
Anglois  , ibid.  Accidens  qui  la  privent  de  tous 
iecours  , <81.  Le  Marquis  de  Maifon- forte  yclt 
envoyé.  Combat.  Belle  défenfe.  Circonflanccs 
de  ce  Siège , ibid.  Raifons  qui  la  font  perdre 
aux  François,  6 85. 

Louifiane,  Contrée,  XII.  41$.  Carte  de  la  Loui- 
siane & Pays  voifins,  XIV*  370.  La  Louifiane 

- oubliée  pendant  pluficurs  années,  614.  Objets 
de  la  France  dans  l'Etablifïement  de  laLouifiane, 
619.  Ccflîon  de  la  Louifiane  àM.  Crozat,  6fo. 
Nouvel  ordre  dans  la  Colonie  , ibid . Nouvelle 
forme  de  la  Colonie , 6 j ç.  Cette  Colonie  cranf- 
portéc  au  Biloxi , 636.  Voyage  de  la  Louifiane 
par  le  Fleuve  MifTifTipi , 719. 

Loulhmen  , entrée  du  Porc  de  Tay-van  , YI*  J9. 

Loulifuang  , Village  , V.  )jo. 

Lou-loy  , Ville  , V.  )oi. 

Louma , on  Lomma-Caia  , Habitation , VIII.  ) 68. 

Loamcin-yoa  , Négociant  Nègre  , s’engage  à fer- 
vir  d'Interpretc  à Job  Ben  Salomon  / III.  110. 

Lou-pou-xaou  , Bourg,  XI  499. 

Loups  marins  ; Leur  multitude  , I.  6.  Ils  fervent  de 
nourriture  aux  Habitans  de  la  Baie  d'Angra  de 
Santa  Elena.  u.  Prodigieufc  quantité  de  ccs 
animaux  fur  un  roc , qui  fe  défendent  contre 
ceux  qui  les  attaquent , 14.  Il  y en  a beaucoup 
dans  Pile  de  San  Bla\  , 51.  Quantité  de  Loups 
marins,  XIII.  47.  Trois  efpeces  de  Loups  ma- 
rins, 499.  Riviere  du  Loup  marin  , XV.  13. 
Peuples  nommés  les  Loups,  ou  Mahingans,  16. 
Pêche  des  Loups  marins , 87.  Defcription  du 
Loup  marin  , 1)  1.  Scs  differentes  efpeces  , ibid, 
Maniete  d’en  tirer  l'huile  , 131.  Ufagc  de  leurs 
peaux.  Leurs  propriétés  naturelles,  ibid. 

Loups  : Corps  d'un  Anglois  dévoré  par  les  Loups  , 
III.78.  Loups  d’Afrique,  185.  Avidité  des  Loups 
de  Congo  pour  l’huile  de  palmier , V.  8).  Deux 
fortes  de  Loups  au  Cap  de  Bonne- Efpérance  , 
191.  Figure  d'un  Loup  Tigre  , 194-  Figure  d’un 
Loup  de  Tartane  , VII-  46  ).  Figure  d une  cfpc- 
ce  de  Loup  & (es  noms , XV.  xi6. 

Lou-<juon  , Village  , V.  3 3 3. 

Lourn,  Ville-  voy,  Larri.  * 

Lourys , belle  forte  de  Perroquet  ou  Perruche , d’an 
filence  t rifle  & mélancolique  , X.  459. 

Lout-chia  jeen  , Village  , V.  346. 

Lottiing  , Village , V.  34*. 
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Loutifcia  , Province,  VII.  lfO.‘ 

Louvel,  Capitaiuc  de  VaifTeau  François,  VIII. 

5 88. 

Louvo  , Ville , ou  le  Roi  de  Siam  pafTc  une  grande 
partie  de  l’année  , Plan  de  cette  Ville  , IX. 
149.  Dcfcription  de  cette  Ville.  Palais  de  Louvo 

6 fes  Jardins , ibid.  Illumination  annuelle  à Lou- 
vo , if 5.  Magnifique  logement  de  Louvo  , 
xoi.  Defcription  de  la  Salle  d'Audience  , ibid. 
Chapelle  de  Louvo  & fa  beauté  , xox.  Jardin  de 
Louvo,  *47. 

Louvois  ( M.dc  ).  Demande  qu’il  fait  aux  J é fuite» 
par  ordre  de  Louis  xiv.  IX.  1x4. 

Louvra  , Oifeau  pour  la  pèche  , V.  160.  Planche , 
ou  vue  de  la  maniéré  de  pêcher  avec  ccc  oifeau  m 
VI.  xxi. 

Louyala,  Place,  XI.  foi. 

Lou-ya-pou,  Village,  V.  343. 

Lovango  , Royaume.  VIII.  431.' 

Lovato  , Seigneurie , IV.  616. 

Lovcgrov  , Faélcur  Anglois  , XV.  17  f. 

Lovcland  , Anglois , prifonnier  dans  l'ile  de  Ccy- 
lan  , VIII.  497. 

Loveli , Millionnaire  Jéfuite,  V.  408. 

Lovo,  Village,  X.  4 8 1. 

Love  ( Henri  ) , Faétcur  Anglois  , III.  19.  Effet  de 
fon  émulation , 3 1. 

Lo  vcn-chi , parchemin  , & de  quoi  fait , VI.  1 f 4. 
Lowthcr  ( Georges  ) , Pilote  , 111.  xf. 

Loxa  , Place  , XIII.  475.  Hauteur  des  Montagnes 
de  Loxa,  XIV.  xf. 

Lo-yang  , Ville,  VIL  136. 

Loyer.  Ce  Voyageur  cité  , II.  467.  III.  334.’ 
Voyage  de  Loyer  à 1 flîni  fur  la  Côte  d’or  , &c. 
399.  Caractère  de  cet  Ouvrage,  ibid.  Divifion 
de  l'Ouvrage  en  articles  , 400.  Figures  & leur 
fujet , ibid.  Origine  du  voyage  du  Pcre  Loyer, 
401.  Il  trouve  le  Prince  Aniaba  bien  élevé  en 
France.  Il  part  avec  lui  pour  l'Afrique  fous  la 
conduite  du  Chevalier  Darnou  , ibid.  Ilscfluicnc 
une  tempête  au  Cap  de  Finiftcre’,  401.  Extré- 
mité où  ccttc  tempête  réduit  deux  VaifTcaux. 
Rencontre  d’un  Corfairc  dcSalé. Autre  rencontre, 
ibid.  On  arrive  dans  l'Ilc  de  Ténérife  ,403.  Ci- 
vilité du  Gouverneur.  Les  François  bien  traités 
par  le  Conful  de  leur  Nation.  Ils  arrivent  à la 
Cote  d’Afrique.  Roi  & Peuples  du  Pays , ibid. 
Ils  arrivent  à Taqucfchua  au  Royaume  d'IfTini , 
403.  Le  Roi  vient  recevoir  le  Chevalier  Da- 
mou  , ibid.  Loyer  en  danger  de  périr  avec  le 
Lieutenant  du  Vaiflcau  , 406.  Ce  Millionnaire 
cft  préfenté  au  Roi  d’Iflini , 407.  Dcfcription 
de  l’Audience.  Ttônc  6c  pofluredu  Roi  , ibid. 
Prix  de  la  barbe  de  ce  Prince  , 408.  Femmes  qui 
afliftenc  au  Trône.  Difcours  du  Roi  , ibid.  se- 
conde Audience  , 409.  Ordres  donnés  pour  la 
conltruétion  d'un  For:.  Situation  de  ce  Fort  & fa 
defcription  tibid.  La  Compagnie  de  France  aban- 
donne le  Fort , 41  o.  Retour  du  Pcrc  Loyer,  4 1 3. 
il  fait  naufrage  , & pafTe  au  Brefîl.  Il  cil  atteint 
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d’une  paralyfie  , ibid.  Arrivé  à Lifbonne  , il  en- 
treprend d'achever  Ton  voyage  par  terre  , 414» 
J1  le  rembarque  à la  Corogne.  Soi»  Vaifleau  pris 
par  un  Corfairc.  Il  fc  fauve  , ibid.  Il  arrive  a la 
Rochelle  où  on  le  croyoit  moit,  41  y.  Cité  ,418 
à la  note  (40).  Expérience  qu’il  fait  d‘un  certain 
fruit  ,419.  Cité  , 4x0  Se  4x1.  Addition  de  Des- 
Marchais  aux  obfcrvations  du  Père  Loyer  furie 
Royaume  d’Ilfni , 41 6 & fuiv.  Cité,  4*96*  fuiv. 
4)4.  Il  a (Ti  lie  à la  confécrarion  d’un  Fétiche, 
4)7.  Effet  inutile  de  fon  zclc , 4)8.  Cité  , IV. 
If* 

Loyola  ( Dom  Martin  Garcia Onez de),  XIII.  511. 

Loyola  , Ville  , 8c  fa  décadence  , XIV*  16. 

Loze  . petite  Riviere,  IV.  611. 

Lu , Royaume,  VI.  X97.  joj. 

Luabo , & Luabocl  , noms  Je  deux  embouchures 
d’une  Rivière  , V.  1x4. 

Luabocl.  voy.  Luabo. 

Luambongos,  nom  donné  aux  Loups  , V.  8 y. 

Luana  , B »»c , XV.  377. 

Luane  , nom  d'un  Marché , V.  1x4. 

Luan-wcy  , Tribunal , VU.  fil. 

Luanzei , Ville,  V.  tty. 

Luban  , Ile  , une  des  Philippines,  X.  $77. 

Liiboc , Ile  , VIII.  1 ij. 

Luc  (Saint)  , Cap,  XL  )9o.  Obfcrvations  fur  ce 
Cap,  y ij.  Mine  de  S.  Luc,  XII.  649. 

Lucaguana  , Riviere  Se  Vallée  , XIII.  4)8. 

Lucaics , Iles.  voy.  Lucayos. 

Lucanas  , Se  fon  Corrégiment  ,XIII.  309. 

Lucar  ( San  ) : Une  Flotte  Efpagnolc  parc  pour  ce 
lieu  ,1.  )x).  Riviere  de  ce  nom  , V.  11.  Port  de 
Saint  Lucar,  XI.  yyt.  Route  de  ce  Port  a Séville, 
ibid.  Port  de  San  Lucar , nommé  auflî  Nicoya  , 
XII.  xo£.  Bourg  appcllé  San  l ucar  , 497. 

Lucas  , Anglois,  defeendà  Petapoli  pour  le  Com- 
merce , II.  94, 

Lucas  ( Paul  ) , dont  le  témoignage  cité  , III.  181. 
Découvert^  d’un  monumenr, comparée  à celle  de 
Paul  Lucas  dans  l’Afic  mineure  , VII.  x 1. 

Lucas  ( Saint)  , Cap  , en  Californie  , XI.  iyi.  Co- 
lonie Indienne  du  Cap  S.  Lucas  , d’où  le  Galion 
Efpagnol  tire  des  rafraîchilfcmcns,  16  j. 

Lucaycs  , Iles.  voy.  Lucayos. 

Lucayos,  Iles  & nom  d’Infulaires,  XII.  if.  Dépeu- 
plement de  ces  lies  nommées  auflî  Lucaycs,  1 44. 
Artifices  par  ltfquels  les  Infulaires  fc  laiflent 
tromper  , ibiJ.  Iles  Lucaycs,  xo8.  Voyagesde 
Ànbliflcmens  dans  les  Iles  Lucaies  , 8c  idée  gé- 
nérale qu’on  a de  ces  Iles , XV.  6? y.  Leur  divi- 
fîon  en  trois  claires  , ibid,  Lucaies  Angloifes  , 
4 3 8.  Eiabliffemcnt  des  Anglois  aux  Lucaies, ibid, 

Lucayor.cque , ou  Yucayoncquc  , Ile  , XV.  4j4. 

Lucci,  Miflîonnairc  Jéftiitc  , VII.  579. 

Lu  chays  , Nation,  voy.  Myau-tfes. 

Lu-chi-ching  hyen  , Ville.  V.  49*. 

Lucie  ( Sainte  ) : Pour  ce  qui  a rapport  à ce  nom. 
voy.  Lucie  ( Sainte  ),  une  des  Iles,  8c c. 

Lucie  ( Sainte), une  des  Lies  du  Cap  Ycrd,&  fa  Gtua- 
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tuation  , I.  1 1.  Situation  de  la  Pointe  de  Sainte 
Lucie  , II.  1 1 y.  Ile  de  Sainte  Lucie  ores  de  Ma- 
dagascar , 179.  Ile  de  ce  nom  , dcicrtc  8c  fan» 
eau  , 4 1 1.  Sa  defeription.  Elle  n’a  point  d'autres 
Habitans  que  des  Chevics  Si  des  Anes  , ibid. 
Phénomène  fur  la  Mer  qui  environne  cette  Ile  , 
41X.  Serpens  de  Sainte  Lucie  , IV.  J06.  Sainte 
Lucie,  riche  Domaine  des  Jefuites  , XI.  3 34* 
Ile  de  Sainte  Lucie  , XV.  447  H*  Mainte  Lu- 
cic  ou  Sainte  Aloufic  , j)7.  La  polltflion  de 
Lucie  contcftéc,  y 38.  Carte  de  cette  Ile  , ibid. 
Longue  pofletfion  des  François  , 539*  Dernières 
contertations  fur  la  propriété  de  cette  Ile,  543. 

Lucidlc , Polie  , & Ta  (1  tu  ai  ion  , VIII  368. 

Lucifierro  ( Emmanuel  dr  ) , Portugais  , fouille  8c 
traite  mal  un  Hollandois  , V x)j. 

Luck  (Harris),  Diicdtur  de  la  Compagnie  Da- 
noife  , livre  Ftidcrickibourg  aux  Anglois , IV. 
y 4.  Sign.  H. 

Luçon,  Ile.  voy.  Manille  , Place. 

Luconie  , Pays , 8c  fes  produ&ions  , I*  8y. 

Lucumo  , arbre  , XIV.  178. 

Lude-Marc,  Prêtre  Ethiopien  , cft  envoyé  par  le 
Roi  des  Abylfins  au  Roi  de  Portugal  ,1.  18. 

Ludolf , ou  Ludolphc  , hirtotien  , cité,  II.  497  Se 
498.  111:73  - 73*  J*o  6-  fuiv.  X.  308. 

Luen  , Riviere,  Se  fon  étrange  propriété  , V.  160. 

Luengo  ( Cap  de  ) , XII.  7 

Luetang  , Viceroi  Chinois  , maflacré  , IX.  108. 

Lufkcn  ( Jean  ) , Pilote  Anglois  , tué  d’un  coup  de 
marteau  ,1.  531. 

Lu-fu  , nom  de  muletiers  , VII.  )8o. 

Lugans  : Signification  de  ce  mot , II.  494*  foi. 
Ditfércncc  entre  lesLugans  Se  les  Lollas,III.x4). 
Les  Chinois  donnent  ce  nom  aux  Corbeaux  de 
mer  : Ufage  qu’ils  font  de  ces  Oifeaux  pour  la 
pcchc  , V.  478. 

Lugo  ( Alphonfc  de  ) , fait  la  conquête  de  deux 
lies  des  Canaries  , II.  xx8. 

Lugo  , forte  de  grain  , Se  fa  propriété  , V.  67. 

Lugo  , Efpagnol , XII.  3 )y.  Cité  , 373.  3 5 f-  Cité 
lous  le  nom  de  François  de  Lugo  , 403. 

Lugor  , Royaume  des  Indes  Orientales,  I.  I4.1*' 
Ville  de  ce  nom , IX.  3 6 3. 

Lugubre  , nom  d’un  oifeau  , Se  nouvelles  qu’il 
donne , XIV.  199. 

Lu-hyang  hyen  , VI.  4y* 

Luiango , II.  489. 

Lui-cheu-fu,  Ville,  VI.  96.  Son  terrftoirelc  plus 
agréable  Se  le  plus  fertile  de  la  patrie  Occiden- 
tale de  la  Province  , 99. 

Luikuir  , Village  , V.  333. 

Luillier  : Départ  de  ce  Voyageur  François  pour 
le  Golfe  de  Bengale,  IX.  601.  S es  obfcrva- 
tions fui  les  maladies  d>c  fon  Vaifleau  , ibid.  Def* 
cription  de  Pondichéry  , au  partage  de  l’Auteur  9 
4o).  L’Auteur  fc  rend  au  Bengale,  <04.  Son  ar- 
rivée à Ballaford , 6 oy . Plaifonrc  erreur  entre  des 
Amans  , ibid.  Retour  de  l’Auteur  à Pondichéry  , 
407.  Ses  obfcrvations  ibid.  £ Juiv , Cité,  XI.  y 13. 
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l>a- in  : Signification  de  ce  mot , VI.  3 î t. 

Luioh  , Ville  , V.  14.  Paul  Diazdc  Novais  s’y  éta- 
blit .ai.  Rivière  de  ce  nom.  voy.  Lakala. 

Loizdeficatccas  ( S.  ) , Ville,  XII.  478.  Ville  de 
San-Luis  , 511. 

Lukala  , Rivière,  voy.  Lakala. 

Lukanfor,  Gouverneur  , défait  & tué  à la  tête  de 
fon  armée  , VII.  $ J6* 

Lukapara,  II.  9^. 

Lu-keu,  Village,  VI.  81.  Riviere  de  ce  nom, 
VII.  83. 

Lu  keu-kyan  : Beauté  de  cette  Ville  & fon  Pont, 
v*.  444- 

Lu-ki , nom  des  Trouppcs  Cbinoiles  , & pourquoi 
ninfi  apfcllécs  , VI.  448. 

Lukkami , unique  Port  libre  des  Jacquius  , III. 

n*. 

Lu  ko  , occupation  de  cette  Chambre  , VI.  414. 

Lu-ko  kyau  , beauté  de  fon  ancien  Pont  , VI.  178. 

Lu-kong-jc  , Grand  Général  de  la  Couronne  des 
Si-fans  , veut  s’élever  au  Trône  , VII.  140.  Obf- 
tination  de  ce  rebelle.  Il  fc  foumet  aux  Chinois, 
iKd. 

Luku  , Riviere  , VII.  89.  Principauté  de  ce  nom  , 

Hi. 

Lu-kyang  , onNu*kyang,  Riviere  , VII.  107. 

Lulangare  » Riviere  , 6C  fon  embouchure  , I.  9 j. 

Lulla  , Royaume,  V.  1. 

Lumachc  , forte  de  monnoic  , IV.  417. 

Lumarlanga  ( Côte  de),  VIII.  Uj. 

Lurob  , Oifeau,  XV.  178. 

Lumba-Lumba  , ou  Long-chucfl  , Fête,  VI.  161. 

Luinbon  , arbre  , & fon  fruit , X.  414. 

Lumboy  , fruit  , voy.  Jambuion. 

Lumbreros  ( Pierre  de  ) , Officier , & fon  récit  , 
XII.  117. 

Lumekke , forte  de  monnoic  , V,  30. 

Lumlcy  ( Golfe  de  ),  XV.  141. 

Lu-mong  , Minière  du  Roi  des  Si-fans  , VII. 
138. 

Luna  ( Dom  Rodrigue  de  ) , Portugais  , Ambafla- 
deur  à la  Cour  du  Prétc-Jcan  ,1.  18. 

Luna  ( Dom  Triftan  de) , XIV.  574. 

Luna  , Fleuve  , XII.  1 6. 

Luncor,  Village  , IX. 473. 

Lundi , Cap  , XI-  90. 

Lune  , A lire  ou  Planette  , & tout  ce  qui  a rapport 
à ce  nom  , voy.  Lune  ,(  Ile  de  la  ). 

Lune  (Ile  de  la),  la  meme  que  celle  de  Saint 
Laurent , I.  17.  File  cftauflï  arpcllce  Ile  de  Ma- 
dagascar , 87.  Cris  des  Chinois  & Javans  à l’oc- 
canon  d'une  Eclipfedc  Lune, II.  178.  Eclipfe  to- 
tale de  Lune  , III.  93.  Superftition  fur  les  Eclip- 
fes  de  Lune  ,111.  Deux  Eclipfes  Lunaires,  134. 
Figure  du  Poiflon  appel  lé  Lune  de  Mer  ou  Poif- 
fon  d’argent  , voy.  la  planche  ,311.  Poiflon 
nommé  la  Lune,  411.  Eclipfe  de  Lune,  470. 
Le  Poiflon  nommé  la  Lune  , appellé  autrement 
Corcovados,  IV.  161.  Singularité  de  ce  Poiflon, 
6.  Montagne  de  U Lune  nommée  aulli  To- 
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roa  , V.  £**3.  Prédiélion  d’une  Eclipfe  de  Lune, 
411.  Observation  d’une  Eclipfe  de  Lune  , IX. 
137.  Cette  dcrnicte  Eclipfe  prédite  imparfaite- 
ment par  un  Aftrologuc  Braminc  , 138.  Rêve- 
ries des  Talapoins  furies  Eclipfes  de  Lune,  tbid. 
Pyramide  qui  porte  le  nom  de  la  Lune  , XI.  333. 
Eclipfe  de  Lune  prédite  y XII.  134.  Culte  de  la 
Lune  & des  Guacas , XIII.  370.  Deux  Eclipfes 
de  Lune  , XV.  1 69. 

Lung  , Rocher  avec  Lnfcription  , XV.  308. 

Lu-ngan-chcu , Pont  fort  icmarquablc  près  de 
cette  Place  , VI.  45. 

Lu-ngan-fu , Ville,  V.  448. 

Lungo , Riviere,  V.  306. 

Lunlung  , fruit,  voy.  Jean  , fruit. 

Lu-nyu  , livre  de  Confucius,  VI.  137.  Lun-yu, 
même  livre  , 199. 

Lu-pan  , Montagne,  VII.  99. 

Lupata  , Montagne  , V.  no. 

Lupavrara , Rocher  avec  infeription  , XV.  308. 

Lu-pu-hao , Ville,  V.  493. 

Luqué,  Prêtre  de  Panama  » XI.  348.  Il  paroit  le 
même  que  , &c.  voy.  Fernand  de  Luques. 

Luques  ( Fernand  de  ).  voy.  Fernand  de  Luques. 

Lulando  ( François  ) , Religieux  , choifl  avec  un 
autre  pour  Médiateur  d’un  différend  , & leur  dé- 
cifion  , XIII  96. 

Lu-(chan  , Ville  ruinée , V.  43  3. 

Lufclke,  forte  de  limaçons  , V.  91. 

Lu-fin-ga  , Village  , V.  340. 

Lu  fon  ( Richard  ) , Chevalier  Anglois  , reçoit  delà 
reconnoiflance  des  fecours  qu'il  donne  aux  Hol- 
landois,  I.  4>  9*  Ordre  que  ce  Capitaine  apporte, 
III.  94- 

Luflan  ( Raveneau  de)  , Flibuftier  François,  XII. 
318.  Cité  , j 19  b fuiv. 

Luflbn  ( Saint  ) , chargé  d’une  commiflion  fpéciale, 
XIV.  609. 

Lutaos,  Peuples, X.  399. 

Lutaya , petite  Uc,X.  393. 

Lutte  : L’Empereur  de  la  Chine  fc  donne  le  fpc&a- 
clcdc  la  lutte,  VII.  344.  Lutteurs  Tarrarcs , ib'td. 
Diverti Ifcment  de  la  lutte,  564.  Lutteurs  Sia- 
mois, IX.  178. 

Luvan,  Ile  , XI.  513. 

Luvan-y  vey , Tribunal , VII.  lia. 

Luxan  , Chef  d’une  conjuration , meurt  dans  les 
tourmens , XIII.  18 1. 

Luxan  ( Jean  de  ) , eft  du  confcii  d’une  Coipnic  , 
XII.  48. 

Luxirny  , Place,  IX.  379. 

Lu  ya-la.  Place,  V.  493. 

Lu  yang-fu  , Ville, VI.  84.  Soa territoire  , 83. 

Luz  ( Saint  Jean  de  ) , Côte  dangereufe  pour  la  na- 
vigation , III.  414. 

Luz  w , Capitaine  Efpagnol , eft  tué  au  paffage 
d’un  ruiflcau,XIV.  6 4. 

Luziva  , Ville  , I.  94. 

Lu-zu  , Saint , d’une  grande  réputation  j Son  Mo- 
naftcrc,  & un  grand  Temple,  y.  14». 
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Lyan-cheu  , Ville , voy.  Hyang-torg. 

Lyang  , moonoie  Cliinoifc  , V.  484.  Ce  terme  em- 
ployé autTi  dans  la  divilloa  de  monnoic , VI. 
XI9- 

Lyan-gan  , Cham  ou  Gouverneur  des  Tartarcs,  V. 
184. 

Lyang- eh  eu  , Place  , V.  4 95.  Lyang  cheu,  Ville 
forte  , VI.  90.  1 18. 

Lyang  chucn , forte  de  Barques  , VI.  108.  Leur 
foune&  ufage,  109. 

Lyang- hang,  Place, VII,  8 y. 

Lyang-hyarg  hycn , Place,  V.  49 y. 

Lyang  hycn,  Place,  V.  496. 

Lyang-tau,  titre  d'Officicrs  Chinois  , VI.  591, 

417  » 45 V , . % . 

Lyang  vu-ti , fc  voit  réduit  a mourir  de  faim  , 
VI.  )S9. 

Lyan-ho , petite  Rivicre  , VIII.  J4. 

Lyan-jang  , Place,  VII.  84. 

Lyan-tong  , Province  , voy  Quan-tong. 
Lyan-vhft,  plante  à fleurs  jaunes,  VI.  76, 

Lyau , ou  azur , voy.  Azur.  Lyaus  , nom  d'une 
Nation  , voy.  Tattarcs.  Rivière  de  Lyau , VIL 


77* 

Lyau,  Riviere,  VIII.  J 4. 

Lyau  fu  , Place  ravagée  , VI.  to8. 

Lyaus,  ou  Lyauz , nom  des  Kicans  , voy . Tar- 
tarcs. 

Lyau-fi  , Place,  VI.  yo8. 

Lyau-tong  , lieu  de  la  naiflancc  de  deux  Gouver- 
neurs , V.  xjr.  Province  de  Lyau-tong  , VI.  ) 4. 
yo  4.  y U.  y 11.  Paliflade  de  Lyau  tong,  «y  4. 
Troubles  de  la  Province  de  Lyau-torg,  VII.  84. 
Grands  Poiflons  de  Lyau-tong  , Vlll.  45. 

Lyaux , ou  Lyaus  , nom  des  Kitans , voy.  Tar- 
tates. 

Lyau-yang,  Ville,  VI.  yn.  Ville  de  Lyaa-yang , 
autrement  nommée  Tong  king  , VIL  81.  Lyau- 
yarg , citée  ,88. 

Lybic  maritime , ou  les  Sables  bruits  , noms  du 
Sénégal  & du  Cap  Verd,  II.  491.  Le  Damel, 
Roi  des  Nègres  de  Lybic  , 417» 

Lyclmis  (auvage , fleur  nommée  autrement  Sadfln  , 
XI.  704.  Plufleurs  cfpeces  de  Lychnis,  713. 
Lyclinis  du  Canada  , XV.  iy  1. 

Lycodia  ( François  de  ) , effet  bizarre  du  zèle  de  ce 
Capucin  Millionnaire  , V.  44. 

Lydfamheyd  : Fort  Hollandois  en  ce  lieu  , IV.  1 1 8. 

Lycn-chcu-fu , Ville  , VI.  94.  Sa  (ituation  : Son  dif- 
tricc  peu  étendu  borne  le  Royaume  de  Tong-King, 
99- 

Lyen-chintfye  , Bourg  , V.  4 y 9. 

Lyen-vba , lys  d’eau  , VI.  jy.  La  fleur  du  Lyen- 
yy  lia  renommée  à la  Chine  , 47.  46.  Propriétés 
de  cette  fleur  aquatique,  477. 

Lycou  pan.  Voy.  Kau-tfu. 

Lye-tu,  jeune  Seigneur  Tartarc , VII.  84. 

Ly-cu-cheu-fu,  Ville,  VI.  104.  Qualité  de  Ton  ter- 
ritoire, ioy. 

Lyeu-ko  : Fidélité  de  ce  Prince  Tartarc  pour  Jeng- 
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hiz  khan  , VII.  84.  Mort  de  ce  Prince  , Roi  de 
Lyau-tong , 9 1. 

Lyc-vang,  kmpcrcur  de  la  Chine, VI.  j4y.  Nommé 
aulfi  Gbey-lyc-vang.  Ghey-vang  & Li-vang,j7Q, 
Ly-fu,llc,  /.  joo.  Nommé  aufli  Lyfu , 301. 
Ly-hyen  , Roi  d Hya,  fc  icnd  a difcrétion  , 8c  cft 
tué  en  fortantdcfcs  murs,  VII.  99. 

Ly  kin-cheu  , lieu , VIII.  6. 

Lyn  lieu , mere  d'un  Empereur  Chinois , gouverne 
en  fon  nom  , VI.  J07. 

Ly-lau  ya  , Officier  Chinois  , VII.  yyx. 

Lyn  lau  ya  , Officier  du  Tribunal  des  Ly-pus  , 

V.  jj: 

Lynx  , Animal,  voy.  Linx. 

Lyoli  vrha , Ville  , V.  489. 

Lyonuc  ( M.  l’Abbé  de  > , Evêque  de  Rofalte  , 8c 
Vicaire  Aportolique  du  Saine  Siège  , IX.  177. 
Ce  Prélat  cité , 100. 

Lypus.  voy.  Lipu. 

Lys,  jaunes  , qui  fe  trouvent  dans  de  belles  vallées  , 

VI.  yy)&  y 74.  Varité  infinie  de  Lys&deMa- 
tricaires  , X.  64x.  Divers  Lys  , XI.  7*1  x. 

Lys  ( du  ) , Ingénieur  Français  , XIV.  45  x. 

Ly  fu  , Ile.  voy.  Ly-fu.  Gros  Y ill âge  de  Lyfu, 

vn.  411. 

Ly-tfe-ching  , détruit  on  Empire , VIII.  y. 
Lyu-cheu  fu,  Ville  , V.  464.  Grandeur  des  Faux- 

bourgs,  494. 

Lyu-chun-zan,  Général  Chinois,  8c  mort  volon- 
taire de  cet  homme  de  mérite , V.  401 . 
Lyu-fu-cheu  , Ville,  8c  production  du  Pays , VI. 
41- 

Lyu-lau-ya,  Officier  Chinois , V.  J4y. 

Lyu-pis  , Nation,  voy.  Fiatta. 

Lzcgit  ,ou  Elzcju  , inllrumcnt  pour  remua  la  terre, 
V.  47. 

M 

M , Montagne  , XIII.  573. 

Maa  ( Ko n da  ).  voy.  Konda-Maa. 

Miami  , Commandant  de  Galeres  Turqnes  , II. 

1 to.  Conférence  dé  ce  Commandant  & du  Gou- 
verneur de  Mocka  avec  Cocks  Anglois  , 1 î7.Lc 
Gouverneur  le  charge  d’une  efpecc  de  négocia- 
tion avec  Sir  Henri  Middleton  ,159. 

Maar , ou  Saumon  , poilfon  , X.  674. 

Maafel , lie  , XV.  lyo. 

Maatfubos,  pois  pour  garder  le  Thé,  X.  684. 

Origine  de  ces  Vaifleaux  , 687. 

Maatfura,  X.  yyy. 

Maatz , ou  Sjo  , nom<  généraux  du  Pin  ,X.  7ty. 
Maatzuiker  , |Gouverncur  Hollandois  r Batavia, 
V.  t } 4.  Lettre  que  l’Empereur  de  la  Chine  écrit 
à ce  Gouverneur  général , nommé  Jean  Msac- 
zuiker  , X79.  Cité  fous  le  nom  de  Maizuiker  , 
310.  Le  titre  de  Roi  lui  eft  donné , ibid.  Cité, 

) 19.  3 f 4.  Nommé  aufli  Moatzuikcr , En 

quoi  confident  les  préfens  que  l’Empereur  de  La 
Chine  lui  envoie , 3 6 1 . Il  cft  encore  nomoaé  Mat* 


— Digibzed-byGoO^e 


TABLE  DES  MATIERES. 


tnlker , 1**.  Matzuiker  dté , J *3  * far-  Ap- 
pcllé  auflî  Mactzuikcr , 38  t. 

Maba  , Ile  , X.  4ÎÎ*. 

Mabaku , poifTon  venimeux , X.  6 73. 

Mtbcria  , Lac  , IL  498.  &fuiv. 

Mabokkc,  aibrc  , Sc  fon  fraie  , V.  71. 

Maca,  arbre,  8c  fes propriétés  fmgulicres,  XIV.104. 

Macabu  , Rivière,  XL  J7- 

MacaBabay  , efpece  de  lierre , 8c  Tes  vertus , X. 
419. 

Macagua,  arbre,  XII.  t)6. 

Macanas  , forte  de  maffue  , XII.  49. 

Macao,  Ville  8c  Place  des  Portugais  dans  la  Chi- 
ne : Sa  pofition , I.  141.  Cette  V illc  a titre  d'E- 
vêché,  14].  Ile  de  Macao  , 011  Warvt'ick  Amiral 
Holiandoisfc  faifit  d'une  Caiaquc  Portugaifc  ri- 
chement chargée  , 41  f.  L’Ile  de  Macao  nom- 
mée aulTi  Ma-kau  , V.  119  8t  tjo.  flan  de  la 
Ville  & du  Port  de  Macao,  137.  Dcfciipr.  de 
cette. Ville,  ibid.  Elle  cft  encore  nommée  Ma* 
kao  ,18t.  Armement  des  Hollandois  contre  Ma- 
cao , 384.  Supplément  au  Siège  de  Macao  tiré 
de  Faria,  391.  Temple  d'idoles  près  de  Ma- 
cao, 39S.  Ville  Capitale  de  Mc  , 410.  Origine 
de  la  Ville  Porrugaife  de  Macao  , 411.  Sa  fi- 
tuation  8c  ce  qu'elle  contient.  Efclavage  des 
Portugais  de  Macao,  ibid.  Meurtres  Eéqucns  à 
Macao  , 413.  Supplément  de  Faria  fur  Macao. 
Conduite  des  Portugais  pour  s'y  établir.  Com- 
ment cette  Ville  s'efl  enrichie  , ibid.  Dépenfcs 
annuelles  , 414.  Fortifications.  EclairciiTcment 
fur  Macao  , ibid.  Moulin  à poudre  8c  Marché  , 
41 5.  Eglifes  8c  Monaftcres.  Premier  Gouverne- 
ment de  Macao.  Comment  bridée  par  un  Gou- 
verneur, ibid.  Commerce  des  Portugais  de  Ma- 
cao avec  les  Chinois  , 41$.  Colportcuts  de  Ma- 
cao. RichefTe  8c  commerce  de  Macao  , ibid . 
Etat  de  Macao  8c  fon  adminiftration  ,471.  Ha- 
billement des  femmes  de  Macao,  toi.  L’Evê- 
que de  Macao  8c  celui  d’Afcalon  , fou  tenu  s de 
vingt-quatre  Jéfuitcs , appellent  d’un  Mande- 
ment, f3f.  Ville  8c  Ponde  Macao:  comment 
les  Portugais  s’y  établirent , VI.  97.  Les  Por- 
tugais arment  en  fccrct  à Macao,  VIII.  347. 
Siège  de  Macao  parles  Hollandois,  439.  Ils  four 
forcés  de  «'abandonner  avec  perte  , ibid.  Beauté 
du  Collège  8c  de  l’Eglife  de  Macao , IX.  74. 
Chemin  de  Siam  à Macao,  186.  Etat  pré fenc 
de  cette  Ville,  XI.  180. 

Macnpa  , 8c  fon  nouveau  Fort , XIV.  49.  Chan- 
gement du  Sol  vers  le  Nord  de  Macapa  y ibid. 

Macaque  , Ver  , nommé  au  fit  Suglacuru  , XIV. 
16 Ce  Ver  nommé  encore  Makaquc  , j8f. 

Macarcqucau,  aibre,  8c  ufagede  les  feuilles,  VIII. 
147- 

Macarcy  , Ile  , XV.  6x6. 

Macsrty,  Flibuftier  , fait  offre  de  fes  fctvices  , 
XI.  to.  • . 

Macas  ( Gouvernement  de  ) , XIII.  378.  Son  cli- 
mat ic  fes  produirions , ibid.  Mines  de  Macas, 


y 98.  Montagne  de  Macas  on  Sangly  , Coi.  Rep- 
tiles de  Macas  , XIV.  139. 

MacafTar , I.  481.  Le  Roi  de  MacafTar  cfl  l’enne- 
mi de  1*1  le  de  Bangaie  , 547.  Ce  que  Maca/lar 
fournit  à Bantam  , II.  187.  Conspiration  des 
Makartars  8c  des  Malaycns , V.  411.  Idée  de 
lTlc  de  Macaflar,  nommée  auflî  Célébes,  IX. 
84.  Eloge  8c  cara&crc  du  Gouverneur  du  Royau- 
me, ibid.  Révolte  des  Macalfars  à Siam  , 184. 
Monnoic  de  MacafTar,  X.  314*  Carte  de  l’IIc 
Célébes  ou  Macaflar  , 437 . Dcfcription  de  ccttc 
lie.  Sa  pofition  8c  fon  étendue.  Propriétés  du 
climat , ibid.  Variété  des  produ&ions  de  l'Ilt  , 
458.  Or  en  poudre  8c  en  lingots.  Divcrfcs  ef- 
peccs  de  bois.  Beauté  admirable  de  quelques 
Provinces  , ibid.  Fruits  qui  ditlingucnt  i'Ue  Cé- 
lébes, 43 y.  Noix  , feul  fruit  de  1 Europe  connu 
des  Infuiaires  : Scs  ufages  , 4^0.  Vin  qui  égale 
ceux  de  la  Fraucc.  Cotonicrs  de  Célébes  , ibid. 
Cette  Ile  n’a  point  d’animaux  carnafTiers , 461. 
Etrange  récit  qu’on  fait  de  fes  Singes,  ibid.  Seule 
grande  Rivière  du  Royaume  de  MacafTar,  4*1. 
Ses  Crocodiles  8c  fes  Sirènes  , ibid.  Defciiptiou 
de  fa  Capitale  , 4 6 j.  Autres  Villes  de  Célébes  , 
464.  Qualités  naturelles  8c  figure  des  MacafTa- 
rois , ibid.  Leur  éducation  , 463.  Leur  inclina- 
tion pour  les  armes,  ibid.  Ils  font  mieux  vêtus 
que  les  autres  Indiens  , 4 66.  Habits  des  Hom- 
mes. Dcquoi  ils  fe  couvrent  la  tête.  Modes  ftn- 
gulicrcs  pour  leurs  ongles  8c  leurs  dents.  Habits 
des  femmes,  ibid.  Raifon  pour  laquelle  Célébes 
a peu  d’Efclavcs,  467.  NoblcfTe  dillinguée  de 
celle  des  Indiens  , 468.  Pluficurs  ordres  de  No- 
blcffc , ibid.  Méthodes  militaires  des  Macafia- 
rois  , 469.  Ce  que  leur  Religion  a de  fingulicr, 
ibid.  Leurs  idées  fur  l'origine  des  choies , 470. 
Comment  le  Chriflianifmc  introduit  dans  Cé- 
lébes, 471.  Il  y cft détruit  parle  Mahométifme, 
ibid.  Hiftoirc  fingulicrc  de  ce  changement, 47t. 
Ecablilfcment  des  Hollandois  dans  Plie  Célébes, 
473.  Hifdoire  d’une  étrange  révolution  , ibid . 
Famiae  où  les  Hollandois  réduifent  la  Capitale 
de  MacafTar , 47 f.  Arrivée  d’une  Flotte  Hollan- 
doife.  Cette  Flotte  s’empare  du  Fort  8c  détruit 
celle  des  Portugais  , ibid.  L'effet  d’une  Mine 
aflujcttit  Célébes  aux  Hollandois  , 47 6.  Condi- 
tions du  Traité  avec  le  Roi  Sc  fes  Succeflcurs  , 
ibid.  Les  Jéfuitcs  & les  Portugais  chartes  de  Plie, 
477.  Batbaric  des  Macallarois  8c  des  Holland. 
XI.  177. 

Maccarv  , Baie  , XV.  f~9» 

Macc , Officier  Anglois,  tué  avec  trente  de  fa 
Nation , I.  331. 

Macédoine  ( Syro  ),  Royaume  , VU.  4 J. 

Macedou  , titre  ou  nom  du  Roi  de  Siam  ,-ÎX.  107. 

Machi  , forte  de  nourriture,  8:  fa  compofition, 
XIII.  <4t-  Plante,-  nommée  Macha,  qui  rend 
les  femmes  fécondes,  XIV.  147. 

Mich.ua  !o,  inétal,  XIII.  ji6. 

Machaddcr , Ville  , VUI.  4*8. 
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Machado  de  Brito  ( Antonio  ) , Amiral  Portugais, 
& fa  mort  tragique,  XI.  47t. 

Mnehakandibi , Rivière,  XIV.  686. 

Machala,  Village,  XIII.  3 63. 

Macham  » Anglois  , Se  fon  avanture  dans  Pile  de 
Madère,  ou  il  élevé  une  Chape  le  & un  Tom- 
beau, I.  4 & 5.  Il  eft  le  premier  qui  découvre 
cette  lie.  II.  163.  Caule  des  avancurcs  de  ce 
Voyageur , appcllé  de  quatre  autres  noms, 177. 
II  enlevé  fa  Maîtrelfc  , 178.  Une  tempête  le 
jette  dans  Pile  de  Madère.  Il  s’établit  à rerre  , 
ibid.  Le  vent  entraîne  fon  Vaifleau  dans  l’Afri- 
que , 179.  Sa  maîcrcrte  meurt , Se  lui  après  elle. 
Efclavagc  de  fes  gens  en  Afrique.  Ils  y trouvent 
Jean  de  Mordes , ibid, 

Machan,unc  des  Iles  Moluq.  I.  n f.voy.  Machian. 

Machan , Animal  fauvage  qui  parte  pour  la  plus 
terrible  de  toutes  les  bêtes  féroces  , I.  441.  Le 
Roi  de  Jacatra  fait  prefent  aux  Anglois  d’un  de 
ces  animaux  , dont  le  nom  écrit  Macan  , 301. 

Mncliangara  ( Rivière  de  ) , XIII.  369  , 3S9. 

Machcdo , Portugais  bauni  , laide  à Mclindc  par 
Cabrai , I.  $6. 

Machemala  , Montagnes,  III.  148. 

Machian,  Ile,  une  des  Moluques,  II.  145.  Pro- 
duélion  du  Girofle  dans  cette  lie  , 149.  LesHol- 
Jandois  y ont  deux  Forts  , ibid.  Cette  lie  la  plus 
riche  desllcs  Moluquee  en  Girofle,  1 30.  La  Ville 
de  Machian  prife  par  les  Hollandois  ,18t.  Cette 
lie  nommée  aurti  Marhien  ou  Maquien  & an- 
ciennement Mara,  VIII.  357.  Forts. Je  Macluan, 
571.  Combien  cette  lie  peuplée  , ibid.  Les  Hol- 
landois attaquent  Machian,  s8j.  Détentes  du 
Fort.  Il  eft  atraqué.  U eft  pris  d’aJîaut.  Sort  de 
la  Garnifon  , ibid. 

Machiana  , Ile  , XIV.  49. 

Machito  , Ville  de  Pile  de  Madère  , dont  la  Rade 
fort  avantageufe  aux  Vairteaux  , IL  16  j & 184. 

Machicores,  Peuples,  VIII.  333. 

Machien  , Ile , voy.  Machian. 

Machimba,  IV.  487. 

Machin  [ Robert  ) , Anglois  , voy.  Macham.  Pays 
de  Machin  , VII.  J 8 6. 

Machines  de  guerre,  I.  104.  Coulevrines  monf- 
trueufes,  1)6.  Batterie  redoutable,  150.  Ma- 
chines des  Turcs,  1 39.  Nombreufe  artillerie  de 
ces  derniers,  160.  Autre  machine  des  Turcs, 
10 6.  Machine  hydraulique  employée  pour  la 
culture  du  riz  , VI.  198.  Machines  pnrumati- 
ues  , 177.  Machines  qui  facilitent  l’explication 
es  Phénomènes  de  la  Natuie,  178.  Machine 
pour  féparcr  les  fcmences  du  coton  , 468.  Ma- 
chine d’une  invention  rtngulicrc  , VII.  187.  Ufa- 
gc  de  cette  machine  pour  conduire  des  liqueurs 
au  Palais  , ibid.  Machine  qui  lance  des  pierres 
de  trois  cens  livres,  5)9.  Kiosk  ou  Kyosk  , 
machine  d’une  forme  fingulierc  , «81.  Machines 
Se  manoeuvres  inventées  par  M.  de  la  Bourdon- 
nais , IX.643.  Arts  méchaniq.  du  Japon,  X.  5 86. 
Machine  de  M.  le  Marquis  de  Fuient,  XIII.471. 
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Machino  , Ville  , voy.  Machico. 

Machino  ( Puerto),  voy.  Puerto  Machino. 
Machin-tien  , grand  Village,  VIII.  31. 
Machina,  Ville,  & fon  Commerce,  II.  175  St 
176. 

Machina  dona.  Gouverneur  de  Machma,  II.  17  p. 
Machoran  , Poillon  , Se  pourquoi  ainfî  nommé, II. 
4 f T-  Figure  de  ce  Poilfon  , appcllé  aurti  Poiflbn 
Chat,  ÎV.  138.  Il  cil  encore  nommé  Horn-Fish 
oi  Poilfon  cornu,  & Bacrd-Mznetie  ou  bien 
petit  homme  ba:bu  , 161.  Monftrc  marin  de  ce 
nom  , voy.  Vache  marine. 

Ma-ci,efpecc  de  truffes,  V.  496. 

Macigoran  , lie,  VIII,  $6$. 

Mack  , de  Pécheur  devient  Mandarin  , Se  parvient 
au  Trône,  IX  108.  Il  eft  vaincu  Se  réduit  à la 
fuite  , ibid. 

Mackat  » lieu  où  les  Portugais  font  attaqués,  I. 
118. 

Mackayf  M ) , commande  on  Détachement  d'E- 
coflois,XIV.  f 84. 

Mackrav  , Capitaine  , Se  fa  rcffource  , V»  »*7* 
Macock  ( Baie  de  ) , XV.  6of. 

Maçon  ( Pointe  au  ) , Canton  , XV.  377. 
Maconnodou  , petite  Ile  , VIII.  xii. 

Macopines(  Rivière  des  ) , XIV.  71  J. 

Macoris,  Rivière  , XII.  116. 

Macreufe  de  Rio  de  la  Plata  , XIV.  itfy. 
Mactocaras,  Nation,  XIV.  7)1. 

Macul  ( Bonito)  , Gouverneur,  XIV. 4. 

Macupa,  ou  Jambo,  fruit , X.  414. 

Madaba,  Province,  VIII.  619. 

Madagafear , Ile  , autrement  appellée  Ile  de  S. 
Laurent,  I.  87.  Scs  productions , 93.  Grand  nom- 
bre de  Bonites  Se  d'Albicores  aux  environs  de 
cette  Ile,  339.  Caiactere  des  Habitans,  367. 
Leur  langage.  Leurs  armes.  Fertilité  Se  produc- 
tion du  Pays.  Grand  nombre  de  Caméléons, ibid. 
Armes  des  Infulairesdc(Madagafcar&  leur  adref- 
fe  à $'cn  fer vir  ,11.  49.  Homme  jaune  à Mada- 
gafear,  III.  431.  Carte  de  cetre  Ile  , V.  11  f. 
Scs  produirions.  Iles  Se  écueils  aux  environs  de 
Madagafear  , ibid.  Première  découverte  de  l’Ile 
S.  Laurent  ou  dr  Madagafear , VIL  311.  Ile  de 
Magafear  ou  Madagafear  , 370.  Elle  eft  rem- 
plie de  bctes  farouches.  Difficultés  de  la  navi- 
gation du  Sud  au  Nord  , ibid.  Un  Negrc  con- 
duit en  Hollande  fous  le  nom  de  Madagafear , 
VIII.  8L  Guerre  entre  les  Nègres  de  cette  Ile 
& ceux  de  Sainte  Marie  , 88.  Observations  d’un 
Auteur  fur  Madagafear,  103.  Etablilfcincnt  de 
la  Compagnie  Françoife  Orientale  à Madaeaf- 
car,  36  8.  Les  François  fc  mettent  en  porteflion 
de  cette  Ile,  370.  Madagafear,  nommée  Ile 
Dauphine1,  580.  Départ  d’une  Flotte  de  dix  Vaif- 
feaux  François  pour  Madagafear  , 388.  Etat  du 
Fort  Dauphin  à l'arrivée  de  cette  Flotte,  ibid. 
Ordre  de  Police  établi  par  le  nouveau  Gouver- 
neur , 389.  Divifion  entre  les  Chefs,  J9 0.  Mau- 
vaife  conduise  des  Directeurs.  Effroi  qu'un  che- 
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Val  caufe  aux  Infulaircs.  Dégoûts  qu’on  in fpirc 
à la  Compagnie , ibid.  Un  Directeur  abandonne 
la  Colonie,  391.  Le  Iccond  Directeur  la  quitte 
aufli.  Langueur  qui  règne  au  Fore  Dauphin  .ibid. 
Arrivée  d'une  Flotte  & d’un  nouveau  Gouver- 
neur, jpj.  Guerre  fans  fuaccs , ibid.  Les  Fran- 
çois abandonnent  cette  Ile  , 394  Se  s 9 y-  fin 
tragique  de  PEcabliflcmcnt  François  à Madagaf- 
ear, 196.  Defeription  de  cette  Ile,  J97*  Ju&c~ 
ment  fur  divers  Ecrivains.  Situation  & grandeur 
de  Hic.  Scs  différens  noms.  Idée  générale  du 
Pays,  ibid . Nombre  desHabitans,  59S.  Leur 
figure  5c  caractère.  Figure  des  femmes.  Elles  font 
capables  de  tendrefle  5c  de  fidélité  , ibid.  Kaifon 
pour  laquelle  l'Ilc  n’cft  pas  plus  peuplée  , 599. 
Mariages.  Héroïnes  de  Madagafett.  Loix  & JuL- 
tice.  La  bravoure  des  Negres  dépend  de  leurs 
Chefs  , ibid.  Leurs  Villes,  «00.  Lcürs  Cafés. 
Agriculture.  Nourriture  des  Habitans  9ibid.  Leur 
Habillement , *01.  Leur  Religion.  Cérémonies 
de  leur  Circoncifion  , ibid.  Animaux  de  llle  , 
*oi.  Rivières  & Etangs , *0 J.  Oifeaux.  Antres 
animaux  obfervés  par  Flacour  , ibid.  Planche  ou 
figures  de  plantes  Se  fruits  de  Madagafear  ,*07. 
Fruits,  Plantes  5c  racines  , ibid  6»  Juiv.  Miné- 
raux y 619.  Pierres  prccicufcs  Remarques  fur  les 
pierres  de  Madagafear  , ibid.  Cette  Ile  a des 
Mines  d’or,  *io.  Condufîon  , ibid.  Obfcrvat. 
fur  divers  points  qui  regardent  l’Ilc  , *11.  Pointe 
du  Nord,  *11.  Obfcrvatiotis  fur  la  Langue  de 
Madagafear,  di*  5c  6 14.  Raifons  qui  font 
abandonner  Madagafear , IX.  3.  AncicnsPirates 
de  Madagafear  , XI.  80. 

Madame , Iles , autrement  nommées  de  Maurepas, 
XIV.  <7*. 

Madecaife  , nom  de  l’Ilc  de  Madagafear , VIII. 
S 9 7.  Quelques  exemples  de  la  Langue  Made- 
calfc,  6 14. 

Madeira  Bomba  , Bancs , autrement  dits  de  Sainte 
Anne  , I.  461. 

Madel  { Rivicte  de  ) , IX.  374-  Porc  dc  Madcl  » 
ibid. 

Madclainc  ( Fort  de  la  ) , XII.  Grande  Rivière 
de  la  Magdeleine  , XIII.  )7x-  Fleuve  de  la  Mag- 
deleine , XIV.  409.  Ile  de  la  Magdeleine , 67*. 
Ile  de  la  Magdeleine  , 7 J f» 

Madeleine  : Pour  ce  qui  a rapport  à ce  nom , voy. 
Madclainc. 

Madera  ( Rio  ) , Rivière,  5c  extrême  étendue  de 
fon  cours  , XIV.  41. 

Madcrc  : Découverte  de  cette  Ile  par  les  Portugais: 
Sa  pofition  5c  ce  que  ce  mot  lignifie  , I.  4.  Le 
feu  s*y  nourrit  dans  les  bois  pendant  fept  ans  , 
y.  Les  Portugais  s’y  établilfent  ainfi  qu’un  Evê- 
que , ibid.  Defeription  de  l’Ile  de  Madere  par 
Thomas  Niçois  , IL  nj.  & fuiv.  Sa  découverte 
par  un  Anglois  , fon  nom  5c  fa  fituacion  , 1 *$• 
Scs  Villes  , fa  grandeur  & fes  productions,^/*/. 
Remarques  de  divers  Ecrivains  , 1*4.  Deux  Iles 
fous  le  nom  des  Maderes.  Trois  Auteurs  par- 
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lent  de  Madere.  Situation  de  cette  Ile.  Sa  gran- 
deur concertée  , ibid.  Différentes  opinions  fur 
fa  découverte  , 16  f . Première  Colonie  envoyée 
à Madcrc.  Forets  brûlées  5c  danger  des  Habr- 
tans.  ibid , Villes  de  Plie  de  Madere  outre  la 
Capitale  , 107.  Situation  de  ces  Villes , ibid. 
Agtémens  de  Pile,  i^8.  Mauvais  chemins.  Di- 
minution de  feitilité  à Madere.  Scs  Vins.  Tems 
ou  la  vendange  s*y  fait , ibid.  Partage  du  p:ofit 
du  Vin  a Madcrc  , 169.  Caufe  de  fertilité.  Fruits 
de  l'Ilc.  Un  de  ces  fruits  pris  pour  le  fruit  dé- 
fendu , ibid.  Arbres  de  Madcrc,  170.  Peu  d’ani- 
maux fauvages  à Madcrc.Lcs  Perdrix  5c  Faillis  y 
font  communs.  Provifions  de  cctrc  Itc  , ibid.  Il 
n’y  a nul  animal  venimeux,  171.  Caurc  de  l’alté- 
ration du  terroir.  Singularité  des  mariages  des 
Habitans. Raifons  blancs  d\m  refus  de  mariage 
fait  par  une  Dame  de  Madcrc  , ibid.  Le  meur- 
tre trop  libre  dans  Pile,  17).  Riehctle  du  Clergé 
de  Madere.  Hôpital  pour  les  maux  vénériens» 
La  fcpulcurc  rcfufée  aux  Hérétiques  , ibid.  Ex- 
ception peu  vrai-femblab!e , 174.  Chanoines  de 
Madcrc,  ibid.  Hirtoiic  de  la  découverte  de  Pile 
de  Madcrc  , 177.  Remarques  préliminaires. 
Doute  fur  la  vérité  de  cette  Hiftoirc  , ibid.  Caufe 
de  la  féconde  découverte  de  Madere,  179.  Opi- 
nion fabulcufc  fur  cette  Ile  , 181.  Approche  d’un 
V tuileau  Portugais  vers  l'ile  frayeur  des  Ma- 
telots , 18t.  Première  vue  de  la  terre  , ibid.  L'Ilc 
eft  nommée  Madcrc  , 184.  Eglife , bâtie  dans 
Plie  , dédiée  a Jefus  Sauveur , ibid . 

Madcrc,  Rivière,  XIII.  381. 

Madian  , Drogue , VIII.  ijj.  Cette  drogue  , citée, 
XI.  67  j. 

Madoc(Laurcnt),CorrefpondantjII.  yjt.  Un  autre 
Madoc,  ou  peut-être  le  meme,  cité  , XII.  100. 

Madras,  Ville,  voy.  Madralpatan. 

Madrafpatan  , Place , VIII.  *41. Cette  Ville, nom- 
mée auflî  Madras , où  les  Anglois  font  élever  un 
Fort , *49-  Ce  Fort  nommé  aulfi  Saint  Georges , 
pics  duquel  eft  nn  Couvent  de  Capucins , IX. 
JM» 

Midrafs  , Ville  , dont  #Roi  de  Portugal  ordonne 
de  piller  le  Temple  , I.  1 38. 

Madré  , Pays  , VIII.  4*9. 

Madre-Romba  , Rivière,  III.  340.  C’eft  la  meme 
que  celle  de  Scherbro , 570. 

Madre  de  Dios  , Caraque  , une  des  plus  monf- 
trueufes  malles  que  le  Portugal  ait  Uir  Mer.  I. 
j 54..  Prife  de  cette  Caraque,  ibid.  D?  quelle 
utilité  elle  cft  aux  Anglois  ,331,  Son  Etat  & fa 
Defeription.  Regret  que  cette  perte  caufe  à l’Ef- 
pagne  , ibid.  Rivière  de  Madre  de  Dios  , X.  83. 

Madrépore  , plante,  XII  133. 

Madrefabad,  Ville,  brûlée  parles  Portugais^  I. 
iji. 

Madrefavat , Porc,  5c  fa  pofition  , I.  1 f 9. 

Madrid  : Ambalfadcs  du  Roi  de  Congo  à la  Cour 
de  Madrid  , IV.  474  & f*iv.  Idée  que  Carcri  don- 
ne de  Madrid,  XL  yy*. 
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Madur  ( Détroit  de  ) , IX.  475. 

Mïdura  , Roi  de  Delli , fc  met  en  poiïcffion  du 
Royaume  de  Canara  , 1.  m.  11  donne  à Tes 
Etats  le  nom  de  Décan  , ibid. 

Madura , Ile  , I.  480.  Elle  parole  être  la  même 
que  celle  de  Madure  , VIII.  114.  Vifite  que  le 
Roi  veut  faire  à une  Flotte  Hollandoifc,  ibid. 
Ce  que  cette  démarche  lui  coûte  & à fes  gens, 
n y.  Le  Roi  de  Madure  fait  arrêter  un  grand 
nombre  de  Hollandois,  nj.  Ville  de  l’Ilc  de 
Madura  • ijo.  Royaume  de  Maduré  , IX.  619. 

Madure  , Ile  , voy.  Madura  , Ile.  . 

Maduréc,  V.  411.  Les  Jéfuites  de  Maduré  pren- 
nent l'habit  de;  lira  mines,  & pourquoi.  IX. 
ifi  & 15  J.  Royaume  de  Maduré,  619.  Qua- 
lités que  doivent  avoir  les  Miüionuaires  de  Ma- 
duré , X.  ji£. 

Madureyras,  illuftre  Maifon  de  Portugal , IX.  411. 

Maenza  ( Marquis  de  ) , Seigneur  d'un  Canton  , 
XIII.  477  6-  fuiv. 

Macltriade  Campo  ( la  ) , & fon  Gouvernement, 
XIII.  404.  En  quoi  elle  confifte  , ibid . 

Mactzuikcr , voy.  Maatzuiker. 

MafFamet-Khan  , Roi  de  Kashgar,  VII.  413. 

Mi ffife,  Hirtoricn  cité  , I.  ai.  K).  Cité  , V.  37. 

Maffio  , ou  Mathieu  & Nicolas  .deux  frères  Vé- 
nitiens de  niluftre  famille  de  Polo  :Lcur  voyage 
à la  Cour  de  ÿ»:ka,  VIT.  307.  Leur  retour  juf* 
u'en  Perfe  , 308.  Réfutation  qu’ils  prennent 
'■ilkrà  la  Cour  de  Kublay.  Ce  I’nhcc  les  envoie 
à Rome  : Scs  vues.  Leur  route  jufqn’à  Venife. 
Nicolas  Polo  , trouve  f.i  femme  morte  qui  avoir 
mis  au  monde  Marco-Polo  fon  fils.  Ils  retour- 
nent en  Tartaric  avec  le  jeune  Marco  Polo. 
Comment  ils^y  font  reçus , ibid.  A quelle  oc- 
casion iU  obtiennent  la  liberté  de  partir,  307. 
M iffio  ,ou  M ithieu  honoré  de  la  Magiftrature, 
jt<.  Ces  deux  Voyageurs  cités  fous  les  noms 
de  Niaholo  & Maftio-Polo  ,3)9.  Nicolas  & 
M milieu  Polo,  cités,  333. 

AU  fon , Fort  imprenable:  Lçj  Arabes  en  chatTenc 
les  Portugais,  I.  140. 

Mafm  ( Jean  RodrigncqÉu  Pilote,  XIII.  19. 

M ifukka  , Receveur  des Blancs , IV.  J40.  Ambaf- 
fadcir  que  M.rolla  reçoit  cher  un  Mafukka, 
554.  Mtfukkafif  Mafukka  Mabouka  Officiers, 
574.  Sig.  Ccc c.  Beauté  de  la  Maifon  d’un  Ma- 
fukki , 383. 

Magabar  , Village , X.  494. 

Magade  , Seigneur  d’un  Pays  de  Ternate  , VIII. 

j 61. 

Magadocia,  Ville  y voy.  “Magadoxa. 

Magadoxa , Ville  , & fa  pofiiion  ,1.  jt.  Sa  fon- 
dation par  les  Arabes  , 87.  Ellccft  aolfi  nommée 
^uabcll  , II.  11.  Nommée  aufli  Migadocia,  V. 
il}-.  Raifons  qui  empêchent  les  Marchands  de 
fréquenter  le  Porr.  Exemple  de  la  Barbarie  des. 
Habitans  qui  enlèvent  des  Anglois  , ibid. 

Magaeni  ( Porc  de  ) , IX.  6 3. 

Magalhaens  ( Gabriel)  , JéfUitc , écrit  une  Rcla- 
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tion  fur  la  Chine  , VI.  t.  Idée  de  fon  Ouvrage, 
3.  Jugement  qu'on  en  porte.  Vie  de  cet  Auteur. 
11  eft  condamné  à la  baftonnade.  Il  eft  mis  deux 
fois  à la  torture  & doit  être  étranglé  , ibid . 11 
cil  condamné  au  fouet  & aubaniflement , 4.  Ce 
qu'il  foufFre  pendant  les  dernières  années  de  fa 
vie.  Sort  de  fa  Relation.  Sujets  de  l'ouvrage. 
Plan  dont  il  eft  accompagn tjbid.  Cité, 6.  n.if. 
16*  17.  Sa  defcript.  du  Palais  Imper,  de  Péking, 
19.  Conclufîon  de  Magalhaens  ,33.  Cité  , m. 
lif.  119.  161.  iti.  175.  109.au.  1 66.  171. 
306.  jn,  311.  379.  381.  3*3.  386.  389.  391. 
ibid.  391.  397.  ibid.  41  3.  433.  438.  466.  484. 
486.  489.  ibid. 

Magallanes  ( Antoine  de) , trouve  cinq  Portugais, 
refte  d’un  plus  grand  nombic  infortuné  , 1. 90. 

Magandc,  Chef  des  Devins,  V.  116. 

Magafear , Ile  , voy.  Madagascar. 

Magafin  des  raretés  Impériales  de  la  Chine  , & fes 
diftributions , VI.  17.  Magafms  des  Mongols, 
VII.  199.  Grand  Magafin  de  riz  ,611.  Maga- 
fins  de  Batavia,  VIII. ^83. 

Magatta  , Province , X.  636. 

Magazarum  , lie  , qui  avec  deux  autres  forment 
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néral 8c  leur  Arehireélnre  , 144  8c  143.  Origine 
d’une  belle  Maifon  des  Cai  mes  de  Goa  , X 1 4 4. 
Maiforfs  des  Jéfuires  8c  des  Hollandois  à Agra  , 
zoo.  Celles  des  Mogols  * 1 3 J.  Forme  des  mai- 
fons d'une  Ile  fans  nom,  443.  Defeription  des 
maifons  Japoroifes  , 393.  Maifonsdes  Bourgs 
& Villages  Japonois  , 394.  Maifons  (ingulieres , 
XI.  411  Comment  elles  fc  trouvent  fortifiées  y 
ibid.  Précamions  de  l’Empereur  de  la  Chine 
lorfqu’il  vifuc  les  maifons  des  Jéfuires,  495. 
Pais  où  les  maifons  bâties  fur  des  arbres  , XII. 
i8r.  Maifons  du  InfuUires  de  rEfpaguoIc,xx  j.. 
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Maifons  des  Méxiquains  , 343.  Maifon  du  dé- 
part ,43 3.  Maifons  d’un  bois  incombullible  , 
XIII  i74..Maifons  de  Lima,  334.  Forme  des 
MUifonsde*  la  Virginie  , XIV.  J 1 3.  Mailons  de 
la  Nouvelle  Yotk  , 548.  Maifon  portative  , 
XV.  98. 

MailTour , Royaume  , IX.  419. 

Maifwain  j Lieutenant  , & fa  mort , III.  34. 
Mail , de  S.  Jago  ,11.  351.  Graine  de  Mail  5 fes 
diftérens  noms  , IV.  114.  Son  ufage  8c  fes  qua- 
lités, 113.  Liqueur  compoféc  avec  le  Mail, 117. 
Diverfes  préparations  du  Maïz,XV.  41.  Pain 
de  Maïz , 41. 

Mai*e , III.  444. 

Maja-Raja  , Roi  des  Marattes , IX.  4uT. 

Majars , 01!  Hongrois , Nation  fubjuguée , VIL 
38.  Nommés  anfli  Huns  , 189. 

Majobamba,  & Motcyoucs,  XIII.  441. 

Major  , Capitaine  d’un  Bâtiment  de  la  Nouvctle 
Angleterre,  cfl  mafAcié  , IJI.  84. 

Majorada  , Place  , XIII.  i4. 

Majordome,  ou  Intendant  Japonois  , X.  37a 
Majti , droguç  , VIII.  1 33.  Citée  , XI.  € 7 3. 
Majuilc  , Eccl  'faflique  , XIV.  413. 

Majumbo  : Côte  de  ce  Pays  , IV.  401.  Bois  de 
Majumbo  , V.  31. 

Mijus , Place,  VII.  390. 

Maka  , Ville  ,11.  31 9.  604. 

Makaga , Port  fur  la  Côte  d’Afer,  I.  131  b fuir, 
Makaijc , X.  331. 

Makako , animal  fauvage  , 78. 

Makakoath  , nom  de  Serpens  , V.  199. 

Ma  ka-la  tycn , Temple  d'un  Bœuf  qu’on  v ho- 
nore , VI.  i 1. 

Makamar  ( Slati  ),  Chef  ou  Prince,  cft  forcé  de 
prendre  la  fuite,  III.  87.  Apologie  qu'il  fait  de 
fa  conduire,  ibid.  Ciré,  9 î . 

M.ikana(Ilcs  de  ),  V.  }?o.  Ville  de  eenom , Vit 

1 as. 

Makang  , Montagne  , V.  149. 

Mi k. 10 , voy.  Macao,  Ile. 

Makaque , Ver,  voy.  Macaque. 

Makaranga  , Royaume  , V.  114. 

Makarckau  , bel  arbre,  U fon  fruit,  XI.  <jj. 
Mikas,  Peuple  Indien,  XIV.  140. 

M,  kaflars  , Peuples , voy.  Macalfar. 

M katc  , Ville  du  Royaume  d'Ormuz  , I.  98  Le 
Gouverneur  demande  la  paix  aux  Portugais  , 8c 
leur  donne  des  provifions.  Le  Roi  d'Ormuz  y 
envoie  un  fecours , la  Ville  cft  pillée  par  le» 
Portugais , excepté  la  Maifon  du  Gouvetn.  qui 
cil  tué  dans  le  trouble  , ibid. 

Makaton  , Tarif,  II.  tfot. 

Ma  kau  , Ile  , voy.  Macao. 

Makaya,  Village,  une  des  rélîdcnces  du  Dameï 
de  Rufifeo  , II.  470.  Cité , 471. 

Mnk-batc  , VII.  1 j J. 

Malte,  coquillages , V.  9t. 

Makella  , bon  Port,  I.  470.  Makclla-Kolontr:!, 
Seigneur  d'un  territoire  , IV.  488- 
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Makcmba  , Idole  MokilTo  , IV.  <09. 

Mnkcndairo,  titre  de  Miniftte  , X.  J 68. 

Makhmac,  Prince,  VII.  té}.  • - 

Maki,  ouKfamaki,  arbre  puant,  X.éét.  Nom- 
mé aullî  Maki  fétide , XI.  6ÿ4-  Le  Maki  fett  à 
la  teinture  , XIV.  174- 

Makikia , Rivière , X.  108. 

MJtilma  , nom  de  la  première  femme  d'un  Nè- 
gre, III.  J9  J. 

Makino  Bingo  , favori  de  l'Empereur  du  Japon  , 

X.  Jtf. 

Makinut-Yalmuzi , Ambartadeur , VII.  Jÿ- 

Makkuta  ; ce  que  c'eft  , V.  }o. 

Mako  , petite  Baleine  , X.  875. 

Makoko,  Royaume  ,IV.  401.  Ce  Royaume  nom- 
mé aulTi  Ankiko  ,8 11.  Animal  nommé  Mako- 
ko  , & (à  rclTcmblancc  avec  l'Elan  , V.  8 ).  Roi 
qui  porte  le  titre  de  Grand  Makoko  ou  Makok- 
ko,9«-  • ..... 

Makolonte  , Prince  ou  Seigneur  d an  Libate  ou 
Ville  , IV.  49é.  Avantutc  hardie  d'un  Makolon- 
te, jot. 

Makolontu  , ancien  d'une  troupe  dé  Negtes , IV. 
04. 

Makomas,  femmes  de  fuite  , V.  11. 

Makomba , Royaume , V.  1, 

Makonda  , principale  femme  du  Royautpe  de  Loan- 
go,IV,J»S. 

Makongo , Idole  MôkilTo  , IV.  609. 

Makotte,  c'cft-à-dife,  Çonfeillcr , V.  }8. 

Mikouria , petite  Rivière  , XIV.  }77- 

Makran  , Province  , voy.  Mikran. 

Makrim,  Rivière  dont  une  Tribu  prend  le  nom, 
VII.  fi. 

Makthiacheu  , Village,  V.  J fl. 

Makurumbe  , Royaume,  V.  114. 

Makuta,  Pays  bien  cultivé , IV.  <11. 

Makuts , l’oillon  , X.  874. 

Ma-la,  Seigneur  Chinois,  VII.  498.  Village  de 
Mala , ou  fe  fait  une  grave  entrevue , XIII.  96. 
Vallée  de  Mala  & fa  Rivière,  4j !. 

Malabar,  voy.  Malabares. 

Malabates.  Pofitiondu  Royaume  de  Malabare  ainfi 
que  de  la  Côte  r I.  54.  Temples  des  Malabares: 
Citconftanccs  d'un  de  ces  lieux  , }7-  Saillie  oa 
bon  mot  pieux  d'un  Portugais  à cette  occafion , 

38.  Commerce  du  Pays,  87.  Province  de  Ma- 
labar , Vil.  3 é 3 • Quelques  ufages  du  Malabar, 

3 éé.  Idoles  du  Pays.  Autres  ufages  du  Mala- 
bar. Manière  de  faire  payer  les  dettes , ibid.  De- 
vins 8c  Pbyfionomiftes  ,387.  Les  enfans  maîtres 
d'eux-memes  à treize  ans.  Idoles  mâles  8c  fe. 
mettes,  ibid.  Royaume  de  Malabar,  ) 69.  Sa- 
ges repréfentations  qu'un  Malabare  fait  à des 
Prifonniers  Hollandois  , VIII  181.  Un  Mala- 
barc  trompe  deux  Anglois  fugitifs  , 51t.  Sort 
d'un  Vailleau  Anglois  attaqué  par  les  Malaba- 
rcs , X,  164.  Roi  Malabare  de  Cochin,  8c  fes 
qualités,  XI.  198.  Defeription  de  la  Côte  de 
Malabar , 438.  Etendue  de  cette  Côte.  Scs  Ha- 
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bilans , leur  figure  Se  habillement , ibid.  Orne- 
mens  Je  longueur  de  leurs  oreilles,  439.  Dif- 
tinâion  entte  les  Mahométans  8c  les  Gentils.  Les 
Mahometans  s'enrichiflcnt  par  le  Commerce  de 
la  Piraterie,  ibid.  Divifion  de  Tribu  entre  les 
Gentils  du  Malabar , 440.  Alliances  8c  Maria- 
ges, 443,  A quelle  occafion  les  femmes  ven- 
dues , ibid.  Droit  cruel  de  la  Ttibu  d'une  fem- 
me coupable  ,4344.  L’bomiciJe, crime  plus  léger 
que  le  larcin  au  Malabar.  Formalités  fingulieres 
du  Serment , ibid.  Sentence  de  mort  8c  ton  exé- 
cution , 44;.  Tribu  Royale.  A qui  la  Couronne 
appartient.  Licutenaut  Général  8c  fon  autorité. 
Ce  qu'il  doit  au  Souverain  , ibid.  îafte  des  Rois 
du  Malabar,  448.  Fallu  des  Grands.  Ordre  de 
la  naiiTancc  d’une  Tribu  a l'autre,  ibid.  Une 
femme  peut  avoir  plufieurs  maris,  447.  Com- 
ment leurs  droits  s'accordent.  Facilité  du  di- 
vorce. Ordre  de  l'héritage.  Temps  du, Mariage 
pour  les  filles , ibid.  Vie  fimpledcs  Malabares, 
448.  Leurs  Pagodes  ou  leurs  Temples.  Religion 
du  Pays , ibid.  Refpcét  égal  pour  les  Dieux  8c 
les  Rois , 449.  Fêtes  8c  cérémonies.  Adrcfl'c  des 
Malabares  dans  l’excrcicc  des  arme* , ibid.  Exer- 
cices Académiques  de  la  jeune  Noblcfi'c,  430. 
Comment  fe  terminent  les  grandes  Querelles. 
Guerres  des  Malabares , ibid.  Propriétés  de  l'air 
&:  du  terroir  , 431.  Seul  endroit  où  croît  le 
Cardamome.  Candie  inférieure  à celle  de  Cey- 
lan.  Defeription  du  Cocotier  Malabare  , ibid. 
Quelques  arbres  particuliers  au  Malabar , 433. 
Plantes  fingulieres , 434.  Animaux  remarqua- 
bles, ibid.  Civette  du  Malabar, 436.  Comment 
les  Serpens  honorés  des  Malabares  , 437.  Juge- 
ment lut  la  beauté  du  Malabar,  439.  Ordre 
des  Etais  qui  compofcnt  cette  Côte  , ibid. 

Malabaftrum  , voy.  Thalamapatra  , ou  Thalama- 
dra , arbre. 

Malaber , employé  à une  négociation , XII.  88. 

Malabri  ( Port  de),  XIII.  1 97. 

Malaea  , Ville,  voy.  Malacca. 

Malacai  kon,  More,  III.  113. 

Malacan  ( Détroit  de  ) , XI.  407. 

Malacate  , efpccc  de  roue , & fon  ufage  , XI.  330. 

Malacca  , Ville  où  fe  tient  le  grand  marché  du 
Levant,  I.  p.  vij  de  l’Jmrod.  D'Albuqucrque 
Viccroi  des  Indes  entreprend  la  conquête  de 
Malaea  , 1 1 3.  Situation  de  cette  Ville.  Son 
origine.  Ce  que  lignifie  Malaea  en  langage  Ma- 
laycn  , ibid.  Son  premier  Roi , fes  animaux  8c 
caraâcrc  des  Habitans.  Cette  Ville  cil  enrichie 
Se  fort  peuplée  par  le  Commerce  de  roue  l'O- 
rient.' Préparatifs  du  Roi  pour  fa  défenfe  con- 
tre les  Portugais , ibid.  Force  des  Portugais  pour 
l’attaque  de  Malaea  , 118.  Propofitions  que  le 
Roi  fait  aux  Portugais  , 8t  réponfe  d'Albuqucr- 
que.  Dcfccntc  des  Portugais  & leur  première  at- 
taque. Perte  des  afüégcs , ibid.  Les  Portugais 
emportent  la  Ville,  A cruel  carnage  qu'ils  y 
font,  117.  Le  Roi  de  Malaea  prend  la  fuite  8c 
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De  trente  point  d’azilc.  La  Ville  de  Malaca  cft 
repeuplée  par  Albuquctque  qui  y découvre  une 
confpiration,  & punit  les  coupables , ibià.  Ma- 
laça  inuiifcmcnt  attaquée  pat  divers  Princes  In- 
diens ,11?.  Elle  eft  aliiégéc  par  le  Roi  de  Ban- 
tam  , 114.  Malaca , liège  d'un  Evêque  Je  la  der- 
nière Place  des  Pouogais  aux  Indes  Orientales, 
141.  Côte  de  Malaca,  j 3 I .^.es  Chinois  y por- 
tent  leur  Commerce  , VI.  101.  Malaca  a dictée 
par  les  Hollandois , VIII.  tu  6-  fuiv.  Lâcheté 
des  Malais  ou  Habitans  de  Malaca,  11».  Les 
Hollandois  tirent  peu  de  fcrvice  des  Malais, î 10. 
Reproche  extravagant  qu’its  en  reçoivent.  L'A- 
miral Hollandois  entreprend  d'affamer  la  Ville. 
Les  vivres  y deviennent  chers  , ibid.  A quoi  la 
faim  réduit  les  Habitans , jii.  Sortie  des  affié- 
gés , I bid.  La  Ville  foudre  beaucoup  de  la  faim, 
31J.  Dcfcrîption  de  Malaca  , Sa  firuation  , 
fa  grandeur  & fa  force.  Plan  de  la  Ville  8t  de 
la  Fotrereffe.iW.  Deux  Iles  voilïncs  de  la  Ville, 

317.  Nombre  des  Paroiffes.  Jugement  de  Ma- 
rélicf  fur  l'air  de  Malaca  , ikid.  Pays  voifins , 

318.  Pourquoi  Malaca  ne  s'aggrandh  point.  Au- 

tres raifons  qui  menacent  Malaca  de  fa  ruine, 
ibiJ.  Malais , Habitans  de  Batavia  ,483.  Ob- 
fervations  fur  Malaca,  IX.  74.  Trille  deferip- 
tion  de  certc  Ville,  8t.  Malais,  Peuples  des 
Iles  Philippines , X.  378.  Marée  du  Détroit  de 
Malacca,  XI.  83  t.  # 

Malades,  voy.  Maladies. 

Maladies  : Maladie  qui  fc  répand  dans  l'Eqnipage 
de  Vafco  de  Ganta  , I.  Ji.  Maladies  qui  cau- 
fent  la  perte  des  Anglois,  îai  6-  fuiv.  Mala- 
dies d'un  Equipage  Anglois  , 13  s.  Autres  mala- 
dies des  Anglois , t j6.  Maladies  incommodes. 
t8f.  Les  Anglois  attaqués  de  maladies,  tsf. 
Maladie  que  les  Anglois  reçoivent  d'un  vol  faic 
aux  Portugais,  381.  Maladies  qui  fe  répandent 
fur  une  Flotte  Angloifc  , 381.  Maladie  des  An- 
glois , 410  6*  fuiv.  Maladie  dangereufe  , IL  30. 
Maladie  qui  afflige  les  Anglois , 47.  Gratffc  ti- 
rée d'un  fruit  , bonne  pour  diverfes  maladies  , 
<48.  Maladie  dans  un  Equipage  Anglois  , III. 
35.  Maladies  qui  fuccedcnt  a la  bonne  chcte  , 
384.  Canlès  de  maladies  qui  fe  mettenr  parmi 
des  Negres  S:  des  Matelots,  39S.  Maladie  dans 
deux  Equipages  Anglois,  438.  Les  Negres  s'a- 
bandonnent dans  les  maladies,  IV.  79.  Mala- 
dies les  plus  communes  des  Negres  de  la  Côte 
d'or , 1 57.  Maladie  des  Bmifs , 14p.  Caufcsdcs 
maladies  des  Européens  fur  ta  Côte  d’or  , aoy. 
Maladies  du  Royaume  de  Juida  , 198.  Redoutée 
des  Negres  dans  leurs  maladies , 199.  Rcmedes 
des  Negresdans  leurs  maladies  , 414  Maladies 
qui  fe  répandent  dans  un  Eqnijiage  , 418.  Ma- 
ladies St  difficulté  de  fe  1 établir  , jjl.  Embar- 
ras d'un  Comte  de  Sognodans  une  maladie/ 11. 
Maladies  communes  au  Pays  d'A  ngola  , V.  J t 
8c  ji.  Divination  dans  les  maladies  ,164.  Ma- 
ladies des  Européens  du  Cap  de  Bonnc-Efpc- 
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rance , 1 8 j.  Pratique  des  Médecins  Chinois  dans 
les  maladies,  VI.  181.  Chaque  maladie  a fon 
poulx  différent , 183.  Ptincipalc  caufe  des  ma- 
ladies fuivant  les  Chinois , 5c  remede  qu’ils  y 
apportent , x88.  Allarmc  publique  pour  les  ma- 
ladies de  l’Empereur  de  la  Chine  , 378.  Maladies 
auxquelles  font  expofés  les  Ouvriers  qui  tra- 
vaillent au  Vernis  , 483.  Maladie  d’une  Impéra- 
trice 8c  remedes  employés  pour  fa  guérifon,VII. 
x8r.  Supcrtytion  pour  les  malades  Tartares , 
303.  Manières  de  traiter  les  Malades  , 3 34.  Sor- 
ciers confultés  dans  les  maladies,  3 A 3 . Ufagc 
cruel  à l'égard  des  Malades,  41.9.  Maladies  dans 
un  Equipage  Holtandois,  VIII.  78.  Précautions 
pour  la  (urcré  des  malades  , ici.  Maladies  des 
Hollandois,  jn.  Maladies  daus  un  Equipage 
Hollandois , 418.  Maladie  contagicufc  qui  aug- 
mente la  mifere  de  deux  Anglois , 498.  Ma- 
ladies 8c  remedes  des  Chingulais , j | S.  Les  Ma- 
ladies obligent  les  François  d'abandonner  leux 
entreprife  , 839.  Maladies  ordinaires  à Surate  , 
IX.  38.  Maladies  8c  remeJcs  du  Tonqttin  , 103.. 
Maladies  communes  àSiam,  130.  Pratiques  Sia- 
moifes  dans  les  maladies  , 184.  Observations 
fur  les  maladies  d'un  Vaiffcau  François , 8oa.. 
Préfcrvatif  vérifié  fur  Mer  contre  Us  maladies 
des  climats  chqpds  , XL  a?.  Maladie  finguliett 
8c  fes  effets,  188.  Hydropifie  commune  furune 
Côte,  8c  fon  remède,  384.  Maladie  fingulicre 
qui  achevé  de  dépeupler  l'Efpagnolc , XII.  197^ 
Maladies  dont  le  Pays  qui  environne  San  Do- 
mingo eff  affligé , a 1 r.  Maladie  caufée  par  des 
Vers,  858.  Etranges  maladies  propres  au  Pays 
de  Carthagcne  des  Indes  , XUL  aSa.  Climat  fa- 
vorable à la  guérifon  du  mal  de  Naples  , 503- 
Maladiesdc  Quito  , 399.  Maladies  communes: 
aux  Habitans  de  Lima  ,33  s-  Fâcheufc  maladie 
des  femmes  de  Lima,  3t8.  Maladies  des  Péru- 
viens, 331.  La  petite  vérole  fait  de  fréquent  ra- 
vages au  Para  , XIV.  47.  Maladies  du  Pays  de 
Guayaquil  , 13  3.  Maladies  8c  remedes  des  Bra- 
filiens  ,184.  Maladie  fingulicre  ,381.  Maladie* 
de  la  Virginie,  108.  Maladies  oïdinaires  des. 
Sauvages  de  l’Amérique  Septentrionale,  XV.  88.. 

Malaf.  nom  du  Vin  de  Palmier,  IV.  303. 

Malaga  , Vil!#,  fon  Port  8c  tcveoQ  de  l'Archevê- 
que , IV.  3at. 

Malséant,  Village,  VIII.  4^d- 

Malagente  , Nation  , 8e  pourquoi  ainfi  nommée 
III.  8Ï9.  , ~ 

Malaghcrtc.  voy.  Malaguetre. 

Malagos  , Oifcau  , .V.  roi. 

Malaguctc  Côte  de).  11.  4x3.  Côte  de  M , bg- 
hette  ou  Mauigherr*  & ! lares  qu’cHc  renferme, 
III  348.  Côte  de  Malagbctte.  Origine  de  lu 
Dom  , 34*.  Fertilité  de  cette  Côte*  Propriétér 
dtt  Pays.  Confirmation  de  l'ancien  contrn.c-rr. 
des  Ftançois  f.r  cette  Côte  , ii.J.  lonjucer  do 
la  Côredc  Mabtjucrre  , 498.  Etendue  de  la  Côte 
dt  Milagucctc,  j«y.  Diïitun  i;  ivra.  -le:  i;.- 
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lions  «les  Pays  intérieurs  de  li  Côte  de  Mala- 
guette  entre  Sierra  Lcona  5t  Rio  Seftos  , 584 
6*  fuiv.  Dépendance  des  Peuples  de  la  Côte  de 
Malaguettcc,  58 6.  Végétaux  & animaux  des 
Pays  de  la  Côte  de  Malaguctte  , ibid.  & fuiv . 
Ponts  5c  langage  du  Pays  , 598.  Côte  de  Mala- 
guette,  ou  du  Poivre , proprement  dite  , 61S. 
Etendue  Se  qualité  dc'cccte  Côte  , ibid.  & fuiv. 
Epoque  des  Etablillcmcns  François  fur  cette  Cô- 
te , 610.  Obfcrvations  généraleséur  cette  Côte  , 
61 1 . Altmcns  & providons  du  Pays  , ibid.  Dé- 
bauche des  Habitans  de  la  Côte  du  Poivre , 6ty. 
Difficulté  de  leur  langue  , ibid.  Leur  manière  de  • 
s’entre- falucr , 614  Leurs  Artifans.  Leur  Roi , 

5c  Rcbgion.  Tems  propre  au  Commerce  de  cette 
Côte  , ibid. 

Malaguctte  . cfpccc  de  poivre  ,11.  19 1 . Les  Nègres 
en  mettent  dans  leurs  ragoûts  , III.  147.  Ufage 
de  la  Malaguctte , y 6 y.  Origine  attribuée  au 
nom  de  la  Malaguctte  ,611.  D.fcription  de  ecuc 
Plante  & de  fon  Fruit , ibid.  Qualité  de  la  bonne 
Malaguctte,  6 11.  Sa  forme  fuivant  R.irbot  : 
Tems  de  la  cueillir  , ibid.  & fuiv.  Malaguctte, 
ou  Manighette  de  Congo  , V.  7$.  Appcllécaufli 
Mjüiguette , & fes  autres  noms  , VIII.  94. 

Malailli , Ile , VIII.  to4. 

Malais  , Peuple , VIII.  141.  i4y.  voy.  Malacca. 

Malakacaï-Séc  , More,  III.  itj. 

Malakka  Pela,  arbre  ou  plante,  XIV. 

Malala , fête  bizarre  , V.  7. 

Malale,  lie,  une  des  Canaries  , I.  470.  Perfidie 
des  Habitans  , ibid. 

• Malanao  , Lac  , X.  $ 98. 

Mala-Polea,  Baie  , XII.  14  J* 

M Maquette , forte  de  mets  des  Nègres  , IV.  1 08. 

Ma-lau-ya  , Chinois,  accompagne  une  Amballadc, 
VII.  460.  Lettre  qu'il  ligne  , ibid.  Ciré  fous  le 
nom  de  Mulau-ya  , 4*4*  4<»6.  4*1-  48*. 

Nouvelle  qu'il  donne  d'une  bataille  gagnée,  6 o r. 

Malaye, Ville  , VIII.  J4<>5c  J4*. 

Malayens , Peuples  habitans  des  Montagnes  de 
Malaca  , I.  n j.  Pintade  Malaïenc  , ou  Serrafla, 

48  y.  Les  Hollandois  leur  accordent  la  liberté  du 
Commerce  1 II.  101.  Ce  que  c’cffc  que  cette  Na- 
tion , 111.  f)o.  Premiers  Malayens  ou  Malays 
qu'on  voit  fur  la  Côte  de  Juida  ,IV.  14 6.  Leur 
Traité  de  Commerce  avec  le  Roi  de  JuiJa , y 47. 
Qualités  de  ce  Peuple.  Eloignement  de  leur  Pays. 
Leurs  marchandées.  D'où  ils  les  tirent.  Leurs  ha- 
bits 5c  armes.  Forme  de  leurs  fabres.  Ils  ont  des 
armes  à feu  fibid.  Productions  de  leur  Pays,  parti- 
culièrement une  cfpccc  de  cuivre  lumineux, y 48. 
Nature  de  leur  Commerce.  Leur  Religion.  Faci- 
lité que  les  François  auroient  à,fc  lier  avec  eux  , 
ibid.  Eclaircillcmcnt  5c  conicftures  fur  les  Ma- 
layens , 149.  Confpiration  des  Malayens  5c  Ma- 
kalTars  , V.  411. 

Malays.  voy.  Malayens.  f 

Malcrouda  , Oifeau , VIII.  $47* 

Malda,  Place,  VIII.  493. 


MATIERES. 

Maldcr-Gacon  , commandant  de  Cavalerie  , VIU* 
4^4- 

Maldives,  Iles,  1.  JJ9.  Vue  de  ces  Iles ,8c  ce 
qu’elles  produifent , y 68.  Homme  3c  qualité  d'u- 
ne de  ces  Iles  que  les  Hollandois  prennent  avec 
fa  femme  Canal  des  Maldives , nommé  Maidi- 
via,  ibid.  Fievje  des  Maldives  , VIII.  21  y. 
Caufe  de  la  ruine  des  Maldives,  116.  Situation 
des  Maldives  , 141.  Leur  divifioo  en  Arollons. 
Leur  nombre  & titre  de  leur  Roi.  Carte  des 
Iles  Maldives , ibid.  Leur  forme,  14 y Canaux 
qui  féparent  les  Acollons  , ibid.  Canaux  qui  fé- 
parent  les  Iles  de  chaque  Atollons  • 144.  Climat 
& qualités  de  l'air.  Figure  des  Maldivois,  ibid. 
Leur  caraétcre  , 14;.  Leur  goût  pour  les  cheveux 
noirs.  Chevelures  des  femmes.  Habillement  des 
hommes.  Leur  poil  8c  barbe  , ibid.  Supetftition 
populaire,  146.  Langue  des  Maldives.  Forme 
des  Villes  5c  des  Maifons.  Manière  de  tirer  les 
plus  grortes  pierres  du  fond  de  l'eau.  Propriété 
du  bois  de  Candou  , ibid . Religion  des  Maldi- 
dives , 147.  Education  des  Enfans.  Cara&crcs 
d'éctiturc.  Efpccc  de  parchemin  de  feuilles  d’ar- 
bres. Gouvernement  des  Maldives , ibid.  Ce 
Gouvernement  exercé  par  des  Prêtres  , 148.  Ad- 
miuiftration  de  la  Juftice.  Etat  des  Efclavcs.  Pu- 
nitions pour  les  ciimcs  , ibid.  Divilion  de  la  Na- 
tion en  quatre  ordres , 149.  Noblcflfe  des  Maldi- 
ves. Grands  Officiers  du  Royaume , ibid.  Diftinc- 
tion  de  la  milice  , ifo.  Ufage  communs  aux  qua- 
tre Ordtes.  Bizarrerie  dans  U manière  de  man- 
ger. Propreté  du  fervice  , ibid.  Boiffon  des  Mal- 
divois,! y 1.  Ufage  du  Bctcl.  Médecines  des 
Maldives.  Les  Maldivois  CToiînt  nue  le  mal 
vénérien  leur  vicot  de  l’Europe  , ibid.  Dérègle- 
ment de  leurs  mœurs,  tyt.  Defeription  du  Pa- 
lais du  Roi.  Manière  dont  on  lui  fait  la  Cour. 
RichcfTe  de  fes  appartenions , ibid.  Habillement 
de  ce  Prince,  Marqucdcla  Majefte  Royale. 
Revenus  de  ce  Monarque  , ibid.  Monnoic  du 
Pays,  154.  Commerce  d’une  forte  de  coquilles 
de  Mer.  Autres  marchandées  des  Maldivois  8c 
leur  réputation  , ibid.  Comment  les  Portugais 
s’emparent  des  Iles  Maldives  , ij  y.  Un  Roi 
des  Maldives  fc  fait  Chrétien.  Ce  Prince  privé 
du  Trône  : Les  Portugais  prennent  fa  defenfe  , 
ibid.  Les  Portugais  fc  rendent  maîtres  du  Pays , 
ij 6.  Comment  ils  en  font  chafTés.  Traite  cn- 
tr'eux  8:  les  Maldivois.  Le  Roi  Chrétien  s-’éta- 
blit  à Goa , ibid.  Etat  des  Maldivois  aptes  leurs 
guerres,  »y7- 

Maidivia  , Canal,  voy.  Maldives,  Iles. 

Maldonado  ( Diegue  de  ) , Capitaine  Efpagnol  , 
XIV.  y?4- 

Maldonado  ( Dom  Juan  ) , Efpagnol . 8c  fa  belle 
Maifon  , II.  <y o.  Il  a pluficurs  femmes  fans 
être  marié  , wid. 

Maldonado  ( Jofeph  de  Villa  Mayor  ) , Gouver- 
neur , XIV.  4. 

Maldonado  ( Dom  Pedro  ) ,Gouvcjncur  Efpagnol, 

ouvre 


- *** 


TABLE  DES  MATIERES. 


ouvre  un  chemin  , XIII.  47Î-  4®ï.  Scs  con- 
ventions avec  M.  de  la  Condaminc , 49  j. Cité  , 
<fff.  Scs  fcrviccs  , C\6.  Scs  rccompcnfcs.  Scs 
Voyjgcs  , ibid.  Sa  mort  , 4 y 7.  Son  éloge.  Sa 
Carte  & fes  Papiers  >ibid.  Cite , XIV.  ji  bj'uiv. 

Maldonado  ( Dont  Rainon  } , Gôuvccncur  Efpa- 
gnol  , XIII.  479. 

Maldonado  ( Dom  Vincent  ) , nommé  premier 
Gouverneur  d’Atacames  par  la  Cour  d’Efpagnc, 
XIII.  J 75-  Sa  mort , $ 16 . 

Maldonat , Religieux  , IX.  i%6. 

Maldonat  ( Alfonfc  ),  habile  Jurilconfultc , XII. 

m. 

Maldonat , Liccntic , Préfident  d'une  Audience  , 
XIII.  141.  Cité,  161  6*  fittv. 

Maldonat , Efpagnol , entre  dans  une  Conjuration, 
XIII.  ifi. 

Maldonat  ( François  ) , Officier  Efpagnol , XIII. 
119. 

Maldonata  , femme  Efpagnole , & fon  aventure 
extraordinaire,  XIV.  £4. 

Male  , Ile  , VIII.  107.  Curioficé  du  Roi  & de  fes 
femmes  pour  lesufages  de  l’Europe , m.  Révo- 
lution furprenante  dans  cette  Ile  , iiy.  Fuite  du 
Roi  & de  fes  Femmes  , ibid.  Ce  Prince  tué  dans 
un  combat  , li 6. 

Malecites , Nation  Indienne  , XIV.  y* 6.  Ces  Peu- 
ples nommés  suffi  Et  chemins,  XV.  16. 

Malcck-Ambar  ( Nakada  ),  Capitaine  de  Vailfcaux 
de  Dabul  , II.  10.  Sa  condition  , il.  Service 
qu'il  rend  à des  Anglois  piifonnicrs , *4.  Ce  Na- 
kada nommé  auffi  , Malek  Amber,  commande 
un  grand  Navire  de  Diu  ,1*9. 

Malcck-Azz , commande  à Diu  , lieu  de  la  dépen- 
dance du  Roi  deCatnbaye  , I.  104.  Combat  entre 
la  Flotte  qu’il  commande  6c  celte  des  Portu- 
gais, où  Lorenzo,  fils  d’Almeydc , périt , ioy. 
Origine  de  ce  Général  More,  & ce  qui!  lui  mé- 
rite fa  fortune  , ibid.  Sa  diffimulation  à l’égard 
d’Almeydc  , 108.  Il  fait  fa  paix  avec  les  Portu- 
gais, 109. 

MaJcck  Huficin , Roi  de  Goa , tué  par  Sabay  . qui 
s’empare  de  fon  Royaume  ,1.  1 1 j. 

Malcck-Katz  , Roi  . qui  fc  met  en  pofieffion  de 
tout  le  Pays  entre  Pile  de  Jerun  & celle  de  Ba- 
brayn  ou  Baharcm  , I.  98. 

Malcck-Tokam  , Gouverneur  de  Diu  , ne  peut  em- 
pêcher les  Portugais  de  forcer  la  Place,  I.  t jz. 

Malcck-Tufa  , nommé  Grand  Tréforier  % 11.  109 
& juiv. 

Malé-divas , ou  Molé-Ragué , Royaume  , VIII. 

il}. 

Malc-gcntes  ( Côte  de  ).  III.  «14. 

Malcia  , petite  Ville  , VIII,  480. 

Malek-Amar . Roi  du  Pays  voifindc  Porto  d'Ally  , 
I.  }+7.  Plaintes  qu'un  Gouverneur , proche  Pa- 
tent de  ce  Monarque , fait  d'un  Portugais , ibid. 

Malck-ashraf,  Prince  ufurpatcur,  Se  fes  trefors  . 
VII.  tSi. 

Jlalcki , SecUtcur , X.  ijo. 

Tome  X Y I. 


Malek  khan  , commande  dans  une  Place , VII.  84. 
Sa  qoetelic  avec  fon  Collègue  pour  uu  cheval , 

■ibid. 

Malek-fchali , Prince,  voy.  Jalal  adding. 

Malek  shams-Addin  Mohammed  , défend  la  Vide 
d'Herat , VII.  s 8.  Il  clt  blclfé  mortellement  d'une 
Flèche  , 6.) 

Malek  Zamba  , Roi  Negte  du  Pays  voifin  de  Por- 
to d'Ally  , I.  J4f  Se  4 47. 

Malemba  , Royaume  , Se  par  qui  gouverné , IV. 

fia. 

Malcmuck  , Oifeau  vorace  , XV.  1S0. 

Malcnpagnc , II.  (87. 

Maléon  , fièvre  dangereufe  , VIII.  Il  J. 

Malé  Ragué  , ou  Malc-divas , Royaume  , VIII. 
aij. 

Malcyc  , Fort  Hollandois  , VIII.  j8|. 

Ma'fenis  , Oifeau  de  proie  , XII.  118. 

Mal  Formofa  , Village,  Se  beau*  atbtes  que  fon 
terroir  produit, II.  (87. 

Malganhan  , Boutg  , VIII.  46 

Malheurs  ( Ile  des  ).  IX.  ij. 

Malliura,  petite  Ile,  XV.  lot. 

Malicataran  ( Forêt  de  ).  IX.  414. 

Malicut,  Ile,  VIII.  117. 

Malicl , nom  des  Garçons  Nègres , III.  17  t. 

Maligne,  Rivière,  XIV.  6 18. 

Malin , Commandant  Chinois , VII.  1 s 7. 

Ma-lin , Village  pavé  de  marbre,  V.  4)  j. 

Ma-ling , Forterefle  ,VII.  t;8. 

Malingre,  petite  Ile,  XIV.  487. 

Malinkops , Habitant  naturels  du  Pays  de  Banabuk, 
II.  41». 

Malifpatnam , Place , VIII.  8 40. 

Malkau  , Général  Mongol , VII.  S/. 

Mallaja , fruit , XI.  8 4 4. 

Mallama , Province  , XIII.  J14. 

Mallard , Abbé  , feul  Miflîonnaitcdansnie  Roya- 
le , XIV.  680. 

Mallcfmollc  , forte  de  toile , IX.  808  & 807. 

Maltcys , nom  que  les  Mandingos  donnent  aux 
Chevaux  marins,  III.  ]8.  441. 

Malmfefey , forte  de  vin  , XV.  807. 

Malo  ( Saint  ) , Ville,  VIII.  1,8.  Iles  découvertes 
par  les  Maloins , XI.  108. 

Malory , fruit  particulier  aux  Iles  Nicobar , XI, 
4x1.  Sa  defcripcion  8t  fon  ufage  , ibid. 

Malos-madou , Atollon,  ou  Province  des  Iles  Mal- 
dives , VIII.  144. 

Malouat-oya  , petite  Rivictc  , VIII.  407. 

Malouc  , ou  Maloway  , Province  , X.  1 »8. 

Malouins , voy.  Malo  ( Saint  ). 

Malovay, ou  Maloué , Province, X.  i»8. 

M dpal  ( Cap  de  ).  XI.  514. 

Mnlpeflcs,  nom  dcMomagncs.il.  147. 

Main,  Ville,  VII.»  4- 

Maluco  ( Mudra  ) , Prince  Indien , I.  1 1 4. 

Ma  lu-fi-la  tic , Ville  , VII.  »). 

Malvoific  , nom  d'un  excellent  Vin  de  IHt  de  Té- 
ocrife,  Se  fon  prix  , II.  140.  Le  Vin  de  M.lvui- 
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voific  de  Madère  délicieux,  1S8.  Malvoifie  des 
J é limes , i6j.  Le  Vin  du  Cypricr,  Malvoificd  A- 
ftique  a III. 

Malvy , ou  Maugh  , Royaume  , X.  i j). 

Malscay  , Province  , X.  133. 

Mama-Chic-Ya  , femme  d“un  lues  , XIII.  ytS. 

Marna  Chimpu-Ocllo  , femme  d'un  loca  , XIII. 
5‘7-  , 

Mamaconas , Vierges , Se  leur  Monaftere  , XIII. 

4«. 

Mamadebath  , petite  Ville , Se  fon  Commerce , X. 
«a. 

Mama-Huarcu  , femme  d’un  Inca,XIII.  517. 

Marnai , ftuit , V.  71. 

Mamales , Iles,  8c  leurs  polirions  , I.  3)4. 

Mama-Occllo-Huaco  , ou  Marna  Oïllo-Huca  , 
femme  d'un  Ynca.XIII.  ) 1 9.  Cette  Princclfe 
citée,  ) 50p.  Nommée  aufli  Coya  Mama- 

Cello  , Stc.  31  3. 

Marna  Rava-Ocllo  . femme  d'un  Inca  , XIII.  y tp. 

Mama-Rumi , ou  Chorrea  , magnifique  Cafeade  , 
XIII.  4«i. 

Mama-Runta,  femme  d'un  Inca,  XIII.  ytS.Une 
autre  nommée  Mama-Runtu  ,517. 

Mamayenbuk,  titre  que  prend  un  Charlatan  ou 
Impudeur  Nègre  , Se  ce  que  ee  mot  (îgnific , II. 
S4>.  Ses  predigesfonc  détruits , 545.  Vifitc  qu'il 
fait  à un  Général  François,  iiid. 

Mambou  , Plante,  voy.  Bambus , bois. 

Mambré  [ Michel  ] , Interprète,  VII.  40).  Cité, 
40;  Un  Récollet  nommé  Mambré,  XIV.  «13. 

Mambroni  chini  , racine , Se  fa  vertu , VII-  40S. 

Mambu , gros  rofeau  , VIII.  Ijl. 

Marné , mot  employé  dans  des  pticres , III.  4;  6. 

Marne , ou  Mamelos , arbrilfcau  , XI.  710. 

M.imeis , forte  de  fruit , XII  tt(. 

Mamclus , Peuple,  voy.  Matnmelus. 

Mamey,  arbre  , XII.  138.  voy.  fa  figure  à la  plan, 
elle  , 393.  Mamey  de  la  Nouvelle  kl  pagne , s of. 
Cctatbrc  nomme  aufli  Mammcy.XIV.  tôt. 

Mrmez  [ Garcias  de  Saint  ],  Major  Général  Efpa- 
gnol,  XIII.  111. 

Mammcllcs , deux  collines , Se  pourquoi  ainfi  nom- 
mées, III.  rj4  Se  ijj.  |)S.  C’eft  aufli  le  nom 
de  deux  petites  Iles,  XIV.  387.  Mammclles  de 
Matanec , <71. 

Matnmelus , Nation  qui  domine  en  Egypte  , dont 
Sclim  , Empereur  Turc  , met  fin  à la  domina- 
tion, I.  îi 3.  Otigine  des  Mamclus  de  l'Améri- 
que Méridionale,  Se  leurs  ravages,  XIV.  133. 
Mamclus  dégrifés  en  Jéfuites  ,134. 

Mammet , efpece  d'arbres  , XI.  i<«.  Mammet- 
Sapota  différent  du  Mammct-Tabaco  , 37t. 

Mrmmcy  , arbre,  voy.  Mamey. 

Mammi.undes  principaux  Officiers  du  Gouver- 
neur de  Mocka  , eff  envoyé  pour  capituler  avec 
un  Amiral  Analois,  II.  8;  /uiv. 

Mammon  , ou  Mamo  , arbre , St  vertu  de  fon  fruit, 
III.  170.  «04. 

Mamode,  pitee  de  monnoie  , IX.  3*. 


Mamodi  , picce  do  monnoie , VIII.  443. Nommée 
aulfi  Mamoudr  X.  310. 

Mamoera  . r.on>  .le  dcu«  arb.es.  S:  leur  deferip- 
tion  , XIV.  s ‘C. 

Mamole , VII.  407. 

Mamoré  , Rivicrc,  XIV.  -t. 

Mamoudi , monnoie.  voy.  M. : 

Manroya  , Ville , X.  41:4. 

Mampa , Pays , Se  or  qui  en  vient , IV.  ip. 

Mampo,  Pays,  IV.  14. 

Mamun-ibo-mamun , Prince , VII.  1 58. 

Mamun-ibo-mohamroed , Prince , VII.  158. 

Man,  Anglois captif , VIII.  30t.  Sort  funefte  de  ce 
jeune  homme  , itid.  Poids  de  ce  nom  , IX.  35. 

Mana,  efpece  d’ Ananas , IV.  no. 

Manaar,  Place  maritime  des  Hollaudois  , VIII, 
308.  Ile  de  Manaar,  y ref. 

Manabela  , Officier  , IV.  374.  Siga,  C c c c. 

Managatfuu'o  , Poilfon  , X.  675. 

Managé, Fleuve,  XIV.  137- 

Manampi , ou  Manampy,  Villcbrûlée , VIII.  J78. 
Plaine  de  ce  nom  , 37p. 

Mananbarre  , ,Placc  , VIII.  331.  Fort  de  Mauan- 
hâte  , 3<p. 

Manangaüa  , Reine  Sultane , Femme  du  Roi  de 
l'Ilcdc  Moycü.r  , II,  1x4. 

Manangeabo  , lieu  , I.  357. 

Mananghamette , bois  rouge  brun  , VIII.  Su. 

Manankabo  , Royaume  Se  Ville  de  lTle  de  Suma- 
tra , I.  371.  Lieu  écrit  Manangeabo,  Se  qui pa- 
roît  le  même  , où  il  fe  trouve  du  Poivre , 377. 

Manaous,  ou  Manaves , Nation  , XIV.  38. 

Manaquileu  , Ville,  IX.  416. 

Manar , Ville  dans  l'Ile  de  Ceylan  , I.  141.  Place 
de  Manar,  VIII.  180. 

Manacea  , Manatéc,  ouManati,  Vaclre  de  mer. 
voy.  Vache  marine. 

Manatuabon  , Rivière, XH.  147- 

Manauré , puiffant  Cacique , XIII.  /t. 

Manaveday , Ville , IX.  4^4. 

Manaves , ou  Manaous,  Nation  , XIV.  38. 

Manbalik  : Signification  de  ce  nom  , VII.  i 5. 

Manbou , voy.  Vcxuco. 

Mancacara,  Capitale  du  Royaume  de  Maeaflar, 
Se  fa  defeription  , X.  4«3-  Beauté  de  fes  rues. 
Agrément  de  fes  Edifices , iiid.  Les  Hommes 
exclus  des  Marchés  publics , 4*4.  Nombre  des 
Habitans,  iiid. 

Mancalah  , forte  de  jeu  , X.  3C4. 

Manccnillc,  poifon  , XIII.  1*. 

Manecrichc  [ Pongo  de  ].  voy.  Pongo  de  Mance- 
richc. 

Mancha  , Rivière,  nommée  autrement  Rio  Ca- 
bra , ou  Rivière  d'or , III.  496. 

Manchaws , nom  d’une  Nation  de  Tartares.  voy. 
Tartares. 

Manche  : Approches  de  la  Manche  , mer  reflerrée 
entre  la  France  8e  l'Angleterre , IX.  110.  Avis 
important  pour  ceux  qui  naviguent  dans  la  Maa^ 
chc  , XI.  11  j. 
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Manche-de-velour$  , efpecc  d’Oifcaux  qui  annon- 
cent aux  V ai  fléaux  l'approche  de  la  tcnc  » IV. 
H 4* 

Mancheli , Place  , IX  fi9. 

Manclieou,  langue,  voy.  Tartâres. 

Manchcfter  ( Lord  ) , Envoyé  d'Angleterre  à Paris, 
II.  J4*. 

Mancheus,  furnom  dcsTartares.  voy.  Tanarcs. 

Manchika  : Mines  d'or  de  ce  lieu  , V.  no. 

Manchin  , Officier , IV.  574.  Sign.  Cccc. 

Man-ching  , Place  , VII.  96. 

Manchous , fui  nom  des  Tartares.  voy.  Tartares. 

Manci.  voy.  Manji. 

Mancia  [ Donna],  femme  d'un  Cacique  , XIII. 

Manco-Capac.  voy . Mango  ,Inca  du  Pérou. 

Manco  [ Rio  ].  voy.  Antoine  [ Saint  J , Fort. 

Mancouan  , nom  de  Pcchcuis  , IX  yo8. 

Mandabar , ancienne  Ville  ruinée  , VIII.  478. 

Mandalicaon  , Ville,  VIII.  I$8. 

Mandananza  , A'brc,  &.  Ton  fruit , III.  169. 

Mandapour,  Ville,  XI.  47*.. 

Mandar,  ancien  Royaume,  X.  437.  Province  & 
Ville  de  Mandar , 464. 

Mandarins  , ^Seigneurs  & Officiers  des  Etats  de 
Si?m  , II.  lot.  Mandarins  de  la  Chine  , V.  x j $. 
Grand  Mandarin  de  Canton  , 154  & xjy.  Un 
Mandarin  s'offenfc  que  des  ’Ambafladeurs  ne 
foient  pas  mieux  traites , 147.  Artifice  des  Man- 
darins  pour  vendre  leurs  foies,  $if.  Compli- 
ment des  Mandarins  de  Hang  chcu  , r f 7. 
Tromperie  d'un  guide  Mandarin,  ML  Un  Man- 
darin rapporte  à un  Ambafladcur  Hollandois  les 
préfens  qu'il  en  a reçu , $59.  A quelles  condi- 
tions un  Mandarin  veut  fervir  des  Millionnaires 
Jéfuitcs,  $70.  Comment  un  grand  Mandarin  en- 
tre dans  les  intérêts  des  Miffionnaires,  571.  Cha- 
leur d'un  grand  M îndano  contre  les  Hollandois, 
571.  Audience  que  de*  Mandarins donnenr  à un 
Hollandois,  $86.  Fierté  d’un  Mandarin  Euro- 
péen, & comment  il  fe  jufofie,  401  & 401. 
Autre  dureté  du  même  Mandarin , 401.  Hon- 
neur que  des  Millionnaires  rendent  à un  Manda- 
rin , & civilités  qu'ils  en  reçoivent  ,4x5.  Monu- 
ment Chinois  élevé  par  les  Mandarins  , 4$x. 
Statues  de  deux  Mandarins  ,476  Mandarin  qui 
▼oyage  avec  fes  femmes , 4K  y.  Avant,  d’un  Man- 
darin humilié  par  la  ceinture  jaune  de  la  Chine, 
49 x.  Marche  & cortège  d'un  Mandarin  , 496. 
Cortege  de  1a  femme  d’un  Mandarin , yoo.  Or- 
dre des  Mandarins  dans  la  cérémonie  de  la  nou- 
velle année  , 5 xx.  Faveur  accordée  à un  Vieil- 
lard Mandarin  , Ibid.  Corps  de  garde  d’od  l’on 
falue  les  Mandarins , y 18.  Arrivée  d’un  Manda- 
rin de  la  Cour  pour  faire  trois  nouvelles  quef- 
tions,  y4o.  Efforts  des  Mandarins  pour  gagner 
Un  Légat,  j 41.  Emporrcmcns  des  Mandarins  , 
54$ . Ils  font  fatisfaits  d'un  Bref,  (44.  Nouvelle 
explication  des  Mandarins  avec  le  Légat , 545. 
Cour  où  les  Mandarins  s’alTcmblem  , VI.  X7. 
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Palais  ou  Tribunaux  des  Mandarins  Graodr- 
Maîcrc* , $t.  Fête  inOiruée  i l'honneur  d'un 
Mandarin  aimé  du  Peuple  , 75.  Salutations  des 
Mandarins  , ou  Quans , 1 j 1.  Maichc  du  Quan 
ou  Mandarin  militai. c , 1 \ 9.  Voyages  des  Man- 
darins , ibid.  Dcf  ription  du  Palais  d'un  grand 
Mandarin,  169.  Planche  d-  F. pures  de  Manda- 
rins, 181.  Mandarin  qui  prélidc  aux  degrés  de 
Lictérarure  ,188.  Barques  de  cortège  pour  les 
Mandarins  , a . 0.  Langage  Mandarin  & Ton  ori- 
gine > $10.  Le  culte  & l'inflruâion  des  Chinois 
confiés  à deux  Mandarins  différons  , 3x1.  Droit 
de  remontrance  que  les  Loix  accordent  aux  Man- 
darins , $77.  Sceaux  des  M indatins , 178.  Ce 
que  c’cft  que  1g  titre  de  Mandarin  ou  de  Quan  , 
39X.  Neuf  ordres  de  Mandarins.  Comment  les 
Mandarins  font  créés.  Deux  dcgiésdc  d. fonc- 
tion dans  chaque  ordre.  Comment  les  Manda- 
rins employés  aux  affaires  publiques  , ibid. 
Changcmcnsqui  dépendent  de  l Empcicur,  495. 
Tribunal  des  Ko  laus  Mandarins  fit  leur  emploi. 
Seconde  dafle.  D.fondlion  entre  les  Mandarins 
civils  & militaires , ibid.  Nombre  total  dw‘  Man- 
darins , $94  Marques  qui  difonguent  les  cidres, 
ibid.  Mandarins  des  Villes,  $96  La  loi  prive 
les  Mandarins  des  plail'rs  commun* , 40t.  A quoi 
leur  emploi  les  aflujctric , ibid.  Ils  font  obligés 
d’infouirc  le  Pcup'c,  404.  Oïdonnancc  oui  les 
Sermons  que  les  Mandarins  font  au  Peuple  , :bid. 
Crimes  dont  les  Mandarins  font  refponfablcs  , 
40  î . Mandarins  qui  lèvent  les  taxes , ibid.  Com- 
ment ils  jufofient  leur  rigueur  , 406.  Pompe  Se 
gravité  des  Mandarins  , 407.  Ordre  de  lcuts 
voyages,  ibid.  Voyage*  des  Mandarins  par  eau  , 
408.  Gardes  établies  pour  leur  fureté , ibid.  Com- 
ment les  Mandarins  obtiennent  de  la  confédéra- 
tion , 409.  Combien  ils  font  obfcrvés.  Leuis 
efforts  pour  fc  faire  aimer  du  Peuple , ibid.  Cé- 
rémonie dirtinguée  à l'égard  d'un  Mandarin  , 
411.  Les  Mandarins  ne  font  pas  exempts  du 
Pan-tfe  ou  baftonnade  ,4  $6.  Vifitc  du  Manda- 
rin dans  la  'prifon  , & fes  fondions  , 44a.  Di- 
vifion  des  Mandarins  militaires  en  cinq  clafTcs, 
444.  Seigneurs  au -de  (Tus  des  ordres  Mandarins, 
44  J-  Création  des  Mandarins , nommés  autre- 
ment Tagurfis  , VII.  94.  Les  Mandarins  de 
Huhu-hotun  rendent  vifitc  à des  Ambafiadcurs  , 

4 î j.  Mandarin  fait  prifonnier  ,419.  Comment 
il  cft  traité,  460.  Trois  Mandarins  dépêchés  à 
Sclingha , ibid.  Orncmcns  des  bonnets  ne*  Man- 
darins, yi  y.  Les  Mandarins  exhortés  à fournir 
des  chevaux,  fif.  Retour  de  deux  Mandarins 
envoyés  à Kadan , VIII.  18.  Réponfcs  vagues 
d'un  Mandarin,  $4$.  Lettre  d’un  Amiral  à un 
Mandarin,  $48.  Cet  Amiial  envoie  fon  Secré- 
taire au  Mandarin  de  Lamthau  . ibid.  Explica- 
cationdu  Secrétaire  & du  Mandarin  , $4y.  Let- 
tre d'un  Amiral  au  grand  Mandarin  de  Canton  , 

5 fx.  Compliment  d’un  Mandarin  à un  AmbalLi- 
dcui  de  France  , IX.  139  Trois  Mandarins  Si*— 
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mois  font  le  voyage  de  Rome  avant  l'audience 
du  Roi  de  France  , in.  Préparatifs  du  Pape 
pour  les  recevoir , an.  Comment  traités  à Ro- 
me. Cérémonies  de  l'Audience,  ibid.  Comment 
ces  Envoyés  S amois  faluent  Sa  Sainteté  , 114. 
Carclïcs  qu'ils  reçoivent.  Leur  difpofition  pour 
le  Chriftianifmc.  Leur  retour  en  France  , ibid. 
Commenrdes  Mandai  ins  foulagcnt  leur  faim  , 
ut.  Mort  funefte  de  deux  Mandarins,  114. 
Difeours  d'un  Mandarin  qui  relevé  le  courage 
des  Siamois,  ai 6.  Planche  de  la  figure  d'un 
Mandarin  Siamois,  141.  Diftinélion  des  Filles 
de  Mandarin , 170.  Réponfes  qu'un  Mandarin 
fait  à la  lettre  de  Faria  Portugais , 5 8 y . Un  Man- 
daiin  Chinois  vifitc  un  VaiiTcau  Anglois  , XI. 

I Si.  Repas  qu’un  Chef  d’Efeadre  Anglois  donne 
à des  Mandarins,  18$.  Jufticc  qu'un  Voyageur 
demande  aux  Mandarins,  584.  Comment  traité 
au  Tribunal,  ibid.  Avantage  que  ce  Voyageur 
tire  de  fa  fermeté  , j8y.  Comment  cette  aifairc 
fe  termine  , ibid. 

ManJelike  ( Pangram  ) , Seigneur  Javan  , proche 
parent  du  Roi  de  Batan  , I.  450.  Moyens  qu’il 
prend  pour  fe  venger  des  Anglois  , & Ion  indif- 
férence pour  le  Pays  , ibid.  Il  entreprend  de  pil- 
ler les  provifions  'le  la  Ville  pour  luppléer  à fes 
débauJrs , 4 h*  U menace  la  Ville  de  Bantam 
d’une  guerre  civile , 4*4-  Il  cft  châtie  du  Royau- 
me , 4)  j. 

Mandcrci  , Frovince  , VIII.  f y 4. 

Mandeflo  ( Jean  Albert  de  ) voyage  dans  l'Indouf- 
tan  , X.  f 7.  Son  dépare  de  Bander-Abalfi.  Sa  na- 
vigation jufqu'à  Surate  , ibid.  Il  eft  abandonné 
d’un  Valet  Perfan,  y 9.  Raifon  qui  l’engage  à 
voyager  dans  l’Indouftan  , fo.  Il  part  de  Surare, 
ibid.  MoJdlic  de  Mandeflo,  6\.  L’Auteur  arrive 
à Amidabath , 6 J.  Il  vifitc  la  Ville , ibid.  & fuiv. 

II  rend  vifice  au  Gouverneur,  <î8.  Seconde  vi- 
fîte  , 6 9.  Compliment  flatenr  de  Mandeflo  , 70. 
Dîner  fanglanr,  ibid.  Mandeflo  fe  rend  d'Ama- 
dab.it 11  à Cambaye  , 71.  Dcfciiption  qu'il  fait 
de  cette  Ville  , ibid.  Il  voit  brûler  une  Indienne 
de  vingt  ans.  71.  Son  départ  pour  Agra  , 7$. 
Pefeription  qu’il  fait  de  cette  Ville , 74  &•  fuiv. 
Danger  qui  l’en  fait  partir , 76.  Il  part  pour  La- 
hor,  77.  Chagrin  qu'il  caufc  aux  Banians.  Def- 
ctiption  qu'il  donne  de  Lahor.  U va  fe  baigner 
aux*  bains  publies , ibid.  Son  retour  à Surate  ,78. 
Dangcreulc  route  de  l’Auteur , ibid.  Son  combat 
contre  des  Rafbouts , 7 9-  Il  part  avec  la  Flotte 
Angloifc,  Si.  Route  jufqu’à  Goa,  ibid.  Route 
qu’il  tient  par  terre  de  Goa  à Vifapour  , S* 
Route  qu'il  décrit  , & fes  remarques  , 84  6» 
fuiv.  Son  retour  en  Europe  , 88.  Comment 
on  grotiic  fa  Relation  , 89.  Il  meurt  au  fervice 
de  France.  Exemple  de  fon  jugement,  ibid.  Re- 
marques de  lbn  Editeur,  90.  Autres  remarques 
de  fon  Traduéleur,  ibid.  Cité  , 179. 

Mandcville,  Anglois , 8c  fon  voyage  en  Tartane  , 
VU.  148.  Voyage  du  Chevalier  Jean  de  Mandc- 
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ville  , J74.  8c  J7f- 

Mandi , titre  de  l’Emnereur  des  Monus  , comme 
celui  des  Quojas  clt  Mandi-Monu  : Ce  que  fi- 
gnifient  ces  noms  , III.  586. 

Mandimanfà , Chef  d'une  Nation  Afriquaine  , I. 
10- 

Mandinga  , Pays&  Royaume  d’Afrique , 1. 1 3.  Si- 
tuation de  la  Ville  de  Mandinga , & mines  d'or 
de  ce  Royaume , III.  9.  Or  de  Mandinga  appor- 
té au  Cap Coifc  , IV.  y y.  Sigrt.  FL 

Mandigo.  voy.  Mondingos. 

Mandingos,  Peuples , dont  le  langage  cfl  le  pre- 
mier des  Nègres,  II.  34».  Ils  voyagent  beau- 
coup , 8c  font  les  plus  habiles  Commerçans  des 
Nations  Nègres,  498.  Lumières  qu'ils  donnent 
à M.  Bruc  fur  le  Niger , ibid.  6*  fuiv.  Doute  fur 
leur  permitiion  , yoo.  Eclairciflcmcns  fur  les 
M maingos,  5x8.  O fuiv.  Caraéterc  fingulicr  de 
cette  Nation , yi 9.  Grand  Pays  appelle  Mandin- 
go  , ibid.  Commerce  des  Marchands  Mandingos, 
yjf.  y 37.  584.  ^04.  Obftade  delà  part  des  Man- 
dingos  , Comment  ils  nomment  les  Che- 
vaux marins,  III.  y8.  Ils  tyrannifenc  les  Foulis 
de  la  Cambra,  1 fi.  Plus  lociables  qu’on  ne  l'a 
cru,  tyy.  Leur  humeur  enjouée  , mais  q-ierel- 
Icufc.  Leurs  armes  & Religion  , ibid.  Témoigna- 
ge contraire  fur  leur  cara&ere  , 1 ytf.  Leur  déli- 
carctic  fur  le  point  d honneur.  Leur  maniéré  de 
falucr.  Changement  dans  leur  catadere , ibid. 
Lcursiarolfcs  lèvres  8:  leurs  nez  plats , t *7.  Leurs 
maladie'.  Vers  qui  leur  forcent  Mu  coips.  Lcut 
unique  remède.  Partage  des  femmes  , » ibid. 
Leur  honte  pour  leurs  Efclaves  domeftiques  y 
jç8.  Trois  grands  Empereurs  fur  la  Cambra. 
Subdivisons  de  leurs  Empires  , ibid.  Quatre 
principaux  titres  d'honneur,  159.  Quel  nombre 
de  Femmes  la  Loi  accordent  aux  Princes  Man- 
dingos.  Raifon  d'un  ufage  fingulicr.  De  quelle 
manière  les  Courtifans  abordent  leur  Roi.  Priere 
du  M irbuc  pour  la  profpériié  du  Roi , ibid.  Sei- 
gneur? particuliers  8c  leurs  Femmes,  180.  Cruelle 
manière  de  faire  des  Efclaves , ibid.  Le  Mandin- 
go , une  des  principales  Langues  desNegres, 
19J  & fuiv.  Vocabulaire  Mandingo  ,101  6» 
fuiv.  Nombres  Mandingos,  10 y O Juiv.  Remar- 
que fur 'le  mot  que  les  Mandingos  emploient 
pour  exprimer  toutes  fortes  de  Beftiaux , to*. 

• Supcrflition  des  Mandingos  fur  lcsEdipfcs  de 

• Lune,  xii.  Ignorance  du  Peuple  Mandingo, 
xi8. 

Mandioka.  voy.  Manioc. 

Mandivi , on  Mondivi  ( Cap  de  ).  XIV.  loi. 

Mandlcy,  Marchand  Anglois  , X.  y7. 

Mando  , Royaume  , & fa  polit  ion,  I.  y 4. 

Mandoa  , Château  ou  Fortcrcfic  fur  une  monta- 
gne, 8c  ceinte  dun  mur  de  fepe  lieues  Je  cir- 
cuir,  X.  y.  La  Cour  du  Mogol  s’y  rranfror:c,i8fc 
Ancienne  réfidence  des  Rois  de  Manaoa  , 38- 
Av  an  tare  d’un  de  ces  Rois , ibid. 

Miiidol , ou  Mandolc , légume , Y.  6 8. 
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Min  ion  , Ville  , X i»>.  Mangiap^ , fleuve  , XIV.  i}*. 

Mandouavattc  , Aibriltcaa  , VIII.  <iç.  Manglarcs , Rivière  , XII.  fr  f. 
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Mandouts , cfpccc  de  couleuvre  , VIII.  *04. 

Mandova  , Kivicre  , X.  84. 

Mandnl , Singe,  voy.  Boggo. 

Mandrife , Bois  marbré,  VIII.  éix. 

Mandub,  Op&  Détroit , autrement  appelle  Bab- 
a)  Mandub  , fit  fa  fituation,  I.  aol.  Montagnes 
ce  nom  , ibid. 

Manegi  , brave  Cacique , XII.  190. 

Manegua  , Ile , XII.  17$.  Sa  fituation , XV.  63 7. 

Manchingue  , Seigneur  Nègre  , IV*  377  *. 

Manctuba  , Rivière  , XIV-.  14a. 

Manci  [ Kombas  }.,  Peuple  qui  pafle  pour  Anrropo- 
phrigc  , détruit  un  autre  Peuple  , III.  130.  Com- 
mencent à s'apprivoiser,  ibid.  133. 

Manferos,  nom  des  jeunes  Seigneurs  Negres,  IV. 
tu. 

Man  foi  t,  Mont  voy.  Manfro. 

Manfotige  , Seigneur  Negte,  IV.  377  *. 

Mruüro  : Planche  de  la  figure  du  Fort  royal  de 
Manfro  , III.  373.  Ville  de  Man'ro , 343.  Mont 
de  Manfro  ou  Manfort , IV.  ;8.  Ancrage  de 
Manf^>,  3 6.  Siçn.  H.  Situation  5c  marché  de 
Manfro  ; Rochers  qui  en  rendent  l'accès  fort  dif- 
ficile , 57.  Son  aficmbléc  de  Danfc  , fie  fa  Cour 
de  Juîlicc  , ibid.  & Juiv.  En  quel  Pays  cil  la  Ville 
de  Manfro , 61. 

Mang  , figure  de  Dragon  à quatre  griffes  , VI.  j 80. 

Mança  , ou  Menga-Timur  , Prince  , VII.  Ut. 
Efpccc  de  Phénomène  nommé  Manga  , XI.  y 10. 

M ingaba , grand  Arbre,  XIV.  30 y. 

M.inçxh,  Prince  , 5c  fon  Palais  , VII.  330. 

Mangal  ir,  Bourg,  VIII.  4 66. 

Mang.ili,  forte  de  poids , VIII.  £57. 

Maogalia,  Place,  X.  133. 

Maogalor  , Ville  , & fa  poficion  , I.  34.  Cette 
Ville  brûlée  par  les  Pottugais,  119.  Les  Porru- 
ais  ta  brûlent  de  nouveau  , 13  t.  Ils  y ont  un 
ort,  14.1. 

Mingara  , Ville,  VII.  £9. 

Mangarfahoc,  grand  Animal,  Mil.  604. 

Margas , fruit  , VIII.  131.  Autre  cfpccc  nommé 
Mangas-bravas  , ibid.  Ce  fruit  cité , X.  414. 

Mangat , ou  Noeay , Pays , VII.  391. 

Mangatati  , chef.  voy.  Üilrar. 

Mangclacr,  arbre,  voy.  Jaajah. 

Mangeti , forte  de  poids , IX.  39. 

Mangera, Ile  , & fa  description  , XI.  346.  Les  Ha- 
bitans  de  la  Ville  fc  retirent  dans  les  Bois  , 347. 
Ile  de  Mangera  , XII.  499. 

Mangcrol  , Bourg,  X.  197. 

Mangeur  J'Hommes  , Animal  , autrement  nommé 
Arompo  , IV.  if$. 

M.iûghi  , Aibrc,  V.  91. 

Manghians,  race  de  Sauvages,  X.  379.  Ces  Peu- 
Peuples  , nommés  auflî  Mmghiens  , ont  des 
queues,  ? 9i.  Ces  Peuples  font  Infulaùcs  de 
Mindoro  , XI.  f 13. 

Kanghourou  , Rivière,  YUL 175. 


Manglc  , Arbre,  II.  490.  La  mer  Se  les  rivicrei 
bordées  de  Manglcs  , III.  133.  Qualité  du  Bois 
de  cet  Aibrc  , 148.  voy . Jaajah.  Diftércutes  for- 
tes de  Manglcs,  XI.  131.  Manglcs  rouges, 
373.  Trois  fortes  de  Mangles , XII.  6 13.  Ob- 
fervations  fur  [les  Manglicrs  , XIV.  107.  Le 
Quinquina  cil  dclclpcccdcs  Manglicrs,  ibid» 
Le  Manglicr  ,134. 

Manglish  beg.  Gouverneur  , VII.  183. 

Mango,  Inca  du  Pérou, XIII.  80.  8 y.  Il  vient  rece- 
voir la  Frange  rouge  des  mains  de  Pizarre  , 86. 
Cité,  89  fie  90.  Sa  trahifon , 91.  Il  fe  retire  dans 
les  montagnes,  93.  Sa  mort  tragique,  146. 
Mango  Capac  , fondateur  de  l'Empire  du  Pé- 
iou  , 3 ty.  Cité,  3 fi.  Noms  fie  Titres  de  ce  pre- 
mier Inca  , nommé  aulli  Manco  Capac  , 509. 
Loix  de  Manco-Capac  , 3 1 o.  Sa  mort  ,311.  Ré- 
flexions fur  cet  Inca,  ibid.  Scs  SucccfTcurs  , 
31t. 

Mingo  ( Montagne  de  ) , IV.  66.  nommée  auflî 
Monte  del  Diabolo  , Kuygc  Hœck  , ou  Mont  du 
Duble,  6)  & fuiv.  Place  nommée  Mango  , 7r. 
Mango  repréfente  comme  un  alfez  bon  Porc.  Or 
qui  le  trouve  fur  la  montagne  de  Mango.  Ori- 
gine de  fon  nom,  ibid,  Entreprife  d'un  Anglois 
pour  y trouver  de  l’or,  71.  Ruyge-Hoeck  , ou 
Pointe  rouge,  403.  Cette  montagne  nommée 
aulli  Montagne  du  Vent,  V.  lu.  Fruit  nom- 
mé Mango  , VIII.  340.  Petit  Animal  appcllé 
Mango,  X.  4x0.  Mango  de  Condor  , XI.  40*» 
Mangom  , Village  , X.  49 1. 

Mangor , Place  , IL  475. 

Mingora,  Cacique  , XIV.  60. 

M-ngorcira  , ou  Mogorcira , & Mangorin  , Ar- 
bnifcau  qui  porte  des  fleurs  de  Jafmin  double  , 
XI.  633.  voy.  leurs  Figutes  à la  planche , ibid. 
Mingorin , Fleur.  voy.  Mangoreira. 

Mangollan  , fruit,  VIII.  133.  Arbre  qui  le  porte 
de  même  nom , XI.  634. 

Mangoué,  fruit,  voy.  Manguier. 

Mangove  , Seigneur , IV.  379  *.  Droits  exotbitan* 
qu'il  exige  , 373.  Siçn.  Çccc. 

Mangue  , fruit  , voy.  Manguier. 

Mangucira  ,ou  Mar.gucra  , atbre.  voy.  Manguier^ 
Manguier  , atbre,  Ix.  4c.  Cet  arbre  nommé  auflî 
Mangus,X.  136  Le  fruit  s’appcllcMangue,!  38.. 
Le  Manguier  , nommé  autrement  Mangucira  ou: 
Mangucra  , & le  fruit  Mingoué  ,XI.  634.  voym 
leurs  Figures  à la  Planche  , ibid. 

Manguihan  : multitude  de  pctfonr<-s  m alfa  crées; 
à (on  enterrement , VIL  jx.  S.  Louis  envoie  urr 
Religieux  à la  Cour  dt  ce  Prince , 1 48.  Ce  Priu- 
cc  , nommé  auflî  Mengho-Khan  , monte  fur  le 
Tiônc  des  Mongols,  163.  Un  Envoyé  obligé  de 
fc  rendre  à fa  Cour,  169.  Cité  >171.  Caractère* 
des  Lettres  que  fftangu-xban  écrit  à S,  Louiv» 
173.  Comment  il  monte  fur  le  trône  , 176* 
Conspiration  contre  lui,  ibid.  Cité,  179,  Le* 
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Pi!trcs  Ncftoricns  font  obferver  un  jeûne  à cc 
Khan,  i S i . Superflicion  de  ce  Prince  , ibid. 
Mangu change  de  camp,  184.  Sa  Ccur  change 
de  lieu  , 185.  Son  Palais,  18$.  Description  de 
cc  Palais , 187.  Préfens  que  ce  Prince  reçoit  de* 
Prêtres  Neftoriens  , ibid.  Il  veut  être  éclairci  fur 
la  Religion  , 1*9.  Sa  profeflîon  de  Foi.  Termes 
dans  Iciqueis  il  congédie  Rubruquis , ibid.  Fa- 
veurs qu'il  accorde  aux  Envoyés  de  S.  Louis , 
190.  Lettre  de  cc  Khan  à S.  Louis,  |o 6.  Il  cftlc 
cinquième  Khan  des  Tartarcs  , 3 jo. 

Mangushlavc.  voy.  Manguflave. 

Mangu  s , arbre,  voy.  Manguier. 

Manguflave  , Ville  , VII.  131.  Le  Port  fort  bon  , 
ibid.  Ce  lieu  cité  fous|lc  nom  de  Mangushlave  , 

1 16.  Port  de  Manguflave,  $95.  Mauvais  traite- 
ment qu'un  Auteur  y reçoit.  Pays  de  Manguf- 
lavc  , ibid. 

Maniiez:  ( George  ) , Portugais  , IX.  449. 

Mani,  titre  de  Seigneur,  IV.  481.  Policcflcs  d'un 
Muni  pour  un  Millionnaire,  3 6).  Un  puuc  ac- 
cule Je  retenir  le  même  Millionnaire  , 364. Dé- 
tindl'on  entre  les  Munis  , V.  7.  Leur  fafte.  Office 
des  Manis  inférieurs,  ibid. 

Maniafte  , Inccrpiete  , VIIL  110. 

Mmi-Bamba  , Gouvernent , V.  7. 

Mani-Bacta.  voy.  Batra,  Ville. 

Mambelor,  Gouverneur , IV.  477.  Sign.  Dddd. 
Manj-Belor,  principal  Officier,  59 y. 

Mani-Belullo  , Officiel  de  Loango  , IV.  39t. 

Mani-Bockc,  Succcfleur  à la  Couronne  de  Loango, 
IV  <98. 

Mani-Bomma  , Officier  de  Loango,  IV.  393. 

Manica,  nom  des  mines  d'or  de  SofalaSt  du  Mo- 
nomotapa  ,1.  91.  Situation  de  ce  lieu  , nommé 
aufli  Manika  , V.119.  Royaume de  Manika,  2.14. 

Manicafaram , ou  Manicaforam  , Hôpital , nommé 
aufli  Prifondes  Dieux  , IX.  464.  Hiftoire  de  cet 
EtablifTcment , 463  & 466. 

Manicarcx  , Auteur  d’une  révolte  , XII.  57, 

Mani-  chucr , nom  d’Officc  , V.  3 66. 

Manicouogan  ( Riviere  de)  , XI V.  6 91. 

Manier  ( M.  ) , Millionnaire  François  , porte  le 
Drapeau  militaire,  VIII.  33$.  Avanturc  de  ce 
Millionnaire,  (73. 

Manighetta.  voy.  Malaguette  ( Côte  de  ). 

Manighette.  voy.  Malaguette  , efpece  de  poivre. 

Mani  Ingami , Succcfleur  à la  Couronne  de  Loan- 
go,  IV.  398. 

Manika  : Mines  d'or  de  ce  lieu.  voye{  Manica. 

Mani  Kabango , SucccfTeur  à la  Couronne  de  Loan- 
go> IV  59*- 

Manikabeth , petit  Seigneur  d'une  Province , IV. 
480. 

Mani  Kanfa  ( Canton  de  ) , IV.  488. 

Mani  Kafanfa,  Ville,  IV.  480. 

Mani-Kat , titre  de  Prince , iy.  398. 

Mani  Kay , titre  de  Prince, iV  398. 

Mam  Kcfcck,  Seigneur  d’une  Comiée  de  même 
nom , iy.  5 80.  Sign,  Ddddd. 
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Manikin  , cfpecc  de  Singes  , IV.  139.' 

Mani  Kiuga  , Officier , IV.  5 9 f- 

Manillas  , ou  Manille  , ornement  de  la  cocffure 
des  Femmes  NegrefTes  , III.  i8x.  Mani  lias  # 
joyaux  des  Femmes  Quaquas  , 6 j 8. 

Manille  , Place  , V.  1 96.  & fuiv.  Iles  Manilles, 

J « 3.  La  Ville  de  Manille  l'emporte  fur  celle  de  Ma- 
cao , 411.  Commerce  des  Chinois  à Manille, 
VI.  xoi.  Défaite  des  Hollandois  aux  .Manilles , 
VIII.  401.  Multitude  de  Cierges  enlevés  atix 
Couvens  des  Manilles,  X.  1 9».  Obfcrvations 
fur  la  Baie  de  Manille  , 3 37.  L’Ile  Manille  » 
nommée  aufli  Luçon  , 338.  C’eft  une  des  lies 
Philippines,  376  Se  377.N0ÛS  des  Montagnes  de 
Manille,  379.  Defeription  de  llle  de  Luçon  ou 
Manille,  38c.  Forme  de  l’Ile.  Origine  de  fa 
Capitale.  Baie  de  Bahia  ou  de  Manille  , ibid. 
Bétel  de  Manille,  383.  Defeription  de  la  Ville 
de  Manille  , 384.  Diftinélion  des  Races  oui 
vienneut  de  différentes  unions,  383.  Habit  des 
Efpagnols  de  Manille.  Fauxbourgs  qui  aggran- 
diflent  Manille.  Des  Chinois , nommes  Sau- 
gleys , font  tout  le  Commerce.  Leur  Gouverne- 
ment , ibid.  Quinze  Fauxbourgs  à Manille  , )Î6. 
College  de  Jéfuites  i Manille.  Diftinélion  des 
Ecudians,  ibid.  Divers  Couvens , 387.  Château 
de  Manille,  ibid.  Autres  Etabliflemensde  Ma- 
nille, 388.  Six  Langues  differentes  dans  l'IIe  de 
Manille  * 410.  Idée  du  Commerce  entre  Ma- 
nille & le  Mexique  , XI.  1 39.  Marchandées  qui 
vont  de  Manille  à Acapulco  , ibid.  Réglés  de  ce 
Commerce,  160.  A quelle  fomme  il  remonte. 
On  le  croit  préjudiciable  à ITfpagne.  Un  Minif- 
tre  veut  l’abolir  , ibidt  Projets  de  défenfe  à Ma- 
nille , t86. 

Mani-Mamba’,  Officier,  IV.  393. 

Manimalla  , Prince  qui  quitte  un  Peuple  & devient 
Roi , III.  391. 

Mani-Matta  , Officier , IV.  393* 

Manimeabo,  Royaume,  IX.  339.  Ses  produc- 
tions , 340. 

Manimngs  , Peuple  , XIV.  341. 

Mani-Mombada  , titre  de  la  Reine  de  Congo  , & 
fan  revenu  , V.  7. 

Maninakh  , Fils  de  Japhet , VT.  3<>- 

Manioc  , marchandée  de  S.  Jago  & d'autres  Iles, 
II.  351.  Vue  de  la  préparation  du  Manioc  par 
les  Negres  de  Kacbao  & de  Biflao  ,333.  Farine 
qu'on  fait  de  cette  Plante,  5*4.  Le  Manioc, 
produ&ion  de  l’Amérique  , III.  173.  Figure  de 
la  racine  de  Manioc , IV.  331.  Manioc , ou  Ma- 
niok  , ou  bien  Mandioka,  & defeription  de  cette 
Plante, V. 6 8. Manière  de  la  cultiver  au  Royaume 
d'Angola  , 69  Farine  qu’on  en  tire.  Ufage  qu'on 
en  fait  à Sogno , ibid.  Defeription  du  Manioc  , 
XV.  710.  Sa  culture,  ibid.  Si  fon  fuc  cft  un 
poifon,  7*  i-  Quel  cft  fon  ufage.  Comment  fc 
fait  la  Caflave  ou  Pain  de  Manioc , ibid.  Mé- 
thode Indienne  pour  manger  la  Caflave  ou  Pain 
de  Manioc,  71t. 
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M-miok.  voj.  Manioc. 

Maoi-Pango  , fécond  Fils  du  Roi  Je  Congo  , V. 
49.  Il  prend  les  armes  contre  Ton  Frcrc  deve- 
nu Roi , j o.  H actanuc  fon  frète  dans  fa  Capi- 
tale ^ fi.  Il  petit  milcrablcmcr.t , ibid.  La  more 
de  ce  Prince  , nomme  aulü  Panfaquinma  , autre- 
ment racontée,  5t. 

Mani-Pango  ( Dora  Francefco  ) , IV.  617. 

Manipe , ou  Menippc  , Idole  , VII.  iu.  Ile  de  ce 
nom , VIII.  j 6 J. 

Manipoy,  fruit,  & Ton  aibtc,Xl.  6 30. 

Mani-Pungo , Roi  des  lies  de  Pungo  , IV.  45*. 

Manis,  ouPos,  éventails  , IV.  4co. 

Maui-Sallaga  , ou  Sallagc  , Succeflcur  à la  Cou- 
ronne de  Loango  , IV.  398. 

Mani-Serre  , Seigneur  d’une  Contrée  de  meme 
nom , IV.  580.  Sign.  Dedd. 

Mani-Sogno  : Scs  inlianccs  pour  le  Fils  du  Roi  de 
Congo , V.  49- 

Mani- Sonna  , Ville, IV.  584.5/^/!.  Ddd J. 

Manifons , Seigneur  de  Congo  , crabraflc  le  Chrif- 
tianifmc  , te  grande  cérémonie  à feu  B.ptcmc  , 

L 19. 

Manillic  , Rivière  poilTonneufc  , XIV.  71  j. 

Mani-Sundi  , titre  de  l'Héritier  du  Royaume  de 
Congo  , IV.  4x4.  Il  revoie  le  Baptême  fous  le 
nom  d’Alfonfe  , V.  49. 

Maniroualin , Ile  , XIV.  687. 

Manitous  , Symboles,  XV.  31. 

Manji,  VII  j 15-  C’eft  un  Royaume , 5*7.  Divi- 
/îon  du  Manji  en  neuf  Royaumes,  3 38.  Divi- 
fion  du  Royaume  de  Manji,  347.  Nombre  & 
gardes  des  Villes  de  Manji , ibid.  Conquête  du 
Royaume  de  Manji , 148.  Côtes  de  Manji,  561. 
Marchandises  précicufcs  qui  en  viennent,  $ 69 . 
Ce  Pays  appellé  aufli  Manci , 574.  Village  de 
Manci , IX.  577. 

Manjous , Peuples  , VIT.  74. 

Mankanec,  II.  418.  C'eft  un  Village  des  Nègres  , 
près  duquel  les  François  ont  un  établilTemcnt  te 
un  Fort  appellé  Saint  Jo(cph , 446  b fuiv.  496. 
Snite  des  affaires  du  Comptoir  François  à Man- 
kaner,  6 48  b fuiv. 

Maukaran  , Province  , X.  319. 

Mankar , Prince  Tartare,  VII.  41.  Peuples  def- 
cendus  délai,  furnommés  Kara  Kalpaks,  50. 
Cote  que  les  Kara  Kalpacks  occupent  , 147. 
Mankats  : Pourquoi  furnommés  Karakalpaks  , 
143.  Ils  vivent  de  rapine,  ibid.  Origine  de  leurs 
Khans,  144.  Titre  de  la  Femme  de  leur  Khan  , 
ibid . 

Mankcrulc,ou  Oman-Kerulc,  Pays,  VIT.  171. 
Ornât).- Kerule  , Rivicre  , 17 6.  Voyez  la  Noie. 

Manki‘b!ak  , Ville  , VII.  13t. 

Mankokf , fomme  d’argent,  X.  331  b fuiv. 

Mankou,  Rivicre, III.  6)4  Où  elle  tombe  dans 
la  Mer.  D’où  elle  vient.  Son  Canal  bouché  par 
des  rocs  te  chûtes  d'eau.  Son  fable  produit  beau- 
coup d'or , ibid. 

Mann , forte  de  mefure , IX.  H» 


Mannabocki , Ile  , XI.  17  J. 

Manninas  : Mines  d’or  de  ce  lien,  V.  1x1. 

Mattoa  dcl  Dorado,  Ville  fabulcufe,  XIV.  40. 
Citée  ,3396»  fuiv . 

Manobi  , fruit  curieux  , XIV.  314. 

Maneka  , ou  Tandegatt , Rivière  , IV.  4$  î. 

Manonarive,  Herbe  cordiale , VIII.  4i€. 

Monora  , Fore  des  Portugais  aux  Indes  Orienta * 
les,  I.  141. 

Manoripano,  grande  Ile  , XIV.  348. 

Manoubaka , Seigneur  Nègre  , IV.  577  *. 

Manpa  , ou  Monpa , Tays , te  fa  licuation  , IV* 
90. 

Manputo,  forte  de  millet,  voy.  Mazza. 

Manputon,  forte  de  bonnet  ou  turban,  X.  4t|. 

Mamique  de  Lara  ( Dom  ) , Gouverneur  Lfpagnot, 
V.  xy4. 

Mania  , élevé  fur  le  Siège  Epifcopal  de  S.  Jean  de 
Portonç  » XII.  tCÿ. 

Mania  , titre  d'houncur  , Il I.  159. 

Manfa  ( Emmanuel  ) , Gouverneur  Portugais , XL 
98. 

Manfagar , III.  10. 

Manfala  , titre  , IV.  4 16. 

Manfare  ( Briam).  voy.  Briam- Manfare. 

Manfàroke , forte  de  bled  , III.  ijj. 

Manfebdar , nom  d’Officicrs  fubalcctn es , X.  13t.* 
Nomme  aulü  Manfepdar,  141. 

Manfegar , Ville , III.  19.  Le  Roi  du  Pays  s’eny  vre, 
ibid. 

Manfepdar.  voy.  Manfebdar. 

Manfera  ( Fort  de  ) , XIII.  408. 

Manferiché  ( Pougo  de),  voy.  Pongo  de  Mance- 
riche. 

Manferos  , nom  de  jeunes  gens  , IV.  1 80. 

Mansfeni  , Oifeau  de  proie  , XV.  483. 

Mansficld  , Ile  , XIV.  439. 

Manshiflak  , Pays  des  Turcotnans  , VII.  134. 

Manlion  du  Ciel  , appartement  , VI.  zx.  Palab 
nommé  Manlion  de  UForterefTe  du  milieu  : Son 
ufage,  ji. 

Mansje  , forte  de  PatifTerie  , X.  <oi. 

Manfo  , Capitaine  , dont  le  malheur  donne  (00 
nom  à des  Plaines  , XIV.  77. 

Manfos , Peuples,  voy.  Tonkin  ou  Tongking. 

Manfoupdar,  dignité  Indienne,  IX.  6-j 4. 

Manfouré  , Place  , X.  xo4  te  107. 

Manfo  y-Vclafco  ( Dom  Jofeph)  , trentc-craquie» 
me  Viccroi  du  Pérou , XIII.  319. 

Manfro  , Mont.  voy.  Très  Puntas- 

ManfTor-Gaan , Renégat  Portugais*  VIII.  447. 

Mania  , Village,  te  fa  description,  XI.  J j 1.  Man- 
ta  , XIII.  17  3.  Monftrc  marin  de  ce  nom  , te  fon 
art,  177.  Monte  Chrifto  (ubftüuéàla  Ville  de 
Manta  , 344. 

Mantaly,  Province  , VIII.  317* 

Mancel , Amiral  du  Brak  , accompagne  ce  Prince, 
II.  4o8  b fuiv. 

Man-Tcunah , efpccc  d’huile  qui  découle  de*  zm~ 
thccs  > V-  J u. 
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4 4* 

Maotco , Indien  , XIV.  460.  Il  reçoit  le  Baptême , 
4«i. 

Mantfort.  voy.  Mont  fort. 

Mantouc  : Le  Due  de  Mantoue  arrive  à la  capitale 
de  l’Empire  d'Allemagne,  X.  1x3.  La  Ville  de 
Mantouc  afliégée,  n 4. 

Mamus  , ou  Comc-Goomi , Arbrifleau  , XI. 

Manucodiata  , nom  dcl'oifcau  de  Paradis,  appel- 
lés  aulli  Paxaros  delSol , VIII.  377. 

Manuel , Fort  confirait  à Goa:  Ce  Fort  cft  ainfi  ap- 
pcllé  d’Emmanuel , Roi  de  Portugal,  I.  114. 
Mwnel  ,Cap  , II.  448. 

Manuel , Père  J é fui  te  Portugais,  rend  vifitc  à des 
AmbalTadcurs , V.  154. 

Manuel  ( Dom  Nuno  ) Portugais  , IX.  411. 

Manufactures  : Celles  des  Nègres,  III.  1 81 . & fuiv. 
Manufactures  de  Sucre , curiofîccs  du  Pays  de 
Fernambue,  IV.  493.  Manufactures  de  tapis, 
VI.  83.  Manufacture  de  rubans,  de  bas  de  foie 
& de  boutons  , 113.  Planches  ou  Figures  de  Ma- 
nufactures de  foie , iJ4&  î J T.  Manufactures  de 
Ning  hya,ouNinghia,  VIII.  18.  Manufactures 
de  toile  de  cotton  & d'étoffes  de  foie  , X.  444. 
jji.  Manufactures  de  Porcelaine,  534.  Autres 
Manufactures  d’éroft'cs  de  foie  ,151*  Manufac- 
luccs  de  Draps  , ibid.  Manufacture  de  papier  d'é- 
corce d’arbres , 479  6*  /ûiv. Manufactures  de  Su- 
cre , XI.  373  & 374.  Divetfes  fortes  de  Manu- 
factures à Canton . 304. 

Manungal , excellent  remède  , X.  418. 

Manuferits  : Témoignage  de  pluficurs  Manuferits, 
VI.  338. 

Manxo  , Place  , XI.  499. 

Manzanedo,  Religieux  Jéronimitc , Commiflairc  , 
XII.  I9f- 

Manzanillc,  pomme  venimeufe  , III-  nj.  Remar- 
ques fur  ce  fruit , XIV.  icy. 

Manzery,  Hameau  , X.  191. 

Manzud  , lieu  , X.  193. 

Mao , ou  Main  , force  de  poids , VIII.  1 37. 

Maomingan  , Canton,  VI.  jSx.  Tartarcs  Mao- 
mingans.  voy.  Tartarcs. 

Maon  , forte  de  poids , X.  87. 

Mao-pulak,  Fontaine  , VIII.  J4. 

Maouchio,  Ville  environnée  de  Lacs  &dc  Marais, 
XI.  49i. 

Map-anw  > Lac , VII.  108. 

Ma  pay  , ou  Pey-pan,  Poflrllon  , V.  44x. 

Mapocho{  Vallée  de  ) , XIII.  410.  Rivière  de  ce 
nom  , ibid. 

Mapou  , forte  de  bois  à conitruire  des  Canots , 
IV.  373  *.  Efpccc  de  poire  de  ce  nom  , XI.  31. 

Maqualbary  , Rivicre.voy.  Gallinas(  das). 

Maquereau  , Poiflon , IV.  1 17.  Nommée  aulTi  Tre- 
zabar,  138.  Ce  Poilfon  appellé  encore  Saba  , 
X.  673.  Commun  dans  la  Mer  qui  environne  Pile 
dcTimor,XI.  134.  Pointeaux  Maquereaux, 
XIV.  731. 

Maqmcn , Ile,  1. 113.  voy.  Machian. 

Maquilapa  , Montagne  , XII.  463. 


Maquimagui , forte  de  terre  employée  pour  la  gué. 
rifon  de  la  gale  Se  de  la  rogne-,  XlII.  x4  j. 

Mar  l Vina  à la),  Vallée  , XIII.  430. 

Mara  , Ile.  voy.  Machian. 

Marabia,  Ville,  & fa  poftrion  , I.  34.  Elle cfl  brû- 
lée par  les  Portugais,  119. 

Marabouts,  voy.  Marbur. 

Maracaibo  ( Lac  de  ) , XIV.  399. 

Maracapana,  Yillagc  , XII.  91.  Gouvernement  de 
Maracapana  , XIII.  31. 

Maragnan  , Ile  , XIV.  4.  EcablifTcraent  des  Fran- 
çois dans  cette  Ile,  143.  Ses  propriétés,  147. 
Comment  les  François  s’y  écabliffent  ,‘1.48.  Les 
François  l'abandonnent,  149.  Productions  na- 
turelles de  cettc.IIe  « 3 1 3.  Ses  oifeaux  , 3 1 4. 

Maragnon  , Rivière,  voy.  Amazones. 

Marajo,ou  Joanes,  grande  Ile,  XIV.  44. 
Maramba , Idole,  IV.  379i  Sign.  Dddd. 

Maramcg  , Rivière  , XIV.  7x9.  Mines  de  Mara- 
meg  , 730. 

Maran  : Plaintes  contre  ce  Pcrc  Jefuire  exécuté  par 
Tordre  de  l'Empereur  de  la  Chine,  V.  340*  f*u‘c 
de  ce  nom  , X.  414. 

Maranga  , ou  Marango  , Royaume  , VII.  4x4. 

Maranon  ,*Rivicre.  voy.  Amazones. 

Mara-ragu,  Roi  d’une  partie  de  l’Ilc  de  Ceylan. 
afTafliné  par  un  de  fes  bâtards , VIII.  180. 

Matas,  Province,  X.  377. 

Marafylo  , petite  Place  , IL  147. 

Marate  ( Carie  ) , Peintre  Italien  , IX.  1.14. 

Maratc  : Ile  , & Port  de  même  nom  : Situation  de 
l'Ilc  , I.  1 ? 8.  Les  Princes  Gentils  appellent  les 
Marattes  à leurs  fccours  » IX.  4 10.  Armée  du 
Roi  des  Marattes.  Comment  elle  pafïc  les  gor- 
ges de  Canamay , ibid.  Demandes  que  les  Ma- 
râtres font  aux  François,  4 14.  Nouvelles  de- 
mande des  Marattes , 4i4.  Ils  emportent  Tri- 
chenapaly  , 4x8.  Ils  ravagent  les  Colonies  Eu- 
ropéennes , 419.  Sommations  qu’ils  font  aux 
François  , ibid.  Leur  retraite  , 430. 

Marava  , Royaume  , IX.  6 19. 

Marayo  , Ile  , XIII.  384. 

Marbabou  , Montagne  , XT.  307. 

Marbre  fort  commun  , V.  43 4.  Abondance  de 
marbre  dans  deux  Provinces  , 440*  Lions  de 
marbre,  438.  Pont  de  marbre  , VI.  xx.  Canal 
de  maibrc  blanc,  14.  Beau  marbre  jafpc , 109. 
Marbre  de  la  Chine  , 483.  Sorte  de  marbre  ou 
jafpe  fort  recherché  à la  Chine  , VIT.  413.  D’où 
il  le  tire  ,ibid.  Ile  de  Marbre,  & Ci  defeript. 
XIV.  669.  Ile  de  Marbre  , XV.  1 fi. 

Marbur , nom  du  Prêtre  de  l’Ilc  d’Arguim  , II.  4?  8. 
voy.  la  Note . Marbuts  Mores  habitant  du  Vil- 
lage de  Dramanet , 444.  Les  Prêtres  Marbuts, 
Chefs  de  Villages , 437.  Ce  que  les  Marbuts  per- 
fuadent  au  Damel  de  Kayor , 444.  Cérémonies 
d’un  Marbur , 449.  31 6.  31x6*  fuiv.  Les  Mar- 
buts Mores  fc  nomment  Sérias  , 4o*.  Les  Mar- 
buts à la  tctc  des  Mores  , £07.  Us  fout  chaffés  , 
ibid.  Marbut  impoflcur,  4ij.  Les  Marbuts  ap- 
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pcllés  Marabouts  par  les  François  » *14-  Cites , 
619.  Marché  avec  un  jeune  Marbut,  III.  U. 
Offres  d’un  vieux  Marbut,  54-  Un  Marbut  char- 
me les  Butnbosou  Crocodiles  par  fa  bénédiéhon 
58.  Viiîtc  que  Jobl’on  fait  au  Chef  des  M .irbuts  , 
$9.  Picfens  d’un  Maibut  à un  Capitaine  Anglois. 
Mort  5c  funérailles  de  ce  Marbut , ibid.  6*  Juiv. 
Son  Fils  lui  fuccede  » 40.  Prière  du  Marbut  Mjii- 
dingo  , 1 y 9.  Cenfurc  des  Marbuts , & reproches 
qu'ils  font  en  fccrcc  à un  Damel  ,171.  Un  Mar- 
bnt,  fous  le  voile  d-^Ja  Religion,  fc  rend  maître 
d*un  grand  Pays , 189.  Cérémonies  que  les  Mar- 
buts emploient  dans  les  prières , 108  b Juiv  Leur 
fobriécé  8c  tempérance  , 117.  Rcfpcét  qu  °n  a 
pour  eux  , US.  Ils  gagnent  leur  vie  k inliniirc 
les  Enfans.  Marbuts  appcllés  Bufeherins^ , ibid. 
Ils  font  tourmentés  par  l'Ange  Kamarc , 11 9» 
En  quoi  confiftc  leur  Commerce  , ibid.  La  Mar- 
b'uts  de  Seriko  font  leurs  efforts  pour  ôrcr  a un 
Capitaine  Anglois  la  pcnlée  de  remonter  la  G am- 
bra , xio.  Comment  les  Maibuts  expliquent  la 
pauvreté  des  Nègres  , IV.  107. 

Marc  ( Saint  ) : Arrivée  des  François  au  Fort  Saint 
Marc,  XIV.  57  »•  Dcfcripiion  de  ce  Fort  Efpa- 
gnol , 57t.  Qualités  du  Pais.  Route  de  Saiut 
Marc  au  Fort  Sain;  Jofeph  , ibid. 

Marcand , Commandant  d*cac  Tartane  Françoife , 
XI.  107. 

*Marcanda , riche  Marchand , IX.  y i<*. 

Marcaffite,  ou  Folîilc  de  Pile  S.  Jago,  II.  J77&  57®* 

Marcel  ( Pointe  de  Saint  ),  XI.  104. 

Marchais  ( des  ) paffe  les  Cataraftes  de  Ga’am,  & 
doute  fur  ce  fait  ,11.5*5*  Cc  Voyageur  cité  , 
III.  554.  Son  témoignage  fur  Aniaba  .prétendu 
Prince  Negre,4ii.  Témoignage  de  ce  Chevalier 
fur  la  Rivière  d’ïffini  ,418.  Additions  de  Des- 
Marchais  aux  obfcrvations  du  Pcrc  Loyer  fur  le 
Royaume  d Hlini,  416  & fuiv.  Son  voyage  en 
Guinée  & aux  Iles  voifines  , 46  J.  Son  caradfccrc  , 
ibid.  & fuiv.  Plan  de  fon  ouvrage  , 4**-  Cartes 
& Figures.  Articles  des  premiers  Tomes,  ibid. 
Cartes  5c  Figures  des  deux  memes  Tomes  , 467» 
Il  part , & paffe  aux  Iles  d’Oueffam  , ibid.  Sa  car- 
gaison , 468.  Départ  de  l’Orient , 469.  Route  de 
fes  deux  Vaiffeaux , ibid.  On  relâche  à Gorée  , 
470.  On  arrive  au  Cap  Monte,  471-  Continua- 
tion de  la  route.  Accueil  que  le  Chevalier  reçoit 
au  Cap  Mefurado.  Service  qu'il  rend  à an  Capi- 
taine Anglois,  ibid.  &fuiv.  Il  complimente  le 
Gouverneur  du  Cap  Corfe  , 471.  Son  ancien 
voyage  au  Fort  d’Akra.  Il  arrive  dans  la  tade  de 
Juida.  Obfcrvation  fur  Icsfaluts  de  mer,  ibid. 
Perte  qui  retombe  fur  les  Officiers , 475.  Offi- 
cier de  Dcs-Marchais  retenu  en  orage  , 474.  Scs 
confcils  nautiques,  ibid.  Le  Vaiffc.iu  du  Cheva- 
lier en  danger  de  périr  ,475.  Trois  de  fes  g:ns , 
fal,orifés  par  les  Portugais , dcfrrtcnt.  Il  arrive  à 
Ja  Cayenne  y\ibid.  Cité  , 571  & t7j.  575  & fuiv. 
581.  Son  témoignage  fur  les  édifices  du  Cap  Me- 
furado, y 8t.  Il  rejette  les  offres  du  Roi  Pccer 
Tonie  Xy'i. 
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pour  un  établi tlcmcnc  , 585.  Cité,  éùy  6>  fuiv . 
Son  témoignage  fur  Peter,  Roi  du  Pays  des  Sef- 
tos  , fi  1 1 . Cité  , ibid.  615.  6 i9.  6 15.  Scs  vtîcs 
pour  bâtir  un  Fort , 6 17.  cité  ,630.  6 j 1.  6 5 5 6* 
6i6.6'}  8.  *41  &641  Scs  remarques  furie  Fort  S. 
Antoine,  IV  19.  Cité  , il  6*  11.  19.  44.  ? 1.  53» 
Sign.  H.  y 7.  y 9.  61.66.  7 y.  808c  8x.  84.  1 lagiac 
de  cet  Auteur,  95.  Cité, 9*.  98  O fuiv.  105.  107. 

1 10.  114  6»  fuiv.  1 j 1.  1 38  6*  139.  14 f.  147.  1 54. 

if6.  Dcs-Marchais  nerfuadé  que  le  Diable  bac 
les  Nègres,  ibid.  Ci  te,  170.  Son  opinion  far  U 
NoMeffe  des  Nègres,  177.  Cité,  iyf*  toi  6* 
lot . io*  & 107.  14t.  i*î  6»  1 66.  1*9  6*  fuiv. 
174.  Marque  de  terre  obfcr'éc  par  Des-Mar- 
clnis  , 175.  Comment  il  paffe  la  bairc  de  Juida  9 
ibid.  Ciré,i79.  18?  & 184.181!.  18&  6*  fuiv.  198. 
300  & fuiv.  404. 507.  3 xo  6*  ? 1 1.  Vue  d'ime  pro- 
ccfft  >n  au  Temple  11  Serpent  de  Juida  , tiiée  de 
cet  Auteur,  31?.  Ciré,?  16  O 37.  biicut.  donc 
il  eff  témoin,  »n  Cité,  *iy.  3-8.  mi.  ? 5 y fr  fi 
Conrra  liiffion  de  cet  Auteur  au  fujec  d’on  Roi 
de  Juida,  54t.  Cite,  34  % & \ ro  & fuiv. 

3 55  £ ? 5**  3 59  & 3*o.  Des-Ma*. chais  levé  le 
plan  d 1 Palais  du  Roi  de  Juida  ,361.  Plans  qu’il 
tire  , ibid.  5c  36 1. 

Marchand  (Sieur),  magafînicr  de  la  Compagnie 
Françoife  , II.  5J9. 

Marchan .Mes.  voy.  Marchands. 

Marchands.  Hardieffe  des  Marchands  d’Tntcrlope  , 

111.  ?*8.  Artifice  de  quelques  Marchands  pour 
déguifer  leur  Piraterie  , 174.  Danger  pour  les 
Marchands  8c  les  Capitaines,  543.  M ucbandi- 
fes  que  les  Nègres  recherchent,  IV.  33.  Les 
Mirchinds  Nègres  règlent  la  valeur  des  Ma r- 
clunlircs,  81.  Comment  les  Marchands  Nègres 
s’habillent , 100.  Marchés  réguliers  8c  leur  po- 
lice , 131.  Marchandées  des  Malayens , 347. 
Marchai). li les  que  les  Nègres  d’Ardra  défirent, 
37*.  Tarif  des  Marchandées  à Baudi  , 431. 
Marchandées  propres  aux  échange' , 43 6.  Mar- 
chandées que  les  Holland,  envoient  à Rio  de! 
Rcy,  449.  Marchandées  convenables  au  Pays 
de  Loango  , 479.  Celles  que  les  Habirans  de  Ka- 
pinda  recherchent,  57J .Sign.  Cccc.  Marche  de 
chair  humaine,  630.  Marchandées  en ufage  au 
Pays  d’Angola , V.  30.  Marché  de  chair  humai- 
ne, 97.  Genérofité  d’un  Marchand  Holl  indois  , 
131.  Marché  d’une  Colonie,  13 6.  Raifons  qui 
cm. lèchent  les  Marchands  de  fréquenter  le  Porc 
deMagndoxa,  nj.  Trois  Marchés  fréquentés 
parles  Portugais , 114.  Difficultés  pour  le  prix 
des  Marchandées  , 314  Marchandées  des  Chi- 
nois de  B tivia  faifîes  , |iy.  Ces  Marchandée» 
font  rendues,  330.  Secours  que  les  Hoîlmdoit 
reçoivent  d'un  Maicband Chinois , 3SS  Maiché 
de  Macao,  413.  Caractère  gené  al  des  Mar- 
chands Chinois,  VI.  19 9.  Marchand i fes  de  la 
Chine,  103.  L'or  cft  marchandée  à la  Chine  » 
11  y Ufage  des  Marchands  de  Whcy-chcu-fu  , 
159.  Rufe  des  Marchands  Chinois , 470.  Mar- 
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chant! s Génois  en  traité  pour  l’Alun  , VII.  *-<)6. 
Grand  ma;  ché  dans  une  plaine , 333.  Marché  de 
Quinfay  , 341.  Abondance  de  marchandées 
précicules  , 369.  Route  des  maichandifcs  de 
l’Inde , 371.  Accommodement  aux  dépens  des 
Marchands  d'une  Caravane  , 59*.  Marchands 
qui  ont  la  qualité  d’Ambafladeurs  , 41 1.  Abus 
que  les  Marchands  font  d’un  Traité , 410  Fem- 
mes qui  portent  les  Marchands  & les  maichan- 
rliics,  4)1.  Multitude  de  Marchands , VIII.  99* 
Commerce  Se  prix  des  marchandées  à Ternate , 
130.  Defetiption  du  grand  marché  de  Bantam  , 
141.  Divers  caraélcres  des  Marchands  etrangers, 
147.  Marchandées  des  Maldives , & leur  répu- 
tation , 134.  Singularités  des  marchés  de  Goa, 
1 6 3.  Marchés  de  Batavia  , 481.  Marché  flottant, 

IX.  140  Manière  de  traiter  entre  les  Marchands 
de  Diamans,  314.  Pillribution  des  Marchands 
de  Boutan  , 343.  Marchands  Arméniens  qui  ai- 
dent à l'Idolâtrie , ibid.  Grand  marché  au  Cafté  , 

X.  1 90.  Les  hommes  exclus  des  Marchés  pu- 
blics, 464.  Deux  Marchands  Indiens  baptifés 
par  un  Gouverneur  Portugais,  471.  Petits  Mar- 
chand* qui  al  ondent  fur  les  chemins  du  Japon  , 
éof.  Marchand) fes  que  les  Hollandois  portent 
au  Japoi , f»  16.  Marclundifes  les  plus  eftimées 
des  Japonois,  61 7.  Marclundifes  eftimées  de 
contrebande  , *18.  Foires  & marchandées  des 
Chinois  au  Japon  ,611.  Marchands  des  Iles  de 
Riuku  nu  Liqurjo.  Leur  commerce  avec  le  Ja- 
pon eft  borné  à Satzuma  , ibid.  Patrons  des  Mar- 
chands, 419.  Marclundifes  qui  vont  de  Manille 
i Acapulco,  XI.  1 39.  Règles  de  ce  Commerce  , 
160.  A quelle  Comme  il  fc  monte.  On  le  croit 
préjudio  jble  à rtfpacnc.  Un  Miniftre  veut  l'a- 
bolir, ibid.  Les  Marchands  Chinois  trompent  un 
Chef  J Lfeaire  Anglois  , 19 3.  Marclundifes 
qu'il  faut  porter  dans  le  Voyage  au  tour  du 
Monde  par  l’Occident,  464.  Divinité  des  Mar- 
chands Mexiquains,  XII.  340.  Fête  des  Mar- 
chands , 349.  Richefle  des  Marchands  de  Lima  , 
Bc  leur  fingulicre  oftentation , XIII.  331.  Pci- 

Î'nes , marchandée  lucrative , 447.  Marchandé- 
es qu’on  porte  à la  Baie  d’Hadfon,  Se  qu'on  en 
tire,  XIV.  <40.  Principaux  Marchés  du  Cana- 
da , ou  Nouvelle  France  , 687. 

Marchcna  ( Jean  Perez  de  ),  Supéiicur  d*im  Cou- 
vent de  Francifcains,  XII.  6.  Cité,  7.  Il  fcit 
avec  zèle  Cbnilophc  Colomb  , 9. 

Marchcna  ( Ruys  de  ) , Tréforicr  royal,  XIU.  13!.. 
Marchés,  voy.  Marchands. 

Marchefolicrc  ( M.  de)  , François  , IX.  177. 
Marchcville  ( M.  de  *) , va  à la  Porte  en  qualité 
d'Ambafladeur  de  France  , Sec.  X.  1 30. 
Marcillo-Rubio  , 3c  c.  voy.  Aunon  ( Diego  Mar- 
rillo-Rubio  d*  ). 

Marcilly  ( M.  de  ),  François, IX.  178. 

Marcire  , Ile,  IX.  4 6. 

Marcos  , chef  d une  race  dTnfulaires , VIII.  340.. 
Doua  Marcos,  Infulairc,  ibid. 


Mardanghor  ,Tortcrciïc , XI.  473. 

Mardi , Baie,  XI.  9°. 

Mardis  kics,  marchands  de  Volaille  , VIH.  481. 

Marc  ( M.  delà  J,  Ingénieur  François,  eft  lailTé  & 
Siam,IX.  140.  Ordre  qu’ri  reçoit  de  fortifier 
une  Ville  à l*f  urop  enne  , 149.  Il  demeute  vo- 
lontairement à Siam  , i4o.  Cité  , 181.  Port 
qu  il  bâtit  , 104.  Il  uacc  le  cours  du  Menao, 
M8. 

Marées,  voy.  Mer. 

Match  , captif  Anglois  , VIII.  foi. 

Marembas  , Peuples , ne  croient  pas  que  les  dents 
de  l'Elephant  tombent  3c  fc  renouvellent  , V. 
80. 

Ma  cquita  , Ville,  XIV.  414. 

Maies  ( Golfe  des  ).  Pourquoi  ainfi  nommé  , IV. 
331.  Fleuve  appelle  Mares , XII.  K. 

Marets  ( des  ' , François  , fauve  d’un  naufrage  un 
Viccroi  Portugais  , & ell  fait  Capitaine  de  fes 
Gardes,  X.  167.  Hiftoire  de  Dcs-Marcts , 169 
& fuiv . 

Matctnba,  Baie  fpacicufe  , XIV.  141. 

Marevedi , mennorc  Efpagnolc  , X.  141. 

Marcvcfcoaa,  Rivière,  XIV.  300. 

Margajas»  Peuples,  3c  leur  portrait,  XIV.  187. 
Cette  Nation,  citée,  118. 

Margani , Place,  où  un  Général  eft  défait  ,1.  133. 
Eue  parole  la  même  que  Morgan  ,183. 

Margarcta , Efpagnol , voy.  Margarita  ( Dom  Pe- 
dro de  ). 

Margarita  ( Dom  Pedro  de  ) , Efpagnol , â qui  eft 
confié  le  Gouvernement  d’une  Place  importan- 
te , XII.  4*-  Cité  , 47.  Cité  fous  le  nomade  Mar- 
garet* ,33.  Aélion  noble  qu’il  fait.  Scs  infir- 
mités le  font  retourner  en  Elpagnc  avec  d’autres 
Mécontcns  , 34.  Mauvais  office  qu'il  rend 
aux  Colombs  , ibid.  Eftet  des  plaintes  de  Mar- 
garet* à la  Cour  d’Efpagne  , 58. 

Margaritc  , petite  pierre  qui  fert  de  monnoic,lY; 
48  J. 

Margot , petit  Port , XV.  378- 

Margue  ( Fort  de  ) , XIII.  408. 

Marguerite,  Ile,  IV.  473-  Trois  petites  Iles  près 
de  la  Marguerite , XII.  78.  La  Maigucrire  peu- 
plée par  Villalobos  , XIII.  jo.  Citée,  XIV.  40^ 

Marguez  ( Lorenzo  ) , découvre  une  Riviete  qui 
prend  fon  nom  de  lui  , V.  113. 

Margus  ili  khan , Prince  Tartare  , VII.  48. 

Maria,  fottede  bois,  X.  3 69- 

Maria  ( Jofeph  ) , Millionnaire  Capucin  envoyé  à 
Sogno,  Y.  60. 

Mariai  Santa,)  , Cap  de  , XI.  îrj. 

Mariage  ( Sieur  ) , Député  dans  les  Cours  des  Io- 
des, VIII.  5<i. 

Mariages:  Mariages  des  Habitans  de  Java,  T.  41  f- 
Mariages  des  Cnianchcs  ,11.  1 $ 1.  Singularité  de* 
Mariagesdes  Habitans  de  l’Ilc  de  Madere  , 171*. 
Bizarres  u fige  s dans  les  mariages  , III.  117* 
Maiiages  des  Negres  , 167  & fuiv.  Singnlicre- 
cfpecc  de  mariage  , 374  & fuiv.  Commodité  des 
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minages  â Anamabo  ,575.  Cérémonie  des  ma-  nie  du  mariage  des  Incas  du  Pérou  , & Forme 

riages  parmi  les  Minois,  419.  Cérémonie que  de  ces  mariages  , ( 11.  Mariages  des  Péruviens» 

des  Negres  emploient  â leurs  mariages,  597*  548.  Ceux  des  Ciéolcs  du  Pérou  , f j8.  Ceux  des 

Mariages  du  Pays  de  Seftos  » 6 1 i.  Matiages  des  anciens  Péruviens,  f 7 1.  Cinq  Filles  Françoifes 

Nègres  » IV.  ix  1.  Infâme  commerce  des  Negres  mariées  , XIV.  191.  Mariages  des  Biafiliens  » 

dans  le  mariage  , 110.  Simplicité  des  mariages  i6y.  Fidelité  des  miriages  Biafilicns  » 180.  Ma- 

dejuida  ,190.  Mariage  des  Efclaves , 191.  Ma-  riages  fans  célébration  ,718.  Mariages  des  Sau- 
nages des  femmes  du  Pays  d'Ardra  , 591.  Ma-  vages  de  l'A  mérique  Septentrionale , XV.  $4. 

riages  & commerce  des  femmes  du  Pays  de  Ceux  des  Boucanicts  , Flibufticrs  ou  Avantu- 

Benin»  411.  Mariages  du  Royaume  de  Loin-  tiers»)  84. 
go,  J90.  Ceux  du  Pays  de  Congo , $$9.  Ave r-  Mariam  , lieu  de  déhanche  , X.  540. 
bon  des  Negres  pour  le  mariage  Chrétien  J ibid.  Maiianncs,  Iles,  nommées  autrement  Iles  des 
Cour  des  Mariages  au  Cap  de  Bon  ne -Efpé  rance  , Larrons  & leur  déconvcitc,  X.  $$4.  Ob'erva- 

V.  140.  Figure  d'un  mariage  des  Hottentots,  tions  fur  ces  Iles  & fur  le  caraélerc  des  Habi- 
te fes  cérémonies,  &c.  i)8  & 159.  forme  des  tans,  ; f*.  Defeription  des  Iles  Mariancs,  \6  4. 

mariages  des  Infulaires  de  Fo^mofe,  VI.  60.  Leur  fituation.  Comment  no  mmées  Mariancs. 

Mariages  des  Chinois,  14 5 bfuiv.  Concubi-  Carte  de  ces  Iles,  ibid.  Quand  l'Evangile  y 2 

ncs  ou  fécondes  femmes.  144  Négociations  pénétré,  Premier  Millionnaire.  F.taHiifc- 
pour  les  mariages,  ibid.  Maniéré  de  livrer  une  ment  Efpagnol , ibid.  Diveis  Pons  des  Iles  , 

Femme  à celui  qui  Tépoefe , 14c.  Un  mari  rc-  $*6.  Leur  climat.  Ancienne  Hmplicité  des  Infu- 

fufe  quelquefois  de  recevoir  fa  femme.  Sccon-  iaires.  Ils  ne  connoilfent  pas  le  feu.  Conjc&u- 

des  femmes  ou  Concubines.  Droits  (înguliers  de  res  fur  leur  origine  , ibid.  Combien  les  Iles  Ma- 

la  première.  Ménagemens  de  quelques  matis.  ri  ânes  peuplées  , 367.  On  y vit  fort  long  rems. 

Mariage  des  Veufs,  ibid.  Les  Veuves  peuvent  Coquetterie  des  femmes.  Leur  Langue  & leurs 

être  forcées  de  fc  remarier,  146.  Rigueur  de  feienres.  DiftinClion  des  Etats , ibid  Titres  & 

cet  ufage.  Les  mariages  peuvent  être  calTés  dans  Fiefs  des  Nobles  , j<8.  Leurs  civilité?  mutuel- 

certains  cas.  Circonftances  qui  les  rendent  nuis , les.  Occupations  des  Infulaiics.  Defeription  de 

ibid.  Autres  raifons  de  nullités,  147.  Décifion  leurs  Navires,  ibid.  Edifices,  169.  Indépendance 

des  Cafuiflcs  Chinois  à ce  lujet.  Facilité  du  di-  finguticre  des  Infulaires.  Ils  font  peu  guerriers, 

vorce  entre  lcsTartarc«,  ibid.  Ufage  de  marier  Leur  feule  efpecc  d'armes  , & combien  dange- 

lcs  Morts  , 148.  Mariages  de  la  Province  de  renfc,  ibid.  Leur  paflîon pour  la  vengeance. *70. 

Chanft.  Comment  une  hile  mariée  fe  fépate  de  Leur  caraélere  eft  un  obltaclcà  leur  convetfion. 

fl  famille.  Réception  qu’on  lui  fait  chez  fon  Amufemens  des  femmes , ibid.  Empire  & fupé- 

mari,  ibid.  Comment  l'Empereur  de  la  Chine  riorité  fans  exemple  des  femmes  fur  leurs  ma- 

fc  marie,  386.  Comment  on  marie  les Princcf-  ris,  j7i.  Comment  elles  pumllci»t  leurs  infidé- 

fes  Chinoilcs , 589.  Mariages  des  Coréens, joj.  lités.  Libertinage  des  jeunes  gens  , ibid.  Les  Ma- 

Mariages  des  Coréfiens  , j)7-  Mariage  des  rianois  autrefois  fans  Religion,  J71.  Deuil  de 

Eluths  , VIL  18.  Mariages  des  Bukkariens,  xi8.  témoignage  extraordinaire  de  douleur  Exemple 

Conditions  de  ces  mariages  , ibid.  Degrés  auf-  de  cette  éloquence  , ibid.  Produirions  naturelles 

quels  les  Tartares  fe  marient,  if<*.  Mariages  des  Iles  Mariancs,  $7*.  Fruit  particulier  â ces 

des  Tartares,  loi.  Mariages  apres  la  mort, *49-  Iles , ibid.  Planche  de  la  vue  d’un  Bâtiment  1 i* 

Cérémonies  des  mariages  à l’Ile  de  Java,  VIII.  ger  des  Iles  des  Larrons,  XI.  170. 

14).  Queftion  fur  le  mariage  avec  des  femmes  Mariaves  , Nation  , XIV.  1 y. 

Idolâtres,  504.  Mariage  borné  aux  perfonnes  Maribalcs,  Ile,  voy.  Mirabilla. 
de  meme  ordre  , (ij.  Mariage  & divorce  ,'n  (•  Maribclcs,  Ile , voy.  Mirabilla. 

Mariages  de  l'Ilc  de  Madagafear , J99.  Maria-  Maricavan  »Ile  , XI  fi$. 
ges  des  Angloisdc  Bombay  , IX.  31.  Mariages  Maricko  , Fort  Hollandois,  II.  149. 
du  Tonquin,  100.  Mariages  Siamois,  170.  Ceux  Maricondon  ( Pointe  de  ),  XI.  pf. 
de  Golkondc,  jj 6.  Mariages  des  Mogols , X-  Maricour  , François,  XIV.  644.  Cité  , 6 48.  ibid . 
a.  37.  Ceux  des  Banians,  xSi.  Mariages  des  Iles  Marie-Anne  d’Autriche  , Reine  d’F.fpagne,X.  34p. 
Philippines  , 411.  Mariages  & divorces  au  Ja-  Marie  ( Sainte  ).  Pour  tont  ce  qui  a rapport  à ce 
pon  , 644.  Cérémonies  des  Mariages  dans  Pile  nom  , voy.  Marie  ( Sainte  ) , lie. 
de  Java  , XI.  pi  6*  [uiv.  Alliances  & Maria-  Marie  ( Sainte  ) , Ile,  une  des  Azotes,  I.  1*.  Port 
ges  du  Malabar  , 44).  Reglement  pour  les  ma-  de  même  nom  , 190.  Habitans  & productions 

riages  dans  111e  Efpagnole  , XII.  144.  Maria-  de  cette  Ile,  384.  Cap  Sainte  Marie  , II.  zi  6. 

ges  des  Habitans  de  l'Ilc  Efpagnole,  111.  Ma-  Rivicre  nommée  Sainte  Marie  aux  Néges,  jto. 

riages  des  Méxiquains  , j 60.  Mariages  & accou-  Grande  Forêt  nommée  bois  de  Sainte  Marie  » 

chement  au  Pays  de  Cumana  , XIII.  10.  Ma-  ibid.  Trois  arbres  â la  pointe  du  Cap  Sainte  Ma- 
riages ;de  Tierra-Firma  , 191.  Cérémonies  des  rie  , III.  7.  Cap  Sainte  Marie,  44*.  Il  n’y  a point 

mariages , ibid.  Planche  ou  vue  de  U cérémo*  de  Cannibales  à ce  Cap  , 448.  Les  Negres  de 
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Mcfurado  ont  Tait  prendre  l'idée  qu’il  y a des  Efpece  de  Mouches  de  ce  nom  , voy.  Mofqaî- 
Cauibnles  ou  Antropopbagcs  au  Cap  Sainte  Ma-  tes.  Rivicic  des  Maringouins  , <07. 
rie  , ibid.  449.  Situation  tic  l’Ilc  Sainte  Marie  , Marinino  , 11c  , voy.  Martinique. 

V.  2.1  î.  Observation  des  Hollandois  fur  cette  Marino  ( Nuner)  , XIV.  107. 

Ile,  VIII.  87.  Guerre  entre  les  Nègres  de  cette  Marino  ( Vecchio  ) , voy.  Lobos  , Ile. 

l!c  5c  ceux  de  Madagafcar , 88.  Barbarie  des  Ha-  Marion  ( Sieur  ),  Officier  François , a le  Gouvet- 

bilans  de  Elle  Sainte  Marie,  411.  Habitation  nement  du  Fort  de  Porrcndic  , II.  44  y. 

Fiançoifc  nommée  Sainte  Marie,  6 17.  Erreur  Mationnettcs , voy.  Comédies. 

des  anciennes  Cartes  fur  la  fituationdc  PlleSte  Mirioitman,  Baie,  XI.  fîo. 

Marie,  X.  548.  Ile  Sainte  Marie  de  l’Aiguadc  , Maripipi,  Ile,  une  des  Philippines,  X.  577. 

XI.  74.  Rivière  6c  Ville  de  Sainte  Marie  , 368.  Maiiiataizyk  , Place,  VII.  I6i. 

lies  Maries  6c  leur  defeription  , 391.  Port  de  Mar-UIa-Fal,  Prince,  II.  487. 

Stc  Maiie,  jji.IIc  Sainte  Marie,  jtfç.  Quar-  Marivaux  ( Abbé  de  ) , Doélcur  de  Sorbonne,  8c 
lier  de  Sainte  Marie,  607.  Sainte  Maiie  des  fes  motifs , XV.  447.  U fe  noie  devant  la  poitc 
Açores,  XII.  18.  Les  Caflillans  y font  maltrai-  delà  Conférence  . 448. 
tés  , 19.  Ile  Sainte  Marie  de  la  Rotonde  , 40.  Mark  ( Iles  de  ) , XI.  ai  3. 

Sainte  Marie  l’ancienne  de  Dation  , 161.  Ri-  Markam  ( Guillaume  ) , Gouverneur  de  la  Penfyl- 

vicic  de  Sainte  Marie , tio.  Pcfition  de  Plie  vanie  , XIV.  c6o. 


Sainte  Marie  ,XIII.  <00.  Cap  de  Sainte  Marie, 
XIV.  67.  Saut  de  Sainte  Marie,  6 Sx.  Saut  de 
Sainte  Marie,  7*1.  Ile  de  Sainte  Marie  de  la 
Conception  , XV.  6\6.  Cap  de  Sainte  Marie  , 
«4f.  Paie  de  Sainte  Marie,  $49.  Une  des  Iles 
Antilles,  nommée  Marie-Galante,  679. 

Maricn,  Etats  d’un  Roi  Indien  , XII.  5 J.  Etendue 
du  Royaume  de  Malien  , 109. 

Maries,  lies,  voy.  Marie  ( Sainte). Ile. 

Marigahndc  : Acliapt  qu'une  Compagnie  Fran- 
çoife  fait  des  droits  fur  Marigalandc  , II.  41$. 
Ile  de  Mari-Galandc , XV.  447* 

Marigalantc,  lie,  & la  découve!  te,  XII.  39.  Fem- 
mes de  cette  Ile  , 60 

Marignan  (Ile  de  ) , XIV.  13 9. 

Matignon  , ou  Maringouin,  efpece  de  Mouches, 
II.  4; 6.  voy.  Mofquiccs. 

Marigondon  ( Pointe  de  ) , X.  381. 

Marigot,  Etang  d’eau  falée,  II.  490.  Petite  Ri- 
vière qui  fort  de  ce  Lac  Se  qui  porte  le  meme 
nom,  404  Bourg  du  Marigot , XV.  J 17. 

Marigua  (Ile  de  ),  XIV.  117. 

Marika  , étoile  , IV.  638. 

Marimba,  infiniment  de  Mufique  , IV.  6 3 y. 

Marin , voy.  Mer. 

Marin  ( Louis  ) , Officier  Efpagnol , XII.  401  6* 
juiv . 

Marina,  lieu,  X.  34a.  Une  femme  Indienne  de 
ce  nom  avec  d’autres  données  à Cortez  , 5c  leurs 
figures,  XII.  irff.  Faveur  de  Marina  auprès  du 
Général,  Cette  femme  fert  d’Intcrprcte 

avec  les  Indiens  , . ibïd.  6»  fuiv.  Avec  quelle 
adreffe  Marina  détermine  l’Empereur  du  Mexi- 

2ue  à fe  livrer  aux  Efpagnols , 33*.  Citée  ,339 
» fuiv. 

Marinduque,  Ile  ,une  des  Philippines  , X.  J77. 

Citée  , 3 90.  Scs  produélions  , XI.  5 1 3 • 

Marine  , voy.  Mer. 

Maringa,  Royaume  : Marque  que  le  Chriftianif- 
mc  n’y  a pas  toujours  été  inconnu  , VII. 
4*9* 

Maringouin  , nom  d'un  Pyratc  François  ,11.  34a. 


Markats  : Tribu  de  ces  Peuples,  VII.  yi.  Leur 
Souveraineté  détruite  , J9.  Cités,  89.  Nommés 
iufïi  Metkats , 137. 

Madccs  ( Edouard  ),  Faélcur  Anglois  , II.  199* 

Markclbury  , Capitaine  de  Vaifleau  de  guerre , fe 
joint  à la  Flotte  du  Comte  de  Cumberland  ,1. 
198. 

Marlaben  ( Henri  ) , Hollandois , ligne  l’ordre  li- 
gnifié par  fa  Nation  aux  Anglois,  I.  495  6* 
fuiv . 

Marie  , François  , XIV.  6 10. 

Mailinfon  ( Cornélius  ) , Pilote  Hollandois,  exem- 
pte de  tendreife  & de  courage  de  ce  vieillard  I. 
318. 

Marlou  , Faélcur  Anglois,  II.  109. 

Marmaduck-Panwalf  ( Sieur  ) , Diteéleur  Anglois 
dans  l'Ilc  de  Benfe  , III.  481. 

Marmamo  , lieu  , XIV.  100. 

Marmara  ( Mer  de  ) , XV.  108. 

Marmelade  ( arbres  aux  boîtes  de) , XIV.  $i£. 

Marmittes,  DomeOiques  Nègres  qui  égorgent  tous 
les  François,  VIII.  59 6. 

Marmol  , Voyageur , II.  147.  Cité,  joo.  ibid% 
531.  531.  III.  7.  73.  $13.  Cité  , IV.  4. 

Marmurou  Umbatx , Coignafiier  , XI.  699. 

Marncll  ( Willam  ) , Canonicr  Anglois , fe  bat  en 
duel , II.  169. 

Maroc  , Région  , I-  p.  viii  de  Vlntrod.  Ville  de 
Maroc,  II.  19  j.  Source  des  Rois  de  Maroc,  X. 
300.  Les  Maroquins  tiennent  Ccuta  a (Piégée  pen- 
dant plus  de  trente  ans  , XI.  1 »4« 

Marointfi  herbe  afltingcntc  , VIII.  618. 

Marona  , Rivière,  XIII.  381. 

Marony,  Rivière  , XIV.  378. 

Matoui , grand  arbre  , XI.  6jf. 

Maroura  , Village  , X.  8 J. 

Marouy  , Rivicic  , XI.  $7. 

Matquairc-coftc  , ou  Terre  de  Cognaly  , Pays» 
VIII.  XT9. 

Marquer , Récollet , XIV.  *ij. 

Marquette  , Pcicjéfuite,  6c  fon  Vovage  pour  1* 
découverte  du  Miffitfipi , XIV.  6c8.  Sou  défait 
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Sc  il  tome  , ibid.  Sa  mort , «09.  Riviere  do  P. 
Marquette,  71  J.  Cité,  75t. 

Maïquias  , Plante  , XIV.  ui. 

Matquis,  nom  d'un  Port , XI.  581.  Cité,  XII. 

!*)•  , , 

Marnage  , Direélcur  François  , s’oppofe  a une 
violence  des  Holland.  IV.  j7«.  Fetineté  de  ce 
Faéleur,  577.  Le  Roi  d'Ardta  le  charge  de  con- 
duite fon  Ambalfadeur  en  France.  Audience  que 
ce  Prince  Ncgte  lui  accorde,  ibid. 

Marro  , lie  , II.  147. 

Marrube,  Plante,  XI.  7ié. 

Marfcille,  Ville  en  Provence  : Oblervations  d’un 
Capucin  fur  cette  Ville  , IV.  fit. 

Marfcngan  , Château,  VII.  19 f. 

Matshficld-  Patk , Réfidcnce  deThomas  Windham, 
Anglois  & Gentilhomme  de  Norfolk,  J.  i 1 7. 

Matfouins  : Figure  d‘un  Marfoin  de  Guinée , voy. 
la  Planche , III.  511.  Marfoins  de  deux  fortes  Sc 
leurs  différons  noms , ibi.i.  fi.  fuiv.Cx  Poiffonen 
grand  nombre  fur  la  Côte  d'Or , IV.  160.  Un 
Marfouin  bleffé , tous  fes  Compagnons  prennent 
la  fuite,  57t.  Multitude  de  Marfouins,  174*. 
Matfouins  du  Cap  de  Bonne-H  fpérancc  .V.  io<. 
Marfouins  de  Riviere, VI.  495.  Ce  Poilton  nom- 
mé aufli  Kaic  ,X.  «77.  Marfoins  de  l'Amérique 
Septentrionale  , XV.  88. 

Marltronva  ( de  la  ),  Capitaine  Efpagnol-,  fait  une 
repréfentation  au  Général , XI.  $1. 

Mart  ( S.  John’s } , ou  Marché  de  Saint  Jean  , nom 
de  la  Riviere  de  Tinda  , III.  54 , 4). 

Martaban , Ville  , I.  1x4.  Port  de  même  nom,}  5 y. 
Cette  Ville  alftégéc  par  une  armée  de  fepr  cens 
mille  Hommes,  IX.  450.  Hiftoirc  du  Siège  de 
Martaban  , Sc  fin  tragique  de  la  Maifon  Royale, 
451.  Défefpoir  du  Roi  de  Martaban  , 451.  Tra- 
giques rcfolutions , ibid.  Le  Roi  Se  la  Ville  de 
m Martaban  fc  livrent  aux  Bramas  , 455.  Figure  Sc 
iituaiion  du  Roi  de  Martaban  , 454.  Douleur 
de  fes  Peuples.  Ce  qui  lui  arrive  avec  la  Reine  fa 
femme.  Honte  dont  il  couvre  les  Portugais, ibid. 
Il  fe  ptéfente  au  Vainqueur,  4f  j.  Pillage  Se  ruine 
de  Martaban,  4 J«.  Horrible  exécution  de  la 
Reine  8e  de  fes  femmes,  ibid.  Sort  du  Roi  de 
Martaban  , 4(7. 

Martagon  , arbriffeau  , XI.  709.  Efpece  de  Lys  de 
ce  nom , 711. 

Marteau  , Poilfon  Se  fa  figure , voy.  la  planche , 

ni. } h. 

Martel , F.fpagnbl , mis  à mort,  XIII.  115. 

Marten  (Nathanicl  ) , écrit  une  Relation , II.  91. 
Roc  dangereux  qu'il  apperçoit , 97.  - 

Marcens  ( Frédéric  ) , Hambourgeois , fait  la  Def- 
cription  du  Pays  deSpitxberg,  XV.  xé8. 

Marrens  ( Simon  ) , Hollandois  , ligne  un  ordre  li- 
gnifié par  fa  Nation  aux  Anglois  , I.  495  Se  49g. 

Martenfr  Blok  ( Adrien  ) , Commandant  d'une 
Flotte,  lailfe  une  Infcription  fur  une  planche 
dans  l'île  de  Mafcatcnhas,  VIII.  4x0. 

Marthe  (Sainte  J.  Pour  ce  qui  a rapport  à ce  nom  , 


voy.  Marthe  ( Sainte  ) , Ile. 

Marthe  ( Sainte  ) , Ile  , XII.  49.  Carte  de  la  Pro- 
vince de  Sainte  Marthe,  Sec.  8s.  Sainte  Mar- 
the, 187.  Etabliffement  des  E(pagnols  fur  la 
Côte  de  Sainte  Marthe,  XIII.  jo.  Etendue  du 
Gouvernement  de  Sainte  Marthe  , XIV.  405.  Ses 
Provinces  Sc  leurs  propriétés  , ibid.  Ses  Villes, 
& premicrem.  celle  de  Sainte  Marthe , 40S. Fleu- 
ves du  Pays  , 408.  Ile  de  Sainte  Marthe , XV. 
«17. 

Mari  he  ( Vigne  de  ) , Ile , Sc  par  qui  ainfi  nommée, 
XIV.  4<5. 

Martial  , voy.  Milice. 

Martigny,  Lieutenant  du  Fort  Bourbon  ,XIV.fj» 

& juiv. 

Martigues , Ville.  Sc  de  quoi  compofée  , IV.  f iy. 

Martimont  de  Schulcmbetg,  Capitaine  d’infante- 
rie ponr  les  Indes  , VIII.  J 8 8. 

Martin  , fils  adoptif,  aide  à ôter  la  vie  â fon  bictfc 
faitcur,  XV.  58t. 

Martin  ( André  de  Saint  ) , Pilote  , XIII.  '9. 

Martin  t Obligation  que  le  Tonquin  a à ce  Tere, 
IX.  91. 

Martin  ( Baron  de  S.  ) , François  de  Nation  , Ma- 
jor Général  de  Batavia  , IX.  119, 

Martin  ( M.  le  Chevalier  ) , Gouverneur  de  Pondi- 
chéry , IX.  «04.  Cité , 607  6-  fuiv. 

Martin  ( Saint  ) , Cap  ,11.  1 1 y.  La  Rade  S.  Mar-* 
tin  n’cft  pas  lürcpour  les  Vaifieaux  ,551.  Pointe 
nommée  S.  Martin  , yy8.  Baie  de  S.  Martin  , V. 
in.  Ile  Saint  Martin,  XI.  1 1 5.  Village  de  Saint 
Martin,  Ç)«.  Montagnes  de  S.  Martin.  XII. 
149.  Haut  Promontoire  nommé  Terre  de  Saine 
Martin,  468.  Village  de  S.  Martin,  489.  49). 
Mine  de  S.  Martin,  649.  Habitation  de  S.  Mar- 
tin , XV.  517.  Une  des  lks  Antilles  nommée  S. 
Martin  , e>68. 

Ma'tin  ( Saint  ).  Pour  les  lieux  qui  portent  ce  nom, 
voy.  Martin  ( Saint  ) , Cap. 

Martin  ( de  S.  ) ,Jéfuitc  Mathématicien,  IX.  17*. 

Martine  François  ) , Espagnol,  tué  par  des  Conju- 
rés, XIII.  U). 

Mareinete  (cl  ) , Ile , XII.  78. 

Martinette  ( Giron  de  la  ) , François , fait  une  ac- 
tion généreufe d’amitié,  VIII. jdj.  Il  litles  Let- 
tres du  Roi  au  Confeil , 589. 

Martinez  , Ingénieur  Efpagnol , XII.  418  Sc  417. 
Il  meurt  |de  cbagtin  , ibid. 

Martinez  ( Fernand  ) , Interprète,  I.  59. 

Martinez  ( François  ),  Millionnaire  , meurt  fous  In 
baftonade,  VI.  jdr. 

Martinez d’Irala  ( Dom  ) , Officier  Efpagnol, XIV. 

66. 

Martinez  ( Lope  ) .Efpagnol , XIII.  xoj.  Il  eff  en- 
voyé en  Allemagne  vêts  l’Empereur , 155. 

Martinez  ( Martin  ) : Notes  de  ce  Pcre  Jéfuite,  V- 
591*  • 

Mattini  , Milfionnairc  Jéluite, demeure  caché  pen- 
dantdix  ans  , V xjo.  Cité  , m , x8y.  Sa  mot:, 
xj  x.  Cité  , yj  4.  Le  Pctc  Matttn  écrie  une  Rclar 
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tion  de  la  Chine  : Idée  de  (et  Ouvrages , VI.  i. 
Scs  défauts  portent  à préférer  le  Pere  du  Halde, 
ibid.  Sa  mort,  j.  Cité  , 17  , 4(  ,175 , 4*4>J77- 
Cité  , VII.  MJ- cité,  IX.  :Cj. 

Mattinicre  ( la  ) , cité,  X.  al'. 

Martinique  : Avliapt  qu'une  Compagnie  Ftançoifc 
fait  des  droits  fur  la  Martinique  , II.  414.  Ser- 
pent de  la  Martinique  , IV.  306.  Cette  Ile  nom- 
ruée  aurti  Marinino , XII.  115.  Ile  de  la  Marti- 
nique,  XV.  447.  Voyages  à la  Martinique  8c 
idée  générale  de  cette  lie , 489.  Carte  de  l'Ilc  de 
la  Martinique  ,490.  Defcription  delà  Mari  ini- 
tie par  1 abat , 493.  Adminiftration  (pi  rituel  le 
e l'Ilc  , 499.  Suite  de  la  Dcfciiption  . joo. 
Confeil  Supérieur  de  la  Martinique  , (04.  Bourg 
2c  Port  de  la  Ttinité  , joy.  Caches  de  la  Marti- 
nique, 504.  Ile  nommée-J ctitc  Martinique  ou 
Beguia  , }>7  Caffédcla  Martinique,  5 jo. Poi- 
vre 8c  Epiceries  fines  , ib:d. 

Mattin-Lopcz  ( Port  de  ) , XI.  347. 

Martino  ( San  ) , Ile  , XII.  40. 

Martin-Vaz  ( Iles  de  ) , XI.  161. 

Marylan  ( Colonie  de  ),  8c  fon  origine  , XIV.  478. 
L'Angleterre  y trouve  peu  d'avantage  , ién/.Dcf- 
cription  de  Marylan  , 49  t.  Sa  fituation.  Sa  di- 
viuon  en  onze  Comtés , ibid. 

Martircs  ( lot  ) , Iles , U, pourquoi  ainfr  nommées, 
XII  I7J- 

Martnadi,  Rivière  , X.  iy(. 

Martre  : Commerce  de  Martres , VI.  J j j . Charte 
des  Martres  pat  les  Tartarcs  Solons  , (4s.  Grand 
nombre  de  Martres , VII.  117.  Martres  du  Ca- 
nada , XV.  si(. 

Martfberg  ( Erafme  ) , Muficicn  HoUandois,VIII 
s8i.  Cité  , s*7- 

Martyr , Ecrivain , XII. v de  V avant-propos.  Nom- 
mé Pierre  Martyr  , 8c  un  autre  de  ce  nom,  ibid. 
Cité,  s 17 , ss(.  XIV.  4c 9. 

Martyis,  Iles  ou  plutôt  amas  de  Rochers,  XV- 
435  &«17. 

Mans , Ville,  VII.  il-  Divers  événemensqui  re- 
garde Marti . 48.  Elle  cfi  artiégée.  Comment  les 
Habitant  traie ‘s  .ibid.  Comment  Din-Mahamet 
devient  Maître  de  Maru  , >75. 

Maruka  , Royaume  , V.  113.  , 

Matu  shabi-jéhan  , Ville  , VII.  1 33. 

Matva  , Montagnes  effroyables , X.  44. 

Maryland , III.  H 1. 

Marzalis  ( S.  ) . voy.  Sena  ( Côte  de  ). 

Marzcan  , Montagne  , I.  145. 

Marzija  , Village  , X.  f 10. 

Mas , pièce  de  monnoie  d'or  du  Pays  d'Achin , I. 
j4(. 

Mafa  Euero  ,Ue,  8c  fa  description  , XI.  141.  Ses 
avantages  fur  celle  de  Juan  Fernandez  , ibid. 

Mafakis , Gouverneur  Nclloiicn  , VII.  340. 

Mafang,  Pierre  médecinale,  dÿoù  tirée,  X.  4i4. 

Mafaquura  , Ile  , XI.  I r 8. 

Mafava  , ou  Mafoya  , Ville, XII.  50t. 

JlUfbate  , Ile , une  des  Philippines,  X.  J77.  Ile  de 
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Malhate  8c  Tes  mines  d'or,  190. 

Mafcategnas  ( Dotn  Philippe  de),  Viceroi  de Goa, 
X.  165.  Nommé  aurti  Mafcarcnhas,  147. 

Mafcarcgne  , Ile.  voy.  Boutbon , Ile. 

Mafcarcnhas  (Ile  de ),1. 548.  Une  autre  Ile  de  ce 
nom  . appeliée  aujourd'hui  l'Ilc  de  Bourbon, 
remplie  d’oifeaui  de  tcnc  . II.  1 10.  Agrémcns 
8c  propriétés  de  cette  Ile  , férié.  Cette  Ile  nom- 
mée aurti  Forcft , V.  si 4.  Un  équipage  Hollan- 
dois  relâche  à l’Ilc  de  Mafcarcnhas  qui  cft  en- 
core defcrtc , VIII.  419.  Etat  de  cette  lie.  Abon- 
dance des  rafraîchilîcmens , ibid.  Autres  avan- 
tages de  cette  Ile  , 410. 

Mafcateuhas  ( Emmanuel  de  ),  Portugais,  XIV. 141. 

Mafcarcnhas  ( Dom  ïcinandde),  commande  un 
Galion  Portugais;  VIII.  sji.  Cité , XIV.  aïo. 

Mafcarcnhas  ( Pom  François  de)  , Portugais, 
comment  il  bride  la  Ville  de  Macao  , V.  41  J.  11 
commande  un  Navire  , IX.  490. 

Mafcarcnhas  ( Dom  Jean  de  ) , Portugais  , com- 
mande dans  le  Château  de  Diu  pendant  le  Siégé 
de  cette  Ville  par  le  Roi  de  Cambaye  , 1. 103  6> 
fuiv.  Il  fe  propofe  la  même  gloire  que  celle 
d'Antoine  de  Silveyra,  zo(.  Il  habille  plulicurs 
foldats  avec  du  cuit  doré,  104.  Dans  une  fortie, 
il  tue  plus  de  trois  cens  Motcs , ibid.  Il  prértent 
une  dilgracc,  S07.  Il  répare  le  ravage  des  mines, 
ibid.  Rcmcde  qu'il  mec  au  mal  que  les  mutins 
font , to8.4l  conduit  un  avant  garde  pour  atta- 

?iuer  les  Mores,  110.  Mêlé  avec  les  ennemis 
uyatds , il  entre  dans  la  Ville  de  Diu  , ibid.  le 
111. 

Mafcarcnhas  ( Dom  Phiiippedc) , Gouverneur  de 
l'Ilc  de  Ccytan , le  meme  que  Mafcarcgnas  , X. 
lAf  8c  147. 

Mafcaienhas  ( Pierre  ),  Portugais , fait  la  conquête 
de  File  de  Bautam  , I.  119.  Cette  viéloirc  parte 
pour  un  des  plus  glorieux  avantages  des  Portu- 
gais dans  les  Indes,  ibid. 

Mafcat , Plaee,  VIII.  419.  Defcription  de  cette 
Ville  , nommée  aulG  Mafcatc  , IX.  48.  Sa  firua- 
tion  8c  fes  avantages.  Excertivc  chaleur  du  Pays 
qui  n'empêche  pas  fa  fertilité.  Ses  productions , 
Aid.  Induftrie  des  Habitant,  49.  On  engraifle 
les  Befliaut  avec  du  Poiffon.  Caractère  8c  nour- 
riture des  Habicans.  Leur  tempérance  extraor- 
dinaire. Singularité  de  leur  Jullice , ibid.  Leur 
civilité  pour  les  Etrangers , 50.  Ce  qui  arrive 
parmi  eux  à un  Capitaine  Anglois  après  fon  nau- 
frage. Les  Portugais  chartes  de  Mafcate  , ibid. 
Avec  quelle  douceur  les  Prifonnicrs  traités  aMaf- 
cate,  (I. 

Mafcbetani , Village,  V.  334. 

Marte,  forte  de  poids  , VIII.  it7- 
Maferdoa  , ancien  Royaume  , X.  194. 

Mashad  , Place,  VII.  17 J. 

Machabad  , Ville  , VII.  414. 

Mashma,  voy.  Xima. 

Maftafu  , X.  J jo. 

Mafiaro  , Cap,  XI.  ijj. 
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ftfafîjnda , X.  f ff. 

Maliki , X.  jjj. 

VI  a fingo  , Royaume,  V.  1x4- 
Masjid  , Temple  orné  d’or  , VI!.  41p. 

Ma'kat  , fc  révolte  contre  les  Portugais , 8c  rentre 
fous  le  joug , I.  118. 

Mal  11.1  te  , lie  , célébré  par  fa  Mine  d’or  , XI.  514. 
Mafo,  forte  de  coquille,  V.  ior. 

Mafoya  , ou  Mafava , Ville,  XII.  jor. 

Mafqués  > 8c  Chilques,  8c  leur  Corrcgiment,XIII. 

}ÏO. 

Mafquinongé  , efpece  de  Brochets  , XIV.  700. 
Man,  poids  pour  les  pierres  précieufes , I.  37*. 
Mafia  , ou  Mava  , Rivière  , III.  571.  Anciens  Ha- 
bitans  de  cette  Rivière  , 58  f.  Ile  de  Mada,  (94. 
Maffachufct  ( Baie  de  ) , XIV.  46 J.  Baie  des  Maf- 
(àchufets  , J14.  Riviere  de  ce  nom  , appeliée  au- 
trement Rivière  de  Charles,  ibid.  Province  des 
MalTachufets  , 518.  Elle  en  comprend  deux  au- 
tres , ibid.  Peuples  Mallachufcts  , f 41, 
Maflaclan  (Ville  de  ),  XI.  187. 

Maffacrc  ( Rivière  de  ) , XI.  ro7.  Ile  MafTacre  ou 
Dauphine  , XIV.  6 if.  L'Ile  Ma  fiacre  ou  Dau- 
phine eft  peuplée  , 4jo.  Diron  d’Artaguerte  ferc 
utilement  cette  Colonie.  Cette  Ile  ravagée  par 
un  Corfaire  Anglois  9ibid.  Malheur  qui  fait  aban- 
donner Plie  Dauphine  , 4jf. 

Mafia-Mambala , Plante,  & Ton  grain  > V.68. 
Mallander  , ou  MalTandra  , Ile , V.  il. 

Maflanga , forte  de  bled  , IV.  j8 6. 

Mallangano , Pays,  IV.  480.  Fort  Portugais  à Maf 
fangano  , 487.  C’eft  une  principale  Province  du 
Royaume  de  Congo  , fil.  Cette  Province  citée, 
ainfi  qu'un  diftriCt  8c  une  petite  Ville  nommés 
aufli  MafTingan  , V.  ix  , 1 J.  Maifons  bâties  de 
pierre  à Mallangano  ou  Mafiîngan,  19. 
Mandango  , herbe  , 8c  fa  fcmencc,  V.  48. 

Madapa , Canton  où  font  les  plus  riches  Mines 
d'or  du  Monomotapa  , 8c  qui  portent  le  nom 
d’Ofùr , V.  1x4.  Marché  8c  Ville  de  Madapa, 
ibid  8c  xi  f . 

Mafiafoics  , Nation  , XIV.  Sx 6.  Ce  Peuple,  cité. 
Ho. 

Madatlan,  Village  maritime  , XII.  47p. 
Mafl'dagcs  ( Cantons  des),  VIII.  4 10. 

Mades  îGardes  des  trois  Mades,  X.  ij  $. 

Malfcy,  Major  , fait  un  pillage  III.  ij,  Il  eft 
pendu  , ibid . Cité  , 4f  ?. 

Mifiîlagb,  Principauté  , I1T.  j84. 

Mafiîngan  , voy.  Mandangano. 

Mallîngano  , Ville  ou  Contrée  , IV.  4?8. 

Ma  dis , Montagne  où  l’Arche  de  Noc  s'arrête  , 
VII.  194.  Pourquoi  l’on  n’y  peut  monter , 19  c. 
Madokoy  autre  nom  de  l’Ile  SeXerbro  ,111.  j 8j- 
voy.  Scherbio. 

Madouva  , Ile,  X.  119. 

Maf  Pua  , fie  , Port  8<  Ville  de  ce  nom  • Etendue 
8c  propriétés  de  Mie  , I.  174.  Raifons  qui  atti- 
rent le  Roi  de  Dallaka  à MalTua  , ibid,  Etienne 
de  Gama  y renvoie  la  plus  grande  partie  de  ùt 


Elotte,  181. 

Malnid,  Prince,  VII.  149. 

Maduc , figure  de  certe  arme  , IV.  197.  Eorme  des 
mailucsdcs  Peuples  de  Juiîla , hj. 

Maflùcre,  Jéfuitc,  devient  Gouverneur  de  Bata- 
via < 8c  prend  le  titre  de  Roi  des  Indes  Orien- 
tales , IX.  14.  Son  mariage  , xf.  Vengeance  de 
ce  Général , x4. 

Mafta-Ouoja  , ou  S.  Anna  , noms  que  les  Hollaa* 
dois  donnent  à Plie  de  Schcrbro  , III.  569. 
Maftung  (Jacomus),  Canton  , fes  Mines  8c  For* 
gçs , XV.  5if. 

Maiulipatan  , Fort  des  Portugais  dans  les  Indes 
Orientales,  I,  14t.  féjourque  quelques  Ànglois 
y font , H.  94.  Mort  de  Kotohara  Roi  de  Ma- 
fulipatan , 100.  Changement  a Maiulipatan  , 
X09.  Chaleurs  extraordinaires  a Mafulipatan  , 
179.  Cette  Place  nommée  aulfi  Malifpatnam  Se 
Mafulifpatan  , VIII  6fo.  Révolution  a Mafuli- 
patan , IX.  f 7.  Rome  de  Patanc  à Mafulipatan  y 
<0.  Plan  de  Mafulipatan  ,61.  Les  Anglois  en- 
lèvent le  fils  du  Gouverneur  , ibid. 

Mafulifpatan  , Nacc  , voy.  Mafulipatan. 

Mafuma  , arbre,  voy.  Mofuma.  Dillrid  nommé 
Mafuma  , X.  ni* 

Matadoro  , Riviere  , XIII.  369. 

Maragon  , Plante  , XV.  1 5 1. 

Mara-Gorda  , Ile  , XI.  J jx* 

Matalonc  , FV.  3x4. 

Matama  , Royaume,  voy.  Mataman. 

Mataman  ( Côte  de) , IV.  575  *.  Pays-  deMara- 
man  , s76.  Sig.  Cccc.  Royaume  de  Matama  ou1 
Mataman  , 6 10.  Ce  Pays  au  Royaume  de  Con- 
go , V.  x.  Royaume  de  Matama  ou  de  Mata* 
man,  1 c 3 . Ports  au.  long  de  la  Côte , 1 04.  Na* 
tion  brute , ibid. 

Matamba,  Royaume,  IV.  Haine  des  Pygmée* 
Mat  imbas  pour  les  Matambas,  f 81.  Sign.  DddJ.. 
Un  Oilcau  fingulicr  dans  ce  Royaume  , Y.  77- 
Situation  de  ce  Royaume,  98, 

Matambo  , Place  , XIII.  44t. 

Matamo,  forte  de  Palmier , V.  74, 

Matamors , Puits  pour  confcrvcr  le  grain , H.  6x9. 
Maranca , Ile  , XII.  17** 

Ma  rances  ( Port  de  ) , XIT.  iji*.  Mammcllcs  de: 
Matance  , XIV.  69 1. 

Mataouang,  Riviere,  XIV.  éjf. 

Matapalo,  arbre,  XIV.  154- 

Mataram  , Ile  , 8c  Empire,  voy.  Mataran. 

Mataran  , Ville  , VIII.  1 *8.  Mataran  , ou  plutôt- 
Mataram  , eft  le  titre  de  l'Empereur  d’une  Ile 
de  meme  nom,  XI.  17X.  Route  de  Japare  à I»* 
Ville  de  Mataram  , $07.  Defeription  de  cette 
Place.  Comment  défendue  par  fa  lituation,  ibid. 
Sa  grandeur  8c  fa  forme  , 308.  F.mpirc  du  Ma- 
taram. Defeription  des  Tournois  qui  y font  cm 
ufage  , ibid.  Comment  1 Empereur  y court,  109* 
Manière  dont  on  y conduit  les  chevaux  , ibid. 
Le  Mataram  gardé  par  des  femmes , f 10.  Nom* 
bit  de  ces  femmes  8c  leur  ordre.  Leurs  occupa* 
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tions.  Comment  elles  amufent  le  Mataram  , 
ibid. 

Matatan , Officier  Chinois  , V.  >191. 

Macaranes , VIII.  534.  Peuples  Matacancs,  voy . 
Mata  tanna. 

Macatanna  . Port  de  Madagafear , I.  9$.  Mataca- 
nois  Peuples,  VIII.  559.  Ces  Peuples  nommes 
aufli  Matacancs,  373. 

Macacanois,  Peuples,  voy,  Maratanna. 

Maray,  II.  489. 

Matchufcts  ( Colonie  des  ) , XV.  1 39. 

Marc , ou  Té  , poiffhn  à coquille , X.  678.  Liqueur 
nommée  Maté,  XIII.  196. 

Matccalo  ( Rivière  de  ) , VIII.  17  3. 

MarciMlou  , Ville  de*  Plie  de  Ccylan  , T.  577. 

Matéiief  ( Coin  ille  ) , Amiral  Hollandois  , VIII. 
7 j.  Son  Voyage  aux  Indes  Orientales , 308.  For- 
ces de  fa  Flotte.  Il  met  les  Portugais  à Pépreuve 
aux  Iles  du  Cap  Verd  , ibid.  Cet  Amiral  relâche 
malgré  lui  à l'I!c  d'Annobon  , 309.  Rencontre 
qu  il  fait  de  Vinder  Hagen  , 310.  Inftruélion 
quM  en  reçoit  fur  l'état  des  Indes  , ibid.  Politi- 
que de  Matéiief  pour  difpofcr  Tes  gens  à l’obéif- 
lauce,  tu.  La  Flore  arrive  devant  Malaca.  Pre- 
mières hoftilicés , ibid.  Le  fiége  de  Malaca  dé- 
claré , Us.  Préparatifs  des  affiégeans  , ibid.  Ma- 
télieffe  rend  fur  la  Flotte  du  Roi  de  Johor,  3 16. 
Leur  Conférence,  ib:d.  Demande  puérile  du  Roi 
de  Johor  , 3 17.  Condufion  du  Traité  , ibid.  Dif- 
ficultés qui  diminuent  les  efpérances  de  l’Amiral, 
3 19.  Il  démonte  les  batteries  de  la  Ville  , ibid. 
Il  entreprend  d’affamer  la  Place  , 510.  Embarras 
de  l'Amiral  de  la  parc  du  Roi  fie  des  Malais , 
J 14.  Son  jugement  for  Pair  de  Malaca , 317. 
Matéiief  manque  de  poudre,  319.  Embarras  de 
fa  fituarion.  Fortifications  qu’il  fait  commencée 
fur  la  Rivière  de  Johor.  Vifitc  honorable  qu’il 
reçoit,  ibid.  Réponse  de  Matéücf,  330.  On 
conclut  un  nouveau  Traité,  331.  Matéiief  quitte 
Johor  pour  aller  combattre  les  Pottugais.  Il  re- 
trouve une  partie  de  l’Armadc  Portugaife  â Ma- 
lart» , ibid.  Il  attaque  cette  partie  de  l’Armade, 

3 3 1.  Scs  raifonnemens.  Combat  terrible  , ibid . 
Autre  Ga’ion  pris,  333.  Malheur  qui  arrive  aux 
Hollandois.  Ils  brûlent  trois  autres  Vaiffeaux 
Portugais.  Perte  de  PArmade.  Difficultés  fingu- 
licrcs  pour  la  rançon  des  Prifonniers  , ibid.  Ma- 
tclicf  cherche  les  relies  de  l’Armadc  & la  décou- 
le, 334.  Biûlot  fans  effet,  333.  Retraite  des 
Hollandois,  fie  nouvelles  vues  de  Matéiief, 3 j 6. 
Il  jaffe  à Bantam,  337.  Embarras  oii  le  jette 
iyvrogneric  de  fes  Equipages.  Dilfimulation  d e 
la  Courd:  Bantam,  ibid.  Il  parte  à Jacatra  fie 
répare  une  négligence  de  h Compagnie,  338. 
II  relâche  dans  Plie  de  Célcbes.  Il  ariivc  à Am- 
boinc.  Engagement  qu’il  prend  de  fccourirTcr- 
narc  , ibid.  Ii  tâche  de  le  concilier  les  Habirans 
d’A.nboine,  339.  Pourquoi  il  prend  quelques 
jeunes  Infulaiics  fur  fon  bord  , 340.  Avec  quel- 
les forces  fie  dans  quelle  vue  il  part  pour  Ter- 
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narc  , ibid.  Dépêches  qu’il  fait  â la  Compagnie  , 
341.  Il  part  pour  la  Chine  , 344.  Ses  motifs.  Il 
relâche  à Mindanao.  Recommandation  plaçan- 
te. Sa  Flotte  arrive  à une  lieue  de  la  Chinc,/£//. 
Matéiief  defeend  dans  l’Ilc  de  Lamao  : ce  qu’il 
y voit,  346.  Lettre  qu’il  écrit  au  Mandarin  de 
Canton,  348.  Reproches  qui  lui  font  faits.  Il 
gagne  les  Chinois  aveede  Pargenr.  Il  envoie  fon 
Secrétaire  au  Mandarin  de  Lamthau  , ibid.  Ex- 
plicaion  du  Sécrétai rc  fie  du  Mandarin,  349. 
Matéiief  fc  difpofc  à combattre  fix  Vaiffeaux 
Portugais  , 330.  Son  di (cours à fes  Equipages, 
ibid.  On  croit  le  combat  inévitable  ,331.  Ma- 
tclicf  abandonne  fon  Yacht , ibid.  Ses  regrets, 
331.  Réflexions  qui  le  confolent.  11  écrit  au 
Grand  Mandarin  de  Canton  , ibid.  Il  part  fie 
donne  fes  foins  au  Commerce  ,33t.  Etrange 
déclaration  qu'il  fait  à Bantam.  Elle  produit 
d’excellcns  effets,  ibid.  L’Amiral  Van  Carden 
s'accorde  peu  avec  lui , 334.  Ce  dernier  Amiral 
revient  à fes  confeils-  Retour  de  Matéiief  en 
Hollande,  ibid.  Triffcctat  de  fon  Vaiffcau,$33- 
Il  arrive  en  Zélande,  ibid.  Eloges  que  reçoit 
Matéiief,  3 \6.  Cité  , 378.  Jugement  qu’il  porte 
d’un  autre  Amiral  Hollandois,  381. 

Matelots.  Embarras  de  quelques  Matelots  Anglois 
dans  une  Rivière,  I.  338.  Un  Matelot  fait  le 
Voyage  de  Plie  .Trinidada , 340.  Matelots  An- 
glois qui  meurent  de  la  dyflentcrie  , 411.  Dé- 
bauche de  fix  Matelots,  491.  Ils  font  fauvés  du 
Supplice,  ibid.  Un  Matelot  tué -d’un  coup  de 
tonnerre,  303.  L’yvrcllc  des  Matelots  Hollan- 
dois leur  fait  perdre  un  Bâtiment  de  Mer  qu’its 
ont  pris,  II.  113.  Erreur  furprenante  des  Ma- 
telots Anglois  , 113.  Matelots  Japonois  accor- 
dés aux  Anglois,  170.  Matelots  Holland,  affa- 
més , 114.  La  convcrfion  de  quelques  Matelots 
Anglois  par  les  Jéfuites  caufc  de  T embarras  à 
l’Equipage  , 574.  Les  Matelots  d’une  Barque 
Françoife  maffacrés  , 437.  Matelots  Hollandois 
pris  pat  les  François , 440.  Caufes  des  Maladies 
qui  le  mettent  parmi  des  Matelots  , III,  39É. 
RéP4cxions  lur  la  vie  des  Matelots  ; fes  défagré- 
mens  , fit  fc  s avantages,  443.  Trois  Marelots 
tués  par  un  Capitaine  Efdave  , 431.  Un  Mate- 
lot Anglois  fc  coupe  la  gorge  , 461..  Horrible 
défcfpoirdcs  Matelots,  501.  Amufement  pour 
les  Matelots  au  long  de  la  Côte  des  Qiaquas, 
<40.  Prière  bizarre  à Saine  Antoine  par  des  Ma- 
telots , IV.  3 1 3 Imagination  des  Matelots  d’un 
Vaiffeau  , 334.  Quelques  Matelots  d’un  Equi- 
page tentent  de  defeendre  au  rivage  : leur  récit, 
374  *.  Pratique  (ingulicrc  des  Matelots  Chinois 
â la  vue  d’un  Temple  , V.  ai  3.  Gourmandife  des 
Matelots  Chinois , 4*» 3.  Courage  brutal  décroîs 
Marelots  Holland.  VIII.  179.  Matelots  féduits 
par  les  femmes  d’une  Ile  , 447-  Supeiftition  des 
Matelots  , 384.  Brutalité  des  Matclo'S  Holland. 
IX.  xi.  Brutalité  d'autres  Matelots  Holland.  XI. 
10  3.  Iles  qui  leur  fervent  de  retraite , ibid. 

Maicrca , 
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Matertt,  grande  Ville,  VIL  i«f. 
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ratifs , 617.  Terrein  qu'ils  mefurcnc  pour  bafe, 
ibid.  Obfcrvation  des  Angles  t6i$.  Leurs  fouf- 
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Maci , cfpcce  de  Truffes  , XI.  îqi. 

Mattcnco  , Dominicain  , Confcllcur  du  Roid'F.f- 
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prefens  mutuels.  11  obtient  fon  Audience  de 
congé.  Son  départ  de  France  , ibid.  La  Compa- 
gnie Ftançoife  tire  peu  de  fruit  de  cette  Ambaf- 
ladc  , 383.  L'Ambafiaetcur  répond  mal  à l’ef- 
poir  des  François , ibid. 

Matteo ( San  ) , Canton  de  la  Caroline  , XIV.  3*7* 
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Mauli , Rivicre  , Voy.  Maulé 
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tagne de  cc  nom  . 341. 
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Mawre,  Ville,  1.131.  Mavre  ou  Mauri , voy, 
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Mavri  , voy.  Mauri. 

Maxaca  , Village  , XII.  113“. 

Maxcurclba  , Rocher  blanc  , XII.  479* 

Maxcmclbo,  Rocher  blanc  , XI.  }88. 

Maximilien,  Duc  de  Bavière  , écrit  à l’Erapercnr 
de  la  Chine  , V.  381.  Il  achevé  le  magnifique 
Palais  de  Munik  , X.  1 16. 

Maximo  , Roi  de  Schcrbro  , III.  491. 

Maxifcatzin  , Vieillard  refpettc  , XII.  194. 

Maxuell  , lieu  , XV.  601. 

May  , Ville,  brûlée  par  les  Portugais  , I.  ijt. 
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le  nom  d'un  vin  de  Palmier,  HI.  113.  Rivicre 
& Pays  de  May  , XIV.  367. 
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Mayack  , Royaume,  IV. 402. 
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369. 
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Mayn,  Capitaine  Anglois,  écrir  à Broc,  II.  y 41. 

Maynas(  Gouvernement  de  ) , XIII.  380.  Scs  boi- 
ncs  (ont  inconnues  , ibid.  Comment  ce  Gouver- 
nement fe  forme,  3 8 y.  Nation  des  Muynas  , 
387.  Situation  de  Boija  Capitale  de  ce  Gouver- 
nement , ibid.  Principales  Places  de  fa  Juridic- 
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$ f 6.  Vtie  de  l'IIe  & de  la  Rade  nommée  Paafc- 
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dont  le  fel  s’y  fait  y ibid.  Rade  de  l’IIe , 37a. 
Pointe  de  Yingdoft , & Rade  des  Anglois,  ibid. 
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pour  les  alimens  , ibid . L'IIe  expofée  aux  Py- 
rites» 374.  Elle  fait  partie  de  la  d<at  de  Cathe- 
rine d’Arragon , ibid. 

Mayobancx,  Souverain  d’un  Peuple , XII.  69.  No- 
ble fierté  de  ce  Cacique , 70.  Comment  il  eft 
pris  par  les  Caftillans , ibid.  Il  cil  condamné 
au  fupplice  , 71. 

Mayomba  , territoire,  IV.  y 77.  Si  g.  Dddd.  Situa- 
tion fit  propriétés  de  Mayomba,  378.  Sig.  Dddd. 
Ville  de  Mayomba  , ibid.  Ufagc  des  Habirans 
& leur  nom  , 379.  Sign.  Dddd.  Idole  du  Pays. 
Sorciers  fit  leur  épreuve,  ibid.  Fotéts  de  Mayom- 
ba, V.  87.  • 

May  on  , IX.  18  y.  % 

Mayote , Ile  , & fa  Carte , ainfi  que  de  plufieurs 
autres , V.  il 6. 

Mayotta,  une  des  Iles  de  Comore,  I;  367.  Rade 
de  cette  Ile  dépourvue  de  vivtcs  fit  de  BeOinux, 
II.  180.  Carte  de  cette  Ile  & de  plufieurs  autres, 
V.  1X6.  Elle  cil  peu  fréqtftntéc,  & pourquoi  , 
*17.  Sa  fituacion  , ibid  fit  n 8. 

Maypay  ( Jacques) , Amiral  HoPandois , II.  114. 

Maypouri , ou  Aura  , animal,  XIV.  158. 

May-fc-mi  ,efpccc  de  Millet , VI.  y J 3. 

MaylTiir,  Royaume,  VII.  4M- 

Mayta-Capac  , Inca  du  Pérou,  XIII.  y 13. 

Ma  yucn  , Général  Chinois,  VI.  1 1 7- 

Mazabraitc  , Port  ,1.  (34. 

Mazagan  , Place,  III.  181. 

Mazambi  , V 76.  * 

Mazandcran  , Place  , VII.  66.  Contrée  de  Mazan- 
detan  , 68 , 379. 

Mazandcrau  , VII.  186. 

Mjzirikan,  fleur,  XI.  679. 

Mazarin  ( M le  Duc  de  ) , écrit  une  Lente  au 
Gouverneur  du  Fort  Dauphin  , VIII.  y6 9.  • 

Mazafira  première  femme  de  l'Empereur  du  Mo- 
nqmotapa,  V.  226. 

Mazatequcs  , Nation,  fie  fes  ufages,  XII,  378. 


Maze  , pièce  de  monnoie,  IX.  343,* 

Mazi , liirnom  , voy.  Scbah-fofi. 

MazicI  ( Benoît),  Commandant  Portugais,  XIV- 
10. 

Ma/imbas  ou  Zimbas , Pays  , fie  fa  dépendance , 

Y-  it). 

Mazovic  , Province,  VII.  xyo. 

Mazua , Ile  , dans  la  Met  rouge  , réduite  par  Hec- 
tor de  Sylvcira  Portugais,  I.  ix8. 

Mazubos,  bijoux  des  Nègres  de  Sicrra-Leona,!!!. 
MJ* 

Mazza , ou  Cora  de  Congo , ou  bien  Mazza-Man- 
puto  , forte  de  Millet  blanc , V.  67. 

Mchaden , Statue,  X.  171. 

Mé  , Province,  V{.  507. 

Meaco  , II.  1 y 8.  C’cû  la  plus  grande  Ville  du  Ja- 
pon, 167.  Les  Jéfuites  Portugais  y ont  un  Col- 
lège , 168.  Différend  des  Anglois  avec  des  Mar- 
chands de  Meaco  , 202.  Privilège  fingulier  de 

• Meaco  , VIII.  406.  Route  d'Ofacka  à Meaco  , 
X.  yoy.  Plan  de  la  Ville  de  Meaco , 307.  Des- 
cription de  ccttte  Ville , nommée  aulli  Kio.  Son 
Commerce , ibid . Route  de  Meaco  à Famina- 
maez,  y xi.  Meaco  eft  le  féjour  du  Daiti  du  Ja- 
pon , y 64. 

Mead  , rend  honorablement  ce  qui  a été  dépofé 
entre  fes  mains  , III.  567.  Un  Doéleur  en  Mé- 
decine Anglois  de  ce  nom  , XIII.  6 y 7. 

Mcala  , Royaume  , V.  93  fie  9 6. 

Mcangis  ( Iles  de  ) , XI.  397. 

Mcao,  Ile,  VIII.  363. 

Mcar,  Poillon  , 8c  ufagc  qu'on  en  peut  faire  , II. 
5*!. 

Meas  ( Rio  ) , fie  Santa  Barbara,  Rivière  qui  porte 
ces  deux  noms,  IV.  44). 

Mebaar  , PoilTon  , X.  674. 

Mebu  , X.  y y 2. 

Mecaxuchirl , herbe  fingulicre , XII.  614. 

Mecay  , Place,  IX.  419. 

Mcehcd  , lieu,  XI.  682. 

Me  eben-tfu.  Prince  Si-fan,  VII.  141. 

Méclioacan,  Province,  XII.  173,424.  Evcché 
de  Méclioacan  , 446.  C’cft  la  deuxieme  Pro- 
vince de  l’Audience  de  Mexico  , 431.  Méchoa- 
can  qui  en  eff  la  Capitale  , porte  aujourd'hui  le 
nom  de  Yalladolid,  431.  Par  qui  nommée  Mé- 

, choacan,  323.  Obfequcs  du  Cacique  de  Mé- 
choacan  . 3 34.  On  fait  une  pâte  fie  une  Idole 
de  fes  cendres,  y 3 y.  Pays  de  Méchoacan fie  fa 
Divinité  , 370.  Idée  des  Habirans  fur  l’origine 
du  monde,  d’un  Déluge  nniverfel , fiée.  ibid. 
Racine  purgativede  Méclioacan,  6x6  fie  6 17. 
On  ne  peut  retrouver  une  riche  Mine  dans  cette 
Province,  648. 

Mecliyang,  Rivicre  , nommée  aufli  Rivière  d’en- 
cre , fie  pourquoi,  V.  241. 

Mecque  : Hiftoirc  d’un  Chétif  chaflé  de  la  Mec- 
que, X.  299.  Indépendance  des  Chéri  fs  de  la 
Mecque  . 300.  Leur  origine,  féû/.DéCbrdie  que 
le  Catfc  caufe  à la  Mecque  , 303.  La  Mecque 
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de  V Archipel , 400. 

Mc  eufa  , me  eu  fa  i cri  des  Ncgrc*  pour  appaifer 
leur  Fétiche, 5c  lignification  de  ces  mot$,lV.  166. 

Médecine  , voy.  Médecins. 

MeJcciniar  , arbre  , XV.  57  < . 

Médecins.  Remède  d’un  More  pour  la  colique  , II. 
*15.  Remèdes  des  Nègres , IV.  138.  Remède 
pour  la  colique.  Pour  ics  Européens  en  Guinée. 
Autre  remède  , ibid.  Médecins  dont  l’opinion 
réfutée  fur  la  maladie  des  Ver»  , ri  39.  Prêtres 
Médecins  Nègres:  Leurs  impofturcs,  14 j d» 
futv . Remedes  généraux  des  Negres,  146.  Ellcts 
merveilleux  de  ces  remedes , ibid  Médecins  du 
Royaume  de  Congo:  leurs  remèdes  &:  leur  ma- 
nière de  faigner  , 64».  Remedes  du  Pays  d'Ang- 
ola , V.  31  & 31.  Médecins  & Chirurgiens 
'Angola,  44.  Médecine  & Chirurgie  des  Hot- 
tentots ,163.  Office  & rang  des  Médecins,  16  J. 
Médecins  des  Beftiaux  , 169.  Les  Hollandois  5c 
Chinois  fc  prêtent  mutuellement  leurs  Médecins/ 
314.  Embarras  qu'une  queOion  de  l’Empereur 
delà  Chine  caufc  à fon  Médecin,  J 5 6.  Rcmede 
aux  effets  des  liqueurs  chaudes, VI.111.  Lumière 
des  Chinois  fur  la  Médecine  , 17?.  Etude  de  la 
Médecine  Chinoife.  Dnélrintdes  Médecins  Chi- 
nois furies  principes  de  la  vie.  Trois  divifionç 
qu'ils  font  du  corps  humain  , ibid.  Ils  regardent 
ie  corps  humain  comme  un  infiniment  de  mu- 
fique  , 180.  Signes  extérieurs  qui  font  eonnoître 
les  difpofuions  intérieures  du  corps.  Canaux  de 
communication  pour  la  chaleur  fitale,5cc.  Corps 
extérieurs  qui  agi  fient  fur  le  corps  humain,  ibid. 
Lumières  des  Médecins  Chinois  fur  le  battement 
dupoulx,  181.  Ufage  de  la  faignée  rare  à la 
Chine.  Pratique  des  Médecins  Chinois  dans  les 
maladies,  ibid.  Rcgks  pour  tâter  le  pouls  fui- 
▼anc  un  Traité  Chinois,  184.  Autres  obfcrv*. 
tions  fur  le  même  fujet,  ibid.  Jugement  fur 
cette  Doilrinc  Chinoife  , 18  f.  Ton  prophétique 
des  Médecins  Chinois.  Affectation  dans  leur 
méthode  & artifices  qu'ils  mettent  en  ufage  , 
ibid.  Principale  caufc  des  maladies  fuivanc  les 
Chinois,  & remedes  que  leurs  Médecins  y ap- 
portent* 1 86.  Prévention  contre  les  Apothicai- 
res. Rnifon  qui  rend  les  Charlatans  communs 
à la  Chine.  Témoignage  de  Navaretre  fur  les 
Médecins  delà  Chine,  & idée  qu’il  donne  de 
la  Médecine  Chinoife,  ibid.  Ufage  des  ventou- 
fes  àla  Chine,  187.  Traduction  d’un  Catalo- 
gue Chinois  pour  les  Plantes,  ibid.  Tribunal 
pour  la  Médecine , 4x4.  Qualité  que  les  Mé- 
decins Chinois  atuibuenr  au  Thé  ,471.  Plantes 
médicinales}  481.  Médecins  de  Corée,  j $6. 
Médecine  des  Bukkariens , VII.  iji.  Charla- 
tans * 40*7.  Médecine  des  Maldives,  VIII.  xyr. 
Remèdes  des  Chingulais,  336.  Poudre  blanche 
pour  la  fièvre  » IX.  38.  Médecins  & remèdes  du 
Royaume  d’Airakan,  6 7.  Médecins  du  Ton- 
quin  , 1 o f.  Remedes  du  Tonquin.  Chirurgie  du 
jnème  Pays  , ibid*  Médecine  Sûunoifc  , 16 4* 


MATIERES. 

Chirurgie  de  Siam  , ibid.  Recherches  d'un  Mé- 
decin François  , 307.  Àdrcfic  d’un  jeune  Chi- 
rurÿcn  Hollandois,  y 30.  Médecin  du  Pays  de 
Lafia , X-  11 6.  Cruauté  d’un  Médecin,  150. 
Hiftoirc  d’un  Médecin  François,  149.  Médeci- 
ne Indienne  , 170.  Médecins  Se  Chirurgiens  des 
Mogols,  180.  Herbes  médicinales  des  Philip- 
pines, 418.  Plantes  fort  eftimées  «tes  Médecin* 
du  Japon,  y 10.  Remettes  pour  prolonger  la  vie , 
530.  Plantes  médicinales  dans  une  Province  du 
Japon  , y 34.  Médecine  Japonoife  » y 8 y.  M '^o- 
de  étrange  pour  la  création  des  Médecins  à 1 Ile 
de  Cayenne,  XI.  61.  Remède  pour  l’hydropi- 
fic  commune  fur  une  Côte,  384-  Propriétés  du 
poivre  pour  la  Médecine  , 384  Génétofité  d’un 
Chirurgien  François  , y 64.  Médecins  Prêtres  * 
XII.  11  y.  Remède  des  Sauvages  pour  le  Scor- 
but , XIII.  3 1,  Rcmede  pour  la  Gale  & la  Ro- 
gne ,163.  Comment  les  Péruviens  fc  guériflent 
de  la  fièvre  , jyi.  Médecine  des  Péruviens,  y 73. 
Inoculation  tentée  avec  fuccès,  XJV.  47.  Her- 
bes médicinales  , 174-  Autres  herbes  médici- 
nales, 17 y.  Remedes  des  Brafilicns  , 184.  Dif- 
ficulté du  rcmede  contre  les  flèches  empoifon- 
nées  , 348.  Remedes  que  les  Peuples  de  la  Baie 
d'Hudfon  emploient  dans  leurs  maux  , 666. 
Charlatans  Indiens,  668.  Remèdes  des  Sauva- 
ges de  l’Amérique  Septentrionale  , XV.  66*. 
l)anfc  médicinale,  74*  Plantes  médicinales  de 
l’Amérique  Septentrionale  , x 36. 

Medekan , petite  Ville  , VII.  1 86. 

Medekin  , lieu  , XI.  y y-6. 

Medcllin  , Ville  , XII.  îyi. 

Media  annata  , droit  qui  regarde  le»  Biens  Ecchf- 
fiaftiques , XII.  6y  r. 

Médina  , Ville  où  l’cdificc  d’un  ancien  Comptoir 
Anglois  fubfiftc  encore  , III.  6 1.  Cette  Ville  fuo 
la  Rivière  Sami  , 87. 

Médina  ( Dom  Antoine  de  ) entreprend  de  décou- 
vrir les  Iles  de  Salomon  , XI.  y 18.  On  ignore  ce 
qu’il  cft  devenu  , ibid. 

Medina  Si  don  La  ( Duc  de  ) , Seigneur  Efpagnol 
Li‘4* 

Mcdinc  , Ville  confacréc  par  le  Tombeau  du  Pro- 
phète Mahomet , I.  1 y y & 1 y 6.  voy.  la  Note. 

Medium  , Livre,  voy.  Chong-yong. 

Medra,  Capitale  du  Royaume  de  meme  nom.  Se 
de  celui  de  Tcbeldcr,ÎV.  451. 

Meen  , Capitale,  IX.  xSi. 

Megiferus  ^ Jérôme  ) , compofc  uue  Géographie 
Tartare  , VII.  3 10.  * 

Megren  changhia  , Officier  Chinois  , confident 
particulier  de  l'Empereur  , VIII.  30. 

Mehahden  , Etre,  X.  174. 

Mehalu  , nom  d’un  Sérail , X.  148. 

Mehemmed  bakhschi , AmbalTadcur  , VII.  377. 

Mclicmmcd-beg  , Prince  , VII.  377. 

Mchmorid-Richan  , Italien,  prend  le  Turban,  & 
devient  Gouverneur  du  Polait  du  Roi  de  Jrfar 
pour  , X.  S 4. 
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XlcHfan , Rivière  , X.104. 

Mcibcrg  , Ville  tic  Commerce , IV.  405  & 4c*. 

•Mcica-Vidau  , Princcflc  Tartarc,  IX. 

Mcidan  » Place  ou  Marché , X-  74* 

Mcillcraie  ( M.  le  Maréchal  de  la  ) fc  fubftitue  à 
une  Compagnie  Françoife , VIII.  5 J 1.  Il  s’afl'o- 
cic  à M.  Fouq  iet , ibid.  VailTcau  de  ce  Maré- 
chal, 3 3 j.  Mort  de  M.  de  la  Mcillcraie , 3 69 • 
Ses  obfcques , ibid. 

Mc  in  , Royaume  : Guerre  du  Khan  des  Tartarcs  , 
contre  le  Roi  de  Mein,  qui  ell  vaincu  Se  Tes 
Etats  fubjugués , VII.  J34.  Capitale  de  ce  Royau- 
me, 333.  Monument  des  anciens  Rois,i£j<f. 
Sorte  de  mefure  de  ce  nom  , XI.  651. 

Mcjcl , artembléc  Royale  , VII.  101. 

Mekran  : Obfervations  fur  ce  Pays , nommé  auffi 
Makran  , X.  107.  Rivières  du  Mekran  » 108. 

Mektin , Roi  de  Lafah , refuie  de  payer  tribut  aux 
Portugais  , I.  118. 

Mekrits  , Peuples  , VII.  31J. 

Mek/ara  , Pays,  IV.  93. 

Mêla  , Auteur , I 193.  Cité  , 197. 

Mclagou  , Place  aux  lies  Moluques,  Se  Fort  que 
les  Hollandois  y bâti  lient , II.  149. 

Mclando , racine  , IV.  387. 

Mclallc  , ou  Rcmicl  » marc  dont  on  fait  une  forte 
de  Sucre  , II.  133. 

Melay,  Magafinicr,  Se  extraie  de  Ion  Journal  , 
H.4‘,6. 

Mclchior , jeune  Indien  pris  Se  bapcifé,XH.  141# 
Cité,  14 1 O fuiv. 

Melcga  , Ville  d’Afrique  , III.  6 il. 

Mclcgcta  , Côte  , I.  s.67. 

Mclcic  , XI.  *9*.  71 3, 

Mclcîtc  , forte  de  pccir  PoilTon , dont  les  Femmes 
des  N’cgrcs  font  une  parc  appclléc  en  leur  lan- 
gue , Pci  /Ton  puant  , III.  l8o.Deux  loues  de  Mc- 
Icttcs,  IV.  i 39. 

Mclcytay,  Pays,  IX.  4**. 

Mclfonfa , Rivicrc  , la  meme  qu’Oddy  ( Rio  ). 

Mcl^îrcjo  ( Dom  Ruiz  Diaz  ) , Gouverneur  Efpa- 
gnol , jetre  la  fondation  d'une  Ville , XIII.  587. 

Meliapar , Ville  , I.  138. 

Mdiapor,  Ville  avec  titre  d’Arrhc  êclic  , aujour- 

• d’Iiui  nomme  Saint  Thomas  , I.  141.  A quoi  on 
rcconnoit  cette  Ville , II.  9 3.  Province  de  Melia- 
por-,  VIII.  ^48- 

Mclic-Ambaar  : Avanturcs  de  ce  Général  des  trou- 
pes du  Royaume  de  Décan  , VIII.  4'-  3.  Sa  figure 
Se  fon  caraétcrc  , 41S  6.  Audience  qu’il  donne  à 
Voyageur  Hollandois , ibid. 

Mc'iic  Verido  , Prince  Indien  , I.  H 3. 

Melides,  Rade,  IX.  3 3f. 

Melikh  , ou  Nemuz,  Souverain  , VII  373.  Ce  que 
lignifie  le  titre  de  Melikh  »ibid. 

Meülot,  Plante,  XV.  160. 

Melin,  L ij6.  Grande  montagne  de  ce  nom.  V. 
5*9-  . 

Melinde , Ville  •*  Sa  pofition , 5z  production  du 
Pays  > I.  30.  Beauté  des  rues,  Se  régularité 


des  maifons  de  cette  Ville , 3 T.  Adrefle  des  Ha- 
bitans  à tirer  de  l’are.  Beauté  Se  parure  des  Fem- 
mes de  Mclindc.  Religion  du  Roi , Se  brillant  de 
fa  Cour.  l e Roi  fait  alliance  avec  les  Portugais, 
ibid.  L’entrevue  du  Roi  & de  Gama  , tourne  à 
l’avantage  des  Portugais  , 3 ».  Lc^loi  de  Mélin- 
de  admire  avec  plaitir  8e  étonnement  les  Portu- 
gais , leur  Flotre  & leur  artillerie  , ibid.  Ambaf* 
fade  du  Roi  de  Mélinde  à celui  de  Portugal,  31. 
Les  Aiabesdc  Magadoxa  fc  rendent  maîtres  de 
Mélinde  » 87.  Une  Flotte  Portugaife  venge  le 
Roi  de  Mélinde,  93  & 94  Le  Schah  de  Mélinde 
attribue  à fon  Royaume  1 honneur  du  plus  ancien 
du  Pays , ibid. 

Mclipilla  ( Corregiment  de).  XIII.  410. 

Mclillc , Capitaine  Angîois,  111.  494*  Plante  de  ce 

!■>'  nom  , XI.  71 6. 

Melitay.  Le  Roi  de  Brama  en  fait  la  conquête, 
IX.  459. 

Mdlafcron  , Place  , IX.  333. 

McJli , Royaume  , II.  193.  Entrcprîfc  de  KEmpe- 
rcur  de  Mclli  pour  les  découvertes,  & ce  qui 
l'empêche  de  rcullîr , 194.  Langage  du  Pays, 
III.  193. 

Mclliiloufia? , Bourg,  VIII.  467. 

Melhla,  Ville,  XV.  373. 

Mclliuicre  ( la  ),  Commandant  de  Vaîfieau  Fran- 
çois , IX.  17.  Les  gens  de  fon  Bâtiment  punis  de 
leur  lâcheté.  Comment  ils  font  traité»  par  le» 
Hollandois , ibid. 

Mellis  { Richard  ) , Anglois  , avec  trois  autres  , 
cherchent  par  quelle  voie  ils  peuvent  revoir 
leur  Patrie  ,1.  338. 

MeHo  ( Antoine  de)  , Gouverneur  Portugais, VIIL 
3 66. 

Meîlo  ( Dom  Gafpard  de) , Capitaine  Portugais  , 
tué  par  un  Coifaire  , IX.  367.  5a  mort  vengée, 
ibid.  Cité,  4 3 9. 

Mrllo  ( Dom  Simon  de  ) , voy.  Mclo (Simon  de  ), 

Mellow  { Raie  de  ) , XV.  Soi. 

Mclo  ( Alfonfc  Ma  tin  de  ) , envoyé  avec  des  préC 
au  Roi  de  Bengale,  cil  arreté  au  Port  avec  fut 
cortège,  I.  1 37.  Jean  m.  Roi  de  Portugal  le 
chatgc  de  piller  ic  Temple  de  Trcmcllo  8c  celui 
de  Madrafl",  138.  On  l’envoie  avec  une  Galcre 
contre  Kojah  Zaffnr  & Alukhan  pour  empêcher 
leurs  ravages*  mais  ceux-ci  le  contraignent  de 
fe  téfugicc  fous  le  canon  du  Château  de  Dabul  9 
1*3. 

Mclo  ( Dîcco  de  ) , Portugais  , garde  nn  Vo^c  a** 
fécond  ficgc  d’Ormuz,I.  loj.  Il  cft  tué  à ce  fié* 
gc , ibid.  Un  autre  de  ce  nom  par  *bn  avarier 
porte  les  Vulcs  de  Kalayac  Se  Maskat  à la  ré- 
volte, 1x8. 

Mclo  ( Georges  /,  Portugais , Capitaine  d’un  Y*i£ 
feau  de  la  Flotte  «FÀImcydc  , dégage  Nunno 
Vas  de  deux  VnilTcaux  Ennemis,  I.  108. 

Mclo  ( Louis  de  ) , PorrugaU  , accompagné-  de 
Mendoza,  anivc  à Diu  > avec  neuf  hommes.. 
I.  xo7> 
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Melo  ( Simon  de  ) , Capitaine  Portugais , neveu  de 
Lopc  Vaz , brûle  les  Villes  de  Marabra  & de 
Montdcili , I.  119  II  cil  Gouverneur  de  Mala- 
ca  fous  le  nom  de  Dom  Simon  de  Mello , IX. 
4*8. 

Mclo  ( Vaz  G#nz.i1e  de  ) , jeune  Portugais  d'une 
figure  charmante  , cft  facnfic  aux  Idoles , I. 
ï»y. 

Mclocorcopali  , arbre  & fruit , XI.  rfy  y. 

Mclombc  ( Canton  de  ) , IV.  487. 

Mdon  d'eau  , appcllé  Paftaque  ou  Pafteque  & 
Pompion  , III.  17^.  Melon  d’eau  de  la  Côte 
dor , IV.  in  & juiv . Melons  de  la  Chine  , VI, 
4yrf.  Aibus , Melons  de  Karazm  , VII.  144.  Me- 
lons des  Jefuites , XI.  rfj  8.  Trois  fortes  de  Me- 
lons , 701.  Melons  communs  & d’eau  en  Amé- 
rique , XIII  401,  Chenille  du  Melon  d'eau  , 
X V.  310. 

Mclory  , XI.  4if. 

Mclrau , Neveu  du  Roi  d’Onor  , a le  «ommande- 
ment  de  3000.  Gentils,  I.  ny. 

Melrofls  , Faéleur,  III. 

Mclsham,  Anglois , accompagne  Cocks  au  Palais 
de  Eirando  , II.  19t. 

Ælclucidcy,  Côte  , & doute  farce  nom  , I.  51 rf. 
Timidité  des  Hibitans,  UiJ. 

Memba,  arbre,  IV.  489. 

Memeeda  , forte  de  mcfurc  , IX.  y 3. 

Mementon  ( Baie  de  ) , XI.  5 f +. 

Memima,  animal  , VIII.  54t. 

Mena,  Officier  Efpagnol,  XIII.  rfo. 

Mena  ( Dom  Jof  pii  de  ) , Lieutenant  Efpagnol  , 
condamné  au  Gibet , XIII.  Ji8. 

Mena  ( Marie  ) , jeune  femme  Portugaife  , VIII. 
140. 

Mcnacho  ( Perez  ) , nommé  à un  Gouvernement , 
XIII.  J7J. 

Menadou  ( Bric  de  ) , XIV.  rf?7- 

Ménage  , petite  Ile  agréable  , où  les  Negres  font 
leurs  Plantations , II.  494.  Village  de  ce  nom 
& fa  filiation,  joi. 

Mcnaiila  ( Dom  Francifco  de  ) , Portugais , Vice- 
roi  de  S.  Salvador,  VIII.  140. 

Menant , Rivière  , IX.  ij<t.  D’où  vient  cette  Ri- 
vière , 137.  Elle  traverfe  le  Royaume  deSinm  ; 
les  bords  fort  peuplés  ,158.  Carte  du  cours  du 
Menam  , 139.  Principales  Villes  fur  le  Mcn.im. 
Autre  Rivière  de  ce  nom  , ihid.  l’oifions  du  Me- 
nam , 31 3. 

Mcnavor.he  , herbe  sftringenrc  , VIII  rft8. 

Mcncius  , Difciplc  de  Confucius,  VI.  34 rf  & 347. 

Mend , Place  , X.  108. 

Mendafn  ( Alvaro  de  ) , Adelanradc,  XIII.  y*j. 

Mendez  ( Diego  ),  C.aftillan  , S:  fa  hardiefle  pour 
une  entreprife  ,XII.  nrf.  Navigation  fi  n gu  lier  e 
de  cet  Avantutier  , 117.  Cité  , 1 31  & fuiv. 

Mendez  ( Garcie  ) , Portugais , féparé  dans  la  cour- 
fc  par  une  tempête  , I.  7. 

Rendez  ( Georges  ) , Portugais , promet  de  pren- 
dre le  Çlûicau  de  Nixoamcou , IX.  4/4.  Motifs 


de  fa  confiance , 41  y.  Mendez  eaufe  de  la  jalon3 
fie  à (es  Compagnons,  416.  Il  demeure  au  fer- 
viccdu  Kham  des  Tartarcs,  411.  Scs  regrets  , • 
4M. 

Mendez  r Martin  ) , Notaire  Efpagnol,  XIII.  19. 
Martin  Mendez  , Lieutenant , XIV.  y 7.  Cet  Of- 
ficier cil  dégradé,  58. 

Mendez- Pinto  , voy.  Pinto  ( Mendez  ). 

Mendez  ( Sucro  ) , Portugais , obtient  le  Gouver- 
nement d’un  Foit  bâti  dans  une  des  Iles  d'Ar- 
guim  , I.  11. 

Men  iez  ( Valentine)  , Portugais  Negre  au  fcrvicc 
de  la  Compagnie  Angloifc  , III.  101  il  103. 

Mendians , voy.  Vagabonds. 

Mendino  , Roi  des  Monus,  meurt  d’une  maladie 
fufpc&c  , III.  591. 

Mcndivko , langage  des  Folgias  , & ce  qu’il  figni- 
fic  , III.  598. 

Mendo,  Pays , & Inngapc  des  Mcndos,III.  {98. 

Mcndoça(  Dom  Dieguede),  Gouverneur , XIV. 
107. 

Mcndoça-Hurtado  (Triftan  de  ),  AmbafTadeut  Por. 
tugais  i la  Haie,  XIV.  111. 

Mcnüoça  (Louis de  ) , Tréforicr  d’une  Flotte, XIII. 

18  S:  19. 

Mcndocin , Cap  , voy.  Mendocino. 

Mcndocino  , Cap,  X.  373.  Ce  Cap  nommé  aufli 
Mcndocin  , XI.  yi£. 

Mendoza  ( André  Hurtado  de),  Viceroi,  voy. 
Hurtado  de  Mendoze  ( Dom  Andrés). 

Mendoza,  Cardinal  , Archevêque  de  Tolcdç  U 
Chef  du  Confeil , XII.  7. 

Mendoza,  Efpagnol  , dclUné  à un  Voyage  de 
l'Europe  , XII.  388.  Un  autre  de  ce  nom  , XIII. 
If7-  * 

Mendoza  ( Dom  Alvaro  de)  , meurt  avec  une 
partie  de  fon  Equipage  , XI.  y 18. 

Mendoza  ( Dom  André  Furtado  de  1 , Portugais  , 
bartu  parles  Hollandoi* , VIII.  73.  Cet  Amiral, 
cité  , i9y.  Il  cfl  Viceroi  des  Indes  , 130.  Cité  , 
184,  510,  311 , 313. 

Mendoza  ( Dom  Antoine  de  ),  Viceroi  , fait  faire 
des  Ouvrages,  XII.  4 çrf.  Cité,  rfyo  II  cille 
cinquicmcViceroi  Efpagnol  d\i  Pérou, XIII. yil. 
Un  autre  de  ce  nom,  trente-quatrième  Gouvern.* 
du  Pérou,  5:9. 

Mendoza  ( Dnm  Antoine  Furtado  de  ),  Porrügîis, 
ancien  Viceroi  dans  les  Indes  , part  pour  1 Eu- 
rope ; fa  moit , VIII.  131. 

Mendoza  , Oflicier  Portugais  , accompagné  de 
Louis  de  Mclo  , arrivent  à Diu  avec  neuf  Hom- 
mes, I.  Î07. 

Mendoza  ( Ville  de  ) , At  fon  Corrégiracnr,  XIII. 
4*4- 

Mendoza  ( Dom  Ferdinand  de  ) , Efpagnol , Ami- 
ral desCaraques  Portttgaifes,  I.  354.  Son  mé- 
rite U fes  avantutes , 3$  y. 

Mendoza  ( Dom  Garcia  Hurtado  de  ) , douzième 
Viceroi  du  Pérou  , XIII.  îm. 

^lcr.doza(Doni  Gava)  gouverneur  du  Chili, XI.  1 7. 
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Indes  , IX.  ji  1. 

Mendoze  ( Gonzalc) , Efpagnol , XIV.  67. 
Mendoze  (Dom  Huttado  de  ) , voy.  Hurtado  de 
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Mendoze  ( Jean  de  ), Officier  Efpagnol,  XIII.  195. 
Cité  ,201.  Jon&ion  de  Mendoze  6c  de  Cente- 
no  , 108.  Cité  , 214 , 119. 

Medoze  ( Lopc  6c  François  de  ) , Officiers  Efpa- 
gnols , XIII.  178. 

Mendoze  (Dont  Pedre  de  ),  Gouverneur  Efpagnol , 
fait  bâtir  une  Ville,  XIII.  ne.  Condirion  du 
Voyage  de  Dom  Pedto  de  Mendoze  Eclianfon 
de  l'Empereur  , XIV*  6).  Empreffement  des 
Efpagnols  à le  fuivre  Son  départ  , ibiJ.  11  fait 
poignarder  Oforio  fon  Lieutenant , 64  Famine 
dans  fa  nouvelle  Colonie  , ibid.  Son  retour,  66. 
S8  mort  funcllcjiéid.  Où  il  place  Buenos  A ire,?  î, 
Mendoze  ( Pierre  Gonzales  de  ) , Cardinal  d’E!  pa- 
gne , ttairc  Cbriftophe  Colomb  , XII. } j* 
Mendoze , Ville  , 6c  fon  Vin  , XIV.  149* 
Menéndez  ( Dom  Barthélémy  ),  Officier  Efpagnol, 
XIV.  414* 

Menéndez  de  Avilcz  ( Dom  Pedro  ) , Chevalier  6c 
Commandeur  Efpaguol , XIV.  427  Ojuiv.  Cité, 
569 

Menéndez.  Marquez  ( Dom  Pedro  ) , Amiral  Ef- 
pagnol , XIV.  419  &fuiv. 

Menclcs  , Officier  Efpagnol  , XUI.  iM- 
Menezes  ( Alexis  de  ) , le  cou  te  à propos  les  Portu- 
gais , I.  1 2 1 II  part  pour  Cochin , 114- 
Menezes  ( Antoine  de  Sylva  de  ) , brûle  une  Ville 
maritime  & autres  Places,  I.  H 8.  Il  trompe  les 
Turcs  6c  a rate  à la  levée  du  Siège  de  Diu,  1 84. 
Menezes  ( Céfar  de),  Gouverneur  Portugais  V.  18, 
Ses  réclamations  6c  proportions  rejettées,  19. 
Il  forme  une  autre  Colonie  qui  eft  ruinée  par 
les  Holladdois  , ibid. 

Menezes  ( Dom  Edouard  de  ) , accompagné  de  D. 
Georges  de  Menezes  , arrivent  à Diu  avec  dix- 
fept  hommes , I.  207. 

Meenézez  C Dom  Georges  de  ) , découvre  l'Ilc  de 
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Bornéo.  Crainte  du  Roi  Je  cette  Ile  à la  vue 
d’une Tapiffcric  que  Ménéfez  lui  envoie,  I.  119, 
Affront  outrageant  6c  cruautés  qu'il  exerce  , 1 30. 
Il  eft  fucccdé  par  Gonzole  Percyra  , 144.  Ac- 
compagné de  Dom  Edouatd  de  Ménézcs,il* 
arrivent  à Diu  avec  dix-fept  hommes,  1C7.  Il 
eft  laifié  fur  la  Côte  de  Diu  avec  une  bonne  Ef- 
cadre  ,211# 

Menezez  (Dom  Manuel  de)  commande  quatre 
mille  hommes,  XIV.  207. 

Menga  ou  Manga-Timur  , Prince,  VII.  itfi, 
Mengai , JC-  J S1» 

Mcngho-Klian , voy.  Mangu-Khan. 
Mengli-fimur-bayri , Gouverneur  , VII.  37I, 
Mcngli  garay-khan,  Prln-e , VIT.  163. 

Mcnglik,  oulzka,  Tartarc , Vil.  51. 
Mcngliz-Izha  , Tariare,  VII.  ff. 

Mcngrcla,  Bourg  , 8c  Rade  excellente  , X.  T84; 
Meng  Timur,  Prince,  furnom me  Grand  KutiuJc, 
6c  pourquoi  , VII.  184. 

Meng  tfc , Livre  d’un  Doclcur  de  ce  nom  , appc’Ié 
autrement  Moncius  , VI.  299. 

Meng-tfe-kyen  , Difciplc  de  Confucius  , VI.  joir 
Meiieu- timur • Khan , Prince,  VII.  161. 

Menhros  , Seigneur  Ncgrc  , accompagne  le  Brak  , 
II.  408  & juiv. 

Meuigrepo  , Valet  de  Solitaires,  IX.  J97. 
Menippc  , ou  Manipc  , Idole  , VII.  ni* 
Mcnlajfes , cfpecc  d’Abcillcs  , VIII.  f 47. 
Monlonbclc,  bcau-fictc  du  Roi  de  Zaïre  , IV, 
J79*. 

Menob,  Rivicre,  voy.  .*guada. 

Menfîns , Philofophc , 6c  Livre  qui  contient  fa 
Doctrine  * VI.  1 8 y. 

Menfurado  , Cap  i fa  fîruation,  6c  figure  ,T.  124* 
Les  terres  des  environs  de  ce  Cap  font  fort  hau- 
tes , zf  i.  Il  eft  nommé  Capo  Corufe  eu  Mefu  * 
rado , II.  j 20.  Figu«cs  de  Poiffons  de  ce  Cap  , 
voy.  la  planche,  III.  ji  i..Hnbitansdu  Cap  Mc- 
furatîo,  343.  Taille  6c  phyfionemie  de  leur  Ca- 
pitaine ou  Prince  qui  donne  fa  fille  pour  epoufe 
a Villault.  Pierres  du  Pays  & fon  Commerce  , 
ibid  6» Juiv.  Cap  Mafurado  , bon  ancrage,  361  , 
447.  Les  Nègres  de  MefuraEo  font  prendre  l’i- 
dée qu'il  y a des  Canibales  ou  Antropophage* 
au  Cap  Sainte  Marie,  448  6»  fuiv.  Cap  Mclu- 
rado.  Sa  fo  me  6c  filtration  , S16.  Scs  deux  Baie» 
6c  fes  Rivières- Vues  de  ce  Cnp  8:  des  environs, 
ibid.  Ancrage  & lieu  de  l'iigundc , jky.  Deu* 
Puits  fous  deux  grandes  pierres.  Origine  du  noire 
Mefuradô.  Rivicre  de  Melurado  , & témoigna- 
ges fur  fon  cours.  Deux  Iles  à l'embouchure  dur 
Mefuradô  . ibid.  Qualités  de  ctttc  Rivière,  jjS- 
Elle  eft  auffi  nommée  Rio  dc’S.  Paulo.  Elle  com- 
munique a la  Rivière  Junco  5c  ccllc-ci  à Sef- 
ros.  Erats  du  Ror  de  Mefuradô.  Scs  productions, 
ibid.  Volaille  fingulicre  , 379.  Arbres  propres  it 
faire  des  mâts.  Figure  5:  caraélcre  des  Habitnns, 
Leurs  mœurs  & ufages  , ibid.  Licence  des  filles.. 
Avantage  qu'elles  en  retirent , 380.  Habits  d» 
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Pays.  Armrs  des  Habirans.  Le  Pays  cft  fort  peu- 
plé. Trois  beaux  Villages  , ibid.  Forme  des  Edi- 
fices, 581.  Théâtre  ou  lieu  public  d'Atlcmbléc. 
Andrea , Ville  Royale.  Forme  S:  édifices  de  cette 
Ville  , ibid.  Témoignage  d’un  Auteur  fur  les 
édifices  de  ce  Cap,  ffci.  Deferiprion  des  Mai* 
fons.  Mac  a lins  de  provifions.  Ordic  entre  les 
femmes  9ibid,  Religion  du  Cap  Mcfurado,j  8*. 
Commerce  du  Pays.  Ce  Cap  avantageux  f^ut 
un  Etabliflemcnr.  Grande  Ile  de  Mcluiado.  Scs 
commodités , ibid. 

Mentavaza  » Oifeau  , VIII.  606. 

Menthe,  Plante.  XIV.  }lg 
Menton,  Ville  dTiahc  dans  la  Province  de  Mo- 
naco , IV.  f 17. 

Mentoni  , frpr.ificaticn de  ce. mot,  IIL  477. 
Menzos  ( Dom  Bernardo  de  ) , Intciprcte  & Se- 
crétaire du  Roi  de  Ce»  go,  V.  j. 

Mcouat,  Province,  X.  ici. 

Mepinde  , petit  cordon  de  verre  , V.  1 6. 

Mequinez,  III.  18?. 

Mtr  : la  Mer  des  Indes  voit  un  Portugais  potir  la 
remierc  fois,  I.  17.  Picmici  Voyage  par  terre 
e la  Mer  rouge  en  Portugal , 118.  Eîcnduede 
la  Mer  rouge  , 1 j 6.  Expéditions  des  Portugais 
dans  la  Mer  rouge,  167.  Divcrfcs  couleurs  de 
Peau  de  la  Mer  muge  , 179.  Obfcrvation  fur  la 
Marée  de  cette  Mer , 1 8 1.  Lieu  mi  les  I fr.it! lies 
partent  la  Mer  reuge,  1 9 r.  Obfct varions  fur  ce 
partage,  1 9 y.  Une  Flotte  Portugaife  retourne 
v«rs  l'entrée  delà  Mer  rouge  , ïç6.  Le  Golfe 
Arabique  , pourquoi  nommé  Mer  rouge,  198. 
Obfcrv.iT ions  de  Dom  Jean  de  Caftro  fur  la  cou- 
leur de  l’eau  de  la  Mer  rouge,  ibid.  Comment 
l’eau  fc  trouve  rouge  dans  le  Golfe  , 199.  L'eau 
cft  a u (fi  verte  & blanche.  Le  nom  de  Mer  rouge 
inconnu  aux  Habicans  du  Pays.  Ilr  ne  la  con- 
noitlcnrquc  fous  le  notn  de  Merde  la  Mecque  , 
ibid.  Dclctiption  de  la  Mer  de  Kolzum  , autre- 
ment le  Golfe  Arabique  ou  Mer  rouge , tirée 
de  la  Géogiaphie  d’Abulfcda  , icc.  Vue  géné- 
rale de  la  Mer  rouge,  ici.  Entiéc  de  la  Mer 
rouge,  II.  6.  Vents  brFlans  dans  la  Mer  rouge, 
z7.  Mer  verte  ou  Mer  dcs-hcibcs , ni. Otages 
& courans  dans  la  Mer  du  Sud  , 2if.  Marées 
du  Cap  Verd,  j 79.  Contrariétés  des  marées  5c 
des  courans,  $69.  Dimftion  delà  Marée,  III. 
571.  La  .Mer  cft  un  Fétiche  du  Pays  de  Juida  , 
IV.  toi.  Sacrifices  faits  à la  Mer,  joz.  Aibrcs 
conlncrés  au  long  de  la  Mer  , 3 jo.  Remarques 
fur  la  Merde  Guinée  , 429.  Matée  fore  impe- 
tueufe  , 44S.  Marées  favorables , 4,6 3.  Couleur 
de  la  Mer  du  Cap  de  Bonne-Efperance  , & fes. 
caufes  , V.  183.  Etranges  irrégularités  de  la  Ma- 
rée. Comment  Kolben  les  explique  , ibid.  Mou- 
ches de  Mer,  199.  Poux  marins.  Vcisde  Mer  , 
ibid.  Dangers  de  la  navigation  dans  les  Mers 
d'Ethiopie,!  17.  Marée  qui  remonte  à cent  lieues, 
VI.  49  Marine  de  la  Corée,  fa  4.  Peuple  Infu- 
ktiic  de  4 Met  Glaciale  , VU.  i8j.  Mer  de 
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Chin  & fes  Iles  ,3 6t.  Mer  de  Kheynan  , ibiî 
Grand  nombre d’Ilcs  dans  les  Mers  Indiennes, 
571.  B ic  nommée  Mer  bleue,  *94»  Grandeur 
de  la  Mer  Cafpienne  , 401.  Peu  de  Commerce 
fur  ccrtc  Mer  , ibid.  Bâtiment  de  Mer,  VIII. 
149.  Vents  communs  dans  la  Mer  de  Java  , 
ijo.  SinguHetc  apparence  de  la  Mer  pendant 
une  tempête  , 444.  Tem?  de  la  navigation 
pour  la  M r rouge,  IX.  ji.  Saifons  & ventt 
chargés  dans  des  Mers  , ni.  Obfcrvation* 
fur  des  Mers,  13*.  Funérailles  de  Mer,  137. 
Erreur  des  Cartes  marines  , i8t.  Marine 
des  Iles  de  Fiance  & de  Bourbon  , £41. 
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454.  Qu.i!ité*dc  la  Mer  du  Japon,  ffl.  Co- 
quillages des  Mers  du  Japon  , *77-  Prefervatif 
vérifié  fur  Mer  contre  les  maladies  des  climats 
chauds , XI.  19.  Intempérance  des  gens  de  Mer, 
rfx.  Erreurs  des  Cartes  marines , 107  Autres  et* 
rcurs  des  Cartes  marines  , 110.  Obfetvation* 
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Mer  du  Sud,  ti8.  Erreurs  des  Cattes  mariti- 
mes, 119.  Obfcrvation  fur  les  Marées,  144. 
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cifique , 3 39.  Meilleure  route  dans  cette  Mer. 
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turiersdans  les  Mers  du  Sud  ,3*4.  La  Mer  ver- 
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blée , j 1 4.  Deferiprion  d’une  Plante  extraordi- 
naire de  Mer  , ni.  Ecole  Efpagnole  de  la  Ma- 
rine, n?.  Circonitancc  du  Baptême  de  Mer, 
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des  Oriental.  Maries  extraordinaires  de  la  Nou- 
velle Hollande  , ibid.  Marie  du  Dlcroitde  Ma- 
laca  , 6 ji.  Marie  du  Golfe  de  S.  Michel  dans 
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<|uil.  Si  la  Mer  du  Sud  communique  fous  terre 
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fur  la  nouvelle  Carte  delà  Mer  du  Sud,  *04. 
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gais , VIII.  334. 
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dont  il  cil  chargé  , XIII.  96. 
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Mcrchais  , troupes  , X.  119. 
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489. 
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de  Mercure  , 398.  Mercure  de  Guanca-vclica  , 
XIV.  169.  Comment  on  lettre, 

Mcrcy  ( Pointe  de  ),  XII.  174. 

Mcrdcchinc  , maladie  ordinaire  à Surat#,IX.  38. 

Mcrdui , Nation  , voy.  Merklas. 

Mcrc  , petite  Ile,  XIV.  387. 

Merechcing,  Maréchal  de  Camp,  VU.  484, 
Mcrcœur  (M.  de  ),  Cité  , VUL  *39. 

Tome  XV  L 


Merfadin,  Place,  II.  19. 

Mcrghcn  , ou  Mcrghin  , Ville  , VI.  3*4* 

Mcr-ghen  hotun  , Ville,  VI.  561. 

Mcrghin  , ou  Mcrghcn  , Ville,  VI.  344. 

Mergiafon,  Anglois,  captif,  VUI.  301. 

Merguim  , Place,  IX.  449. 

Mcrguy  , Place  , où  un  Etabliflemcnt , XV.  49t. 

Mcrian  (Marie  Sibille  ),  jeune  Allemande  , fait 
un  Recueil  curieux  des  Itifcélcs  de  Surinam  , 
XIV.  317.  Madcmoi Telle  Mcrian,  citée,  318 
& fuiv . Elle  eft  empoifonnée  par  une  Chenille  , 
& fe  guérit  promptement , 331. 

Mericaya,  Baie,  XI.  413. 

Merico,  Place,  VIII.  407. 

Merida  , Ville  remplie  de  Nobles , XI.  J 33.  C*cft 
la  Capitale  de  l’Yucacan  , XII.  470.  Ville  de 
Méiida  , XIV.  4*4- 

Merienda(e!  Pino  de  la),  arbre,  duquel  le  feu 
fait  couler  beaucoup  de  Térébcntinc  , II.  134. 

Mcrignc  , titre  H 'Officiers , IX.  343. 

Mcrkats  , Peuples , voy.  Markars. 

Mcrkits,  ou  Krits , Peuples  , VII.  171. 

Merklas,  ou  Merdui , Nation  , VII.  147. 

Merles  , blancs  8c  tachcrés , II.  646.  Merles  de 
trois  fortes,  V.  xoj.  Merles  delà  Nouvelle  Ef- 
pagne  , XII.  6x9.  Ceux  du  Canada  , XV.  n4. 

Merlcy  ( Préaux  ) , François,  Capitaine  de  Mâti- 
ne , porte  les  ordres  du  Roi  Sc  de  la  Compa- 
gnie dans  les  Pays  Orientaux,  VIII.  391. 

Mcroé  , ancienne  Ville  , 8c  fa  fîtuation  , I.  173. 

Merolla,  Ecrivain  & Voyageur  , cité,  IV.  441. 
Voyage  de  ce  Religieux  Millionnaire,  nommé 
Jerome  Merolla  deSorrento  , dans  le  Royaume 
de  Congo  8c  autres  parties  Méridionales  de  l’A- 
frique , 318.  Occafion  de  ce  Voyage  Dépan  de 
Merolla , ibid.  Le  VaifTcau  échappe  aux  Cor- 
fa  ires , 319.  Merolla  s’embarque  pour  la  Pro- 
vence. Occafion  qu’il  trouve  pour  palier  à Lif* 
bonne  , ibid.  Il  vibre  la  fameufe  Eglifc  de  Saint 
Antoine  de  Pade  , 330.  Démêlés  entre  deux  Ca- 
pitaines à fon  occafion  , ibid.  L'Auteur  s’embar- 
que. Route  du  VatlTeau  ,331.  Un  Poiffon  vo- 
lant tombe  fur  le  VaifTcau.  Etoile  extraordinaire. 
Fond  au  milieu  de  l’Océan.  L’Auteur  effuie  quel- 
ques railleries  au  Bréfil , ibid.  Difficulté  «ju’il 
trouve  à fon  dépaiapour  Congo  ,3  3a.  Naviga- 
tion de  Mérolla  iufqu'à  Congo  , ibid.  Une  Ba- 
leine fccouc  le  VaifTcau  , 333.  Prife  d’un  Re- 
quin. Oifeaux  8c  (ignés  qui  annoncent  la  terre, 
ibid.  Imagination  des  Matelots  du  Vaifieau,  3 34. 
On  arrive  au  Port  de  Benguela  & bientôt  à Loan- 
da , Port  d’Angola.  Honneurs  que  Mérolla  8c 
les  autres  Millionnaires  Tes  Compagnons  reçoi- 
vent à leur  arrivée,  ibid  Merolla  cft  envoyé  à 
Sogno  ,333.  Danger  qu’il  court  en  ent  ram  dan* 
la  Riviere  de  Zaïre.  Dcfcription  qu’il  fait  d'un 
arbre.  Arrivée  de  ce  Millionnaire  3c  d’un  autre 
à Sogno , ibid.  Politeffc  qu’ils  reçoivent  du  Com- 
te , Prince  ou  Seigneur  de  U Contrée  de  Sogno 
au  Songo  ,334.  Sermon  de  Merolla  8c  fes  cite». 
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Découverte  qn’il  fait  à cette  occafion  , ibid.  Re- 
proches que  les  Millionnaires  font  au  Comte, 

5 *7.  Zclcdcs  Miflionnaircs  contre  une  Sorcière 
&:  fon  fils  qui  s'échappe nt  » 338.  AvaruurC  d'un 
Sorcier , ibid.  Autre  avanture  , 5 39.  Mciolln  fc 
trouve  (cul  à Sogno  , ibid.  C.c  que  Mcrplla 
exige  du  Comte  , 340.  Mcrolla  court  lifquc 
pour  fa  vie.  S3  querelle  avec  un  Capitaine  An 
glois yibid.  Il  fait  fermer  les  poitcsdc  ion  Eglifc, 
541.  Entretien  fort  vif  avec  le  Comte  de  Sop.no. 
Emportement  du  Comte  , ibid.  Il  excommunie 
le  Comte  , f+t  Occafion  qui  appaife  un  peu  le 
bruit.  Mcrolla  a recours  à ion  Supéiicur , ibid* 
Le  Comte  demande  paidon  au  Millionnaire, 
54 j.  L'excommunication  cft  levée.  Un  Hollan- 
dois  veut  peiveitir  les  Nègres.  Autres  difficultés 
à l’arrivée  d’un  Vaillcau  Anglois  , ibid.  Vifitc 
que  Mcrolla  reçoit  du  Capitaine.  Leurs  difeours 
mutuels,  344.  Les  Miflionnaircs  s’adouciflcnc  en 
faveur  des  Hoüandois  , 343.  Embarras  où  ils  fe 
jettent  par  uu  excès  de  7clc  , ibid.  Méthode  em- 
ployée pour  la  réconciliation  , $46.  Ce  que  Me- 
rolla  exige  du  Chef  des  Electeurs  qui  fc  loumet 
àl’Eglife.  Occafion  que  le  Comte  prend  pour 
fc  réconcilier  avec  le  Millionnaire  , ibid.  For- 
malités de  la  réconciliation  , 347-  Serment  que 
Mcrolla  exige  des  Nègres  , ibid.  Il  cmrcpiend 
de  rétablir  la  paix,  348.  Etrange  prière  d’un 
Commandant  Negre.  Négociation  de  Mcrolla. 
Il  arrive  au  Pays  Je  Khitombo  , ibid.  Il  retourne 
à Sogno  , 349.  Joie  du  Comte  à fon  arrivée. 
Deux  queftions  capticufcs  que  le  Comte  fait  à 
Mcrolla.  Incident  qui  rallume  la  guerre.  Elle  cft 
app.iiféc  par  Merolla,  ibid.  Avanturcs  dont  on 
laiiTc  le  jugement  au  Ledeur.  Naillanrcs  inonf- 
trueufes,  350.  Voyage  de  l’Auteur  au  Royaume 
de  Kakongo  , 33».  Il  cft  attaqué  d’une  fievre 
violente  , ibid.  Il  entreprend  la  Miflicn  de  Ka- 
kongo. Son  départ  de  Sogno  peur  cette  cncre- 
prifc  , ffi.  Il  ic  rend  a K pinda  , Port  d’Angoy. 
Il  cft  prtflé  de  fc  rendre  a C ongo  Comment  il 
s’en  difpcnfc.  Il  envoie  de*  préfeus  au  Roi  d’An- 
oy  , ibid.  L’Aurrur  fc  ptopefe  de  vifircr  le  tom- 
cau  d’un  Roi  d’Angoy  , 3 5 ..  Il  s'oppofe  à l’ar- 
tifice d’un  Marchand  Portugais.  Il  arrive  chez 
le  Maftikka  d’Angoy  , ibid  II  y reçoit  un  Am- 
balladcur  du  Roi  de  Congo,  3 34.  Il  parc  pour 
Congo.  Difficultés  de  fa  route  , ibid.  Crainte 
laifante  d’un  Payen , 533.  Mcrolla  refufe  de 
aptiier  une  femme.  Sa  genérofiré  mal  récom- 
pcnfcc.  Ce  Millionnaire  cil  empoifonné.  Le  jus 
de  Limon  lui  fert  d’antidote,  ibid.  Tirannie  avec 
laquelle  il  cft  traité  , 336.  Sa  querelle  avec  (es 
Porteurs  , ibid.  Suite  du  Voyage  , 33“.  Mcrolla 
prend  un  Temple  pour  une  Eglife.  Tranfports 
d'*  fon  zèle.  Le  Prince  de  Congo  vient  au-devant 
de  lui  , ibid.  Il  arrive  ïla  Cour  : Accueil  qu’il 
y reçoit,  558.  Confeils  qu’il  donne  au  Roi  de 
Congo  pour  fon  couronnement,  36©.  Il  obtient 
de  lui  pluficurs  grâces.  Hiftoirc  ûngulicrc  qu’ou 
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lui  raconte  , ibid.  Maladie  de  l'Auteur  : il  eft  fai- 
enc  par  l’Onde  du  Roi , 561.  Son  entretien  avec 
la  Rcinc-mcre  , ibid.  Mcrolla  part  de  Congo, 
Il  cft  abandonné  par  fon  efeotte.  Tyrannie 
avec  laquelle  il  cft  force  de  payer,  llauivedans 
une  Ile  où  il  cft  forcé  de  defeendre  , ibid.  Avan- 
rurc  de  l’Auteur  avec  une  Sorcière  , J6j.  IJ  ar- 
rive à Pile  de  Zariambola  , 564.  Le  Mani  de 
cette  Ile  aeeufé  de  le  retenir.  Son  retour  au  Cou- 
vent de  Sogno  , ibid.  Il  députe  à Loanda  pour 
la  Couronne  de  Congo,  5 6 3.  Convenons  in- 
nombrables , j<>6.  Il  baptife  treize  mille  per- 
fonnes  de  fa  ptopre  main.  Ce  qu’il  appicnd  d’un 
Capitaine  Portugais  . ibid.  Hiftoire  finguliere 
qu’il  rapporte  d'un  Capitaine  François,  56?  (r 
/uiv  L'Auteur  retourne  en  Europe  par  le  Brefil, 
569.  Accueil  qu’il  reçoit  du  Roi  de  Portugal, 
5~o.  I!  fc  rend  à Gènes.  Son  Bâtiment  arreté  par 
un  Vaillcau  de  guerre  François.  Eclaircilfement 
q«i  le  mer  hors  de  danger , tbid.  Conclufion  de 
l’Ouvrage  de  Mcrolla,  571.  Cité,  3*?. 

Dddd.  583  & 38 6 9 588  , 394  , 6 it  6»  Juiv.  61 9 
& 610.  Pénitence  qu’il  impofe  au  Cofirc  de  So- 
gno, 61  r.  Ce  qu’il  rapporte  d’un  Roi  de  Cod- 
gr»,  613.  Reponfe  noble  qu’il  prête  à ûx  Por- 
tugais , 61  f y Cité  , 6 J o & 631,654,  63 6 , 
640  & fuiv,  V.  6 & Juiv.  14,  16,  18  , ii,  17, 
19.  Son  témoignage  furies  monnoics  d'Ango- 
la , 30. Cité,  3 x.  Exemples  tirés  de  lui, 41.  Il 
cft  conduit  dans  un  bois  par  un  Oifeau  blanc  , 
44  Sa  conduite  dans  pluficors  occafious,  45. 
Obfcrvations  fur  la  (implicité  de  cet  Auteur, 
46.  Exemples  qui  la  prouvent  encore  micui  ,. 
ibid.  Scs  remarques  , 47.  Comment  il  confirme 
fon  témoignage  , ibid.  Cité  ,31 , 57,  60 , 61 , 
64  , *7  , 71  c?*  fuiv.  "J 6 3c  77 , 79  6*  fuir. 

93  & 94  j 98  b fuiv. 

Merre  , mcfurc  de  chemin,  VII.  ^80. 

Mcrrick  ( André  ) , voyage  avec  bonheur  ,X.  3 J#. 

Merrimack  , Rivière , XIV.  319. 

Merrrits,  Peuples,  VIL  137. 

Mes  , Nation  , VI.  301. 

Mefa , Efpagnol , Commandant  d’Artillerie , XIL 
386.  Mefa  cft  arrêté  , XIII.  loi.  Il  cft  puni  du 
dernier  fupplice  , 101. 

Mefa  de  Dona-Maria  , Montagne,  XIII.  436. 

Méfanges,  du  Cap  de  Bonne-Éfpérance  , V.  toi. 

Mefeia  ( Rodrigue  de  ) , bâtit  trois  Villes  , XIL 
1 )t.  Cité,  117. 

Merrv  , Ile,  XV.  J 9 3. 

Mcfetalck,  Ville,  VII.  417. 

Mesha  , Ville , VIL  39. 

Meflia  ( Rodrigue  de  ),  fait  bâtir  deux  Villes,  XIL. 
ut. 

Mcfquita  , ou  Mcfquice  (Diego de).  Capitaine 
Portugais  : Gcnrc.dc  mort  auquel  il  eft  condam- 
né : Sa  fcrmcié  Chrétienne  lui  fauve  la  vie  , F. 
1 19.  Il  bleflc  le  Roi  Bandur  & eft  tué  par  les. 
Mtres  , 136s 

Mcfquito  ( Martin  de  ) ,,  Portugais  , dont  le  Ri/i< 
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tTEfpagne  fc  défie,  XIII.  18. 

Mcfr  , nom  du  Gouverneur  du  Caire  ,1.  19  v.  C*cfl 
aullî  le  nom  de  la  Côte  d’Egypte  , 101.  Plaines 
de  Mefr , X.  110. 

Meda,  Côrc,  & fa  podtion , I.  ix.  Ville  de  ce 
nom  , II.  193. 

Mclfalie  , deux  endroits  de  ce  nom  , V.  ix  J. 

Melfambala,  force  de  bled,  IV.  58 6. 

Melfana  , gros  Bourg  , X.  198. 

Meffangrano,  lieu  , non  loin  de  Loanda  , IV.  49  f. 

Meflervy  , Capitaine  d’un  Vaidcaudc  Londrcs,IÏI. 
548.  Tragique  avanturc  de  ce  Capitaine  , ibid. 
b fuiv.  Il  néglige  les  confcils  de  Snclgrave,349. 
Ses  Efclavcs  le  mafTacrcnt.  Trille  fort  de  fa  car- 
gaifon  & de  fon  Vaidcau  , ibid. 

Mcdiloncs  , ou  Moxillon  ( Baie  de  ) , XIII.  444. 

Mcfticc,nom  de  certaines  femmes  de  Batavia. 
VIII.  487. 

. Meftifa  , Vailfcau  ou  inefure  , voy . Soma. 

Mcllitlan,  Place  ,XII.  648.  Mines  de  ce  Canton, 
ibid. 

Mertre  de  Camp  (Iles  dû  ),  XI.  3 19. 

Mefu,  forte  d’aliment  Chinois,  V.  333. 

Mefurado  , Cap , voy.  Menfurado. 

Mcfurcs  du  Royaume  d'Aehin,  I.  374.  Celles  de 
la  Chine,  VI.  11  3.  Origine  des  mefures  Chinoi- 
ses, & leurdividon  , 1X9.  Réduélion  du  degré 
aux  mcfurcs  Chinoifes , lefquclles  mcfurcs  font 
appelles  Lis  , ibid.  Mcfurcs  des  Indes  Orienta- 
les , VIII.  1 37.  Mcfurcs  fie  poids  de  Surate  , IX. 

Poids  & mcfurcs  de  Mocka , 53.  Mcfurcs 
Siamoifes  pour  les  chemins  , 169.  Mcfurcs  nom- 
mées Codes  pour  les  chemins , 537. 

Meta,  Rivière  , XIV.  338. 

Mccaba , forte  de  Palmier  : fon  fruit  , V.  74. 

Mccac  , Ville  , IX.  139. 

Metaincognita,  Pays  , XV.  98.  Reconnu  pour 
le  Groenland  , ibid. 

Métal , voy.  Métaux. 

Métaux  : Ceux  de  l’Ile  de  S.  Jean  ou  Brava , II. 
398.  De  Bairbuk  , 644.  Ceux  du  Pays  de  Con- 
go , V.  66.  Du  Cap  de  Bonnc-Efpérance  , i84. 
Mines  de  divers  Métaux  , VI.  47-  Commerce  de 
Métaux  , 109.  Métal  pris  pour  de  For , XI.4I1. 
Comment  fe  fait  la  réparation  du  Métal  aux 
Mines  de  Pachuca,  jji.  Comment  on  y em- 
ploie le  Mercure  , /3  t.  Voies  plus  courtes, mais 
plus  chères,  533.  Métaux  de  la  Nouvelle  Ef- 
pagne  , XII.  647  & fuiv.  Métal  plus  dur  que 
Por,XIV.  20  Montagnes  riches  en  Métaux, 4 3. 

Metavara  , Montagne  , où  trois  Voyageurs  Fran- 
çois laident  une  Infeription , XV.  3x9. 

Mçrcalf  , Contre-Maître  d'un  Vaifleau  Anglois, 
XV. .10  y. 

Mctchia-jaram , V.  379. 

Mctellopolis,  Evéehé  ,dont  l'Evéque  fert  d'Inrcr- 
pretc  a un  Ambadadeur  François  , IX.  143.  Ce 
Prélat  cité  , 200. 

Metcmfycofc  , crue  par  les  Nègres  de  la  Côte  d'or, 
V.  J J 8.  Ce  que  produit  l’opinion  de  la  Metem- 


fycofe , IX.  48. 

Metcmpfycofe  , voy.  Metcmfycofc. 

Météores  , voy.  Phénomènes. 

Methodius,  Prophète  & Martyr,  VII.  194. 
Methold  ( Guillaume  de  ) , Voyageur  Anglois  , va 
aux  Mines  de  Diamans  , IX  3 ij.  Motifs  de  fon 
Voyage , ibid.  Route  qu’il  tient,  314.  Scs  ob- 
fervations  à la  Mine,  ibid.  Cité  . 553  & fuiv. 
Methold  fait  un  fellin  magnifique  à Poccafion 
de  la  démillion  de  fon  autorité,  X.  80.  Cité  , 

83  , 34. 

Méticc,  voy.  Métifs. 

Métiers,  voy.  les  chacun  à fon  article  particulier. 
Métifs,  Nation  , VIII.  *7  T-  Race  de  Métifs , X. 
383.  Ce  que  c’cft  que  Métifs  ou  Métiecs  , XIII. 
392.  les  Métifs  excellent  dans  les  Arts,  393. 
Habillement  des  femmes  Métives  , 394. 
Metika  , Nation  , voy.  Anxiko. 

Metil  ( Fort  de  ) , X.  103. 

Med,  Plante  ou  arbridcau  , XII.  {9 9. 

Metombas  , arbre  extraordinaire,  IV.  587. 
Mccricol,  forte  de  poids,  VIII.  Iy7- 
Mets,  dégoûrans  des  Sauvages,  XV.  41.  Mets 
des  Efclavcs  Nègres  ,436. 

Merfehid , voy.  Mofquécs. 

Metute,  Montagne  rouge  , IV.  *78,  Sig.  Dddd, 
Meuang-fong,  Place  , IX.  139.  Mcuang-tai,nom 
du  Pays  Siamois,  140. 

Meule  : Pierres  à meules  ,V.  18 y. 

Mcu-lo-van  , Village  , V.  343. 

Meund  , forte  de  poids,  IX.  33. 

Meuriers  , arbres:  Deux  cfpcccs  de  Manière  Chi- 
nois , VI.  it4.  Meuriers  fan  v âges  & leur  cul- 
ture. Vrais  Meuriers,  ibid.  Manière  de  les  cul- 
tiver, 117.  Renouvellement  des  Manier» , leur 
dillin&ion  & la  graine.  Progrès  de  Patbre  , ibid. 
Meurier  du  Japon , X.  4y8. 

Meurtres  : Divers  meurtres  d'un  Mulâtre  que  les 
Holland,  puniflent , I.  427.  Meurtres  â Firando, 
II.  101.  Le  meurtre  trop  libre  dans  File  de  Ma- 
dère , 173.  Punition  du  meurtre  à Bénin,  IV. 
411.  Meurtres  fréquens  à Macao  , V.  413.  At- 
taque des  Chinois  à Foccafion  d'un  meurtre  , 
VI.  309.  Meurtre  de  quantité  de  Hollandois  , 

XI.  io4.  Baie  des  Meurtriers , ix  1. 

Mev?(  Mathieu)  , Hambourgeois  au  fcrviccd’un 
Capitaine  Portugais  , VIII.  160.  Piéfcnt  qu’il 
porte  aux  Hollandois,  I4i. 

Mexi,  Chef  ou  Prince  d’un  Peuple  , d’où  les  noms 
de  Mexique  & Mexiquaios  (ont  dérivés,  XII. 
Jtf. 

Mexia  , Efpagnol  , XIIL  ift.  Mexia  obtient  le 
commandement  d'un  VaiiTeau  , x 9 3. -Cité,  113. 
114.119. 

Mexia  ( Gon?alc  de  ) , Officier  , XII.  133. 
Mciica , Ofticicr,  XII.  81. 

MexicaUingo  , Village , XI.  5 3 3.  Lac  de  ce  nom  , 

XII.  638. 

Meyieo  , voy.  Méxiquc. 

Mexique,  Pays  , X.  374.  Idée  du  Commerce  cn- 
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ire  Manille  Se  le  Mexique  , XI.  1 f y.  Beauté  d’u- 
ne Côc  du  Mexique,  $77-  Millionnaire  Mexi- 
quant,  jo  j.  Réflexions  d'un  Auteur  fur  le  Voya- 
ge des  Philippines  au  Mexique  , f 1 1 . Prix  pour 
cette  toute , f 1.  Comment  en  eft  averti  à Mexi- 
co de  l'arrivée  du  Galnn  Efpagnol , yiy.  La 
Defeription  de  Mexico  Capitale  de  la  Nouvelle 
Efpagnc  renvoyée  aux  tomes  fuivans , y 19.  Liè- 
vres en  horreur  au  Méxique  , ibid,  Fabrique  de 
la  mnnnoic  à Mexico  , y 14.  Cous  ou  Pyramide 
du  M x que  , ibid.  Particularités  fur  le  Méxiq. 
5II.  Mallacrc  de  quacie  P in  ce  s Méxiquains, 
J4r-  Partage  de  l’or  des  Méxiquains  , f 41.  Les 
Prêtres  cxnoirent  le  Peuple  à la  guerre  , ibid . 
Soulèvement  dans  México,  f4t.  Cette  Ville  eft 
afliégrc,  y 4 y.  l 'Empereur  cil  fait  prifonnicr  , 
y 4*.  Côte  du  Mexique  , rfit.  Carte  du  Golfe  du 
Méxique,  5cc  Xll  9.  Chrillophc  Colomb  man- 
que la  decouverte  du  Mexique,  116.  Decou- 
verte 3c  conquête  du  Mexique,  îyt  6»  fuiv. 
Deux  Officiers  Méxiquains  viennent  au  Camp 
Efpagnol , 1 66.  Cortez  les  reçoit  avec  orienta- 
tion , 1*7.  Déclaration  qu’il  leur  fait.  Préfens 
qu’il  reçoit  d’eux.  Ils  lui  confeillenc  de  fe  rcti 
xer.  Sa  réponfc  , ibid.  Peintres  Méxiquains  qui 
delfincnt  les  VailTeaux  8c  le  Camp  des  Efpagn. 
x68.  AdrelTc  ivre  laquelle  Cortez  profite  de  leur 
curiofité.  II  fait  faire  devant  eux  l’exercice  à fes 
Troupes.  Frayeur  que  leur  caufe  l'artillerie, /£/</. 
Il  fe  forme  une  Bourgade  de  Méxiquaias  , 169. 
Couriers  Indiens  par  lcfqucls  l'Empereur  du 
Méxique  eft  informé  de  l'arrivée  de  Cortez.  Pré- 
fens que  ce  Monarqae  envoie  au  Général  Ffpa- 
gnol  , ibid  II  lui  refufe  la  yrcrmilfion  d’aller  à 
la  Cour  , 170.  Cortez  infifte  a la  demander, ibid. 
Mécontentement  des  Officiers  Méxiquains,  171. 
Idée  de  l’éta  du  Méxique  à l’arrivée  de  Cortez  , 
*74-  Carte  du  Méxique  , ibid.  Prodiges  qui  an- 
noncenr  la  mine  de  l’Empire  du  Méxique,  i7y, 
Eta'dilTcmcnr  d’une  nouvelle  Colonie  au  Méxi- 
que , 174.  Livres  Méxiquains  , 17 y.  Ufagej 
Méxiquains  dans  les  Ambaflades  ,19).  Chagrin 
que  la  Paix  caufe  aux  Méxiquains,  507.  Préfens 
que  Cortez  reçoit  de  leor  Cour,  y 08.  Les  Ara- 
balladeurs  Méxiquains  congédiés,  y 11.  Ils  par- 
tent mécontcns , y 1 y.  Belles  Chauffées  Se  Lac  de 
Méxiro  , yiy.  Villes  8c  Bourgades  du  Lac,ibid. 
Marche  des  Efpagnols  fur  la  ChaufTéc  , 114, 
Première  vue  de  México.  Ses  fortifications, ié/V. 
Carte  du  Lac  de  México  3c  de  fes  environs, y 1 y. 
Defeription  du  Palais  Impérial , t yo.  Guerre  en- 
tre les  Espagnols  d’une  Colonie  5c  les  troupes 
Méxiquaincs  , f|i.  Mines  d’or  du  Méxique, 
J41.  Préfens  que  l'Empereur  du  Méxique  fait  a 
Cortez,  <44.  raufesde  la  révolte  des  Méxi- 
quains , j4*.  Ils  attaquent  le  Quartier  de  Cor- 
tex, y 64  Leur  f ueur , y 6 y.  Ils  font  repou  fiés  , 
ibid.  Rélolution  troublée  par  un  affautdes  Méxi- 

2aains  , 1*7.  Ils  ruent  leur  Emprreur  ,1*9.  Lieu 
c ^ fépulture  des  Empereurs  du  Méxique, y 7©, 
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Nouvel  Empereur  du  Mexique  , ibid.  Carnage 
de  cinq  cens  Méxiquains,  y 7t.  Peinture  que  les 
Méxiquains  font  de  l'alfaut  Je  leur  Temple, ibid. 
Ils  entreprennent  d’affamer  les  Efpagnols  ,?7y. 
Leur  adrctlc  pour  fauver  leur  grand  Sacrificateur, 
ibid.  Mort  d'un  Général  Méxiquain  , 3c  prife  de 
l’Etendard  Impérial  par  les  Efpagnols  , y 8 t. 
L’Empereur  du  Méxique  envoie  des  Ambaila- 
deurs  à Tlafcala  , j8y.  Propofition  qu’il  fait 
faire  au  Sénat,  y *4.  Réponfc  qu’ils  reçoivent 
du  Sénat  » ibid.  Mort  du  nouvel  Empereur,  y 8*. 
Succelfcur qu’on  lui  donne,  8c  fes  qualités, ibid. 
Coïtez  tente  la  Conquête  du  Méxique , 189.  On 
découvre  l’armée  Méxiquaine  , 4 9 1 . Elle  fe  re- 
tire avec  efTtoi  , ibid.  Cortez  admire  les  tufes 
des  Méxiquains  , y 9 y.  Les  Efpaguols  'donnent 
dans  un  piège  des  Méxiquains , 598.  Un  Capi- 
tainc  Efpagnol  va  les  combattre  dans  une  Pro- 
vince, y 99.  L'eau  douce  eft  coupée  aux  Mexi- 
quains,  404  Adre/Te  étonnante  des  Méxiquains, 
407.  Cortez  leur  offre  encore  la  paix  , 408.  Ils 
la  rejettent , 409.  Triple  attaque  des  Efpagnols 
contre  México  , ibid.  Les  Méxiquains  facrificne 
des  Prifonniers  Efpagnols  à leurs  Dieux,  411. 
Murmures  du  Peuple  de  México,  411.  Les  Ef- 
paguols parviennent  à fe  loger  dans  México; 
41  y.  Confufîon  dans  le  Conteil  de  l’Empereur. 
Vaine  arraquedes  Méxiquains,  ibid.  Les  Efpa- 
gnolt  avancent  ju'qu’au  centre  de  México, 41 4. 
Carnage  des  Méxiquains.  Les  Indiens  alliés  veu- 
lent manger  leurs  corps,  ibid.  Situation  du  Quar- 
tier de  l'Empereur  , 41  y.  Trêve  de  trois  jours  , 
& événemens  qu’elle  produit.  Défis  3c  combat! 
particuliers.  Les  Sacrificateurs  portent  l'Empe- 
reur à la  guerre , ibid.  Négociation  qui  fe  for- 
me au  milieu  des  armes,  4 1 6.  L'Empereur  trom- 
pe tes  Efpagnols  , 417.  Il  prend  la  fuite  Réfo- 
lution  tle  fa  N'oblcfle  pour  le  fauver  II  eft  pris 
par  un  Capitaine  Efpagnol.  Sa  fermeté , ibid, 
La  guerre  celle  aulfi  tôt  ,418.  Cortez  va  an-de- 
vant de  l’Empereur.  Circonftanccs  de  leur  entre- 
vue « ibid.  Portrait  de  ce  Prince  3c  de  l’Impéra- 
trice , 4 1 y.  T ranquill i té  qui  renaît  dans  México» 
Trifte  crac  de  cette  Ville  , ibid.  Cortez  fournée 
facilement  le  refte  de  l'Empire  3c  d’autres  Con- 
trées voilines , 410  Defeription  du  Méxique 
ou  Nouvelle  Efpagne,  41  y voy.  Efpagnc.Troi* 
Audiences  8c  vingt  deux  Provinces  , 414.  Pro- 
vince de  México.  Defeription  du  Lac  de  Méxi- 
co , ibid.  Ouvrage*  pour  prefervet  México  de 
l'inondât.  4x4.  Plan  ou  vue  le  l'ancien  México, 
419  BePe  pcrfpe&ive  du  Lac  , 8c  nombre  Je  fes 
Villes.  Detertprion  de  l'ancien.  México  , ibid. 
Palais  de  1 Empereur  , 4yo.  Ses  femmes,  4;  U 
Autres  Maifons  Impériales  3c  leurs  Angularités, 
ibid.  Autres  Edifices  8c  Places  de  México,  4$  y. 
Mesures  de  Cortez  pour  rebâtir  México,  4M- 
L’Empereur  eft  mis  à la  queftion  : Sa  conftancr> 
418.  Nouvelle  forme  de  México  apres  la  con- 
quête , ibid,  PUa-ou  tue  du  nouveau  bdéiko  > 
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Premières  conquêtes  des  Méxiquaius  , yi4.  Inf- 
titution  de  quelques  ufages  cruels,  517.  Chro- 
nologie des  Méxiquains  , y 18.  Leur  manière 
d’écrire.  Roue  Chronologique  fie  fes  div  liions. 
Planche  de  la  figure  de  cette  roue  des  Méxiq. 
ibid.  Mois  Méxiquains  au  nombre  de  dix- huit  , 
519.  Jours  intercalaires,  y 30.  Année  BiiTcxtilc, 
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gion du  Méxique  , f 5 9 Principales  Idoles, 5 40. 
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que, ibid.  Monafteies  Méxiquains,  yyi  Funé- 
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Obfcqucs  du  Cacique  de  Mcchoacan  , y (4.  On 
fait  une  paie  & une  Idole  de  fa  cendre , yyy. 
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caraélere  de*  Méxiquains  , ibid.  Planche  des  fi- 
gures de  produ&ions  naturelles  & tribut,  ytfi. 
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Mexique  , 610.  Progrès  des  Plantes  d'Efpagne 
au  Méxique  , 414.  Animaux  Méxiquains  qui 
rclfcmblcnc  aux  nôtres,  4)4-  Animaux  propics 
au  Pays,  6j4  6*  fuiv.  Bêles  venimeufes  . 6)9 
6*  fuiv.  I-’oi  fions  fié  Tortues  , 444  & fuiv.  Hôtel 
des  Monnoics  de  México,  4 y 1.  Maifon  du  dé- 
part, 4yy.  Droits  Royaux , qui  font  une  troi- 
ticmc  cfpecc  de  Mines , 474.  On  réglé  les  limi- 
tes de  l'Audience  pour  modérer  l'autorité  des 
Commandant,  XIII.  yi.  Tentative  fîngulieic 
des  François  pour  établir  un  Commerce  avec  le 
Méxique  , XIV.  43  t. 

Meyer,  Hollandois  » VIII*  i4i. 

Mey- lin,  grande  Montagne  , fit  chemin  qui  paffe 
par  defius*,  VI.  98. 

Meyn,  Poifion,  VI.  134. 

Meyndert- Knns  , Hollandois , VIII.  4iy. 

Mcy-rcy  on-  chain,  nom  d’Oflftcicrs  TartarCs,  VI.44&* 

Meyfit  ili  , Tartarc  , voy.  Meyzir  ili. 

Meyzir- üi  , Taitare  , VIL  jo.  Nommé  auflî  Mey- 
m-iii,  yi. 

Mezeray  , cité  , IV.  f. 

Mezinio:  Les  Peuples  du  Monomotapa  adorent  un 
fcul  Dieu  fous  ce  nom  , I.  91. 

Mezza-Barba  ( Chailcs-Ambroife  ) , Patriarche 
d'Alexandrie , fon  Ambalfadc  vers  l'Empcieur 
Kang  hi , V.  y jt.  D’où  1 extrait  de  cette  Anibaf» 
fade  cil  tiié.  La  Relation  eft  publiée  lous  un 
faux  titre,  ibid.  Soin  des  Auteurs  de  l'extraie 
de  cette  AmbafTade  , yyy.  Ce  Légat  pan  de  Lif- 
bonne  , ibid.  S*  réception  à Macao,  yya.  Ab- 
folution  qu'il  donne  a l’Evêque  fit  au  Pcrc  Mon- 
teiro.  II  lève  l'interdit.  Offres  qu’on  lui  fait  pour 
le  voyage  de  Péking.  Il  fc  rend  à Canton  Pro- 
mènes qu'il  reçoit  des  J/fuites , ibid.  Son  arti* 
véc  à Canton  ,5x7.  Difficultés  qui  l’arrêtent* 
Il  eft  aidé  par  le  Pcie  Pcrc v ta  Jéfure;  C’onfé- 
rcncc  rompue,  à quelle  occafîon.Queftion  qu’on 
fait  au  Légar , ibid.  Ces  que  fiions  lui  font  en- 
voyées pai  écrit  T yy8  Réponfc  qu'il  fait  à cha- 
que article,  ibid.  Difficultés  de  la  part  des  Jé- 
fuites  f y 5 9.  Explications  exigées.  Les  réponfc» 
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Barba  pour  Péking  , ibid.  Arrivée  d'un  Manda- 
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tions , y4o.  Le  Ta-jin  précède  Mezza-Parba.  O» 
craint  pour  fa  vie.  Nouveaux  embarras  du  Lé- 
gat . ibid.  Ce  qu’on  lui  annonce  de  la  part  de 
l'Empereur  , y 41 . Réponfc  du  Légat.  Il  eft  con- 
duit dans  une  Maifon  de  campagne.  Déclaration 
mortifiante  qu'il  reçoit  de  la  part  de  l'Empereur* 
Sa  réponfe,  ibid  Le  Légat  rienr  Confeil  avec 
fès  Prerrrs  ,541.  Efforts  des  Mandarins  pour  le 
gagner.  Mal-cnrmdu  d’un  Jéfuite  Chinois.  Ins- 
tances qu'on  fait  au  Légat:  Sa  réponfe  , ié'id. 
Il  eft  appelle  au  Palais  Impérial , 543.  Empor- 
tement des  Maadafiftf'  On  demande  au  Légat  ht 


Digitized  by  Google 1 


4<?t  TABLE  DE 

copie  du  Bref  du  Pape.  11  l'écrie  de  mémoire  , 
ibid.  Nouvelle  explication  des  Mandarins  avec 
le  Légat , |45.  Mezza-Rarba  cftay  pcllé  à l'Au- 
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le  caratfcre  dcPcdrini.5c  ce  qu’il  a fait  pour 
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«jaffante,  ibid  Réponfc  du  Légat , y yo.  Repro- 
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effets,  ibid.  Quatrième  Audience  , yyi.  De- 
mandes auc  le  Légat  fait  à l'Empereur.  Sa  Ma- 
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Comment  le  Légat  met  les  Jéfuites  à l’épreuve. 
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cafion  d’une  Croix  , y 57.  Foiblc  réponfc  du  Lé- 
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velles diffamons  entre  les  Millionnaires  au  fu- 
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ibid. 

M»  » Ordre  , VI.  540.  C’eft  auffi  le  nom  d’un  Dil- 
triél,  X.  y y 4* 

Miajadaos,  lieu  , XI.  f$6. 

bliamis , Nation  Indienne  & puiffantc , XIV*  609* 
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Mianot,  Place,  VIII.  40 6. 
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duit à ces  Temples  , ibid.  Description  du  ptin- 
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delé, ibid. 
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Mican  , cfpecc  de  Citron , X.  66 o. 

Micaotli  , ou  chemin  des  Moits  , XI.  5 y y. 

Micatta  , X.  yyi. 

Miccary  , Baie  , XV.  y77. 

Michacl-Angclo  de  Gattina,  voy.  Angelo  ( de  &c.) 

Michacl-Àngclcdi , voy.  Reggio. 

Michel,  Interprète  Indien  , achète  un  Prince  Ef- 
clave  , XI.  4J0. 

Michel  ( de  &c.  ) tvoy.  Orviette  & Turin 

Michel  ( Dom  ),  Comte  de  Sogno  : fa  mort , IV. 
611. 

Michel  ( Mathieu  ) , Pilote , rend  de  grands  fcivi- 
ccs  aux  Etrangers  , XV.  491. 

Michel  de  Salamanque , Orateur  Dominicain, XII. 
199. 

Michel  ( Saine  ) , pour  ce  qui  a rapport  à ce  nom, 
voy.  Michel  ( Saint  ) , Ile. 

Michel  ( Saint  ) , Ile,  une  de»  Azorcs,  I.  jt,  La 
Flotte  du  Comte  de  Cumberland  cft  mal  reçue 
dans  la  Baie  de  cette  Ile , joy.  Fort  de  ce  nom 
dans  la  Gorce  , II.  448.  Mont  S.  Michel , XI. 
;4<f.  Ville  de  ce  nom  , 547.  Des  Avanturiers 
fe  rendent  au  Golfe  de  S.  Michel,  j68.  Marée 
du  Golfe  de  S.  Michel  dans  la  Mer  du  Sud  , 6yi. 
Cap  S.  Michel , autrement  nommé  Tiburon  , 
XII.  ix8.  Golfc’de  S.  Michel , 184.  Montagnes 
de  S.  Michel , 499  Fondation  de  la  Ville  de  S. 
Michel  fur  la  Riviere  de  Payta,  XIII.  6 j.  Ville 
S.  Michel  de  Tucuinan , yxx.  Corrégiment  de 
S.  Michel  dlbarra,  3 y*.  Ville  de  S.  Michel, 
4 IC.  Riches  & belles  Vallées  entre  Truxillo  & 
S.  Michel , ibid.  Rivière  de  S.  Michel , 467. 
Bailliage  de  S.  Michel  d’Ibarra,  y97.  Fleuve 
de  S.  Michel,  XIV.  xyi.  Ville  de  Saint  Michel 
4 fi.  Baie  nommée  S.  Michel,  XV.  y77. 

Michclburnc  ( Edouard  ) , Chevalier  Anglois  : Son 
voyage  à Banram  , I.  448.  Sa  Flotrc  indépen- 
dante de  la  Compagnie  des  Indes.  Son  départ 
5c  fa  rélblution.  IJ  jette  l'ancre  à la  Rade  d’Ara- 
tena.  Quantité  incroyable  d’Oi féaux  qu’il  trou- 
ve. Sa  Flotte  arrive  à l’Ilc  de  Loronha.  Une  va- 
•guc  violente  renverfe  fa  Chaloupe,  ibid.  Provi- 
fion  qu’il  y prend  , 449.  Il  met  pied  à terre  dans 
Pile  des  Lapins.  Il  jette  l’ancre  dans  la  Baie  de 
Saldanna , ibid.  Une  tempête  féparc  fes  deux 
Vaifleaux,  4yo.  Longueur  qu’il  donne  à Me 
Graciofa  , 4y  i.  Terres  qu’il  reconnoît  pour  des 
Iles.  Il  tue  une  chauvc-Somis  d’une  longueur  & 
groffeur  éconnance , ibid.  Scs  Vaille  aux  fc  re- 
trouvent, 4yx.  L’Amiral  arrive  à Priaman.  La 
confércucc  qu’il  demande  au  Gouverneur  lui  eft 
rçfufcc.  Il  cft  furpiis  de  la  facilité  avec  laquelle 
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les  Indiens  s’effraient , ibid.  0 fiiv.  Il  fc  croit 
oblige  de  fccourir  toutes  les  Nations  de  l’Euro- 
pe, 4f  ).  Il  délivre  trois  Dames  Portugaifcs, 
$ 34  6»  fiiv.  Il  mouille  dans  la  Rade  de  Siilabar, 
455.  Il  arrive  à B. va  ta  ni.  I!  traite  les  Hollandais 
fans  ménagement,  ibid.  l\  fc  rend  à Patane, 
4f  5.  Il  part  de  Bantam  $.  fc  faifît  de  trois  Parcs 
Indiennes.  Sa  Flotte  découvre  des  lies  abimées. 
Micliclburnc  met  pied  à terre  & en  examine  une. 
Il  mc'prifc  une  prife  que  quinze  de  fes  gens  font , 
437.  Obfcrvation  (ur  les  vents  & les  courans  , 
ibid.  Défiance  que  Michelburnc  a des  Japonois, 
Ces  daniers  font  coupés  en  pièces.  Obfli- 
nation  de  l’un  d’eux , & réponfc  qu’il  fait  à 
Micliclburnc  , ibid.  & fuiv.  L‘Amiml  le  fait  pen- 
dre, 4f  9.  Son  dellcin  fur  les  Vai fléaux  de  la 
Chine.  Il  paie  les  niarctiandifcs  d'un  Yaiflcau 
Chinois  dont  fa  Flotte  fc  rend  maître-,  U il 
ne  rouchc  ni  à l’or  ni  à l’argenr.  Il  donne  avec 
bonté  du  fecotus  à des  Portugais  dans  une 
randc  mifcrc , ibid.  Sa  compafîion  & fon  afia- 
ilité  pour  un  jeune  Portuguais,  4*9  6*  (hiv. 
Tcmpcte  aflieufe  qui  fait  échouer  fes  deux 
Vaiffcaux  , 4*0.  Avis  qu'il  reçoit  d’un  Amiral 
Hollandois  , ibid.  Son  retour  en  Angleterre, 
461.  Latitudes  & lorgirudes  des  lieux  par  où 
fa  Flotte  paiTc , ibid.  U cl)  accufé  d’avoir  pris 
un  Bâtiment  Guzarate  , II  i?6.  Cité  , V. 
144.  Eclairciiîemcos  (ur  Michelburnc,  VIIÎ. 
.*??• 

Michigan  , Lac , XIV.  608  Nommé  aufli  Lac  des 
Illinois,  688.  Beauté  du  Pays  des  environs  de 
ce  Lac,  71  y. 

Michiltimr.kimak , lieu,  XIV.  610.  Fort  de  Mi- 
chillimakimac,  688.  Ce  Fort  cité,  711, 

Michinipi,  Lac,  XIV.  633. 

Michipikoton  ( Rivière  de  ) , XIV.  68*. 

Mi-chi-fc-Ia , Commandant  Ruflîcn,  pris  & con- 
damné à perdre  la  tête,  VII.  9 4. 

Micifiipi  ( Elcuve  du  ) , XIV.  38  r. 

Mickdember  , forte  de  Voiture  , X.  99  & 100. 

Micmacs,  ou  Souriquois , Nation  , XV. 

Micou  ( Mathias  à ) , Auteur,  cité , VII.  3 J. 

Micuy  ( Pointe  de  ),  IX.  384. 

Middlcfcx(  Province  de  ) , XIV.  519.  Comté  de 
Middlefcx  , Jfz. 

Middlcron  , Capitaine  Anglois , obfcrve  des  Iles , 
I.  110. 

Widdleron  , Aqglois,  Officier  de  Mer  ,XV.  173. 
Son  Voyage  , ibid  O fuiv.  Réfultat  de  ce  Voya- 
ge , 1 8 1.  Carre  pour  fon  Voyage  ,187. 

MiJ dicton  ( David  ) , Capitaine  de  Vaiiîcaux  An- 
glois, commande  un  Vaiffcau  de  la  Flotte  de 
\V  illiam  Kccling  , T.  461.  Un  orage  & l’impé- 
Mofitc  des  couians  féparent  fon  Vaiffcau  de  la 
Flotte  , ibid.  Son  Voyage  à Bantam  & aux  Mo- 
luqucs  , 303.  Il  arrive  a Satdanna  apres  la  tem- 
pête. Mcrveillcufc  quantité  d animaux  de  Mer 
qu'il  voit  dans  l’Ilc  des  Pcngouins.  Il  fe  lie  avec 
ks  Habitant  du  Pays a ibid.  LL  cmmcncuaNc» 
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grede  Saldanna,  J06.  Il  arrive  à Madagafcar. 
11  vifire  deux  Iles  dans  la  Baie  de  Saint  Auguf- 
tin  , ibid.  Il  balance  s'il  doit  s'arrêter  dans  un 
lieu  dangeiwjx  , 307.  Il  levé  l'ancre,  308.  U 
trouve  des  Nègres  humains , ibid.  II  arrive  à 
Bantam  , çoy.  Emprelfem.  des  Chefs  du  Comp- 
toir pour  le  viftter.  Il  paît  pour  les  Moluques, 
ibid,  MiJiileton  part  mécontent  des  Efpagnols, 
310.  Prefent  que  le  Roi  Je  Plie  de  Bangaye  lui 
fait , yi  1.  Il  entre  dans  la  Rade  de  Button,  j 1 3. 
Il  dîne  arec  le  Roi  de  Button  , ibid.  Il  part  de 
Bnneam  ; fa  navigation  heureufe  jufqu’cn  An- 
gleterre ,315.  Latitude  des  lieux  par  on  il  pâlie, 
ibid.  Autre  Voyage  qu’il  fait  à Java  & à Ban- 
da , 343.  Raifon  de  ce  Voyage.  Middlcton  ar- 
rive au  Port  de  Bantam  qu'il  fc  hâte  de  quitter 
pour  exécuter  fa  Commiffion  Il  prend  Spaldmg 
pour  Intcrprcre,  ibid.  11  arrive  a Button  qu’il 
trouve  en  guerre,  346.  Son  entretien  avec  le 
Roi  de  Bvitton  , ibid.  Sage  conduite  de  Middlc- 
ron , 34S.  Sa  réponfc  aux  Députés  du  Gouver- 
neur de  Banda  , ibid,  Difputcs  fort  vives  qu’il  a 
avec  les  Hollandois,  549.  Il  cciit  au  Gouver- 
neur , ibid.  On  refufe  de  répondre  à fa  Lettre  3 
mais  on  fait  de  grandes  menaces  , 330.  Il  fc 
faille  effrayer  & defeend  à terre  , ibid.  Accueil 
qu’il  reçoit,  33 1.  On  s’accorde  en  apparence. 
Middlcton  promet  d’entrer  dans  le  Pott  & y en- 
tre , ibid.  Il  en  fort  mécontent , jji.  Sa  fer- 
meté oblige  les  Hollandois,  qui  le  pourfuivenr  9 
de  fc  retirer.  Il  fc  icnd  à Puloway  , ibid.  Ré- 
ponfc  de  Middlcton  aux  plaintes  du  Gouver- 
neur, 333.  Il  fait  amener  le  Jonc  qu’il  acheté 
à Laotor.  Scs  allarmcs  pour  fa  Tinacc  , ibid.  U 
s'expofe  en  Mer  fur  fon  Efquif,  336.  Dangers 
qu’il  y cffiiie  , ibid.  Périls  auxquels  il  s'expofe,. 
3 57.  Il  arrive  à fon  Vaiffcau.  La  Pinace  échap- 
pe à la  tempête  , il  la  monte  aufli-tôt , ibid* 
Autres  périls  dp  Middlcron,  358.  Son  arrivée 
à Puloway  difflpc  le  dcffcin  que  les  Indiens  onc 
de  piller  les  Anglois,  ibid  11  refferre  l’amitié 
entre  les  Indiens,  3J9.  Middlcron  regagne  le 
Scha  Bandar  de  Bantam,  J61.  Il  fe  réconcilie 
avec  les  Hollandois.  11  donne  une  Féce  malgré 
la  maladie  de  fes  gens , ibid.  Galanterie  <ju’it 
fait  au  Roi  de  Bantam , 3 62,.  Il  penfc  à retour- 
ner en  Europe  malgré  les  maladies  de  fes  gens  r 
ibid.  Il  lai  rte  un  Faétcur  â Bantam  , 363.  Il  ar- 
rive à Saldanna.  Informations  qu’il  y trouve  par 
des  Infcripiions  touchant  fon  frere.  Heureufe- 
fin  de  fon  Voyage,  ibid*  Son  nom  écrit  fur  nm 
roc  , II.  3.  & fiiv.  Il  entreprend  d’établir  an- 
Comptoir  à Sukkadonia , 10e.  Son  effroi  en  ap- 
prenant la  mort  de  fon  frere  , 114.  Il  retourne* 
en  Eurftpc  avec  Floris  , ibid.  Soir  arrivée  de- 
Londres  à Bantam , 179.  Cité,  V.  144,  iuo» 
Cité  , VIII.  184  , 307. 

Middleun  ( Henri  ) , Capitaine  de  Vairtenux  An- 
glois, choifr  par  la  Compagnie  des  Indes  Oricn— 
ulcs  pour  commandez  une.  Hotte  » L 406..  La* 
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Flotte  arrive  à Bantam.  Middlcton  fait  voile  aux 
Moluqucs.  Ce  qui  s'y  parte  , ibid.  b fuiv.  Sépa- 
ration tic  la  Flotte  , 4°9-  Ils  Te  retrouvent,  411. 
Naufrage  d'un  Vailfeau  de  la  Flotte,  41t.  Ex- 
trémité d’un  autre  Vailfeau.  La  Flotte  fc  réta- 
blit dans  la  Baie  de  Saldanna.  Elle  va  à file  de 
Samtc  Hélène.  Inquiétude  de  l'Amiral  au  fujet 
d'un  des  Vaifleaux  de  fa  Flotte  , ibid.  Retour  de 
l'Amiral  en  Europe  ,414.  Retour  de  Middlcton 
à Bantam  , 441.  Il  cft  vilité  fur  fon  bord  par  le 
Roi  de  Jacatra,44!-  Il  termine  des  différends 
par  compofrtion  , 444.  Infcriprions  qui  appren- 
nent à David  Middlcton  fon  frere , (on  arrivée 
8c  fon  départ  de  la  Baie  de  la  Saldanna , 463. 
Soa  voyage  à la  Mer  Rouge  St  a Surate  , à la 
tête  de  trois  Vaifleaux:  Motifs  de  ce  voyage,  II. 

1 b fuiv.  Sa  Flotte  relâche  au  Cap  Verd  St  fe 
fournit  de  mâts  , 1.  Middlcton  vilite  le  Roi  de 
Socotra  , 4.  Circonftances  de  eette  vifîte,  }. 
L'Amiral  St  fon  cortege  dînent  avec  le  Roi, 
ibid.  Un  de  fes  Vaifleaux  échoue  près  de  Mocka, 
f.  Première  explication  qu'il  a avec  les  Turcs  , 
ibid.  On  décharge  le  Vailfeau  échoué  , 7.  Le 
Vailfeau  eft  remis  à flot.  Un  Aga  Turc  exige  que 
Middlcton  defeende  au  rivage.  Il  cft  conduit 
â la  maifon  de  l’ Aga  au  fon  des  Inftiumens.  Ac- 
cueil qu’il  y reçoit . ibid.  Il  retourne  au  rivage, 
où  il  s'arrête  , S.  Les  Turcs  commencent  à 1 in- 
quiéter. Il  eftbleffé  St  fait  prifonnict , ibid.  Sa 
confiance , 10.  Il  eft  traité  avec  beaucoup  de 
barbarie.  Les  Turcs  l'engagent  à faire  une  lettre 
fïnecre  pour  fes  gens , ibid.  Son  état  dans  fa  pri- 
fon,ir.  Il  cft  conduit , avec  les  autres  Prilon- 
niers  au  Barba  , tt.  On  le  préfsntc  au  Bacha  , 
14.  Citconftanccs  de  l'audience.  Sentence  du  Ba- 
cha, ibid.  Requête  hardie  de  l’Amiral , 1 4.  Pro- 
jet qu'il  fait  pour  s'échapper  , 1 1.  Il  fe  f.rt  d’un 
Guzaratc  pour  écrire  en  Angleterre , 11.  Il  penfe 
férieufement  à fc  fauver , ibid.  Mcfurcs  qu'il 
prend  pour  fon  évafion  , 13.  il  fc  fait  porter  au 
rivage  dans  un  coffre.  Malheur  d'une  partie  de 
fes  gens  , ibid.  L'Amiral  St  d’autres  Anglois 
échappent  aux  Turcs,  14.  Fierté  de  Middlcton , 
ibid.  Sa  conduite  , 16.  Il  emploie  l'artifice pout 
dé-ivtcr  fes  gens.  Le  refte  des  pnfonnicts  lui  cft 
renvoyé,  ibid.  Il  redemande  le  jeune  prifonnict 
de  Tayes,  17.  Rcponfe  fiere  de  l'Aga  Turc,  18. 
Réplique  de  Middlcton,  ip.  Les  Turcs  lui  pro- 
posent un  accommodement  qu'il  accepte  aptes 
de  longues  difeurtions,  ib'd  II  fer»  à un  Ami- 
tal  Portugais.  Répoijc  qu'il  en  reçoic  Sc  fa  ré- 
plique , 31.  Il  reçoit  des  informations  de  bou- 
che 8c  par  Lettres  de  Surate,  34.  Précautions 
qu'il  prend  contre  les  Portugais,  44.  Conférence 
qu'il  a fur  le  rivage  avec  les  Gouverneurs  de 
Cambaye  8c  de  Surate,  45  Middlcton  laifle  un 
de  fes  Vaifleaux  àSokoiraquicn  revient  8c  l'in- 
forme de  l'arrivée  d'une  nouvcllcFlotce  Angloife 
dans  ta  Mer  rouge  ,4'.  Réfolution  de  l'Amiral, 
44.  U jette  L'ancre  dans  les  Détroits.  U reçoit 
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des  Lettres  du  Capitaine  Saris  alors  â Moritir 
Il  commence  à fe  faifir  des  Vaifleaux  Indiens, 
ibid.  Saris  fc  joint  à lui  avec  fes  trois  Bâtiment, 
43  Etrange  Traité  entre  eux  pour  piller  le  bien 
d’autrui.  Grand  nombre  de  Vaifleaux  Indiens 
arrêtés  par  ces  deux  Chefs  Anglois , ibid.  L'A- 
miral fc  retire  avec  fa  proie  dans  la  Baie  d'Af- 
fab , 44.  Remarque  couchant  plufïeurs  faits  de 
Ion  Voyage  fur  Icfqucls  il  garde  le  (îlcnce.  La- 
ritude  des  lieux  par  où  il  a parte  , ibid.  Voyage 
téméraire  8c  inutile  qu'il  entreprend  , 47.  Son 
retour  8c  fes  obfcrvations , ibid.  Un  Emir  Turc 
s’offenfe  de  fa  hardiefle,  44.  Précautions  qu'il 
prend,  44.  Récit  de  fes  difgraces,  (8  b fuiv. 
Douncon  lui  envoie  de  fes  nouvelles  , 60.  L’A- 
miral donne  des  bennes  a Douncon  , (1.  Son 
projet  pour  fc  fauver  par  la  fuite  , 64.  Réponfe 
qu'il  fait  à une  Lettre  de  Dounton  , ibid  b fuiv. 
Raifon  qui  l'cmpèche  de  s'écbaper,  «4.  Il  s'y 
détermine  enfin.  Négociations  des  Turcs  avec 
lui , ibid.  Convention  qui  termine  leurs  diffé- 
rends , 6 j.  Le  Gouverneur  de  Cambaye  rend  vi- 
fitc  à l'Amiral  , 74.  Les  mauvais  procédés  fuc- 
eedent  àlapolitcrte.  Incertitudes  de  part  Sc  d'au- 
tre pour  le  Commerce , ibid.  Middlcton  arrête 
à bord  le  Gouverneur  de  Surate  , 74.  Il  reçoit 
une  Lettre  de  Peter  Floris , 74.  Il  remédie  à un 
défordre , 7»  b fuiv.  Il  prend  lui-même  une 
partie  de  Marchandifes  Portugaifcs  , 80.  Il  en- 
voie un  de  fes  Vaifleaux  â Sokotra , 81.  Il  re- 
lâche fur  la  Côte  de  l'Arabie  hrureufe  , ibid.  Le 
même  Vaifleati  lui  apporte  des  informations, 
Sx.  Dounton  apprend  des  nouvelles  de  l'Ami- 
ral , 84.  Déclaration  de  l'/miral  Anglois  aux 
Capitaines  Indiens , 86.  Il  part  pour  Bantam  , 
88.11  cil  rejoint  par  Dounton  dans  l'Ile  Panian 
ou  Pulo-Panian , 89.  Lettre  qu'il  laifle  au  Roi 
de  Sokotra  , 116.  Lctttcs  qu’il  écrit  à Saris  8c 
confeil  qu'il  lui  donne  , 1 j 4 b fuiv.  Saris  le 
joint  dans  les  Détroits  , 1 47.  Etrange  Traité 
qu'ils  font  enfcmble  , 148.  Middlcton  part  de 
Bantam  pour  retourner  en  Angleterre  , 1 76. 
Cité,  V.  144.  xtc.  VIII.  184,  J07  , 4«i. 
Caufe  de  la  mort  de  Henri  Middlcton , IX.  t». 
Middlcton  ( Jean),  Anglois,  commande  un  Vuiff. 
de  la  Flotte  de  James  Lancafter,  I.  481  b fuiv.  IL 
vacherchcr  du  poivre  au  Port  de  Priaman  , ;9l. 
Il  cft  député  vers  le  Roi  de  Bantam,  397.  Sa 
mort , 399. 

Mideinsi  Sieur  de)  , Ingénieur  Uollandois , eft 
tué  , IIL  a'a. 

MiJnal  ( Thomas  ) , Fafteur , réfidc  à San-Luc  , 
I.  iij. 

Midorino,  X.  44  s. 

Midfikki,  ou  Umc-Madakkcr,  atbrifleau,  XL 
«97. 

M'df-Janagi,  Hêtre,  voy.  Jo. 

Midfu , cfpcce  de  bouillie,  X.  664. 

Midfura  , forte  de  Polype  . Poiffon  , X.  678. 
Jtlidfu-  Soba , ou  Sui-Roo , forte  de  Bled , XI.  707; 
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Miùfuti.X.  jfl. 

Miel  Se  Ruches , III.  |0i.  Le  miel  abonde  au  Pays 
d'Illini , 4t).  Fourmics  qui  donnent  du  miel, 
VIII.  8of. 

Miel  ( Montagnes  de  ),  V.  i (8.  Pareffe  des  Ha- 
bitans  de  cette  Colonie  , 1 57. 

Micr-Canialdin,  honnête  Petfan  : donne  du  fc- 
couts  aui  Hollaodois,  VIII.  488. 
Micr-CaUiem,  Gouverneur,  VIII.  4*7. 
Micr-Mahomet-Mommin , vieux  Seigneur  Indien, 
gouverne  un  Etat,  VIII.  468. 

Mien?  hong , forte  de  ferge  de  poil  de  Vache , 
VI.  ,0. 

Mighol  , forte  de  liqueur  des  Nègres,  II.  )Oj. 
Migliote  ( Antonio  ),  Evêque  de  San-Marco, 

IV.  471. 

Mignamigna , arbre  , dont  ta  vertu  furptenante  • 

V.  74  * 71» 

Miguel,  Interprète  des  Anglois,  II.  191.  Il  con- 
feille  une  delcrtion,  1 96.  Cap  S.  Miguel,  ou 
Tiburon , XII.  y 1 , 118.  Ville  de  S.  Miguel, 
4(t , 478  , 49).  Où  Ia  Ville  de  S.  Miguel  fon- 
dêc , XIII.  48- 

Mihohats , fruit , Jt  fa  vertu  , VIIT.  <14 , ét«. 
Mrirra  -Niira,  poiteau , XI.  708. 

Mrj , X.  ((4- 
Mijah,  V'Hc,  X.  (IJ. 

Mijako  , X.  )((. 

Mijamma  Skimari , ou  Sinfan,  grand  arbre  , XI. 

89).  Lys  nommé  -Mijamnla Tfufuli-  709. 
Mijafaka  , X ;;;. 

Mi  je  , X.  J 49. 

Mijoüma  , Ile , X.  «87. 

Mtjura,  X.  ;(o. 

Mriwara,  X JJ4.&  Jff. 

Mijvora,  X.  ((4. 

Mtkaddo,  titre  d'Empercur , X.  )8i. 

Mi  kafc'l , Prince , VII.  140. 

Mikami  , X.  ((4. 

Mikafa,  X.  {(4. 

Mikava,  Province,  X.  j IJ.  Nommée  auflî  Mifiu» 

J JO- 

Mtke  , X.  JJ4- 
Miki , X.  .(  (8. 

Mikokko,  Royaume,  IV.  j88. 

Mikotto,  titre  d'Empercur,  X.  J8l. 

Mikova,  Province,  XI.  898. 

Mikummi,  X.  y;). 

Milan  •(  Ange  François  de  ),  Millionnaire  Capu- 
cin , IV.  j)t. 

Milan  ( Jean  de  ),  Aflrologue,  XII.  if  (. 
Milaociio  , Jéfuitc , Auteur  d'une  Thefc  Péruvien- 
ne , dédiée  à l'Académie  des  Sciences,  XIII.  48). 
Milanga,  fruit,  IV.  (87- 
Mi  lan-kya,  Village,  V.  348. 

Milans,  vuy-  Faucons. 

Milechap,  Chirqrgien  Anglois,  XIV.  )yo. 

Mi. tord- Haven  , au  Pays  de  Galles,  II.  90.  Baie 
de  Miiford,  XIV.  (14. 

Mrlgcra  , Village , VIII.  484. 

Tome  XTI. 


MATIERES.  4êf 

Milbio,  forte  de  bled,  & fa  propriété , IV.  fft  le 

3f*. 

Milhio- grande,  grain,  autrement  nommé  Mafc, 
IV.  izj . 

Milhio-piqueno  , grain,  autrement  nommé  Mil- 
jet , IV.  aaj. 

Milice  : Ordre  de  la  milice  Japonoife,  II.  160.  Fi- 
gure de  la  marche  militaire  du  japon , ibid. 
Milice  des  Ncgres,  III.  191  & 191.  Inftrumcns 
militaires  des  Illinois,  4)).  Etat  de  la  milice  de 
Dahomay,  119.  Etabli  lit  ment  militaire  decctre 
Nation,  ibid.  la  (40.  Inltrumens  militait  es  du 
Pays  d'Ardra,  IV.  $97.  PuilTance  militaire  de 
Bcnin,  41  «5.  Forces  militaires  de  Loango  , s 91. 
PuilTance  militair^du  Roi  de  Congo , V.  4.  Inf- 
trumens  de  mufique  militaire  8c  leur  ufage  fin- 
gulier,  î9.  Autres  ufages  militaires , 40.  Cein- 
tures militaires  , 97.  Deux  Cours  Martiales  au 
Cap  de  Bonne- Efpérancc  , 14t.  Marche  du 
Quan  militaire  Chinois,  VI.  159.  Inftruélioa 
des  Candidats  militaires,  188.  J u^es  militaires  , 
4Ii»  Divifion  des  Mandarins  militaires  en  cinq 
dalles , 444.  RelTcmblance  des  dégrés  militaires 
de  la  Chine  avec  les  nôtres.  Cinr^  Tribunaux 
de  la  gnerre  à Péking,  ibid.  Difciphne  militaire 
à la  Chine , 447-  Etat  de  la  milice  Mongole  8c 
fa  discipline  , VII.  ij  9.  Ufage  de  la  milice  Tar- 
tare  de  la  Chine,  5)9.  Milice  des  Javanois, 
VIII.  Méthode  militaire  de  file  de  Ccylan, 
519.  Qualités  de  la  milice  du  Tonquin , IX.  96 . 
Audience  que  le  Roi  de  Siam  donne  aux  Officiers 
Militaires  François , 100.  Guerres  & milice  des 
Siamois , 1 ^9.  Milice  d»GoIkondc  , * f8.  Trois 
ordres  de  milice  Mogole,  X.  1)1.  Observation 
fnr  la  nombreufe  milice  Mogole,  1^4.  Ordre 
établi  pour  le  Gouvernement  Militaire  dans 
l’Indoultan,  241.  Méthodes  militaires  des  Ma- 
caflarois,  469  Nombre  de  la  milice  Japonoife, 
568.  Ciuauré  militaire , XI  150.  Leçons  mili- 
taires données  aux  Indiens,  XII.  390.  Milice 
Créole  du  Pérou  , XIII.  J6 4.  Milice  de  la  Vir- 
ginie, XIV.  501.  Termes  militaires  des  Sauva- 
ges , XV.  4 6.  Fcrtin  militaire,  48.  Milice  de 
ta  Barbade,  607,  Celle  de  l'Ilc  Ami^o  , 6 19. 

Militaire , voy.  Milice. 

MiMau-ya , domeftique du  Perc Griroaldi , V.  49  j. 

Millavige  , nom  de  Domcftique,  XI.  49a. 

Millé  , aibrc,  8c  ufage  de  fon  bois.  III.  270. 

Mil  telles,  nom  d’un  prodigieux  nombre  d’Iles, 
XIV.  70 J. 

Millcpedcs , fortea  d’infeûcs  dangereux  , 111.  41  j. 
Dclcriprion  de  cette  vermine  appctléc  aufliCcn- 
tipes  8c  Forjy-lcgs , IV.  154  Millcpedcs  du  Pays 
de  Congo , V,  89.  Du  Cap  de  Bonne-F.fpérancc, 
aoo.  Millcpedcs  des  Indes,  X.  668.  CcntipcJcs, 
& leur  Jcfeription  , XIV.  îîo- 

Millet,  graine,  nommée  auffi  Mais  ou  Mahit, 
III.  176.  Appellé  auffi  Maiz,  IV.  124  8c  nj. 
Sorte  de  Millet  blanc  nomméMazza  ,8c  M*zza- 
Manputo  , ou  Cora  de  Congo , V.  67.  Le 
• nn  n 
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Millet  nommé  suffi  Kibi , X.  664.  Il  cft  encore 
appcllé  K'mmi-Kibi,  Sioku,  Sjokkufo,  Too- 
kibbi , Dsjcku , Ava , Panicum , Fai , Fije  , 
Kjokufo , & Nau-bankivi , XI.  707. 

Mill  Ifland  , ou  lie  du  Moulin,  XV.  I47. 

Mill’s-Bay,  Baie,  XV.  605. 

Millubincs,  ou  Karainbolas  , fruit , VI.  458. 

Milon-Philipfon,  Anglois,  pris  par  lesEfp<iguoIs, 

Mil  plantage  , Canton,  XV.  577. 

Million  ( Rivière  de  ),  XIV.  551. 

Milu , femme  de  Jenghiz-khan , VII.  7r. 

Milva,  ou  Ras,  cfpccc  de  Limaçons , X.  67?. 

Milward,  Capitaine  Auglois , V.  144. 

Mima,  X.  y y 6.  • 

Minaret  , II.  119. 

Mimafaki  , ou  Saku s jn , Province , X.  553. 

Mimbouhe,  arbre,  VIII.  61  J. 

Mimbres,  petite  Ile,  ou  plutôt  vrai  rocher  , 
XV.  637. 

Mimend  , Place,  X.  103. 

Mimi , Idole  \tokifib  , IV.  609. 

Mimos , Nations  de  Nains  ou  Pygmées , IV.  6oi. 

Min,  Rivière , V.  331.  Cette  Rivière  avec  une 
autjc  forment  un  Lac  fpacicux  ,3)3. 

Mina  ( Ora  de  la  ) , ou  or  de  la  Mine  , & fa  dé- 
couverte,!. xj.  Fore  de  la  Mina  confirme  fur 
une  des  Côtes  de  Guinée,  14.  Ce  Fort,  furnominé 
S.  Georges,  devient  une  Ville . ibid.  ^cs  Anglois 
y vendent  leurs  marchandises  , xxy.  Hottes 
Angloife  Se  Françoife  y arrivent,  143.  Une  au- 
tre Hotte  Angloife  y mouille  : Frayeur  de  ceux 
qui  U montent  ,194.  Les  Normands  y ont  un 
ïort.  II.  413.  Ce  lieu  nommé  la  Mme  d’or,  ou 
de  Mina  , ibid.  Les  Portugais  bandent  un  Châ- 
teau fous  le  nom  de  S.  Georges  dcl  Mina  , III. 
334.  Vue  de  ce  Château,  461.  Fondation  de 
Mina  par  les  François,  IV.  3.  Aggrandi  lie  ment 
du  Fort  da  Mina  , y.  Entreprife  fur  le  Château 
de  Mina  , 10.  Mécontentement  des  Negres  de 
Alina  contre  les  Hollandois , 13.  Le  Pays  de 
Mina  nommé  Oddena , 31.  Ville  Se  Château  de 
Mina  , 39.  Comment  la  Ville  s’eft  dépeuplée.  5a 
Situation..  Cette  Ville  appellée  aulTi  Oddena  , 
ibid  Ancienne  fplendeur  de  Mina , 40.  Ses  Arti- 
fans.  Ses  édifices.  Son  Gouvernement.  Sa  Riviere 
nommée  Benja  , ibid.  Defesiption  du  Château, 
4t.  Avantages  naturels  de  Mina  * ibid.  Deferip- 
tion  de  l'état  préfent  de  cette  Place,  41.  fcoi’c- 
ment  du  Gouverneur.  La  Chapelle , Se  Oihcc 
qu’on  y fait.  Magafîns  & Comptoirs.  Datte  de 
la  fondation  du  Château,  ibid.  Il  eft  comparé  à 
un  Palais,  43.  Pont  de  communication.  Beau 
Jardin  du  Gouverneur,  ibid.  Qualité  du  Canton 
de  Mina,  44.  Ses  Mines  d’or.  Hiftoire  de  la 
Conquête  de  Mina,  ibid  Ancien  ordre  de  Mina 
fous  les  Portugais  , 46.  Obligation  que  le  Can- 
ton de  Mina  a aux  Portugais , 48.  Premier  Fac- 
teur de  Mina,  & fes  avantages,  49.  Ordre  éta- 
bli parmi  les  Officiers  de  Mina  30.  Gouverne* 
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ment.  Le  pouvoir  du  Gouvernement  a trop  d'é- 
tendue , ibid . Perfpedive  du  Château  ,53.  Sign. 
G ii).  Artifice  du  Gouverneur  de  Mina,  86.  Oran- 
gers du  Jardin  de  Mina,  119. 

Minadoi , IV.  471. 

Minakudü,  petite  Ville  , X.  yif. 

Minapor,  Capitale,  VII.  430. 

Minaski-Scra,  lieu,  X.  137. 

Mina: o , Place , IX.  43  y , 490. 

Min  chi.  Reine  de  Corée,  répudiée  & rétablie, 
VI.  yi 6 & 317. 

Mindanao  , Ile  , & fa  découverte , I.  139.  Côte  de 
Mindanao,  X.  3 3 5.L’Ilcdc  Mindanao  une  des 
Philippines,  376,  377.  Situation  fie  grandeur 
de  Mindanao,  398.  Scs  produdions  particuliè- 
res , ibid.  Canclle  de  Mindanao,  399.  Souffre 
de  les  Volcans.  Scs  Perles  Se  Oifeaux.  Peuples 
qui  l'habitent  fibid.  Leur  Religion  , 40c.  Ufa- 
ges  & Loix  fort  barbares.  Adminiftiation  de  la 
JuOicc  fie  degrés  de  Noble  fie  , ibid.  Conquête 
dans  Pile  de  Mindanao  , 404.  Tais  avec  le  Roi. 
Opinions  que  les  Habitans  ont  des  Efpagnols , 
ibid.  Obfcivacions  fur  Mindanao  , 414.  Ville 
Capfialc  de  Mindanao  fie  (insularité  de  fes  édi- 
fices ,416.  Palais  du  Sultan.  Arts  de  Mindanao  , 
ibid.  Difficultés  pour  Trouver  la  Ville  de  Min- 
danao , XI.  397.  Embouchure  delà  Rivière  de 
Mindanao,  398.  Die.rclfion  fur  un  projet d'E- 
tabliiîcmcnt  dans  cette  Ile  , ibid.  Premières  me- 
furcs  de  Sv/an  à ce  Tu  jet , 400.  Lettres  Angloi- 
fes  trouvées  â MinJanao , ibid.  Propriétés  des 
Vers  de  Mindanao  ,*401. 

Mindorin,  Cap,  XII.  174. 

Mindoro  , Ile  , une  des  Philippines  , X.  377.  Fît. 
Infuhites  de  Mindoro  qui  ont  des  queues  , fie 
produirions  de  cette  Ile  , XI.  y 13. 

Mine  , X.  )J4,  f,f. 

Minemungu  , fie  lignification  de  ce  mot , IV.  366k 

Minerai , voy.  Mines. 

Minéraux  , voy.  Mines. 

Mincre  , graine  , VIII.  y 39. 

Mines  d’or,  dans  la  Guinée^  T.  13.  Au  Pays  de 
Sofala  , 17.  En  Luconic  , 85.  Dans  le  Mono- 
motapa  , 91.  Celle  de  l’Ilc  de  Ténérife  coûte 
la  vie  à un  pauvre  Homme  , IL  140.  Mines  fie 
Minéraux  du  Pic  de  Ténérife,  160.  Mines  d’ar- 
gent trouvées  fauffes , 349.  Mines  d’or  fie  d’ar- 
gent dans  l’Ile  Saint  Antoine,  416  6*  fuiv.  Au 
Royaume  de  Bambuck  , 447-  Au  Pays  de  KkfToo 
ou  Katfou,  y.jo  6*  Juiv.  Raifons  qui  font  croire 
que  la  Nation  des  Balances  a des  Mines  d’or, 
384.  Mines  de  Bambuk  fie  leur  richcfie,  640 
b fuiv.  Noms  Se  lieux  des  Mines  connues  au 
Royaume  de  Bambuk,  641  b fuiv.  Situation 
de  ces  Mines  , 643.  Au  Royaume  de  Mandin* 
ga  , III  9.  Mémoires  touchant  les  Mines  d’or, 
47  b fuiv.  Dire  dion  pour  trouver  la  principale 
Mine  de  (a  Gambr.i,  49.  Maxime  confiante  pour 
la  recherche  des  Mines,  $0.  Situation  de  Mines 
d’or  , iti.  Mmes  d'or  au  Canton  de  Mica,  IV.'. 
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44.  D’argent  a Kombamba,  487.  Mines  de  plu- 
fîcurs  métaux  au  Pays  de  Loango,  791.  Mines 
de  Tel  de  roche  , 616.  Montagnes  de  Kombamba 
remplies  de  mines  d'atgenc , V.  11.  Recherche 
des  mines  d’or  an  Royaume  de  Congo , Se  ce 
qui  la  rend  inutile  , y*.  Mines  & métaux  du  Pays 
de  Congo  , **.  Mines  des  Anzikos , 9 6 . Mines 
de  cuivre  Se  d'argent , r j y.  Mines  de  ter  au  Pays 
des  Hottentots  , 171.  Deux  chemins  qui  con- 
duiront aux  mines  , 119.  La  conquête  des  mines 
d’or  abandonnée,  ni.  Les  plus  riches  mines  du 
Monomotapa  >1141  Mines  d'or  Se  d’aigcnt,i4<5. 
Mines  de  charbon  ,451.  Mines  d’or  , d’argent  , 
de  plomb  , de  fer  & d etaim  dans  des  moura- 
cs  , VI.  47.  Mines  d’or  de  Plie  Formofe  , J7. 
incs  Se  fable  d’or , 87.  Mines  d'or  5c  de  La- 
pis-armenus  , 100.  Mine  d’or  faific  par  l'Empe- 
reur de  la. Chine,  104.  Mines  d'or  de  la  Pro- 
vince d'Yun-nair,  107.  Mines  d’argent,  109. 
Montagnes  qu'on  prérend  renfermer  des  mines 
d'or,  1 10.  Mines  d’où  l’on  tire  beaucoup  d'or 
de  de  cuivre  ,11).  Mines  d’argent  de  Yun  nan  , 
48 j.  Mines  de  charbon  5c  de  Tel  à la  Chine, 
4 *6.  Mines  d'argent  fort  riches  , VII.  47.  Mines 
d’or,  d’argent  5c  de  rubis,  11 1.  Riches  Mines 
d’argent  , 314.  Mine  de  fcl  5c  manière  de  le 
travailler  , 464.  Mine  de  Diamans , VIII.  468. 
Minéraux  de  l’Ile  de  Ccylan  , 149.  Découverte 
d’une  Mine  de  Topaze , 577.  Minéraux  de  Ma- 
dagafear  .6 19.  Mines  d’or  à Madagafear,  6 10. 
Mines  d’er  5c  d’argent  de  Siam  , IX.  101.  Ellai 
du  minéral  en  France  , toj.  Deux  mines  d’ai- 
man.  Raifons  qui  rendent  ce  point  fort  impor- 
tant , ibid.  Situation  d une  mine  d’Aiman,  xoy. 
Variations  obfcivccs  prés  de  la  mine  d’Aiman  , 
io*.  Mines  d’acier , ij  9.  Mines  de  Siam,  J07. 
5c  )c8.  Mines  d’or  5c  de  Diamans  , }**.  Projet 
d’un  Portugais  fur  des  mines  d’argent  , *84. 
Mine  d’argent,  409.  Mines  de  trois  endroits  , 
4 1 1.  Mines  d’argent,  41*.  Produit  des  mines 
d’argent  de  la  Cochinchine  , 4)0.  Mines  de  Mie 
de  Lequios,  444.  Mine  de  Diamans,  y 1 y & fuiv . 
Autre  mioc  de  Diamans,  y jo  & fuiv . Aune  mine 
de  Diamans,  yjy  (/fuiv.  Mine  de  Diamansde 
lien  gale  , 537-  Mines  d’or , Sec.  du  Pérou  , X. 
$49.  6»  fuiv.  Mines  d’or  5c  autres  métaux,  381. 
Mmes  d’or  do  Elle  Malbatc  , $90.  Riches  mines 
d’or  , yoi.  Dijerfes  mines  d’or , d’argent,  Sce- 
au Japon  , *34  (/  fuiv.  Mines  d’Aiman  » XL 
*09.  Mines  d’or  , 3*8.  Mines  d’or  & datent, 
389.  Autres  mines  d’or  dans  deux  Iles,  f 14.  Mine 
d’argent , f 17.  Mines  de  Pachuca  , 519  fy  fuiv. 
Comment  fc  fait  la  fcparation  du  métal  de  ces 
mines  •,  j 5 1.  Avantage  de  ceux  qui  découvrent 
une  mine,  333*  Erranges  mines  d’une  Ville  , 
J7)-  Mine  d’où  fc  tirent  des  pierres  précicufes, 
*81.  Découverte  des  mines  de  S.  Chriitophe , 
Xll.  60.  Mines  d’or  d’Urira , ni.  Mines  de 
vif-argent  5c  d’or,  ni.  Mine  d’or  à la  foufee’ 
d’une  Rivière  , 116,  Mines  de  l Lc  Efpignolc  9 
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8.  Mines  d’or  du  Méxique  $41.  Mines  d ar- 
gent, 478.  Autres  mines  d’argent , ibid.  Mines 
d’or  fur  une  haute  Montagne  , y iy.  Mines  d'or  , 
d’argent,  de  cuivre  , 5cc.  *a  3^  Produit  annuel 
des  mines  de  la  Nouvelle  Efpagnc  , 6 si.  Dé- 
couvertes de  pluficurs  mines  d'or,  XIII.  ijx. 
Découvertes  des  Mines  de  Potofi , 180.  Célèbre 
mine  d’argent  ,510.  Mines  d’or  ôc  d’argent,  M 1. 
Diverfes  mines,  *18.  M:nerai  d’argpnt  , 4I9'. 
Mines  de  Conuimbo  ou  la  Scrcna  , 411.  Miocs 
d’or  de  Tiltil  , 418.  Nouvelle  découverte  de 
mines , 450.  Mines  nouvelles  de  Saint  Antoine, 
4 JJ.  Mines  cachées  aux  Efpagnols,  554.  Mines 
dangereuses  pour  la  vie,  y y y.  Mines  d’or  5c 
d’argent  Sec  do  Pérou,  j8y  (/  fuiv.  Celles  du 
Paraguay  , y8 6.  Apparence  démines  évanouies 
au  Paraguay,  y87,  Ordre  pour  la  propriété  5c 
Te  partage  des  mines  , y 90.  Mines  de  l’Audience 
de  Quito,  j 94.  Singularité  de  celles  du  Popayan, 
ibid.  Mines  de  Zaruma,  39*.  Celles  de  J.tcn  Se 
de  Rracamoros.  Autres  Mines  de  l’Audience  de 
Quito,  ibid.  Mines  de  Cuença  , ^97.  Celles  de 
Quixos  , de  Macas  , de  Maynas  Se  d’Atames  , 
yp8.  MÉtac  de  Mercure  5:  autres  de  l’Audience 
de  QuWlincs  de  fer  de  Cuença.  Carrières  de 
différentes  pierres  , ibid.  Mines  d’Emeraudes  , 

5 99-  De  Rubis  , ibid.  ParefTe  fans  exeufe  , *ôo. 
Informations  fur  des  Mines  d’or  très  riches, XIV. 
>4*  Court  chemin  qui  mène  à ces  Mines,  ibid. 
Mines  d’or  de  S.  Paul,  ny.  Avidité  pour  les 
mines  d’or  Se  d’argent  , 410.  Mine  de  fer  en 
Virginie,  474.  Découverte  d’une  riche  minede^ 
cuivre  , *19.  Situation  de  cette  mine  de  cuivre, 
ibid.  Entreprife  d’une  mine  d’argent  ,7x9.  Igno- 
rance des  Mineurs,  ibid.  Mines  de  cuivre  en 
Laponie,  XV.  507.  Mines  d'argent,  411.  Une 
d’or  dans  file  appcllcc  la  Dominique  , *80. 

K^jneura , Ville , voy.  Ninguta. 

Ming,  famille  Impériale  de  la  Chine,  V.  48*. 
Race  de  Ming  extirpée  , VI.  18 y.  Ming,  cité, 
xi*.  51 1.  Par  qui  cette  race  fondée  , VII.  J7*. 

Min-gan  , Général  Tartarc,  VII.  87.  Il  cherche 
l’Empereur  des  Kins  , 88.  Voyant  la  grandeur 
d’amc  d’un  Général  des  Kins,  il  le  renvoie  libre 
avec  honneur,  95.  Titre  d’un  Prince  de  ce  nom 
->•7. 

Mingava  , grand  Village  , X.  y 11. 

Ming- c ha o , VII.  *0*. 

Ming  hyou-tc  , Empereur  de. la  Chine,  VI,  383; 

Mmgo  : lignification  de  ce  mot,  III. 430. 

Mingo  ( Dom  Antonio  ) , Roi  d’Overry  , voy. 
Overty. 

Ming-ti , Empereur  Chinois , frappé  de  la  figure 
d’un  Homme  qu’il  voit  en  fongc,VI.  50$.  Nouv. 
Scélc  qu’il  introduit  à la  Chine  , y X7.  Cité , yo8,‘' 

Mine-v.mg  , Empereur  Chinois  , VII.  8 y. 

Minnas  ( Marquis  das  ) , à qui  appartient  Plie  de 
Bona-Vifta,  II.  3*8.  Il  clrauBî  Propriétaire  de 
quatre  autre* Iles,  411.  Il  efteréé  Marquis  de 
Ghorc,  41**  . ’ - - - 
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Minhaufet,  X.V.  160.  • 

Minho  ( Riviere  de  ) , III.  414.  Montagne  au  pied 
de  laquelle  coule  le  Min-ho  , VI.  54. 

Mini , Bouigad^,  XII.  24*. 

Mura,  lotte  de  Serpent,  V.  89. 

Mminsky  , Auteur,  cité,  VII.  33. 

Miniote  , forte  d’Oifeau  , II:  570. 

Mintftres  Ecdéfiaftiqucs , voy.  Pierres. 

Min.  ja-zep  ( Fort  de  ) , V.  x86.  Il  cft  auflî  nomme 
Benantien , ibid. 

Minis  aga lî s , Chefs  de  troupes , VII.  71. 

Minjcda,  Ville,  VII.  417. 

Minnc  , X.  y f 3. 

Minnian , nom  que  les  Malayens  donnent  au  Bcn- 
jouin , II.  184. 

Mino,  ou  Diolîu  , Province,  X.  yyl.  Diftrids 
nommés  Mino  , y y $ , y y 6 . « 

Minoki  , grand  Village,  X.  y ta. 

Minorité:  Un  Religieux  Minorité  accompagne  Ru- 
bruquis  en  Tartarie,  VII.  164.  voy.  Rubruquis. 

Minofinks  , Nation  Indienne  , XIV.  554. 

Min-fing  , Ville  , voy.  Hin-kin. 

Min  vha  , Ville  , VI.  464. 

Mioli  , X.  y y y.  jÉk 

Mioub.iki.  Officier,  X.  fjç. 

Miia  ( Rivière  de),  XIII.  575.  Bourg  de  Mira, 
f*7- 

Mirabere  ( las  C.ifas  de  ) » lieu  , XI*  J yf. 

Mirabilla  . Ile  , X.  | y8.  Elle  cft  aulli  nommée  Ma- 
ribclcs , j 8b.  Cette  Ile  appcllcc  autrement  Mi- 
rabila  ou  Maribales , XI.  yto. 

Mirabolan  , fruit  , VIII.  133.  L’Arbre  porte  ce 
nom  , IX.  40.  Nommé  auib  Mirobolan  , X. 
104. 


Miracha,  ou  Schah  Rouh , Prince,  X.  tit. 
Miracles  : Récit  d'un  prétendu  miracle  , VII.  317. 
Mira  Flores  , ou  Zana,  Vallée  , XIII.  437. 
Mirakai , Poiflon  à Coquille  , ou  Moule  commu- 
ne , X.  678 

Mir.Aly  , rend  Albuqucrquc  , Portugais,  maître 
de  Go  a , I.  113. 

Mir-Amarting,  Prince.  IX  f 8 x. 

Miramicbi  ( Riviere  de  ),  XIV.  749. 

Miramiizan  , Gouverneur  , 1.  121. 

Miramumins  , Peuple  barbare,  XIV.  nj. 

Miran  ( Sieur  ),  rélîdc  à Mocka,  IX.  643. 
Miranda  ( Alonze)  , XIV.  4. 

Miranda  ( Comte  de  , XII.  101. 

Miranda  ( Luce  ),  Dame  Efpagnole,  6c  fon  His- 
toire tragique  , XIV.  60. 

Mirande  , Efpagnol  , XIII.  aoy. 

Mira-por-vos , nom  de  trois  Iles,  6c  ce  qu’il  6- 
gnific,  XV.  *37.  • 

Muda,  grande  Ville,  X.  141. 

Mirdapour  , Village  , X.  iy8. 

Mirdo  ( Cap  de  ) , XI.  si 9. 

Mirdfie  , Ville  , voy.  Mirfie. 

M.ré  ( Baie  de  ) ..XIV.  677. 

Mir  Famela,  gouverne  un  Royaurfte , IX.  37. 
Miigimola , Miniftte  8c  Général  des  Armées  de 


Golkondc , IX.  y 10.  Rencontre  <Tun  Officier 
de  ce  Général , 514.  Il  porre  le  titre  de  Nabab, 
j2j.  Tavcrnicr  cft  bien  reçu  de  ce  Miniftrc  , 
yi 6.  Obfcrvation  de  Tavcrnicr  dans  la  tente  de 
ce  Nabab,  c 17.  Prompte  Jufticc  du  Nabab,  y 18. 
Diamant  dont  il  fait  préfent  au  Grand  Mogol, 
y 3 y.  Comment  il  fait  la  conquête  do  Royaume 
d’Afem,  546.  Rufcdece  Conquérant , 547*  U 
pille  le  Tombeau  des  Rois  d’Afem,  ibid. 

Mir-Huflcin,  commande  une  Flotte  d’Egvpte , I. 
103  & fuiv.  Il  eft  blc/Té  dans  une  aétion,.loS. 
Il  cft  tué  à Joddah,  m 8*  juiv. 

Miriapcck  , Indien  , 8c  fa  réûdence  , II.  H 3. 

Mirik  , Cap  , II.  429. 

Mirifgie  , Ville  , voy.  Mirfîc. 

Mirkand  , Hiftorien,  VII.  203.  Nommé  aufÜ  Mic- 
kond,  ilp.  Cité,  141. 

Mirkond  , Hiftorien  , voy.  Mirkand, 

MirliL’ucchc  ( Riviere  de  ),  XIV“  747- 

Mir-Mahmud-Rafi  , ou  Raja  , Officier  , II.  rri. 

Mir-Ma<inim,  fait  élire  le  Neveu  du  Roi  de  Ba- 
gada  & de  .Vlafulipatan  pourfuccédcr  à ce  Prin- 
ce , II.  100.  Ci.é  fous  le  nom  de  Mir-Mafun'ro, 
IX.  37* 

Mir-Mafunin , voy.  Mir-Mafînim. 

M;r  Mohammed  Takkey  : Convention  de  ce  Na- 
ka  la  avec  les  Anglois,  II  87. 

Miro  ( Château  de  ) , Ouvrage  curieux  , V.  1 14. 

Mirobolan,  fruit,  vcy.  Mirabolan. 

Miroirs  d’or,  XII.  1 18.  Miroirs  de  picrtc  de  deux 
fortes  , XIII.  y77. 

Mirou  , Barque  Siamoifc  , IX.  187. 

Mirronc,  aibre.1V.  641.  Il  parte  pour  une  Di- 
vinité, V.  70  8c  71.  Son  ulagc  pour  les  fem- 
mes grades  , 71. 

Mirfadardi , dépofledé  de  fon  Gouvernement  , IL 
109* 

Mirfa-Muta,  Général,  X.  îry. 

Mirfîc,  Ville  & Château,  X.  83*  Grande  ViHe 
de  Myrfic  , nommée  M»tdfic&  MitiCgic,  8y. 

Mir-Sumcla,  Officier,  II.  100. 

Mirrheà  chandelle  , XIV.  743.  Cet  arbrifleau  , cité 
fous  le  nom  de  Myrrhe  , XV.  152.  Comment 
on  en  tire  la  cire , ibid. 

Miru  , ouSisjoo,  Moufle  de  mer,  XI.  707- 

Mirza-Abdul-Ccfing , Piincc,  IX.  360. 

Mirza-babar  , premier  Grand  Mogol  , VII.  203. 

Mirzabayfangar , Prince,  VIL  3J7. 

Mirïa-mahamet-ïuki  , Prince,  VII.  >*y. 

Mirza-mehcmmcd-jnki , Prince,  VII.  377«* 

Mir-aapher  , Confeiller , IX.  y 61  & fuiv. 

Mirzas , VII-  2.06. 

Mirza-ulugbcg , Prince,  VII.  377» 

Mirzeou  , Comptoir  François,  VIII.  $30.  Comment 
il  s’établit  , ibid.  La  Compagnie  Françoifc  le  né- 
glige mal-  à-propos , 6 3 1 . Comment  les  François 
reçus  du  Gouverneur  , IX.  499.  Fcftin  du  Gou- 
verneur , ibid. 

Mifacombi , Ile  , voy.  Omba. 

Miûgo  , ou  Bifago  , Oifcau  de  mer , X.  <7** 
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Mi  fa  Mahimer,  Gouverneur  qui  fait  artêrcr  un 
Voyageur  Hollandcis  , IX.  j 77.  Interrogations 
•qu’il  lui  fait,  $78  bjuiv.  Comment  le  Voya- 
geur vengé  de  ce  Gouverneur,  p?o. 

Miianga , petite  pièce  de  corail  qui  fert  de  parure 
& de  monnoic , Y.  17.  Nommée  aufli  Mi*an- 
g?*»  JO- 

Mjiava  , gros  Village , X j xo.  Dillrift  de  ce  nom, 

SJ  u 

Mi  fclic ry  , arbre  ; fa  defeription  & qualité  de  Ton 
bois.,  III.  1*7. 

Mifeo  ( Rivière  de  ) , XIV.  178. 

Mifeou  1 Ile  de  ) , XIV.  *7*.  Ile  de  Mifeou  , 7/0. 

Miferado,  nom  que  les  Portugais  ont  donne  au 
Cap  Mefurado  , 111.  p 77. 

Mifciicordia , mot  duquel  les  Nègres  ont  fait  le 
nom  du  Cap  Mefurado  , III.  577. 

Miîhcry  , arbre,  II.  J71.  voy.  Mîfchcry. 

Mificomba,  Ile,  XI.  11*. 

Miùjma,  lieu  , X.  $17.  Ce  qu'il  étoit  autrefois, 
j 18.  Dilhiél  de  ce  nom  , f 54. 

Mifîu , ou  Mikava,  Province  , X.  p po. 

Mifla  , fotte  de  boilTbn  , XIII.  191.* 

Mrfo  , bouillie  t XI.  7c8. 

Mi  Ton  , forte  d'aliment  «le  la  Chine,  V.  180. 

Mifquc-pocona  , ou  Vallée  , Jutifdiétion  , XIII. 
3*o. 

MilTanga  , collier  de  verre  ,1V.  497. 

Mi  il:  nu  , Place  , VIII.  41 1.  Diilriél  de  ce  nom  , 
X.  ppx. 

Millionnaires:  Dépan  de  feize  Capucins  Million- 
naires pour  Congo,  IV.  490.  Privilèges* qu’ils 
obtiennent  du  S.  Siege,  491-  Ils  fe  rendent  à 
lilbonnc,  3c  de  là  au  Brcfil.  Leur  voyage  du 
Bréfil  à Congo,  ibid.  Il  arrivent  à Fernanbuc. 
495.  Ils  affilient  à une  Fête  célébrée  avec  ma- 
gnificence. Ils  fc  font  un  amufcin.  de  vifirer  les 
Manufattuics  de  lucre.  Leur  navigation  du  Bré- 
fil  en  Afrique,  ibid.  Us  ariivent  à S.  Philippe 
de  Bcngucla , 494-  Repas  qu'un  Gouverneur 
leur  donne,  493-  Leur  arrivée  à Loanda , ibid. 
Deux  des  Miflionn.  arrivent  au  Fort  de  Dante , 
49*.  Comment  ils  commencent  leur  route  par 
terre,  ibid.  Les  Millionnaires  baptifent  les  en- 
fans,  497.  Ils  difem  la  MclTc.  Joie  des  Nègres. 
Animaux  qui  fe  préfentent  furlcur  route , ibid. 
Rencontre  d’un  Eléphant , & manière  de  l'ef- 
fraye*, 499.  Rencontre  d’un  Serpent  pjodigieux. 
Les  Millionnaires  trouvent  un  beau  Village  où 
ils  ne  compte  trouver  que  deux  Cabanes,  ibid. 
Les  Millionnaires  effrayés  par  un  Lion  St  une 
Tigrclfc  , 500.  Rencontre,  d’un  Chanoine  de  S. 
Salvador.  Son  entretien  avec  deux  Milîionnare* , 
ibid.  Dangereufe  avanture  des  Millionnaires , 
joi.  Couvent  dds  Capucins  à Bamba  , jou 
Leur  Jardin.  Leurs  Domeftiques.  La  D rebefle 
de  Bamba  erfVoi*du  vin  de  Palmier  aux  Million- 
naires , ibid.  Les  Millionnaires  font  le  voyage 
de  Pemba  où  ils  trouvent  le  Roi  de  Congo , 704. 
Leur  retour  a Bamba , 505.  Principale  difficulté 
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delà  Miflion,  ibid.  Culture  du  Jardin  des  Ca- 
pucin , pcy.  État  de  la  Miflion  de  Congo  , j il. 
Couvent  de  Capucins  x pu.  Deux  Capucins 
captifs  à Alger,  & leur  fort , 714.  Un  Capurin 
.Millionnaire  mangé  parles  Sorciers  Nègres, 
517  & Juiv.  Airre  Miflion  de  Capucins  pour 
Congo,  5x8.  Une  Flotte  Portugaise  paflc  les 
Millionnaires  à Lifbfïnr.c , 530  Honneurs  q«c 
les  Millionnaires  reçoivent  à leur  arrivée  à 
Loanda  , Port  d’Angola  , 534.  Reproches  que  les 
Millionnaires  font  nu  Comte  de  Sogno  ou  Soa- 
go,  5 j 7.  Zclc  des  ^Millionnaires  contre  une 
Sorcière  & fon  fils  qui  s’échapem,  p?8.  Les 
Millionnaires  s’aJouciiTcnt  en  faveur  des  Hol- 
iandois , 54p.  Embarras  où  ils  fc  jettent  par 
un  excès  de  zèle  , ibid.  Un  Millionnaire  part 
pour  Iftkongo  f Raifon  qui  l'cmpéche  d’y  péné- 
trer, ppï.  Sept  Religieux  , Opucins  , périiîcnc 
rat  le  poilon  des  Negres,  ppr.  Hiftoirc  fingu- 
licre  d’un  Millionnaire , p6o.  Les  MifiiocnaucS 
Capucins  baptifent  plus  de  17100c  âmes  au 
Royaume  de  Congo,  pé*.  Pluie  abordante  ac- 
cordée aux  prières  ferventes  des  Millionnaires  , 
p7i.  Les  Anglois  obtiennent  des* Millionnaires 
la  pdrmilfion  du  Commerce,  578  *.  Logement 
des  Miflion  naît  es  à Sogno,  579  *.  F.ntréc  de  la 
chambré  d’un  M; 'liminaire  interdire  aux  fem- 
mes, p 8*.  Un  Millionnaire  rencontre  plufeurs 
corps  morts  fur  fa  route,  61 1.  Les  MilTionnaites 
courent  au  bruit  d’un  tambonr,  6 37.  Plaintes 
Se  reproches  inutiles  des  Millionnaires  ,*39  Zèle 
inutile  des  Millionnaires,  64p.  Zcle  des  Mif- 
fionnarcs  eonr:e  l'i.lolartic , V.  3»  Haine  mu- 
tuelle des  Millionnaires  3c  des  Sorciers , 41.  Les 
Sorciers  cèdent  quelquefois  aux  Capucins,  43. 
Un  Miflionnaite  confond  un  Sorcier,  ibid.  Se 
44.  Zcle  des  Millionnaires  contre  les  Sorciers  , 
44  Millionnaires  envoyés  à Congo,  & Lnr  ré- 
ception en  cette  Cour,  48.  Nouveaux  Million- 
naires envoyés  à Congo,  pj.  Bizarre  fort  d’un 
Millionnaire  , P7.  Ftat  d’une  Miflion  , p S.  Trai- 
tement barbare  fait  à des  Millionnaires.  Leurs 
avanturcs  apres  avoir  été  caffés,  ibid.  Vificct 
des  Millionnaires  dans  les  Villes,  61.  Ordon- 
nances qu’ils  font  obferver  ligourrnfcmenf  , 
ibid  Pciucs  Se  fouffrances  des  Miflionr-  .-mes  , 
*x.  A quoi  leur  ?cle  les  expofe  , *3.  Avanture 
de  deux  Capucins.  Ils  font  chafles  Je  leur  Mif- 
(îon , ibid.  Avis  qu’ils  en  donnent  à Rome , & 
réponfe  qu’ils  reçoivent,  *4.  Comment  ils  font 
traités  nar  les  Portugais.  Préférence  des  Canu«* 
cins  Italiens.  Effet  bi7arre  dn  zcle  & de  la  cha- 
leur d’an  Cipucip,  ibid.  Obfcrvations  de  trois 
Millionnaires  Jéluites  François,  12*  O fi.iv . 
S 00 mi lli on  des  Portugais  aux  avis  d’un  Jéfuite 
Millionnaire,  1196* Juiv.  Millionnaires  de  U 
Religion  Romaine , introduits  à la  Chine  ,1x9. 
Quatre  Millionnaires  entreprennent  de  s’oppofer 
aux  projets  des  HoJIandois,  3S9  & Juiv.  Service 
qu'un  Pctc  Jéfuite  rend  à une  Million,  373. 
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Nombre  S:  befoin  des  Millionnaires,  40  t.  Diffé- 
icnd  entre  deux  Millionnaires , 404.  Pcrfécution 
contre  les  Millîonnaiics , & fon  occafion,  ibid. 
Mifiionaaircs  cm pri formés,  40t.  Leur  arrivée  à 
Péking,  407.  Ils  font  exilés  à Macao.  Faux 
bruits  répandus  à cette  occafion , ibid.  Les  Mif- 
fionnaircs  bannis  arrivent  à Canton  : Ordres 
qu’il  reçoivent , 408.  Le  Gouverneur  leur  fait 
une  groffe  aumône.  Mémoire  préfenté  en  leur 
faveur , ibid.  Ce  qu’ils  fc  propofent,  409.  Sen- 
tence de  l’Empereur,  ibid.  Millionnaires  Jéfuircs 
arretés  à Siam,  4ii.'^mpétc  qui  les  oblige 
de  relâcher  au  rivage,  ibid.  Leurs  embarras  Se 
mifere  dans  les  bois , 4**.  Us  retournent  à Siam. 
Dangers  qu’ils  cours  d'être  mafiacrés.  Ils  fc  rem- 
barquent pour  la  Chine.  Incommodités  de  -leur 
voyage  , ibid.  A quoi  leur  zcltlcs  c»p»lc  .415. 
Ils  fc  cachent  au  rond  de  calle  & y font  décou- 
verts, 414.  Honneur  qu’ils  rendent  à un  Mandar. 
41  y.  Civilités  qu’ils  en  reçoivent.  Ils  font  logés 
dans  les  Faux-bourgs  de  Ning-po.  Obftaclcs  de 
la  part  du  Viccroi.  Ils  écrivent  au  Pere  Intorcct- 
ra  , ibid.  Prières  publiques  en  leur  faveur,  41*. 
L'Empereur*  les  appelle  à fa  Cour.  Efpérancc 
qu’ils  ont  de  convertit  un  Gouverneur.  Ce  Gou- 
verneur veut  prier  dans  la  Chapelle  des  Million- 
naires : Obftaclc  qui  l’arrêre  , ibid.  Lee  Million- 
naires trouvent  le  Pere  Intorcctta  à Hang-cheu, 
419.  Forme  de  leur  Barque,  ibid.  Ils  s’arrêtent 
pour  attendre  un  Viceroi,  450.  Leurs  remar- 
ques à Su  chcu,  4J*.  Ils  quittent  un  Canal: 
Raifon  qui  les  y oblige,  4)3.  Les  Millionnaires 
entrent  dans  la  Province  de  Pc-chc  li  ,441.  Les 
Jéfuites  de  Péking  envoient  au  devant  des  Mif- 
lionnaircs,  444.  Ils  entrent  dans  Péking,  ibid. 
Des  Millionnaires  prennent  leur  route  par  eau, 

4 66.  Spe&aclc  qu  un  Gouverneur  leur  donne  • 

467.  Difficultés  de  leur  route , ibid.  Civilités 

Î|ii*oa  leur  fait,  468.  Différend  entre  les  Mif- 
tonnaires  , 471-  Millionnaires  Elpagnols,  47*. 
Eclairciffcmcnt  fur  les  différends  des  Miffion- 
naires  à la  Chine,  yjy.  L’Fmpcrcur  de  la  Chi- 
ne entre  dans  les  démêlés  des  Miflïonnaircs, 

5 3 y.  Mécontentement  des  anciens  Millionnai- 
res, y 48  Ce  que  l’Empereur  de  la  Chii.c  fait 
pour  reconcilier  les  Millionnaires , /49«  L'Em- 
pereur de  la  Chine  recommande  l’union  aux 
MiflTionnaires,  yyi.  Embarras  d'un  Légat,  & 
dilfenfions  des  Millionnaires  , yyj.  Pluficurs 
Millionnaires  maltraités,  y y 4-  Nouvelles  dif- 
ien  fions  entre  les  Millionnaires,  y y 8.  Lettre 
Paftorale  adreffée  aux  Millionnaires  , y y 9. 
Noms  des  Millionnaires  donc  le  témoignage 
employé  dans  des  deferiptidhs,  VI.  y & 6.  Un 
Millionnaire  plante  quelques  vignes , r o.  On 
retranche  la  Comédie  en  faveur  des  Miffionnai- 
nai tes  • 140.  On  a recours  aux  Miffionnaires  Jé- 
fuites pour  réformer  le  Calendrier  Chinois,  171. 
Avantages  que  les  Millionnaires  tirent  de  l’Op- 
jique  fi:  de  les  expériences , %j6  bfuiv.  Ouvra- 
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gesdes  Miffionnaires  fur  les  Phénomènes  de  la 
nature,  & machines  qui  en  facilitent  ] 'explica- 
tion , 178.  Fables  que  les  Bonzes  publient  po«t 
décrier  les  Millionnaires,  yyj.  Circonftai  ces 
tirées  des  Millionnaires,  J 4 3 6*  fuiv.  Ce  qui 
fait  naître  les  contetlations  des  Millionnaires, 
349.  Supcrllition  des  Chinois  mépriféc  par  les 
Millionnaires  de  Nan  king,  yyi.  Premier  éta- 
bliflemcnc  des  Millionnaires  Jéfuites  à la  Chine, 
H9-  Diverfes  fortunes  des  Millionnaires,  ibid*. 
Premiers  fucccsdcla  Million,  360.  Rétabliffc- 
ment  des  Miffionnaires,  y £1.  Nouveaux  Mif- 
fionnaiics  envoyés  à la  Chine,  364.  Ils  font 
employés  au  fcrvicc  delà  Chine,  ]6  y.  L'Em- 
pereur apprend  deux  les  Mathématiques  , ibid. 
Les  Millionnaires  portent  leurs  plaintes  à l'Em- 
pereur, 366.  Réponfe  du  Monarque,  fit  confeil 
qu’il  leur  donne.  Supplique  qu’ils  prclcntent  au 
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Eléphans  au  Durbal.  Rhoé  appcllé  le  foir  au 
feftin  du  Roi  , ibid.  Embarras  de  Rhoé  pour  le 
portrait  de  fa  Maîtreffe  que  l'Empereur  lui  de- 
mande, r 9.  L'Empereur  l’invite  à boire.  Il  boit 
avec  ce  Prince  qui  lui  donne  la  coupe , ibid. 
L’Empereur  fit  fes  Convives  s'enivrent,  xo.  Infi- 
délité des  Courcifans  Mogols,  ibid.  Les  Anglois 
fc  foumeticnr  aux  volontés  du  Monarque  , xi. 
Fa&ionsfic  différends  de  la  Cour  du  Mogol,  îx. 
Le  Roi  de  Dccan  propofe  la  paix  au  Mogol , xj. 
Pourquoi  rejettée.  Ca  rafle  re  des  Princes  fils  du 
Mogol  , ibid.  Noires  intrigues,  x4.  Arrivée  de 
quatre  Vaiffcaux  Anglois , fie  paffion  du  Mogol 
pour  les  préfens  , zj.  Réception  d’un  Ambaffa- 
deur  de  Pcrfe  à la  Cour  du  Mogol,  17  Magni- 
fiques préfens  de  cet  Ambartadcur,  ibid.  Eton- 
nante magnificence  de  la  Cour  Mogole,  18. 
Débauche  de  l'Empereur  funefte  à pluficurs 
Grands , 1 9 Effet  du  caraAcrc  intéreffé  des  Mo- 
gols, jo.  Comment  l'Empereur  fc  difpofc  fie 
s'habille  pour  fc  rendre  au  Camp  , }i.  L'Empe- 
reur fc  mer  en  marche  : Son  c«rtege,  ji.  Dcf- 
cription du  Camp  Mogol,  jj.  Trône  de  nacre 
de  perles.  L'Empereur  y monte.  Magnificence 
des  Mogols  dans  leurs  tentes , ibid.  Chaffe  fie 

f»échc  de  l'Empereur,  57.  Combien  il  rcfptflc 
es  Mandians.  Partage  qui  jette  l’Armée  Mon- 
gole en  défordre,  ioid.  Embarras  du  Coufeil, 
j 8.  Comment  l'Ambartadeur  Anglois  fait  fes 
plaintes  à l'Empereur,  jy.  Indifférence  de  ce 
Prince  pour  les  différends  de  Religion  ■ ibid. 
Comment  le  grand  Mogol  trompe  l'Ambarta- 
deur Anglois . 40.  Obfervatioos  fur  la  Religion 
du  Mogol  régnant,  44*  Winces  fit  jeunes  Mo- 
gols élevés  dans  le  Chnftianifme , 4f.  Ils  de- 
mandent des  femmes  Portugaifes  qu'ils  n'ob- 
tiennent pas. , ibid.  L’Empereur  en  prend  occa- 
fion  de  Içur  faire  abandonner  U foi } 46,  Etat 
Tome  Xn. 


du  Chriftianîfmc  dans  le  Pays.  L'Empereur  de- 
mande un  miracle  aux  Jéfuires.  Généicufc  ré- 
ponfe  de  l’un  deux.  Difputc  des  Seigneurs  Mo- 
gols fur  les  miracles,  ibid.  L'Empereur  va  à 
Mandoa  , 47  fit  48.  Bartcffe  du  grand  Mogol , 
50.  Sa  politique.  Cérémonie  de  pefer  l’Empe- 
reur. Poids  de  Sa  Majcfté  , ibid.  Fruits  d'or  fie 
d'argent  diftribués  aux  Seigneurs,  ji.  L'Am- 
bartadeur Anglois  , faute  de  préfens  , donne 
un  Atlas  au  èrand  Mogol,  ibid.  Embarras  du 
Mogol  fur  le  Iccau  d'une  lettre  qu’il  écrit  au  Roi 
d’Angleterre  , 5 j.  Planche  ou  vue  du  Sceau  des 
Grands  Mogols  , f*.  Comment  les  Mogols 
nourrillcnc  leurs  Chevaux , 7).  Caraflcie  d’un 
Grand  Mogol  , 80.  Il  eff  joué  par  un  Raja  qu'il 
veut  jouer  , ibid.  Cruel  combat  de  bêtes  féroces, 
81.  Trois  combats  entre  des  hommes  fit  des 
betes,  ibid.  Sc  81  Récompenfc  du  vainqueur  , 
81.  Départ  du  g and  Mogol  Auicngzcb  pour  le 
Royaume  de  Kachemire  , 91.  Double  artillerie 
qui  fuit  le  grand  Mogol  ,95.  Tentes  des  Mo- 
gols, 9 f.  Tentes  Impériales , ibid.  Leurs  orne- 
mens , 96.  Dehors  de  l'ctic<  intc  Impériale-  Ten- 
tes des  Officiels,  ibid  Attirail  doHcntacion  , 
97*  Camp  général.  Bazars  Impériaux.  Quartiers 
des  Omrahs.  Baz.rs  particuliers , ibid.  Efpace 
que  renferme  un  Carpp,  9b.  Peinture  de  fes 
embarras,  ibid.  Précautions  contre  les  voleurs, 
99.  Comment  le  grand  M -gol  fc  fait  porter. 
Cortège  Impérial,  ibid.  Marche  des  Prmceffcs 
fie  des  autres  Dames,  100.  Chartes  du  g and 
Mogol,  toi.  Troubles  à l'occafion  d'une  chaffe 
de  Lion,  iox.  La  moir  d'un  Lion  s écrit  dans 
les  Archives  , ibid.  Embarras  au  p illages  des 
Rivières,  io}.  Dénombrement  de  l'Année  fit  fa 
fuite.  Comment  clic  fubfifte , ibid.  Piécautions 
de  l’Empcreui  pour  paffer  des  Montagnes  t »op. 
Chute  de  quinze  Eléphans  dans  un  précipice, 
io4.  Le  Mogol  entreprend  la  conquête  du  grand 
Tibet,  1 16.  Aur»ng-zcb  en  reçoit  des  Ambaffa- 
d<.urs  , ibid.  AmbalVad-.  d'Ethiopie  à b Cour  du 
Mogol,t  18. Préparatifs  fit  préfens, /^/d.Commenc 
traites  des  Mogols,  119  Palais  du  grand  Mo- 
gols, *44.  Salle  d'audience.  Trône  Inpéiial, 
ibid.  Mufiquc  pendant  le  Coufeil,  147.  Canal 
qui  fert  de  borne  devanr  le  Trône.  Petite  Mof- 
quée  Impériale  , ibid.  Le  grand  Mog<>|  fait  voir 
fes  joyaux  à Ta vernier,  119.  Précautions  qui 
s'oblcrvcnt.  Pièces  du  tréfor  des  joyaux , ibid. 
Traité  du  grand  Mogol  avec  N-dn-  Scha  vain- 
queur , xo*.  Etais  des  Rajas,  1 ributaires  du 
grand  Mogol , x o.  Jugement  fur  l'Etat  préfenc 
de l'Indoultan  ou  Empire  du  grand  Mogol  su, 
Fondaion  de  l'Empire  Mogol  dont  la  ace  Im- 
périale remonte  à Tamcrlan  , ixx  &/uiv  Guer- 
res fangbntcs  entre  les  fils  d'un  grand  Mogol, 
11  j.  Caufe  des  différens  Je  Sévac.»  avec  le  grand 
Mogol  , xr*.  Le  grand  Mogol  demande  la  paix 
à Thamas  Kouli-Khan  : Condition  du  Traité  , 
zi 8»  Comment  elles  font  obfcivécs,  a 19.  Na- 
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dir-Schahon  ThamasKocÜ-Khan  donne  un  fcf- 
tin  au  grand  Mogol.  Difcours  qu'il  lui  liait.  Le 
grand  Mogol  arrêté  , ibid.  Avidité  de  Nadir- 
Chah  pour  les  richcllcs  des  Mogols , xxx  Elle 
s'exerce  jufqirc*  fur  les  morts  , ixj.  Nadir-Ch.ih 
s'empare  du  tréfor  Impérial  11  marie  Ton  fils 
avec  une  PrincelTc  Mogole.  Ceflion  d’une  partie 
des  Etats  du  Mogol  à Nadir-Chah,  ibid.  Etat  de 
la  Cour  du  Mogol  depuis  le  départ  de  Nadir- 
Chah»  st?  O fuw.  Guéries  inrcftincs  des  Mo- 
gols, sjo.  Hiftoiredu  fils  du  Vilit,  ibid,  Trois 
ordres  de  Milice  Mogolc,  xjx.  Corps  de  quatre 
mille  I.fcbves , ibid.  Gardes  des  trois  Malles  , 
î}).  Dénombrement  des  troupes  qui  font  tou- 
jours fur  pied , ibïd.  Obfervations  fui  cette  nom- 
breufe  milice,  154.  Troupes  Auxiliaires,  Ibïd. 
Armes  de  la  Cavalerie  Mogole  , 1 3 j.  Armes  de 
l'infanterie , , ibid.  Arsenal  du  grand  Mogol , 
xjrf.  Ses  Ecuiics.  Eiéphaus  des  Mogols,  ibid. 
Leur  artillerie,  1)7.  Revenus  & richcllcs  de 
l’Empire.  Les  Terres  mal  cultivées.  Produit  du 
Commerce , ibid.  Revenus  fixes  du  grand  Mo- 
gol , z j 8.  Revenus  cafucls  , 140.  Emploi  annuel 
d’une  partie  de  fes  trésors,  ibid.  Principes  de 
l'adminiftration  dans  l’Indouftan , ou  Empire  du 
grand  Mogol  ,141.  Office  du  Minière  8c  des  Se- 
crétaires d’Etat , ibid.  Comment  on  fc  prefente  à 
eux , 14t.  Ordre  établi  pour  le  Gouvernem.  Mili- 
taire» Différence  de  la  paye  des  Officiers  , ibid. 
Cette  différence  forme  les  dégrés  de  rang  , 14$. 
Appointemens  des  premiers  Omhras.  Adminis- 
tration de  la  Jufticc  civile.  Office  du  Kutual , 
ibid.  Office  du  Cadi , 144.  Deferiprion  de  l’Am- 
Jtas  du  grand  Mogol  Effet  de  U mufique  Mo- 
ole  fur  un  Auteur.  Planche  ou  vue  de  la  Cour 
u grand  Mogol , ibid.  Speélades  que  l’Empe- 
reur fe  donne  à l’Amkas , 14t.  Comment  il  y 
rend  la  Jufticc  ,14 6.  Flatterie  des  Mogols.  Go- 
fcl-kanay.  Faveur  accordée  aux  fcicnccs  , ibid. 
Proccffîon  du  Gofel  kanay , 147.  Ancien  ufage 
de  faire  des  préfens  à l'Empereur , 148.  Ri- 
chefTe  de  ces  préfens.  Spc&aclc  d'une  foire  bi- 
zarre , ibid . Fêtes  Mogolcs,  xjo.  Fafte  avec 
lequel  l’Empereur  fc  rend  tous  les  Vendredis  à 
la  grande  Mofquéc  de  Dchli , ift.  Caraélcrc 

fénéral  des  Mogols,  15 j.  Leur  figure  & ha- 
illemcnt,  ibid.  Leurs  maifons , xjj*  Magnifi- 
cence des  perfonnes  riches  , ibid.  Leurs  femmes 
6c  domeftiques,  xj-rf.  Voitures  les  plus  commu- 
nes. Comment  elles  font  portées  , ibid,  Feftins 
des  Mogols,  157.  Education  des  enfans.  Ma- 
riages. Divorce , ibid.  Punition  de  l’adu’tere , 
xj  8.  Femmes  d’un  même  homme  établies  en 
différens  lieux , ibid.  Enterremens  6t  devoirs 
fcnebres,  1J9.  Obfervations  fur  ces  ufages , 
ibid.  Tribut  que  les  Banians  paient  aux  Empe 
leurs  Mogols  , x£o.  Ufages  communs  dans 
l'Empire  M >gol , 179.  Les  Mogols  fc  plaifcnc 
à la  chalfe.  Ils  aimenr  le  jeu  avec  pafiion.  Ils 
xfcTpcÛcnt  les  Phftofophcs  Auftocc  8c  Avicenne  ^ 
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ibid.  Leurs  Médecins  & Chïwrgtetif , 180.  Ifs 
oui  l’ofagc  du  Caffé  , xSi.  Divcrfcs  mom.oics 
des  Tt i*  utai  es  du  Mogol  A:  leurs  figuies,)xo. 
Camp  Mogol  de  Galgala , XI.  47 6.  Nombre 
des  Troupes  Mogolcs , ibid.  Audience  que  Ge- 
mclli  obricnc  du  grand  Mogol , 477.  Ce  que 
ce  Prince  lui  demande  , & ce  qu'il  repond. 
Obfervations  de  Gemcili  dans  le  quartier  Im- 
périal du  Mocol , ibid.  Figure  du  grand  Mo- 

• gol  Aureng-zcb  , 478. 

Mogoreira,  ou  Jafmin  double,  voy . Mangorcira. 

Mogoftan,  Province  ou  Royaume  de  Perfe,  I. 
9». 

Mogotto,  Prunier,  XI.  *99. 

Mogroveyo  ( Toribio  Alfoofo  ),  Archevêque  de 
Lima,  XIII.  JJ9* 

Mogueni,  X.  jjx. 

Mogul , ou  Mungl’khan  , ancien  Monarque  Tar- 
tarc,Vf.  581.  Les  T nrtarcs  Mongols  nommés 
Mogul  s , ibid.  voy.  Tartare*.  Mogul , Officier 
du  Sulran  Mohammed,  VII.  6 3. 

Mohader,  Village,  II.  19- 

Mohamed-Aga , Turc,  Amiral  8c  Commandant 
particulier  de  la  Rade  de  Mocka  , II.  Ifl. 

Mohamed  haraxm  fehah  , Sultan , VII.  4 6.  Cité  » 
49- 

Mohamed  ( Schah  ) , Souverain  de  Bengale  , fart 
arrêter  l'Ambalfadcur  que  Cunna  lui  envoie  , I. 
IJ7.  Shitkham  fon  Général  fe  révolte  contre 
lui , 6c  s’empare  de  fes  Etats , 1 )8#  Vaincu  dans 
pluficurs  batailles,  il  meute  de  fes  WcfTures,. 
ibid. 

Mohammed  , Capitaine  de  VaifTeaux  Indiens, 
IL  if  6»  fuiv. 

Mohammed,  furnommé  Atfiz  , Prince  , VII.  ij8. 

Mohammcd-Eba-Mangimil , Souverain  de  Son- 
go  : Jugement  de  ce  Roi  fur  celui  de  Portugal  > 
I.  U. 

Mohammed-Karaxm-Sebab,  Roi.  VII.  $*. 

Mohammed  ( Sulran  ),  VII.  57.  Ambaffade  de 
Jenghiz-khaii  au  Sultan  Mohammed  , Schah  de 
Karafm  , j*.  Ce  Sultan  fe  choque  de  quelques 
exprelfions.  La  paix  s’établit  entre  les  deux  Em- 
pires. Occafian  de  la  guerre , ibid.  Horribles 
alfaffinats,  6r>.  Les  Armées  des  deux  Puiffances 
fc  rencontrent  , ibid.  Mohammed  dans  fon 
yvreffe  tue  un  Seheikh,en  réputation  de  faintetc, 
ér.  Cité  , 6f.  Divifion  de  fes  Généraux,  ibid. 
Il  eft  pourfuivi  par  les  Mongols , 6«.  Il  fe  déro- 
be en  s’éloignant.  Sa  femme  8c  fon  fils  fone 
pris  , ibid.  Sa  mort , 67. 

Moharram  , VH.  $77.  lune  deMoharram, 

Mohegins  , Peuples  , XIV.  541. 

Mo-hcu-lo,  fils,  de  Fo  , VI.  *41. 

Mohilla , ou  Moaly,  He , 8c  fa  Carte,  V.  xxrf*. 
Cccte  lie  ravagée  par  les  Anglois  , *17.  Sa  fitua^ 
tion , 118. 

Mohui , petit  animal , XII.  1x7.. 

Moine,  forte  de  poiffon,  6c  pourquoi  ainfi  nom- 
mé x D-  4jy.  Sa  figure,  vay,  la  planchc^UF. 
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$il.  On  donne  ci  nom  au  Marfoin,  fit  pour-  Molaief  Bois  de),  X.  jlf. 

'quoi,  ibid.  c’elt  à-dire.  Cap,  XII  107. 

Moineaux  de  la  Côte  d'or,  IV.  143.  Ceux  de  Molcnaer  ( Jean  Janfx  ) , Hollandois,  commande 
Guinée,  147.  Moineaux  de  Congo,  fit  leur  un  Vaiflcau  , VIII  48. 
propriété  , V.  7 4.  Figure  d'un  Moineau  du  Mo-li-cbi  , rirre  d’Empereur , VI.  /09. 

Cap  de  Bonne- El pérance , toc.  Herbe  au  Moi-  Molina  ( Alfonfc  de  ) , Espagnol  , vifire  une  Ha- 


neau,  XIV.  149.  Comment  elle  eft  connue,  bitarion  , XIII  4*.  Combien  il  eft  furpris  des 

ijo.  Moineaux  qui  dépeuplent  d'homrms  un  richcflcs  qu'il  y voit  , ibid  Aluofo  Molina  dc- 

Fays  entier,  iff.  meure  parmi  les  Indiens,  «7. 

Moines.  Piédidion  d’on  Religion  , fit  Ton  effet»  Molina  ( Chtiftophe  ),  Contrôleur  Général  Efpa- 
I.  j 14  fit  31 7.  Zelc  fit  chai iré  du  meme  Moine,  gnol  , XII  417. 
ibid  Monaftere  qui  contienr  deux  cens  Moines  , Molinalco  , lieu  , XII  fij. 

VII.  Mo*  Logcmens  des  Moines  de  Jédo  , X.  Molir»o  { Rio  dcl  ) , Riviere,  XIII.  J7j. 


Moingona,  Riviere,  XIV.  75 1. 


Mo  Ii  vlia  , arbufte  à flcuis  , VI.  47p. 
Mollah,  VII.  4i. 


Mois  Mcziquams  , au  nombre  de  dix-huit , XII.  Mollana-Plachora  , Reine,  VIII.  4 fl. 


Moillons:  Tcms  des  moiffons  an  Cap  de  Bonne- 


Mollar  , Capitaine  Anglois,  8c  fes  expéditions  ; 
V.  tiy. 


Efpérance  , V.  187.  Saifon  qu'on  choiftr  pour  Molle  , aibre,  8c  liqueur  qu'on  en  tire  , XII.  *07. 
les  Moiffons,  XL  61 3.  Pelle  des  moiffons,  Mollo , ou  Oviohan  fit  Huinan  , aibte  fit  fes  pi o- 
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priétés  , XIV.  17A. 


Mojare-Kham  , commande  un  Corps  de  5000  Mollole-vicni . pièce  d’éroffe , IV.  391, 


Mores  , I.  108. 

Mokanda  , Ville,  IV.  378.  Sign.  Dddd. 
Mokarangis,  Nation  , V.  *13. 

Mokjta,  Ordre  des  Nobles  d’Angola,  V.  *8. 
Mokava  , Village,  IX.  5 S « • 

Mokca  , V.  1 )• 

Mi  kcfo,  Idole  , IV.  48*. 

Mokhan  , ou  M *han  , 'lace,  VIT.  iff. 

M kikas,  Ordre  des  Ifdaves  d'Angola  , V.  18. 


Molls  , Fort  Hollandois,  V.  18.  Pourquoi  l'élé- 
vation de  ce  Fort , & fa  defcripcion  , so. 

Molopagucs,  ou  Molopaques  , Nation  , XIV.  164. 

MmIos  , furnem  d'un  S^inr  Evêque  , *oy.  Odon. 

Mol-c  , Commis  Hollandois , envoyé  en  otage  aux 
Infulaires,  VIII.  198  II  eft  mailacré  , 39 9.  II 
écrit  la  Relation  de  Ton  Voyage  , voy,  Févie 
(Jacques  le  ). 

Molrjo  Tuka  , Citadelle  , VII.  474. 


Mok  ffo  . famrufc  Idole,  IV.  381.  Sign.  Dddd.  Molucanc  , Plante,  fie  fes  vertus,  XI.  433. 
Manière  de  faire  des  Mokiffos , 604.  Autres  mé-  Mol»  kko , une  des  Iles  Moluques  , II.  1 *7. 
thodts,  603.  Ce  que  les  Ncgres  entendent  par  Moluques  , Iles,  & leur  production  , I.  8 t.  Leur 


le  nom  de  Mokiffos  , 4o4.  Noms  des  principaux 
Mokiffos , 607  bfuiv.  Sctmcnt  par  le  Mokilfo, 
V.  9. 

Mokkftt,  rtbre  aromatique,  XI.  708. 

M<-ko:  Teritoire,  fit  monnoie  de  ce  Canton, 
IV.  44*.  Les  Mo  kos,  Peuple  , VI.  508.  Trois 
m*lle  Mo  kos  enterrés  vifs,  509. 

Mokock'.an,  Village  , V.  343. 

Mokrkc  , animal  fauvage  , IV.  489» 

Mokokf,  aibrc,  XI.  7ij. 

Mokokko,  Royaume,  fit  hiftoire  finguliere  du 
Souverain  , IV.  3 60  & fuiv.  Titre  du  Roi ,583. 
Sign.  Dddd.  Grand  Mokokko,  <91. 
Mokokos , ou  Anzibo , Royaume  , IV.  176.  Sign . 
CvCC. 

Mokomnafcha  , Capitaine  général  du  Monomo- 
tapa  , V.  ix6. 

Mokrcb-K^m , Seigneur  Mogol , X 9. 

Mok’ib  Kham  , voy.  Moghreb-Kam. 

Mok  fo,  ou  Maggan , Ville,  VL  511. 

Miktha,  Village,  V.  3 J*. 

Mokvurcn  , arbriffeau  à fleurs  , XL  709. 

Mol  ( Gan^z  ) , Vice  Amiral  Hollandois,  VIII. 
303 . Conduite  fit  courage  de  ce  Capitaine , ibid. 
Il  entre  par  la  brèche  d*une  Place  , 306.  Com- 
ment on  lui  fauve  la  vie,  ibid. 


nombre  fit  leur  fîtuacion  ; nourriture  , moeurs  , 
ufages  fit  qualité  des  Habirans , 113.  Les  Por- 
tugais rentent  d’y  bâtir  un  F eut  , ibid.  Les  F.fpa- 
gnols  s'y  étal  Ment  » ix4.  Les  Anglois  y font 
voile , 404.  Guerre  dans  ces  Iles  entre  les  Hol- 
landois fit  les  Portugais  ibid..  L-  s Anglois  pren- 
nent part  à cette  guerre  , 4^7-  Plnfieurs  Hollan- 
dois y font  maflacrés , ibid  On  refufe  aux  An- 
glois  la  pcrmiffîon  du  Commerce  aux  Moluques, 
5 o.  Fêic  des  Moluques , ibid.  Poids  , état  fie 
produdionsdrs  Moluques,  Il  14V.  Origine  des 
aéford  es  nui  régnent  dans  ces  Iles,  ibid.  Mé- 
thode du  Commerce  aux  Moluques  , 1 30.  Caite 
particulière  des  Ile*  Mclucues  , VIII.  517.  Idée 
générale  de*  Moluques  8c  leur  defc’iprion.  Oii- 
girc  du  nom  Propriétés  des  cinq  Iles  , ibid. 
Ali  mens  que  la  Nature  foornit  aux  Hab'tans  , 
3 j 8.  Anciens  Maîtres  fit  Religion  des  Moluques. 
Lois  goflicre*  du  Pays  , tbid.  H ibillcmcrtt  fie 
carad  re  de*  Habitans  , 3 <9  F gurc  des  Hom- 
mes fit»  des  Femmes,  ibid*  Trois  Rois  des  Mo- 
luques, jao  Cane  dt*s  Iles  voifnes  des  Molu- 
ques , j4i.Forrs  Efpacnob  aux  Moluques, 373. 
Hiftoirp  Naturelle  des  Moluques  , 374  b fui*. 
Sagu  , pain  des  Moluques  , 37 4.  Planche  ou  fi- 
gures d'aibrcs.  Animaux  , ibid.  8c  377.  Divers 
000  i) 


Digitized  by  Google 


47*  TABLE  DES 

Forts  Hollandois bâtis  aux  Moluqucs  , 400.  For- 
ces des  Hollandois  Se  des  Efpagnols  aux  Molu- 
ques,  401.  Mannoie  des  Moluqucs,  X.  JM* 
Molycn  , iibie  à fleurs,  VI.  474- 
Mombalcs  , Peuples  , & leur  Commerce  , IV.  58  J. 
%.  Dddd. 

Mombalus  , Nation  , & Ton  Pays,  IV.  *10. 
Mombar , Ville  , III.  yt  & fuiv.  j 6. 

Mombafla,  Ile  : Sa  poficion  & Tes  propriétés,  I. 
19.  La  Ville  de  même  nom  , quoique  bâtie  fur 
un  roc  , a beaucoup  d’étendue  8c.  cft  fort  belle, 
ibid.  Danger  qu’une  Flotte  Portugaife  court  a 
Mombafla  , 50.  Le  fils  du  Roi  de  cette  Ile  tué 
par  les  Portugais,  80.  Les  Arabes  fc  faififlcnc 
de  Mombafla  , ibid.  à la  note.  Ceux  de  Maga- 
doxas’en  rendent  maîtres, 87.  La  Ville  prife,  pil- 
lée 8c  brûlée  par  les  Portugais  , 8 8 & 1 } 1.  Com- 
ment Monbatfa  ou  Monbafa  cft  paflcc  aux  Ara- 
bes ,V.  xi x.  Carte  de  cette  Ile , ibid. 

Momefta , III.  x«c. 

Momidfi , arbrifleau  à fleurs  violettes  de  detnf  for- 
tes , X.  66x. 

Mommabics  ( Baie  de  ) , où  une  Habitation,  XY. 
648. 

Momon,  femme  d’argent , X.  177* 

Mompa  , Pays  , IV.  87.  Riche  & belle  Vallée  de 
Mompa,  XIII.  4*6. 

Mompine  , montagne,  II.  96. 

Momu  , Pêcher  , voy.  Too. 

Momubah  , ou  Soo  , herbe  , XI.  70* 

Mona  . Ile  ,1.  541.  Ile  de  la  Mona  , XII.  y t.  re- 
tire lie  de  Mona  , dont  la  piopriété  cft  donnée 
à Dom  Baichclemi  Colomb,  174.  Situation  de 
cette  Ile , 107. 

Monacan  , Ville  formée  par  des  François  réfugiés, 
XIV.  loi. 

Monaco,  Ville  ^Italie  dans  l’Etat  de  Genes , IV. 
f*7- 

Monagatta , X.  y y 4. 

Mona  hattan.  Ile  , Ile,  XIV.  J4y  , 548. 
Mona-hoio  , montagne,  VIII.  îj. 
Monambafehagatt , Rivière,  IV.  4 yj. 

Monardes  , Ecrivain  , XIV.  19 1.  Cité  , J07» 
Monardus , Ecrivain  , cité  , iy.  ni. 

Monarcck , Village  , IX.  y 8 1. 

Menait  , Hollandois  , avec  deux  antres  riches 
Marchands  de  MHdelbourg,  équipent  deuxVaif- 
feaux  pour  les  Indes  Orientales,  I.  *6y. 
Monaftcrcs  , voy . Religion*. 

Monaftero  , Place  , XI.  5 5 y» 

Monau  : le  Peuple  de  Monau  ne  reconnoît  qu’un 
Dieu  Créateur  de  l’Univers,  III.  13$. 

Mooban  , nom  d’Archers  , X.J4». 

Monbafa  , Ile  , voy.  Mombafla. 

Monbaze  , IX.  jn.  # 

JMoncaire  , Ville,  VIII. .y  19. 

Moncalor , 2r.inde  montagne  , IX.  5 *8. 

Moncaon  , Ville,  VIII.  159 
Moncaos,  nom  de  vents  , IX.  *oj. 

Monccrico  x YiUc  de  file  de  Madère  , II.  1*7* 
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Moncius  , Doélcur  , voy.  Mrng  tfe. 

Monclaros  1 François  de  } , Millionnaire  Jrfuire,fc 
foumiflion  d’un  Portugais  à fes  avis,  V.  119. 
Vif  reproche  qu’il  fait  a Barrcro.&  qui  caufc  la 
mort  a ce  dernier  , in.  Kc-our  de  Monclaros 
en  Porrugil,  ibid.  Son  indifetétion  expofe  l’ar- 
mée Portugaife  a périr  , 112. 

Mondoa  ( Comte  de  la  ) , Vicctoi  du  Pérou,  XIII. 
J87. 

Monday , Cap,  autrement  nomme  du  Lundi,XI. 
44- 

Monde  : Syftcme  du  Monde  fuivant  les  Siamois, 
IX.  16  y.  Comment  les  Siamois  font  la  divifton 
du  monde,  K96.  Renouvellement  du  monde, 
197.  Avis  pour  ceux  qui  entreprennent  le  Voya- 
ge autour  du  Monde,  XI.  4$  1.  Diverfes  rou- 
tes qu’on  peut  prendre,  ibid.  8c  461.  Minière 
de  tirer  du  profit  de  ce  Voyage , ibid.  Grand  pro- 
fit d'un  petit  capital , *6  * . Voyage  d'une  grande 
partie  du  tout  au  Monde  par  tene,  4 tfj.  Meme 
entreprife  par  l'Occident  , ibid . Profits  qu’on 
peut  faire  au  retour  par  différentes  voies  ,46  y. 
Les  anciens  foupçonnent  l’éxiftcnce  d’un  autre 
Monde  . XII.  ».  Expériences  qui  forment  cette 
idée  , ibid.  Premier  fang  que  les  kfpagnolsfont 
couler  dans  le  Nouveau  Monde  , 17.  Le  Saint 
Siège  eonfulté , l’Efpagne  obtient  l’invcftirure 
du  Nouveau  Monde , JJ.  Ce  qui  confirme  le 
nom  d’Amérique  au  Nouveau  Monde,  T4y.  Re- 
cherche d’un  troifiemc  Mon  Je  , 177.  Comment 
cet  rêveries  devenues  utiles , ibid  Différence 
abfotuc  de  quelques  Peuples  du  Nouveau  Mon- 
de , XV.  y.  Change  mens  qui  donnent  de  la  vrai- 
fcinblancc  à d’autres  fur  le  mémefujet,  ibid. 
Autres  argurnens  , 6. 

Mondevergue  ( François  de  Lopis,  Marquis  de  ) , 
fait  un  voyage  à Madagafear , & charges  dont 
il  eft  revêtu  , VIII.  588.  Ordre  de  Police  quik 
établit  au  Fort  Dauphin  ,589.  Son  inftallacion 
en  qualité  de  Gouverneur  Général, ibid.  Il  prend 
le  parti  de  retourner  en  France  , {9».  Il  s'em- 
barque & les  vents  le  repouflent  dans  YWe.ibid. 
Un  autre  lui  fueccdc , y9j.  Retour  8c  fort  de 
Mondevergue  , Î94.  Cité  , rfxi. 

Mondivi,  ou  Mandivi  ( Cap  de  ) , XIV.  loi. 

Mondo,  Biakf  Motido  , Riuno  Fige  , ou  Figu  8c 
Te  mon  do  , noms  de  diverfes  clpcccs  de  enten- 
dent , XI.  704. 

Mondrain  , voy.  Freres  ( les  trois). 

Moneba,  Prince  des  Camaroncs  , IV.  4yi, 

Monemuji , Empire  , V.  98.  Sa  fituation  , uj. 

Moneta,  Village*  origine  de  fa  fameufe  Mof- 
quée  , IX.  y8x. 

Monette,  ou  Goulu  de  mer,  Oifeau,  V.  îoî. 

Mon  fort , Voyageur , XV.  toi. 

Mongal,  Tartare,  V.  y07.  Tartarcs  Orientaux  , 
nommés  Mongals,  y 1 y.  voy.  Tartarcs. 

Mongalie,  Pays , voy.  Tartarcs. 

Mongasi  Royaume  & Ville  de  ce  nom,  V.  xxo*. 
114.  Iles  deMongas,  XIV.  401. 
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Mone  fans , L»mu , voy.  Laitu. 

Mongbcr  : Plan  de  cette  Ville  ,IX.  J77-  Un  Voya- 
geur l'obfctve  , ibiJ.  Sa  defeription  , y8o.  Route 
depuis  Moneher  jufqu'à  Patna , j8i.  Ville  de 
Monghec,  X.  IJ}.  ... 

Mongiangape  , Fleuve  , 5c  Cote  depuis  cctcc  Ri- 
vière jufqu’à  Rio  grande  , XIV.  aj9* 

Mong-ing-cha  , cfpecc  de  Thé , VI.  470. 

Mong-inç  hycn  , voy.  Mong-in-hyem. 

Mong-in-liyem  , petite  Ville  , V.  41  *•  La  même 
Ville  nommée  Mong-ing-hycn  , VI.  471. 

Monginoco  , Empire , IX.  41** 

Mong  ley  , Ville,  V.  14a. 

Mongohau,  VI.  J91. 

Mongol-chargan , Tribunal  > VI.  *Oo.  Ile  de  Mon- 
gol, XI.  3 14-  # . 

Mongols,  Peuples,  voy.  Mogols. 

Mongonendoin  , Village  , IV.  617. 

Mong-tfe , Difciple  de  Confucius,  VI.  1 9 J. 

Monguls  , Peuple , voy.  Tartares. 

Mongufli , Royaume  , V.  114- 

Mong  vha-fu  , Ville  , VI.  108.  Situation  5c  pro- 
duction de  fon  diftriift , Il  O. 

Moniarki-fera , lieu,  X.  1 f 4- 

Monica  ( Donna  ) , Infante  de  Congo,  IV.  f6i. 

Moniz  Batctto  ( Antoine  ) , Portugais , arrive  dans 
une  Barque  à Diu  avec  (cpt  autres  Gentilshom- 
mes , I.  107.  Il  fe  faifit  d’un  riche  VaiiTeau , 
an. 

Monja , lie  , nommée  autrement  la  Religicufc,  XI. 
no. 

Monjo,  Efpagnol , XIII.  108. 

Monkeys  , nom  d’une  cfpecc  de  Singes  , IV.  139. 

Monk  s-hill , Fort , XV.  6 19. 

Mon  ku- p avril  a , Officier  Tartare,  VII.  89. 

Morjmouth  ( Duc  de)  , Seigneur  Nègre  de  Bandi , 
IV.  431.  Ile  de  ce  nom  , XI.  4*-  Par  qui  cette 
Ile  nommée  ,4:0.  Scs  productions  ,411.  Comté 
de  Monmouth,  XIV.  353. 

Monnicr  ( M.  le  ) , Académicien  François  , nom- 
mé pour  exécuter  une  réfolution  de  S.  M Louis 
xv,  XIII.  616.  & Juiv.  Ciré,  XV.  330. 

Monoccros , ou  l'Oifcau  du’Paradis , II.  6 46.  Gros 
Oifeau  rare  pris  pour  le  Monoccros , voy.  fa 
figure  à la  planche  , III.  303.  On  croit  que  le 
Monoccros  eft  le  même  que  1a  Trompette,  307. 
Efpeced’Ancs  cornus  de  ce  nom , VII.  416. 

Monnoie,  de  la  Chine , VI.  1 1 y.  Monnoie  de  cui- 
vre & fon  coin , nd-  Extrait  d'un  Livre  Chi- 
nois fur  les  Monnoies.  Monnoics  du  règne  de 
Yu.  Changement  de  forme  dans  la  monnoie 
Chinoife,  ibid  5c  117.  Monnoie  des  règnes  de 
Song  fit  deTang  Empereurs  de  la  Chine , 117. 
Infcriptions  des  monnoics  Chinoifcs  , ibid.  Bil- 
lots de  monnoie  delà  Chine  , 118.  Monnoics 
incertaines.  Au  nom  de  qui  5c  dans  quel  lieu 
la  monnoie  fc  fait.  Cabinet  d'anciennes  mon- 
noics , ibiJ.  Maniéré  de  fupplécr  aux  lacunes, 
a 19.  Divifion  de  la  livre  Chinoife,  ibid.  Mon- 
naie de  Bakhaiaou  Bukkaric  , VIL  107.  Celle. 


MATIERES.  477 

des  Bukkariens,  131.  Monnoie  8c  earaéterc  du 
Karay,  185.  Monnoie  d'un  Khan  Tartare, 3 S9* 
Sorte  de  monnoie  nommée  Poule,  399.  Mon- 
noie de  Kampion  , 407.  Monnoie  des  Inde* 
Orientales  , VIII.  157.  Celle  des  Maldives,  13 4* 
Monnoies  de  Goa  , 164.  Celle  des  Chinguiais, 
533.  Amandes  ameres  qui  fervent  de  monnoie , 
IX.  35.  Poids  8c  monnoie  de  Surate  , 39.  Mon- 
noie de  Mocka  , 53.  Monnoie  du  Tonquin  , 
113.  Monnoies  de  Siam  , 1 69.  Celle  du  Royau- 
me de  Boucan,  341.  Forme  d'une  monnoie  nom- 
mée Pagode  , 6 1 j.  Monnoie  du  Décan  , X.  87. 
Monnoies  d’Arabie  5c  leurs  figures,  317.  Plan- 
che des  monnoies  qui  repré  fent en  t les  douze  fi - 
gnes  du  Zo  liaque  , 319-  Pièces  de  monnoie  de 
cuivre,  5c  figures  de  différentes  monnoics, î xo» 
Monnoies  d’Ogcn  , 31 1.  De  Golkondc  , de  Vi- 
fapour  , de  Carnatc  & de  Velouche  ou  Velour,. 
Différence  des  vieilles  Pagodes  5c  des  nou- 
velles, ibid.  Figures  des  Monnoies  du  Roi  de 
Qbeda  5c  Pcra,  313.  Figures  de  celles  des  Rois 
d’Afcm  , de  Tipouta  , d’Arrakan  5c  du  Pegu. 
Monnoie  Angloifc  des  Indes.  Celle  des  Hollan- 
dois.  Monnoie  du  Royaume  de  Qucda  8c  Pcra  , 
ibid.  Celle  d’Achem  ,314  De  Macalîar  , de 
Camboic  , de  Bantam  5c  des  Moluques.  Celle  de 
Batavia.  Celle  de  Siam  , ibid.  Figures  des  Mon- 
noics de  la  Chine,  du  Royaume  de  Tonquin, 
5c  des  lingots  d'argent  du  Japon  qui  patient  pour 
monnoie  , 3 1 y . Monnoies  (f  Afem  , de  Tipoura,. 
d'Arrakan  5:  du  Pegu.  Celle  de  la  Chine  5c  du 
Tonquin  , /é/d,Monnoics  du  Japon , 3 1 6.  Celles 
des  Portugais  aux  Indes  Orientales  Figures  des 
monnoics  d’or  5c  d'argent  du  Japon  , ibid.  Fa- 
brique de  la  Monnoie  a México } XI.  334.  Ché- 
rafs  ou  Changeur  pour  les  Monnoies  , 689.  Hô- 
tel des  Monnoies  de  México,  XII.  4yi.  Mon- 
noie de  la  Virginie  , XIV.  yit.  Celle  de  la  Ca- 
roline , 369.  Monnoie  fingulicre  des  Colonies* 
Angloifcs  de  l’Amérique,  387. 

Monom°taPa  » Royaume  ou  Empire , occupe  une 
grande  partie  du  Pays  de  Sofala  , #fa  Deferip- 
tion , I.  90  5c  9 1.  Le  Pays  abonde  en  Eléphans* 
5c  en  mines  d'or.  Anciens  Edifices  avec  des  Inf- 
criptions. Ufages  5c  Religion  du  Monomotapa 
91.  Le  Monarque  du  Monomotapa  cft  Souverain 
de  toutes  les  mines  d'or  de  l'Afrique,  140.  Ama* 
zones  du  Monomotapa  , V.  100.  Côte  od  com- 
mence cet  Empire,  118.  Carte  du  Monomota- 
pa  5c  des  Etats  voifins , 119.  Ambatiade  Portu- 
gais à l'Empereur  du  Monomotapa  , ixo.  Xlc 
Monarque  offre  cent  mille  Hommes  à Bàrrero , 
ibid.  Etendue  5c  bornes  de  ccc  Empire,  113. 
Sa  (filiation  5c  (es  Rivières , ibid.  Divifion  du 
Monomotapa  , 114.  Ses  mines  d'or  les  plus  ri- 
ches , ibid . Conje&ures  fur  l'origine  du  Mono- 
motapa , aty.  Anciens  édifices  qui  s'y  trouvent. 
Côte  du  Monomotapa.  Pouiquoi  les  Portugais 
Pont  nommée  Sofala.  Pays  intérieur  du  Mono- 
xnotapa.  Qualité. 5c  Religion  des  Habitans,/£/4- 
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Palais  Je  PFmpereur.  Ses  rrois  portes  6c  lear 
ufage,  n«.  Principaux  Officiers  de  la  Cour. 
Alimens  S c Cuiflne.  Femmes  de  rtmpcrcur:  leur 
rang  , leurs  noms  & leur  autorité , ibtJ.  Jours 
de  létes,  117.  Ufagcsdujout  de  la  Nouvelle 
Lune.  Fctc  qui  fc  termine  baibaremcnt.  Mum- 
bos  » Nation  anrropophagc.  Armées  du  Mono* 
moc.ipa,  ibid.  Ce  que  les  Indiens  racontent  du 
Monomotapa  , X.  y 19. 

Monou  , voy.  Bulm  3c  Morous. 

Monous  ( Galas  ) Peuple,  III.  1)0.  Bulm  Mono 
ou  Monou,  nom  du  Pays  de  ce  Peuple,  570. 

Monovara,  X.  Jfi. 

Monpa,  ou  Manpa , Pays  , voy.  Manpa. 

Monroy,  Capitaine  £(pagnol,  XIII.  iji. 

Monfal , Nation  & Ville,  voy.  Anziko, 

Monfcgur,  Capitaine  de  Vaillcau  François.  TIT. 
IJI.  Il  brûle  un  Vaillcau  6c  une  Barque,  133 
& fuiv. 

Mon(crrat,&  chemins  qui  yconduifcnt,  IV.  «ij. 
Ile  de  MoiiLcrat , XIII.  4. 

Monfia,  Ile,  6c  fa  pofition,  I.  51.  Les  Arabes 
s’en  rendent  maîtres , 8?. 

Monfon  , Capitaine  Anglois,  I.  198. 

Monfonis,  Nation,  XV.  it. 

M -»nft res  : Figure  d’un  monllrc  marin  , voy.  {a 
planche  ,111.  311.  Monft  c de  mer  inconnu  , & 
fa  d.fcripcion  , y8i.  Monftic  marin  de  flgute 
humaine,  IV.  tfi).  App.iruion  d’unmonflre, 
VII.  94.  Montres  à qui  la  nature  n’a  donné 
qu’un  bras  foirant  de  la  poirtinc,  & une  feule 
jambe,  1*9.  Monftiesdc  Pile  de  feu  , IX.  419. 
Etrange  accident  catifé  par  un  moallre  marin, 
X.  4|l.  Arbre  nommé  montre , XII.  1)9  Ol- 
feau  appellé  MjmILucux  . 6 y 1.  Dangers  dans 
la  Pcchc  des  Perles  caufés  par  des  monft  tes  ma- 
rins , XIII.  177. 

Monful  . Royaume  , voy.  Murflli. 

Mont,  nom  d'une *0011116 , XII.  471. 

Mantabey  , Ile,  IX.  {39. 

Montagne  ( I^viere  -le  la  ) , V.  1 x r.  Ile  nommée 
M ntag  ic*'or  , 6c  fa  fimation  , 579. 

M untngncs , ou  Monts  : Voyez  les  à leurs  a'ticles 
parriücrs.  Mon  agnes  dais  les  Indes  ,1.  jj. 
Montagnes  ardentes,  itj.  Montagnes  noires 
6c  jaunes  , 187.  Montagnes  rouges,  1)4.  Une 
jetcant  continuel  cracnr  des  flammes  , 410. 
M mes  chargés  de  neige , fcc.  en  Afri  me , II.  46. 
M «magne  pro.hç  la  Baie  de  S.  Aognftin , 49. 
Montagne  qui  fait  reconnoîtrc  la  Vi'lc  de  Mé 
lupor,  9 j.  Chaîne  de  montagnes  d*ns  l’Ilc  de 
Lanccroca,  148.  Montagnes  chargées  de  pins  , 
1 \6.  Cinq  montagnes  dans  111c  de  Saî,  )4r. 
M nragne  de  matbre  , 4 96.  Mont  du  Diable, 
III.  f 9.  Montagne  fort  escarpée,  67.  Six  mon* 
tagnes  fa  11  noms,  70.  M >nragnc  des  Lions, 
117.  Mmtsrotges,  $4*.  Quatre  petits  mon'S 
compofcnt  une  pointe,  401.  Montagnes  biu- 
ncs  . 4^4.  Monts,  ou  falaifes  ronges,  619. 
Moutagncs  du  Canton  d’Anamabo,  IV.  64. 
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Montagnes  Fétiches,  16  T.  Chaîne  de  petîrt* 
montagnes , 4M-  Montagnes  qui  forment  un 
affreux  Spcélaclc,  494.  Montagne  où  rélîde  le 
Roi  d’Angola,  V.  ij.  Montagnes  voifines  du 
Cap  de  Bonne  Efpérancc,  tu.  Montagne  du 
venr  ou  du  Diable,  m.  Montagne  bleue,  & 
pourquoi  ainfî  nommée.  II}  - Montagnes  nom- 
mée» Monts  brilésou  Los  picos  fragofos  , nj. 
Montagnes  fans  noms,  118.  Montagnes  de 
pierre,  ib.  Montag.  de  la  Holl.  Hoitcnrore,  119 
& 1 jo.  Montag.  noire,  l'on  batn  6c  fa  terre,  1H4. 
Monrag.  la  plus  haute  de  la  Chine  ,24».  Mon', 
volante , ibiJ.  Deux  montagnes  (ingulieres,  1 je. 
Montagnes  difficiles,  jjj.  Afficufcs  6c  ücrilcs 
montagnes  , 417.  Montagnes  fort  hautes , 4)8. 
Montagnes  afficufcs,  459.  Chaîne  de  Monta- 
gnes, 44 j.  Montagnes  cultivées,  448.  Mon- 
tagnes bien  cultivées,  451 , Montagnes  en 
terraffes  , 4f*.  Montagne  fort  roidc  , 479. 
Chaîne  de  montagne  déferrés,  4*1.  Autres  chaî- 
nes de  momagnes,  4*4.  Deux  chaînes  de  mon- 
tagnes parallèles,  4 66.  Montagnes  fort  efear- 
pccs , 4*7.  Autres  montagnes  fort  efearpées, 
489.  Montagnes  de  Nan  ngan  fu  , 499.  Mon* 
tagnes  qui  produilcnt  des  mines  d’or , d’argent , 
de  plomb  , de  fer  6c  d'étain , VI.  47.  Détroits 
de  montagnes,  49.  Montagne  efearpée  & fon 
fommet  de  roc,  ji.  Montagnes  épouvenrables 
à la  vue  , 7t.  Montagnes  qui  tiennent  lieu  de  la 
grande  muraille  de  la  Chine , 90.  Plan  de  la 
montagne  des  cinq  têtes  de  Cheval , 99.  Monta- 
gnes dont  quelques-unes  habitées  par  un  Peuple 
fauvage,  lof.  Montagnes  autant  que  de  plaines 
djns  un  Diftiiét , 106.  Montagnes  qu’on  pré- 
tend renfermer  des  mines  d’or , 110  les  mon- 
tagnes de  la  Chine  cultivées,  197.  Les  monta- 
gnes de  la  Chine  infeftées  de  Tigres  6c  de  Vo- 
leurs , xi).  Forets  dans  les  momagnes,  47I. 
Richeffe  des  montagnes  de  la  Chine  , 48). 
Chaîne  de  monragnes  , 49J.  Montagne  , une 
des  plus  haute  de  l’Univers,  & fes  noms,  foi. 
M >nragne  fans  nom  , ji  j.  Autre  montagne  lans 
fïnm,  f *4-  Haure  montagne  (ans  nom,  jij. 
Chaîne  de  montagnes  fans  noms,  56 f.  Monta- 
gne la  plu*  confi  lérablc  de  la  Tartane,  VII.  1. 
J lu  (leurs  chaînes  de  montagnes,  11  6*  fuiv. 
Montagnes  inaccefliblcs  qui  féparcnr  un  Pays 
d«s  Tartares,  19.  Montagnes  qui  paioiffent  iu- 
cefliblrs,94  Montagne  fans  nom  , ici.  Affreu- 
fes  monragnes  qui  (eparent  la  Chine  du  liber, 
10 6.  Vallc  chaîne  de  montagnes  couverte  de 
neige  , 114.  Montagnes  q»ù  produifei  t de  la 
poudre  d’or  6c  d'argert . ni.  Grandes  monta- 
gnes fans  noms  . Î41.  M'*nragncs  d’ou  fortent 
des  orages,  îyt.  Montagnes  (ans  roms , 170  & 
171.  M mragnes  on  l’An  hc  de  Noé  s’arrérc, 
194.  Montagnes  cor-pofécs  du  plus  bran  fcl  de 
roche  , ) 1 8.  La  plus  haute  montagne  du  Monde , 
j «9.  Montagnes  ter-  m niées  , 4:8.  Afficufe* 
montagnes  6c  kurdcfciipiioo , 4J4.  Montagnes 
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pscvrcs,  449.  Fortcreflcs  dans  les  montagnes. 
Jardins  qu'on  y pratique,  ibid.  Diveifcs  mon- 
tagnes, 4.0  6*  (uiv.  Grande  chaîne  de  monta- 
gnes qui  environnent  la  Chine,  4 10-  Difpofi- 
tiondes  montagnes,  VT1I.  4.  Diveifcs  monta- 
gnes, $9.  Montagnes  & bois,  59.  Montagnes 
les  plus  célébrés  , 60.  Montagne  enflammée , 
ou  Volcan  , 117.  Montagne  où  eft  ûtué  un 
pofte  , 368.  Refervoirs  d'eau  au  Commet  des 


montagnes,  519.  Chaîne  de  montagne  qui  ré- 
parent les  Royaumes  de  Siam  & de  Camboye* 
IX.  188.  Montagnes  qui  féparent  le  Royaume 
de  Siam  de  fes  voiflns,  t j4.  Montagnes  de 
pierre  d’aiman , 308.  Montagnes  remplies  de 
fcctes  farouches , 368.  Montagnes  pleines  de  bê- 
tes féroces,  391.  Comment  on  pafle  d'art  r eu  fes 
montagnes,  340.  Montagnes  lanc  noms,  X. 
105.  Montagnes  entremêlées  de  belles  plaiaes , 
153.  Grandes  montagnes  fans  noms  ,135.  Hau- 
tes montagnes  fans  noms,  108.  Montagnes  cou- 
rettes de  neige,  499.  Montagne  qui  renferme 
de  riches  mines  d'or,  501.  Montagne  contenant 
trois  mille  Temples,  51 1 Chaîne  de  hautes 
montagnes,  549.  Autres  chaînes  de  Montagnes, 
ibid.  333  & 334.  Montagne  remplie  d'or , te  rou- 
lée dans  la  mer,  6$ 4.  Montagne  brûlante,  XI. 


137.  Montagne  des  Lions  , 16 y Montagne  ar- 
dente, autrement  nommée  volcarto  vejo  ou 
vieux  Volcan,  343.  Montagne  en  pain  de  fu- 
cre , & fon  Volcan  , 374.  Trois  montagnes 
dont  une  à double  Commet,  381.  Plusieurs 


Montagnes,  388.  Montagne  remplie  de  Singes, 
d’animaux  féroces  & de  bcies  venimeufes,  4/17. 


tagnes  de  plut  de  quatre  cens  lieues,  691.  Mon- 
tagnes couvertes  de  neige,  XV.  308.  Montagne 
au  lommct  de  laquelle  trois  Voyageurs  Fran- 
çois taillent  une  In  Ce  1 iption  , 319.  Montagnes 
renverfées  par  un  Ouragao  , 38s..  Autres  mon- 
tagnes maltraitées  par  le  même  Ouragan , 384. 
Chainc  de  Montagnes  , Soi. 

Montagu  ( Duc  de  ) 3 fes  égards  pour  Job  Ben  Sa- 
lomon Prince  Africain , III.  113.  Cité,  318. 
Uo  Enfeigne  François  , nommé  Montagu,  blcffé 
à un  fiége,  VIH.  444.  Figure  de  la  Maifon  de 
Montagu  » XV.  191. 

Montaguez  , Nation  Indienne,  XIV.  399. 

Montaigu  ( Duc  de  J , voy.  Montaigu  ( Port  de  ). 

Mont  aigu  ( Port  de  ) , XI.  i$y.  Myîord  Montaigu 
Ambaiïadcur  Anglois  en  France  , XIV.  63I.  Fi- 
gure de  la  Maifon  de  Montagu  ou  Montaigu  , 
XV.  171.  Ile  de  Sainte  Lucie  donnée  au  Due  de 
Montaigu,  341.  Le  Duc  de  Montaigu,  cité, 

478  & 479. 

Monramhu,  JurifdiéVion , & fes  limites.  II-  391. 

Motaliquita,  Bouigadc , XII.  333. 

Mootalve  , Efpagnol  , XIIL  161. 

Montan  , Hiftoiicn  , XII.  xiij  de  l'avant-propos . 

Monrnno  , Efpagnol  , Commandant  d'Attillciic  , 
XII.  384. 

Monranus  ( Arnold  ) , recueille  les  Journaux  de 
d^ux  Voyages,  V.  i*t.  Sujet  de  l'article  Privant, 
348.  Il  cil  un  des  principaux  Auteurs  qui  ont 
écrit  fur  la  Chine  , VI.  1 . Cité , 1.  Il  eft  aceufé 
d'exagération  , X.  327*  Il  eft  démenti  par  le  té- 
moignage oculaire  de  Kxmpfer , ibid. 

Monta  raz.  ( André  de  ),  Capitaine  Efpagnol,  XII. 


Montagnes  entrecoupées  de  plaines , 301.  Mon-  403. 

tagne  avec  deux  Temples  l'un  au  défias  de  fau-  Montauban  , âgé  de  dix  ans  , fauvé  d'un  naufra- 
tre,  304.  Temple  de  la  fécondé  gorge  des  mon-  ge,  8c  comment,  VIII.  343. 
tagnes , 304.  Diverfes  montagnes  . 317.  Mon-  Montaubon  ( Sieur  de  ) , François  , Lieutenant  Ci- 
ra gne  affreufe,  319.  Mine  d’une  Montagne  & vil  de  Madagafear , VIII.  343.  Cité  , 374.  Il 

Ville  voiline  , 350.  Montagne  convcrte  de  fuccedc  à deux  Charges,  J7 •/. 

Pins  , 33 4.  Effroyables  Montagnes , ibid.  Mon-  Montaulîcr  ( M.  de  ) , introduit  un  Ambafiadeur  à 
tagnes  remplies  de  précipices  , 337.  Fâcheufc  l'audience  de  Monfeigneur  le  Dauphin,  IV.  381. 
Montagne  , 333.  Montagnes  efearpées,  f$6.  Mont-Brélîl , langue  de  terre  , XI.  1 1 1. 

Pluies  plus  ordinaires  fur  les  Montagnes , 414.  Monrbrun  ( Chevalier  de  ) , François,  fait  prifon* 
Diverfes  Montagnes,  XII.  43  & 46.  Longue  nier  un  Capitaine  Anglois,  III.  333. 
chaîne  de  Montagnes,  109.  Montagnes  fans  Montdclli,  Ville  , brûlée  par  les  Portugais,  1. 119.. 
noms  , 3 10.  Chaînes  de  Montagnes,  479.  Une  Montdevergne  , Voyageur , IX.  J 1 8. 

Montagne  en  pain  de  fucre  , ibid.  Deux  Mon-  Monte  , Cap,  I.  113.  Nommé  auflî  Capo  del 
tagnes  & leurs  Volcans  , 494.  Montagnes  fans  Monte  , II.  310.  Réfidcncc  d'un»  Roi  près  de  ce 

noms,  309.  Montagnes  peuplées  de'Scrpcns,  Cap,  III.  130.  Pourquoi  nommé  Cap  Monte  ,, 

441.  Montagnes  fort  hautes  fans  noms  , XIII.  34-ï-  Commerce  avec  les  Habitans.  Le  Roi  du 

104.  Trois  forces  de  Montagnes  , 439.  Péruviens  Pays  vient  an  Marché  avec  fa  fuitt.  De  quelle 

qui  les  habitent  , ibid.  Montagnes  qui  féparent  manière  reçu  des  Nègres.  Son  nom  St  for  ha*- 

le  Chili  & le  Pérou,  448-  Montagnes  riches  en  billement , ibid.  Cai  elles  qu’il  fait  à Viriaulc., 

Met  aux  , où  l'on  fuppofe  que  les  A maton  es  f,  lui  & Tes  femmes,  941.  Defeription  du  Cap» 

retirent , XIV.  4).  Chaîne  de  Montagnes , 70.  Beautd  extraordinaire  Se  richcifc  du  Pays  Ii  <èr 

Deui  Montagnes  de  couleur  d'or,  j ) ( Se  tyit.  peuple  tout  d'un  coup  , ibid.  Sa  latitude  ob- 

Chaîne  de  Montagnes,  484.  Autre  chaîne  de  lei'vde  , jdo.  InJuftrie  des  Nègres  de  ce  Cap,. 

Montagnes  nommdcs  Montagnes  bleues,  jj»_  49f  Nom  que  les  Nègres  lui  donnent,  171. Sa» 

Haute  chaîne  de  Montagnes  , j«8.  Monts  Nô-  Situation  & fa  forme.  Ses  divers  ancrages.  Quaa- 

trc-Damc.St  Mont- Leurs  >jo.  Chaise  de  moa.  lnùdu  Pair.  Pais  que  la  Rivière  du  Cap  ait  aft^. 
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ibid.  Naturel  des  Habitans  ,573.  Leurs  moeurs. 
Leur  Gouvernement.  Leurs  habits , ibid.  Au- 
tres ornemens  des  Femmes  & des  Hommes,  y 74. 
Leurs  édifices  & propreté  qu’ils  v entretiennent. 
MolIciTe  des  Grands  6c  des  Riches.  Leurs  Cui- 
fincs  6c  leurs  aliment , ibid,  Commerce  du  Pays, 
57  j.  Abondance  de  bois  de  teinture.  Timidité 
des  Habitans  , ibid.  Langage  du  Cap  , {76.  Re- 
ligion, ibid.  Ce  Cap  nommé  suffi  Vakongo  , 
{8y.  Il  cft  encore  appcllé  Vcy-B; ikoma  , y*x. 

Monte  ( Dominico  ) . Portugais,  VIII. 7 s. 

Monte-C  firijlo , Montagne  , en  forme  de  pain  de 
fucre  , XL  jji.  Par  qui  ainfi  nommée  , XII. 

1 6.  Riviere  appellée  Monte  Chrilto  , voy.  Ya- 
qui.  Monte  Chrdlo  fubfHtué  à Manta , XllL 
{66. 

Monrecuccuto ( Cavaxzi  de  ) .Ecrivain  , IV.  yyr. 
Nommé  suffi  Montccuccolo  , V.  9. 

Monte  del  Diabolo  , voy.  Mingo  ( monugne  dej. 

Mont  écorché  , voy . B'uchato. 

Montcrour,  Place,  IX.  yj{. 

Monte-Frade  , montagne  , II.  55». 

Montega,  Baie  , XV.  {80. 

Montego  , ou  Monte  da  Rapêfa , Cap  , Sc  Villa- 
ge des  Ncgies  qui  l'habitent  f IV.  164. 

Montego , Efpagnol , voy.  Montcjo  ( François  de  )• 

Monte  - G or  da  , ou  Monte-C  ourda  , voy.  Monu- 
Guarde.  # 

Montegroffo  , belle  mine  d*or , XIV.  îyf. 

Monte  Guarde , la  plus  haute  Montagne  de  l'Ile 
S.  Nicolas.  II.  | »8.  Le  Commet  forme  un  Pic, 
406. Nommée  auffi  Monrc-Gourda  : fa  fîtuation, 
ibid . Appellée  autrement  Monte  Gords  , XL 
116. 

Montciro  . Provincial  des  Jéfuires  • V.  yj6. 

Montcjo  ( François  de  ) , Officier  Efpagnol  , XIL 
S4I  &fuiv,  Cié,l{6,  iy8,  176.  Commif- 
flon  dont  il  cft  chargé  pour  la  Cour  d'Efpagnc 
avec  Porto  Carrcro  , 188.  Leur  Voyage,  346. 
Avis  que  le  Gouverneur  de  Cuba  en  a.  Ces  deux 
Envoyés  de  Cortex  arrivent  en  Efpagnc  , ibid. 
Leur  VaitTeau  faifi  par  le  crédit  des  amis  de  Die- 
go de  Vclafquex,  {47.  Ils  porter t leurs  plain- 
tes 11  la  Cour  avec  le  Pcrc  de  Cortex  Ils  font 
reçus  favorablement , ibid.  Obftaclcs  qui  s’op- 
pofenc  au  fucccsde  leur  Commiffion  , {48.  Die* 
go  de  Vclafqucx  en  cft  averti , ibid.  Cité , fous 
le  uom  de  Montego , XIII.  1, 

Monteleon  ( Marquis  de  ) , Efpagnol , XV.  664. 

Monteleonc  , ou  Montclione  ( François  di  ) , Ca- 
pucin * voyage  avec  Meroila  , IV.  tx8  bfuiv. 
Il  fonde  un  Couvent , f 66.  Ce  Millionnaire  fç 
faifit  d’un  Sorcier,  V.  4J. 

Montcmayor  ( Dom  Alphonfe  de  ) , Officier  Ef- 
pagnol , XIII.  174.  Il  fc  délivre  par  fou  coura- 
ge 6l  fon  ad.cflc  , 177. 

Monte  Pinofo  , Ile  , II.  {{o. 

Monte  de  P lata  , 6c  fa  forme  , XII.  16. 

Moncepouii , Place,  VIII.  468. 

Monteras , Porte  dune  petite  Ville  de  même  nom. 
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L { {9.  Les  Anglois  y profitent  de  la  rançon  do» 

Commis  , ibid. 

Montcrcy  ( Comte  de) , Gouverneur  de  la  Nonv. 
Epignc  , XI.  fi  {.Ponde  Momercy,  ibid 

MoïKcro  ( Dom  Geronimodc  ) , Portugais  & Offi- 
cier au  Servie  d’Efpagne,  vaincu  par  les  An- 
glois , XI.  188. 

Montcroh  , herbe,  VIII.  617. 

Monte  Rotondo  , montagne  , I 116. 

Montefarchio  ( Jerome  oc)  .Capucin  Miffionnai- 
re , confère  le  Baptême  à plus  de  cent  mille 
âmes, IV.  {66. 

Momes-Claros , montagnes  , 6c  pourquoi  nom- 
mées ainfi , III.  13 1. 

Montcsclaros  ( Marquis  de  ) , Seigneur  Efpagnol  , 
XII.  416.  Cifé,  XIII.  jyy. 

Moncefino  ( Antoine  ) , Dominicain  , dont  les  Pré- 
dications Méfient  le  Gouvernement  , XII.  17O. 
Il  va  plaider  fa  caufe  à la  Cour  d’Efpagne,  171. 
Conclufîon  de  cette  affaire,  178  11  retourne  à 
l’Ile  Efpagnole  avec  le  Pere  Cordoue  , ibid . 

Montevideo  (Ville  de),  XIII.  {{i. 

Monccviicr,  commande  une  .petite  Flotte,  IX. 
{10. 

Montexuma , Empereur  du  Méxique  , envoie  des 
Députés  aux  Espagnols , XL  { {9.  Ce  Prince  va 
au  devant  du  Général  Efpagnol  , 540.  Porrraic 
de  Monrexuma  , ibid.  Comment  le  Général  Ef- 
pagnol fe  failli  de  fa  Pcrfonne , 541.  Mort  de 
ce  Prince  , {♦».  Ce  Monarque  nommé  aulfi 
Mocezuma , envoie  deux  de  fes  Officiers  à Cor- 
tex , XII.  166.  Couricrs  par  lefqucls  il  eft  in- 
foimé  de  l’arrivée  de  Corrcz  , 169.  Préfcns  qu’il 
envoie  au  Général  Efpaenol  , ibid.  Il  lui  rehife 
la  nermiifion  d'aller  à la  Cour  , 170.  Cortex 
inufte  à la  demander,  ibid.  Cara&ere  de  cet 
Empereur  , 175.  Combien  il  fc  rend  odieux. 
Prodiges  qui  annoncent  1a  ruine  de  fon  Empire, 
ibid.  Plaintes  d’un  Cacique  contre  ce  Monarque , 
z8i.  Arrivée  de  quelques  Officiers  de  Motezu- 
ma , 6c  fujet  de  leur  Vovagc,  x8i.  Cortex  fait 
enlever  ces  Officier*  , Aid,  Il  en  délivre  deux 
6c  leur  perfuade  qu’ils  lui  ont  obligation  de  lear 
falut , 18).  Il  les  1 envoie  à l’Empereur.  Les  au- 
tres conduits  fur  la  Flotte  , ibid.  Difpofitionsde 
Motezuma  , 184.  Il  députe  deux  de  fes  Neveux 
aux  Caftillans.  Ex  hortions  d;  Cortcz  avec  eux, 
ibid.  Cortex  infifte  fur  la  permiffion  d’aller  a 
la  Conrde  Motezuma  , 18  y.  Portrait  qu’un  Ca- 
cique fait  de  ect  Empereur,  191.  Nouveaux 
AmbafTadeurs  de  Motezuma,  toy  Explication 
de  la  conduite  de  ce  Prince , ibid.  Quel  fruit 
Cortex  tire  de  l’Ambaffadc  Impériale  , {06. 
Quelles  conditions  Motezuma  fait  propoferà 
Cortex,  308.  Les  Amballadcurs  de  ce  i’rince 
entreprennent  détromper  Cortex,!  14.  Autres 
Ambafladcurs  de  Mo  czuma  , & leur  diîfiniula- 
tion,  {10.  Irréfolucion  de  ce  Monarque,  {if. 
Il  emploie  le  fecours  de  la  Magie , ibid  Un  de 
Ces  Neveux  va  au*dcvaat  de  Cotcez,  { 11.  L’Em- 
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per eur  y vient  lui  même  , 315.  Son  Cortège. 
Son  âge  6c  fa  figure.  Son  habillement , ibid. 
Circonflances  de  cette  entrevue  , 31*.  Cortex 
lui  met  une  chaîne  d'émail  au  cou.  Faveur  tju'il 
reçoit  de  ce  Monarque  , ibid.  Motczuma  vifitc 
Cortex  dans  fon  logement , 517.  Son  difeours, 
ibid.  Réponfe  de  Cortex  , 318.  Explication  de 
Ce  Prince  (ur  fa  Religion  , 119.  Audience  qu'il 
donne  à Cortex  dans  ion  Palais  , ibid.  Dcfcrip- 
tion  du  Palais  Impérial,  J 30.  Conférence  en- 
tre Motezuma  & Cortex  , 3 3 1 . L'Empereur  mené 
Cortex  dans  le  principal  Temple  de  México. 
Ce  qui  s'y  pafle  , ibid.  J’ropofition  hardie  de 
Cortex  , 331.  Réponfe  de  Motczuma,  ibid. 
Cortex  commence  à fe  défier  de  Motczuma  , 
H i-  Cortez  prend  la  réfolution  de  fc  faifir  de 
ce  Prince  , 954  Hardiclîc  de  cette  entreprife  , 
$ If.  Comment  Cortex  l'exécute.  Reproche  qu'il 
fait  à Motczuma.  Comment  il  lui  déclare  fes 
intentions,  ibid.  Embarras  de  c^Prince  , 33*. 
Offres  qu'il  fait  à Cortez.  Avec  quelle  adreffe 
une  femme  , nommée  Marina , détermine  l'Em- 
pereur à fc  livrer  aux  Efpagnols  , ibid.  Il  cft 
conduit  au  Quartier  de  Cortez  , 357-  Mefures 
qu'on  y obfervc  avec  lui.  Il  diffimulc  fa  fitua- 
tion  à fes  Sujets.  Jugement  que  ces  derniers  en 
portent , ibid. . Conduite  de  Motezuma  dans  fa 
captivité,  338.  Son  obflination  dans  l'Idolâ- 
trie , ibid.  Célèbre  audace  de  Cortex  , qui  mec 
les  fers  aux  mains  de  l’Empereur , 339.  Conf- 
tcrnacion  de  ce  Prince  St  de  fes  Sujets , ibid. 
Commmcnt  Cortez  ôte  les  fers  à l'Empereur, 
54° • Artifices  par  lefqucls  il  ménage  l'clprit  de 
ce  Prince  , ibid.  Politique  de  îvflfcczuma,  34t. 
Cortez  la  fait  totipier  à fon  avantage,  941. 
Motezuma  fait  hommage  de  (es  Etats  à l'Ef- 
pagne.  Son  motif  dans  cette  étrange  demande. 
Scs  regrets  , ibid.  Ce  Prince  prelîe  Cortez  de 
quitter  fes  Etats  , 344.  Réponfe  de  Cortez  , 
ibid.  Cortex  continue  de  ménager  l'Empereur , 
On  croit  cc  Monarque  d'intelligence  avec 
Narvacz  ennemi  de  Cortez , 1 3 3 . Raifonrcmcnc 
de  Motczuma  fur  la  diviliou  des  Efpagnols. 
Comment  Cortez  lui  répond , ibid.  Moceznma 
offre  une  armée  à Cortez  , 3 f 4.  Fidélité  de  cc 
Prince,  3*1.  Conduite  de  Motczuma  difficile  à 
expliquer,  3 6%.  Motezuma  propofe  de  fe  mon- 
trer à fes  Sujets  , 368.  Circonstances  de  cette 
entrevue.  Difeours  Qu'il  tient  aux  féditieux.  Ef- 
fet  qu'il  produit , ibid.  Motczuma  dangereufe- 
ment  blcflé  par  fes  Sujets,  369.  Sa  mort.  Rc- 
rets  qu'elle  çaufe  aux  Efpagnols , ibid.  Le  corps 
c Motezuma  envoyé  aux  Rebelles  , 370.  Ils 
l'cnfcvelifTent  avec  honneur.  Son  caiaâcre.  Son 
fucccfîeur , ibid.  Repos  que  les  Efpagnols  doi- 
vent à la  mort  de  deux  fils  de  Motezuma,  3 77. 
Fenêtre  où  il  eft  mé  d’un  coup  de  pierre  , 441. 
Familles  qui  reftent  de  fon  fang,  443.  Généa- 
logie de  la  Maifon  , 447.  Ce  Prince  , cité  fous 
le  nom  de  Morezumati,  518  & fuiv. 

Lomc  xyi. 
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Montfalconc  (Dom  Juan -Grau  y ) , dont  le  Mé- 
moire fert  de  guide  , X.  37$. 

Montferrat  , Ile , 6c  fa  découverte  , Xtl.  40.  Ile 
Angloifc  de  Montfcrrar  , XV.  fit. 

MorrFort,  IV.  61.  Situation  de  ccjicu  nommé 
auflî  Mantfort,  69. 

Monti  fieddi  , ou  Momi-Nevofi  , Montagnes  , V. 

Montigny  ( Carpeau  de  ) , Commandant  François, 
XIV.  373.  Voyage  du  Chevalier  de  Montigny, 
713.  Montigny  envoyé  pour  arrêter  des  Fuyards 
Angiois  , XV.  6f6. 

Montil  , lie  » voy.  Motir. 

Montincute,  Plante  purgative , XII.  617. 

Monti* Ne vofi , voy.  Monti- Frcddi. 

Montingué  : Royaume  6c  Port  de  cc  nom  , VIII. 
xi7*  Comment  le  Roi  traite  un  Voyageur  Fran- 
çois, xi  8. 

Momifier  ( ficur  de  ) , Commandant  d’un  Vaificau 
François  , arrive  à Kazégut  II.  377. 

Monrji,  Scigncar  Tarrare , VII.  ifi. 

Montjoy , premier  Canton  de  l’Amérique  qui  donne 
de  la  pierre  à chaux  , XIV.  338. 

Montraagni  , Gouverneur  du  Canada  ,XIV-  70t. 

Montmorency  ( M.  de  ), entreprend  le  Commerce, 

X.  180.  Sort  de  quatre  VaiiTcaux  qu'il  envoie 
aux  Indes,  181.  Le  Maréchal  de  Montmorency 
Viceroi  du  Canada  , XIV.  601.  Saut  de  Mont- 
morency , éî'94. 

Montoya,  Millionnaire,  XIV.  i ji.  Cité  , ijj. 

^lont  Réal , voycç  Mont-Royal. 

Mont-Royal  , VIL  178.  Autre  Mont-  Royal,  nom- 
me anfîi  Mont-Redl,  XIII.  30.  Rivière  de  Mont- 
real , XIV.  M*.  Pavs  depuis  les  trois  Rivières 
jufqu'à  Montréal,  701.  Defctiption  de  l’Ile  6c 
de  la  Ville  de  Mont  réal , ibid.  Haute  8c  baffe 
Ville  , 701.  Leurs  p incipaux  Edifices.  Environs 
de  Montréal,  ibid. 

Monrs  (de)  , aurrement  nommé  Rierrc de  Guat  , 
entreprend  de  peupler  l'Acadie  , XIV.  391.  Son 
caraétere.  Son  départ , ibid.  Courfe  qu'il  fait, 
393.  Il  établir  les  François  à Port  Royal , ibid. 
11  perd  fon  Privilège  , 594.  Scs  difgraces , 39  j. 
Ses  fautes,  ibid. 

Monts  bleus  , maltraités  d'un  Ouragan  , XV.  384.’ 

Montferrat , Ile  , où  les  Angiois  ont  des  Etabliflc- 
mens  8c  origine  de  ce  nom  , XV.  611.  Situat.de 
cette  Ile.  Origine  de  fa  Colonie , ibid.  Etat  de 
cette  Colonie  , 61t.  Ses  furieux  Ouragans  , 
<13. 

Montures , pour  voyager  dans  les  Indes  Oriental. 

XI.  687. 

Monu , voy.  Bulm  , 6c  Silrru 

Monumens , communs  fur  une  route  , V.  443, 
Trois  monumens  de  l’ancienne  Cour  de  la  Chi- 
ne , VI-  44.  Tombeau  de  Fo-hi , le  plus  ancien 
monument  du  monde , 89.  Monumens  8c  ou- 
vrages publics  des  Chinois,  i*j.  Temples  8c 
Monumens  fur  les  routes  de  laChinc,  171.  Mo- 
nument avec  uoc  Infcription  , 6c  pourquoi,  30#. 
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Monument  découvert  dans  un  Défert  de  1»  gran- 
de Tartane»  VII.  10.  Jugement  fur  cette  dé- 
couverte, ti.  Elle  eft  comparée  à celle  de  Paul 
Lucas  dans  l' Afic  mineure , ibid.  Monument  d un 
ancien  Roi,  335.  Monument  à l'honneur  de 
Fo  , 5:  ce  qu'on  y trouve  , 47  f.  Anciens  Monu- 
ment que  deux  Anglois  fugitifs  rencontrent , 
VIII.  cio.  Monument  de  vengeance  , IX  407. 
Monument  du  Voyage  d’un  Auteur,  XI.  8t. 
Divers  monument , 471.  Obfervations  Cur  de* 
Mono  mens,  533.  Monument  d'une  victoire  , 
XII.  16 u Monument  qui  confcrvc  la  mémoiie 
d’un  afylc  , 378.  Monumens  finguliers  , XIII. 

41 Ç.  Opinion  qui  les  explique,  +s6.  Anciens 
Monumens  du  Pérou  , 376  6*  fuiv.  Monument 
Hlinois,  XIV.  714.  Monumens  des  victoires 
des  Sauvages , XV.  34.  Monument  de  Wiudfo  , 
**6.  Figure  d'une  Inscription  du  Monument  de 
Windfo  , 369. 

Monvagirvu  , Prince , IX.  467  & 468» 

Mony  , Ile , IX.  1 j 1. 

Mon-yau  , Général  Tartarc  , VII.  8 y.  Nommé 
aulii  Mon  nycn-ching  tong , 87. 

Mo-nycn-ching-thong , Général,  vov.  Mon  yau. 

Moo  , ou  Foo  , & Itzingo  , ronce  3c  (es  differentes 
cfpeccs,  XI.  6$$. 

Moockcr,  Capitaine  de  Vaiffeau  Hollandüis,XI. 
179- 

Moody  , Commandant  Corfaire,  contre  lequel  fes 
gens  fc  révolrcnr  & l’ab^p  donnent  à fou  mau- 
vais fort  . III.  i (o.  # 

Mouki  , X.  3 jo.  Queue  de  Tortue  de  ce  nom  .*76. 

M »<>r  ( Richar  I ) , commande  un  Vaiffeau  Angl. 
XV.  61 7.  C:ié  , 62  9. 

Moore  , 'Voyageur,  II.  430  & fuiv.  Cité  , 497  6* 
Jniv  III.  7 & fiiivant  Différence  entre  fa 
Defe  ripe  ion  de  pluficuis  Pays  & celle  de  Labar, 
17-  Cité  , 18  , 47  1 33.  Ses  réponfes  à divcrfcs 
obji*dIions»7x.  Voyage  de  François  Moorc,qui 

farcît  le  meme  , dans  les  paities  intérieures  de 
Aîriq'tc  , 74.  Il  écrit  lui-même  fon  Journal, 
Mérite  de  cet  Ouviage,  ibid.  De  quoi  comoo'é  , 
73.  Sa  Carte.  Pièce*  jointes  à fa  Relation  ibid. 
Méthode  à laquelle  on  s’arrache  ici  , 76.  Plan- 
ches qui  ornent  l’ouvrage  de  Moore.  En  quelle 
qualité  cet  Auteur  fc  rend  dans  l'Ilc  James.  Tem- 
pête qui  le  jette  à Cadix.  Ses  obfervations  dans 
cette  Ville,  ibtd  11  arrive  à Jamesfort,  77.  Il 
>’ y établit  commodément , ibid.  Remarque  qu’il 
fait  faire  , ro.  Première  pluie  qu’il  voit  tom- 
ber en  Afrique,.  81.  Scs  obfervations  fur  les 
ufages  de*  Habitans  de  Vinrain  , ibid.  Il  tue 
une  Oie  fauvage  & un  Serpent  verd , 81.  Il  va 
refider  à Joar , 83.  Il  y arrive  fort  incommodé 
des  Mouches,  ibid.  Sa  querelle  avec  le  fc  c 
d’un  Roi , 84.  Il  fc  faifit  d'un  Voleur  Domef- 
tique  Ncgrc.  Chagrin  que  la  mort  d’un  de  fes 
amis  lui  caufc  , ibid.  Il  dépêche  au  Confeil  de 
Jamesfort , g 3.  Réfolution  qu’il  prend  ivcc  fes 
Collègues  t ibid.  Il  cft  nommé  Chef  d a Comp- 
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toir  , 86.  Tl  cft  envoyé  à Yamyamakonda,  g-».  it 
écrit  une  apologie, ibid,l\ s’arrête  aYamyamakon- 
da, 88. Eclairs  qu’il  obfcrve.Vifite  qu’il  reçoit  d'im- 
Mumbo  Kumbo.  Il  vifite  Harrifon  fur  fa  Cha- 
loupe , où  un  Tornado  le  met  au  dernier  dan- 
ger f ibid,  riailir  qu’il  prend  à dcffir.crdcs  In- 
fcélcs  , 89.  Son  Voyage  à Nakkawav  . ibid  U 
fc  rend  à Fatatenda  , 90.  Lieux  par  où  il  pâlie  , 
ibid.  Il  revient  par  tetre  à fon  porte  , 91 . Chan- 
gement du  rems.  Il  fc  rend  par  terre  à Dru  ko  t 
Sa  route  , ibid.  Son  entretien  avec  an  Empereur 
détrôné,  9t.  Avis  qu’il  reçoit  d’un  incendie  , 

^ ibid.  Il  fait  forgerdes  crocs  pour  recueillir  les 
débris  d’une  Barque,  9}.NegïCS  qu’il  appaife 
par  ^uctqucs  préfens  , 94.  Il  cil  nommé  Faveur 
de  Btuko.  Il  acrcnd  avec  impatience  I c ordres 
du  Confeil  ,f£/fflObjc<ftions  qu’il  fait  au  Cor.feil 
fur  fes  inrtruélions , 96.  On  lui  accotd-*  ce  qu’il 
demande , 97.  Précautions  qu'il  prend  enivre 
les  Negrc^  Il  cft  renvoyé  à Yamyamakonda^ 
Son  Voyage  , ibtd.  Plaintes  qu’il  lai:  au  CVn- 
fcil  , 98.  Il  fait  bâtir  une  Cab*ne,  ibid.  Il  clk 
averti  de  l’ciiflrvcmcnt-  de  fes  Efclavcs  , 9y.  Pê- 
che qu’il  fait.  Il  bâtie  un  nouveau  Comptoir. 
Narure  Si  forme  de  ecr  éd:6:c  , ibid.  Réflexions 
de  l’Auteur  fut  fon  édif  t , roo.  Il  quitte  fon 
emploi  & retourne  à Jr  rs'o  t , io  1 ^onétat 
dans  divers  Comptoirs,  >b.d.  Procès  qu’il  a peur 
un  Cheval , Se  qu’il  gagne  pa«  fa  propre  Sen- 
tence . 10t.  Avis  qu'il  donne  au  Confeil , ibid. 

Il  perd  l’occafion  d'viuc  C^iavanc  , lot.  Ven- 
geance qu’il  tire  d’une  infultc.  Il  fc  charge  de 
conduire  deux  Angl 01e  à Jcm-.-sforr.  U va  rem- 
plir la  plaide  premier  F’ilcur  à Joar,  & fc 
chaire  de  conduire  Job  Ben  Salomon  , ibid. 
Guerres  dont  il  cft  informé  . 104.  Il  reçoit  or- 
dre de  retourner  à Joat  , ibid.  Embarras  où  la 
guerre  le  jette  ainli  que  fon  Comptoir,  i03i 
Vifite  qu’il  reçoit  d'une  Troupe  de  Nègres  ar- 
més. Il  quitte  le  fervice  delà  Compagnie, ibid. 
Son  régime  en  Afrique,  106.  Son  cia<ftinidc  dans 
les  devoirs  de  fon  Emploi , ibid  Sa  chambre  3c 
fon  lit  , 107.  Il  trouve  le  pied  d’un  Homme 
Sauvage.  Il  retourne  à Jamesfort  & s’embarque 
pour  (‘Angleterre.  Remarques  qu’il  ajoute  à (on 
Journal,  ibid.  Son  Voyage  pour  fon  retour, 
108.  Son  Pilote  meurt  d’un  excès  de  liqueurs 
fortes.  Crainte  panique  de  Moore.  Il  artivc  en 
Angleterre , ibid.  Il  écrit  le  refte  de  la  Narra- 
tion de  l’Hiftoire  de  Job  Ben  Salomon,  n?. 
Son  projet  pour  le  Commerce,  Se.  avantage  qui 
en  reviendroit  à la  Compagnie  , no.  Moore  , 
cité,  iti  & fttiv.  140  6*/i/iv.  Sa  remarque  fur 
un  mot  employé  pour  exprimer  toutes  forte* 
de  Bcftia  ix , 106.  Courte  explication  qu’il  don- 
ne de  la  Circoncifion  des  Nègres  , ni.  Cité, 
113  & fulY'  Scs  obfervations  fur  la  pluie  3c  les- 
Tornados , 133.  Autres  obfervations  (ur  deux. 
Eclipfcs  Lunaires  , 134.  Cité  , ibid  fr  Juiv*. 
i97bfuiv.  311,  331. 
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Moore  f CûtIUame  ) j Voyageur  Anglois , & inf-  Mores,  ou  Maures.  Différence  des  Mores  & des 


trustons  que  le  Comité  lui  donne  , XV.  181. 

Moore  ( Robert  ) , Chirurgien  Anglois  , voit  ven- 
dre publiquement  de  la  chair  humaine,  III.  514. 

Moofe  ( Rivière  de  ) , où  les  Anglgis  ont  un  polie, 
XIV.  660. 

Mo o U , Düciple  de  Confucius  , X.  *49. 

Mopamopa  ( Gomme  r'e  J , XIV  1 58 

Mopficas,  Peuple  , détruit  par  lcsMomeaux,XIV. 

Moquagua  ( Corrégiment  de  ) , XIII.  } 1 J. 

Moquegua  , Ville,  XIII.  454. 

Moquée,  E rivain,  II.  i6j. 

Mora  ( Dicgucdc  ),  Commandant  Efpagnol , XIII. 

19I  Cité  , 197  , U4,  119. 

Morad  bax  , Prince  Mogol , X.  11  f. 

Mocainville  , DcfTinatcur  Fiançois  , XIII.  140. 
Cité  » 444  , 616  , tfjf. 

Morales  ( Gaspard  de),  Efpagnol  , XIII.  14J. 

Morales  ( Jean  de  ) , Efpagnol , Efchve  à Maroc  , 
II.  179.  Il  y cft  trouvé  par  des  Anglois  , ibid. 
•Comment  il  cft  rencontre  par  un  Portugais,  a 80. 
Il  cft  mené  au  Prince  Henri  de  Portugal  , ibid. . 
Proportions  qu’il  fait  à ce  Prince.  Les  ohftaclcs 
à fes  propofiitons  font  levées  , ibid.  Difficultés 
qui  ne  l'arrêtent  point,  181.  Il  cft  le  premier 
avec  deux  autres  qui  defeendent  dy,s  111e  de 
Madc.'C,  181. 

Momies,  Perc  Dominicain  , obtient  un  Decret  du 
Pape  , V.  Jjf 

Moralcz  , Soldat  Efpagnol  , meurt  de  peines  , 
XIII.  4°- 

Moran  ( François),  rraverfe  un  Pays  , XII.  49t. 

Moranget , François  , XIV.  6 1 5.  Cité  , 6 zo.  Il  cft 
affadi  né , 611.  Circonftances  de  cc  meurtre, 

Moraiiknaft,  arbre,  & fon  fruit,  XI. 

Morat  Badke,  Prince,  qui  meurt  en  prifon , X. 
IJT. 

Moravie,  Province,  X.  117. 

Mordcrea  ( pointe  de).  II.  j *». 

Morduins , Peuples,  VII.  151.  Cc  Peuple  fubju- 
> M9-  . . 

Mordy , Fadeur  Anglois,  aebete  un  Efclave  Prince 
Indien  , XI.  4)0. 

More,  titre  du  Gouverneur  Hollandois  de  Bata- 
via , V.  )io. 

More  ( Dom  Chriftoval  de  ),  Viccroi , II.  1 66. 

More  ( Robert  ),  Capitaioc  Anglois,  arrêté, III. 

Moreau  , Fadeur  Anglois , bien  reçu  du  Damcl , 
II.  4 84.  Il  perd  fon  cheval , 4oj. 

Morccck  , Capitaine  d’une  Frégate  Angloife  , at- 
taque des  Frégates  Françoifes  , XIII.  6 ly.  In» 
digne  conduire  de  ce  Capitaine  , 6;  1. 

Morel , Capitaine  de  Vaifîcaux  François  , reçu 
civilement  du  Roi  d’un  Cap,  IV.  ai.  Son  ca- 
radcrc,  n.  Village  de  ce  nom  , X.  8j. 

Morel  ( Jean  ) , Pilote  , XIII.  J 14. 

Morellc  , plaflfc > XL  7**. 

Morcna  , ou^Bngo , Rivicre  , V.  1 y. 


Nègres  quant  à leur  couleur  St  caraderc,  I.  6. 
à U Note  Montures  des  Mores,  ibid  Ils  fur- 
prennent  Gonzalo  de  Cintra  & ruent  fept  hom- 
mes de  fon  Equipage  , 7.  Mores  tués,  & autres 
faits  Prifonnicrs  au  Cap  Blanc,  8 Rcconnoif- 
fancc  de  dcux£hef$  Mores.  9.  Jugeaient  d’un 
Roi  More  fur  celui  de  Portugal  ,11.  Adrefle 
des  Mores  à'  tirer  de  l'arc,  $1.  Convention 
d’un  More  avec  un  dépuré  de  Vafco  de  Gama  & 
cnfiiitc  avec  Gama  lui-même,  t6.  Cc  More 
offre  fes  fcrvices  aux  Portugais  , ibid.  Supcifti- 
tion  des  Mores  Sujets  du  R.oi  de  Na»fînga  , 49« 
Feinte  & trahifon  d’un  Mote,  fa  punition  , les 
aveux  : Il  cmbrafTc  le  Chrifttanifme,  ibid  S fo. 
Cérémonie  Supcrfliricufe  des  Mmes  de  Mélin- 
dc  , j 6.  Les  Mores  rraverfent  les  Portugais  , éo. 
Leur  malignité  , 6 1 . Ils  font  fou  enus  par  l'Ami- 
ral de  Caiceur,  ibid . Leur  jalotifîe  , leurs  irtri- 
gnent  5t  leurs  acuf.uior.s  ne  font  poinr  d impref- 
lion  fur  le  Samorin,  61.  Ffict  de  foypvlitioa 
des  Mores,  ibid.  I!  font  tourner  les  faveurs  de 
la  Cour  contre  Cabrai , 6).  Sédition  des  Mores, 
ibid.  Trahifon  des  Morts  à Cnchin  ,8t.  Ils  dé- 
truifent  le  Comptoir  Portugais  de  Coulan  • Cc 
qui  leur  en  coure  , 89.  Une  de  leurs  plus  confidé- 
rables  Flottes  cft  défaite  , 91.  lis  perdent  cou- 
rage après  ccrrc  défaite,  ilid.  Artifice  des  Mmes 
d’Ormuz  pour  fccoucr  le  joug  PoitneaU,  toi. 
Leur  infolcnce  , & vengeance  que  d’Albuqucr- 
qite  en  tire  , ibid.  Diverfes  révolutions  des  In- 
des fous  la  dorrination  des  Mo  ts,  ii*.  Les 
Portugais  fou  vent  expofés  à la  pc:fi  lie  des  Mo- 
res, 1 31.  Trahifon  des  Mores  contre  Je*  Poitu- 
gais  à Diu,  ijf.  Aventure  mi:  a eu  leu  fc  d’un 
More  âgé  de  trois  cens  ans,  ij6  & 1 $7.  Les 
Mores  attaqués  & forcés  parles  Portugais  de- 
vant Diu,  110.  Ils  regagnent  l’av.nv âge , ibid. 
Perte  des  deux  parris , an.  Pénétration  des 
Mores  dans  leurs  artifices  , 47a-  Deux  Cavaliers 
Mores  interrogent  les  Anglois,  fn  J.’un  de 
ces  deux  Cavaliers  cft  frere  du  Roi  de  Pemba 
ou  Pamba,  jij.  Trahifon  <lhin  ne  ces  Piinrcs 
Mores  fous  le  voile  d’amitié,  ibid.  & ftr.v.  Les 
Mores  exeufés  par  l’ Auteur  dure  Relation  , y 14. 
Entrcprifc  défcfpé'éc  des  Prifonniers  Mores, 
jiç.  Furieux  carnages  où  i's  font  tué*,  ou  fou  • 
mis,  ibid.  Prife  de  deux  Barques  Mores , fij 
Révolte  & c Heine  ns  de  ceux  qui  les  niontenr, 
ibid.  La  libetté  du  Comm  rcc  leur  cft  accordée 
par  les  Hollandois , II.  101.  Leur  «établi  fît  ipent 
de  Pégu  caufe  de  la  jo*c  aux  Mores  , iry  Com- 
ment ils  nomment  les  Tes  Cana-ics,  118  Un 
Infpcéleur  portugais  porte  le  urre  de  Capiraint 
More,  4 17. Traité  des  Mores  avec  une  C onipa 
gnic  Françoife , 410.  Lr<  Mores  défend;  lit  l'Ile 
d'Areuim  , contre  lc«  François  . 4 1 r.  font 
forces  de  fe  retirer  dan<  leForr  d’où  ils  s’échapp. 
par  la  fuite  , ibid  6»  fuiv.  Une  troupe  de  Mores 
furieux  bloquent  le  Fort  d’Arguim,  41*.  Ils  rc- 
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tournent  à Argnim , ibid.  Nouveaux  méconten- 
tement qu'ils  ont  des  Françpis,  4)7*  Mine  qu’ils 
font  jouet,  4)8.  Fétociré  des  Mores  de  la  Cô- 
te de  Batbarie , 4)).  Us  font  la  Conquête  de 
Tombuto  Se  de  Gago,  J)i.  Scrupule  religieux 
des  Mores  , $49.  Guerre  des  Motes  contre  les 
Nègres  , 4o4.  Trois  Rois  Motçs  ou  Nègres  tués 
dans  une  bataille , 407.  Figures  des  Mores  mon- 
tés fur  leurs  Chameaux , Chevaux  de  Bœufs  pour 
apporter  des  gommes  au  Sénégal,  4 11.  Engage- 
ment des  François  pour  l'entretien  des  Motes, 
ré/d.  Portrait  des  femmes  Morefques,  dis.  Six 
Tributs  Mores,  éi).  Religion  des  Mores  de 
certaines  Contrées  d’Afrique,  814.  Trois  Tribus 
de-  Mores  entre  le  Cap  Blanc  Si  le  Sénégal , 6 s j. 
Leurs  armes , Se  pourquoi  ils  n'en  ont  pas  à feu. 
Leurs  tentes  Se  leurs  femmes , ibid.  & fuiv.  Leur 
figure  Se  leur  taille,  4 14.  Leur  familiarité  avec 
leurs  Chevaux.  Leur  habillement  , ibid.  6-  fuiv. 
Celui  de  leurs  femmes,  617.  Ils  changent  fou- 
vent  de  lieu , <18.  Manière  dont  ils  confervent 
leurs  grains.  Leurs  ufages  domeftiques.  Lcuis 
repas,  ibid.  Ils  n'ont  pas  de  Médecins,  4 19. 
Superlfirion  de  leurs  femmes.  Femmes  que  les 
Mores  achcttent.  Funérailles  des  Mores.  Leurs 
fcicnccs  Se  leurs  plaiûrs , ihid.  &•  fuiv.  Richelfcs 
que  les  Mores  apportent  à l'Ile  S.  Louis,  III. 
1)4.  Guerre  des  Mores  contre  les  Singes  Se  les 
Eléphant , 118.  Manière  dont  les  Mores  évitent 
le  Lion  à la  chalfe , 180.  Comment  ils  prennent 
les  Lionceaux,  ibid.  Ils  fcnourrilTcnt  d'inkdes , 
}or fuiv.  Situation  du  Palais  des  anciens 
Rois  Motes  à la  Ville  de  Grenade,  IV.  (ii. 
Trahi fon  des  Mores,  V.  119.  Mores,  Habirans 
de  Batavia,  VIII.  48».  Femmes  Morefques  à 
Batavia,  4S8.  Brutalités  d'un  Gouverneur  Mo- 
re, «41.  Ce  Gouverneur  renouvelle  fes  injures  , 
ré/d.  Troilieme  infultedece  Gouverneur,  <4). 
La  guerre  clf  déclarée.  Les  Mores  compofent , 
ibid.  Le  Gouverneur  More  fait  prifonnier,  «41, 
Apprryhe  de  fix  mille  Mores,  44).  L'Amiral 
François  va  les  attaquer  Se  les  défait , ibid.  Re- 
préfaillcs  exercés*  contre  les  Mores  , 444.  Mai- 
Ions  des  Mores  à Siam , IX.  141.  Un  Nccoda 
More  devine  la  cauf*  d’un  fpeâacle  affreux , 
444.  Burin  qu'il  fait  en  déterrant  des  Mores, 
447.  Ce  More  rétablit  le  Roi  de  Pulo  Hinhor 
fut  fon  trône,  ibid  Se  448.  Cérémonies  des 
mariages  Maures  dans  l’Ile  de  lava , XI.  ) 1 1 6> 
fuiv.  Defeription  de  l'ancien  Palais  des  Rois 
Mores  à Séville,  f j). 

Moretra , Fille  de  Marco  polo  , VII.  ; 1 p. 

Moreyon  de  Loben  ( Rodngue  ) , Capitaine  Efpa- 
gnol , s'attache  au  fervicc  du  Gérerai  Cortex , 
XII.  )87. 

Morfil  ( Ile  du  ) , la  même  que  celte  d'ivoire  , IF. 
49).  Moifil-cfkatbcillc  , nom  de  dents  d’ivoire  , 
III.  m. 

Morgaf  Thomas),  Anglois , Se  & mort,  I.  419, 
Place  de  Morgan,  voy.  Margam. 
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Morgeline,  Plante. XI.  7of.  7tJ- 
Morgnvcyo  , Capitaine  , périt  avec  fa  Ttoupe, 
XIII.  94. 

Morgoya  , a r bulle  , XIV.  )If. 

Morgues,  Voyageur,  voy.  Mourgucs, 

Moriare  , Place , VIII.  s*t  1. 

Moribara , Canton  , XIV.  s ) f . 

Morienne  ( Baie  de  ) ,XIV.  477. 

Morier  des  Vaux  (du  ) , Capitaine  François  : Sa 
mort  Se  fes  funérailles , XI.  547, 

Moriguitx  , Village  , X.  jo<. 

Morilé  , Place  , X.  107. 

Morimal,  Place,  IX.  J18. 

Moringa,  aibre,  Se  fon  fruit , XI.  4j  5. 
Moringon,  flacon  , IV.  4)4. 

Moritzu , Village  , X 498. 

Moi  U ( François  de  ) Ffpagnol,  XII.  aj  4.  Cité, 
aj8. 

Modules , Place,  X.  149. 

Morli  Ram,  Divinité,  X.  IJ». 

Morne  , ce  que  e'eft,  XIII.  408.  6-  fuiv.  Morne  des 
Diables , 4t  1.  . 

Morogeges , Ville  afliégée  par  les  Portugais , XIV. 
l4l. 

Morokata.X.  )(f.  • 

Morombas,  Habirans,  IV.  579.  Sign.  Dddd. 
Moro-Morreno , Ville  maritime  , X.  ) JO.  Motro- 
Morreno*  cité  , XIII.  444- 
Moron  ( Pierre  de  ) , Cavalier,  dont  le  cheval  eft 
tué , Si  la  icte  portée  en  triomphe , XII.  198. 
Morongo , végétal  de  bon  goût , VIII.  )44- 
Moroqtiités,  Nation  , XIV.  i4i. 

Moro-Unig , on  Sonoto-Maatz , Genévrier , XI. 

71». 

Morquito  ( Havre  de)  , XIV.  )4*. 

Morrenor  , petit  arbre  , Si  fon  fruit  nommé  Ccni- 
ne,  XI.  4)4. 

Morries , Humphi  y , fameux  Marchand  de  Lon- 
dres , III.  497. 

Morris  ( Henri  ) , Anglois  , écrit  la  relation  d'un, 
voyage  ,1.  j 1 4.  Ce  Morris  garantir  la  véiité  de 
ce  qu'il  raconte  , )40. 

Morris- D.infers,*ou  Dan  leurs  à la  Morefquc  , nom 
de  certains  phénomènes  .III.  447. 

Morro , Fort  Portugais  , I.  14t. 

Morro  de  Benguela , IV.  484. 

Morro- Boni facio  ( Pointe  de  ) XIII.  408. 

Morro  dcl  Diabolo , Cap , XIII.  44 1 . 
Morro-Gonzales  ( Pointe  de  ) , XIII.  408. 
Morropé,  Bourg, XIII.  )04. 

Morro-vcijo , ou  Tête  du  Vieillard  , hauteur,  XL. 

S4f-  . . 

Motfe,  PoifTon  monftrueux.  voy.  Vache  marine 
Mortaudef,  Tarif  ,11. 4ot.  Monaudcs  dcGodené, 
40i. 

Mortiers  de  fer , III.  49. 

Morts  confcrvés  hors  de  terre  , * comment , IV. 
I j ).  Ulage  de  marier  les  Morts  , VI.  14g.  Of- 
frandes faites  aux  Morts,  1 )4  SÈ/jf  des  Morts 
de  la  Chine , 1 j4.  Doctrine  de  CSfFudrvs  fur  le 
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•oltc  des Morts,  157.  Pouvoir  de  l’Empexear  de 
la  Chine  fur  les  Morts  ,373.  Deuil  pour  les 
Morts  en  Corée,  5)8.  Dépenfe  où  les  Morte 
jettent  les  vivans , IX.  x l 3 . Planche  de  la  forme 
d'un  cabinet  de  feuillage  où  les  Chinois  font  les 
fellinsdes  mous  , 1 3 3.  Lieu  doffemehs  de  morts, 
4x3.  L’avidité  des  ricncfles  s'exerce  fur  les  morts, 
X.  1x3.  Comment  les  morts  traités  aux  Philip- 
pines, 411.  Préparation  de  ceux  oui  fc  dévouent 
à la  mort,  638.  Marque  fingulierc  de  refpeéfc 
pour  les  morts  , XIV.  344.  Mort  violente  des 
Vieillards,  *67.  Fête  des  Morts,  ouIclUndcs 
Ames , XV.  70. 

Mortuaire,  voy.  Funérailles , 5c  Sépultures. 

Morue  , PoifTon  : Pèche  des  Morues,  XIV.  73a. 
Baie  des  Morues,  734-  Propriété  de  la  Morue  , 
XV.  133.  Différence  de  la  Morne  & du  Cabe- 
liau , ibid. 

Morum  , Place  , VIL  401. 

Morunjape  ( Fleuve  de  XIV.  141. 

Morvas,  Nation,  XIV.  13. 

Morville  ( M.  le  Comte  de  ),  à qui  une  Epitre  dé- 
diée , XI.  3ét, 

Mofa  , petite  Ville  champêtre,  X.  191. 

Mofambiquc.  voy.  Mozambique. 

Mofar  Almoik , tue  deux  Officiers  Mongols , 5c  efl 
tué  lui  même  , VII.  69. 

Mofchera  , Officier  Efpagnol , XIV.  61. 

Mofcombia , grand  Lac , IX.  3 9 r • 

Mofcou  , Ville  , nommée  auflî  Stoliza,  VII.  431. 

Mofcouli , titre  que  portent  les  Anciens  d’une  Ile  , 
VIII- 110  , 148. 

Mofcovic.  Ambafladcur  Mofcovite  envoyé  à la 
Cour  de  Péking,  V.  1*9.  Cet  AmbalTadcur  re- 
part fans  erre  reçu  à l'Audience  de  l'Empereur  , 
5c  pourquoi,  171  5c  173.  Symphonie  Mofcovite 
& Chinoifc  . VII.  484.  Lettre  des  Ambadadcurs 
Chinois  aux  Plénipotentiaires  Mofcoviccs  , 487. 
Envoyé  des  Plénipotentiaires  Mofcovires  aux 
Ambaiiadeurs  Chinois.  Conférence  de  l’Envoyé 
avec  les  Ambatiadeurs.  Scs  plaintes,  ibid.  Scs* 
demandes,  48  6.  PolitefTes  qu’on  lui  fait,  5c 
comment  il  les  reçoit.  Autre  Envoyé  des  Mofco- 
vîtes,  ibid.  Rcponfc  des  Mofcovites aux  Ambaf- 
fadeuts  Chinois,  487.  Apprtxhe  des  Plénipo- 
tentiaires Mofcovites, ibid.  Arrivée  du  Plénipo- 
tiairc  Mofcovite,  488.  Conditions  réglées  pour 
les  conférences.  Défiance  des  Ambartadcurs  Chi- 
nois. Mauvais  effet  au'elle  produit , *btd.  Les 
AmbaiTadcurs  fc  rendent  de  part  5c  d’autre  au 
lieu  d'ailcmblée  , 489.  Marche  des  Chirîoia. 
Marche  des  Mofcovites.  QuiciF  le  Plénipoten- 
tiaire de  Molcovic,  ibid.  Ordre  fies  Places  aux 
conférences,  490.  Ouverture  des  conférences. 
Premières  proposions  pour  le  réglement  des  li- 
mites , ibid.  Seconde  conférence  ,491.  A quelle 
occafion  elle  ci\  rompue  , ibid.  Bornes  que  les 
A mballadeurs  Chinois  veulent  affigner  aux  deux 
Empitcs  , 491.  Difficulté  furie  Pays  des  Kalkas, 
ibid.  Difficulté  de  la  paît  des  Mofcovites,  493. 


Derniere  téfolution  des  Mofcovites.  Elle  choque 
lesChinois.La  négociation  trame,iérd.Iocenitiide 
des  Tajins , 494.  Les  Mofcovites  accordent  beau- 
coup. Les  Chinois  paroiflcnc  abandonner  les  né- 
gociations , tbtd.  Précautions  des  Mofcovites  , 
49  3.  L’Auteur  de  la  Relation  fe  rend  à Nipcheu  , 
& conclut  le  Traité.  Articles  que  les  Mofcovites 
font  propofer  , tbid.  Réponfc  des  Ambartadcurs 
Chinois  , 4 p6.  On  dre  fie  le  Traité.  Explication 
que  les  Mofcovites  demandent  , ibid.  Les  Jéfui* 
tes  confultés  au  Confeildcs  Tajins  : leur  réponfc, 
497-  Crainte  des  Tajins.  Propofition  des  Mof- 
covites , tbid.  On  s'accorde  enfin  fur  les  préten- 
tions , 498.  Le  Traité  cft  drefic.  Exorde  du  Trai- 
té.  Les  Ambafladeurs  s'aflcmblent  poui  jurer 
l’obfervation  du  Traité  , ibid.  Formalité  du  fer- 
ment * 499.  Les  Chinois  jurent  pat  le  Dieu  des 
Chrétiens.  Leur  formule , ibid . Pourquoi  cette 
formule  n’eft  pas  employée,  300.  Echange  de» 
exemplaires  du  Traité.  Il  e(F  exécuté  fur  le 
champ.  Les  Ambafladeurs  fc  féparent.  Préfcns 
des  Mofcovites;  ibid.  Préfet»  des  Chinois,  301- 
Prcfens  faits  aux  deux  Jéfuites  , ibid.  Sort  d'un 
Envoyé  Mofcovite , 317.  Lettre  des  Mofcovi- 
tes, 314.  Leur  fidélité  au  Traité  de  Nipchcu, 
ibid.  Arrivée  d'un  Envoyé  Mofcovite,  371. 

Mof-ovircs,  voy.  Mofcovic. 

Mofe  ( Villa  de  Bourgade,  XII.  4 66. 

Mofccli  ( Port  de  ),  IX.  34. 

Mofcs  , fameufe  Nation  , L xi. 

Moficongos,  Nation,  IV.  38X  *.  Les  Habirans: 
du  Royaume  de  Congo  prennent  ce  nom  , 4)  t. 
Couleur  5c  chevelure  des  Moficongos.  Leur 
caractère,  ibid.  Leurs  arts  & coutumes,  6\ 7. 
En  quoi  confiftcnc  leu;»  riebeflea,  438.  Un 
Moficongo  , cité,  V.  8. 

Mofilones,  Province,  XIV.  x. 

Motkitcs,  Peuples,  VII.  74.  Avanture  d’un  Mof- 
kite  , XI.  338. 

Modem  , VII.  1)6.  Les  Modems,  Peuples,  378 r 
380. 

Mofo  Kaune  , Confeiller IX.  50 x. 

Mofquces  : Belle  Mofquéc  dons  une  ville  Ncgrc  , 
II.  431*  Autre  Mofquér  à Tafalifga , 3x4.  Jolie 
Mofquéc  à Jilfray,  III.  80.  Une  à Vintain,  81. 
Profanation  d'une  Mofquéc  , VII.  61.  Mofquéc 
bâtie  par  Fakradin  , 378.  Quantité  de  Mofquéc9 
dans  une  Ville,  VIII.  438.  Otigine  d’une  fa* 
rueufe  Mofquéc,  5c  fa  defciiption , IX.  *8*. 
Piincipale  Mofquéc  des  Banians,  X.  54.  Mof»- 
quées  nommées  aufli  Mctfchids  , 74.  Petite 
Mofquée  Impériale,  147.  Belle  Mofqtice  dan» 
une  pecire  Ile  au  milieu  d’un  étang  ,134.  Mof* 
quées  de  l'Indouftan , 131.  Revenus  de  Mos- 
quées 5c  de  leurs  Prêtres,  13».  Danger  qu'un 
Auteur  évite  dans  la  Cour  d’une  Mofquéc  , XI. 
*7?- 

Mofqucra  , Officier  Efpaguol , XIII.  114  , 119.. 

Mofquitcs,  cfpecc  de  Mouches,  dont  les  Anglois* 
extrêmement  incommodés,  Ud.  66.  Appcll le* 
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autrement  Mufquiros  , ibid.  Moore  en  cft  extre- 
mement  tourmenté,  83.  Defeription  des  Mof- 
uites  ou  Coufins , & combien  ils  incommo- 
ent,  joi.  Ces  infeftes,  appellés  aufli  Marin- 
gouins,  fort  communs  au  Pays  d'Iflini , 4*3* 
Les  Mofquites  , fléau  de  la  Côte  d'or,  IV.  1 <4. 
Incommodité  des  Mofquites  à Juida , * 3 6.  Fau- 
con Mofquite,  374  *.  Pays  rempli  de  Coufins, 
VII.  480.  L'éguillon  des  Mofqmtcs  ou  Marin- 
gouins  de  Siam  perce  les  habits,  IX.  139. 
Cruelles  piquurcs  des  Mofquites,  XIII  461. 
Quatre  fortes#dc  Mofquitcs , XIV.  fit. 

Mofquites,  ou  Mouftiques , Nations,  XII.  fia. 

MolTibccquc  , Air.bafladcur  Perfan  , VIII.  479. 

Moflomalcoadam , III.  3 1. 

Moflungnapofe , V.  13. 

Moflangen  ( Thomas  ),  vieux  Chrétien  , & fon 
hiftoirc,  IX.  370. 

Moflo  , Cap  , IV.  i. 

Moftobes , lieu,  XI.  ffrf. 

Moful , Royaume,  VII  31$. 

Mo  fuma  , arbre , 9c  qualité  de  fou  bois , V.  71. 
Nomme  aufli  Mafuma  , 77. 

Mota  ( Antoine  de  ) , avec  deux  autres  Portugais 
font  la  découverte  du  Japon  , I.  140.  Cité,  X. 
jtfi.  Doüciir  Mota  , Evêque  , XII.  10  c. 

Mota  ( Ruiz  de  la  ) , vient  au  fccours  de  Cortex  , 
XII.  J99. 

Motavan  ( Cap  de  ),  X.  393. 

Motayes,  Nation,  XIV.  164. 

Mota  y Torres  ( Dom  Juan  Antonio  ) , Efpagnol , 
& ion  témoignage  . XIII.  397. 

Motcllo,  Seigneurie*  IV.  éitf. 

Motemmo  - Kavangongo  , Se  Motemma- Quin- 
quongo,  deux  Seigneuries,  IV.  6 16. 

Motcyoncs  , Peuples  . & Majobamba,  XIII.  441. 

Motc/uma  (Dom  Pierre),  Prince  Méxiqu.iin, 
fils  de  l’Empereur  de  ce  nom  . XII.  43 6.  Son 
Tombeau  , 447.  Extradion  des  Cormes  de  Mo- 
tezuma,  Tula  , &c  448.  Voyez  Montezuma. 

Morezuma,  premier  Empereur  du  Mexique,  XII. 
317.  Moteiuma  deux,  518. 

Motier  , Ile,  voy.  Motir. 

Môrines  (Ciel  des),  XI.  313. 

Motir,  Ile,  & fes  productions  , II.  149.  Nommée 
aufli  Motier,  6c  anciennement  Montil,  VIII. 
317. 

Motojas,  X.  331. 

Mots  ( bons),  voy.  Bons-mots. 

Motfi-Gomme,  ou  Motfi-No-Jomc  , Riz  , voy. 
Da. 

Motte  ( M.  de  la  ),  François  , Gouverneur  d'Ar- 
uim  , II.  441.  Infortune  d'un  Capitaine  nommé 
e la  Motte , IX.  S 1 9-  M.  de  la  Motte  Ca  lillac 
nommé  pour  commander  dans  la  Colonie  de  la 
I.ouilianc , XI V-  6 30.  Tentative  fingulicrc  de  la 
Motte  Cadillac  pour  établir  un  Commerce  avec 
le  Mexique,  tfji.  Cité,  631  O fuiv. 

flotte  Egron  ( la  ),  Oflicicr  François,  fait  nau- 
frage, XIV.  «il. 
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Motrergatc  , partie  d’une  Colonie  , V.  118.  Ce 
Quartier  nommé  aufli  Limoneux  , & pourquoi, 
i J I.  Débordement  de  pluftcurs  Ruifleaux,  ibid . 

Morto  ( dcl  ) , Château , ou  Fortercfl*c  * XI.  350. 

Motro-Fakqpc,  Village  , X.  519. 

Mortojamena,  Village,  & fameufe montagne, X. 
498. 

Morcos,  X.  j ç 1. 

Motupc  ( Province  de  ) , XIII.  \66. 

Mouab  , Ville,  réfidcncc  d’un  Roi,  X.  193.  Sa 
defeription  ,193.  Son  terroir  & Jardin  du  Roi, 
ibid.  Ai  rivée  d'un  Ambafladeur  Turc  à Mouab, 
197.  Les  François  quittent  ccrtç  Ville  , ibid. 

Moubarcck  , pré fient , X.  31. 

Mouchachc  , nom  du  Suc  de  Manioc  , XV.  711? 

Mouchcl , Place,  IX.  473- 

Moucheron  ( Baltazarde  ) , donne  fon  nom  â trois 
petites  Iles  , IV.434.  Moucheron  , cité,  X.  331. 
XV.  ioj. 

Mouches  fingulicres  , IH.^89.  Mouches  extraordi- 
naires , 301.  Mouches  verre».  Mouches  de  fa- 
ble , ilid.  Mouches  lumineufes  , IV.  1 3 4.  Mou- 
ches de  mer , V.  199.  Autres  Mou-hes,  tbid. 
Mouches  importunes , VIII.  44.  Ile  des  Mou- 
ches, X.  438.  Charmante  Mouche , 671.  Fable 
dont  cette  Mouche  fait  le  fujer,  <7r.  Moue  lus 
extraordinaires  , XII.  x*9.  Mouches  dont  la 
piquûrc  caufe  la  mort  , 6 f6.  Mouches  d’efpeces 
fingulicres  , XIV.  317.  Mouches  nommées  Por- 
te*I  anrcrncs  , ibid.  Oifeau- Mouche  , XV.  1x7. 
Mouches  ouMouchcronSjdont  If  piquûrc  cruelle, 
307  , 331. 

Mouchoir-  quarté  , ou  Abrojo  , écueil , XII  xo$. 

Monde,  Poiflbn  à coquille  , XI.  13. 

Moucoua  , Tribu  , XI.  447.  Nommée  autrement 
Maucoua  , 444. 

Mouddt.1 , Bourg,  XI.  47<*. 

Mouette,  Voyageur , Se  ce  qu’il  explique  ,11.  331. 

Mouettes  , forte  d’Oifeaux  de  Mer,  IV.  333.  Ces 
Oifeaux  nommes  aufli  Garaios  , VIII.  94  Pro- 

* digienfcs  Mouettes  , nommées  autrement  Jeans 
de  Jenten  , X.  434.  Ile  aux  Mouettes  , XV.  3 10. 

Moui  . charbon  de  terre  , VI.  486. 

Mouillage  : Avis  jour  le  mouillage  , XI.  110. 

Mouja  tling , nom  de  cinq  Etoiles,  III.  398. 

Moules  d'une  grofleur  monllrueufe.UI.  411  Mou- 
les aux  embouchures  de  trois  Rivières  , V.  9t. 
Moule  Crabbe,  108.  Ile  nommée  l'ilc  aux  Mou- 
les, IX.  118.  Or  trouvé  dans  des  écailles  de 
Moules,  XI.  37.  Baie  des  Moules,  43. 

Mouli , & Afncanus  : leur  tragique  avanture,  III. 
43*. 

Moulin  , de  la  Compagnie  Hollandoife  , V.  u*. 
Moulins  à vent  de  Canton  . 137.  Moulin  â pou- 
dre, 413.  Grand  nombre  de  moulins  à papier  , 
VI.  43.  Planche  de  figures  de  moulins  à vent, 
117  Moulins  Chinois,  433.  Moulins  ou  Tra* 
piclics  pour  féparer  for  Se  l’argent  de  la  pierre 
minérale,  XIÎI.  «89.  39».  Moulins  à Sucre, 
XIV,  114  <ÿ  fuiv.  Ile  du  Moulin  , XV.  1 47*»^ 
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gar»  d’un  moulin  à Sucre  , 6$ o. 

Monlincux  , Géographe,  IX.  j 6. 

Moullava  , Plante  , XI.  654. 

Mounay  ( Cap  de  ) , IX.  430.  Paulin  de  Mounay, 
43  J.  Mort  de  ce  Paulin,  474.  Ile  de  Mounay, 

j$î>. 

Mouog,  graine  , VIII.  339. 

Mounin  , Meuve  , XIV.  14^. 

Moupi-Torfo , gendre  S:  fils  adoptif  du  Rot  de 
Siam  , qu'on  penfe  à mettre  fur  le  Troue  , X. 
48  y . Il  a la  tete  tranchée  , ibid. 

Moura(  Dom  Francifcode  ),  Commandant,  XIV. 

*07. 

Mouta  ( Ruy  de  ) , Portugais  : fon  courage  dans 
le  défcfpoir  , IX.  480. 

Mouravo,  Religieux  Millionnaire  , oppofé  à la 
Bulle  du  Pape  , V.  3 3 3.  Cité,  f f ç. 

Mourgucs  , Voyageur  Fiançois , XIV.  4X  3.  Nom- 
mé auTi  Morgues , 448. 

Mouro  ( Port  de)  . VI*!.  4C$. 

Mourfi  , IV.  578.  Sign.  Didd. 

Moula  , Ville,  II.  19. 

Moufebos  , Peuples  , voy . Batta  , Ville. 

Moufe  , Plante,  V.  70. 

Moufcl , une  des  Iles  Moluques  , I.  tif. 

Moufel , lien  , IV.  391. 

Moufi  , nom  commun  auy  Hommes  de  Sierra  Lco- 
na.  Ce  qu’il  lignifie  , III.  146. 

Mourta,  petite  Ville,  VIII.  4f8* 

Mouflacam  ( Beni  ) , ou  Béni  HaîTan , branche  de 
la  Maifon  d’Ha'îan-Aly , X.  500. 

Moufle , nommée  Orchcl , propre  pour  la  rein* 
ture,  II.  xj  j. 

Mouflembey  , herbe  potagère  , XV.  709. 

Moufles  , Peuples,  II.  434.  Un  Moufle  fauvé  d’un 
naufrage,  III.  47 j.  Deux  Moufles  exceptés  d‘un 
maflacre  & vendus  pour  l’cfelavagc  , V.  xr4. 

Mouflon,  terme  de  navigation.  Tems  de  la  Mouf- 
fon  du  Sud  , I.  4C9  & fuiv.  Préludes  delà  Mouf- 
lon du  Nord-Oueft , XI.  118.  Difliculrés  des 
Mouflons  , 149.  Comment  les  vents  alifcs  for- 
ment les  Mouflons,  6x4.  Différence  entre  les 
Montrons  au  Nord  & a.i  Sud  de  la  Ligne,  ibid. 

Moufloakc , Conseiller , IX.  j8i. 

Moufliques,  ou  Mofquites  , Nations,  XII.  J II. 

Mou* tau  , rofe  , Reine  des  fleurs,  VI.  47*. 

Moutons  , 1. 14.  Sorte  de  ces  animaux  fans  queue 
& foie  gras  , 19.  Ils  font  fort  communs  au 
Royaume  de  Sofala , 90.  Forme  des  moutons 
de  la  Baie  deSaldanna,  II.  46.  Deux  efpcces 
de  moutons  en  Afrique,  III.  x97-  Forme  des 
moutons  du  Pays  de  la  Côte  d’Or  , IV.  n8. 
Leur  chair  & leur  prix  , ibid.  Queue  des  mou- 
tons «lu  Cap  de  Bonnc-Éfpérancc  , V.  189.  Fi- 
gure d’un  mouton  du  Cap  de  Bonnc-Ffpérance, 
194.  Moutons  du  Pays  d'Yaman  & de  Zcvîa  , 
ai  4.  Moutons  extraordinaires , VII.  516.  Oi- 
feau  de  la  grofleur  d’un  Mouton  , XI.  57a.  Pote 
au  Mouton  , XIV.  59a'.  t 

Mouvitis , ou  Mouvitiifcrs , Peuples , 8:  de  quoi 
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ces  noms  compofés , IV.  378 . Sig.  Dddd. 

Mouy  ( Charles  de  ) , ftéur  de  la  Meilleraie  , Vi- 
ce-Amiral François,  XIII.  x8. 

Mouycou  , excellente  huile  , XI.  50 3. 

Mouy  ta  , ou  C y per  us  O rient  ah  s , herbe  , VIII. 
6 IX. 

Mou  zou  , fruit , qui  donne  de  bonne  huile  , XI. 

fOf. 

Movana  , Village,  V.  j J 5. 

Mow-v  ha  , Monaffere  & grand  Temple  qu’on 
découvre  de  ce  lieu  , V.  X4i. 

Moxa,  X.  341.  C’eft  un  fameux  Caoftique  , j8<î. 
Dequoi  compofc  , ibid.  Ce  remede  , cité  # XL 
718. 

Moxanda  ( Montagnes  de  J , XIII.  *05. 

Moxedabar  , Ville  , rX.  574. 

Moxels  , Nation,  VU.  1*7. 

Moxes , Peuples,  XIII.  311. 

Moxica  , entre  ouvertement  dans  un  Fort , XIT- 
*8.  Cité  , t 00,  ibid.  Il  cil  pendu  avec  quelque* 
autres  Rebelles , i<3i. 

Moxillon  , ou  Mcfltloncs  ( Baie  de  ) , XIII.  444. 

Moxons  f Jofeph  ) , Ar.glôis  marin  , XV.  183. 

Mo  ya , mère  de  l’impofleur  Fo  , VI.  517. 

Moyahamba  ( Riviere  de  ) , XIV.  a. 

Moyclla  , une  des  Iles  Comore  , & fa  pofiiion, 
II-  114.  Le  Roi  de  cette  Ile  vifitc  un  Amiral 
Anglois  à bord.  C.traélere  de  ce  Prince  & des 
Habitant  Leur  habillement  . ibid. 

MoyobamSa  ( Riviere  de  ),  XIIL  307.  Corrégi- 
menc  de  Moyo  B aruba  , 380. 

Moyfe.  Puits  de  Moyfe  , I.  145.  Fontaine  de 
Moyfc,  191.  Ruines  d’une  ancienne  Ville  près 
la  fontaine  de  Moyfe  , 19t.  Moyfe  , cité  , III.. 
J 6t.  Pupitre  de  Moyfe,  VI.  334.  Cité,  333. 
Sauvage  fait  prifonnicr  à qui  l'on  donne  le  nom 
de  Moyfc , ainfi  qu’à  Plie  où  il  cft  pris , X.. 
430. 

Mozadan  ( Coja  ) , Prince  Indien  , I.  113. 

Mozambique  , Ile  : Armes  , inftruracns  & langage- 
des  Habitans  , I.  » 6.  & 17.  Son  Porc , ibid  Vue 
de  cette  Ile  tirée  de  Herbert,  ibid.  Commerce 
du  Pays.  Sa  position  ,*17.  Vtlitc  que  le  Roi  de 
Mozambique  fait  aux  Portugais  fur  leur  bord.. 
Stature  & habillement  de  ce  Prince , ibid.  Quef» 
tion<  qu’il  fait  aux  Portugais  , 18.  Il  leur  ac- 
corde des  Pilotes.  Projet  qu’il’ fait  pour  leur 
mine,  ibid.  Plan  delà  Baie,  de  la  Cô*e  & du- 
Fort  dç  Mozambique  , 7t.  Les  Portugais  y éta- 
bliflcnt  on  Comptoir  , ibid  Carte  delà  Baie  de* 
Mozambique  , V.  ait.  A qui  Plie  appartient  8c 
fes  fortifications , ibid.  Propriétés  du  Port , 8C- 
qualités  des  Habirans , an.  Un  Amiral  Hol-- 
landois  fomme  le  Gouverneur  du  Fort  de  Mo- 
zambique de  fe  rendre  , VIII.  388.  Reponfequ’ilî 
en  reçoit , ibid. 

Mozan  , fruit  des  Ganches  , 8c  fon  ufage  , II,  15  a.. 

Mozenlcks,  Peuple,  XIV.  7x3. 

Mozumbis  , Peuples  , V.  30. 

Muar,  Rivière,  Y-UI.  318.. 
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Mubarak-shab , l^rincé  v VII.  nj. 

Mub  ibn  manfur,  Roi  de  Karazm,  VII.  i jo. 

Muca  muca  , ou  Chucha,  animal  , XIV.  144. 

Muchaidgi,  Chef  de  Brigands  ,X.  xjo. 

Mu  ching  , Prince  Si*  fan,  VII.  141. 

Muefafi  , Province,  X.  f 1 J. 

Mudafer,  Prince,  qui  s'ôte  la  vie,  IX.  41.* 

Mudra  MjIu'o,  Prince  Indien,  I.  llf. 

Muet  ( Baie  du  ) , V.  414* 

Muffila  ou  Moffoula  , Seigneurie  , IV.  6 1 6.  Com- 
merce de  la  Ville  de  Muffula,  nommée  aufli 
Moffula , <5 1 7. 

Mufti,  Chef  de  la  Religion  Mahométanc,  X.  504 
& juiv . 

Mueden  , Gouvernement  , voy.  C.hin-yanc.  La 
Ville  de  Péking  nommée  auffi  Magden  , VII-. 86. 

Muge  , fo  te  de  PoilTbn  , XI.  88  , 154. 

Mugercs  ( Punta  de  las  ) , XII.  jot. 

Muggi , Bled  3c  Orge  , voy.  Baku. 

Mu-glin  , montagne  appUnie  , V.  14J. 

Mugnoz , Prêtre  Moine  , cft  étranglé  , XIII.  147. 

Mugora  , Port  fort  commode,  I.  154. 

Mugu  ( Rivière  de  ) , XIII.  ] 8 1. 

Munaicu  , Pays , nommé  aulïi  des  Charettes  , VU. 

4o  9. 

Muliammcd  , Grand  Mogol , fait  un  Traité  avec 
un  Prince  vainqueur , X.  106.  Il  paroît  ctre  le 
même  que  Muhammed-Mufem  , 117.  Ce  Grand 
Mogol , nommé  encore  Muhammed-Chah,  de- 
mande la  paix  à Thamas  Kouli-Khan  : Condi- 
tions du  Traité,  118.  Ce  Prince  trahi  par  Ton 
Minière  , ibid.  Comment  ces  conditions  obfcr- 
vécs  , 119.  Thamas  Kouli  Khan  lui  donne  un 
feftin.  Di fc ours  qu’il  lui  tient. Muhammed-Chah 
cfb  arrêté.  Comment  il  ell  traité  , ibid.  & fuiv , 
Cet  Empereur  s'efforce  de  perdre  foa  Minière  , 
117.  Confeil  tenu  à ce  fujee , ibid.  L'habileté 
du  Minière  le  fait jrappcllcr  à la  Coût,  118  6* 
fuiv . 

Muhammed  Benfnid,  voy.  Gémalcddin. 

Muliammcd  Chah , voy.  Muhammed  , Grand  Mo- 
gol. 

Muhammed -F.bker,  Prince  , X.  117. 

Muhammed  Khan  , & fes  fils , rappelles  à la  Cour 
du  Mogol , X.  118. 

Muhammed  Mufem  , Prince,  voy.  Mohammed  , 
Grand  Mogol. 

Muhuli , Général  Tartare , VII.  TJ  , 78 , 8 1.  ibid. 

• Pc  king  ou  Mugden  lui  ouvre  fes  portes,  8*.  Il 
donne  la  mort  a un  autre  Général  , 88.  Cité, 
89.  II  cft  déclaré  Généraliffimc  de  toutes  les 
troupes  de  Jenghiz  Khan  3c  Lieutenant- Général 
à la  Chine  , ibid.  Il  rend  Ton  nom  célcbte  , 9 j. 
Il  reprend  des  Places  , ibid  b fuiv.  Monde  ce 
Général , 97.  Scs  grandes  qualités.  Origine  de  fa 
fortune.  Ses  titres  3c  dignités  patient  (ur  fon  fils 
Pulu,  ibid. 

Muju  , Rivière  , XIII.  $ 84.  Sa  largeur , XIV.  45. 

Mile,  Pays,  VII.  174. 

Mukabc  , X.  551. 
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Mukade  , ou  Goko  , Infcfle  , X.  £68.  * 

Mukare , endroit  rempli  de  bancs  de  fable  dange- 
reux,  I.  ijf. 

Mukhi , lieu  , devant  lequel  mouille  la  Flotte  de 
Solyman  Bacha,  I.  t J f . 

Mukinge  , ou  Kin  , Plante  I fleurs,  XI.  71 1. 

Mukkama  , Seigneurie,  IV.  6 16. 

M ik-No  Kt,  Prunier  fauvage  ,XI.  <98. 

Muko  , X.  949. 

Mukurrokokus  , nom  que  des  Scalaires  donnent 
aux  Chrétiens  , X.  {40. 

Mu-kyeou-kyen.  Bataille  que  ce  Gouverneur  ga- 
gne , VI.  fol. 

Mu'ali , ou  Mulaly , Ile  , VIII.  17 i 8e  174. 

Mulana  haji-yufof  ( Khadi  ),  Chef  d'un  eotps  de 
dix  mille  Hommes,  VII.  J84. 

Mu-lang  , Bourg  , V.  497. 

Mulâtres  : Race  de  Mulâtres  de  la  Côte  d’or,  IV. 

■ O).  Leur  nom,  Leut  habillement  , ibid.  Un 
Prêtre  mulâtre  Se  Grand  Vicaire  empoifonne  ua 
Miflionnaiie,  996.  Piètres  Mulâtres  au  Pays  de 
Bamba  ,618.  Cruauté  d'un  Mulâtre,  V.  9.  Mu- 
lâtres & leurs  femmes  , 19.  A quoi  ils  s’em- 
ploient. Leur  orgueil  â l’égard  dcsNcgrcs. Odieux 
Commerce  , ibid, 

Mu-laus , Nation  , voy.  Myau-tfes. 

Mu  lau-ya  , Ckinois , voy.  Ma-lau  ya. 

Mulay,  Royaume  , VII  99. 

Mulcbetiks  , Peuples , VII.417. 

Muldcr  ( M.  )••  Magnifique  Plantation  qui  lui  ap- 
partient , V.  j;  f. 

Mule,  Poiflbn  , XI.  99-  Mule,  animal  Domclti- 
que , voy.  Mulets. 

Mulcchc_,  nom  de  jeunes  garçons , IV.  foi. 

Muleckc  , Pièces  d'étoffe  des  Indes.  Quel  ufage 
on  en  fait , V.  jo. 

Mulets  : Commerce d'Anes  S:  de  Mulets,  II.  599. 
Fait  fingulier  d une  Mule , III.  179.  Route  rcin- 

filie  de  Mulets  îc  d’Anes , V.  496.  Mulets  pour 
es  Voyages  à la  Chine  , VI.  114.  Mulets  fau- 
vages,  VIH.  91.  Grand  Commerce  pat  Mules , 
XIII.  494.  Etrange  manière  de  faire  palier  les 
Mules  fur  des  Ponts  de  Ijane  ou  courroies  de 
cuir,  £06. 

Muley- Amar-Eben-Sayd  , Roi  de  Sokotni,II.  91. 
H n’eft  proprement  que  lcLieutenant  de  fon  père. 
Ce  qu’il  raconte  aux  Auglois  pour  fe  difpcnfet 
de  leur  rendre  (ervice , ibid. 

Mulibets  ou  Haflaflins  , Nation,  VIT.  188. 
Muliea  , ou  Tatou,  animal , XIV.  194. 

Mulicre- grande , nom  de  la  principale  femme  d’un 
Nègre  , Se  fon  droit , IV.  HJ. 

Mulla  , VII.  416. 

Mullah  , Prêtre  Bukkarien  , VII.  »Ji.  Ce  que  ce 
nom  lignifie  ,t|).  Revenus  des  Mofquées  8e  des 
Mullahs  , X.  1 9». 

Mullenaae  ( Jean  ),  Capitaine  Hollandois , eft  cm- 
poifonné  , VIII.  tl«. 

Mulleneux  ( M.  ) , où  il  place  le  Cap  ou  Pointe  de 
Galle  dans  111e  de  Ceytan,  II.  99. 

Muller , 
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Muller,  Ecrivain  , cité  , VII.  309  , 510.  Ample 
Eddition  d'André  Muller , ibid.  Cité,  JH» 

Mullct,ou  Muller,  forte  de  Poiflon  , II.  570. 
Pourquoi  ainfi  nommé,  433.  III • Ceux  du 

Sénégal  différens  de  ceux  d’Amérique.  Vertu  de 
la  pierre  qui  fc  trouve  dans  fa  tcce,  311  6*  fuiv. 
Ce  Poiflon  fort  commun  au  Paysd’IlGni,  411, 
41 6 & 417.  Efpccc  de  Mullcts,  IV.  117.  Ce 
Poiflon  remonte  dans  la  Rivière  d’Eufratcs,*  37. 

Mullins  , Anglois,  prifonnier  dans  l’Ile  de  Ccy- 
lan  , VIII.  4*7. 

Mullobaraba,  Pays,  XIII.  131. 

Mulo,  Seigneur  de  la  Cour  du  Brak,  accompa- 
gne ce  Prince . II.  6 c8. 

Mulots,  en  quantité  à la  Chine  , VI.  491. 

Multan  , Royaume  , & fa  pofltion,  I.  54.  Place 
de  ce  nom  , VII.  430.  Province  6c  Ville  de  Mul- 
tan , X.  194.  Idole  delà  Ville  de  Multan  , 107. 

Mulu  , animal,  VI.  49*- 

Muhra,  Province,  X.  38. 

Mumbacho , Montagne  , 6c  fon  épouvantable  Vol- 
can , XII.  £59* 

Mumbo-jumbo  , invention  myftérieufc  pour  irn- 
pofer  du  rcfpcét  aux  femmes  , III.  88  , iyl  , 
170  & 17 1 , 194.  Ce  que  c’cft  que  Mumbo* 
jumbo,  11  y & fuiv. 

Mumbos,  Pays,  & fa  dépendance,  V aij.  Les 
Mumbos,  Nation  Ancropophagc , 117. 

Munay , Ile  célébré  par  fes  Pagodes  , IX.  66. 

Mundiana  , titre  de  Noble  fle  , VIII.  J *4* 

Mundibarca,  Port,  I.  15. 

Mund  Khan  , Officier , X.  m. 

Mundo  , ou  Jamafujc,  Plante  , XI.  718. 

Mundos , Ile  , une  des  Philippines , X.  379. 

Mung  , montagne  flngulicre , V.  14 6. 

Munçaday,  Prince  Tartare,  VII.  41. 

Mungl’kban  , Monarque  , voy.  Mogul. 

Mungu  , Seigneur  qui  expofe  fa  vie  pour  fon  Roi, 
VII.  1 46. 

Muniches , Nation  Indienne  , XIII.  387, 

Munick  , Capitale  , X.  116. 

Munier  , François,  XIV.  61  J. 

Municfaya,  Village,  X.  514. 

Munk  ( Jean  ) , Voyageur  Danois  , XV.  1 J a. 

Munkencs,  Port,  XV.  xyi. 

Munkcn’s-VVintcr  Haven  , Port , XV.  1 y 3. 

Munos  ( Michel  ) , Efpagr.ol , transfère  une  Ville, 
XIII.  37». 

Mu-pu  , Forrerefle  , VII.  138. 

Mur  à perte  de  vue  , V.  449.  Mur  bâti  fur  des 
montagnes , 477.  Vue  de  la  grande  muraille  de 
la  Chine  , 503.  Defeription  de  cette  muraille  , 
ibid.  Autre  defeription  de  cette  grande  muraille 
qu'un  Envoyé  de  Ruflie  parte,  y 18.  Murs  de 
Péking  , VI.  ir.  Mur  intérieur  & efpace  qu’il 
renferme,  18.  Où  commence  la  grande  mu- 
raille de  la  Chine  , 36.  Montagnes  qui  tiennent 
lieu  de  la  grande  muraille , 90.  Origine  de  la 
grande  muraille  de  la  Chine,  118.  Scs  Portes 
êc  fes  Forts  à l’Eft.  Par  où  les  Tai  tares  cnn  eut 
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pour  la  conquête  de  la  Chine.  Divers  états  du 
Mur  & des  Forts.  Villes  confîdérables  au  long 
du  mur.  Plan  d'une  partie  de  ccrtc  grande  mu- 
raille , ibid.  Ce  mur  interrompu  dans  quelques 
endroits,  119.  Autres  murs  pour  la  fureté  de 
la  Cour.  Nom  que  les  Chinois  donnent  au  grand 
mur.  Comment  il  a été  bâti,  & dans  quel  cf- 
pace  de  tems , ibid.  Murailles  6c  Portes  des  Vil- 
les Chinoifes  , 163.  Grande  muraille,  164.  Murs 
conftruits  de  fragraens  de  Porcelaine,  x s 1.  Trou- 
pes pour  la  garde  de  la  grande  muraille  , ,447. 
Muraille  qui  féparc  la  Corée  de  la  Tartaric,  y j4. 
Defeription  de  la  grande  muraille  de  la  Chine, 

VII.  41 6.  Grande  muraille  de  la  Chine,  44*. 
Obfcivar.  fur  la  grande  muraille  ,471.  Porte  de 
la  grande  muraille,  y 81  Porte  de  la  grande 
muraille,  4 18.  Branche  de  la  grande  muraille, 

VIII.  y Etat  de  la  grande  muraille  , 10.  Autre 
partie  de  la  grande  muraille,  n.  Porte  de  la 
grande  muraille,  17.  Autre  Porte  de  la  grande 
muraille,  33.  Informations  fur  l'origine  de  la. 
grande  muraille.  IX.  409.  Muraille  flnguliere 
qui  bouche  un  chemin,  XII.  193.  Murs  à l’é- 
preuve des  crcmblcmcns  de  terre  j XIII.  3 47. 

Murajama  , X.  y/l. 

Muraille , voy.  Mur. 

MuraldifM.  ),  cité,  XIII.  4rt. 

Murankodu  Kozima,  Prince  Tartare , VII.  41. 

MuranofS.  Michel  de),Maifon  de  Vcnifc.VII.  3 1 r. 

Murafaki  , plante  commune,  XI.  69 y.  Moufle  de 
ce  nom  , voy.  Ama-Nori. 

Murafakki,ou  Silo, Plante, 6c  fes  propriétés, XI.* 9 y 

Murat , Marchand  Chrétien  , 6c  Ambafladeur  d'E- 
thiopie à la  Cour  du  Mogol , X.  it8. 

Muifili , Royaume  , voy.  Murflli. 

Muro  , X.  y y y. 

Maro-Tai-Dai-Mofln , Monaftere , X.  yir. 

Murrccocrnio  , Ile,  XIV.  348. 

Murfa  , VII.  17.  Autorité  des  Murfas  , 143,  144. 

Murflli , ou  Monful , Royaume  , VII.  368.  Nom- 
mé aufli  Murflli  , 371. 

Muru  , Port  célèbre , 6c  fa  defeription , X.  yoo. 

Murucuca  , Plante  , XIV.  311. 

Murueugé  , grand  arbre  , XIV.  joy. 

Mufa , Commandant  de  troupes  Arabes , 1. 1.  Ar- 
bre de  ce  nom  , voy.  Bafo. 

Mufaki , Seigneur,  VII.  i4y. 

Mufe  : Ôbfcrvacion  fur  fon  choix,  II.|  184.  Mufe 
de  la  Civette,  III.  19}.  Grande  production  de 
Mufe,  VI.  Tio.  Divers  animaux  mufqués,  493 
6c  494-  Animal  flngulier  qui  produit  du  Mufe  , 
VII.  314.  Nem  de  cet  animai,  331.  Excellent 
mufe  au  Royaume  de  Boucan  , IX.  343.  Planche 
de  la  figure  d'un  animal  qui  produit  le  mufe  , 
344.  Mufe  des  Indes  Orientales  , XI.  678. 

Mufeade  : efpcee  de  mufeades  fauvages,  V.  48. 
Mufeadier  fauvage  , XI.  406.  Comment  fc  pro- 
duit l’arbre  de  1a  noix  mufeade  , 673. 

Mufeardi,  Millionnaire  Jéfuicc,  XIII.  yiy. 

Mufebin  , arbre , fon  fruit  6c  fon  huile  , V.  yoo. 
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Mofcilonga,  Ile,  IV.  jtfj. 

Mulgravc  , Patron  a' un  Vailfcau  Anglois,  eft  char- 
gé d’une  Lettre  , I.  j 60. 

Mushcl-Bank  , Riviere,  V.  114. 

Mushrom  , Hollandois , avec  deux  autres  riches 
Marchands  de  Middelbourg,  équipent  dcuxVaif- 
feaux  pour  les  Indes  Orientales , I.  ? 6 y. 

Mufiafi  , ou  Bufiu  , grande  Province,  X.  550. 

Mufîciens,  voy.  Mufique. 

Mufijro,  X.  354. 

Mufiko , petite  Ville,  X.  51 

Muûma , X.  534. 

Mufique,  Celle  qui  fc  donne  dans  la  cérémonie 
de  la  Circoncifion  du  Roi  de  Bantam  , I.  440. 
Mufique  Japonoife,  II.  1 y 5 & 100.  Les  Nègres 
n’ont  que  deux  inftrumcns  de  mufique  , $07. 
Mufique  des  Negres  , III.  174  6*  fuiv.  Le- 
çons de  mufique  pour  les  jeunes  Negres,  IV. 
XJ4.  Différentes  mufiques  des  Negres,  136.  Dif- 
férens  jugemens  fur  la  Mufique  des  Negres,  137. 
Mufique  de  Juida  , 1 96.  Figures  des  inftrumcns 
de  mufique  du  Royaume  de  Juida  , 197.  Har- 
monie barbare  , 198.  Mufique  des  femmes  du 
Grand  Prêtre  d’Ardra , 571  o •fuiv.  Mufique  du 
Pays  de  Bénin,  411.  Inffrumens  muficaux  de 
Bénin  , 414.  Mufique  effroyable , f 9 3.  Trois 
fortes  d'inftrumcns  de  mufique,  601. Inffrumens 
de  mufique  de  Congo  ,635  & fuiv.  Mufique  de 
la  Cour  de  Congo  ,6*6.  Un  fcul  inftrumcnt  de 
mufique  au  Pays  d’Angola  , V.  18  Mufique 
Inffrumentalc  & vocale  des  Hottentots  , 1 34  & 
MJ.  Rofeaux  dont  on  fait  des  inffrumens  de 
Mufique  , VI  98  Inftrum.  muficaux  des  Myau- 
tfes , 11  s.  Goût  des  Chinois  pour  la  Mufique* 
& leurs  idées  pour  l'ancienne*  187. Etat  de  la 
Mufique  à la  Chine  , ibid.  L'Empereur  de  la 
Chine, étonné  de  voir  noter  un  air  de  mufique, 
établit  une  Académie  de  Mufique  , 188.  Inltru- 
mens  de  la  Mufique  Chinoife.  Air  Chinois  noté, 
ibid.  Tribunal  de  la  Mufique,  413.  Goût  des 
Savans  Coréen*  pour  la  mufique , 304.  Deux 
Muficicns  Hollandois  laiffés  au  RoideCandy, 
VIII.  181.  Concert  de  Mufique  , IX.  14t.  Inf- 
tramens  muficaux  Siamois,  1 66.  Planche  des 
figures  de  ces  inffrumens , ibid.  Mufique  Mo- 
gole  pendant  un  Confeil  , X.  147.  Effet  que  la 
Mufique  Mogole  fait  fur  un  Auteur  , 144.  Mu- 
fique des  Philippines,  415.  Inffrumens  de  Mu- 
fique, XI.  f 90.  Mufique  des  Méxiquains,  XII. 
5<5r.  Inffrumens  de  mufique  à Tierra-Firme  , 
XIII.  193.  Paillon  des  femmes  de  Lima  pour  la 
mufiquo,  343.  Mufique  Péruvienne  , 573. 

Mufiroda , X.  334. 

Muskajun  , racine,  & fon  ufage , XIV.  513. 

Muskats,  fnrnomde  certains  Arabes,  \.xix.  Lieu 
nommé  Muskar,  ibid. 

Muskun-bahadur , Général  Taitarc,YU.  jt. 

Mufquiros  , voy.  Mofquitcs. 

Mulfa  , X.  35®. 

MuiÜjioUa,  X.  f 51. 
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Muffima,  Ile , X.  JJJ. 

Muffapha  , Prince  , qui  en  tue  un  autre  & cherche 
un  azile  , I.  i»8. 

Muffapha  , fils  de  Rcis  Soliman  , fccourt  la  Ville 
de  Piu  afiiégéepar  les  Portugais ,1.  131.  Le  Roi 
de  Cambaye  lui  accorde  le  Gouvernement  u une 
Place  avec  le  titre  de  Rumi-Khan  , 131. 

Muftara-biens , Peuples,  VI.  391. 

Muffelier  ( Sieur  ) : Sa  morcàTubao,  II.  461.  II 
prend  la  place  du  ficur  Courbe  , * j 1.  Il  eft  Con- 
lul  François  à l’Ilc  de  Ténérife  où  il  traite  m> 
gnifique ment  fes  Compatriotes,  III.  403. 

Mutalan  , Tartarc  , VII.  31. 11  eft  tué  , 31. 

Muteari , Ville  , VII.  430. 

Muchay , PoilTon  , XV.  167. 

Murieres  , Fort  Hollandois  , II.  ijo. 

Mutipinan  , Place  , IX,  373. 

Mutin , ou  Ooïju  , Province  , X.  351, 

Mutu  , Ile,  une  des  Comoies,  I.  470.  Commerce 
& humanité  de  fes  Habitans,  ibid . 

Mutugan  , Prince  , VII.  11  T. 

Muvro  , fruit  fauvage  , VIII.  540. 

Mu-ycu  , huile  produite  par  un  arbre  , V.  300. 

Mu-yong-pau  , Empereur  Chinois  , réduit  un  Roi 
Coréen  à la  qualité  de  Gouverneur  , VI.  308. 

My-yong-whane  , Empereur  Chinois  chaffc  un 
Roi  Coréen  & démolit  une  Ville , VL  joé. 

Muza  , Roi  de  Songo  , I.  11» 

Muzi,  Prince,  VII.  Hf. 

Muzimos,  noms  des  Empereurs  du  Monomotap* 
après  leur  mort,  & pourquoi,  Y.  xU.  Sacri- 
fice aux  Muzimos  , 1x7» 

Mu-zu  , fruir  , V.  500. 

Mu  z u ko  , nom  que  les  Habitans  du  Monomorapa 
donnent  au  Diable  , V.  116. 

Muzumbo  , Pays  , IV.  17^.  Sign.  Ccec.  Territoire 
de  Muzumbo  - Akalunga.  Signification  de  ces 
deux  mots  , V.  9S. 

Myan-tfc,  V.  4 19. 

Myau,  terme  employé  dans  la  divifion  des  poids 
de  l*or  & de  l'argent , VI.  119. 

Myau-tfes  , Peuples,  & leur  difpcrfion  dans  pla- 
ficurs  Provinces,  VI.  114.  Politique  des  Chi- 
nois pour  les  contenir  , ibid.  Par  qui  gouvernés, 
11  5.  Autres  efpeces  de  Myau  t fes.  Leur  Gou- 
vernement fournis.  Combien  les  indépendant 
font  fauvages-  Nommés  aufli  Seng-myan  tfes 
ou  Ye- myau-tfes.  Puanteur  de  lcuis  maifons. 
Leur  Commerce  & habillement , ibid.  Efpece 
de  Myau-tfes,  nommés  Mu  laus,  plus  curieux 
de  leur  parure,  1 1 6.  Leurs  inffrumens  muficaux. 
Autres  Myau-tfes  plus  barbares.  Parure  de  lcuis 
femmes,  ibid.  Myau-tfes  nommés  Pa  chay*& 
Lu-chais,  117.  Myau-tfes  d'origine  Chinoife. 
Langage  des  Myau-tfes.  Leur  caraélcrc  diHcicm- 
mcnc  repréfenté,  ibid. 

Mycli , Roi  des  Mahométans , vivement  pouifui* 
vi , meurt  fut  la  Mer,  VII.  9J. 

Myrfie,  Ville,  voy.  Mine. 

Myrthe  > yoy.  Miithe. 
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My  faran  ( Simon  4e  ) , Capitaine  Je  Vaiffeau  Por 
tugais,  I.  fi- 

Mytc  , fruit , voy.  Jaka  on  Jaca. 

N 

ISFa,  Nagi , 8c  Tftkkburaftba  , efpece  4c  Lau- 
rier, XI.  <71. 

Naa  ; ce  que  c'cll,  IX.  1JJ. 

Naandsjo  , X.  jji. 

Naang-Phrathorani,  Ange  femelle  , gardienne  de 
la  terre,  IX.  194. 

Naapoura,  petite  Ville,  IX.  jj. 

Naatfme , arbre  8c  fon  fraie  , X.  66a.  Nommé 
suffi  Paliurus  , XI.  69 

Naba  , X.  J fl. 

Nabab,  titre  Indien,  IX.  cil.  Prompte  Indice 
du  Nabab,  j t8.  Un  Nabab  fait  feier  un  Ti- 
mideor  par  le  milieu  du  corps , ;7».  Le  Nabab 
d'Arcate  vent  former  deux  Royaumes  pour  fes 
Enfans,  619  60  fui  v.  La  dignité  de  Nabab  don- 
nées M.  Oumas  Gouverneur  de  Pondichéry,6(4. 

Nabal  ( Tetca  ) , premier  nom  d'une  Ville  que  le 
Prince  Henri  de  Portugal  fait  bâtir,  II.  17J. 

Nabaii , X.  (49. 

Nabel  ( Limaçon  ) , PoilTon  à coquille  , V.  107. 

Nabefone.Gouvern.du  jeuncRoi  d«rirando,lI.  1 9 1. 

Nabi-Ilfa,  8t  ce  que  ce  nom  lignifie,  I.  41  J. 

Nabir  , Place  , X.  r j }. 

Naboada-Beghea.quoiquc  bielle  Je  plufieun  coups, 
fou  Lang  cil  arreté  par  un  brallelet  d'os,  I.  1 1 £ . 

Nabouco  ( Montagne  de),  XIII.  478. 

Nabuiza , troifieme  femme  de  1 Empereur  de  Mo- 
nomotapa,  V.  ti6. 

Nacan,  8t  fa  lignification,  XII.  17. 

Nacafmare  , Ville,  VIII.  458. 

Nacataos,  Royaume,  IX.  40I. 

Nacau  , Ville,  IX.  407. 

Nacchi , Jéfuitc  Millionnaire,  VIL  10).  * 

Nacbanaam  , Cacique,  XII.  Kl. 

Nathin  , efpece  de  femence  noire , qui  fait  tour- 
ner la  tête,  XI.  480. 

Nackada  : Ce  que  ce  mot  lignifie,  I.  49t.  Un  Nac- 
kada  fe  lie  avec  les  Hollandois  , ibid.  Un  autre 
refafe  avec  regret  des  épices  aux  Anglois  , 498. 
Entretien  d’unNackada  délava  avec  unAngl.  ( r (. 

Nackaway  Port  de  ) , III.  4t.  Retraite  d'un  Lion 
fur  la  Montagne  de  Nackavay,  7t.  Ville  de  ce 
nom,  89.  Ulagc  de  Nackavay  dont  un  Gou- 
verneur Anglois  cil  la  dupe  , ibid. 

Naco,  Ville,  XII.  (Ot. 

Nadagi-Nadaki , petlil , XI.  707. 

Nader,  grande  Ville,  qui  forme  une  Pcninfule, 
X.  r j 7. 

Nader-Sclia  , Roi , voy.  Tamas-Kouli-Kam. 

Nadian  . Ville,  VI.  (if. 

Nadir-mahamer,  Prince,  VII.  r.97 . Cité,  ito. 

Nadir-Scha,  voy.  Tamas-Kouli-Kam. 

Nadnufa  , ou  Sei , plante,  XI.  7t8. 

Nadouaffis,  ou  Nadoucffioux , rcuplet,XV.  ij. 


Nadour . Place,  X.  i£i.' 

Nadfcn  kadfura  , arbrilTeau  , voy.  Riotsjo. 

Nae-yang,  Village,  V.  J4<. 

Na-fo , 8c  fa  lignification,  VI,  tjo. 

Naga  ( bois  de  ),X.  y S 1 . Nommé  auffi  A fana,  414. 

Nagaija.réfidence  d’un  Seigneur  Japonois , X.  j 1 j. 

Nagam  , arbre  ou  plante,  XI.  6(6. 

Na-gan,  Place,  V.  534. 

Nagaoka  , X.  Jft. 

Nagar,  femme  du  Roi  de  Golkondc,  IX.  jji; 
Grand  Divan  appcllé  Nagar  Kanay  , X.  144, 

Nagaffimo  , X j(o. 

Nagata  , ou  Tfiosju,  Province,  X.  ((4. 

Nagatakai , PoilTon  à coquille , X.  67t. 

Nagatto  , Province  , X.  497. 

Nagi,  Laurier,  voy.  Na. 

Naglepar,  Place,  IX.  jjy. 

Nagman  , Nation  Tartare , voy.  Tartares. 

Nagme , produélion  de  l'Illbme  de  l'Amérique  : 
XIV.  10  9.  1 * 

Nagoa, Riviere,  appellée  auffi  S.  Chri(lopbc,V.t» J.' 

Nagos,  Prince  Tartare,  donne  le  nom  de  Nagof- 
lcrs  â la  Tribu  que  fes  defeendans  forment  , 
VII.  40.  Trente-huit  Tribus  defccnducs  de  N*- 
gos  8e  d’un  autre  Prince  Tartare  , (O.  Ces  Peu- 
ples nommés  auffi  Zenus  , ibid.  Tribus  des  Na- 
goflers , ou  Durlagans  , ji.  PoilTon  nommé 
Nagos,  X.  «74. 

Nagollers , Tribu  , voy.  Nagoi. 

Nagrakut,  ou  Nakatkue  , Province,  X.  loi; 
Montagne  de  Nagrakut,  îoy. 

Nagucrnautie,  Place,  VIII.  6(0. 

Naguatlarl , Interprètes  ou  Maîtres  de  Langues  . 
XII.  }8o. 

Nagufa,  X.  jjj. 

Nancr,  voy.  Nayres. 

Naï,  nom  de  Chef  Siamois,  IX.  151.  Privilège* 
des  Nais  , ibid. 

Naib  , dignité,  X.  l;o. 

Naïck  , titre  de  Princes  , VIII.  4 <7. 

Naima-tainor , lieu,  VIII.  14. 

Nainay-myau,  Village,  V.  jji. 

Naio-Dacke,  ou  Rotliku  , rofeau,  XI.  717. 

Naire , voy.  Nayres. 

Naïve  ( Pointe  ) , nom  d'une  pierre  précicufe  d 
IX.  ,,8. 

Najan , Ville , VIL  61. 

Naka,  dillriél  d’une  Province,  X.  j(c.  Autre» 
diflriéls  de  ce  nom,  ibid.  jji  , jjj,  jJ4, 
J J J » ‘bid.  ((6,  ibid. 

Naka  , ou  Si , Champignon  , XI.  70 6. 

Nakaba,  X.  fjo. 

Nakarkut,  ou  Nagrakut,  Province,  X.  loi. 

Nakaffima  , X.  ( jo. 

Nakatz  , X.  j(  j. 

Nakhada-China,  Efpion  des  Hollandois,  I.  484 

NakhelSammar,  Hôtellerie  & Montagne  de  ce 
nom  , II.  17. 

Nako,  X.  ((«. 

Nakshah,  VII,  64. 
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Nalc  , nom  donné  à Jcfus-Chrift  pat  les  Nègres , 
III.  107. 

Nalé-Scnguré.branche  duSind  ou  dcrindus,X.ao$. 
Nali,  foitc  de  mcfurc  , XI.  66  3. 

Nalin  kcu,  Vallée,  VIL  4ji. 

Nallc-Pambou , ou  Cobra  Capcl , Serpent , XI.  4 17* 
Nallot , Officier  François,  VIII.  363.  Cité  , 574. 
Nalous  , ou  Anallus,  Nation  Negre  , II.  pi. 
Nalus  , Nation  Ncgrc  , II.  y6y.  Ces  Ncgres  , 
nommés  auffi  Analoux  , ont  une  grande  pail'ton 
pour  leCominercc,  y 9 1 .Lieux  qu’ils  habitent, ibid. 
Nam  , ou  Non , Cap , I.  4. 

Nama  , X.  yyi. 

Namadi , terme  de  remcrcimenr. , III.  6 01. 
Namako,  ou  Kaffcikull,  Poillou , X.  676. 
Namanda,  X.  (49. 

Namaquas,  grands  6c  petits.  Nations,  V.  III. 
Figures  des  Namaquas,  U).  Leur  Gouverne- 
ment, Ufagcs,  dilcrétton  , valeur,  6c  qualité 
d»*  leur  Pays  qui  n’a  qu’un  bois  5t  une  fontaine , 
ibid.  Rocher  taille  par  un  Namaqua  , 1 1 4*  Stra- 
tagème de  ce  Peuple  contre  les  Hollandois.  Ac- 
cueil qu’il  leur  avoit  fait  en  d’autres  tems,  ibid. 
Autre  voyage  des  Hollandois  chez  les  Nama- 
uas,  11  y.  Leurs  habits  6c  ufagcs.  Exemple 
c leur  politefle , ibid.  Parure  des  petits  Nama- 
quas, lyi. 

Nambanganga  , Duché  , V.  4» 

Nambaquiaj.imba , V.  13. 

Nambaze,  Royaume,  VII.  389. 

Namboa  , V.  13. 

Nambok , Camphrier , voy.  Scio. 

Nambouri,  nom  d’une  Tribu  de  Grands  Prêtres, 
XI.  440. 

Nambua  , V.  f j. 

Namé  , Rivicre  ou  Fleuve , XIV.  xy  r. 

Namcn  , Fauxbourg  de  Kan-chcu-fu  , V.  499. 
Temples  de  Namcn , leurs  Idoles  6c  Statues , 
XL  jo4. 

Namcnuo,  Zamenio , ou  Ncymemia,  Village, 

V.  H4- 

Nam  hung  , Ville,  où  des  AmbafTadcurs  reçoivent 
un  accueil  gracieux,  V.  143. 

Namingara,  X.  pi. 

Namjal-vang,  Prince  Ka'ika , VIII.  47» 
Nam-kin , Ville  où  le  Khan  du  Katay  transfère  fa 
Cour,  VII.  y 8. 

Nam-man,  Ville,  VI.  y 19* 

Namomc, arbriffeau,  appelle1  auffi Sjiroggi,XI  6 9 3 . 
Namofga  , Ville , VII.  ico. 

Namofquets,  Peuple  Indien,  XIV.  f 41. 
Nampankouk,  nom  que  les  Japor  nois  donnent  à 
la  Hollande , aux  Hollandois  & aux  Portugais , 

VI.  i)6  6c  y 40. 

Nampaukoy , nom  que  les  Corcficns  donnent  au 
tabac,  VI.  y y 6. 

Namquimal , petit  Erar,  XL  xyo. 

Namurat , Détroit , II  t4$. 

Na  n Ban  kiwi , voy.  Millet,  graine. 

Nan  chang,  Capitale  de  la  Province  de  Kyang  fi, 
y.  147,  IcTurangdc  ccuc  Ville  l’offcnfc'quc 
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des  AmbafTadcurs  ne  foicne  pas  mieux  traités.' 
Situation  & propriétés  de  Nan-chang.  Temples 
de  cette  Ville  , ibid.  Nommée  auffi  Nan  chang- 
fu,46y.  Ville  de  Nan  chang  fu  , 4 66.  Sa  dcl- 
ciipiion  , 6c  Ville  fur  la  Rivière  , 478.  Maifon 
des  Jéfuitcs , & Ecole  de  Confucius  à Nm  charg- 
fu , 498.  Nan  chang-fu,  530.  Diftriél  de  Nan- 
chang-fu,  VI.  48. 

Nan-chang-fu  , Ville,  voy.  Nan  chang. 

Nan-chin , Tribunal,  VI.  4iy. 

Nandé , Province,  X.  rjy* 

Nandi , gros  Bourg,  X.  159. 

Nandi-F.rvatam , arbriiTcau,  & fes  vernis , XI.  f yf . 

Nandin-Tfîkku, arbriiTcau, vffj.Nandsjnk  &Nattin. 

Nandsjoukf , ou  Nandtîok  , vulgaitemcnt , Nat- 
rin,  ou  Nandin-Tfikku , arbrilicau,  XI.  691. 

N«n-fu  chcu , Ville,  V.  48 y. 

Nangafo , Montagne,  IX.  389. 

Nangakami,  X.  "yto. 

N au  gin  , Ville  , V.  143  6c  144.  Rivicre  qui 
prend  fa  fou  rcc  près  de  cette  Place,  y 59. 

Nan-gan  fu  , Ville  , V.  476*  Rivicre  de  Nan  gan- 
fu  , XI  yof.  Nanganfu,  504.  Millionnaire  de 
Nanganfu , ycy. 

Nangafaki  ( Port  de  ),  voy.  Nangazaqui. 

Nangnfic  , Ile , une  des  Coraorres,  IX.  313. 

Nangazaqui,  Port  6c  Ville,  II.  xyx.  Arrivée  du 
Gouverneur  de  Nangazaqui  à Firando,  19I. 
Nangaziqui , nomme  auffi  Nangafiki,  X.  488. 
Route  de  cette  Place  à Kokura , 491.  Plan  du 
Port  & de  la  Ville  de  Nangafaki,  y 3 3.  Dcfcrip. 
tion  de  Nangafaki.  Comment  fon  Port  devenu 
ouvert  aux  Etrangers  , ibid.  Forme  6c  qualités 
du  Port,  y 3 4.  Nombre  de  VaifTcaux  qui  s’y 
trouvent.  Situation  de  la  Ville,  ibid.  Scs  envi- 
rons , yj  y.  D’où  clic  tire  fon  nom , 8c  comment 
clic  s’eft  agrandie,  ibid.  Les  Portugais  s’y  éta- 
blirent , y *6.  IU  en  font  chalfés , 6c  la  Ville  de- 
vient un  Domaine  de  1 Empiie  du  Japon.  Dif- 
poficion  intérieure  de  Nangafaki , ibid.  Edifices 
publics,  537.  Hôtels  des  Seigneurs.  Quartier 
des  Hollandois , ibid.  Temples  Chinois  de  Nan* 
garaki , y 3 9 Ufagcs  de  ces  Temples.  Singulari- 
té de  leur  Fondation , ibid.  Chrétiens  dans  les 
prifons  de  Nangafaki,  y 41 . Comment  ces  pri- 
fonniers  traités  , ibid.  Aélc  d’abjuration  du 
Chriftianifme  qui  fc  fait  tous  les  ans  à Nangafa- 
ki , 341  Hiftoire  tragique  d’ua  Vaifieau  Efpi- 
gnol  au  Port  de  Nangafaki  , 6 1 1, 

Nanç-chang  fu  , Capitale  , voy.  Nan-clung. 

Nangcas,  Truit , voy . Ja  ka. 

Na  ig  hi , VII.  498. 

Natghin,  Province,  VII.  3 3 9* 

Naighyang,  Place,  V.  468. 

Nang  hyong  fu  : Plan  de  cctic  Cité,  V.  143. 

Nang  kauvagan,  ou  Bonga,  fruk , 6c  fa  vertu, 
X 4>«* 

Nango  , Village,  X.  tzo. 

Nangoia  ( Port  de),  VIII.  40 6>  41 

Nang  Tchii,  nom  des  Talnpoutncs , IX.  191. 

Nan  guan  gas , Village , y.  347. 
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Nan-hyang-fu,  Place,  VI.  17 J« 

Nan-hyong,  VI.  98. 

Nanhyongfu,  Place,  V.  yoo. 

Nan-hyiiDg-fu , Ville,  VI.  96.  Situation  de  cette 
grande  Ville  de  commerce  j 98. 

Nam,  Royaume,  III.  17. 

Naniplc  , fruit , fa  forme  & fa  propriété , III.  171. 

Nanifi,  X.  y y y. 

Nankaido,  grande  Contrée,  X.  y y y. 

Nan  kang.  Ville,  V.  145.  Lac  de  Nan  kang,  148. 

Nankang  fu  , grande  Ville  , V.  y?o.  Produirions 
du  Camon  de  Nan-kang-fu  , VI.  49.  11  paroît 
quelle  cft  la  même  que  Nan  kian-fu  , XI.  497. 

Nan  kang  liyen , Place,  Y.  477.  Cité  de  Nan- 
kang-hycn  ,519. 

Nan  kcu  , Fort,  & une  des  principales  portes  de 
la  grande  muraille  de  la  Chiuc  , VI.  119.  Fort 
de  Nankeu  , VII.  449.  Ville  de  Nankeu-ching, 
ibii.  Nan- kcu  , 606.  Cité  , VIII.  x. 

Nankianfou , Ville  , où  un  Jéfuitc  a une  Maifon , 
XI.  foj. 

Nankianfu  , Place,  XI-  497. 

Nnrkindiia  , ou  Koofukufi  , noms  d’un  Temple, 
X.  y }9* 

Nan-king,  Ville  , I.  117.  Une  Flotte  Hollan- 
doife  y arrive  , V.  151.  Deferiprion  de  cette 
Ville  , ibid.  La  Cour  Cliinoifc  y réfidoit  autre- 
fois , xfx.  Sa  grandeur  & fes  Fortifications. 
Forme  des  Mailons  communes  Enfeignes  des 
Boutiques.  Beauté  des  édifices.  Planche  ou  vue 
d’une  rue  dcNan-king.féiJ. Planche  ou  vûe  d’une 
Tour  de  Porcelaine  à Nan-king,  15 j.  Vue  du 
Temple  nommé  Paulinchi  ou  Pan-Iiu  IcKî.  Pa- 
lais Impérial.  Cloche  de  Nan  king.  Préfens  que 
certc  Ville  fait  à l'Empereur. Des  Ambaifadeurs 
Yilitentlcs  curiofités  de  Nan-king.  Tour  ou  Clo- 
cher de  Porcelaine  & fa  defeription , ibid.  An- 
ciens Tombeaux  des  Empereurs  ,154-  Caraélere 
des  Chinois  de  Nan-king.  Planche  ou  vue  de 
Nan-king  , ibid.  Plan  de  l’enceinte  de  la  Ville 
de  Nan  king  ou  Kyang  ning-fou  Capitale  de  la 
Province  de  Kyang-nan  , 339.  Séparation  des 
Provinces  de  Chc  kyang  & de  Nan-king  , ibid. 
Grandeur  de  Nan  king  A1  nombre  prodigieux 
de  fes  Habitant  ,481.  Obfcrvatoirc , 1 emplcs  , 
Statues  & cloches  fingulicrcs,  48t.  Puanteur 
des  rues  & facaufe,  48  t.  Golfe  de  Nan- king, 
VI.  38.  Defeription  de  Nan  king  , 39.  Sa  htua 
tion.  Son  ancienne  fplcndeur.  Tribunal  fupréme. 
En  quoi  Nan  king  fc  dillinguc.  Son  principal 
Commerce  , ibid.  Son  ancien  Port , 4c.  Scs  ce— 
riofirés.  Ses  cloches.  Leur  forme  & leur  origine, 
ibid.  Avanturc  de  Nan-king  , *44.  Golfe  nom 
méNarquinqui  paroît  le  meme  que  celui  de 
Nan-king,  IX.  389  & 390.  Obfetvaiion  fur 
Nanquin  , 404. 

Nan  king  chcu  , drap  de  laine,  VI  39. 

Nan-kiu  ( Détroit  des  Montagnes  de  ) , VII.  611. 

Nan-ku  , Place  , V.  119. 

Nan-kyen,  Roi  , fait  prisonnier,  VI.  J 10. 
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Nan-mu  , forte  de  bois  cftimé  , & confondu  mal- 
à propos  avec  le  Cèdre,  VI.  478. 

Nan-ngan-fu,  Ville  , V.  4<*7  , 477.  Montagnes 
de  Nan  ngan-fu,  499.  Cette  Ville  cft  fort  mar- 
chande , VI.  yi.  Nommée  aufiî  Nau-ngan,  98. 

Nan-ning-fu,  Ville,  VI.  104.  Sa  fîcuarion&  fon 
diftriél , loy. 

Nanni-ula,  Rivière  confidérablc  , VI.  y6l,  Cç 
Fleuve  nommé  aufiî  Nonniula , , 580. 

Nanooka , X.  y y 6. 

Nanquin,  Ville,  voy.  Nan-king. 

Nanqui-Sugi , Génévrier  , XI.  71  y. 

Nnnlamon  , Rivière,  XIV.  484. 

Nan-feng,  Roi,  qui  follicitc  l'afiîfiance  de  l’Em- 
pereur de  ta  Chine,  VI.  yo9. 

Nanfoo,  ou  Ofoni  & Dammakoojakf , Plante, 
XI.  696. 

Nanfoucheu  , Ville  déferre  , XI.  489. 

Nan- tan- fu , Ville  , V.  479. 

Nanticoke  , Rivière,  XIV.  494. 

Nan-wha,  grande  Montagne  , VI.  9?. 

Nan-whay  - Jin  , nom  Chinois  donné  au  Pere  Ver- 
biefi,  VI.  449- 

Nanyang  ( Lac  de),  V.  x6i.  Ville  de  ce  nom, 
VI.  78.  Produirions  du  difiriél  de  cette  Place  , 
nommée  aufiî  Nan-yang-fu  , ibid  & 79. 

Nan  yang  fu,  Ville,  voy.  Nan  yang,  Lac. 

Nan-yong  fu,  Yillc  , & Rivière  qui  y conduit,  V. 
yi9- 

Nan-youn-fa , Place,  XI.  yoy.  ibid. 

Nan-yucn-fu,  Place, VI.  yiy. 

Nan-iian  , Place,  V.  49*-  Montagnes  de  Nanzîan, 
XI  tox. 

Naonctos  ( Tierra  dos  ) , ou  Terre  maritime  , V. 
110. 

Naopula,  petit  Bourg  , VIII.  14. 

Naos  ( Puerto  de  ) , Port  , II.  X47. 

Naorhlan  , Place  , XII.  X90. 

Naoting  , Place  , VIII.  41  y. 

Naphtc  , Bitume  du  Japon  , X.  6f6. 

Naples , Capitale , X.  1 x6.  Climat  favorable  à la 
guérifon  du  ma!  de  Naples  , XIII.  yoy. 

Napo,  Rivière,  XIII.  j8x.  Obfervations  aftro- 
nomiq.  à l'embouchure  du  Napo  , XIV.  3 y. 

Nar , Ile , I.  7. 

Nara  , Ville,  X.  639.  Province  de  Nara,  688. 

Narajc,  efpece  de  Bafilic  , voy.  Sfo. 

Naranjal,  XIII.  401. 

Narat , lieu  , VIL  460. 

Naraveron  , Place,  IX.  y 14. 

Narbonc  , Ville  , IV  yiy. 

Narboroagh,  Voyageur  Anglois  , voy.  Narbo- 
roupk. 

Narborongk,  Voyageur  Anglois,  où  il  place  la 
Capitale  de  Madere,  II.  164.  Ce  qu'il  dit  fur 
Porto  Praya  ,389  Nom  qu’il  donne  à une  Baie , 
ibid.  Ce  Chevalier  cité  tous  le  nom  de  Narbo- 
rongh  , XI.  x.  Son  Voyage  , x8.  Sou  départ  & 
fes  provifions , X9.  Ses  obfervations  depuis  le 
quarante- fepticme  degré  de  latitude  du  Sud  juf. 
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qu'au  Détroit  de  Magellan  , ibid.  La  Flutre  eft 
léparée  du  VailTeau,  j i.  Narborough  parte  l’Hi- 
ver au  Port  déliré  , ;i.  Pays  dont  il  prend  pof- 
fcflîon  pour  le  Roi  d'Angleterre , 54.  Obfcrva- 
tions  importantes  qu’il  fait , 3 }.  Approche  du 
Port  Saint  Julien,  ibld.  Ses  Voyages  dans  Scs 
Terres  , 35.  Inventaire  d’un  paquet  enlevé  aux 
Sauvages,  *8.  Son  Jugement  fur  un  Pays.  U 
vante  les  rafraîchiflemens  de  cette  Côte  , ibid. 
Il  met  à la  voile  près  le  Détroit  de  Magellan  , 
} 9.  Sillage  du  VailTeau  , ibid.  Noms  qu’il  donne 
a différons  lieux  , 41  b fuiv.  Ile  de  fon  nom, 
4}.  Son  retour  par  le  Detroit  de  Magellan  . 46. 
Confcil  important  qu’il  donne  à ceux  qui  ren- 
trent dans  le  Détroit , ibid.  Cité,  85. 

Nardcbcr  , Ville  , IX.  J f 9. 

Nardo  ( Leonard  de  ) , Capucin  , Rrcre  lai , IV. 
J 5 5.  Cité,V.  J9.  Un  Pcrc  Millionnaire  du  même 
Ordre  de  ce  nom  , 5 4.  Le  Frere  Lai,  Cité  , 7J. 

Nargue  , Matelot  François  , XIV.  100. 

Narhoni  pin  , Rivicre  , VI  380. 

Natiad  , ou  Nariaud  , petite  Ville,  X.  5i. 

Narimufi,  grand  Village,  X.  51  j 

Narin  , oti  Kcman  Sfo,  herbe  , XI.  7 11. 

Narifii,  Village,  X.  4P}. 

Nari-Trigango  , ou  Feo , Courge  , XI.  701. 

Natmi , Place  , VIII.  407. 

Narnol , Ville  , X.  iot. 

Narran,  Fadeur,  II.  77. 

Narfapur  Pcka , IL  109.  Rivicre  de  ce  nom,  ibid. 
Inondation  en  ce  Pays  ,110.  Nommé  auflî  Nar- 
fapur-Pcta  , IX.  61.  Le  Roi  d’Achcm  enlevé  la 
Reine  dePeta,  544. 

Narlînga,ou  Narfinguc,  Royaume,  voy.  Bifnagar. 

Naru-Tatli-Kami , acbrUTeau , voy.  Sco  , Sansjo , 
ficc. 

Narvaez  ( Pamphile  de  ) , rend  juffice  au  mérite 
d’Ojcda,  XII.  155.  Cité,  133.  Il  eft  nommé 
pour  commander  une  Floue,  348.  II  tente  de 
léduire  le  Gouverneur  de  Vcra  Cruz , $49.  Em- 
barras où  fon  arrivée  au  Méxique  jette  Correz  , 
j jo.  Conduite  imprudente  de  Narvaez,  3 jr.  I! 
met  la  tête  de  Cortcz  à prix  , 3 j 3.  Ses  autres 
violences.  On  le  croit  d'intelligence  avec  Mo- 
tezuma  Empereur  du  Méxique  , ibid.  Cortcz  va 
au-devant  de  Narvaez  , 3 34.  Il  trouve  Narvaez 
à Zampoala  , }J{.  Efforts  de  Cortex  pour  la 
paix  , ibid.  Nouveaux  emportemens  de  Nar- 
vaez , 3 j 5.  Sa  trahifon.  Cortez  rompt  abfolu- 
ment  avec  lui , ibid.  Prudence  par  laquelle  Nar- 
vaez eft  attiré  dans  les  pièges  de  Cortcz,  337. 
Il  eft  furpris  dans  Zampoala.  Conduite  de  cette 
entreprife  , ibid.  Narvaez  forcé  de  fc  rendre  à 
Cortcz  , j j 8.  Son  humiliation  , 350.  Cité,  387 
& 388.  Cité  , XIV.  J74. 

Narvar,  Province,  X.  199. 

Nas,  ou  Ri,  Poirier , XI.  699. 

Nafarbar  , Place,  X.  133. 

Nafar-Khoja , impollcur , rétablit  les  affaires  d’un 
Prince  rebelle  à fon  pcic,  VIL  189. 
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Nafay , ^Jace  , VII.  15  8.  A qui  elle  tombe  en  par- 
tage,  r73. 

Nafca,  bon  Port , & Ville  de  même  nom  , X.  3J0. 
Province  de  Nafca,  XIII.  9f.  Corrégi ment  des 
trois  Villes,  Nafca,  Ica  fie  Pifco  , 301.  Pointe 
de  Nafca  , 4}7.  Pluficurs  Vallées  de  Nafca,  418. 

Naficres  des  Péruviens , XIII.  378. 

Nafîngafî  , X.  yjj. 

Nafo,  Cap , X.  391. 

Nafrcddm-Humaïoun  , ou  Homayum , Prince  , X. 

NafrcJJin-Muhamed  Chah  , Prince,  X 118. 

Nafrullah-Mrrza  * Prince,  X.  ni. 

Nuilalau , Ile  , dont  les  Noirs  au  fervice  des  Ho  • 
hnJois  , XI,  173. 

N a flan  ( Ko;a) , Gouverneur  de  Surate  , confcillc 
aux  Anglois  de  fe  rendre  à Gogo  , II.  33.  Sa 
courte  conférence  avec  l’Amiral  Anglois  , 34. 
Autre  conférence  de  ce  Gouverneur  5c  celui  de 
Cambaye  avec  le  même  Amiral , 3 3.  Il  fc  rend 
1 arbitre  du  prix  des  Marchandises  , 3 5.  Il  eft 
gracié , 37*  Chicanes  qu’il  fait  aux  Anglois  , 
ibid.  Les  Anglois  lézardent  en  otage,  38.  Les 
Anglois  arrêtent  un  <le  fes  Vailfcaux  , 43.  Cité 
fous  le  nom  de  Khoja-Na/Tan  ,74.  Il  demeure 
Captif,  ibid. 

Naflar,  Caliphe  de  Baghdad  , VIL  39. 

Naffary , ou  Naufary  , petite  Ville  , X.  19*. 

Naffas  ( Rivière  de  ),  XII.  478. 

Naflau  , Fort,  & fon  origine,  I.  497.  Autre  Fort 
de  ce  nom,  IL  447.  Plan  du  Fort  Naflau  à 
Mauri , 111.333.  Fort  Naflau,  ou  Mauri,  373. 
Jeao  Maurice  de  Naflau  , Gouverneur  Général 
de  la  Compagnie  Hollandoite  envoyé  au  BrcfiL 
avec  une  Flotte,  IV.  11.  Il  envoie  oeuf  Vaif- 
feaux  en  Afrique  , ibid.  Situation  du  Fort  de 
Naflau  , 60.  Son  origine,  5 1.  Cette  Place  prife 
& reprife.  Son  état  préfenc , ibid.  Plaifàntc  rai- 
fon  qui  fait  rejetter  une  Lettre  du  Prince  de 
Naflau,  VIII.  léx.  Air  de  la  chanfon , Guillau- 
me de  Naflau  , 174  Le  même  air  fonné  par  dci 
Trompettes,  4*0.  Ile  de  Naflau,  IX.  319- Cap 
nommé  Naflau  ,X.  341.  Découverte  de  la  Terre 
appcllée  Maurice  de  Naflau  , 434.  Le  Ptince 
Maurice  de  Naflau  , cité,  436.  Flotte  nommée 
de  Naflau  , XI.  11.  Le  Comte  Maurice  de  Naf- 
fauchoifî  pour  Général,  XIV.'  109. Scs  exploits 
au  Brefil,  ibid  b fuiv.  Cap  dc.Naflau  , XV.  10t. 
Detroit  de  Naflau  nommé  Weigats  ,106.  Iles  du 
Prince  Maurice  de  Naflau  fie  du  Comte  Frédé- 
ric fon  frere,  107. 

Naflau  ( Jean  Maurice  de  ) , 8c  tout  ce  qui  a rap- 
port au  nom  de  Naflau  , voy.  Naflau  , Fort. 

Naflelan , Ile  , VIII.  $63.  Nommée  auflî  Naflc- 
lau  , 3578c  3 58. 

Naflclau  , Ile , voy.  Naflelan. 

Naflcr-addin  , VII.  130. 

Naflilc,  Pièce  d'étoffe,  VII.  181. 

Naflo , arbre  , IL  170. 

Naflùbi , ou  Ka , Pommier  fou  , XI.  701  » 
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Naftnrfiam  hortenfe,  Plante  , XIV.  i St. 

Nafuf , Turc  d'un  âge  avancé  ,11.  i j i . Diftrift  de 
ce  nom  ,X.  jji. 

Narj,  Bourg,  IX.  J74.  Un  Cacique  de  ee  nom, 
XIII.  t^i. 

Natal , ( Ticrra  de  ) , Terre  , 3c  pourquoi  ainfi 
nommée , I.  14.  Variation  qu'on  y remarque  , 
jo).  Situation  de  cette  Terre  maritime , V.  1 10. 
Par  qui  habitée,  11  y.  Tierra  de  Natal  achetée 
par  les  Hollandois , 1)8.  Commerce  que  les 
Anglois  font  à Tierra  de  Natal , 109. 

Natchés,  Peuples,  XIV.  6 rü.  fort  dcsNitchés, 
7)  J.  Dcffein  d'y  placer  la  Capitale  de  la  Loui- 
liane,  7 jtf.  Etat  de  la  Colonie  Ftançoile  aux 
Natchés.  Grand  Village  de  ce  Peuple  , r bid.  Leur 
Temple,  3c  fon  feu  perpétuel  , 7)7-  C'ell  lel'cul 
du  Pays.  Mauvais  état  du  Chriftianifmc  , ibid. 
Les  François  fans  Prêtres  aux  Natchés,  7)8. 
Mariages  fans  célébration  , ibid. 

Nacchitochés , Nation  Sauvage,  XIV.  3)1.  Où 
cette  Nation  établie,  7)7. 

Nathia,  Royaume  , III.  xyj. 

Natibafoy , g andc  Ville  , IX.  4x9. 

Nating  , Place  , VIII.  41  J. 

Nations  : Hiverfes  Nations,  8c  différentes  Côtes, 
I.  i)).  Nations  dcsSércres,  II.4S8.  vcy.  Sé- 
rercs.  Nations  voifines  de  Bilfao  8c  leurs  guer- 
res, j8f.  Nation  blanche,  IV.  8x7.  Nation 
brute,  V.  104.  Incertitude  de  noms  de  quel- 
ques Nations,  VII.  107.  Nations  qui  rendent  un 
culte  aux  Images, 17t.  Effet  fingulier  de  U ja- 
louse des  Nations , VIII.  »)3.  Deux  fortes  de 
Nations  dans llle  de  Ccylan,  jit  8c  fis.  Qua- 
rante Nations  rcndenc  honneur  2 un  Atnbaffa- 
deur  de  France  , IX.  18).  Q"a  ante  Nations 
différentes  à Siam,  141.  Agréable  accueil  dune 
Nation  Indienne  , XII.  90.  Alliances  de  Cortex 
avec  pluficuts  Nations,  18).  Nation  de  Sculp- 
teurs , XIV.  15.  Nations  qui  ont  des  armes  de 
fer , ibid.  Peux  Nations  extrêmement  fmgulie- 
rcs , 74.  Nations  anciennement  Chtéticnncs,77. 
Nations  que  les  Espagnols  ne  peuvent  connoî- 
tre  , 78.  Nations  qui  habitent  le  Breiîl,xj8  6 
fuiv.  Divcifcs  Nations  qui  habitent  la  Rivière 
de  Caroü , ) jo.  Nation  monffrueufe  , ) jr.  Dif- 
férentes Nations  d’indiens,  399.  Supplice  des 
Nations  méridionales  du  Canada,  718.  Diver- 
fité  des  Nations  Sauvages  de  l'Amérique  Septen- 
trionale , XV.  ij.  Alimcns  des  Nations  erran- 
tes de  l'Amérique  Septentrionale  , 41.  Guerres 
Nationales  entre  les  Sauvages  , 47.  Eclairci  lle- 
ment  fur  la  figure  monlltucufe  de  quclquci 
Nations  Sauvages,  91. 

Nativité  ( Port  de  la  1 , XI.  fiy. 

Na-to-i,  femme  de  Fo , VI.  )4t. 

Natolie  , Province , X.  i)o. 

Natori , X.  jjt. 

Nattes , forte  de  monnoic  des  Negres , HT.  184. 
Nattes  effimées  fur  lefquelles  les  Nrgres  pren- 
nent leur  repos , 1 j« . Natta  de  différentes  cou- 
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leurs  fort  bien  nuancées  , 405.  Belles  nattes  des 
Negres,  y 81.  Nattes  3c  cordes,,  V,  171.  Nattin 
ou  bo^t  de  Nattes  , XI.  608. 

Nattin  , arbre  ou  bois  de  Nattes  , XI.  tfo8.  Ar- 
brilïcau  de  ce  nom , appelle  autrement , Nandin- 
Tfikku&  Nandsjokf  ou  Nandftokf , <91. 

Nau  , efpccc  de  Loups  marins,  XV.  iji. 

Naubca  Daring  , Neveu  & Heritier  du  Samorin  de 
Calécuc , commande  une  partie  d une  armée 
contre  les  Portugais  , I.  81. 

Naubeadaring , Neveu  & Succeffeordc  Trimum- 
para  Roi  de  Cochin  , reçoit  les  honneurs  de  la 
Royauté  du  vivant  de  Ton  Oncle,  I.  89. 

Nauca , ou  Jacca  , fruit , X.  4 14. 

Naufrages.  Naufrage  de  pluficurs  Vairïcaux  Turcs, 
I.  149.  Un  grand  nombre  de  Vailfcaux  font  nau- 
frage , yxx.  Celui  d’un  Vaiileau  Anglois,  330. 
Naufrage  d’un  aurre  VailTcau  Anglois  ,411.  Ce- 
lui d’un  Bâtiment  Portugais, 4 f 9.  Naufrage  duo 
VailTcau  Indien  , 480.  Celui  d’un  Vaiflcau  Hol- 
Jandois,  498.  Naufrage  d’un  VailTcau  Anglois, 
de  circonftances  de  ce  trille  accident,  y 3 1 6* fuiv. 
Les  Anglois  font  naufrage  , y 57.  Naufrage  de 
Mylord  Bclhavcn  , II.  3 ix.  Celui  d’un  VailTcau 
François  , 4/9.  Naufrage  que  fait  le  P.  Loyer, 

III.  41  y.  Celui  de  plulicurs  VailTcaux  Portugais 
& leur  perte,  414.  Naufrage  d'un  AmbafTadeur 

IV.  474*  Naufrage  d'un  VailTcau  Anglois , V. 
x 10.  Naufrage  des  Hollandois  , VI.  y 1 9.  Nau- 
frage d’un  VailTcau  François,  VIII.  lof  & xo6. 
Celui  d’une  Caraquc  Porrugaife  au  Port  du  Brc- 
lil,  z\%.  Celui  d’un  VailTcau  Hollandois , 444. 
Celui  de  Vandcn  Broeck  Hollandois  ,46t.  Nau- 
frage d’une  Chaloupe  remplie  de  François,  364. 
Naufrage  d’un  Equipage  Siamois,  IX.  xi8  & 
fuiv.  Hiftoircd’un  trille  naufrage,  361.  Nau- 
frage  d’un  Portugais  dans  Mie  des  Larrons , 37^. 
Le  meme  Portugais  fait  un  fécond  naufrage  oii 
on  croit  qu’il  cil  péri  , 399.  Naufrage  des  Por- 
tugais de  Liampo,  439.  Celui  de  quelques  Por- 
tugais , 449.  Artrcux  naufrage,  480  Un  Vice- 
roi  Portugais  fnuvé  d’un  naufrage  par  des  Fran- 
çois, X.  167.  Naufrage  d’un  Equipage  Hollan- 
dois , XI.  xot.  Celui  de  Damoicr  dans  la  Baie  de 
l'Ile  de  !’Afccnlîon,x4y.  Naufrage  d’un  des  Vaif- 
feaux  de  Chriftophe  Colomb,  XII.  xx.  Nau- 
frage regardé  comme  une  punition  du  Ciel,  1 1 4. 
Récit  d’un  naufrage  , y 16.  Naufrage  d’un  Vaif- 
feau  Génois,  XIV.  68.  Celui  de  trois  Anglois 
aux  Bcnnudes  , 4 66.  Celui  d’un  VailTcau  Efpa- 
gnol , y7».  Celui  d’un  Officier  François,  6 yt* 
Autre  naufrage  d’un  Capitaine  François  , nom- 
mé d’Ibcrville  , donc  une  partie  de  l’Equipage  cil 
fa-ivéc  , 6f  3.  Naufrage  d’un  Voyageur  Angjois, 
XV.  166. 

Nitigrokot  ( Montagnes  de  ) , VIL  1 17. 

Nauhan  , territoire,  X.  39t. 

Naukonjr  ( le  ) , arbre , & goût  de  fon  écorce,  III. 

170. 

Naum  : Montagne  & Lac  de  cc  nom  ,IX.  69. 
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Naumankura,  Pays  delà  Tartatic  , VII.  J 5. 

N au nas  , Narion  , XIV.  1 3. 

Nau-ngan  , Ville  , voy.  Nangan-fu. 

Naun  Koton  ; Figure  des  Tartarcs  de  cette  Pro- 
vince , VII  48. 

Naufary  ou  Nallary , petite  Ville,  X.  198. 

Nautakan  , Prince  Indien  , XIV.  469. 

Nautaquin  de  Lindau  , Prince  , IX.  36$.  Ce  que 
c'eft  qu’un  Nautaquin  , 4)1.  Le  Roi  de  Bungo 
demande  un  Portugais  au  Nautaquin  dcTamxu- 
ma  > 4M* 

Nautaron,  nom  d’Huirtiers , IX.  49?. 

Nauticor,  Général  Tartarc,  IX.  41  J.  Des  Portu- 
gais font  préfentés  à ce  Général  , 41t.  Il  ré- 
compenfe  les  Portugais,  417.  Barbarie  de  ce 
General.  Il  fc  rend  a Pékirg,  ibid.  Cite,  418  , 
420 , 42a  , 41*. 

Nautique , voy.  Navigation. 

Nau  yucn.  Place,  VI.  316. 

Nava,  Défcrtcur  F.fpagnol , XIII.  1x8. 

Navapoura,  gros  Bourg,  X.  1 3 z- 

Navarie-Rocafol , on  Kocaful  ( Mclchior  de), 
^ viugc  fîxicmc  Viccroi  du  Pérou,  XIII.  J16. 
Navarcrtc  , cité , III.  U4  » 3 13. Cité , V.  29 {.Son 
Voyage  au  travers  de  la  Chine,  & qui  ileft, 
35}.  Nature  de  fon  ouvrage  & fa  divifion  en  fepe 
Livres  , 394  & 393.  Jugement  critique  fur  l’ou- 
vrage de  Navarette  , } 93.  Catadlcre  de  l’Auteur. 
Autre  Ouvrage  qu'il  compofe  , ibid.  Son  entrée 
à la  Chine,  396.  Il  cft  volé  par  des  Chrétiens 
& bien  traité  par  des  Infidèles , ibid.  Fatigues  de 
fa  route  , 397.  Confidérations  qu’il  reçoit.  Ren- 
contre d’un  Tigre , ibid.  Embarras  de  l’Auteur , 
398.  Heureufe  rencontre  qu'il  fait  en  chemin  , 
ibid.  Rencontre  d’unearmee  Chinoife,  399.  Au- 
tre embarras  de  l’Auteur,  ibid.  Il  cft  mène  à 
une  excellente  Hôtellerie  , 400.  Il  continue  fon 
Voyage.  Civilités  qu’il  reçoit  d'un  Officier  mi- 
litaire. Mauvaife  nuit  qu’il  parte.  Sa  parure  en 
voyageant , ibid.  Beauté  & richcflc  d’un  Pays 
par  ou  il  parte , 5c  dont  on  ne  voit  point  de  fem- 
mes en  public,  401.  L'Auteur  étudie  la  Langue 
Chinoife  , 401.  Il  cft  envoyé  dans  la  Province  de 
Chc-kyang  , ibid.  Ses  obfctvations  fur  la  route , 

403.  Différend  qu’il  a avec  un  aurrcMilfionnairc, 

404.  Il  compofe  des  Livres , ibid.  Embarras  St 
conduite  de  l’Auteur,  405.  On  vient  l’arrêter 
dans  fa  maifon.  Traitement  favorable  qu’il  re- 
çoit en  prifon  y ibid.  Sesobfcrvations  fur  les  Vil- 
les de  Kin-wha  5c  de  Li-ki,  406.  L'Auteur  cft 
conduira  Péking.  Comment  traité  fur  la  route  , 
ibid.  Civilité  de  l’efeotte  , 407.  Cinq  Jéfuircs  fe 
joignent  à l’Auteur.  Abondance  de  provifions 
dans  le  Pays  qu’il  rraverfe.  Son  arrivée  à Péking 
■vec  les  autres  Millionnaires.  Ils  font  exilés  a 
Macao.  Faux  bruits  qui  fc  répandent  à cette  oc- 
cafion , ibid.  Sou  opinion  St  celle  d’un  autre 
Mirtïonnairc  , 408.  Il  arrive  à Canton  avec  les 
autres  bannis,  & ordres  qu’ils  y reçoivent.  Le 
Gouverneur  leur  fait  unçgtoiïc  aumône,  Mé- 
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moire  préfenté  en  faveur  des  Millionnaires,  ibid. 
Ce  qu’ils  fe  propofenc , 409.  Sentence  de  l’Em- 
pereur à leur  fujer.  Navarette  fc  détciminc  à 
quitter  Canton.  Incommodité  de  fon  Voyage, 
ibid.  Il  arrive  à Hyang-Seban-ngan  ,410.  Allar* 
mes  que  des  Soldats  lui  caufcnt.  Hardicll'c  de  fon 
Guide.  Autres  embarras.  Ses  craintes.  Périls  qu'il 
coure  en  partant  un  bras  de  Mer  , ibid  II  arrive 
à Macao  , 41 1.  Comparaifon  qu'il  fait  de  Ma- 
cao avec  d’autres  Villes,  ibid.  Inutilités  de  fes 
conlcils  à un  Ambartadeur,  417.  Témoignage 
qu’il  rend  à l’Ambartadc  Holiandoife  de  Noble, 
418.Il  cft  un  des  principaux  Auteurs  qui  00: 
écrit  fur  la  Chine  , VI.  i.Cité,  (»,ij  5c  16, 
18  , 141.  Nullités  des  mariages  Chinois  fui  vaut 
cet  Eciivain  , 147.  Cité  , ibid.  1 jo  & fuiv.  154, 
1J7»  177  , 181,  191  St  1 9 1.  Scs  réflexions  fur 
Futilité  des  Examens  Chinois  ,191.  Témoignage 
de  Navarette,  & idée  qu’il  donne  de  la  Méde- 
cine Chinoife  , 18*.  Obfervation  de  ce  Reli- 
gieux , 34<S.  Cité  , 383  , 387,  389,  391)194* 
3 96  ,414  St  41  f , 430.  Navarette  emprifonné  , 
441.  Deferiprions  qu'il  fait  de  fa  prifon  & du 
Donjon,  443.  Cite,  4f3  & fuiv.  Defeription 
qu’il  fait  du  fruit  appellé  Li-chi , 4 \6.  Cité,  4*7 
& 4 { 8 , 4*0  , ibid.  46 3 , 47*  , ibid.  480  St  481, 
487  &fuiv.  491  , ibid.  493  5c  494. 

Navarro  , Se  fa  Mine , XI.  3 30. 

Navatlaqucs , Peuples  , St  leur  expédition  , XII. 
343.  Cités,  3 14. 

Navazza,  Ile,  XII.  107. 

Navek  , Place  , X.  208. 

Navemba  , femme  de  l'Empereur  du  Monomorapa, 
V.  117. 

Navendorf , Ecrivain,  cité  , V.  194. 

Navengore , cinquième  femme  de  l'Empcreut  d« 
Monomorapa  , V.  117. 

Navets  ( des  ),  où  l’on  fait  croître  du  bled  , V. 
496. 

Navia  Coverada  , II.  jji. 

Navidad , Fort,  St  pourquoi  ainfi  nommé,  XII.  14. 
Puerto  de  Navidad  , 48.  Le  Fort  de  Navi- 
dad détruit  par  le  Cacique  Caonabo , 73.  Baie 
de  Navidad,  143. 

Navigateurs , voy.  Navigation. 

Navigation.  Obfcrvat  générales  fur  fon  origine  Se 
fes  progrès,  I.  pag.y  6»  fuiv.  de  VlntrodL  Art  de 
la  navigation  ignoré  dans  un  cfpacc  immenfe  de 
Pays,  i}  & 1*.  Habileté  d’un  Indien  dans  cet 
art , 31  & 33.  Belle  Côte  fans  danger  pour  la 
navigation,  itf.  Difficultés  de  la  navigation  , 
183.  Avis  important  pour  les  Navigateurs,  II. 

1 13.  Incertitude  de  la  navigation  dans  certaines 
faifons,  113.  Fâchenfe  navigation,  114.  Re- 
marques nautiques , III.  41$  5 . Confeils  nautiques 
474.  Autres  remarques  nautiques  , IV.  8 1 . Coo- 
feil  pour  la  navigation  au  long  des  Côtes  de 
Soko  St  de  Volta  , 8 6.  Navigation  pénible,  419. 
Obfervntions  nautiques,  438.  Avis  nautique, 
441.  Observations  phyfiques  5c  nautiques, 

Navigation 
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Navigation  du  Bnf  fil  en  Afrique,  49).  Danger! 
de  la  navigation  dans  des  Mers,  V.  117.  Con- 
fail  pour  la  navigation  dans  des  Mers  ,11t.  Na- 
vigation par  divers  Canaux , 4)  a.  La  navigation 
de  la  Chine  fort  ancienne , VI.  10)  6r  fuiv. 
Difficulté  de  la  navigation  du  Sud  au  Nord  de 
nie  de  Madagafear , VII.  )70.  Navigation  fin- 
gulicrement  heureufe  , VIII.  94.  Navigation 
d'une  flotte  Hollandoifc  jufqu'a  Bantam,  168. 
Trille  8c  longue  navigation  , 178.  Obfcrvations 
fur  lesufagesdes  Portugais  dans  leur  navigation, 
a)  ).  Saifons  8c  durée  des  navigations  de  Hollan- 
de à Batavia,  49).  Navigation  de  Batavia  en 
Hollande,  494.  Teins  de  la  navigation  pour  la 
Mer  rouge,  IX.  )t.  Ufage  de  la  navigation 
Hollandoife,  X-  190.  Obfcrvations  nautiques, 
x8s.  Longue  navigation  des  Hollandois,  jj 4. 
Navigation  auftralc  , 41 1.  Avis  nautiques  pour 
l'embouchure  du  Détroit  de  Magellan  par  la 
Mer  du  Sud,  XI.  44.  Confeils  pour  la  naviga- 
tion, I7.  Confeils  nautiques  , 89.  Navigation 
d'une  Efcadrc  Angloife  jufqu'au  Port  de  S.  Ju- 
lien , 111.  Obfctvations  nautiques,  118.  Soins 
nautiques,  1)7.  Anciens  dangers  d'une  naviga- 
tion , ) 19.  Peinture  des  maux  qu'on  y fourne  , 
ibid.  Confeil  donné  aux  Navigateurs  , 998. 
Avantages  des  Navigateurs,  4i).  Navigation 
finguliere  de  deux  Avanturicrs  Caflillans,  XII. 
1x7.  Navigation  incommode  fur  un  Fleuve, 
XIII  4<t.  Navigation  du  Callao  aux  Iles  Fer- 
nandez , 49).  Obfcrvations  nautiques  , ibid. 
Navigation  des  Péruviens  , )8).  Dangers  de 
la  navigation  du  Fleuve  Maranon,  XIV.  )4. 
Obfctvations  nautiques  fur  le  Port  de  S.  Julien  , 
9).  Premiers  malheurs  d'une  navigation,  198. 
Suite  d'une  navigation  des  Anglois,  147.  Navi- 
gation malheureufe,  4)4.  Difficulté  de  la  navi- 
gation dans  le  Miffiffipi  ,7)1  Progrès  des  An- 
ciens dans  la  navigations , XV.  4. 

Navoti , X.  ))). 

Naiivan,  Ville,  IX.  89. 

Naxuan  , Ville,  VII.  194. 

Nayan  , Prince  Tartate,  8c  fa  révolté,  Vil.  ))I. 
Il  elF  vaincu , 8c  comment  il  meurt.  Il  croit 
Chtéticn,  ibid. 

Naybe  , titre  de  Poéleur,  VIII.  148. 

Naye  , II.  4)8.  Mines  d'or  de  ce  Village,  4 45. 

Nayman,  Pays,  VI  579.  Royaume  8c  Tartaics 
Naymans  , voy.  Tartarcs. 

Nayoa,  Rivière  , XII.  i)l. 

Naytes,  Gentilshommes  Indiens , I.  57.  Nommés 
aufli  Nahers,  IX.  )0),  507.  Habitans  d'une 
ancienne  Ville  qui  portent  le  nom  de  Naires , 

X.  59.  Les  Naires  attaquent  les  Hollandois, 

XI.  19).  Combat  fanglant , 194.  Les  Naires 
entièrement  dilfipés,  195.  Pillage  du  Palais  du 
Roi,  ibid.  Combat  des  Hollandois  contre  les 
Naires  du  Cochin , )oo.  Sanglant  carnage  , ibid. 
Tribu  des  Naires  ou  Nahers,  440.  Diflinâion 
des  Naires , 441.  Quel  fervicc  iis  tendent  aux 

Tome  XVI. 
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Etrangers.  Leur  fidélité  1 les  défendre , ibid.  Les 
enfans  de  cet  Ordre  rcfpeélés  des  voleurs,  44). 
Paie  des  Naires,  ibid.  Avanture  d'un  Natte, 
qu'un  Serpent  tue  par  le  nez , 4)7. 

Nayva  , Rivière , XII.  S). 

Nazalcos,  Ile,  X.  174. 

Nazaradin  ( Xa  ),  Roi  de  Delli  ou  Dehli , efl  le 
premier  des  Princes  Mores  qui  ferme  l'entre- 
ptife  de  conquérir  les  Indes,  I.  lia.  Pour  ce 
nom  , voyt[  ta  Note.  Ce  PriDCc  étend  d'abord 
fa  domination  jufqu'au  Royaume  de  Canara. 
Son  Général  tranche  d'égal  avec  lui.  Le  dcvch 
de  ce  idernier  fc  met  en  polTeffion  de  Canara  8c 
fecoue  le  joug  de  Naxaradin,  ibid.  LcsGoover- 
neuts  de  Nazaradin  le  dépouillent  de  fa  gran- 
deur 8c  le  mettent  en  prifon  , 11). 

Nazareth  ( Notre-Daine  de  ) , IV.  49). 

Nazareth  ( Riviciedc  ),  IV.  44a. 

Nazeizioguc  , Souba  de  Golkonde , IX.  4a 4,' 

Nbazi , nom  de  Sorcier,  V.  10. 

Ncal,  Hiftotien  , XIV.  54)  8c  544. 

Neamato,  lieu,  III.  to). 

Nebazal , Seigneur  Méxiquain  , maflacré  , XII. 
19). 

Nécclfité  (Ton  de  la  ) , XIV.  759. 

Nccoda,  titre  d'un  Capitaine  de  Vaiffeau  , IX. 
419.  Un  Necoda  More  devine  la  caufe  d'un 
fpeélacle  affreux  , 444.  Butin  qu'il  fait  en  dé- 
tenant des  Morts,  447.  Il  rétablit  le  Roi  de 
Pulo  Hinhor  fur  fon  trône  , ibid.  8c  448. 

Necoya  ( Rivière  de  ) , XI.  4)  J. 

Nedia  , Bourg  , IX.  574. 

Ncdum  Schetti  , arbrillcau  , 8c  fa  vertu  , XI. 
4)4. 

Necdham  ( Pointe  de  ) , XV.  4 00.  Fort  Nccdham , 
4ot. 

Neetles , Anglois , Chef  de  Comptoir  ; fa  mort , 
1.  )4o. 

Nefa  , Ville  ou  Province , X.  4ao. 

Ncfokia,  Ville , près  de  laquelle  trois  Forts  Hol- 
landois , II.  t)0.  Les  Habitans  fc  rangent 
toujours  du  côté  le  plus  fort , ibid. 

Negade , Ile  , nommée  autrement  Ile  Noyée  , XV. 
448. 

Negapatam  , Fort  des  Portugais  aux  Indes  Orien- 
tales, I 14t. 

Negapatan,  Port  de  l’Inde,  I.  ) j 4.  Tour  de 
ce  nom,  II.  9).  Ville  de  Negapatan , VIII.  4)0. 
Obfervations  d'un  Auteur  fut  Negapatan  , IX. 
ao.  Ufage  que  les  Hollandois  fonc  de  cette 
Ville,  ibid. 

Ncgaparnam  , Place , XI.  191. 

Negc:  Il  n'en  tombe  à Congo,  V.  4)  8c  44. 
Chemins  fous  la  nege,  VI.  )))•  Hauteur  de  la 
negc  permanente,  XIII.  4)4.  Oifcau  de  nege, 
XV.  ne. 

Nege  ( Mont  de  ),  ou  Sierra  Nevada , V.  44. 

Négocians  invifiblees  , II.  194.  Richeflc  de  queï- 

r:s  Négocians , VIII.  4x8  8c  419.  Avanture 
Fran(ois  d'Etuouy , pour  Ccrvir  de  leçon  aux 
ir  r 
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Négociai»,  XI.  f 8 y Deux  ConfeiU  pour  lesNé- 

• gocians,  j8  j.  Jaloufic  des  Negocians  de  Lima  , 
XIII.  M«-  Remede  qu‘on  y apporte,  ibid.  Scs 
inconvénkns  le  font  abandonner,  157.  Ha- 
bileté des  Sauvages  dans  leurs  négociations  , 
XV.  60.  A quoi  le  Négociant  el\  czpofé  avec  les 
Sauvages,  6t. 

Negombo,  Place,  VIII.  Ji*.  Cette  Ville  afTié- 
géc , X.  167. 

Negos , Pointe  ou  Cap  de  l’Ile  Ténérife  où  il  y a 
une  Mine  d’or,  II.  140. 

Negral,  Espagnol,  XIII.  100,  ill. 

Nègre,  Cap,  & fa  polîtion,  IV.  J73  *•  Il  fait  une 
des  extrémités  du  Royaume  de  Congo,  J76. 
Sign.  Cccc  Cap  Negro,  le  même , V.  11. 

Negre,  PoifTon  , & pourquoi  ainû  nommé,  II. 
4JÎ* 

Negrcrie,  petite  Ville  , VIII  )<Ji. 

Nègres  : Leur  couleur  & caraûcte,  I.  6 à la  Note. 
Ils  tuent  nombre  de  Pottugais,  6 Se  11.  Con- 
férence des  Portugais  avec  un  Roi  Negre  accom- 
pagné de  fes  gens  armés  , 14-  Jugement  d'un 
Roi  de  cette  Nation  fur  celui  de  Portugal , il. 
Us  fe  fervent  d’Eléphans  3t  de  Boeufs  fans  corne 
pour  montures  , ij.  Crainte  qu’ils  caufcnc  aux 
Portugais  , ibid.  Art  de  Vafco  de  Gama  pour  les 
apprivoifer , 14.  Bon  cara&cre  d'une  partie  de 
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Leurs  meubles . ibid.  Leur  courage  & expérience 
à la  guerre,  4$$.  Leuts  armes.  Leurs  Troupes. 
Leurs  inftrumens  militaires.  Infiniment  fin  gu - 
lier  , ibid.  Leurs  maladies  , 4J4.  Remèdes  donr 
ils  font  ufage.  Leurs  précautions  pour  leur  fé- 
pulrure  , ibid.  Cérémonies  de  leurs  funérailles, 
455.  De  quelle  manière  on  les  enterre.  ProceffioD 
& danfc  des  Veuves  , ibid.  Religion  des  Negres 
d'Ifiini,  4$6.  Leurs  prières , ibid.  Leurs  jours  de 
Fcte,  4$ 7.  Autels  & offrandes.  Cérémouie  du 
Tokké , quelquefois  fanglante  , ibid.  Sermens 
des  Negres,  4$ 8.  Dodnnc  des  Ncgres  fur  la 
tranfmigration  des  ames,  459.  Révolte  de  cinq 
Ncgres,  451.  Punition  de  ces  cinq  Ncgrts  6c 
d'une  femme  de  leur  Nation , 4 p.  Etrange  ja- 
loufic  d 'un  Chef  Ncgrc  , & fes  effets  , 46  $ . Fri- 
ponnerie des  Ncgres  à l'égard  des  François 
des  Anglois  , 471  6*  fuiv.  Leur  adrciFc  à voler , 
47$.  Exemple  de  l'ignorance  & de  la  fimplicité 
des  Ncgres,  478.  Admiration  des  Ncgres  pour 
Smith  # 480.  Remarques  fur  la  Religion  des  Ne- 
res  , & leurs  langages  dilférens , ibid.  Rage 
es  Ncgres,  4S6.  Plufieurs  Negres  tués,  4S7. 
Ncgres  maltraités  par  les  armes  à fini , 48 S. 
Jultification  d'un  Ncgrc.  Il  cft  interrogé  , & 
fe  trouve  chargé  de  propofitions  de  paix  . ibid. 
Effet  qu'une  réfolution  des  Anglois  fait  fur  les 
Ncgres  , 490.  Induftnc  des  Ncgres  du  Cap 
Monte,  49 j.  Les  Ncgres  de  S.  André  portent  la 
guerre  à Drevin  , 496.  Carnage  des  N«.grcf 
d’Atdra  , 508.  Un  Duc  , jeune  Seigneur  N^gic, 
doué  d’aimables  qualités,  518.  Sacrifice  de 
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«pitre  mille  Negres  , jio.  Quarante  Héros 
NcgT.  8c  leur  paruic  , ibid.  Spectacles  Ncgr.  fax. 
Sacrifice  de  quatre  cens  Ncgres , ibid.  Fermeté 
des  hommes:  cris  des  femmes  8c  des  enfans, 
5x3-  Ncgreffe  blanche,  5x«.  Le  Prince  Se  les 
Ncgres  de  la  Ville  de  Jaquin  chagrinent  Snclgia- 
ve,  5)o.  Ils  fe  réconcilient,  ibtd.  Us  infultent 
le  meme  Anglois,  ))t.  Les  Ncgres  redoutent 
peu  les  incendies,  5)9.  Prétendu  miracle  en  fa- 
veur des  Ncgres  , 590.  Deux  Ncgres  rebelles 
dévorés  par  les  Requins , le  deux  autres  arrêtés  , 
547.  Un  de  ces  deux  Ncgres  condamnés  à mort: 
Ses  difeours,  548.  Son  exécution,  & ce  qu'on 
y joint  pour  fervir  d’exemple  apx  autres  Efcla- 
ves , ibid.  Côte  où  les  Ncgres  font  beaucoup  de 
fel,  571.  Belles  nates  des  Ncgres,  581.  Superfti- 
tion  des  Ncgres  fur  quelques  Oifcaux , 588. 
Vices  généraux  des  Ncgres , 595.  Leurs  bonnes 
qualités.  Leurs  mariages.  Cérémonie  pour  nom- 
mer les  enfans  , ibid  & fuiv.  Harangues  du  Mi- 
nière, 59 6.  Difpofirion  des  héritages.  Maladies 
des  Ncgres,  ibid.  Culture  des  tettes,  597.  Moif- 
fon.  Emploi  des  femmes.  Pêche  ît  charte  des 
Ncgres.  Villes  ouvertes.  Villes  fortifiées,  ibid 
&■  Juiv.  Comment  les  Nègres  connoiflient  mi- 
auit , 598.  Circonftances  particulières  des  funé- 
railles, ibid.  Cérémonie  de  la  Sépulture,  599. 
Lieux  qui  fervent  de  cimetière.  Jeûne  en  ufage 
après  les  funérailles , ibid.  Circoncifion  des  Nè- 
gres, 805.  Refpcâ  des  Ncgres  pour  la  Lune. 
Ecole  pour  les  jeunes  Ncgres.  Circonftances  de 
cet  établirtcment,  ibid  6>  fuiv.  Confrairie  des 
Pays  Ncgres . «07.  Ecole  des  femmes.  Elles  fe 
- font  circoncire.  Fruit  de  leurs  études  , ibid. 
Funérailles  d’un  Negre  de  drflinétion  , 6 16.  Les 
Ncgres  mêlent  de  la  poudre  de  cuivre  à leur  or, 
tf  1 . Trois  mets  des  Ncgres , < 3 ) . Ils  fabriquent 
des  étoffes,  «41.  Ils  font  en  commerce  avec  un 
Peuple  blanc  d'Afrique , ibid.  Tromperie  des 
Ncgres,  le  moyen  de  l’éviter,  644.  Marcliandi- 
fcs  que  les  Ncgres  demandent,  ibid.  Us  font 
exettés  à la  trahifon  par  les  Portugais , IV.  9. 
Mécontentement  des  Ncgres  contre  les  Hollan- 
dois.  Leurs  plainrcs  adrelfécs  à un  Auteur , 1 j 
6*  fuiv.  Les  Ncgres  d'Axim  fort  indufirieux, 
17.  Manière  donc  ils  tirent  l’or  de  la  Rivière 
d'Axim,  19.  Ils  prennent  & pillent  un  Fort  An- 
lois  ,176»  fuiv.  Permiif  on  des  Ncgres  pour 
or,  19.  Ils  attaquent  le  Fort  de  Wcdcnbouig , 
) î.  Mrrchandifcs  que  les  Ncgres  de  Corumendo 
recherchent , ibid.  Affection  ries  Ncgres  de  Com- 
mendo  pour  les  François , 34.  Guerres  des  Hol- 
landois  contre  les  Ncgres  de  commcndo  , ibid. 
Origine  de  ces  démêlés,  35-  N' grès  que  les 
Hollandois  louent  pour  leur  (crvicc,  ibid  & fuiv. 
Ecole  des  Nègres  ,5  5.  Sign:  G.  Les  Ncgres  du 
Pays  de  Sabu  haiffcnc  les  Hollandois,  )S.  Ils 
éroient  autrefois  mieux  difpofés,  59.  Preuve 
ancienne  de  leur  droiture  , ibid.  Variation  des 
Ncgres  ,67.  Ils  malfacrcnt  un  homme  de  mérite , 
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77.  Trahifon  8t  feenes  comiques  d'un  Comman- 
dant Negre,  78.  Utilité  que  les  Ncgres  retirent 
des  Forts  Européens  d'Akra,  79.  Marchandifcs 
recherchées  pat  les  Ncgres,  81.  Cruautés  d’un 
Général  Ncgres,  89.  Arrogance  des  Ncgres  d’A- 
ouambo,  90.  Plagiat  des  Auteurs  touchant  les 
Ncgres  de  la  Côte  d'or  , 95.  Figure  des  hommes 
de  la  Côte  d'or.  Leurs  qualités  d'efprit,  ibid. 
Figure  des  femmes  Sc  leur  naturel,  9*.  Leurs 
dents  le  leurs  or  gies.  Autres  qualités  des  Ncgres , 
ibid.  Leur  pafiïon  pour  les  femmes  , 97.  Us  font 
voleurs  par  nature.  De  quelle  maniéré  ils  volent , 
ibid.  Leurs  talcns  naturels,  98.  Leur  ficreté  à 
1 égard  de  leurs  inférieurs.  Leurinfcnlibilicé  pour 
pour  les  évenemens  , ibid.'  Ils  s'abandonnent 
dans  les  maladies,  99.  Variété  dans  leurs  habil- 
lera. Leurs  chapeaux  & leurs  bonnets,  ib.  Autres 
ornem.Sc  leurs  fig.  100.  Gens  du  commun.  Mar- 
chands. Pêcheurs  8c  Artifans.  Nudité  des  filles. 
Le  goût  de  la  parure  leur  vient  des  Européens, 
ibid.  Leurs  ^Tarifications  le  leurs  peintures,  toi. 
Pendant  d'oreilles,  bourfes  le  clef  de  ceinture, 
ibid.  Parure  pour  le  dehors,  toi.  Parure  des 
femmes  de  Capitaines  te  de  Marchands.  L’trco- 
nomie  accompagne  le  goût  de  la  parure,  ibid. 
Propreté  communeà  tous  les  Ncgres,  10).  Race 
de  Mulâtres  Leur  nom.  Leur  habrllemenr.  Villes 
8c  villages)  Leur  forme , ibid.  Villes  intérieures 
des  Ncgres  de  la  Côte  d'or,  plus  belles  que  les 
maritimes,  104.  Les  Ncgres  n’ont  aucun  goût  de 
fituation  8c  de  pf rfpeéhvc , ibid.  Forme  de  leur9 
maifons,  lof.  Divirtons  intérieures  de  ces  mai- 
fons.  Leurs  torts  s'ouvrent  8c  fe  ferment.  Forme 
de  leurs  portes.  Hutes  qui  accompagnent  les 
maifons,  ibid.  Palais  des  Rois  8c  des  Seigneurs, 
Io«.  Incommodités  des  rues.  Meubles.  Lits,  ibid. 
Pauvreté  des  Ncgres  expliquée  par  les  Matbuts, 
107.  Dicte  des  Ncgres  de  la  Côte  d'or.  Leur  fo- 
briété  vient  de  leur  avarice  ,'ibid.  Nourriture  des 
Ncgres  riches,  108.  Avidité  d’un  jeune  Negre. 
Divers  ragoûts  des  Ncgres.  Leurs  mets  ordinai- 
res, ibid.  Qualité  de  l'huile  de  palmier,  109. 
Leur  malpropreté  en  mangeant.  Les  maris  man- 
gent fculs.  Boitions  des  Ncgres.  Formalites  en 
buvant  du  vin  de  palmier,  ibid.  Ils  boivent 
l'cau-de-vie  le  matin  8c  le  vin  le  foir,  110. 
Heure  8c  nombre  des  repas.  Sage  occonomie  des 
femmes.  Maniéré  dont  elles  font  le  pain  le  d’au- 
tres pâtes , ibid  6>  fuiv.  Mariages  8c  éducation 
des  Ncgres  de  la  Côte  d’or,  111  6> fuiv.  Fian- 
çailles. Facilité  des  mariages,  ibid.  A quoi  fe 
borne  la  dépenfe  des  mariages,  nx.  Parure  de 
la  mariée.  Formalités  pourries  mariages  avant 
l'âge  nubile.  Nombre  de  femmes  que  tes  Nègres 
peuvent  prendre  , ibid.  J.cs  deux  premières  fem- 
mes d'un  Negre  : Heureux  fort  de  l'une,  droit  de 
l’autre , 1 13.  Diftribution  des  faveurs  conjugales, 
ibid.  Fécondité  des  femmes , 1 14.  Refpcét  pour 
les  femmes  groffes.  Accouchcmens.  Courage  des 
femmes  accouchées , ibid.  Cérémonies  à la  naïf- 
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' Tance  des  enfans , nf.  Noms  qu’on  leur  donne. 
L’ufage  de  U circoncifion  borné.  Si  ces  ufagcs 

■ viennent  des  Juifs.  Education  dcscnfans  Negres, 
itid.  Diftinélion  entre  les  femmes , 1 1 «.  Enfance 
des  Ncgtes.  De  quoi  ils  foot  vêtus,  itid.  Fruit 
u’ils  tirent  de  leur  oifiveté  ,117.  Inconvénient 
c leurs  premières  années.  Ils  font  fans  correc- 
tion. A quoi  ils  s'emploient  dans  leur  jcuncfTe. 
Education  des  filles , itid.  Ufagc  remarquable, 

I r 8.  Les  femmes  n'héritent  point  de  leurs  maris. 
Ordre  de  la  fucceflion.  Recherches  d'un  Auteur 
fur  le  même  fu jet,  itid.  L’origine  de  ces  Lois 
inconnue  aux  Nègres  mêmes,  117.  Amandes 
pout  l’adultetc.  Maniéré  dont  ccs  Caufes  fe  plai- 
dent , itid.  Infâme  commerce  des  Negres  dans 
le  mariage  , iso.  Sévérité  contre  l'adultère  dans 
les  Pays  intérieurs  de  la  Côte  d’or , itid.  Aman- 
des conlidérables , 1 ai.  Libertinages  des  femmes- 
Méthode  qu’elles  emploient  pour  fe  (àtisfaire. 
Deux  Auteurs  font  leur  apologie,  itid  6-  fuiv. 
Défordre  des  jeunes  filles,  lit-  Flllcspubliqucs. 
Ordre  obfervé  à leur  réception.  Comment  elle 
fe  nomment.  Trille  fort  de  ces  ctéaturcs.  Com- 
bien elles  font  cftimées  des  Nègres , itid.  Rcf- 
foutee  des  jeunes  Ncgtes  qui  n'ont  point  de  ces 
filles,  11).  Politclfc  des  Negres  entr’eux.  Leur 
manière  de  s’entrefaluer.  Ufagcs  de  leurs  vifites, 
itid.  Vifites  des  Rois  te  Princes  Negres,  114. 
Cérémonies  de  la  réceprion.  Efdaves  domefti- 
ques  du  Pays  de  la  Côte  d'or.  Châtiment  de  ceux 
qui  prennent  la  fuite,  itid.  Les  habitans  de  la 
Côte  d’or  ne  veulent  pas  être  nommés  Negres , 

II  j.  Forgerons,  principal  métier  des  Negres 
de  la  Côte  d’or.  Habilité  de  leurs  Orfèvres.  Au- 
tres métiers , itid  &•  fuiv.  Leur  pêche , te  tcuis 
qu'ils  y emploient , 1 id.  Foires  des  Negres , 1 ) ). 
DanfcsSc  ornera,  de  leursfêtes.  Defcription  de  la 
danfe  des  Negres,  itid.  Variété  dans  leurs  danfes 
te  fêtes,  1)4-  Leçons  de  danfe  Sc  de  mufique 
pour  les  jeunes  gens.  Fcte  pour  l’anniverfaire 
d’une  viéloire,  itid.  Entrée  des  Aéleurs  dans  la 
Cour  du  Général  Danois,  t)(.  Combat  fimulé. 
Dépcnfe  de  cette  fête.  Fêre  que  les  Negres  don- 
nent à Batbot , itid.  Différentes  mufiques  des 
Negres,  i)<.  Leurs  inftrumens  , te  figures  de 
ccs  inftrumens , itid.  Différera  jugemens  fur  la 
mufique  des  Negres,  1)7-  Leurs  maladies  les 
plus  communes.  Maux  vénériens.  Maux  de  tê- 
te , itid.  Leurs  remedes , 1 j 8.  Vers  qui  les  tour- 
mentent, 1)7.  Caufes  que  les  Negres  apportent 
de  ces  vers , itid.  Les  Negres  craignent  la  mort 
dans  leurs  maladies,  14 J.  Superftitions  des  Ne- 
gres, 1 46.  Remedes  généraux  des  Negres,  te 
leurs  effets  merveilleux , itid.  Durée  de  la  vie  des 
Negres,  147.  Changement  que  l'âge  apporte  à 
leur  figure.  Mort  des  Negres.  Citconllances  de 
leurs  funérailles , itid.  Quête  Se  facrifice  pour 
leuramc,  14Î.  Cérémonies  fuperftiticufcs.  Pro- 
ccflîon  folcmnelle.  Sépulture.  Préfcns  fur  la  foffe 
du  mort , itid.  Cérémonies  des  femmes  après  les 
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funérailles,  147.  Circonftances différentes.  Def- 
cription des  cérémonies  à la  mort  des  Ncgtes. 
Informations  des  Prêtres  fur  la  mort  des  Negres, 
itid.  Deuil  des  femmes , 1 )o.  Deuil  pour  les 
Guerriers , itid.  Autres  circonftances  des  funé- 
railles , tpi.  La  dépcnfe  de  ces  fêtes  cil  propor- 
tionnée à l’héritage.  Ufagc  des  Negres  de  Tres- 
Puntas , itid.  Images  de  tcric  fut  les  tombeaux  , 
i)i.  Negres  qui  meurent  bots  de  leurs  Pays. 
Orailons  funèbres  des  Negres.  Sépulture  refufee 
aux  Efclaves.  Cérémonies  funèbres  du  Cap  Cot- 
fe,  itid.  Deuil  des  Grands,  Ipt.  Sacrifices  hu- 
mains. Vaftc  étendue  du  Tombeau  des  Rois. 
Morts  confctvés  hors  de  terre  , 8c  comment. 
Efclaves  facrifiés,  itid  Sf  fuiv.  Funétailles  du 
Roi  de  Fera  , IJ4.  Enterrement  fecrct.  Sort  des 
Efclaves  qui  font  cet  enterrement,  itid.  Diver- 
fité  d’opinions  entre  les  Negres  touchant  la  divi- 
nité, ifp.  Leurs  idées  fut  la  nature  de  Dieu.  Ils 
prétendent  ne  rien  devoir  à Dieu.  Ils  croient 
Dieu  plus  favorable  aux  Européens  qu'à  eux , 
itid.  Ils  croient  voir  le  Diable  fous  la  figure 
d’on  chien  noir , I f 6.  Si  le  Diable  bat  les  Negres. 
Quelques  Voyageurs  en  font  perfuadés.  Avanta- 
ges qu’en  tirent  leurs  Prêtres,  ibid.  Cérémonie 
des  Negres  pour  chalTcr  le  Diable  , i j7*  Efprit 
qui  tourmente  les  Negres  d’Anta.  Opinions  des 
Negres  fur  l’état  futur,  ibid  & fuiv.  Leurs  idées 
fur  la  création  du  genre  humain,  ij8  & fuiv. 
Impofturc  des  Prêtres  Negres  , i jj.  Abftinence 
en  ufage  parmi  les  Negres  , i <o.  Leur  rcfpe& 
pour  les  Fétiches.  Ils  en  ont  de  divers  fortes, 
ibid  6>  fuiv.  Cérémonie  des  Negres  pour  obte- 
nir de  la  pluie,  16 1.  Le  Fétiche  fert  à la  ven- 
geance des  Negres , 8c  à découvrir  les  vols , 1 6 j . 
Bons  effets  de  fuperftition  des  Negres,  164. 
Combien  ils  redoutent  le  parjure.  Corruption 
qui  (c  gliflc  dans  leurs  ufages.  Sermens  8c  leurs 
formes.  Formule  la  plus  folcmnelle  , ibid.  Exem- 
ples du  rcfpeél  des  Negres  pour  leur  ferment  # 

1 6f.  Précautions  pour  s’affurer  de  la  fidélité  des 
femmes-  Combien  les  Negres  craignent  le  ton- 
nerre & les  éclairs  , ibid  & fuiv.  Cérémonie  des 
Negres  pour  appaifer  leur  Fétiche  lorfqu'ils 
s’imaginent  en  avoir  été  battus,  1 66.  Divifion 
du  rems  parmi  les  Negres,  167.  Jours  heureux 
& malheureux , ibid.  Fêtes  8c  exercices  de  Reli- 
gion ,168.  Bois  facrés.  Deux  jours  de  Fête  cha- 
que femaine  : Noms  qu’ils  donnent  à un  de  ces 
jours,  ibid.  Sabat  des  Negres,  1 64.  Adorations 
publiques  des  Fétiches.  Grands  jours  de  Fêtes, 
8c  leurs  cérémonies.  Nom  de  leur  Prêtre.  Mots 
qu'ils  prononcent  en  terminant  leur  Fête  > ibid. 
Autres  Fêtes  des  Negres,  170.  RelTource  des 
Pêcheurs  dans  le  mauvais  tems,  17 1.  RelTource 
des  Rois  dans  la  diminue,  du  commerce  , ibid  & 
fuiv.  Confulrations  des  Prêtres,  17*  Idoles  qui 
leur  fonr  particulières.  Leurs  exeufes  lorfque 
leurs  prédictions  manquent  d'effet , ibid.  Maniè- 
re donc  ils  font  les  Fétiches,  175,  Fétiche  pour 
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an  mort.  Combien  le*  Prêtres  font  diftingués , quatre  fortes  de  pain  , 8l  liqnetjf  éompofée  avec 

ibid.  Penchant  des  Ncgrcs  à tout  rapporter  aux  le  maïz  , 117.  Les  Ncgre*  ne  rirenr  point  le  lait 

caufes  furnat u relies,  174.  Jufqu’ori  les  Negres  des  vaches,  xx8.  Ils  mangent  la  chair  des  chiens 

fc  font  civilités.  Raifons  qui  pourroient  les  dif-  & des  chats,  ijo.  Ils  nomment  les  Eléphans 

pofer  à fe  convertir  , ibid.  Obfcrvation  fur  leur  OlTons,  iji.  Avanture  d’un  Maçon  Ncgre  » 131. 

Religion  , 175.  Cinq  clalTes  ou  cinq  ordres  de  PoilTbn  nommé  le  Nègre  ou  Royal , & la  figure , 

Negr.  Inaugurât,  des  Rois,  ibid.  Claires  inférieur.  M8*  Village  des  Negres  du  CapMomcgo,  164. 

180.  Ancien  titre  des  Rois  Negr.  1 8 1 . Simplicité  Penchant  des  Negres  de  Popoau  vol , 168.  Con- 

des  cérémon.  de  la  fucceffion  au  Trône  de  Fétu  , fiance  des  Negres  de  Popo  pour  leurs  Prêtres, 

ibid.  Les  Rois  Negr.  foutienn.  leur  autorité  par  la  & nom  qu'il*  leur  donnent , 17 1 . Emprellement 

force,  i8x.  La  bonté  leur  réufiit  mieux.  Fêtes  des  Negres  à l’arrivée  des  Vailfeaux  à Juida, 

Royales.  Jours  Fétiches  des  Rois , ibid.  Familiar.  l7**  En  quoi  c on  lifte  l’habilité  des  Rameurs 

des  Rois  avec  leurs  fujets , i8j.YvrclTe&  médi-  ^ci?rcs  » *77-  Friponneries  qu’ils  exercent  au 

fanccs.  Autorité  de  certains  Efclavcs.  Simplicité  partage,  ibid.  Matière  & difpofirion  de  leurs 

des  Rois  Ncgrcs  dans  leurs  Palais  . ibid»  Fafte  Canots,  *78.  Leur  manière  pour  tranfporter  les 

de  leurs  vifices,  184.  Etat  de  leurs  femmes  & de  Européens  au  rivage  dans  leurs  Canots,  ibid. 

leurs  enfans.  Partage  que  les  Rois  font  à leurs  Taille  & couleur  des  Negres  de  Juida  , 183. 

enfans  , ibid . Partage  des  Princcflcs  , 183.  Eeur  ignorance.  Politcflc  admirable  de  cette 

Grands  Officiers  de  la  maifon  du  Roi , tbid.  & Nation  , ibid.  Comment  ils  en  ufent  avec  leurs 

fuiv.  Revenus  des  Rois  Negres,  186.  Pauvreté  fupéricurs,  184.  Rcfpcél  des  enfans  pour  leurs 

de  plusieurs  Rois,  187.  Mauvais  érat  de  leur  pères  , & des  femmes  pour  leurs  maris.  Civilités 

table.  Ils  ont  plus  de  foin  de  leur  perfonne , ibid.  entre  les  égaux.  Leurs  égards  finguliers  pour  la 

Procès  d’un  Ncgre  avec  une  femme  , 19t.  Autre  Nation  Françoifc,  ibid.  Les  Ncgrcs  de  Juida 

Procès  d’un  Nègre.  Liaueur  qui  fert  à purger  les  comparés  aux  Chinois,  18 y.  Cérémonies  d’une 

accufcs.  Cérémonies  des  fermons,  ibid.  Negres  vlfire.  Etrange  marque  de  politefTc.  Leur  induG- 

qu’on  fait  jurer  fur  la  Bible,  I93.  Amendes  & *nc  & diligence,  ibid.  Leurs  occupations,  x8$. 

punirions.  Diftinétion  prife  du  rang  & de  la  Occupation  des  femmes.  Salaire  des  ouvriers, 

qualité.  Supplices  cruels,  ibid.  Exécution  des  Leur  inclination  au  vol , ibid.  Nourriture  ordi- 

crimincls,  moins  dure  dans  les  Monarchies,  uaire  des  Negres  de  Juida  , 189.  Leur  goût  pour 

194.  Peine  pour  le  vol  & pour  l'adultère.  la  chair  de  chien  , ibid.  Maniéré  dont  un  Ncgre 

Vol  d’hommes  & de  beftiaux  , ibid.  Amendes  fc  eboifit  une  femme,  190.  Prudence  des  Nc- 

au  profit  du  Roi,  193.  Maniéré  de  faire  gr«»  *9  1.  Motifs  dont  les  Negres  autorifeni  la 
payer  ces  amendes.  Les  peres  & les  maures  ré-  polygamie,  193.  Les  Negres  de  Juida  ne  vendent 

pondent  pour  leurs  inférieurs.  Modération  des  point  leurs  enfans,  ils  peuvent  vendre  leui» 

amendes , ibid.  Révolte  d’un  corps  de  Negres , Vf1111165  » *94*  Rcfpc&s  qu’ils  en  reçoivent.  Sou- 

1 9**  Condufion  de  ce  différend , 1 97.  Hardieffe  miffion  des  cadets  pout  leur  frere  aîné.  Cireonci- 

des  Ncgrcs , ibid.  Guerres  des  Negres  de  la  Côte  .fion  des  mâles  & de  quelque*  filles.  L’aîné  de* 
d'or,  198.  Confcil  qui  fc  tient,  6c  déclaration  Els  hérite  des  biens  & des  femmes  de  fon  pere  , 

de  guerre,  ibid.  Azilcs  au'ils  rrouvent  dans  les  ibid.  Pâlit  on  des  Ncgrcs  de  Juida  poar  le  jeu. 

Ports  Européens,  199.  Hidcufc  figure  des  gens  193.  Leurs  jeux  de  lu  fard,  d’exercice  & d’adreflç* 

de  guerre.  Leur  armure,  & leurs  diverfes  armes,  ibid  & fuiv  Rcjfourcc  des  Ncgre*  de  Juida  dans 

ibid.  Artillerie  de»  Ncgrcs 3 ufage  qu’ils  en  font  leurs  maladies,  199.  Opinions  des  Ncgrcs  de 

aoi.  Ordre  & forme  de  leurs  armées  , ibid.  Leur  Juida  fur  l’Enfer  , jox  Manière  dont  ils  circon- 

manierede  combattre,  101.  Dcfciiption de  leurs  eifent  leurs  enfans.  Divifion  qu’ils  font  des  Fcti- 
batai lies.  Prifonniers  de  guerre  . & leur  fort,  , ches  en  deux  clartés.  Pourquoi  ifs  invoquent  le 
ibid.  Sort  des  Rois  prifonniers  de  guerre  , 103.  fécond  Fétiche,  & de  quelle  maniéré,  ibid. 

Effets  cruels  de  ta  haine  cnrre  les  Negr.  Barba-  Tentatives  pour  convertir  les  Negres  de  Juida 

rie  des  Negr.  mêmes  de  la  Côte  d'or,  ib.  Ils  fur-  304  & fuiv.  Dangct  d’un  Ncgre  d’Aquamho  „ 

prennent  les  Villes  & les  brûlent,  104.  Leurs  308.  Avanturr  d’un  Ncgre  avec  fa  femme  , 31 3. 

embufeades  & ftrat-gémes  de  guerre.  Pertes  or-  Les  Ncgrcs  haillent  les  chevaux  de  Rivière  & 

dinaircs  dans  leurs  batailles,  ibid.  Caufes  de  pourquoi,  3 37.  Cordes  & nœuds  que  les  Ncgrcs 

leurs  guerres , ior.  Durée  de  leurs  guerres,  xcé.  d'Ardra  emploient  au  lieu  d’éciiture , 373.  Mar- 

Occa non  d’une  guerre  encre  les  Ncgics,  & chafldifcs  que  les  Ncgtcs  d’Ardra  défirent  , 374. 

Traité  de  paix, ibid.  Formalité  de  la  paix  , 107.  Refpcrft  des  Negres  pour  leur*  Prêtres,  3*3]. 

Les  Negres  de  la  C ôre  d’or  font  moins  fuicts  Fierté  d’un  Monarque  Nègre  , & guerre  qu’il 

aux  maladies  que  les  Européens  , 10*.  Comment  fait  à celui  d'Ardra , 398.  Revenu  des  Nci'tc» 

ils  règlent  les  faifons , xio.  Horreur  des  Ncgrcs  oui  fuivent  la  Cour  de  Bénin  , 410.  Caraéïc  e 

pour  Ta  pluie , ibid.  D’où  les  Ncgrcs  de  la  Côte  des  Negres  de  Bénin.  Leur  confidération  pour 

d’or  tirent  l’or,  114.  Leur  palïïon  pour  l’ail,  les  Européens.  Leur  libcrrioagc  Leurs  habiis  , 

xi}.  Parcs  & pain  des  Ncgrcs,  axé.  Qualité  de  ibid  6»  Juiv.  Bizarre  jaloufic  des  Negres,  41^ 
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Rcmedes  des  Nègres  dans  leurs  maladies,  414. 
U fages  mutuels  des  Européens  5c  des  Nègres, 
4)7.  Feftins  mutuels  des  Nègres  de  Kalabar  , 
44  j.  Leurs  Idoles,  5c  loirs  caractères,  ibid.  Fac- 
teurs Negres  employés  par  les  Européens , 44$. 
RclTcmblancc  entre  les  Negres  du  Cap  Lopez- 
Confalvo  5c  ceux  de  Gabon,  46).  Onze  fugitifs 
combattent  des  Negres  dont  pluficurs  font  tués, 
481.  Un  Prince  Negre  arrête  les  Portugais , 485. 
Ce  que  ce  Prince  éxige  de  ces  derniers,  ibid. 
Joie  que  les  Negres  ont  d'entendre  la  Méfie  , 
497.  Etrange  fobriété  des  Negres,  505.  Proccf- 
ûon  des  Negres,  5c  leur  chant  lugubre  , 50 6. 
Ils  fc  donnent  la  difeipline  avec  des  cor- 
des , ibid.  Un  Negre  dévoré  par  un  Tigre  , 
507-  Les  Negres  mangent  un  Capucin  Million- 
naire, j 17.  Artifice  d un  Negre  pour  éviter  le 
châtiment,  j)8.  Les  Negres  de  Sogno  allarmés 
forcent  leur  Prince  de  fe  reconcilier  avec  l’Egli- 
fe,  541.  Serment  qu’un  Millionnaire  éxige  des 
Negres  , 547.  Etrange  prière  d’un  Commandant 
Negre,  J48.  Plus  de  cinq  mille  enfans  baptifés 
par  un  Negre  , 551.  Les  Negres  fout  périr  fepe 
Religieux  par  le  poifon  , $$$.  Un  Negre  d’une 
monftrucufc  taille , j6x.  Argument  des  Negres 
contre  le  Baptême,  $66.  Les  Negres  délivrent 
un  Capitaine  François  d’une  étroite  prifon  , $67. 
Us  trompent  ce  même  Capitaine,  f68.  Leur 
caraétcre  artificieux  , $69.  Des  Negres  maltrai- 
tent les  Auglois , /7i.  Pofition  du  Cap  Negre  « 
<7)  *.  EclaircifTcment  que  les  Negres  donnent 
à un  Vaificau  Anglois,  J7 7*.  Fidélité  des  Nè- 
gres Catholiques  au  jeûne , 578  *.  Un  Chef 
Negre  procure  une  maifon  commode  à un  An- 
glois : Avis  qu’il  fait  donner  au  Roi  de  Zaïre  , 
579  *.  Exemple  fingulier  de  la  modcflic  des 
Negres  , 581  *.  Révolte  des  Efclavcs  Negres, 
j7j.  Sign.  Cccc . RclTcmblancc  des  Negres  de 
Loango  avec  ceux  Congo  , 589.  Les  Negres 
naificnc  blancs  5c  deviennent  noirs  au  bout  de 
deux  jours,  f 90.  Sorte  de  Negres  aufii  blancs 
que  les  Européens  , ibid.  Explication  de  ce  Phé- 
nomène , y 9 r . Les  Forgerons  Negres  fondent  le 
cuivre  , $9 1.  Nains  5c  Negres  blancs  du  Roi  de 
Loango,  601.  Manière  donc  les  Negres  font* 
des  Idoles  appcllécs  Mokifios  . 604.  Leurs  opi- 
nions fur  la  nature  de  Lame  , 605.  Engagement 
qu’on  leur  impofe  à leur  nailTance,  ibid.  Exem- 
ples de  leur  fuperfticion  , 606.  Ce  qu’ils  enten- 
dent par  le  nom  de  Mokifios.  On  veut  les  jufli- 
ficr  d'idolâtrie,  ibid.  L’exemple  des  Grands  aug- 
mente leur  fupetftltion  , 607.  Simplicité  ^cs  dé- 
vots Negres,  ibid.  Prêtres  Negre  au  Pays  de 
de  Bamba,  $18.  Ambalfadcurs  Negres  envoyés 
au  Comte  Maurice  de  Naffau  ,6x5.  Negres  qui 
fccouent  le  joug  , 6x8.  Averfion  dcc  Negres 
pour  le  mariage  Chrétien  , 6)9.  Galanterie  des 
Negres,  640  Negres  enterres  vifs  ,64).  Affai- 
les  entre  les  Negres  5c  les  Portugais , V.  8.  Scr- 
juens  communs  5c  judiciaires  des  Negres,  9. 


Un  million  de  Negres  vainens  pat  trois  cens 
Portugais  5c  quinze  mille  rebelles  d’Angola,  xi 
5c  xx.  Orgueil  des  Mulâtres  à l’égard  des  Negres, 
x).  Pafiîon  des  Negres  d’Angola  pour  la  chair 
de  chien  , x8.  Leurs  armes  5c  leur  courage.  Us 
n’ont  qu’un  inftrumem  de  mufique , ibid.  Fruga- 
lité des  Negres  d’Angola,  19.  Funérailles  des 
Negres,  )i.  Gouvernement  des  Negres  d’Ango- 
la, )8.  Sorcier  Negre  confondu,  4).  Evêque 
Negre , f }.  Efclaves  Nrgrcs  rachetés  par  le  Roi 
de  Congo,  $6.  Secours  accordés  aux  Chrétiens 
Negres  ,61.  Oifeaux  que  les  Negres  mettent  en 
cage , 77.  Hardiefle  des  Negres  à couper  un  poil 
de  la  queue  des  Eléphans,  7 9.  Leur  méthode 
pour  couper  un  pied  à l'Elan  ,8).  Jeune  Negre 
enlevé  par  les  Singes  nommés  Pongos , 88.  Les 
Negres  aiment  la  chair  d’un  Hydre  ou  Serpent 
d'eau,  89.  Combat  des  Negres  contre  un  Lion 
dans  une  Fête  * 99.  Mauvaise  conduite  d’un  Pré* 
tre  Negre , 108.  Punition  de  deux  ou  trois  Ne- 
gres qui  outragent  des  envoyés  Hollandois  , 
x 90.  Nom  que  les  Negres  donnent  au  fer , VIII. 
77.  Trahifon  des  Negres,  81.  Leur  fimplicité, 
8x.  Ils  attaquent  des  Hollandois  malades  , ibid. 
Occafion  d'une  nouvelle  querelle,  85.  Huma- 
nité des  Negres  entr’eux.  Deux  Negres  conduits 
en  Hollande , 5c  fous  quels  noms , ibid.  Les  Ne- 
gres tuent  un  Pilote  Hollandois , 84.  Figure  8c 
caractère  de  certains  Negres  maritimes , 85.  Us 
convoient  être  plus  heureux.  Leur  commerce. 
Leurs  mœurs  5c  Religion.  Combien  les  Hol- 
landois ont  à fouffrir  de  leur  ignorance,  ibid. 
Gravité  d’un  Souverain  Negre,  86.  Stupidité  de 
ce  Souverain  , ibid.  Vifitc  qu’un  Roi  Negre 
fait  aux  Hollandois,  87.  Opinion  des  Negtes 
fur  l'amc  du  Contre-Maîrrc  d’un  VailTeau,  88. 
Guerre  des  Negres  de  Pile  Sainte  Marie  avec 
ceux  de  Madagafear.  Bonne  foi  des  Negres, 
ibid.  Combat  des  Negres  avec  les  Hollandois 
91.  Les  fufîls  font  fuir  les  Negres.  Les  Hollan- 
dois brûlent  leur  Village.  Réconciliation  dou- 
teufe , ibid.  Apparence  de  fincérité  du  côté  des 
Negres,  9X.  Embarras  des  Hollandois  fur  leur 
conduite  , ibid.  Opinion  que  les  Portugais  inf- 
pirent  aux  Negres,  jio-  Informations  qu’une 
Flotte  Holiandoife  reçoit  d’un  Negre  , p4.Ua 
Prince  Negre  marié  à Paris,  $$7.  Plaifante  idée 
d’un  Prince  Negre  , $ y 9.  Service  que  les  Negres 
rendent  aux  François  . J6).  Funérailles  d'un 
Seigneur  Negre,  $ 6$.  Adrefic  d’un  Prêtre  Ne- 
grc,  <66.  Un  Seigneur  Negre  prie  un  François 
de  rctpeélcr  des  Tombeaux , $76.  Femme  Chré- 
tienne d’un  Prince  Negre,  ç79-  La  bravoure  des 
Negres  dépend  de  leurs  Chefs,  599.  Maniéré 
dont  les  Negres  préparent  l'indigo  , 6 1 ).  Décla- 
rations arrachées  d’un  Efclavc  Negre  par  la 
torture  , X.  t j$.  Droit  d’entrée  pour  les  Negres, 
XII.  6 $$.  Nation  de  Negres  vers  le  Pôle  du 
Nord  , XIII.  $).  Comment  les  Negres  tuent  les 
Tigres,  x68.  Negres  5c  Métifs  de  la  Ville  de 
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Lima  , 340.  Haine  encre  les  Indiens  du  Pérou  & 
les  Nègres,  534.  Loir  qui  cmpcchent  entr'eux 
les  commerces  d'amour,  ibid.  Marque  dei  Nè- 
gres XV.  4» 9-  Nègres  Marons  ou  fugitifs,  410. 
Nègres  de  la  Colonie  de  S.  Dominguc  , 418. 
Habirs  fie  mecs  des  Efclavcs  Nègres,  456.  Poli- 
ce des  Nègres  François  . 437.  Leurs  habits,  439. 
Manière  de  dretfer  les  Nègres  à la  courfc  , 4 6 1. 
Nègres  révoltés  qui  s’établiffent  dans  les  Monta- 
gnes, j7$.  Dureté  des  Anglois  pour  leurs  Ne- 
grès  , ç 98.  Confpi ration  de  ces  mêmes  Nègres, 
ibid.  Nègres  des  Habitans  des  Antilles,  par- 
ticulièrement de  la  Barbade,  609.  Etat  des  Nè- 
gres Anglois  de  la  Barbade,  611.  Les  Negry 
ont  le  lang  noir , 61  j. 

Nggrey  . Ile  IV.  449. 

Ncgril  ( Poilue  de  ),  Baie  , XV.  J 77. 

Negro  (Rio!,  Rivière,  XII.  1 8 1. 

Rivière  de  Rio  Negro,  XIII.  }Sj.  Defeription 
poéti que  de  Rio  Negro , XIV.  1 <> . Rio  Negro  S: 
fou  Fort  Portugais,  40. 

Negundo,  grand  arbre,  4c  fes  vertus,  XI.  t J*. 

Nenenk,  Rivière,  X.  108. 

Nchouo , Office  de  Grand-Portier , V.  116. 

Neja  la , droit  qui  regarde  les  biens  Ecclcfialliques , 
XII.  4fj. 

Nckaronda,  neuvième  femme  du  Monarque  de 
Monomotapa , V.  117. 

Nckbal,  Royaume,  VII.  418.  Ville  Royale  de 
Nekbal  , nommée  auffi  Baddan  , 419. 

Nckierhar,  Place  , X.  104. 

Nckicrhe,  Place,  X.  104. 

Nekier-Tchetché,  Place,  X.  iof. 

Nckicr-Tecé  , Place,  X.  îoî. 

Ncko  Fanna  , plante  à fleurs,  XI.  71t. 

Nella s,  Bailliage,  VIII.  ( 17.  Nommé  auffi  Yellas, 
ibid. 

Nellemby-neur,  Ville,  VIII.  jij. 

Nelour,  Ville,  IX.  jit. 

Nclfon  ( William  ) , Anglois,  relie  au  Japon  en 
qualité  de  Faétcur,  II.  171.  Nclfoa  Pilote  An- 
glois,  XIV.  641.  Les  François  prennent  le  Port 
Nclfon , <49.  Les  François  dpnncnt  au  Fort  le 
nom  de  Bourbon,  6jo.  Port  de  Nclfon,  XV. 

» '4f- 

Nenute  ( Iufa  ) , compliment , voy.  Infa  Nema- 
te. 

Nemer,  Rivière,  VI.  fdt. 

Nemetzis , Peuples,  VII.  t « J.  Voy.  la  Note. 

Nemongoro,  fepticme  femme  du  Monarque  de 
Monomotapa,  V.  117. 

Nemuno-ki,  ou  Koquan  , arbre,  XI.  708. 

Nemuz , Souverain  , voy.  Melikb. 

Nengiofis,  Officiers,  4c  dchcatcllc de  leurs  fonc- 
tions, X.  171. 

Nen-keu,  Place  importante,  VII.  ta, 

Neno,  arbre,  III.  <oj. 

Nens,  enfans  Talapoins  , IX.  187. 

Nénuphar , plante , XI.  71p. 

Tome  J (Kl. 


Népal , Ville,  VII.  44t. 

Nepigiguit  ( Baffin  de),  XIV.  7JI.  Habicattoa 
de  Denis  fur  ce  Baffin , ibid. 

Ncr,ouTidre.  Ile,  IL  4(4- 
Nera , I.  410.  Ile  de  Ncra,  IL  187.  Guerre  eruelle 
entre  la  Ville  de  Ncra  4c  une  autre , VIII.  114. 
Barbarie  des  vainqueurs.  Premier  Comptoir  des 
Hollandois  à N ta  , ibid.  < 

Ncr-chins-koy , Ville , voy.  Ni  po-eficu. 

Nerfem  ^ Ville , VII.  «99,  to«. 

Nerva,  Fort  , proche  la  Ville  de  Goa,  I.  141. 
Nervaez  ( Pamphile  de  ) , Commandant  d'une 
Flotte  Efpagnolc,  XL  54t.  Il  cil  vaincu  4c  faic 
Prifonniet , 54;. 

Ncry,  liqueur,  cirée  du  Cocotier  , XI.  673. 

Nclîus , Faéleur  Anglois , mallacié  par  les  Nègres 
IV.  4[4. 

Ncsji , plante  , voy.  Ginfeng. 

Nefli , Ville,  VII.  4**. 

Neffk,  Place,  VII.  140. 

Nerfaidin,  Général  Tartarc,  remporte  une  vféloi- 
re,  & fubjuguc  les  Royaumes  de  Mcin  & de 
Bengale,  VII.  3J4- 

Ncfthalircs,  ou  Abdéliens,  Peuples,  VII.  13 S. 
Neftorien  : Millionnaires  Neftoriens  » VII.  us; 
Scélc  Neftorieune,  177.  Fable  Ncftoricnnc  fue 
le  Prêtre  Jean,  171.  Temples  Neftoriens,  171. 
Neftoriens  du  Katay,  174.  Corruption  de  leurs 
Prêtres,  17  f-  L'Impératrice  vifitc  l’Eglife  Nef- 
toricnnc , 180.  Les  Prêtres  Neftoriens  s'eny  vrcnc 
avec  l'Impératrice,  18 1.  Ils  s’cnyvrcnt  encore 
le  lendemain.  Ils  font  obfcrvcr  le  jeune  au  Khan. 
Proceffion  Ncftoricnnc , ibid.  Difputc  entre  Ser- 
gius  & un  Prêtre  Neftorien,  184.  Cara&crc  vil 
& fordidc  de  cette  Sc&e , ibid.  Préfent  des  Prê- 
tres Neftoriens  au  Khan  des  Tartarcs , 187. 

Nctas , ou  Pamcla  , forte.de  fucrc,  6e  fa  compofi- 
tion , II.  m;. 

Nctombo,  Office  d’Apoticairc , V.  ntf. 
Nctotilitzle,  Bal,  XII.  yrfy. 

Nets  ( de  ) , Capitaine  de  marine,  cft  revêtu  du 
titre  de  Général , IX.  3 18. 

Netteko,!!.  £ 38.  Le  même  que  le  Village  Netto- 
ko,  643. 

Neumteaks,  Peuple  Indien,  XIV.  541, 

Ncunaug,  Lamproie,  voy.  Suceur. 

Ncurccalavc,  Province,  VIII.  jo4. 

Ncur-ouang,  voy.  Anarodgburro. 

Ncuruz  : lignification  de  ce  mot , I.  47®. 

Neufa  , Rivière  , ou  Pointe , XIV.  y. 

Neufclaho,  Ile,  VIII-  344* 

Nevado , Rivière , XIII.  10. 

Nevil  , Amiral  Anglois,  III.  3 y J. 

NcvilDavics,  Gentilhomme  Anglois»  fouffroune 
captivité  dans  les  cachots  de  llnquifition  , I. 
IM- 

Nevill  (Baie  de),  XV.  19 r. 

Nevis,  où  une  Corvette  Angloifc  fait  voile  , IV. 
448.  Ce  11  une  lie , XI.  5.  Voyages  & EtablüTc? 
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mens  des  Anglois  dans  l'IIe  de  Ncvis,  Je  fa 
ïituation,  XV.  «if.  Origine  de  cette  Colonie 
Angloilc,  <14.  Climat,  forces  Se  propriétés  de 
eette  Ile,  ibid. 

Newcartlc,  Ville  , XIV.  ftS. 

Newhaven,  Province,  XIV.  55*-  Comte  de 
Newhaven , ibid.  College  de  Newhaven , J40. 

■Ncwland,  nom  d'un  Jardin,  V.  tu. 

New-London , ou  Wilton , petite  Ville  XIV. 
J«7. 

Newport , Capitaine  de  VaiiTeau  ^nglois  ,1.  j 54. 
Il  part  de  Londres  pour  le  douzième  voyage  de 
la  Compagnie,  II.  S?.  Cité,  V.  144.  Son  Nau- 
frage, XIV.  4 6(. 

Newton,  célèbre  Phyficicn,  IV.  4 CS.  Un  Mar- 
chand de  Londres  de  ce  nom  , voy.  Bird.  Sen- 
timent de  l'Hiftorien  Newton , XIII.  <11.  Cité , 
«14.XIV.5t.  XV.  ,a8. 

Ncyba,  Vallée,  XIII.  J74. 

Ncymenia,  Village,  voy.  Namenuo.  , 

Ney-ne-myan,  Village,  V.  158. 

Ncyva,  Rivicre  , XIÏ.  tir!. 

Nez  ( de  ) , Capitaine  d'infanterie , VIII.  jSÏ. 

Ncx-plat,  ou  Pccir  Barbu,  Poilfon,  Sc  pourquoi 
ainli  nommé.  IV.  1J8.  Appeüé  encote  Fiat- 
noies,  V.  106. 

Ngan.Roi  Coréen,  réduit  à la  qualité  de  Gou- 
verneur, VI.  ço8. 

Ngan-clian  fu.  Ville,  VI.  m.  Qualité  de  ce 
Pays,  11  j. 

Ngan  cha-tfc , titre  d’Officicr  Chinois,  VI."  1)». 
Ccd  auilî  le  nom  d’un  Tribunal,  4t«. 

Ngan  chi,  Place  aflîcgéc  . VI.  jop. 

Ngan-hay  (Ponde),  V.  »9f. 

Ngan-i  hycn.  Place,  VI.  8f. 

Ngan-kiatun  Vilbne,  VII.  ,44,  t74.- 

Ngan-king-fu  , Vilfe,  V.  481.  Citée,  VI.  45. 

Ngan  pien-pu  , Bourg,  VIII. 

Ngan-pin  ching.  Place,  VI.  y». 

Ngan-ping,  Place  ravagée,  VI.  J08. 

Ngan-tay  , titre,  VI.  4:6. 

Ngan- tin  , Bourg,  VIII.  14. 

Ngan-ya  kbia  tun  , Village , VH.  474. 

Ngan-yuen,  titre,  VI.  41C. 

Ngay-cheu , Place  , VI.  fit. 

Ngayking.Roi  Chinois,  VI.  158. 

Ngay  kong , Roi  du  Pays  de  Lu,  VI.  104. 

î;8ea”;  Province,  XI.  45).  Sa  iïtuation  , ibid. 

Ngc-h-kc,  VI. 

vî  ^f1*”8’  °'Jre  °“  cIa(T"c  d<=  Bacheliers, 

Ngo:  fens  de  ce  mot,  VI.  j79. 

Ngulla-Umafa,  Syrenc  , & lignification  de  ces 
deux  mots,  V.  9}. 

Nhay-Conatou,  ÜHe  du  Roi  de  Pégu,  & femme 
nu  Roi  de  Martaban  , cil  menée  en  triomphe, 
IX.  4fs.  Horrible  exécution  (de  cette  Reine  Sc 
*r-  femmes,  4Î<  Sc1f7. 

Nhay  Pombaya , femme  qui  exerce  une  AmbaiTade, 
UL.  477, 
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Nhicn-ycn-tfun  , Village  , VIII.  7. 

Nhing-iu-hycn , Ville,  V.4y8. 

Niagara , lieu  , XIV.  € io.  Fort  de  Niagara,  68?. 
Dcfcription  du  fameux  faut  de  Niagara  , 708. 
Voy.  la  Planche  pour  la  tue  de  cette  Cataradc, 
ibid. 

Niamala,  Ville,  VIT.  114. 

Niapou  , Province,  IV.  17p. 

Nihal,  ou  ?eSu^>  Rivicre,  X.  194.  On  croit  que 
c cft  la  même  que  la  Coa  ou  Suaftus , ibid. 

Nibu  , X.  y 51. 

Nicani,  marchandifc,  IV.  S7).  Sign.  Cccc. 

Nicaraga  (Lac  de),  XL  343. 

Nicaragua , XII.  174.  Province  de  Nicaragua , 
414.  Evéché  de  Nicaragua , 446.  C'eft  la  lixicmc 
Province  de  l’Audience  de  Guatimala  , jox. 
Ville  de  Nicaragua,  ibid.  Lac  de  Nicaragua, 
fo?.  Carte  de  cette  Province,  Sec.  y i r.  Etendue 
du  Lac,  6 58. 

Nicaragtic  ( bois  de  ) , ou  bois  Cinglant , XI.  3 h- 

Nicavar,  Ville,  VIII.  yo 6.  * 

Nice,  Ville  dont  le  Port  n’cft  pas  sur,  IV.  yay. 

Niccron  , Religieux  , qui  fait  la  cradudion  du 
Journal  dun  Voyageur  Anglois,  IX.  30. 

Nichabourg,  gros  Bourg,  XI.  6 Hz. 

Nichack,  Place,  X.  208. 

Nichcfi,  fruit  pernicieux,  V.  43,  72. 

Ntchokfon,  Colonel  Anglois , XIV.  487. 

Njcholo,  ou  Nicolas,  voy.  Maifio  ou  iMarhictr. 

Nickar , ou  Nijar,  nom  du  Niger,  & fa  fignitica- 
tion.  II.  y 00. 

Nicobar , Iles , leur  pofuion  S:  production  , I.  3 ?4 
& 337«  On  y trouve  de  l'ambre,  II.  563.  Iles 
Nicobar,  XI.  421.  Fruit,  nommé  Maloty , qci- 
leur  cfb  particulier  f ibid.  Portrait  des  Habirans , 
411.  Leur  langage.  Leur  demeure  , ibid. 

Nicoda-Xicaulcm  , Corfairc,  & fon  liirtoiic,IX. 
371- 

Nicola  , fruit,  XI.  6 f4. 

Nicolao  ( San  ) , une  des  Iles  du  Cap  Vcrd,  vcy. 
Nicolas  ( Saint  ). 

Nicolas  , Pape  , Succcflcur  de  Martin  v , confirme 
une  donation,  I.  y.  Lettres  que  Nicolas  iv  en- 
voie en  Tartarie  , Vil.  37J. 

Nicolas  Polo  , voy.  Maffio  ou  Mathieu. 

Nicolas  ( Sainr  ) , Pour  ce  qui  a îapport  à ce  nom  > 
voy.  Nicolas  ( Saint  ),  une  des  Iles.  * 

Nicolas  ( Saint  ) , une  des  Iles  du  Cap  Vcrd,  ï.  n* 
Une  Ile  des  Canaries , nommée  S.  Nicolas  , 
remplie  de  Chèvres  fauvages,  110.  Un  PrctrcSc 
le  Gouverneur  de  S.  Nicolas  enlevés  par  dej  Py- 
rates , II.  317.  Sa  fituation  Sr.  fa  grandeur , 4oy. 
Difpofiiion  d'une  partie  des  Cotes,  406.  Les 
Baies  de  S.  Nicolas  peu  fréquentées , ibid.  L'eau 
commune  à S.  Nicolas,  407.  Etat  de  la  Ville» 
A:  fa  firuarion,  ibid.  Nombre  des  Habirans  de  S. 
Nicolas,  408.  Adrc/Ie  & uiodcftie  des  femmes. 
Caraéîetcdcs  Habirans,  ibid.  Productions  naru- 
rcllcs  de  ccttc  Ile , 409.  Réparation  nccclfaire 
dans  1 Ile,  410.  Indultric  des  Habirans  pour  fs 
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vctir.  Leur  commerce  préfent  » ibid.  Ancien  Sei- 
gneur de  S.  Nicolas,  41 1.  Cap  S.  Nicolas , III. 
*6 4.  Rivière  nommée  S.  Nicolas  ou  Lcnpta, 

IV.  4t  j.  S Nicolas , Place  en  Radie , Vil.  391. 
Village  de  S.  Nicolas , XI.  j j 6.  Port  de  S.  Nico- 
las*, XII.  19.  Mole  S.  Nicolas,  107.  Vallée 
nommée  S.  Nicolas,  491.  Port  de  S.  Nicolas, 
XIII  18.  Pointe  dcS.  Nicolas,  4)7-  Rivière  de 
S,  Nicolas,  XIV.  715. 

Nicolas , Domcltique  Anglois , & fa  mort , III.  19. 

Nicolas,  Valet  de  Rubruquis,  VII.  166. 

Nicolas,  Vénitien,  ou  de  Conti : Sa  Relation  de 
voyage,  VII.  509. 

Ntcolas  ( Puerto  San  ) , X.  5 f o. 

Niçois  ( Thomas  ),  Defeription  qu'il  fait  des  Iles 
Canaries  & de  celle  de  Madère,  II.  îif.  Qui  il 
croit,  ibid  & fuiv.  Raifon  qui  font  placer  fa 
Relation  où  elle  ell  , 11 6.  Supplément  qu’on  y 
joint,  ibid. 

Nicofic,  Ville,  VII.  ztfj. 

Nicoftas  , efpccc  de  fruit,  IV.  jir. 

Nicotc  ( Philippe  Brito  de  ) , voy.  Brito  de  Nicote. 

Nicoya  , Port,  nommé  auffi  San  Lucar,  XII.  106. 
Ville  de  Nicoya  , yoi.  Port  de  Nicoya , 507. 

Nicuefla,  ou  Nigueza , Efpagnol , fonde  la  Ville 
de  Nombre  de  Dios,  XIII.  14  f. 

Nicuclla  ( Diego  de),  eft  aflocié  à Ojcda,  XII. 
149*  On  partage  entr’eux  le  Gouvernement  des 
Pays  qu'ils  doivent  divifer  fous  les  noms  de 
Nouvelle  andaloufic  , & de  Caftillc  d'or , ibid . 
Different  entre  ces  deux  Efpagnols  ,15a.  Ils  par- 
tent chacun  avec  fon  Efeadre  , 15  3.  Voyage  de 
Nicueda , ibid.  Son  arrivé  fur  la  meme  Côte  oti 
cil  Ojeda , 1 j6.  Générofiré  avec  laquelle  il  traite 
Ojeda.  Il  venge  la  more  des  CafliMans.  Il  prend 
la  route  de  Verngua,  ibid.  Un  Officier  prend 
fon  parti,  163.  Avancuresdc  Nicucffa,  ibid.  Il 
retrouve  Olano,  & ne  lui  pardonne  qu'à  demi, 
164.  NicuefTa  paire  à Porto  Bcllo  , 5:  dc-là  plus 
loin.  Ses  nouvelles  peines,  ibid.  F.n  quel  érat  il 
eft  trouvé  par  un  Officier  ,16  j.  Imprudence  qtû 
devient  la  caufe  de  fa  perte.  On  refufe  de  te 
recevoir  dans  la  Colonie  du  Daricn.  Scs  humi- 
liations , ibid.  Il  eft  trahi  par  trois  Caftillans , 
166.  Comment  il  eft  chailc  de  la  Colonie,  & 
fon  malheureux  fort,  ibid.  Cité,  187. 

Nids,  voy.  Oifeaux. 

Nicblc  ( Fort  de  ) , XIII.  408. 

Nicmi  . Montagne , XV.  541. 

Nicn-chcu-fu  , Ville,  V.  3 \6. 

Nicn-klin  , fameux  Philofophe  , & fa  Statue, 

V.  3J7.  , 

Nieper,  ou  Borifthcnc,  Rivière,  VII.  t6j. 

Nierghi , Ville  , VI.  ftx. 

Nicru  , Compagnie  de  cent  Soldats , VI.  448. 

Nicubanzampuni , mufeade  fanvage  , V.  68. 

Nieuhof  f Jean  ) , ou  Nicvhof,  donne  une  Carte 
du  Cap  de  Bonne- Efpérancc  , V.  139.  Il  com- 
pofe  ! a Relation  d’une  Ambaîladc  Hollandoifc 
a 1a  Chine  : Ce  qu’il  étoit , & fes  voyages,  a je. 


Planches  Se  figures  de  de  l'Ouvrage.  Autre  Édi- 
tion de  cet  Ouvrage , ibid.  Doutes  & embarras 
fur  les  deferiptious , 131.  Edition  de  Nieuhof 
en  deux  Langues,  t$z.  Châtiment  d’une  fa u Ile 
prédiélion , 139.  Sacrifice  dont  il  eft  témoin, 
Z4«.  Cité  , 16  j , 169  , Z7J  , 174 , 180.  Confeil 
qu'il  donne  , 181.  Cité  , J41.  Il  clt  un  des 
piincipaux  Autcujs  qui  ont  écrit  fur  la  Chine, 

VI.  1.  Cité,  i,*97.  Poifion  volant,  tiré  de 
Nieuhof.  VII.  à la  fin. 

Nieves  (las  ) , & fa  Mine  d’argent,  XII.  649. 

Nicwhof , voy.  Nieuhof  ( Jean  ). 

Niffo , S:  Drova-Druc  , ou  Drou , Villages  , UT. 
619. 

Niger,  ou  Nigritis,  Fleuve  d’Afrique,  croît  Se 
diminue  comme  le  Nil,  & produit  les  memes 
cfucccs  d'animaux,  I.  117.  C’eftune  branche  du 
Gliion,  II.  1 96.  ÈtabliiTcment  des  Normands 
fur  le  Niger , nommé  autrefois  Elle  de  Sanaga 
ou  du  Sénégal , & aujourd’hui  de  S.  Louis , 41  j. 
La  Rivière  du  Sénégal  nommée  Niger,  43 1. 
Témoignages  incertains  de  Cada  Moflo  & de 
Leon  fur  Jes  recherches  du  Niger,  497.  On  en 
parle  que  d'apres  eux  , ibid.  Eclaircilfcmens  que 
lesMandingos  donnent  fur  le  Niger,  498.  Ca- 
naux que  le  Niger  forme,  499.  Deux  de  fes  bras 
forment  une  grande  Ile  nommée  Baba  Dc%u9 
ibid.  Réflexions  fur  des  dcfcriptior.s  du  Niger, 
500.  Cane  de  Del’IIc  fondée , l’on  ne  fait  fur 
quoi.  Moyen  pour  éclaircir  la  difficulté.  Raifon 
qui  empêche  qu’on  ne  l’emploie.  Origine  du 
nom  de  Niger,  ibid.  Divers  noms  de  la  même 
Riviere  , 501.  Le  Niger  cité,  III.  11.  Opinion 
fur  l’identité  de  la  Ganibra , & du  Niger  : Qua- 
tre objeétions  à ce  fujetj  leurs  réponfes  & ré- 
pliques , 71  6*  fuiv . 

Nigno  ( Alfonfe  ) , commande  trois  Navires,  XII. 

71* 

Nigo-bodinarae  : lignification  de  ces  mots , IV. 
317- 

Nigraes  ( Cap  de  ),  IX.  6j.  Sa  ficuation  , 66. 
Nommé  aufiî  Nigraos,  j6$. 

Nigraos , voy.  Nigracs. 

Ntigtitis,  Fleuve,  voy.  Niger. 

Nigua  , Infeéle  , voy.  Niguc. 

Nrguas , Village,  XIII.  473. 

Niguc  , Infeéle  , XIII.  3 99.  Defeription  de  ce 
petit  Infeéle,  nommé  auffi  Nigua,  XIV.  113. 
Comment  il  s’infinue,  & fes  progiês  , ibid . Opé- 
ration pour  s'en  délivrer , 114.  Deux  cfpcccs  de 
Nigucsj  ibid. 

Nigueza , Efpagnol , voy.  NicacfTa. 

Nij,  X. 

Nijar , ou  Nickar , nom  du  Niger,  & fa  lignifica- 
tion , II.  500. 

Nijbari,  X.  jji. 

Nika  , Rivière,  V.  15. 

Nikagaéla,  X jji. 

Nikan  korou  autre  nom  de  la  Chine  r VI.  6. 

Nikcinabag,  jardin  , ouvrage  d’une  femme,  X.  6 7I 


Digitized  by  Google 


jcS  TABLE  DES 

Nikiao , VÜle,  VIT.  $90. 

Nikitz-katay  , Ville,  Vil-  i48. 

Nikotira  , Temple,  X.  4j o. 

Ni-ku-lio  , Rivière  , Vllh  f. 

Mil , Fleuve  en  Afrique  : Canal  de  ce  Fleuve  paf- 
fant  par  Suez  » I.  134.  Informations  fur  les  (our- 
ccs  du  Nil,  17  j.  Remarques  fur  ce  Fleuve  , ibid. 
Entreprise  pour  détourner  le  cours  du  Nil , 177. 
Ancien  Canal  entre  le  Nil'  & la  Ville  de  Suez  , 

J 9 1.  Conjcél urcs  fur  les  anciens  Canaux  du  Nil , 
i$f.  On  prétend  qu'il  fort  du  Ghion , II.  1 96. 
Eciaircittcmcns  fur  la  fource  du  Nil,  X.  ne. 
Explication  de  l’inondation  de  ce  Fleuve,  ibid. 
FaulTe  polit  ion  de  la  fource  du  Nil , ni. 
Nilab,  X.  xcy. 

Nil-ad-Sudan,  ou  Nil  des  Noirs , nom  du  Fleuve 
Niger,  II.  joi. 

Nil  des  Noirs,  voy.  Nil-ad-Sudan. 

Nilgau  , animal  : Chattes  de  ces  animaux  & des 
Grues,  X.  101. 

Nilica- Maram , cfpccedc  Prunier  , & fes  vertus* 
XI.  4f4. 

Nilichilam  , Ville  , & fa  tttuation  ,1.  54. 

Nilmol,  Village,  IX.  jio. 

Nima-nangel , Souverain  du  grand  Tibet , VII. 
11 2.  Ce  Roi  nommé  autti  Nima-nanjal  ou 
Chiampo,  4)  y.  Sa  curioficé  pour  les  Livres  des 
Millionnaires  ,4  j4. 

Nima-nanjal^  Roi,  voy.  Nima-nangel. 
Nimaca-Hutuktu,  un  des  principaux  Lamas  , VII. 
ito  & iji.  Il  cft  envoyé  à l'Empereur  de  la 
Chine  en  qualité  d’Ambattadeur , VIII.  17.  Scs 
explications,  ibid. 

Nimcncfolo,  V.  ij. 

Nimettanau,  Capitaine  Indien,  tue,  XIV.  474 
fon  caraélcre , 47  j. 

Nimfa,  Général  des  Arckanis  , III.  574,  590. 
Ninbam,  titre  de  Migiftrat,  X 570. 

Nindttn  , plante,  voy.  Ginfeng. 

Ning-hia  , Place  , la  meme  que  Ning  hya. 
Ning-hya,  Ville  conttdérable,  VI.  118,  578. 
Ning- hya.  Ville  fameufe  par  fa  beauté,  f8z. 
Elle  cil  autti  nommée  Hya  chco , VII.  78.  Ning- 
hya,  Capitale  du  Royaume  d'Hya  , 99.  Garni- 
fon  de  Ning  hya  , VIII.  1 f.  Defeription  de  cette 
Ville , 1 6.  Manufaélurcs  de  cette  Place , nom- 
mée autti  Ninghia , 18.  Environs  de  Ning- lira  , 
19.  Temple  ou  Pagode  de  Ninghia,  ibid.  Dé- 
part de  ce  lieu  , 10. 

Ning-hya- vey,  Place. forte , VI.  9c. 

Ning-kya,  Forterefle,  VI.  90.  Ville  dt  Ning-kya, 
VII  98. 

Ningo , ou  Lampi , Royaume  r I V.  1 j , 74.  Di/fé- 
rens  noms  de  ce  Rovaume , 81.  Ses  produélions , 
ibid.  Occupations  des  Habitans,  8 j.  Principales 
Villes  du  Pays , ibid.  Fertilité  du  Pays  de  Niogo, 

*4. 

Ninpomofeha  , Gouverneur  des  Royaumes  du 
Monotnotapa , V.  z 1 4. 

Nmg-Po,  ou  Liampo,  Cap,  I.  140,  Çomptoii 
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formé  à Ning  Po , V.  129.  Riviere  de  Niog-Po, 
))8.  Port  deNing-po,  337.  ha  Ville  de  Ning- 
po  confidérablc , 41t.  Des  Millionnaires  font 
logés  dans  les  Fauxbouigs  de  Niug-po  : Obfta- 
clcsdc  la  part  du  Viceroi,  415.  Elpérancc  pour 
la  converlion  du  Gouverneur  qui  veut  prier  dans 
la  Chapelle  des  Millionnaires , & obft.  clc  qui 
l’arrête,  41 6.  Cette  Ville  nommée  autti  Ning- 
po-fu,  Port  de  Mer,  VI.  66  Se  67.  Beauté  de 
fa  tttuation,  ibid.  Ornemens  de  la  Ville,  48. 
Entrée  du  Port.  Son  Commerce  , ibid.  Pointe  de 
Khiru  , ou  Cap  de  Liampo  , 69.  Douane  à Ning- 
po  , VII.  fij.  Ce  que  c’eft  que  les  Torride 
Liampo  , IX.  587.  Etat  des  Poitugais  à Liampo, 
ibid.  Ruine  des  Poitugais  de  Liampo,  487. 

Ning-po-fu  * Ville  , voy.  Ning-po. 

Ning- que- fu  , Ville  , & productions  de  fon  Can- 
ton , VI.  4J. 

Ning-fui-pu,  Boutg , VIII.  îj. 

Ning-tc  hyen  , Ville  , VI.  54. 

Ningu  , alfcz  grande  Ville  , VIII.  f. 

Ningunta,  Ville,  voy.  Ninguta. 

Ninguta,  ou  Ningunta  , ou  bien  Mincuta,  Ville, 
VI.  yj  1.  Commerce  de  Gin-feng  & de  Martres 
à Ninguta,  j|J,  sf9,  f*o. 

Ning-yang-fu , Ville,  VII.  158. 

Ninhota-Aygou , VII.  611. 

Ninkrica,  Place  allez  fameufe,  VI.  J7y. 

Ninniku,  ou  Fir,  Poireau,  XI.  706. 

Nin-O,  titre  d’Enipcrcur,  & ce  qu’il  ttguilîe,  X* 
féi. 

Nino  { Alfonfc  ),  avec  deux  Marchands  nommes 
Guerres , entreprennent  un  Voyage  pour  des  dé- 
couvertes, XII.  y}.  Lieux  qu'ils  vitttent , 94. 
Ils  découvrent  la  pointe  d’Araya  & les  Salines, 
ibid.  Chriftophe  Guctra  ou  Guerre,  cité,  ij$. 

Nin-Too , ou  Sui-Kadfura,  & Kin-Ginqua,  arbril- 
feau,  XI.  49  f. 

Niolé  , Village,  & fa  tttuation  , II.  49 J. 

Nioibcs , Fleur , XIV.  178. 

Nipa  ,&  Safa , cfpcce  de  palmier,  X.  4IN 

Nipat  , vin  ,1.  558. 

Nipchcou  , Ville  , voy.  Nipo-cheu. 

Nipchcu  , Ville  , voy.  Nipochcu. 

Nipchou,  Ville,  voy.  Nipo-cheu. 

Nip-chu  , ou  Nipcheou  , Ville , voy.  Ni  po-cheu. 

Ni-po-chcu  , ou  Norchinskoy  , Tlacc,  VI.  5 T- 
Norchins-koy,  nommée  autti  N«r-chins-koy , 
549. Appclléc  autrement  Nip-chu  ou  Nipcheou, 
545.  Traité  conclu  dans  cette  Place  , nommée 
encore  Nipchou  , VII.  f.  Appelle'e  aultt  Nip- 
chcu, 47 }.  Anivée  d’une  Ambafiade  Chinoife 
à Nipchcu,  483.  Nombre  extraordinaire  d’E- 
rrangers.  Plaintes  du  Gouverneur  de  Nipchcu. 
Satisfaâion  qu’il  reçoit , ibid.  Belle  tttuation  de 
la  Foitcrcflc  de  Nipcheu  9 484.  Lieu  délîzné 
pour  les  conférences , ibid.  Hauteur  du  Pôle  à 
Nipchcu  , 48 6.  Préfeus  du  Gouverneur  de  Nip- 
chcu ,487. 

Nipea,  grande  Ile,  X.  450.  Divers  lieux  renia** 
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«joables  fur  fa  Côte  , fco. 

Nipon-bas  , grand  Pont,  X.  A9a- 
Nippier,  arbre  , IX. 

Nippon- Uefugi , Sureau  , XI.  7*0. 

Niran , Poftérité  de  trois  Princes  Tarraics , VII. 
4** 

Niriaud  , ouNariad  , petite  Ville , X.  6x. 

Nirida  , X.  ff3* 

Ntrkha , Tribu  d’un  Peuple  , VII.  jo. 

Nir-Notsjil , atbriffeau  , 8c  Tes  vertus  , XI. . 6 î<*. 
Niron , Tribu  de  Tartares  > VII.  41.  Pluücurs 
branchés  de  Familles  Tartares  portent  ce  nom , 
50. 

Niruala  >,gros  arbre  8c  fes  vertus  , XI.  6 56. 

Nirva  , X.  5 50. 

Ni  fa  ( Marc  de  ) , Cordclicr , 8c  Ta  Relation,  XII. 

6 50. 

Nifabad  , Place , X.  480. 

Ni fam- El  Moule,  Miniftre  Mogol,  IX.  614.  Nom- 
mé aufli  Aflcf-Ja-Nixam-£1  Moule- Bahader- 
Nabab,  631. 

Nishabar , Place , VII.  66  , 68. 

Nishabur,  Place,  VII.  9 J.  Nommée  aufli  Nisha 
pur,  415. 

Nishapur , Place , voy.  Nishabur. 

Nishooar,  Capitale , VII.  14** 

Nifi  , racine  , VI.  nî-  Commerce  confidcrablc 
qui  s’en  fait  à la  Chine  , 53  6.  PoilTon  à co- 
quille de  ce  nom,  X.  679. 

Nibampor,  Place , VIII.  464- 
Nifiamfian  , Roi  de  Décan  * VUI.  4^1* 

Nifijnan , X.  349* 

Nifijfacka  , lieu  , X.  51 6. 

Nifijuo-Kuni  , Ile  , voy.  Kiasju. 

Nifi-Kingi  , arbiillcau  de  deux  cfpcccs  , XI. 

697. 

Nifikiflima,  X.  549- 
Nisji,  Plante  , voy.  Kofuk. 

Nisja,  ou  Fiugo , Province,  X.  fyf. 

Nifon  , Ile,  appellée  autrement  Jc-Puccn,  dou 
l’on  a formé  le  nom  de  Japon  , I.  140. 

Niflani , huitième  femme  da  Monarque  de  Mono- 
motapa , V.  1x7. 

Kiftori , X.  549. 

Nitre  ( montagnes  de  ) , IV  610.  Terres  impré- 
gnées de  Nitre , VII.  J81.  Eau  dune  Fontaine 
chargée  de  Nitre.  593-  Eaux', nitreufes dont  on 
tire  du  fcl , VIII.  14. 

Nitfi-Jofi , dernier  Officier  donc  rue,  X.  57  J- 
Nitta  , X.  5f  1. 

Nittanvah  , Village  , X.  494* 

Niezio-Gofi , Officier  de  l'Inquifition , X.  54** 
Nifccho,  VII.  80. 

Ni*ul  han  , Contrée  , voy.  Nyu-chts. 

Nivagu , Roi  du  Tibet  : Edit  qu’il  donne , por- 
tant liberté  de  coofcicncc  dans  ce  Royaume , 
VIT.  440. 

Ni  varia  , Ile  , voy.  Ténérife. 

Nivi-y,  Place,  XI.  50a. 

Nm-yucn,  Tribunal,  VI.  39*» 


Niva , Montagne  efearpée , XV.  337.' 

Niva-Gu(a,  liante,  voy.  Tfifu. 

Niva-Sakira  , Confier , XI.  699. 

Niwa-Toka  ou  Tonga,  Suieau  , 8c  fes  diffcrcntei 
cfpeces , XI.  696. 

Nixapa , 8c  fon  ancien  Volcan  , XII.  656. 
Nixoancou,  Château,  IX.  414.  Un  Portugais  pro- 
met de  prendre  ce  Château  , ibid.  Cette  Place 
efforcée,  417. 

Nizamaluco  , Prince  Indien  ,1.  104  & 113. 
Nizam-ul  Mulk , Minière  Mogol , traître  à IEm- 
pereur  fon  Maître,  X.  118  & Juiv.  Il  fe  fou- 
tient  dans  l'adminillration , 117.  L’Empereur 
s’efforce  de  le  perdre.  Wguc  formée  contre  lui. 
Confeil  tenu  âfon  fujet,  ibid.  Habileté  de  ce 
Minière , 118.  Il  cneage  le  Vifir  à feindre  de 
fc  retirer  avec  lui , ibid.  La  foiblcfle  de  la  Cour 
les  fait  rappcllcr  tous  deux,  119.  Nizam-ul- 
Mulk  fait  les  conditions.  Adreffe  avec  laquelle 
il  fe  fait  prelTcr  de  revenir  , ibid . 

Nizingoapangi , femme  du  Monarque  de  Mono- 
motapa,  V.  117. 

N’jai,  Roi  de  Barfalli  ; fa  figure  8c  fon  humeur, 
III.  149*  Sa  dureté  pour  fes  Sujets  , r 50.  Gou- 
verneurs de  fes  Provinces.  Son  principal  Minis- 
tre. Son  régime.  Ses  crois  frères , ibid.  N'jay  , 
nom  de  fa  famille  ,194. 

Nkamba , inftrumcnt  demufique  , IV.  636. 

Nkanza , forte  de  lêeumc  , V.  68. 

Nkafchc  , forte  de  fève , voy.  Enkoffa. 

N kalia , certaine  racine , V.  10.  Qualités  mcrvcil- 
leufcs  8c  pcrnicicufcs  de  l’arbre  NkafTa,  75. 

No  , Montagne  , IX.  89. 

Noada  , Village,  IX.  581. 

Nobezane,  Seigneur  Japonoîs,&  fa  bonté  II.  170. 
Noble  ( Conllantin  ) , 8c  Jean  Van-Campen,  Am- 
baifadeurs  Hollandois  vers  le  Roi  de  Fo  kyen  , 
V.  181.  A qui  l’on  cft  redevable  de  cette  Rela- 
tion. Ce  qu’elle  contient,  ibid.  ligures  de  l’ou- 
vrage , 8c  fon  extrême  utilité,  aSj.  Suprclfton 
de  quelques  dérails  inutiles,  ibid.  Van-Campen 
Vice- Amiral,  defeend  dans  la  Rivière  de  Chang, 
18 j.  Noble  nommé  AmbalTadcur  pour  la  Chi- 
ne. Picmicrcs  expéditions  de  la  Flotte.  Van- 
Campen  defeend  dans  la  Rivière  de  rhang, 
ibid.  Noble  8c  Campen  envové^au  Viceroi  de 
Fo  kyen  , 186.  Joncs  envoyés  à la  Flotte  poux 
recevoir  les  Ambafladeurs-  Ils  patient  à Qaan- 
ro , ibid.  Les  Ambatfadeurs  vifitent  la  bellc- 
merc  d’un  Viceroi  , 187*’  Ils  font  porres  dans 
des  palanquins  au  long  d’une  grande  cbauilée 
3c  belles  campagnes,  ibid.  Les  Envoyés  arrivent 
à Hok-fyeu,  189.  Ils  fe  rendent  au  Camp  du  Vi- 
ccroi.  Ils  font  reçus  au  Confeil , ibid.  Réponfe 
qu’ils  obtiennent , 190.  Les  préfensde  la  Com- 
pagnie Hollandoifc  rcfufés.  Punition  de  deux  ou 
trois  Nègres  qui  outragent  les  Envoyés.  Seconde 
conférence  & fon  réfulcat , ibid.  Prélcns  qui  leur 
font  faits,  191.  Retour  des  Envoyas.  Têtes  Chi- 
aoifes  qu’ils  trouvent  fufpcndaçs  aux  aibtcv*. 
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Temple  où  ils  font  logés  à En-va.  Noble  eft 
fai  fi  de  la  fièvre  , ibid.  Arrivée  des  Envoyés  à 
Hok-fvcu  , 19  x.  Ordre  qu'ils  reçoivent  de  re- 
tourner à la  Flotte.  Ils  font  traités  avccdiftinc- 
tion  par  les  Mandarins , ibid.  Noble  renvoyé 
dans  la  Rivière  de  Hok-fÿcu  , 193.  Courfes  de 
Van  Campen  qui  donne  ton  nom  à une  pointe , 
ibid  Se  194.  Noble  arrêté  à Hok-fycu.  Propo- 
rtions faitesa  l'Amiral. Brouillard  extraordinaire, 
ibid.  Retour  de  la  Flotte  à Batavia  fans  expli- 
cation fur. le  fort  de  Noble,  191.  Noble , cité , 
303.  Il  retourne  à Batavia,  jii.  Cité,  313, 
j 17.  Il  efl  nomme  premier  Confcillcr  d’une  au- 
tre AmbafTade  avec  lu  qualité  de  Direétcur  du 
Commerce  , Se  doit  fuccedcr  à ÎAmbafladcur 
au  cas  de  mort,  3x1.  Cité,  3x4,  I 16  & 3x7. 
Comment  il  répond  pour  les  Hollandois,  319 
& 3 30.  Cité,  3 3 3 , 3 13  & /***•  1*4  » & 

367.  Témoignage  que  Navarette  rend  à l’Am- 
baflade  Hollandoifc  de  Noble,  418, 

Noblelîe  : Celle  du  Pays  de  la  Côte  d’or , en  quoi 
elle  confifte,  IV.  17*.  Veille  d’armes  pour  les 
Nobles,  177.  Idée  de  divers  Ecrivains  fur  la 
noblelîe  des  Nègres.  Création  d’un  Noble  , ibid 
6*  fuiv.  Noblcllc  qui  s’acbcrc  , & cérémonie  à 
ce  fujet , 178.  Réception  d'un  nouveau  Noble: 
Marche  ou  ProcelTion  pour  cette  cérémonie,  ibid 
6*  fuiv.  Tête  de  Boeuf  qui  fctc  de  preuve  à la 
Noblcffe,  179.  Confrairic  & fctc  anniverfaire 
des  Nobles,  180.  Salutation  que  les  Nobles  de 
Loangofontau  Roi,  601.  Privilèges  de  la  No- 
blcfTe  deLoango,  $03.  Pauvreté  des  Nobles  de 
Congo  ,6  31.  Nobles  voleurs  &:  empoifonneurs, 
6\i.  Fêtes  que  le  Roi  de  Congo  donne  à fa  No- 
bielle  , V.  3.  La  Noblcllc  Chinoife  a peu  de  ref- 
pcél  pour  les  Idoles  , 488.  Idée  de  la  Noblelîe 
Chinoife , VI.  1 8 1.  Quels  font  les  Nobles  apres 
les  Princes  de  la  famille  Royale  de  la  Chine,  & 
titres  particuliers  de  Noblcllc,  184.  Noblcllc  des 
Maldives,  VIII.  149.  Planche  de  figures  desNo- 
blcs  Chineulais  & Chingulaifcs  , jx  j.  Habille- 
ment de  fa  Noblcffe  Chingulaifc  , ibid.  Haute 
Noblelîe  , 3x4-  Les  Blancs  compris  dans  ce 
nombre  , ibid.  Noblelîe  Se  Milice  de  Golkondc, 
IX.  j 3 8.  Degrés  de  Noblelîe  , X.  400.  Noblcllc 
de  Célébes  «fflinguécde  celle  des  Indiens,  468. 
Pluficurs  ordres  , ibid.  Exercices  Académiques 
de  la  jeune  Noblelîe  du  Malabar , XI.  430.  No- 
blcfle  Efpagnolc  qui  remplit  une  Ville,  333. 
Réfolution  de  (a  N»blcfîc  Méxiquainc  pour  fau- 
ver  l’Empereur,  XII.  417.  Différente  d’Ordres 
dans  la  Noblelîe  Méxiquainc,  368.  Eloge  de  la 
Noblelîe  Créole  , XIII.  479-  Noblcfîcdcs  Ha- 
bitans  de  la  Barbade  , XV.  6 07. 

Nobrega  ( Emmanuel  ) , Supérieur  d’une  Miffon 
de  Jcfuice  , XIV.  183.  Cité  , 133. 

Nobunanga  , Empereur,  X.  31 1. 

No-chan  , Village  , VII.  J41. 

Nockês,  Nation,  XIY.  *87. 

£Iodalc , XI.  XOç. 
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Nodoueffs,  Nation,  XIV.  71  r. 

Nodsjo  , arbrilîcau  , voy.  Riotsjo. 

Nodw'ais  , Nation  , voy.  Efquimaux. 

Noé  , Patriarche:  Montagnes  où  l’Arche  de Noc 
s’arrête , VII.  194. 

Noël , Millionnaire  Jéfuirc,  fait  la  traduction  d’un 
Livre  Chinois  qu’il  public,  VI.  X98. 

Noël  ( Etienne  ) , Voyageur  François,  XIIL  33. 

Noël  ( Jacques  ) , écrit ‘une  Lettre  , XIII.  37. 

Nocla-rali , cfpccc  d’épine  vinette , Se  fes  proprié- 
tés, XI.  «37. 

Noffcckia , Place  , VIII,  400.  • 

Nocrcwick  , Seigneurie  , VIII.  X77. 

Nogay  , Pays  , VU.  14.  Tartarcs  Nogays , voy. 
Tartarcs. 

No  Gikf,  cfpccc  de  M-itricairc  , XI.  714. 

Nogne  , ou  Nunez,  Rivière,  II.  59t.  Nommée 
aulli  Nugnez,  III.  x.  Rio  Nugnez,  Pays  avanta- 
geux pour  le  Commerce  d’or  , d'ivoire, &c.  48X. 
484.  Elle  cil  encore  appclléc  Rio  Maguiba,  Rio 
Nueva  Se  RioNovo,37i,  383,391. 

Noh  , premier  père  des  Hottentots  j par  qui  en- 
voyé, V.  143. 

Nohay-hojo  , lieu  , VIT.  f8z  , *04. 

Nohnrmal  , Princclîc  , favorite  de  l’Empereur  Mo- 
gol  , X.  ix. 

No  ï ers  : Ceux  du  Japon,  X.  660 . Noïet  noir, 
XV.  13». 

Noira  , beau  Perroquet  : VIII.  134. 

Noire- Fontaine,  Gentilhomme  François,  XIII.  38. 

Noirs  ( Ile  des  ),  X.  333.  C'eft  une  des  Philippin. 
377.  Noirs  des  Montagnes  de  Manille,  379. 
Race  fortic  d’eux , ibid.  Ile  des  Noirs  , 397.  Cap 
Noir  , XI.  107.  Timidité  des  Noirs  , 173.  Ri- 
vière Noire,  XIV.  739.  Ile  noire,  XV.  106. 

Noix  médicales  , IIj.  X7t.  Noix  , feul  fruit  de 
l’Europe  connu  des  Infulairesde  Célébes  ou  Ma- 
caiîar  : Ses  ufages , X.  460. 

Nokais  ( Golfe  des  ) , XIV.  71 3. 

Nokifo,  Statue  repréfentanr  une  Idole , IV.  380. 
Sign.  Dddd. 

Nokoko  , pied  d'Elan  , V.  83. 

Nokolîma,  X.  334. 

Nokucran  , Ile,  donc  les  Habitans  nuds  Se  fans 
Loi  , VII.  3 64. 

Nol-aboskicn  , Périnfule  , VII.  66. 

Nolclîanzumdu , V.  10. 

Noli  ( Antonio  de  ) , Génois , découvre  les  Iles  du 
Cap  Verd  Se  trois  autres  des  environs,  I.  ix. 

Noli,  titre  d’Oflicicr  Chinois,  VI.  ito. 

Nombo,  Rivière,  IV.  381.  Sig.  Dddd. 

Nombres , voy.  Toblcs , &c. 

Nomi  , X.  331  8e  333. 

Nomo,  Place  , X.  673. 

Nomoa , Chef  Hottentot , voy.  Doman* 

Non  , ou  Nam , Cap , I.  4. 

Non  ( Rio  ) , IV.  419 , 44t. 

Nonette,  Oifeau,  III.  30S. 

Nong-hon,  Rivière,  VIII.  10. 

» plante,  XI.  7x1. 
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Nonnes  ( Pain  de  ),  8c  de  quoi  compolé  ,1.  517. 

Nonnia  , Rivière  , I.  116. 

Nonniula , voy  Nunni-ula. 

Nunnouc  IfTaie,  efpecc  de  Figuier  , VIH.  609. 

Nono , Village , XIII.  473. 

Nonpctc,  fruit,  fa  groffcur  8c  qualité , III.  171. 

Non-Such,  Porc , nommé  autrement  l'incompara- 
ble, XV.  <$r9. 

Nooma.,  X.  356. 

Noord-K.ipcrs , voy.  Soufleur. 

Noordvpick,  Fort,  VIII.  484. 

Noort  ( Corneille  ),  Hollandois  tué,  X.  3J8. 

Noort  ( Olivier  de  ) , Amiral  d’une  Flotte  Hollan- 
doife  pour  les  Indes  Orientales,  X.  tj7-  Dé- 
part de  Rotterdam , ibid.  La  Flotte  de  Noort 
entre  dans  Rio  Janeiro,  338.  La  Flotte  fc  rend 
au  Port  du  Defir,  339.  Cité,  340,  ibid.  ?4i  , 

341  , 345  » 344  > MM-  Î4Î  » 34* , }48  , ibid. 
34«.  Lettres  interceptées  qui  inflruifcnr  Noort 
de  l'état  des  Efpagr.ols  , 331.  Ses  obfctvations 
fur  les  lies  Matianes  & caraclcrc  des  Habi- 
tans,  Cité,  jjiî,  337,  JJ*.  Nouvelles 
que  Noort  reçoit  du  malheureux  fort  d'un 
Vaitfeau  Hollandois,  361.  Il  le  rend  à Joartam, 
ibid.  Son  retour  à Rotterdam  ,363.  Cité  , 383, 

43 1 , 4\ 3 , ibid.  XI.  1,1t.  Son  voyage  fert  à 
jetter  du  jour  fut  la  Relation  de  Pigafctca , 

13.  Cité  , 1*1. 

NopalfÜo  , Village  , XI.  3 18. 

Nora- Marne , ou  Wan  , gros  pois , XI.  707. 

No-Ran,  efpecc  d'Iiis,  plante,  XI.  7c î. 

Norchinskoy  , Ville,  voy.  Ni  po-chcu. 

Norck , Rivière  , XIV.  484. 

Nordcncs  ( Fort  de  ) , XI.  3t*. 

Nord-Hollande,  Canton  , XV.  113. 

Nord  Kopcis,  voy  Baleines. 

Noordvood  , Voyageur  Anglois , XV.  633. 

Norevegen  , Montagnes,  V.  118. 

Norigke-Nootflcl , redoute.  Vil  J.  36*. 

Norimbegue,  Seigneurie,  XIII.  34. 

Norimon,  lotte  de  voiture,  X.  fié.  Différences 
des  Norimons  & des  Cangos , $99.  Fête  du  No- 
rimon , £43. 

Norinha  ( Dom  Enrique  de  ) , commande  un  Ga- 
lion Portugais,  VIII  313. 

Norinha  ( Dom  Francifco  de  ) , commande  un 
Galion  d’une  Armade  Portugaife , VIII.  331. 

Noikap,  ou  Nuckus  , Promontoire,  XV.  313. 

Noikia  , Ville  , IV.  s J7- 

Narmahal , Princcfle , 8c  fes  noires  intrigues  # 

X.  14.  Citée,  38. 

Normands  : Ravages  qu’ils  font  en  France  8c  r nrres 
Fays , I.  p.  vj.  de  l’Jntrod.  Commerce  des  Nor- 
mands leurs  Comptoirs  en  Afrique  , II. 
414.  Leurs  Forts  6c  Etabliifemcns  en  divers 
lieux  de  la  Gtitné , 413.  Décadence  5c  mine  de 
leur  Compagnie.  Leur  Comptoir  au  Sénégal  Ce 
confcrvc.  Part  que  les  Ducs  de  Normandie  pren- 
nent aux  tronbles  de  la  France , ibid.  Ils  ven- 
dent leur  droit  d'alfociation  T 416.  Ils  trouvent 
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plus  d’avantage  pour  leur  commerce  en  Guinée 
ne  fur  la  Gambra  ,333.  Us  donnent  l’ufage 
es  armes  à feu  aux  Nègres  du  Royaume  de 
Burné  , III.  149.  Ancien  commerce  des  Nor- 
mands  au  Cap  Monte  , 573.  Ils  s’érablilfenc 
dans  une  petite  Ile  formée  par  la  Rivière  de 
Tabo  ,384. 

Normegen  , éminence,  V.  114. 

Normol , Bourg,  VIII.  468. 

Norona  ( Dom  Martin  de  ) , Portugais , conduit 
ChnQophe  Colomb  à Lifbonne,  XII.  31. 

Norona  ( Jacome  Raymon  de  ),  commande  dans 
une  Contrée,  XIII.  38 6.  Dom  Jacques  Ray- 
mond de  Norona  fuccede  dans  un  Gouverne- 
ment , XIV.  4. 

Noronha  { Dom  Alplionfe  de  ),  Portugais , neveu 
de  Nunno  de  Cunna  : Ses  exploits  aux  prilcs 
des  Villes  d’Oja  6c  de  Socotra , I.  94  & 96.  Il 
commande  dans  le  Fort  de  Socotra,  ibid.  Il  cil 
revêtu  de  la  dignité  fupteme  , IX.  483. 

Noronha  ( Dom  Garcic  de  ) , Portugais  arrive  dans 
la  Mer  des  Indes  avec  une  Flotte  6c  le  titre  de 
Viceroi  de  ces  Pays,!.  160  II  envoie  un  petit 
fccours  aux  Portugais  alfieges  par  les  Turcs 
dans  la  Villc*deDiu,  161  & fuiv.  11  fuccédc  à 
Nunno  de  Cunna  qui  lui  remet  le  gouvernement 
des  Indes,  164.  Il  ne  fuie  ni  le  plan  , ni  les  me- 
furcs  de  fou  Prédéeelfeur , ibid.  Sa  foiblelfe  per- 
met anx  Indiens  d’élever  un  mur  entre  la  Ville 
6c  le  Château  de  Diu , 103. 

Noronha  ( Fernand  ) , Hc  de,  XI.  z 36.  Ile  de  Fer- 
nando de  Noronha,  XIV.  138. 

Noronna  ( Dom  Antoine  de  ) , Portugais  , nevea 
d’Albuqucrquc,  fonde  la  Rivière  qui  arrofe  Ica- 
murs  de  Goa,  I.  113. 

Nortez  ( Ginez  de  ) , Officier  Caftillan , XII.  1 ) 8. 

North  T Mad.  ),  fa  mort , III.  398. 

Norrhampton,  Ptovince  de  la  Virginie,  XIV.  313. 

Northe,  lieu  abîmé  par  un  Ouragan , XV.  38t. 

Northumberland  , Province  en  Virginie,  XIV* 
fM* 

Norvège,  Pays,  6c  fes  Côte*,  XI.  3!*.  Bizarre- 
rie des  Norvégiens,  311. 

Norvège  ( Cap  de  ) , XV.  141. 

Norwegen,  nom  de  la  partie  Septentrionale  de 
plulîeurs  Montagnes,  V.  113. 

Nofdrcpar , Village,  IX.  311. 

Nosheroi,  Ville  , VIII.  4 Ci, 

Nolima,  X.  334. 

Noqc,  X.  349- 

Nolfafcrcs,  ou  Nuinflra,  Iles  : fmiatîon  6c  lon- 
gueur d’une  de  ces  Ile,  I.  4S0.  Dillance  des 
Nolfafcrcs  6c  des  Célébes,  48  r. 

Noffa  Signera,  Pointe  6c  Baie  fablonncufe  , II. 
393. 

Noffé , chaîne  de  Montagnes,  VIL  496. 

Noffel  ( Baye  de  ) , ou  de  S.  Blaife,  V.  1 1 r. 

Noffi-Xemono- Garni , Gouverneur  , X.  301,. 

Notigay , Dieu  des  Tartarcs , VII.  .3  50. 

Noto,  ou  Scofpo>  Province,  xl  jj*,.  DîûHéfc 
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nommé  Noto , Ibid. 

Notre-Dame.  Monts,  XIV.  690. 

Notiingham  ( Ile  de  ) , XIV.  6 39. 

Kouday  (Riviere  de),  IX.  384.  Cinq  Efclaves 
Portugais  à Nouday,  ibid . Faria  écrie  au  Man- 
darin de  Nouday  , 38  3.  Réponfes  du  Mandarin, 
ibid.  Mort  du  Gouverneur  , 386.  Délivrance 
des  cinq  Portugais.  La  Ville  pillée  5c  brûlée  , 
ibid. 

Noue  ( la  ),  Capitaine  de  Vai/Tcau,  I.  54?. 

Nourafpour,  Ville  , tombée  en  ruine,  X.  84. 

Noureddin-Dgihanguir , ou  Jehan-Guir,  Grand 
Mogol,  X.  114. 

Nouroux , nom  dune  Fete , X.  6.  Richcflc  des 
ornemens,  ibid.  La  même  Fete  nommée  Nou- 
rou,  1 jo. 

Nouzan,  Place,  XI.  490. 

Nova  ( Villa  ),  voy.  Villa- nova. 

Novagmal , jeune  Prince  de  belle  figure,  VII.  4*9- 
Effet  des  inftrumcns  de  Mathématiques  fur  ce 
Prince,  ibid. 

Novais  ( Paul  Diaz  de  ) , premier  Gouverneur 
Portugais  à Loanda , V.  14.  Son  airelle,  11/ 
Scs  Conquêtes.  Il  s’établit  à Luiola  pour  s'empa- 
rer des  Mines  d argent , ibid.  Il  venge  fa  Nation 
d’une  inlulte  , 3 6. 

Novafla,  petite  Ile,  III.  464. 

Norvergue  ( Cap  de  ) , XI.  3. 

Novo  ( Rio  ) , voy.  Nogne  , Riviere. 

Novogrod  . Place , en  Ruffic , VIL  401. 

Novo-Saufamma , Japonois,  VIII.  417. 

Noya-Rodgerah  , Serpent,  VIII.  548. 

Noyer,  voy . Noïers. 

Nfambi , inftrumcnt  de  Mufiquc,IV.  633. 

Nlia  mafa  , V.  to. 

Nuali , Ville , X.  14*. 

Nub-cbnal-manfur , Prince,  VII.  140. 

Nubien  : Géographie  Nubienne  , II.  497  & 498. 
Géographe  Nubien,  cité  , III.  13,  71  , 73- 
Géographie  Nubienne,  ciiée,  VII.  tu. 

Nuchaka  , ou  Nuchuku , petite  Riviere , VI.  580. 

Nuchcs  , Nation  , voy.  Tartarcs. 

Nuchtli,  fruit,  XII.  603.  Allarmcs  qu’il  caufe 
aux  Efpagnols,  ibid. 

Nuchuku,  Rivicie,  voy.  Nuchaka. 

Nuckus  , ou  Norkap  , Promontoire,  XV.  jif. 

Nueblas,  Iles,  abondantes  en  Crabes  & Tortues, 

I.  541- 

Nuée  , qui  annonce  & produit  les  vents  Sud-Efi , 
V.  1 8 1 . Deferiprion  de  cette  nuée,  181. 

Nuefira-Senora,  nom  d'une  Mer,  XII.  17. 

Nueftra-Signora  de  la  Victoria , Ville  ou  Province 
de  Tabafeo , XII.  4*3. 

Nuefira-Sennora  dcl  Cabo  , Château  redoutable 
de  Diu  ,1.  141. 

Nueva-Bifeaia,  Province,  voy.  Bifeaie  ( Nouvelle ). 

Nueva  ( Juan  de  ) , Galicien  de  naifiancc , com- 
mande une  Flotte  pour  le  croificmc  voyage  des 
Portugais  aux  Indes  Orientales,  I.  68.  Infiruc- 
cious  données  à cet  Amiral.  Sa  première 
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découverte  cft  l’IIc  de  la  Conception.  Pofîtîou 
de  cette  Ile,  ibid.  Le  liafard  lui  fait  trouver 
une  lettte  dans  un  vieux  foulicr , ibid.  Il  décou- 
vre une  Ile  à laquelle  il  donne  (on  nom  , ibid.  Il 
prend  un  grand  Vaillcau  More  & le  brûle,  ibid 
& 69.  Conférence  qu'il  a avec  le  Roi  deCaoa- 
nor , 69  II  arrive  a Cochin.  Ecat  du  Comptoir 
de  cette  Ville.  Genérofité  du  Roi  de  Cananor. 
Une  Flotte  de  Calécut  attaque  celle  des  Portu- 
gais. La  Flotte  More  efi  défaite,  ibid.  Eoix  du 
vainqueur,  70.  Nueva  retourne  à Liibonne, 
ibid.  D’Albuquerquc  lui  permet  de  faire  voila 
aux  Indes,  soi. 

Nueva  ( Ile  de  ) ; fa  découverte , & qui  lui  donne 
ce  nom,  I.  68. 

Nueva  ( Rio),  voy.  Nogne , Riviere. 
Nueva-Rioia  , Ville  , XIV.  73. 

Nugents,  famille,  XV.  611. 

Nugnez,  Riviere,  voy.  Nogne, 

Ntignez  ( Alfonfc  ),  Officier,  XII.  1^4. 

Nugr  z de  Balboa  ( Vafco  ) , voy.  Vafco  Nu- 
gnez , Sec. 

Nugncz-Gufmnn , bâtît  une  Ville , XII.  479.  Con- 
quête de  Nuhez  Gufman  , 649. 

Nugodar,  Prince,  & fon  Etabliflcmcnt , VII.  )U. 
Nugratc  ( Rio  ) , III.  480. 

Nui,  Montagne,  VIL  19.  Nu-i j nom  incertain 
d’une  Nation  fauvage  , 107. 

Nui-han  3 lignification  de  ce  mot,  VT.  133. 
Nuinfira,  Iles,  voy.  Noflafcrcs. 

Nuitz  ( Pierre  ) , Hollandois , & fes  découvertes, 
XI.  101. 

Nuiyucn,  grand  Tribunal  de  la  Chine , VI.  41t. 
Nnkada  , X.  5 30. 

Nuk-mum , comparé  au  Soy  du  Japon,  XL  664. 
Nukurao,  Capitaine  de  Favant-garde  à la  Cour  de 
Monomotapa , V.  116. 

Nu  kyang,  ou  Lu-kyang,  Riviere, VIL  i©7- 
Numada , X.  554- 
Numafini , X.  334. 

Numb  Fish  , PoiiTon  , voy.  Torpede. 

Numidic  ( Dcmoifclle  de  )voy.  Paons. 

Numi  Guliari , Atbuftc,  voy.  Kooki. 

Nummairc , plante  , XI.  716. 

Numma  fan-fiang,  Montagne,  VI.  31*. 
Nummulairc,  plante,  XI.  711. 

Num  v/aig,  Village,  V.  16 j. 

Nurez,  Riviere,  voy.  Nogne. 

Nuhez  ( Leonard  ) , Millionnaire  Jéfuice  , XIV. 

183. 

Nuhez- Marino  , prend  le  commandement,  XIV. 

107. 

Nuhez  de  Mercado  ( Diegne  ) , Efpagnol  ; ordre* 
dont  il  cft  chargé  , XIII.  9 6> 

Nung , degré  ou  claflc  du  Peuple  Chinois , VI. 
181. 

Nunnez  ( Gonzalo  ) , Portugais  , commande  une 
Parque,  I.  iz. 

Nui. nez  ( Nicolas  ) , Commandant  de  Yaiffeaux, 
I.  tt, 

Nuano-Preto* 
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Nimno  Preto , Portugais , voy.  Prcto  ( Nunno  ). 

Nunno-Vas-Pcrcyra,  voy.  Pcreyra  ( Nunno-Vas). 

Nu  llo  ( Rodrigue  ) , conduit  des  Soldats  de  Pizar- 
rc  enEfpagnc,  XIII.  :)). 

Nupal , Ville  d’un  Raja , VII.  4jx.  Pays  du  Raja 
de  Nupal,  IX.  f4l« 

Nur-Addin  , Rcis  8c  Gouverneur  d’Ornwiz  , renou- 
velle , au  nom  du  Roi  Ton  Maître,  l'alliance 
avec  les  Portugais,  I.  119. 

% Nur-dawJat  khan,  Prince , VII.  ï4j. 

Nuremberg,  Ville,  X,  ixj. 

Nur-Jaham,  Sultane,  X.  114. 

Nurmahal,  Favorite  d'un  Grand  Mogol , X.  HJ. 
Nommée  aufli  Nourgehan-Begum , $18.  Cette 
Princcflc  fait  fabriquer  quantité  demonnoie  en 
fon  nom  , 3 19. 

Nur-mahamet  , dernier  defeendant  de  Din-maha- 
mec , VII.  176.  Nur-mahamct-Sulran  , cite, 
xl9' 

Nurfe  ( Henry  ) , conftruit  un  Fort  Anglois , IV. 
*7. 

Nuru , Compagnie , VT.  58 1.  C’eft  aufli  un  terme 
d’approbation,  Vil.  456. 

Nusha-mahamec-bahadur , Succeflcurd'Abulghafi, 
Se  fon  Supplément,  VII.  197. 

Nufi  tayghir  oli , ou  ili,  voy.  Kavar-khan. 

Nuravi , X.  551 

Nuvc-calava,  Province,  VIII.  507. 

Nu  zan , Place,  V.  48*. 

Nvj-yucn,  Tribunal  Chinois , VI.  378. 

Nyan,  Chinois  , voy.  Weyman. 

Nyan-cha-tfc  , titre  d'Oflîciers  Chinois  , VI.  39J. 

Nyauling,  Place,  VI.  ji<». 

Nyau-racn-chan , Montagne,  VI.  70. 

Nyen,  Seigneur  Tartarc  , VI.  j 69. 

Nycn-chcu-fu  , Ville,  voy.  Yen  cheu. 

Nyendal  , Voyageur,  cité,  IV.  405 , 407  6* fitiv. 
411,  ^17  & juiv.  411  , 414.  Audience  qu'il 
obtient  du  Roi  de  Bénin , 415  Remarques  qu'il 
réfute,  41 6. 

Nyen  fong  fu  , Tribunal , VI.  411. 

Nyen-ishc,  VII.  135. 

Nycu-Iang  chan  , Bourg,  VII.  541. 

Nycu-wang,  pierre  ou  bézoar  dans  la  mulctte 
des  Vaches , V.  161.  GrolTcur  Si  vertu  de  cette 
pierre , VI.  Ci  8c  8 

Nyng-hya,  Place,  VII.  158.  Nommée  aufli  Hya- 
cheu,  141. 

Nyngin  , plante,  voy.t  Ginfeng. 

Nyfampatnam,  Place,  VIII.  470. 

Nyfimi  Motfi , ou  Motfi  , autrement  Tanua- 
vatrafi,  arbrilîeau,  XI.  *9*. 

Nyu-che , Contrée,  voy.  Nyu-chis. 

Nyu  chis  , Nation  Tartarc  » poflede  une  partie 
de  la  Chine,  VI.  f 10.  Vallès  Contrées  appcllécs 
Nyu-che , St  Ni-ul-han , 549.  Tartarcs  de  Nyu- 
che  , VU.  9f. 

Nyu  jin-quei  lignification  de  ce  nom  , VI.  175. 

Nxfufi  , cfpcce  de  Chat  civette  , IV.  585. 

Nzime  , cfpcce  de  Chat  civette,  IV.  58 /. 

Tome  XVI. 
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O^kata  , X.  5 f y. 

Oanda , Seigneurie  , IV.  616.  Cette  Contrée  nom- 
mée aufli  Ovando  8c  Wanda , ibïd.  Duché  d'Oan- 
da  V.  4* 

Oanfon  , ou  Anfon , Place , 8:  fa  Dcfcripcicn,  V. 
47  t. 

Oanha  , Ville  , XI.  384. 

Oafting , Village , V.  347. 

Oatz-Harbour , Havre , XI.  40. 

Oba  , Ile  , VIII.  133. 

Obai  , ou  Kobai  , forte  de  Jafmin  , XI.  71  y. 

Obaku  ( Montagne d*  ) .X.  339. 

Obeyd  , Prince,  VII.  169.  Ce  Prince  avec  fs  Al- 
liés attaquent  une  Place,  171.  Son  armée  td 
défaite  , 17t.  Cité  , 175,174,  1*9- 

Obi , grande  Rivière  , VII.  1 1.  Nommée  aufli  Ubi 
14.  Rivière  d'Obi , 90.  Source  de  cette  Rivière 
appclléc  encore  Oby  , VIII.  6 1.  Fleuve  Oby  > 
XV.  io8. 

Obiama  , femme  du  Roi  de  Narfingue  8c  Reine  de 
Palcakate,  fc  fait  brûler  avec  le  corps  de  fon 
mari,  II.  m.Lcmcmc  fait,  cité,  IX.  61. 

Obila,  Province,  V.  98. 

Oblav  , Prince  Tartare  , VII.  J74. 

Obocu-nor , Lac  , VII.  479. 

Obog,  Capitale,  X.  395. 

Obfcrvations  ou  remarques  : Sur  le  revenu  des 
Portugais  aux  Indes  Orientales,  I.  141.  Sur 
rcxadticqdc  de  Dom  Jean  de  Caflro  dans  fon 
Journal,  167.  Obfcrvation  confirmée,  17t. Sur 
la  Marée  ,181.  Sur  le  paflage  des  Juifs  dans  la 
mer  Rouge  ,195.  Sur  IcsBadwis  , 197.  Obfcr- 
vation fur  la  couleur  de  l'eau  , 1 98.  Remarque 
fur  un  Ouvrage  Se  fon  Auteur,  100.  Obfer  va- 
tions  préliminaires  fur  les  premiers  Voyages  des 
Anglois,  ii4-  Remarques  8c  obfcrvations  d’une 
Flotte  Angloifc,  113.  Autres  obfcrvations  fur 
un  Voyage  des  Anglois  , 1 16.  Sur  l’Afrique, 
117.  Rcmaïqucs  Phyfiques,  118.  Obfcrvation 
Géographique , 1 3 4.  Sur  le  cours  du  vent  ,135. 
Obfcrvation  curicufe  , 183.  Celles  de  Thomas 
Srephens,  zBj.  Remarques  fur  le  Pays  de  Bé- 
nin , 194.  Sur  le  motif  qui  fait  entreprendre  un 
Voyage  , 1 96.  Sur  les  entreprifes  des  Anglois  , 
317.  Obfcrvation  importante  , 384.  Sur  les 
vents  A:  les  courans,  457.  Obfervations  recon- 
nues faufles,  483.  Celles  de  Rogers  Anglois 

-,  fur  les  Nègres  de  Sierra  Lcona  , 464.  Sur  la  va- 
riation 8c  ch  'ngement  de  tems,  (ci.  Sur  le  Cap 
Ar  dm  A<^\s  , jo  3.  Obfcrvat.  fur  lèvent,  534. 
Obfcrvations  fur  la  Ville  de  Zenan  , II.  18.  Sue 
le  vent,  dans  des  Détroits  , 43.  Sur  les  ani- 
maux , Obfcrvations  d’un  Amiral  Anglois, 
47.  Sur  l’état  de  ta  Ville  d’Aden , f6.  Remar- 
ques fur  la  Relation  d’un  Voyage , 91.  Obfer- 
vation  fur  l’Azimuth  magnétique  8:  l’amplitu- 
de, 95.  Suite  d’obfcrvarions  nautiques  , 97, 
tu 


Digitized  by  Google 


14  TABLE  DES 

Remarques  fur  un  Journal , 98.  Obfcivaiions 
curieuses  3c  utiles  pour  les  Navigateurs.  nj. 
Obfcrvations  Nautiques,  115.  Remarque  fur 
le  nom  d’un  Roi  , 174.  Remarques  prélimi- 
naires , 17 6.  Obfcrvations  fur  diverfes  Mar- 
chandises , 184.  Remarques  fur  les  progrès  des 
Hollandois  8c  leur  caraâere  , 105.  Obfcrva- 
tions préliminaires  fur  le  Voyage  8c  les  Avantu- 
ies  d’un  Anglois,  11).  Remarques  d'un  Voya- 
geur fur  le  Japon , 8c  fur  le  fort  de  ce  même 
Voyageur,  sij  8c  114  Obfcrvations  fur  le 
Pic  de  Ténérif,  159*  Celles  d'un  Homme  d’ef- 
prir  publiées  par  Sprat,  140.  Remarques  préli- 
minaires fut  les  Auteurs  de  plufteurs  Relations  , 
149.  Remarques  de  divers  Ecrivains,  164.  Re- 
marques particulières,  171.  Remarques  préli- 
minaires, x-jt  Antres  remarques  préliminai- 
res, s8j.  Obfcrvations  Agronomiques,  )il. 
Sur  l'ouvrage  d’une  Relation  , 311.  Mit  la  Car- 
te de  Roberts  8c  fes  défauts  , 334.  Sur  les  Iles 
du  Cap  Verd,  jyy.  Sur  le  N itre  8c  les  marées 
des  Iles  du  Cap  Vcid  , 359  & >$o.  Diflerentes 
obfervations  fur  l’Ilc  de  Sal  , 363.  Sur  la  Baie 
de  S.  Jago , 1 8 f . Obfcrvar.  Agronomiques  fur  le 
Pendule  8c  le  Ba  omette  à Pile  de  Goiéc  , 449* 
Obfcrvar.  préliminaires  fur  le  Voyage  de  Claude 
Jannequin  , 43  1.  Obfcrvations  préliminaires  fur 
les  Voyages  de  M.  Bruc  , 460.  Sur  les  Comp- 
toirs , 303.  Sur  les  Forts  de  l’Atiiquc , 507  , 6* 
fuiv  Sur  le  Royaume  de  Galam  , 8c  les  dé- 
couvertes des  François  au-delà  , jiS,  S*  fuiv. 
Sur  tes  Détioits  des  Iles  des  Sorcflftrs,  de  Bour- 
bon , 8c  de  Formofa  , j#>8.  Sur  les  Villes  de  Ka- 
chao  8c  de  l-arim,f93,  & fuiv.  Sur  Plie  de 
Biflao  , J9  y Sur  le  Commerce  de  Goréc , «or. 
Sur  la  Gomme  du  Sénégal  8c  fon  commerce  , 
<19.  Remarques  fur  le  Commerce  de  la  Cam- 
bra, III.  18.  Obfervarion  fur  un  Commerce 
xnyflcricux , 37.  Remarques  ajoutées  à un  Jour- 
nal , 107.  Obfcrvations  fur  les  Cartes  des 
Européens  dans  la  Gambra,  11 9.  Sur  le  Carac- 
tère 8c  la  Religion  des  Portugais  noirs  , 117. 
Sur  lcsJalofs,  138.  Remarques  préliminaires 
fur  les  Auteurs  qu'on  doit  citer.  161  8c  i6x. 
Sur  Sierra  Leona,  111,6* fuiv.  Obfervations  de 
Monte,  1 jj.  Sur  les  apparences  du  Soleil,  134. 
Sur  le  Caméléon  , joo.  Remarques  hiftoriques 
fur  un  Prince  , 41  y.  Obfcrvations  en  divers 
lieux  , 447 , 6*/im\  Remarques  fur  la  mifcrc 
du  Cap  Cotfe,  4 y y.  Au  fujet  d’une  Côte,  437. 
Sur  Labar,  465.  Sur  les  Saluts  de  mer , *71. 
Ketnatqucs  fur  l’erreur  de  pluficois  Cartes  fie 
fur  la  Religion  des  Nègres,  4 A.  Obfcrvations 
générales  fur  la  Côte  de  Maîaguctte  éij. 
Remarques  fur  le  Fort  de  S.  Antoine.  IV.  19. 
Remarques  Nautiques,  81.  Obfcrvation  fur  la 
Reli  ion  des  Nègres  de  la  Côrc  d’or  , 17  j.  Sut 
le  maïz  8c  le  riz  de  la  Côrc  d’or,  117.  Sur  les 
Forts  François  8c  Anglois  à Juida,  339.  Sur  la 
Religion  du  !’  y*-PÀrdra,  394.  Obfcrvanons 
Nautiques , 438.  Celles  de  Bolmau  fux  la  Ri- 
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vicre  de  Rio  Gabon , 457.  Obfcrvations  Phy- 
fiques  8c  Nautiques,  4 6 6.  Remarques  d'Atkios 
fur  des  Voyages  , 4*9.  Celles  de  Carli  fur  Mar- 
fcille,  yi 6.  Obfervations  fur  le  Pays  de  Kapia- 
da  , 574.  Sig.  Cccc.  Obfervations  fur  la  lim- 
pliciré  d'un  Auteur  8c  fes  remarques  , V.  46  8c 
47.  Lieu  d’obfcrvation , ni.  Variétés  dans  les 
obfeivations  fur  la  latitude  8c  longitude  du  Cap 
de  Bonnc-Efpérance,  116  8c  117.  Obfervations 
fur  1rs  Cartes  du  Cap  de  Bonne-Efpérancc,  139. 
Celles  d’un  Auteur  fur  l’Autruche,  8cc.  101. 
Celle  d’un  Auteur  fur  des  Contrées  maritimes 
8:  des  lies,  109.  Remarques  des  Auteurs  d’un 
Recueil,  368.  Obfcrvations  de  Navarette  fur 
fa  route,  403.  Sur  les  Villes  de  Km*xrha8:de 
Li-ki,  4 (6.  Obfcrvations  des  Jéfuites  fur  U 
Pcrlonnc  de  l’Empereur  de  la  Chine,  yitf.  Sur 
la  Ville  de  Canton,  517.  Remarques  générales 
fur  la  Forme  des  Villes  de  la  Chife,  VI.  8 8c  9. 
Obfcrvations  fur  la  grande  muraille , les  Lacs 
8c  Rivières  de  la  Chine  , 118,6*  fuiv.  Sur  les 
viandes  Chinoifes,  14t.  Sur  les  rems  qui  con- 
viennent aux  Vers  à foie,  134.  Remarques  fur 
la  matière  du  papier  Chinois  , 134.  Sur  l'origine 
de  l'Encre  de  la  Chine  ,158.  Obfcrvation  fur  le 
Bois  qu’on  brûle  pour  la  coropofition  de  l’En- 
cre de  laChioc,  139.  Cérémonies  en  ufage  à 
la  Chine  pour  obfervcr  les  Eclipfcs , x6^  Sur 
les  règles  pour  tâter  le  poulx  , 184.  Remarque 
fur  la  poittcllc  des  Chinois  s 194.  Celles  des  Au- 
teurs Anglois,  8c  du  Père  le  Comte  fur  Confu- 
cius , 304.  Sur  l’ancienne  maniéré  de  compter  à 
la  Chine  , 309.  Sur  les  ufages  des  caraéfercs 
Chinois  8c  Européens  pour  l’écriture,  jn  8c 
3 1 j.  Obfcrvation  fur  une  Table  Alphabétique , 

3 1 4.  Remarque  d’un  Auteur  fur  une  Sc&c , 3 16. 
Celle  d’un  Philofophc,  341.  Sur  l’Arbulle  qui 
porte  le  thé  , 471.  Sur  la  laideur  du  poifioa 
nommé  Hay-feng,  ou  Hay-fang , 499.  Obser- 
vation mitotique  8t  géographique  de  la  Coite  , 
yno  , 6*  fuiv.  Su»  la  ntoation  de  la  Capitale  de 
la  Corée  , yoy.  Sur  les  deux  principaux  Peu- 
ples de  la  Tauaric  , 348.  Obfervations  Mathé- 
matiques, 333.  Obfcrvations  entre  le  Prince 
héréditaire  de  la  Chine  , 8c  le  Pere  Patennin  fur 
les  Langues  Européennes  8c  Tartares,  369  8c 
570  , Remarques  fur  les  noms  de  Mongols  fie 
de  Tartares,  381.  Sur  une  Rivickc , <89.  Sur  le 
Gouvernement  des  Kalkas,  600.  Obfervations 
furies  polfdlîons  des  Eluths  , VU.  18.  Remar- 
ques fur  le  titre  de  Khan,  31.  Sur  l’Hifloircdes 
Tartares,  43.  Sur  des  Extraits  Chinois , 8c  leur 
utilité,  loi.  Sur  quelques  noms  du  Royaume 
de  Tibet , 104.  Du  Tradu&cur  Anglois  de  Ben- 
tink,  ijo.  Obfcrvation  de  Jcokinfon  , ijf. 
Remarque  fur  la  Carte  du  Tibet , 110.  Sur  pla- 
ceurs faits  , 164.  Obfcrvation  de  Rubiuquis, 
184.  Sur  l’état  des  Infidèles  , & fur  laconvcrlîoo 
des  Tartares,  19*-  Celles  de  Marco  Polo  fur 
IcsTarrarcs,  Se  la  Çorr  de  leur  Khan , 348. 
Sur  l’ouvrage  de  Marco  Polo,  373.  Remarques 
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fur  un  Journal,  <91.  Sur  divers  Voyages  ren- 
tes pour  trouver  des  toutes  qui  conduisent  à la 
Chine.  41 3 , & fuiv.  Obfervations  fur  la  gran- 
de muraille  de  la  Chine,  471.  Sur  l'embou- 
chure du  Saghalian-ula  , 5)4.  Obfervations 
des  Millionnaires  , 383.  Remarques  fur  une 
viétoiic  de  l'aimée  Chinoife  , 403.  Obferva- 
tions des  Holiandois , fur  l’ile  de  Sainte  Marie , 
VIII.  87.  Sur  la  Baie  d'Antongil  , 95.  Sur  le 
Palais  du  Roi  de  Tubaon.  1 1 6 5c  137.  Sur 
le  Royaume  de  Patane  , 173.  Remarques  fur 
la  haine  des  Portugais  pour  les  Holiandois  , 
19t.  Obfervations  d'un  Auteur  fur  Madagnf- 
car,  103.  Remarque  fur  le  caraétcre  d'un  Au- 
teur , 105.  Obfervations  fur  les  Ufages  des 
Portugiis  dans  leur  Navigation  , 133.  Remar- 
ques d'un  Auteur  fur  Sce  Hélène  , 136  & 117. 
Obfervations  fur  la  route  de  Wartrick  aux  In- 
des Oiicntales,  190.  Celle  d’un  Auteur  fur  PE- 
rablillcmcnc  des  Holiandois  à Amboine  , 339. 
Obfervations  fur  les  progrès  de  la  Compagnie 
Hollandoifc  , 373.  Obfervations  fur  les  abus 
du  Commerce  à Batavia  , 490.  Remarques  fur 
un  Article  , 331.  Obfervations  d’un  Auteur 
Françoÿ,  344  & 347.  Autres  obfervations  du 
même  Auteur,  583.  Remarques  fur  les  pierres 
de  Madagafear , 619.  Obfervations  fur  divers 
Points  qui  regardent  Pile  Vie  Madagafear,  4 11. 
Obfervations  fur  la  Langue  de  Madagafear  , 
61  j.  Remarque  fur  un  oubli  important,  440. 
Remarques  fur  le  Journal  de  la  Haye,  Amiral 
François,  430.  Remarque  fur  la  punition  d’un 
Gouverneur,  IX.  7.  Obfervations  fur  Néga- 
patan  , 10.  Celle  d'un  Voyageur  Anglois,  30. 
Obfervations  particulières  concernant  Surate , 
34.  Remarques  le  Pays  de  Surare,  38.  Obfcr- 
vation  furies  Canes  marines,  J4.  Celles  d’un 
Jéfaite  avant  fon  départ  pour  les  Indes  Orien- 
tales , 71.  Sur  Malaca  , 74.  Sur  la  Chine  , ibid. 
Remarque  fur  les  Nids  d’Oifeaux  qui  fe  man- 
gent , 74.  Sur  an  Auteur , 88.  Remarques  cri- 
tiques fur  Auteur,  918c  91.  Sur  l’origine  des 
Tonquiniens,  io4.  Remarques  Agronomiques , 
ix4.  Obfervations  fur  pluhears  Phénomènes, 
2x7.  Celles  que  les  Jéfuites  font  à Batavia, 
133.  Sur  les  Mers  fous  la  Ligue,  134.  Remar- 
ques fur  les  Eléphans  , 149.  Obfervations  Af- 
tronomiques,  13  3.  Obfcrvation  d’une  Eclipfe 
de  Lune  au  Château  de  Tléc  Pouflonne,  137. 
Remarques  du  Pcrc  Tachard  fur  fa  route,  i4i. 
Remarques  agronomiques  , 178  8c  179.  Varia- 
tions obfcîvées  près  d’une  mine  d’Aiman  , xo4. 
Obfervations  fur  un  Pays  , ibid.  Remarque  pré- 
liminaire , 134.  Remarques  fur  les  Langues 
Siamoife  & Bulie  , 313.  Obfervations  fur  di- 
|prcrs  PoilTons,  3x0  , & fuiv.  Sur  Tikou  8c  le 
Pays  voilin  , 3x3.  Sur  Plie  de  Calcmpluy  ,393, 
& fuiv.  Remarques  far  diverfes  pairies  d’une 
Relation,  qu’on  fupprime,  403.  Obfervations 
ùu  Nanquin  ou  Naaking , 404.  Sur  le  récit  de 


Pinto,  410.  Sur  Pile  de  Lequios,444.  Obfer- 
vaüons  à Tiroplam  , 470.  Cbfervations  fur  le 
Pays  de  Cananor , joi.  Sur  une  Mine  de  Dia- 
mans , 31 4.  Obfervations  dans  la  Tente  d'un 
Général,  3x7.  Celles  d'un  Auteur  François  fur 
les  maladies  de  fon  Vaifteau,  601.  Obfcrvar. 
du  meme  Auteur , 407,  £ fuiv  Obfcrvat.  fur 
le  Commerce  des  François  aux  Indes,  4$j  . 6* 
fuiv.  Sur  le  Cafté  de  Plie  de  Bourbon,  443, 
Remarques  fur  le  Commerce  du  CafFé  en  Fran- 
ce , 444.  Remarques  fur  une  Audience  , X.  44. 
Obfervations  fur  la  Religion  du  Mogol  téguanr, 
ibid.  Remarque  fur  la  politeftc  des  Indiens, 
71.  Sur  le  Bétel , 73.  Remarques  fur  l'Editeur 
de  Mandeflo  , 90.  Autres  remarques  de  fon  Tra- 
du&eur  , ibid.  Obfervations  à Lahor,  104.  Sur 
les  routes  de  Perfe  aux  Indes,  131.  Remarques 
fur  diverfes  Places  , »4i.  Obfci  varions  d’un 
Auteur  à Point  de  Galles,  173.  Du  meme  au 
Cap  de  Bonne-Ffpérancc  , 188.  Remarques  fur 
divers  lieux  de  l’indouftan  , xo|.  Ofcfervar. 
fur  Mékran  • 107.  Sur  l’ancien  Royaume  de 
Guzarate  , xo8.  Sur  Agra , X09.  Sur  Dékan, 
ibid.  Sur  la  nombreufe  Milice  Mogole , 134. 
Sur  des  Ufages  , 139.  Sur  le  Climat  de  Pln- 
douftan  , x8o.  Obfervations  Nautiques , 184. 
Sur  le  détroit  de  la  Mer  rouge , x86.  Obferva- 
tions générales  fur  l'Arabie , XÔ9.  Des  François 
dans  les montag  dePArabiebeureufe,  x98.  Ob- 
fervat.Géograptriq.fur  le  Paysd’Yemen,i£/</.Rc- 
marques  lur  le  Cafté  d'Ethiopie,  308.  Obfer- 
vations fur  les  Iles  Marianes , & le  caraflcrc 
des  Infulaircs , 334.  Sur  les  Iles  Philippines, 
333.  Sur  la  Baye  de  Manille,  337.  Obferva- 
tions importantes  fur  les  longitudes  & la 
latitude  de  la  Mer  du  Sud,  374.  Sur  Mindanao, 
414.  Sur  l’intétieur  d’une  lie  , 443.  Remar- 
que fur  la  perte  qu*un  Vaifleau  fait  d’un  jour  , 
454.  Obfervations  fur  les  chemins  du  Japon  , 
489.  Picmicrcs  obfervations  des  Holiandois  à 
Jedo  , 3XX.  Obfervations  d'un  Auteur  fur  deux 
Cartes  Japonoifes  ,331.  Obfcrvation  fur  la  na- 
ture des  découvertes , r4i.  Sur  l’arbridcau  Ja- 
ponois  qui  porte  le  Thé  , 48x.  Remarques  fur 
les  qualités  du  Thé  , 4 88.  Voyageurs  dont  on 
a les  remarques  fur  les  Détroits  de  Magellan  8c 
de  le  Maire , XI.  1 . Obfervations  fur  le  Détroit 
de  Magellan  , 4.-  Obfervations  dans  ce  Détroit , 
10.  Autres  obfervations  fur  ce  Détroit  ,17.  Ob- 
fervations depuis  le  quarantc-fepticme  degré  de 
latitude  du  Sud  jufqo'au  Détroit  de  Magellan, 
*9.  Obfervations  importantes  , 33.  Sur  la  Ri- 
vière de  Batchelôr  , 47.  Celles  d’un  Voyageur 
Anglois , for  les  intérêts  de  fa  Nation  ,4  4.  Re- 
marques fur  le  Journal  du  même  Voyageur , 
66.  Autres  obfervations  du  Voyageur-,  47. 
Sur  Pile  Gatgone,  7*.  Sur  les  Iles  de  Gal- 
lapagos,  74.  Sur  une  deferiptionprife  aux  Efpa- 
gnols  , 8c  fur  des  Cartes  , 77.  Remarques  fur  U 
Colonie  Hollandoifc  du  Cap  de  Bonne-Efp4- 
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rance  , 79.  Obfervations  fur  le  Port  Défit é,  8 x.  Sur  un  terrein  , 467.  Obfervations  tans  une' 

Remarques  fur  le  Port  Saint  Julien.  83.  Sur  traverse,  470.  Obfervations  nautiques  , 4?  y. 

le  Détroit  de  Magellan  « 87.  Sur  la  Table  & la  Remarques  fur  la  grandeur  & les  propriétés  des 

Ligne  de  Lock  , 53.  Obfervations  fur  l’Ile  de  lies  de  Juan  Fernandez  , 499.  Inutilité  d’un  trop 

Saint  Vincent,  9t.  Remarques  fur  Pcftimc  , grand  détail  dObfctvations,  y 04.  U fa  gc  dcdi- 

96.  Obfervations  fur  l’Ilc  de  Sainte  Catherine,  verfes  obfervations,  yor.  Obfervations  fur  un 

$7.  Remarques  fur  l’Eflimc  , iox.  Sur  les  Cou-  Voyageur,  j 88.  Eclaircilfcmcnt  fur  lcsobfcrva- 

rans  5c  les  Vents,  104.  Sur  les  Balles  d'une  Mer,  tions  faites  au  Pérou  pour  déterminer  la  figure 

114.  Obfervations  furies  avantages  que  les  Por-  de  la  Terre  , 6 09.  Obfcrvation  des  angles  de  la 

tugais  tirent  du  Bréfil,  no.  Sur  le  Détroit  de  Terre,  6 18.  Remarques  du»  Jéfuitc.XIV.  11. 

le  Maire  , txy.  Obfcrvarious  Nautiques , 118.  Obfervations  agronomiques  à l'cmboucburc  du 

Sur  le  Port  de  Chequeran  ,168.  Sur  le  Scorbut,  Napo  , ;y.  Autres  obfervations  , 4*.  Remarque 

169.  Sur  la  nécclfné  d’une  Méthode  , 1 86.  Sur  fur  la  petite  Vétolc  qui  fait  de  fréquens  ravages 

l'approche  d'une  Tempête,  117.  Sur  le  tetrain  au  Para  , 47.  Obfervations  fur  les  deux  embou- 

de  Plie  de  Timor,  114.  Sur  les  Marées , x4*.  chu  res  de  l'Amazone  , 48.  Auttes  faites  depuis 

Obfervations  de  deux  Yaificaux  François  , xî 6.  Buenos-Aires  jufqu’au  Détroit  de  Magellan  , 8 j. 

Sur  Japara  , 17J.  Sur  Colombo , xfi.  Remar*  Obfervations  nautiques  fut  le  Port  de  S.  Julien  , 

ques  fur  un  Auteur,  & fur  fes  Voyages,  303.  9$.  Remarques  fur  le  fruit  nomme  Manzanillc, 

Obfervations  fur  les  Saifons  des  Indes,  ibid*  lof.  Obfervations  fur  les  Mangliers , 107.  Re- 

Obfcrvations  de  Dampicr , jji.  Sur  l'Occident  marques  fur  la  racine  de  Camotes,  ! 10.  Sur  le 

de  la  Californie , 590.  Nécclfité  d*unc  obfcr-  terroir  de  l'Iûhme  de  l'Amérique  , ut.  Sur  le 

vation  , 403.  Obfervations  fur  les  Rattar.gs,  chant  Se  la  beauté  des  Oifeaux  de  l’ilthmc  de 

404.  Obfervations  utiles,  4 10.  Sue  la  Nouvelle  l'Améiiquc,  n y.  Obfervations  fur  le  climat  du 

Hollande,  4*8.  Sut  la  férocité  des  Sauvages,  Pais  de  Guayaquil , 133.  Sur  un  Pais  du  frélîl 

414.  Supplément  aux  remarques  géograrhi-  & fes  Habitnns , 1 9 y.  Sur  les  Bral'i^cns  , 16  f. 

ques  fur  le  Tonepin , 430.  Obfervations  dans  Sur  les  Rrafiliens  Antropophages , 17*.  Sur  la- 

le  quartier  Impérial  du  Camp  du  grand  Mogol , Religion  des  Brafiliens  , ibid.  Obiervation  cu- 

477.  Remarques  fur  caraéVcrc  de  Ctrcri,  4*8 r eulcfur  les  Papillons,  3 18.  Remarque  fur  les 
Sur  U fuite  d'une  route,  yo|.  Obfervations  à Grenouilles  d'Afic  8c  d'Afrique  , 334.  Obfcrva- 

Canton  , yo  7.  Obfcrvation  nécelfaire  , 519.  irons  fur  un  Pais  Se  fur  des  pierres  à fil  d'or,  3 yo. 

Sur  le  Cap  S.  Luc,  5c  fur  les  découvertes  des  Remarques  fur  les  Incas  de  la  Guiane  , 3 y 7.0b- 

Efpagnols  ,3x3.  Sur  des  Monumens  , y 3 y.  Sur  fervations  fur  l’Ilc  8c  la  Ville  de  Cayenne  , 380* 

les  Sangliers  ta  l'Amérique,  338.  Sur  la  Ville  Sur  la  difficulté  de  pénétrer  en  Guiane,  388. 

de  Séville  , y y 1.  Sur  le  Commerce  des  François  Premières  obfervations  d'un  Voyageur  François, 

dans  la  Mer  du  Sud,  5 66.  Surl’llc  d'Emouy  , 410.  Remarques  fur  la  Floride  Françoife,  44  y* 

579.  Sur  le  Détroit  de  la  Sonde  , y9S.  Obferva-  Observations  générales  fur  la  Virginie,  491- Sut 

lions  utiles,  *1  y.  Utilité  des  obfervations  fur  des  Vignes  de  la  Virginie  , yio.  Sur  la  Caroline 

les  Muées  5c  Courans.  6 jy.  Sur  le  Cocotier , & fes  Habitans,  y 67.  Sur  la  tempéra  «te  du  cli- 

670.  Sur  le  Bézoar>  67$,  Sur  la  couleur  jaune  in.it de  Pcnfacolc , 576.  Sur  le  Canal  de  Bahama,. 

des  Perles,  68  3.  Autres  obfervations  fur  le  ibid.  Obfervations  générales  fur  les  Colonies  An- 

tems  & conditions  delà  Pèche  des  Perles,  684.  gloifesdu  Continent  de  l'Amérique,  j8  6.  Sur 
Remarques  fur  les  Carres  géographiques  de  l'A-  un  tragique  événement , 611.  Sur  le  caractère 

xnértquc  , XII.  xvj.  Obfervations  de  Chrifto-  de  Cavelier  de  la  Salle  , ibid.  Sur  le  Pars  de  la 

Phc  Colomb,  10.  Diverfirs  obfcrvat.  49.  Sur  Baie  d'Hudfon  , 6 y y Sur  le  Commerce  desAn- 

unc  Côte  , 7 y.  Autres  obfervations , 79.  Rcmarq.  gloîs , 660.  Sur  les  Habirans  de  la  Baie  d'Hud- 

fur  11  conduite  d’un  Gonvern.  13  y.  Obfcrvar.  jfon  , 664.  Sur  l’embouchure  du  Fleuve  S.  Lau- 

fur  l’Ilc  Efpagoolc  , *40.  Récit  des  obfcrvar.  rent  5c  fur  les  Marées  , 689.  Obfervations  du  P. 

d'un  Callillan,  313.  Obfervations  fut  le  Gou-  de  Charlevoix,  <90.  Observations  curieufes  , 

vemement  du  Pays  Méxiquain  , y8x.  Sur  les  6p).  Sur  le  Lac  Erié  ou  de  Conty  ,710  Sur  le 

BoubiesSc  Guerriers,  Oifeaux  aquatiques , 630.  Lac  fupérieur  du  Canada,  7IX.  Sur  les  décou- 

Sur  l'Alligator  5c  le  Crocodile , 6 41.  Sur  les  Tor-  vertes  qui  relient  à faire  en  Amérique , 717*  Re- 
lues , 6 44.  Obfcrvation  remarquable  fur  les  Tor-  marques  fur  la  ficuation  de  la  Nouvelle  Orléans, 

tues,  646.  Obfervations  des  François  , XIII.  35.  741.  Obfervations  générales  fur  l'Amérique, XV. 

Remarques  fur  une  Rchtion,  37.  Obfcrvation  1 bfuiv.  Remarques  fur  les  Voyages  de  Frobis- 

fur  le  choix  de  cinq  Députés,  19t.  Sur  quatre  her , 98.  Obfervations  fur  un  Pais,  Ht.  Rc- 

Kivxrcsdu  Pérou  , xi8.  Obfcrvation  de  deux  marques  fur  la  Relation  de  l'Amiral  de  Ft^H, 

Mathématiciens  Espagnols  daos  leur  route,  137.  161  Suppofitions  établies  fur  des  obfcrvanont 

Remarques  fur  les  vacations  de  l'aiguille  aiman-  pafTées  ,181.  Obfervations  fur  des  expériences 

fée  , x 3 9.  Sur  lés  Marées  du  Port  de  Panama  , de  Voyages , X07.  Sur  le  froid  du  Canada,  ti  y. 

x7j.  Obfcrvatioiufuilc  climat  de  Quito,  398.  Qbfcivations patticulicics  fui  le*  Pays  les  pluâ 
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éloignés  do  Nord  de  l’Amérique  Septentrionale , 
bfuiv.  Remarques  fut  rEtablillemcnt  des 
Anglais  à la  Caroline  , 394.  ObfetvationsdaP. 
Labat , 409.  Sur  la  Plaine  du  Cap  François , 4x4. 
Sur  la  Côte  Occidentale  du  Cap  François,  4*7- 
Celles  du  P.  du  Tertre  fur  la  Guadeloupe  , 508. 
Celtes  du  Doéfeur  Stubbs  fur  le  climat  de  la  Ja- 
maïque ,585.  Obfcrvations  fut  les  Gouverneurs 
Anglois  de  l’Ilc  d’Antigo  , 610.  $Ur  les  avanta- 
ges de  l’Ilc  deTerre  Neuve  , 44 j.  Obfcrvations 
générales  fur  le  climat  des  Antilles  , 48x.  Sur 
l'origine  Se  la  nature  du  Sucre  de  l’Amérique  , 
<84.  Sur  des  profits  de  Tabac  négligés,  696.  Sur 
la  méthode  de  préparer  le  Chocolat  en  Améri- 
que , 704.  Obfcivation  fur  les  articles  d’HiUoirc 
Naturelle  , 718. 

Obfervatoiiqf  : Celui  de  Péking  , VI.  14.  Planche 
de  la  forme  de  l’Obfetvatoire  de  Pékinç  , 171. 
Celui  du  Cap  de  Bonnc-Efpéraoce , IX.  130. 
Projet  d’un  Olffcrvatoirc  à Siam , 152.  Ordre 
du  Roi  de  Siam  pour  i’éreétion  d’un  Obferva- 
toire , 107. 

Obftaclcs  : Caufes  des  obftacles  que  les  Anglois 
trouvent  à Surate  , II.  77.  Obftacle  au  Chriftia- 
nifmc  , i4x.  Obftacles  levés  , x8a.  Ceux  qui  ar- 
rêtent les  Européens,  yix.  Ceux  de  la  part  des 
Mandingos,  Sec.  4) ).  Celui  que  le  (leur  Com- 
pagnon trouve  à vaincre  , 6)8  6»  fuiv.  Terrible 
obftacle  qui  arrête  Stibbs  , 111.  66.  Ceux  qui 
arrêtent  Hull , ixj.  Obftacles  au  Commerce  des 

* Anglois  , IV.  69.  Obflaclcsau  progrès  de  la  Re- 
ligion , V.  49.  Obftaclcs  aux  vues  des  Holland, 
ijo.  Ceux  que  deux  Vailieaux  Hollandois  trou- 
vent à Canton  ,1)5.  Ceux  qui  retardent  la  Com- 
miftion  d^teux  AmbalTadcurs  Hollandois,  i)8. 
Obftaclcs  fufeités  , x7i.  Ceux  de  la  part  du  Vi- 
ccroi  de  Ning-po  ,41  y.  Obftacle  qui  arrête  une 
bonne  œuvre  du  Gouverneur  de  Ning-po  , 4x4. 
Obftacle  de  la  part  d’un  Afttonomc  Arabe,  VI. 
17!.  Ceux  qu’un  Millionnaire  trouve  dans  fon 
travail , 4 y o.  Obftaclcs  de  la  part  des  Portug. 
IX.  418.  Obftaclcs  à la  liberté  des  Portug.  4x2. 
Obftaclcs  que  Nadir- Chah  ou  Thamas-Kouli- 
Khan  furmonte,X.  xx4.  Obftaclcs  qui  viennent 
de  la  Religion,  606.  Obftacles  que  Chriftophe 
Colomb  cft  obligé  de  furmonter , XII.  4.  Ceux 
qui  arrêtent  des  Rebelles  , i)j.  Obftaclcs  qui 
^’oppofent  au  fuccès  d une  Commiflion  , 348. 
Obftacle  que  les  Efpagnols  ont  à vaincre  , 409. 
Obftacles  qui  font  rerourner  Las  Cafas  à l’f.fpa- 
gnole  , XIII.  7.  Obftacle  qui  trouble  la  paix, 
84.  Ceux  qui  furvicnncnt  à Gonzalc  Pizarre, 
i48.  Obftacle  à la  conversion  des  Péruviens  , 
J yx.  Obftacles  qui  arrêtent  long-tcms  une  Com- 
pagnie Francoifc  , XIV.  606.  Suite  d’obftaclcs 
q’i’Ogcron  lurmontc , XV.  391.  Obftacles  au 
Commerce  de  la  Baibadc  , 6 17.  Ceux  qui  nui- 
fent  à la  profpcriré  de  la  Colonie  Angloifc  de 
l’Ile  de  la  Providence  , 641. 

Obulong  , lieu  , VII.  474. 

Ob#  > Kivicrc , voy.  Obi»  r 


Oc,  terme  d'honneur,  IX.  *y4. 

Oca  , racine  , XIII.  401.  Celle  du  Pérou  , XIV. 
H7- 

Ocarnpo  ( Gonzales  d*  ),  Efpagnol , tire  vengeance 
des  Indiens , XI II.  y.  Cité  , 1 4 y. 

Ocarnpo  ( Sebaftien  d' ) , fait  un  Voyage  8c  des  dé- 
couvertes , XII.  144.  Succès  de  ce  Voyag cyilid, 

Ocanua,  Ville  , XIV.  408. 

Occaoueta , Ile,  XIV.  $47. 

Oc-caunc  Pipit- chaiat-chan,8cOc-caunc-Ran-rae* 
chi , Officiers  Siamois,  IX.  x8x. 

Occicnt,  Place,  VII.  404. 

Occona(  Rio  d’) , XIU.  437. 

Oc-coune  , titre d’Officicr  Siamois,  IX.  xyy. 

Occum-Chamnam  , Mandarin  Siamois  , allant  en 
France  & à Rome  en  qualité  d-Envoyé,  rccon- 
noî:  le  lieu  où  il  a fait  naufrage  , IX.  xr^.  Son 
Voyage  de  Siam  en  Portugal  en  qualité  d’Am- 
ba fadeur  , u4.  Motifs  du  Voyage.  Son  dépare 
Si  fa  route  jufqu’à  Goa.  Il  cft  forcé  de  s'arrêter 
près  d’un  an  à Goa.  Son  admiration  , ibid.  Il 
♦'embarque  pour  l'Europe,  117.  Récit  de  fon 
naufrage  au  Cap  des  Aiguilles.  Comment  il  s’ap- 
perçoir  du  danger.  Efforts  inutiles  pour  foulcvcr 
Je  VailTcau  , ibid.  Confternation  de  l’Equipage  , 
118.  Moyens  qu’on  emploie  pour  fe  fauver.  Oc- 
cum  arrive  au  rivage  fur  une  planche.  Il  a le 
courage  de  retourner  au  VaifTeau  , ibid.  Provi- 
ens qu’il  eu  emporte,  119*  Ingratitude  d’un 
Portugais.  Nombre  de  ceux  qui  fe  fauvent.  Ils 
font  eipofcs  à périr  de  fioid.  Leur  route  au  tra- 
vers des  bois  jufqu’au  Cap  de  Bonnc-Elpérancc, 
ibid.  Bonheur  qu’ils  ont  de  trouver  une  mare 
d'eau  ,1x0.  Ils  fe  divifent  en  trois  bandes.  Les 
Portugais  quittent  les  Siamois.  Tiifte  état  du 
premier  AmbafTadeur.  11  s’arrête  avec  un  jeune 
nomme  qu'il  aime  , ibid.  Marche  des  autres^xn. 
Ils  rejoignent  les  Portugais.  Défcfpoirde  l’Au- 
teur . Il  fe  détermine  à mourir.  Un  ami  rappelle 
fon  courage  , ibid . Rencontre  de  quelques  Hot- 
tentots, xx2.  Ces  Barbares  montrent  uc  de  leurs 
Villages,  ibid.  Comment  les  Mandarins  foola- 
gent  leur  faim  , xx).  Leurs  allarmcs  dans  le 
Yillagc  des  Hottentots.  Ils  fe  remettent  en  mar- 
che. Erreur  du  Capitaine  Se  des  Pilotes,  ibid. 
Faulîc  efpérancc  qui  augmente  leur  mifcrc,  XX4. 
Mort  funeftede  deux  Mandarins.  Invention  pour 
porter  de  l’eau  , ibid.  L’Auteur  tue  un  Serpent 
qu’on  mange  tout  entier,  ixy.  Vent  terrible. 
Pluie  qui  l’cft  encore  plus.  Ils  font  abandonnés 
des  Portugais.  Leur  confternation , ibid.  Difeours 
d’un«Mandarin  qui  relcve  leur  courage,  zx4. 
Ils  s’cllôrcent  de  retrouver  les  Poirugais.  Rivière 
qu’ils  veulent  traverfer  , ibid.  Us  en  fuivenr  les 
botds,  xx7.  Ils  trouvent  quelques  traces  des  Por- 
tugais. Mort  d’un  des  Interprètes  , ibid.  Mur- 
mure de  la  troupe  , xx8.  Elle  retourne  fur  fes 
pas.  Leur  joie  en  arrivant  à Pile  aux  Moules.  Le 
bols  leur  manque  , ibid.  Ils  prennent  la  rélolu- 
tir>x  de  s’abandonner  aux  Hottentots,  xx  9.  Mo- 
tifs qui  les  obligent  de  quitter  l’Ilc  aux  Moules. 
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Rencontre  de  trois  Hottentots.  Ce  qu’on  croie 
entendre  par  leurs  lignes.  Secours  que  l'on  en 
tire  , ibid.  Refie  de  la  marche  & Tes  difficultés  , 
ijo.  Rencontre  de  deux  Hollandois,  ijI*Tranf- 
ports  naturels  de  reconnoifTancc  , ibid.  Raifons 
qui  font  choifir  Occum-Chamnam  pour  l'Am- 
baffade  de  France  à Rome,  1)4. 

Occum-Surina  , Mandarin  Siamois , IX.  155. 

Océan  : Fond  au  milieu  de  l'Océan  , IV.  55 1.  Vent 
alife  de  l'Océan  Atlantique,  XI.  6 18.  Océan 
nommé  Afiarique,  XII.  174. 

Ochir-tu  chc-ching-han , Chef  des  Eluths , VU. 
16.  Cité,  17. 

Ochoa  ( Martin  d’)  , Officier  Efpagnol , XIV.  454* 
6*  fuiv. 

Oci-vu  , Bourg  t VIII.  1 5. 

Otka,  Ville,  IV  85. 

Oc-louang,  titre  d’Officier  Siamois, IX.  155.  Jeune 
Mandarin  nomme  Oc-Louang-Souracac  . 189. 

Oc  Mening,  titre  d’Officicr  , IX.  153.180. 

Ococingo  , Ville , XII.  4S8. 

Oconge , Place  maritime , X-  j 50. 

Ocos  , Oifeau  , XI.  f 7. 

Oc-pan,  titre  d’Officicr  Siamois , IX.  155. 

Oepra  , titre  d’Officicr  Siamois , IX.  107.155. 

Ocre  , Foflilc  de  Hic  S.  Jago  , II.  378.  Les  Ncgies 
en  mettent  dans  leurs  ragoûts  , III.  147. 

Oélotatas , Peuple , XIV.  7 » 4.  Cette  Nation  nom- 
mée aulfi  Maâotatas,  731. 

Oculus  ou  Pifeis  oculatus , PoifTon  , 1^.  117. 

Ocutapour  , Baie  ou  Rade  , X.  8 6. 

Oc-ya  , titre  d’Officicr  Siamois,  IX.  153.  L'Offi- 
cier de  l’intérieur  du  Palais  Royal  de  Siam  Ce 
nomme  Oc-ya-Vang  , 180.  Le  Succcfïeur  à la 
Couronne  de  Siam  porte  le  titre  d'Oc-ya  Out 
Haya- tanne  , 184.  Le  Receveur  des  revenus 
Royaux  porte  celui  d’Oc-ya  Pillatcp  ou  Vore- 
thep , 18  j. 

Oda  , X.  fi».  55 SS 4- 

OdJena  , Pays , voy.  Mina. 

Oddy  ( Rio  ) , IV.  4x9.  DifFérens  noms  de  cette 
Rivicre,  441. 

Oder,  Rivicre,  X.  litf. 

OJia  , Capitale  de  Siam  , IX.  481. 

Odioa  , nom  de  la  Ville  de  Siam  , IX.  140. 

Odiquas,  Nation  , V.  ni.  Guerre  Si  réconcilia- 
tion de  ce  Peuple  nomme  auffi  Udiquas,  ni. 

Odoli-hocun,  Ville  ruinée  , VI  <59. 

Odon,  Légat  du  Pape,  VII.  1*4.  Ce  Saint  Evê- 
que furnommé  Molos , 179. 

Odonais  ( M.  GoJin  des),  XIII.  6 if.  O fuiv. 

6ff. 

Odoric  , d’Udin  . Cordelier  Voyageur  , Vil.  374. 

Odovara  , Ville,  X.  310. 

Od'tfcn  , ou  Andierne  , I.  543. 

Oedo  , ou  Bénin  , Capicate  du  Royaume  de  Benin  , 
voy . Benin. 

Œgiihus,  Oifeau  , V.  103. 

Oeil  , ou  Elanceur  , efpecc  de  Serpent , V.  197. 

(Epata  , grand  arbre , & fon  fruit,  XL  657. 
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Oeren , Ville  , X.  85. 

Œufs  : Celui  de  l'Autruche  produit  fans  être  coov^, 
• II.  458.  Grofl'cur  des  œufs  d’Aucruches,  60*, 
631.  Œuf  de  la  grolfeur  d'un  boifTeau  qui  con- 
tient un  enfant  mâle,  VI.  507.  Fruit  nommé 
œufs  de  Dragon  , IX  110.  Prodigieufe  quantité 
d’œufs  d’Oifeaux  , X.  4 3 3-  Œufs  pétrifiés  qui  fe 
trouvent  dpns  des  fondcmcDS  , XII.  4 6.  Goût  des 
œufs  de  Crocodiles,  tto. 

Oermclin  , Hiftoricn,  XII.  5to  6*  fuiv. p 

Œvras  Ville  en  Portugal , IX.  388. 

Orarra  , X.  551. 

Oftawai , aéle  d'abfolution  , X.  65  t. 

Offeque,  racine,  VIII.  607. 

Offra  , Ville , dont  les  troupes  font  battues , IV. 
1*7.  Situation  de  cette  Place , 388.  Comptoirs 
Anglois  & Hollandois  à Offra,  ibid. 

Offufe,  Ville,  VIII.  4f3- 

Ofur,  nom  des  plus  riches  mines' du  Monomota- 
pa  , V.  114.  Mont  Ofur,  ^15. 

Ogaday  , Prince,  voy.  Okray-lchan. 

Oganc  , Prince  puilfant , pris  pour  le  Piête  Jean, 
I.  1(5.  Situation  de  fon  Royaume,  ibid.  voy. 
Prête- Jean. 

Ogen  , Pays  , Se  fa  monnoie  , X.  31  î. 

Ogeron  de  la  Boticre  , Gentilhomme  Angevin 
voy.  Boucre  ( Ogeron  de  la  ). 

Ogevara  , Village  , X.  514. 

Ogheghe  , arbre  , voy.  Oghegue. 

Ogheeue,  arbrifleau  qui  forme  des  haies  , IV.  637. 
Fruit  de  cec  arbre  nommé  auffi  Oghcghe , V. 
74. 

Ogilby,  Ecrivain  , cité,  V.  131. 181.  Ciré , VII. 
4*  *•  4*5-  Cet  Hiftoricn  , cité  Tj^II.  xiij  de  l'ê- 
vanl-propos.  477. 

Ogivaki , Village,  X.  5 11. 

Ogle  , Capitaine  de  VaifTeau  de  guerre  Anglois , 
III.  4*1. 

Oglcthorpe  ( M.  ).  Sa  générofité , III.  111.  Il  eft 
au  nombre  des  Dircéleurs  de  la  Compagnie  An- 
gloife,  n3,lt  n’épargne  rien  pour  écablir  le 
Commerce  de  la  Gomme  , ibid.  Voyage  de  M. 
Oglcthorpe  , XIV.  578.  Cité  , 579  érjuiv.  Son 
retour  avec  plufîcurs  Chefs  Indiens  , 581.  Il  vi- 
fite  les  Colonies  étrangères  ,383.  Cité  , 585. 

Ogmua  , X.  395. 

Ogmuch  i Côte  d’ ) , X.  3 97.  * 

Ogon  , efpecc  de  fèves  venimeofes,  III.  iij. 

Ogorites,  Peuples,  VII.  138. 

Ogotay  , Prince  , voy.  Ugaday. 

Ogoua  , Ville  des  Nègres,  IV.  50.  Sa  lîtuation  8c 
fa  grandeur,  ibid.  Scs  Edifices  ,5».  Comment 
cette  Ville  s’eft  dépeuplée.  Elle  s’eft  rétablie. 
Caraétere  de  fes  Habitans  , tbid.  Noms  qu'ils 
donnent  à leurs  enfans  , 5 1.  Leur  intrépi- 
dité à la  pêche  & autres  occafions  , ibid.  Mar- 
che de  celte  Ville  ,57. 

Ogoxofama  , Empereur  du  Japon  : Préfent  que  les 
Anglois  lui  font,  IL  1 18.  Il  ufuipc  l’Empire  8c 
enferme  le  légitime  héritier,  1 69.  Patentes  le 
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Privilèges  pour  le  Commerce  qu'il  accorde  aux 
Anglois , 166  Guerres  entre  Oguxofama  8c  fou 
Gendre  , 203  6»  fuiv. 

Oguiu  .Ville,  VII.  J*;. 

Ogutenna  , ou  Scn-Fuku  , aibri  fléau  , XI.  714. 

Ogurza,  Province,  VII.  148. 

Oguz  , Prince , 5c  fon  caraélcrc  , VII.  $7.  Son 
zele  pour  le  culte  du  vrai  Dieu  , 38.  Comment 
il  évite  la  mort.  Ses  exploits  fur  le  Trime.  Ses 
nouvelles  conquêtes  , ibid.  Il  fait  la  conquête  du 
Royaume  d'Iran,  59.  Arc  8c  fléchés  d’or  qu'il 
fait  enterrer.  Fctc  qu'il  donne  à fon  retour,  tbid. 
Divifton  <}c  fes  Etats  après  fa  mon  , 40. 

Ohan  , Pays,  VI.  579.  Tartarcs  Ohans  3voy.  Tar- 
tares. 

Ohcyd-khan  , Prince  , VIT.  164. 

Ohin  ,•  ou  Allia  , titre  de  Roi  : ce  qu'il  lignifie  , 
IV.  181. 

Ohio  , Rivière  , XIV.  708. 

Oi , X.  fji. 

Oies , voy.  Oyes. 

Oignons  6c  Poireaux  du  Japon  , XI.  70$. 

Oi-Nira,ou  Kei,  Poireau  , XI.  706. 

Oifeau- royal  , voy.  Butor  8c  Oifeaux. 

Oifeaux:  Grand  nombre  d'oifeaux  dans  une  Ile  fans 
nom  , I.  i).  Prodigicufc quantité  d'oifeaux  vers 
les  C6*cs  d'Afrique  , 184.  Il  y en  a beaucoup 
dans  Plie  des  Pcngouins,  fOf.  Quantité  d'oi- 
feaux de  diverfes  fortes  , II.  46.  Charmant  ra- 
mage des  Oifeaux,  xjj.  Forme  d'une  cfpece 
d’oifeaux  6c  propriétés  de  leurs  nids,  {*4.  Di- 
verfes fortes  d’oifeaux  dans  1*1 le  de  Mayo  ou 
de  May  , $70.  Oilcaux  de  diverfes  couleurs  dans 
l’Ilc  de  S.  Jago  8c  leur  propriété  , 17*.  Adreffc 
d'un  Faucon  pont  pêcher,  46?.  Variété  d'oi- 
feaux au  Sénégal , fox.  Oifeau  bleu  d'une  cfpece 
rare,  jir.  Oifeau  nommé  Quati’aîlcs  , <ty. 
Oifeau  à voix  humaine,  po.  Une  forte  d'oi- 
feaux révéré  des  Negres  , J90.  Une  cfpece  ap- 
pelle fpatule  , ilid.  Oifeau  du  Paradis  , autre- 
ment Monocéros , 646  6»  fuiv.  Oifeau  de  la 
grolTcurd’un  homme  , III.  tx  Autre  cfpccc,j7. 
Oifeaux  à Couronne,  ibid  Autres  oifeaux  longs 
de  fix  pieds , j8.  Abondance  8c  variété  d'oifeaux 
faciles  à tuer  , 8c  pourquoi  , <9.  Autre  nommé 
le  Tropique  , 77.  Oifeaux  de  Mer  à Sierra  J.to- 
na,  116.  Oifeaux  des  bois  . it  j.  Ceux  d* Afri- 
que , 303  & fuiv.  Oifeau  Impérial  «nommé au- 
trement Paon  d Afrique  ou  Denioifclle  de  Nu-, 
midic  , 506.  Oifeau  tare,  308.  Celui  a gros 
bec  & fon  cri.  Variété  de  perns  Oifeaux  , tbid. 
Il  y en  a peu  de  privés  en  Afrique,  ;ic>.  Une 
efpccc  fans  j.imhcs , $ 1 1.  Oifeau  de  coures  for- 
tes au  Pays  d'Ilfn  i , 411.  Un  blanc  à queue  rou- 
ge , ilid.  Le  Tropique , 477.  Oilcau  fingulicr  , 
4 1 5 Autres  cfpece  s d’oifeaux,  ibid.  Oifeaux  Fé- 
tiches . IV.  163  Divifion  en  trois  clafTes  des 
oifeaux  & volai  b de  la  Côte  d’or,  141.  Efpe- 
ccs  commune*,  ibid  8c  14  j-  Oifeau  romme  Por- 
tugais , Z4j,  Figures  d’oifeaux  de  Guinée  , 144» 


Une  efpccc  qui  fc  mange  avec  les  plumes,  14  f. 
Oifeaux  de  proie  de  la  Côte  d’or  , 146.  Oifcaa 
à couronne  , 147.  Erreur  de  pluficurs  Ecrivains 
fur  ce  dernier  Oifeau.  Deux  autres  fortes  d'oi- 
feaux à couronne  , ibid  8c  248.  Oifeau  d'une 
beauté  fingulicre  8c  fa  defeription  , 248.  Autre 
Oifeau  , ibid.  Un  extraordinaire,  149.  Oifeaux 
qui  dévorent  les  grains.  Oifeau  extraordinaire. 
Autre  Oifeau  , ibid.  Etrange  Oifeau  nommé  l’E- 
toile , x jo.  Multitude  d’Oifeaux  dans  le  Pays  de 
Juida , 8c  leurs  couleurs  , j J4.  L’Oifcau  à cou- 
ronne moins  beau  à Juida  qu’en  Guinée.  Diffé- 
rentes fortes  de  beaux  Oifeaux  , ibid.  Ils  chan- 
gent de  couleur  à chaque  mue  , 5 f j.  Oifeaux  de 
proie,  jj 6.  Oifeaux  noirs  redoutés  à Béninois. 
Un  qui  a le  cri  d'un  enfant,  joy.  Oifeaux  qui 
annoncent  la  terre  aux  Voyageurs,  j)).  Multi- 
tude d'une  efpcce  d'oifeaux  & leur  forme,  373*. 
Divination  par  le  vol  des  oifeaux  , V- 3 | . Butors 
gris  qui  pottent  le  nom  d'Oifeau  Royal , 7 j. 
Oifeau  qui  danfe  au  fon  des  inftrumcns  , 77.  Les 
plumes  de  la  queue  d'un  Oifeau  font  l'ornement 
des  femmes  Porcucaifes.  Nids  des  petits  8c  grands 
oifeaux. Oifeaux  de  mofiqueque  les  Nègres  met- 
tent en  C.agc.  Un  qui  prononce  le  nom  de  Jcfus- 
Chrift.  Un  autre  prononce  , va  droit.  Un  autre 
découvre  le  miel  par  fon  chant,  ibid.  Oifcanx 
du  Capdc  Bonne  Efpérancc & leurs  figures. xoo. 
& fuiv.  Variéré  des  petits  oifeaux  , xox.  Un  ap- 
pcllé  l'Oifeau  bleu  , ibid.  Autres  oifeaux,  xoj. 
Oifeaux  privés  ou  Volaille,  ibid.  Oifeau  fingn- 
lier , xi  1.  Multitude  d'oifeaux  fur  un  Lac  & un 
Canal  ,41$.  Bel  oifeau  nommé  Poule  d’or,  VI. 
87.  Oifeaux  curieux  , 1 01.  Oifeaux  qui  rendent 
du  cotron  par  le  bec  , lot.  Nids  d'oifeaux,  ali- 
ment fort  délicat  ,141.  Planche  ou  vue  de  l’oi- 
feau  Pêcheur  ,1x1.  Oifeaux  pour  la  pcchc,iA/«/. 
Oifeaux  de  la  Chine  , 4*7  & fuiv.  Oifeaux  de 
combat , 487.  Oifeaux  imaginés  par  le*  Chinois, 
488.  Oi  eaux  en  abondance  , 333.  O'feaux  fa- 
milier, VII.  386  Nids  d’Oifcaux  qui  fc  man- 
gent ,VIII.  176.  Oifeaux  du  Paradis  , autrement 
nommé  Paxaros  dcl  fol  8c  Mar.uccdisra , *77. 
Oifeaux  de  l'Ilc  de  Ccylan  , 147  & '48.  Ceux 
de  Madagafcar  , 603.  Un  nommé  l'Oifeau  de 
ftu  , 606.  Bel  oifeau  nommé  le  Solitaire,  IX. 
3.  Remarque  fur  les  nids  d'Oifcaux  qui  fc  man- 
gent , 7 6 Erreur  fur  les  nids  d’OilVaux  qui  fer- 
-v  vert  d'aiimcr.s , 1x1.  Grands  Oifeaux  du  Paya 
de  ciam  ,511.  Prodigieux  nombre  d'Oifcaux, 

3 68.  Nids  d Oifeaux  , mcis  fort  dclicar,  X.  392. 
Nom  de  I Oi  eau  dont  on  mange  les  nids,  40X. 
O feau  ftngul.  4»  1.  Prodigicufc  quantité  d’oeufs 
d'Oifcaux,  433  Oifeaud’une  beauté  fînguliere, 

4 f !>.  Oifeaux  domeft;qucs  du  Japon,  669.  Oi- 
feaux fauvages  , ibtd.  Oifeaux  de  proie,  670. 
Chair  de  poifPon  dont  font  faits  les  n:ds  d Oi- 
fi.au  1 4]ui  c manvenr  9 *7*.  Oifeaux  du  Cap 
blanc,  XI  98.  Oifeaux  de  Pile  Juan  Fcrnrn- 
dtx  , ij  j.  Oifeaux  qu’on  rcnconuc  en  pleine 
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Mer  i K9.  Oifeaux  Singuliers  dan;  flic  de  Cei- 
ram,  144.  Oifeaux  d'une  beauté  diflinguéc.i  (4. 
Oifeau  à répétition  , ibid.  Petits  oifeaux  noirs 
qui  palTcnt  la  nuit  dans  le  fable  , j 40.  Oifeau 
qui  a l’inftinâ  de  découvrir  une  herbe  qui  cafle 
le  fier , j}7.  Oifeau  de  la  grofleurd'un  Mouton, 
J71.  Pc  quoi  font  compofés  les  nids  d’Oilcaux 
qui  fe  mangent , 71t.  Oifcaui  de  file  Efpagno- 
le  , XII.  117.  CeuidelaNouvclle  Efpagnc,6xy. 
Singularité  des  nids  d’une  efpecc  de  Corneilles , 
«18.  Oifeau  nommé  Monftrueux  , <|i.  Oifeaux 
Singuliers,  XIII.  41p.  Remarque  fur  léchant 
Sc  la  beauté  des  Oifeaux  de  l’iilhmc  de  l'Amé- 
rique , XIV.  in.  Autres  Oifeaux,  118.  Oifeaux 
de  Mer  , 119.  Oifeaux  des  Montagnes  Paramos, 
141.  Ceux  duChaco  , lyy.  Ceux  oc  l'Amazone, 
Ki.  Variété  d'Oifcaux , 175.  Oifeaux  du  Btcfil, 
XfS  b fuiv.  Celui  nommé  l’Oifcau  lugubre, 
199.  Oifeaux  marins  , jo).  Ceux  de  file  de  Ma- 
ragnan  , ) K.  Ile  aux  Oifeaux , 754.  Oifeaux  de 
1 Amérique  Septentrionale  , XV.  116.  Oifeau- 
mouche  , 1x7.  Oifeaux  du  Pays  de  Spitzbcrg  , 
17<.  Defcription  de  quc’ques  Oircaux , 177. 
oifeaux  ( Iles  des  ) , III.  7.  Pourquoi  ainfi  nom- 
mées , 1 5 S-  Autres  Iles  des  Oifeaux  , XIII.  17. 
Ile  aux  Oifeaux,  XIV.  754. 

Oifebo , Village  près  Bénin  , IV.  4M- 
Oitama  , X.  yyx. 

Oitograkh  , Ville,  VII.  417. 

Oitz  , Ville  U Lac  de  ce  nom , X.  y r 1. 

Oja,  Vitlle  au  Royaume  de  Mélinde,  I.  9?.  Sa 
lituation,  94.  Ptifc  de  cette  Ville , & maflaerc 
des  Mores,  ibid.  Cette  Ville  étoit  autrefois  de 
la  dépendance  de  celle  de  Quittau , ibid. 

Oja  de  S.  Juan,  ou  Sarafa,  fleur  , X.  41  S. 
Ojeda  , Voyageur,  donc  le  Journal  n’ell  pas  pu- 
' blié,  XII.  v.  de  i avant-propos.  Cité  fous  le 
nom  d'Alfonfe  d’Ojeda , 44.  Il  ell  envoyé  à la 
découverte  des  Mines.  Il  trouve  de  l’or  en  abon- 
dance , ibid.  Cité , 47.  Son  artifice  pour  fe  fai- 
fir  du  Cacique  Caonabo,  y y.  Comment  il  l’cm- 
mene  prifonnier , ibid.  Son  voyage  pour  tenter 
de  nouvelles  découvertes,  86.  Il  s'afTocie  avec 
Jean  de  la  Cofa  St  Améric-Vcfpuce,  ibid.  Sa 
route,  87.  Il  arrive  au  Continent  de  l’Améri- 
uc.  Situation  du  Pays  qu’il  découvre,  ibid.  Il 
écouvre  un  Village  fitué  comme  Vcnife,  89. 
Nom  qu’il  lui  donne  , ibid.  Utilité  qu’il  tire  des 
Mémoires  de  Colomb  . 90.  Agréable  accueil 
que  fes  gens  reçoivent  d’une  Nation  Indienne  , 
ibid  Divers  lieux  qu'il  nomme  , 91.  Service 
qu'il  rend  aux  Indiens  en  fai  tant  la  guerre  à 
leurs  Ennemis  , ibid.  11  cft  mal  reçu  en  partant 
par  l’Ile  Efpagnolc  , 91.  Roldan  cft  employé 
contre  lui,  ibid.  Ojeda  va  joindre  les  Rebelles 
de  Xaragua,  9).  Roldan  le  force  de  remettre  à 
la  voile.  U va  groflir  le  nombre  des  Ennemis  de 
Chiiftophe  Colomb  en  Efpagne , ibid.  Cité  , 
tco  & Juiv.  Son  fécond  voyage  , 1 >4.  Scs  nou- 
velles courfcs , tty.  Son  avantutc , ibid.  Ojeda 
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choifipourde  nouvelles  entreprîtes,  14?.  Sa  £- 
tuacion  dans  Elle  Efpagnolc , ibid.  Diego  Ni- 
cuefîa  lui  cft  aflocié,  149.  On  partage  emr'eur 
le  Gouvernement  des  Pays  qu'ils  doivent  divifer 
fous  les  noms  de  Nouvelle  Andaloufie  6c  de 
Caftille  d'or,  ibid.  Différend  entr'eux,  15a.  Ils 
partent  chacun  avec  fon  Efcadre , 1 y }.  Voyage 
d'Ojcda.  Sa  route  vers  le  Port  de  Carthagcne. 
S.ngulicrcs  inftrrcdons  qu'il  reçoit  pour  fa  con- 
duite avec  les  Indiens,  ibid.  Scs  premiers  démê- 
lés  avec  eux  font  fanglans,  IJ4.  Il  cft  dange- 
reufement  bleffé , 1 y y.  Il  perd  grand  nomhte  de 
fes  gens.  Comment  il  échappe  aux  Ipdiens , ibid. 
Générofité  avec  laquelle  il  eft  traité  par  Nicuef- 
fa  , ij 6.  Ojeda  fonde  la  Ville  de  S.  Sébaftien 
dans  le  Golfe  de  Darien  , 1J7.  Il  envoie  de- 
mander des  provifions  à l’Ilc  Efpagnole.  Extré- 
mités où  il  cft  réduit  par  la  faim.  Il  achcite  les 
provifions  d'un  VaHTcau  de  fugitifs.  Il  cft  blcfTé 
d'une  Flcche  empoifonnée , ibid.  Remède  ex- 
traordinaire que  fon  courage  lui  fait  employer  , 
1 j 8.  La  famine  le  contraint  d’aller  chercher  lui- 
même  des  vivres  à l'Efpagnole.  Scs  gens  irrités 
l'enchaînent.  Il  échoue  fur  la  Côte  de  Cuba.  Ce 
qu’il  fouffre  dans  cette  Ile , ibid.  I!  pafTc  heurev*- 
Icmcnt  à la  Jamaïque,  ij?.  Et  de  là  à EEfpa- 
gnole.  Sa  mort , ibid.  Son  caraétere  , 1*0.  Mi- 
1ère  des  Caftiltans  qu’il  laillc  à S.  Sébaftien , 
ibid.  Un  autte  de  meme  nom  , cité,  XIII.  4. 
Alfonfe  ou  Alonfo  d'Ojcda,  cité,  xjj. 

Ojcn,  X.  jjj. 

Ojibar  (Plages  «E  ),X1II.  jéj.  Rivière  d’Ojibar, 
461. 

Ojo , ou  Tfugc,  grand  buis,  XI.  69 4. 

Oka  , X.  y y6. 

Okam , VI.  xo<- 

Okamni,  ou  Ifo-Fifakaki , arbtilTeau,  XI.  <95. 

Okanda,  X.  jyt. 

Okanga,  Royaume,  V.  1. 

Okango  ( Pango  de  ) , voy.  Kondi , Tettitoiic. 

Okarcntin,  Village,  XIV.  179. 

Okafaki , Ville , X.  i 1 y- 

Okcfra , Péninfule , X.  480. 

Okhota,  ou  Okhotskoy-Oftrog , lieu,  XV.  17r. 

Oki , ou  Insju,  Ile  érigée  ci.  Province , X.  yyy. 

Okino-Camito , Village,  X.  498.  Aune  Village 
nommé  Okino  Comiro,  ibid. 

Okinokofima  , X.  s y y. 

Okka  , Village,  IV.  8y. 

Okkoday  , Prince  , voy.  Ugaday. 

Olkori , mof  que  les  Ncgres  emploient  dar.x 
leur  pricre , III.  4)6. 

Okliens  : Tribu  de  cc  Peuple  , VII.  yj. 

Okli-koklan,  Tribu  Tutkomanc  , VU.  177. 

Okokuni , X.  y48.  1 

Okolnirx,  VII.  49!. 

Okongi  , X.  148. 

Okofaki , Place,  VIII.  407. 

Oktay  , Si  Oktay-kban , voy.  UgaJay  , Prince. 

Okulfi,  facccdc  au  Souverain  Pontificat , X.  540. 

Oku-Jclo  , 
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Oku-Jefo,  Continent , X.  547.  Entreprifes  des  Ja- 
ponais pour  en  découv  tit  les  bornes.  Scs  Provin- 
ces, ib:d. 

Okuno  , X. 

Okus  ( Golfe  d' ) , X.  <54. 

Olalia  (Sanfta),  lieu,  XI.  jjj.  Autre  lieu  du 
meme  nom  , f j 6. 

Olamba , Tambour  Royal,  III.  176. 

Olancho,  Vallée,  S;  fes  Mines,  XII.  <51.  Ville 
nommée  S.  Jean  d'OIanclio  , ibid.  ■ 

Olano  ( Lope  d' ) , Lieutenant , fc  fépatc  de  Ni- 
cuerta,  XII.  163.  NicucfTa  le  retrouve  Se  ne 
lui  pardonne  qu'à  demi , r S 4.  Cité  , XIII.  *71. 

Olcacazan  , cfpcee  de  Chtna,  plante,  XII.  St 8. 

Olean  , Village  , V.  333. 

Oldcn-Barncvcld , Iles,  voy.  Barnevelt. 

Old  • Harbour , ou  le  vieux  i’eit , Baie  , XV.  577. 

Oldefycarre,  I.  {44. 

Ole,  atbte  ou  plante,  VIII.  48;. 

Olearius , Ecrivain , cité,  IV.  117.  II  efl  Editeur 
des  Voyages  de  Mandeflo,  X.  89.  Ses  rcmar 
ques  , yo. 

Olckziii-zcma , ou  Utgazi-bura,  Prince  Tartatc, 
VII.  41. 

Oleta , Rivière  , XI.  388. 

Ol-czim , Montagne,  VIII.  48. 

Oliban  , forte  de  Marchandée , IX.  51. 

Olibato  , ou  Olibatta  , Rivière , IV.  461.  Côte 
de  U Baie  d'Obbato  ,483.  Sonde  de  cette  Côte, 
ibid.  Ville  d'Olibato,  464. 

Olibatta,  Rivière,  voy.  Olibato. 

Oli-chi , Confciller . alfa  [line  un  Quanpo  ou  Gou- 
verneur fon  maître,  VI.  jn. 

Olid  ( Chriftophe  d' ),  commande  un  VailTeau, 
XII.  xjo.  Cité,  ij8  & Juiv.  II  époufe  une 
femme  de  l'Empereur  du  Méxique , 45 1. 

Olifan,  nom  de  pluies  te ttiblcs,  X.  17. 

Olikinzena,  Tartatc,  Vil.  jO. 

Olilimas,  Se  Olilivas , Peuples,  VIII.  1*4. 

Olindc  , Ville  , XIV.  108  , 134  Fortifications  des 
Hollandois  au  Pote  d’Olinde,  113. 

Olilivas,  Si  Olilimas,  Peuples,  VIII.  384. 

Olivarcs  ( Ile  d‘ 1 , XIV.  86. 

Olivarez  ( Dom  Joachim  d’ ) , Commandant  Efpa- 
gnole , XIV.  84. 

Olive  ( r ) , François , XV.  44?. 

Oliveira  ( Rodriguez  d' ) , Chef  d’une  petite  Efca- 
dre,  XIV.  J.  Oliveira,  cité  , zz6  6-  Juiv.  141 
& fuiv. 

Olives:  Diverfes  opinions  (ur  les  Olives  de  la 
Chine,  VI.  434.  Ce  qui  empêche  les  Oliviers 
de  donner  du  fruit , XII  6ty. 

Oliveyra  (Juan),  Officier  Portugais,  dont  le 
VailTeau  cft  la  proie  d’un  Corlaire,  IX.  371. 

Olivier  (Baie  d’),  X.  344.  Olivier , arbre , voy. 
Olives. 

Ollachea , lieu , Sc  fa  Mine  d'argent , XIII.  58». 

Olla-Podrida,  mets  Efpagnol , IV.  fit. 

Ollarichs  de  Gluckftad  ( Jean  ) , homme  de  mé- 
rite , mafTacré  pat  les  Ncgtes , IY.  77. 

Tome  XVI. 
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Ollo,  cri  de  viéloirc  , VII. 

Olmedo  ( Barchelemi  d*  ) , Aumônier  de  Cortcz  # 
entreprend  une  négociation,  XII.  H1  6*  fuiv, 

Olmo  ( Dom  Salvador  Mania  «ici  ),  Al  ferez  Royal» 
XIV.  84. 

Olobet  cbadaskhan,  General,  VII.  414. 

Olon-nor , Etang  , VII.  479. 

Olopang  , Serpent,  dont  le  venin  fort  dangereux  , 
X.  41 1. 

O-lo-pv/cn  , Chrétien  qui  vient  de  Judée  à la 
Chine,  VI.  358. 

Oloturion  , forte  d'ortie , & fes  vertus  , XI.  6f  7. 

Olug  yurt , Ville , VI.  532..  Elle  exiftoie  cncotc  au 
quinzième  Siècle , 594. 

Olukkenko,  épreuve,  V.  4). 

Oly  ; <c  que  c'cll , VIII.  601. 

Olzimgan,  Prince  Tartarc,  VII.  42-. 

Om,  Rivière,  VII.  12. 

Orna  , habitation  : VIII.  367. 

O-Maatz,  efpeccdcPin,  XI.  71  f. 

Omaguas,  Nation,  XIII.  587*  ) 88.  Nommée 
auffi  Aguas,  & (es  Iles,  XIV.  n.  Origine  de 
la  Nation  des  Omaguas,  $4.  Signification  de 
leur  nom.  Plante  qui  leur  procure  des  vilious. 
Leurs  Seringues , ibid. 

Oman-kcrule,  Pays,  voy.  Manketule. 

Omany-clicu,  Place,  V.  468. 

Omar,  nom  commun  aux  garçons  Nègres  , ni. 
17 1.  Le  Kadi  d’une  Ville  appetlé  Omar  ou 
Omat,  VII.  167.  Un  Scélatcur  de  ce  nom. 
X.  ijo. 

Omar-ghazi  khan , Prince,  VII.  171.  Un  autre 
nomme  Omar-ghazi  Sultan , ibid.  Omar  ghazi , 
cité  , 119. 

Omafuios  ( Corrégimcnt  d*  ),  XIII.  318.  Peuple* 
Omafuios,  443. 

Omat , Kadi , voy.  Omar. 

kOnrb,  petite  graine , & fes  vertus,  VIII. 

Omba,  Ile  XI.  118.  Nommée  aufii  Mifacombi," 
144. 

Ombachian  , Riviere,  & lieu  de  ce  nom  , VIII. 
400.  Nombre  incroyable  de  Buflcs  3c  de  San- 
gliers à Ombachian  , ibid. 

Ombiaflc,  nom  de  Savans,  VIII.  601. 

Ombu,  arbtc  épais,  XIV.  30*. 

Omcccagli,  nom  d’année  , XII.  jtj. 

Oméga  , ou  Alpha,  Ile,  voy.  Cuba. 

Omecochtli,  Dieu  du  vin,  XII.  541. 

Omgar,  Village,  X.  84. 

Omliiot,  Pays  , VIII.  36.  Eclaircificmcnt  fur  ce 
Pays  > 3c  fes  deux  Princes  , ibid  & 37, 

Omhra  , voy.  Omrah. 

Omi,  Rivière,  X.  6$i. 

Omil , Ville,  VII.  xj7* 

Ominamisji , ou  Sjiro-Banna , plante , XI.  714. 

Oininc,  Montagne,  X.  € 31. 

O-mi-to,  Sc&c,  voy.  Amida. 

Omlan , arbre . 3c  fon  fruic , XI.  ^74. 

Ommouna  , me  Turc  , VIII.  333. 

Ommozadi,  c’çft  à-ditc,  Sujets  de  Zoyde , noir* 
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de  certain  Arabes  cjui  bâtiffent  des  Villes  en 
Afrique , I.  87. 

Ommyali , Tartare  , dont  la  race  chaiïcc , VII. 

41 • ... 

Omns  de  Santa  Tau  ( Manuel),  vingt- huitième 
Viceioi  dti  Pérou  , XIII.  518. 

Omo  , Ile , VIII.  383 

Omodaka  , ou  Siko  , plante  , XI.  703. 

Omotto  , atbriireau  , voy.  Kiro. 

Omphoruda  , nom  d'un  jour  de  la  Semaine , VIII. 
J5>- 

Omrah , titre , IX.  38 t , 383.  Quartier  des  Om- 
rahs,  X.  97.  Adieu*  de  Nadir-Chah  à cesOfU- 
ciers  nommés  aufli  Omhras,  113.  Ce  que  c'cft 
que  ce  titre,  135.  Appointcmcns  des  premiers 
Omhras,  14t. 

O-Muggi,  bled  & orge,  vey.  Baku. 

Omura  , Place  . X.  4s  1.  Politeffc  forcée  du  Prince 
d'Omura,  4*1.  Baie  8c  Ville  d'Omùra  , itiJ. 
Riz  d'Omura  réfervé  à l’Empereur  du  Japon  , 
493  Prince  Sc  Golfe  de  ce  nom,  5 3 f . Une 
Montagne  du  Diftricb  d'Omura  s'écroule  dans 
la  Mer , «34 

Onbiot,  Canton  , VI.  580. 

Onca,  efpcce  de  Singes  , XI.  .18  f. 

Oncarac,  Officier  Siamois,  IX.  180. 

Onchon , Prince  des  Elurhs  : Ses  avantures , VII. 
17. 

Ondccour,  Place,  IX-  314. 

One,  Ville  du  Détroit  de  Gibraltar , TI.  193. 
Onéatio  lied’  |,  XIV.  383.  Sa  fertilité,  ibid. 
Oncgoua,  Officier  fubordonné , IV.  410. 

Ohcz  de  Loyola  ( Dom  Martin  Garcia  ) , XIII. 
5‘i. 

One  V.  303.  Signification  de  ce  mot , ibid  à la 
Note.  La  même  chofe  répétée , 3 10. 

Ongaran  : Montagne  Sc  Iiourg  de  ce  nom. , xr.4 

3 e 7; 

Ong ching-pu,  Bourg  VIII.  1). 

O.ig  Congnc , nom  de  Confucius , voy.  Confu- 
cius. 

Ong-lio,  Rivicre,  V.  347. 

Ong  ja  ho-fa-tack  , Ong-ja-ta-fo-bay , Sc  Ong-ja- 
tn-lea  , trois  Eunuques  d'un  mérite  (bilingue  : 
Hiiloire  remarquable  du  dernier  , IX.  113. 
Ongli , Place , IX.11. 

Ongon-clczu , lieu  , VII.  589. 

Ong  (ang  ya.  Secrétaire  Chinois,  V.  311» 

Ong  fou- tou , Ville  ou  Village  , V.  333. 
Onl-Juri , ou  Kcntan,  efpcce  de  Lys,  XI.  7 ta. 
Onimatfi,  ou  Taraijo,  espèce  de  Laurier  Ccrife  , 
XI.  <91. 

Onitri , Prince , Gouverneur  du  Royaume  de  Ca- 
nanor,  IX.  301.  Cité,  501,  503. 

Onivau  , arbre,  Sc  (on  fruit,  VIII.  dry. 

Onka  , X.  3 34. 

Onneka,  Place,  II.  4; 8. 

Onnoutagué,  Rivière,  vay.  Onnontagttés. 
Onnoncagués  ( Rivière  des  ),  XIV.  689.  Nom- 
mée aulü  Chouguen  ou  Ounontaguc  , 708.  Ki- 
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viere  d'Onnonragué , 707. 

Onnontouans  ( Riviere  des  ) , XIV.  <89. 
Onocrotalus,  Pélican,  III.  304. 

Ono-Kaki , Figuier  XI.  700. 

Onon  , Riviere , VI.  349.  Elle  paroît  la  même 
qu'Onon-amur , voy.  Saghalian-itla. 

Onor,  Ville,  St  fa  pofirion,  I.  34.  Brûlée  parles 
Portugais,  89.  Le  Gouverneur  ta  Tourner  au 
Portugal  au  nom  du  Roi  fon  martre , ibid. 
Les  Portugais  y ont  un  Fort,  14t.  Petit  Village 
de  ce  nom , XI.  478. 

Onfijmatx,  Ville,  X 494. 

Ontaouas,  Nation,  XIV.  «87. 

Ontaouais,  Nation,  XIV.  71t. 

Ontario,  Lac  , XIV.  <10.  Nommé  auffi  Fronte- 
nac, «8  9. 

Ont-covi , maladie,  VIII.  113. 

Ontfin-Cajan,  gros  Village,  VII.  81  r. 

Onui , Village,  VIII.  463. 

Ouza  , ou  Onzoni,  Rivière,  IV.  dix. 

Onzoni,  ou  Onza,  Riviere,  IV.  dis. 

Ooas,  X.  5 33. 

Ooba,  X.  3 31- 
Coda,  Village,  X.  495. 

Oofara,  X.  553. 

Ookake  , X.  549. 

Ookatz,  X.  331. 

Ooku  , X.  553.  • 

Oomi , Province  , X.  303,  55t.  Diftriél  de  et 
nom  , J33.  Autre  diflricl  de  ce  nom,  ibid. 
Bambou  de  cette  Province,  ddr.  Noirs  de 
File  d'Oomiau  fcrviccdcs  Hollandois,  XI.  175. 
Oomoggi , nom  de  la  graine  d orge  , X.  <84. 
Oonato,  X.  331. 

Oonibu,  X.  s 51. 

Oono,  X.  35:  St  35i  , 535. 

Ooqueni-Oja  , Commis  d'Inquifition  , X.  54t. 
Oofara , X.  5 50. 

Oofima,  Ile,  X.  550.  Difltiél  de  ce  nom , 354. 
Oofimi,  X.  350 

Oosju,  ou  Mutfu  , Province,  X.  531. 

Ooftbrug  , redoute,  VIII.  3 87. 

Oofti  , X.  55  t. 

Oofumi , ou  Kusju,  Province,  X.  333.  Diflriô 
d'Oofumi,  ibid. 

Oototi , X.  549, 

Ootz,  X.  553  Sc  334,  331t. 

Oounagi  Sc  Unagi,  Anguilles , X.  878. 
Opcneda  , Ville  ou  Province , XIV.  109. 
Opcmus,  efpcce  d'Abcillcs,  XIV.  149. 

Ophir  : On  ne  peut  déterminer  précifément  la 
fituation  de  ce  Pays , I p.  ij.  de  l’Imrod.  On 
croit  Sumatra  l’Ophir  de  Salomon  , 375.  Autre 
Pays  con  jefturé  l'Ophir  de  Salomon  , V.  11  x. 
Cité,  XIV.  57. 

Ophyon , voy.  Opium. 

Opium  : Comp'oir  pour  cette  marchandife , IX. 
383.  Vettu  de  l'Opium,  X.  41  S.  Effets  de  l'O- 
pium nommé  aufli  Ophyon,  480.  Yvrelîe  qu  il 
caufc,  481.  Ses  dangers,  ibid.  Plufieurs  fortev 
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d'Opîum  ,*  nommé  aulTî  Amfion  , XI 
Opium  des  Indes  Orientales  , 678. 

Opinions  : Celles  fur  les  courans  qui  retardent 
une  Flotte  Angloifc  , I.  469.  Diverfes  opinions 
' fur  111c  de  S.  Brandon  , II.  176-  Opinion  fa- 
bulcufe  fur  l’Ile  de  Madère  , 181.  Sur  l’ambre 
gris  & l’ambre  blanc  , 401.  Opinion  qu’un 
Damel  a de  fa  propre  grandeur,  471.  Opinion 
de  Labac  fur  la  Riv.  de  Gambra,  III.  1 1. Opinion, 
fans  vraifemblancc , 13.  Raifons  donc  Labat 
appuie  la  lienne , ibid.  Opinion  fur  l’identité  de 
la  Gambra  & du  Niger,  71.  Opinion  faulle  « 
8d.  Celle  que  les  Habitans  du  Cap  Verd  ont  de 
leurs  mores,  130.  Celle  de  l.abat  au  fujee  de 
la  noix  de  Kola  ou  Gola , xtf-  Différence  d’o- 
pinions fur  la  natute  du  Banonicr,  x?\  & fuiv. 
Opinions  faulîes  ou  douicufcs  fur  l'Eléphant, 
x8?.  Celle  que  les  Nègres  ont  des  Singes,  19  3. 
Différentes  opinions  (ur  la  Civette,  19J.  Opi- 
nion fur  les  Ancropopbagcs  rcjctcée  , 444.  Celle 
de  Snclgravc  fur  Bofman,  yjo.  Opinion  que 
les  Dabomays  ont  de  la  Divinité  ,515.  Diffé- 
rences opinions  fur  les  vers  qui  s’engendrent 
dans  la  cbair  humaine  , IV.  159-  Opinion  la 
plus  probable  au  fujet  de  ces  vers , ibid.  Di- 
vcrfité  d'opinions  entre  les  Nègres  fur  la  nature 
de  la  Divinité,  ijy.  Plufieurs  opinions  des 
Negres  fur  l'état  futur  ,157^  fuiv»  Celles  de 
diverfes  Ecrivains  fur  la  Noblelîe  des  Nègres  , 
177.  Opinion  de  Barbot,  ou  de  Bofman,  fur 
la  fuccelTion  des  Rois  Nègres,  i8t.  Opinion 
des  Grands  du  Pays  de  Juida  fur  l'cxiftcnced’un 
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dans  l’opinion  qui  fc  répand  fur  un  Samorin  * 
Ce  que  produit  l’opinion  de  la  Metcmfy 
cofc,  IX.  68.  Dirfcicntcs  opinions  fur  le  cour? 
de  l'Indos  ou  du  Sind  , X.  105.  Opinions  de» 
Habitans  de  Mindanao  touchant  les  Efpagnols, 
404.  Différentes  opinions  fur  un  Lac , XII.  1 1 6- 
Opinion  des  Indiens  fur  un  Phenomene  , 3*5  • 
Opinion  la  plus  commune  fur  la  formation  de 
la  Riviere  des  Amaionnes,  XIII.  380.  Opinion 
qui  explique  des  monumens  fîngulicrs , 4 î®* 
Celle  d’un  Mathématicien  Efpagnol  fur  les  trem- 

blcraensdc  terre,  y 39.  Celle  que  les  C'éolcs  du 

Pérou  ont  de  leur  cfprit , y 37.  Sur  quoi  le* 
Mathématiciens  François  établirent  leur  opi- 
nion, 614.  Opinion  que  les  Jéfuites  donnent 
d’eux  , XIV.  80.  Différentes  opinion  fur  la  dé- 
couverte du  Brcftl , 1 8 1 . Opinion  qu’on  a du 
Caftor  Terrier,  XV.  an.  Différentes  opinion* 
fur  les  Habitans  de  Terre-Neuve  , 66i. 

Oppechancanough  , Indien  redoutable  , XIV.  471 
o»  fuiv.  Il  clf  fait  prifonnier , 478.  Sa  mort 
indigne , 479.  Son  caraétcre  , ibid. 

Oppou  , Vill.  fi*. 

Opra  Rad’xia-Phacdy -^ry-Suafdy , AmbalTadcur 
Siamois,  VIII.  199. 

Optique  : Avanrage  que  les  Mifliorraires  tirent  da 
l’Optique,  VI.  176.  Expérience  de  la  Chambre 
oblcure.  Expérience  du  Cylindre,  ibid.  Expé- 
rience de  Catoprrique  , 177»  De  Perfpcdivc , 
De  Statique  8c  d'Hydroftatique.  Machines  pneu- 
matiques , ibid. 

Opuntia , ou  Rnkctcc , arbufte  qui  produit  de  fort 
belle  Cochenille  , XIII.  478. 


fcul  Dieu,  300.  Celles  des  Negres  fur  l'enfer,  - 

301.  Opinions  des  Negres  fur  la  nature  de  l’a-  r>ciUCa  » P1***  ro°n,;0l.c B * , 

me , 60  5.  Opinion*  <W*  Habitan*  de  Conço  fut  0<1"cndo . Efp»g«ol  cho.fi  pour  commander 

les  propriétés  de  l’Eléphant , V.  78.  Opinion  *°J,e > **;•  ,0®‘  . r • , 

de  Faria  fur  une  Rivière  , >i4-  Celle  que  les  °f  : Poudre  ü or,  vuej>our  la  prcm.cre  fois  pat 


Hollandois  ont  d’un  Pere  Jéfuitc,  379.  Celle 
de  ce  meme  Jéfuitc  , 381.  L’opinion  de  ce 
même  Jéfuite  l’emporte,  381.  Celle  de  deux 
Millionnaires  , 408.  Opinion  des  Chinois  fur 
une  Province  , VI.  84-  Opinion  des  Chinois 
fur  l’origine  de  l’agriculture  , 19 3.  Fabulcufc 
opinion  que  les  Chinois  ont  des  autres  Nations, 
17 y.  Diverfes  fortes  d’opinions  établies  à la 
Chine  , îyo.  Diverfes  opinions  fur  l'Hiftoire  de 
la  Chine  , 368  6»  fuiv.  Celle  des  Chinois  fur  un 
fupplice  , 440.  Diverfes  opinions  fur  les  Olives 
de  la  Chine , 434.  Opinion  des  Chinois  fur 
l'origine  des  Sauterelles,  490.  Opinions  diverfes 
fur  l'étendue  du  Pays  du  Tibet , VII.  1 10.  Opi- 
nion fur  la  rclfcmblance  de  1a  Religion  du  Ti- 
bet avec  la  nôtre,  118.  Celle  des  Bukkariens 
fur  l’Alcoran,  tjt.  Diverfes  opinion»  fur  le 
Prcrc-Jcan  , 313.  Fauffe  opinion  furie  Chrif- 
tianifme  du  Catay  , 411.  Opinion  des  Negres 
fur  l'amc  du  Contre- Maître  d’un  Vaiffeau  Hol- 
landois, VIII.  38.  Celle  que  les  Portugais  inf- 
pirent  aux  Negres,  310.  Opinion  que  l'Empe- 
reur du  Jupon  a des  Hollandois,  41 1.  Erreur 


les  Portugais  , I.  6.  Elle  excite  leur  avance  , 7. 
Oro  de  la  Mina,  c’cft- à-dire,  Mine  d or  : Sa 
découverre,  13.  Fcrtc  d’or,  33.  Origine  du 
commerce  de  l’or  , 87.  Sable  d’or  dans  les  Fleu- 
ves de  Rio  dcl  Efperito  Samo  & de  Cuama  , 90. 
Beaucoup  d’or  dans  des  Vailfeaux  François» 
îyy.  Vailfeaux  Efpagnols  chargés  d'or  & d ar- 
gent, 310.  Deux  Vailfeaux  , l’un  portant  cinq 
cens  mille  ducats  , l’autre  chargé  de  poudre 
d’or,  pris  parles  Anglois,  31  y.  Poudre  doc 
dans  les  Rivières  du  Canton  de  Priaman  , 397- 
Route  de  l’or  pour  traverfer  l’Afrique,  II.  *9f • 
Endroit  de  la  Guinée  où  l'on  trouve  de  l’or , 
3 4 y.  Caufe  pour  laquelle  l’or  ne  vient  pas  régu- 
lièrement du  Royaume  deBambuk,  641-  Con- 
feils  d’un  Auteur  Anonyme  fur  les  fccours  dont 
il  faut  être  pourvu  pour  chercher  de  l'or , III. 
48.  L’or,  un  des  principaux  commerces  de  la 
Gambra  ,111.  D’où  l’or  vient  à Sierra  Lcona, 
x y 1.  Poudre  d’or  ,331.  Commerce  de  l’or  avec 
plulicurs  Canots,  367*  Riviere  d’or,  49*.  Or 
de  la  Côte  d’Yvotre , *44.  Or  que  la  Riviere 
d’Axira  entraîne  daosfon  Cible,  IV.  19.  Lieux 
UUU  ij 
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d’dn  tient  l’or,  19.  Altération  de  Vor  dans  le 
commerce,  33.  Mines  d’or  de  Mina,  44-  O* 
qui  fe  trouve  à Mango  , ou  Mont  du  Diable , 
71.  Deux  Pays  riches  en  or,  81.  Abondance 
de  ce  précieux  métal  dans  les  Pays-intérieurs  de 
la  Cote  d’or,  95.  Maniéré  de  pefer  l'or.  iji. 
Or  le  plus  fin  de  la  Côte  d’or,  114.  D'où  les 
Nègres  le  tirent.  Celui  de  b Moptagne  de  Tafn  , 
ibid.  Abondance  de  l’or,  11  3.  Les  Nègres  en 
diftinguent  de  trois  fortes , ibid.  Fraudes  dans 
le  commerce  dor  , né.  Rivière  qui  produit  de 
l’or  , V.  101.  Ce  qnc  les  Jaggas  font  de  ce 
métal  , ibid.  Mines  d’or  & d'argent , 14*.  Mi- 
nes d’or,  &c.  dans  des  Montagnes,  VI.  47. 
Sable  d'or  dans  des  Ruilîcaux  , 50.  Mines  d'or 
dans  Pile  Formofe , 37.  Mines  Se  fable  d’or  , 87. 
Rivière  du  Sable  d'or,  9 J.  Mines  d’or,  100. 
Mine  d'or  faille  par  l’Empereur  de  la  Chine , 
304.  Or  dans  des  Rivières,  105.  Mmes  d’or 
dans  la  Province  d’Yun-nan  , 107.  Montagnes 
qu’on  prétend  renfermer  des  Mines  d'or,  no. 
Pays  oui  fournit  de  l’or,  ibid.  Place  d’où  l’on 
tire  beaucoup  dor,  113.  Or  de  la  Chine  Se  fes 
qualités,  toj.  L’or  cil  4) r.  lundi  fe  à la  Chine  , 
la  proportion  avec  l'argent,  113.  Le  plus  bel 
or  d«  la  Chine  peu  employé,  484.  L’or,  une 
des  principales  nchclîcs  de  Corée,  304.  Or  de 
LalTa,  VII.  11$.  Mines  d’or,  tu,  Torrens  où 
l’on  recueille  du  fable  d’or,  141.  Sable  d'or 
dans  une  Rivière,  33t.  FindTc  de  l’or  & de 
l’argent,  de  Surate,  IX.  34.  D’où  vient  l’or 
Se  1 argent  dans  le  Pays  de  Tonquin  , ut. 
Commerce  d’or,  340&  341.  Mines  d'or,  3 66. 
Fruits  d’or  diltribués  dans  une  cérémonie  , X. 
51.  D'où  l’Afic  tire  l’or,  317  & fuiv.  Atbre 
d'or  avec  fes  racines  Se  les  branches  , 3 19.  Or 
du  Pérou,  330  6*  fuiv.  Mines  d'or  , j 8 r.  Mi- 
nes d’or  de  l'Ilc  Mafbace,  390.  Chercheurs 
d’or,  ou  Compagnie  Auftrale  , 431.  Or  en  pou- 
dre ou  en  lingots,  438.  Riches  Mines  d’or, 
501.  Mines  d'or  du  Japon,  éf+.  Or  trouvé 
dans  des  écailles  de  Moules,  XI.  37*  Or  de 
l'Ilc  de  Timor,  151.  Mines  d’or,  3^8.  Autres 
Mines  d’or,  389*  Métal  que  Dampicr  croit 
de  l'or,  41t.  Or  de  111c  de  Mindoro , 513. 
Mines  d’or  dans  deux  Iles,  314.  Séparation  de 
l’or  Se  de  l’argent,  334.  Titre  de  l'un  Se  de 
l'autre  de  ces  deux  métaux.,  ibid.  Abondance 
d'or,  XII.  44.  Hiftoirc  d’un  prodigieux  mor- 
ceau d’or  ,110.  Pays  où  l’on  trouve  de  l’or  , 
1x8.  Mines  d’or  d’Urira,  itx.  Mine  d'or  dans 
l’enceinte  de  Sa*  Domingo,  tir.  Autre  Mine 
d'or  à la  fourcc  d’une  Rivière.  1 16.  Quelle 
idée  les  Infulaires  de  l'EfpagMole  on:  de  l’or , 
ttt.  Mines  d’or  du  Méxiquc  , 341.  Autres  Mi- 
nes d'or  dune  haute  Montagne,  313.  Mines 
d’or  ,<$48.  Découvertes  de  plulicurs  Mines  d’or, 
XIII.  131.  Pays  rempli  de  Mines  d'argent  Se 
d’or  ,311.  Prodigieux  morceau  d’or  ,318.  Au- 
ne prodigieux  morceau  d'oc,  333,  Mines  d'or 
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de  Tiltil , 418.  Méthode  pour  tirer  l’or  Se 
l’argent,  589.  Manière  de  tirer  l’or  , ibid.  Poids 
Se  divifion  de  l'or,  390.  Son  Aloi  , ibid.  In- 
formations fur  des  Mines  d'or  très  riches  , XIV. 
14.  Court  chemin  qui  mene  à ces  Mines,  ibid. 
Rivière  qui  conticnr  une  prodigieufe  quantité 
d’or  , 14.  Grofleur  extraordinaire  d’une  Pépite 
d'or,  ir»8.  Mines  d’or  de  S.  Paul,  113.  Ob- 
fer varions  fur  les  pierres  à fil  d’or,  }jo.  Pou- 
dre d’or  dont  des  Habitans  s’enduifent  le  corps, 

3 60.  Avidité  pour  les  Mines  d’or  & d’argent, 
410.  Mine  d’or  dans  l’Ilc  appellée  la  Domi- 
nique , XV.  6 80. 

Or  ( Cote  d’ ) voy.  Côte  d or. 

Or  ( Mont  d*  ) , ou  Kiu  chau , VI.  41* 

Orages  : Orage  & brouillard  extraordinaire , I. 
180.  Etrange  ouragan  ou  orage,  187.  Orages 
foudains  Se  violcns , 193.  Terribles  orage  aux 
Iles  Açores,  313.  Effets  horribles  du  tonnerre 
dans  un  orage  ,33c.  Violent  orage  & fes  effets, 
399.  Flotte  Angloifc  féparce  par  un  orage  , 
319.  Orage  Se  périls  de  Mer  ,11.  i»8.  Orages 
Se  courans  dans  la  Mer  du  Sud,  113.  Vio- 
lent orage,  III.  33.  La  Mer  de  la  Côte  du 
Pays  d’Iffini  fort  orageafe  , 4 16.  Orage  violent 
V.  313.  Orages  qui  fortent  d'une  Montagne, 

VII.  131.  Lac  orageux  ,173-  Orage  qui  fait 
périt  deux  Vaiifeaux  d’une  Flotte  Hollandoifc, 

VIII.  383.  Orage  fingulier  dont  on  donne  l’ex- 
plication à un  Auteur,  433.  Ile  orageufe  , Se 
pourquoi  ainfi  nommée  , XI.  133.  Précautions 
contre  l'orage  , 4x6.  Orages  de  Porto  Belo  , 
XIII.  îé 7.  Furieux  orages , 398. 

Oragiri*TafTano  Cami  , Gouverneur  , à qui  les 
Hollandois  rendent  vifitc  , X.  301. 

Oraifon  Dominicale,  Se  la  Salutation  Angélique, 
en  Siamois , avec  la  traduction  intcrlincaire  , 

IX.  313. 

Oran,  Ville  du  Detroit  de  Gibraltar,  IL  193» 
Port  d’Oran  : Etat  de  cette  Fortereffe  , IV.  fxo. 

Orancaic , Noblcffc  d’un  Pays,  VUI.  188.  Ce 
nom  , écrit  aufiî  Orankaics  ,398.  Cruauté  exer- 
cée fur  un  Orancaic,  IX.  331. 

Orange  ( Fort  d' ) , II.  447.  Orangers  de  la  Côte 
Occidentale  d'Afrique  , III.  168.  Prodigieufes 
quantité  d’orangers  , IV.  xi 9.  Orangers  de 
Singa,  V.  7 t.  Plaifântc  raifon  qui  fait  rejetter 
une  Lettre  du  Prince  d’Orange,  VIII.  Ki. 
Fort  d’Orange  , 36  t.  Oranges  Se  citrons  des 
Philippines,  X.  413*  Oranges  & citrons  du  Ja- 
pon , 660.  Cap  d’Orange  , XI.  33.  Ile  d'Oi an- 
ge j par  qui , Se  pourquoi  ainfi  nommée  ,410. 
Productions  de  l’Ilc  d'Orange  ,411.  Six  Iles 
nonynées  Iles  des  Oranges  , 314.  Oranges  Se 
citrons  de  Quito  , XIII.  40 1.  Grandeur  extraor- 
dinaire des  orangers  de  Surinam,  XIV.  318» 
lies  d’Orange  , XV.  103.  Baie  d’Orange,  j8o. 

Oranger,  Rebelle  François,  XIV.  4x3. 

Orangers  , atbres , voy.  Orange  ( Fort  d’ ). 

Orang  outang  , grande  cfpccc  de  Singes,  Y.  8.r«. 
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Signification  de  ce  nom  , 88.  voy.  Pongo  , 
Singe. 

©ran-hcys , Peuples,  VII.  184. 

Orankai , Province  , X.  J47. 

Orankaie,  NoblclTc  , voy.  Otancaic. 

Orankaja-Raja-Indtamouda  , riche  Négociant  de 
Pacane  , II.  lot. 

Orau-Kay  ou  Kaya , fait  un  récit  aux  Anglois , 

II.  145. 

Orankay,  ou  Tiekfe,  nom  que  les  Coré  liens 
donnent  à l'Empereur  de  là  Chine,  VI.  44O. 

Oran-khan,  Prince , VII.  ç/t. 

Oran-Raja-Sirnona,  reçoit  les  Anglois  avec  poli- 
telTe,  II.  101.  Il  conduit  Us  troupes  de  Pa- 
tanc  contre  le  Roi  de  Pahan,  10;. 

Oranto  , lieu  où  les  Anglois  ont  un  Comptoir, 

III.  ;o,  148. 

Otanuhammara , Place  , X.  8 6. 

Otas-uts  : Tribu  de  ce  Peuple  , VII.  48. 

Otatava,  Port  célcbre  de  i'Iic  de  Ténérife,  II. 
*4«.  Ville  de  ce  nom,  4c  un  des  principaux 
vignobles  de  l'He , 141. 

Oibota  , plante  , voy.  Ginfeng. 

Orcal  , une  des  productions  des  Iles  Canaries , 
II.  t|i, 

Otchcl,  forte  de  moufle  bonne  pour  la  teinture  , 
II.  a)  4.  C'efl  une  dc«  richcflcs  des  Iles  Canar. 
i4<>.  Cette  betbe  nommée  aulli  Oricello , t8p. 

Orchilla  , Ile  , XIV.  40t. 

Orchis,  plante,  XI.  705. 

Orda,  furnommé  Itzcn , Prince,  VII.  K). 

Ordas  ( Pierre  ) , Caftillan , envoyé  demander  du 
fecours , XII.  149.  Ordas,  ciré,  171. 

Ordaz  ( Dicgne  d' ) , Officier  Caftillan,  XII.  i;7. 
Cité  , aj9  , ibid.  Il  cil  mis  aux  fers  , 178. 
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Orfèvres,  de  la  Côte  d’or,  IV.  HJ.  Ceui  de 
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cia  Tribu  de  Kalach , 39.  Tributs  de  diffé- 
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nom  il  y a,  la  Guiane , yjtf,  6»  Juiv.  Embou- 
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bâtit  un  Fort  , ibid.  Pointe  d’Ormuz  , ioj. 
Deux  Princes  envoyés  au  MiniAre,  loi.  Se- 
cond fiége  d’Ormuz  St  fon  fucccs , xoy.  Con- 
quête de  ce  Royaume  par  les  Portugais,  119, 
Fore  Portugais  à Ormuz  r 110-  te  Roi  agrè* 
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avoir  mil  le  feu  â fa  Ville,  Te  retire  dans  une 
Ile  où  il  cft  alïaffiné , iz8.  Golfe  d’Ormuz  , 
i y i . L’eau  de  111e  d’Ormuz  produit  des  vers, 
IV.  139.  Belles  Plaines  d’Ormus  , qui  parole 
la  meme  qu’Oimuz  , VIL  \ \6.  Ville  d'Ormuz  , 
ib.SC)  1 7,Ormuz,  cité,  3 66.  Commerce  d'Ormuz, 
VIII.  i j o.KichclTc  dcsttjouve;ncurs  Porcug.d’Or- 
muz,  » bid.  l’Inquilition  condamne  au  feu  le 
Frère  du  Roi  d'Ormuz,  131.  Changement  d'Or- 
muz , IX.  86.  Ile  «TOrmus , X.  37.  Tems 
pour  le  départ  d'Oimus  , 1 5 1.  Ormus,  nom 
mée  aufli  Hurmuz  , 108. 

Ornât  , Ville,  dont  tous  les  Habitans  noyés, 
VII.  138. 

Omis,  forte  de  Toile,  X.  133. 

Otnitbogale  , Plante  , XI.  711. 

Oro  ( Coda  del  ).  Voy.  Côte  dor.  Rio  dcl  Oro 
ou  Rivière  d’çr  , 1.  7.  Oro  de  la  Mina  , ou  Or 
de  la  Mine-,  fa  découverte,  13.  Rivière  dcl 
Oro,  130.  Rio  d’Ora  , XII.  43.  Autre  Ri- 
vière nommée  Oro  , ibid.  La  Rivière  Agaric, 
appeliée  aufli  Rio  d’Oro,  &:  pourquoi , XIV. 
11. 

Oroclions , Peuples , & pourquoi  ainfi  nommés , 
VI,  363. 

Orogko , Domaine  des  Comtes  de  ce  nom.  XI. 
33*. 

Oron  , Animal  , VI.  3*3. 

Orongo,  II.  138. 

Oronpko  , Riviere  , III.  6. 

Oropefa  ( Marquis  d' ) , & d’où  il  defeend.  XIII. 
5*1. 

Orore  de  bitos , Plante  , V.  31.  D’où  elle  tire 
fon  nom , 73. 

Oro  ( Rio  d’ ) Rivière  , voy.  Oro  ( Cofta  dcl  ) , 
& Yaqui. 

Orozeo,  Officier  Caftillan  , XII.  138. 

Otpan  , ou  Kurban-fubarhan-hotun , Ville  ruinée, 
VI.  380. 

Orphelins  : Chambre  des  Orhelins  au  Cap  de 
Bonne  Efpérance , V.  140.  Banc  aux  Orphe- 
lins. XIV.  733. 

Orry , François  , tué  par  des  Sauvages , XIV. 
*13. 

Orfa  ( Giulio  d’ ) , Capucin  , Frété- Lay  , IV. 

y** 

Orfaki,  Ville.  Voy.  Oifoko. 

Orlîc , Poitfon  , voy.  Pertinbuabo. 

Orfoa  ( Pedro  d’ ).  Voy.  O.fua  (Pedro  d’). 

Orfoko , Ville,  IV.  7».  Cette  Ville,  nommée 
auffi  Orfaki  , fc  relient  de  la  fureur  des  Aquam- 
bos  . 77.  Scs  Habirans  fc  retirent  à Papa  , ibid. 

Orfua  ( Pedro  d’)  , va  à la  découverte  du  Ma* 
ranon,XlII.  )8i.  Il  eft  tué  perfidement  , 383. 
Caraéterc  & départ  de  ce  Gentilhomme  Na- 
va trois  , XIV.  1.  Il  cft  alîailiné  par  deux  Trai* 
très  Scs  Meurtriers  prennent  luccedivcment 
le  titre  de  Rois,  ibid. 

Orrartan,  petite  Ville  , VIII.  xi8. 

Ofcclius,  Cité , II.  300. 
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Orres,  Nation,  nommée  autrement  Ortez,  Or- 
thes,  6:  Omis,  voy.  Tartates. 

Ortez  , Tartates.  Voy  Or  tes. 

Orthes  , Nation  , voy.  Tartarcs. 

Ortiz  de  Zarace  ( Pedro  ).  Voy.  Zarate  ( Pedro 
Oxtiz  de  ). 

Ortogrul,  Prince,  VII.  133. 

Ortous,  Pays  , & fa  lîtuacion  , VII.  *13.  Fête 
donnée  aux  Mongol  d'Orcous  , 613. 

Ortubia  ( Jean  Pcxezd’  ) , conduit  un  Vaifleau  , 
XII.  17*.  Cité,  177. 

Ortus,  Nation.  Voy.  Tartarcs.  Pays  d’Ortus  , 
VII.  77,  97.  Oitus,  Ou  Ordus , Palais  » 100. 

Oruano  , Kuana  ou  Kfana  , grande  Ville  , X.  314. 

Oruba  , ou  Aruba,  Ile,  XIV.  tu. 

Orula,  arbre,  & ufage  de  fon  fruit,  VIII.  341. 

Oruro  ( Corregiment  a ) , XIII.  316.  Petite  Vil- 
le d’Oruro  , & fes  riches  Mines  d'aigenc  , 389. 

Orviette  ( Michel  d ) , Capucin  : Nouvelles 
qu'il  apporte  de  Congo,  IV.  317. 

Orvillc , Jéfuite , VII.  413.  Cité  fous  le  nom 
d'Albcrr  d'Orvillc  , 416 , 418.  Sa  more  bien- 
heuteufe  , 430. 

Orvillieis  ( M.  d’ ) Commandant  Colonie  , XIV. 
5** 

Orvi-pulak,  lieu,  VII.  *08. 

Orwyr , Ile  , VIII.  491. 

Oryenton  , Ville,  XI.  178. 

Os,  qui  arrêtent  le fang , I.  11 6. 

Ofacka,  Place  , voy.  Ofaka. 

Ofagas,  Peuple  , XIV.  7,4. 

Ofagis,  Nation  Indienne  , XIV.  7 3 r*. 

Ofaka.  Ville,  VI.  333.  Château  d'Ofaka,  VIIT. 
403.  Grande  Ville  d'Ofaka , féjour  d'un  Prince 
exclu  de  l'Empire  du  Japon,  40$.  Nommée 
auffi  Ofacka  , X.  490.  Route  de  Simonofcki 
à cette  Ville,  497.  Entrée  des  Hollandois  dans 
Ofacka,  foi.  Vilîte  qu’ils  rendent  au  Gouver- 
neur , ibid.  Defeription  d'Ofacka , 303.  Rues 
& Maifons,  304.  Fameux  Château  d'Ofacka, 
ibia.  Trois  Châteaux  l'un  dans  l'autre,  303. 
Richefles  & agrément  d'Ofacka.  Route  d'Ofac- 
ka à Mcaco  , ibid . 

Ofakkag,  Port,  II.  134. 

Ofaprung , ou  Chaprung  , Forterefle  , VII.  110. 

Ofehins,  Nation  de  la  Contrée  d’Iflini  prend 
querelle  avec  d’autres  Peuples  , III.  414. 

Ofcfc,  Riviere,  XIII.  381. 

Osfar,  teinture  ronge  , II.  13*. 

Ofika,  X.  331. 

Ofima  , Ile , X.  34 6. 

Ofingava , ( Riviere  de  ),  8C  fes  Angularités , X. 

3 16.  Comment  on  la  pafle  , ibid. 

Ofiokf,  Général  d’une  Confrairie  d'Aveuglcs,  X. 

Ofiu  , Province,  X,  497*  34*- 

Ofju  ( Promontoires  feptcntrionauxd’ ) , X .331. 
Province  d’Ofju.  343. 

Ofnabrug:  Toiles  d'Ofnàbrug , recherchées  par 
Jes  Nègres,  IV,  81. 

Ofnon , 
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Ofnoh  , grand  Prêtre  d’illini,  III.  438. 

Ofoni  , Plante  , voy.  Nanfoo. 

Ofor,  Officier  Siamois,  IX.  107. 

Ofotio,  Capitaine  Italien  , Lieutenant  d'une  Flotte 
Efpagnole  , XIV.  6 3.  Son  Général  le  fait  poi- 
gnarder , 64. 

O (brio  ( Frédéric  de  Tolcde  ) , Commandant  de 
deux  Flottes,  XIY.  107. 

Oforne  , Ville,  X.  149. 

Ofqui , Foriercfic  , IX.  433 , 490. 

Ofquindouo  , Gouverneur  Japonois  , IX.  4 90. 

OlTa  , Divinité  des  Chingulais  , VIII.  3 jo. 

Odadc  , Officier  fubordoimé , IV.  410. 

Offai  ,nom  d'honneur  , VIII.  318. 

OiTifragc,  nom  d'une  (b rtc  d’aigles  , V.  100. 

Oflons  : les  Nègres  donnent  ce  nom  aux  Eléphans, 
IV.  131. 

Oflorio,  Religieux  Portugais  , fait  fa  demeure  à 
Péking,  V.  481.  Ce  Jéluite,  cité,  XI  49!. 

OfTus , Capitaine , 8c  un  des  principaux  Kabafchirs 
du  Roi  de  Juida,  III.  333. 

Ortin  , Ville  ( XV.  60t.  604. 

Oftrcs  ( Rio  das  ) , c’cft-à-ditc  , Riviere  des  huî- 
tres , II.  430, 

0(1  ure  , Divinité  , IV.  193. 

Ofvrcr-Tornc  ® , XV.  34t. 

Otaballo,  & Coccfqui  , lieux,  XIII.  440. 

Oîabalo  ( Cotrcgimcnt  d' ) , XIII.  3 58.  Méthode 
fînguliere  d'cnfcmcncer  les  terres , ibid.  Bail- 
liage d'Ocabalo , 597. 

Orages  : Ceux  que  le  Samorin  de  Calécut  & les 
Portugais  fc  donnent  ,1.  37.  Les  Orages  Indiens 
prennent  la  fuite,  J9.  Nouveaux  Otages  don- 
nés aux  Portugais  , 60.  Otages  du  Rot  de  Co- 
chin  aux  Portugais , 74.  Entre  les  Anglois  8c 
les  Nègres,  173.  Entre  les  Habitans  de  Sanéla- 
Cruz  6e  les  Anglois,  351.  Otages  Turcs  donnés 
aux  Anglois,  II,  131.  Ces  otages  renvoyés, 
134.  Echange  d’Ocagcs,  III.  1*. 

Otanabcs  , Nation  Indienne  , XIII.  387. 

Otançaya,  titre  de  perfonnes  riches  , X.  401. 

Otchagras , Nation , XIV.  71 3. 

/ Otheito , nom  donné  à la  Ville  de  S.  Salvador  , 
IV.  6 19. 

Othman,  Prince,  VII.  133. 

Orhmans.  Voy.  Ottomans. 

Otman,  Scâateur,  X.  130. 

Otoar  , Ville  , VII.  109* 

Oiomies,  Peuple  farouches  , XII.  174.  l a féro- 
cité lui  tient  lieu  de  valeur , 193.  3 10.  Jonétion 
des  Otomies  , 41t.  Ufagcs  de  cette  Nation, 
57*’ 

Otoutola,  VII.  108. 

Otrar,  VII.  6 o.  Ville  d*Otrar,  é»  c . Vengeance  de 
Jcnghiz  khan  fur  cette  Place  , 91.  Nommée 
auflî  Farab  , 109.  Elle  cft  encore  appclléc  Fa- 
rak,  né.  Ville  de  Tarab  ou  Otrar  , 141. 
OtfumijX.  3J 6. 

O-Tfurifama  , titre  d’honneur,  attribué  à l’Oi- 
fcaugruc,  X.  669. 

Tome  XV 1. 
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Ottcr  ( M.  ) : Remarques  de  cet  Auteur  fur  di~ 
vers  lieux  de  Tlndouftan,  X.  103  , 6»  fuiv 
Ciré  , 106 , ibid.  Scs  obfcrvations  fur  le  Payx 
de  Mckran  , 8cc.  107 , 6» Juiv.  Cité  , a 10 , 1 1 1, 
117,  ibid.  117  , 131. 

Ortigny , Lieutenant  François  , XIV.  410.  Cité  , 
411 , & fuiv . 

Ottoboni,  Cardinal  Italien  , IX.  113. 

Ottomans , ou  O hmans , Sultans  : A qui  ils  doi- 
vent leur  Grandeur  , VII.  134. 

Otton,  Province  , X.  377. 

Ottona  , titre  d’Officicr  , X.  483  , 341  , 371. 
Otton  de  RiendulT,  Voyageur  , voy.  Baldcnficnvc* 
Ottovano  Jnmma  , haute  Montagne , X.  3 1 1. 
Ocumba  ( Vallée  d’ ) , XII.  379* 

Ouabachc , Rivicrc , 8c  fa  communication  avec  le 
Canada,  XIV.  733.  Froid  étranger  pour  le 
climat,  ibid. 

OuaiyanalTcs Nation  , XIV.  163. 

Ouallc,  Millionnaire  , XIII.  419. 

Ouam,  VII.  3*0. 

Ouar.dcron , nom  d’une  efpece  de  Singas , VIH. 

343.  x 

Ouaracha  , fruit,  8c  fes autres  noms,  voy.  Jaeks. 
Oua (Terry  , ou  Sialfiri  , titre  de  Général , 1Y. 
416. 

Ouatchitas  ( Riviere  des  ; , XIV.  739. 
Ouaccrland  ( Ile  d*  ) , X.  438. 

Ouattacul , végétal  de  bon  goût,  VIII.  7^4. 
OuayanaoualTonès , Nation,  XIV.  164. 

Oubdin  , Flace  , VIII  630. 

Oubiot  , Contrée,  YI.  381.  Tarrares  Oubiots, 
voy.  Tarrares. 

Ouchckia , Village  8c  Porte  de  ce  lieu , VIII.  3 3 » 
34* 

Ouchicncn,  Place.  XI.  303. 

Oucourou  Mifquite,  Temple  , VIII.  110. 

Oudan  ••  Prétention  du  Grand  Duc  de  Bamba  fur 
les  Oudans  , IV.  <18. 

Oudancur  , Provinsc  , VIII.  304  Bailliage  de  cet- 
te Province  nommée  autli  Oudanour,  31*». 
Oudanour , Province  8c  Bailliage , voy . Ouda- 
neur. 

Oudccot,  Bourg,  IX.  313. 

Oudc-kalborgh  , Rivicrc , voy.  Kallabar. 

Ou iipallar , Province , voy.  Oudipollar.  % 
Oudipollat,  Province,  VIII.  317.  Nommée  auflî 
Oudipallar,  319. 

Oudobo  , Royaume  , IV.  4O3. 

Oucnipigoçuhi , Lac,  XIV.  <j< 

OocfTant,  II.  433.  Dcfcription  des  Iles  d'Ouef- 
fant,  III.  4^7  Cap  d'Oticflan,  IX.  ait. 

Oucft  ( Lac  de  T ) , XII.  47  3* 

Oueft-chcftcr  ( Comté  d' XIV.  ) 348. 

Ouctacas,  Nation  , XIV.  188  , 163. 

Ouglie,  Place,  VIII.  49  3 Nommée  aiiflî  Ou- 
gly , IX.  374.  Province  d’Ougly,  éoç.  Comp- 
toir François  dans  cette  Province , 60 6.  Dcf- 
• cription  d’Ougly , XI.  313. 

Ougly  , Place  , voy.  Ouglie. 
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Ouiapafla , racine  , XIV.  3 6 3 . 

Ouiapoco  , Rivière,  XIV.  J 6t. 

Oui  cou , liqueur,  XI.  58. 

Ouida  , Royaume  , le  même  que  Juida , IV.  17a. 
Ouikc  bokje,  arbre  , XIV.  318. 

Ouifeonfing , Rivière  , XIV.  608.  Cette  Rivière 
nommée  aufli  Ouifcoufinc , 710.  Appclléc  en- 
core Oui  fcoufing , 731  Se  7 J a. 

Ouifcouftnc  , ou  Ouifeoufing  , Riviere  , voye[ 
Ouifeonfing. 

Oukak  , Place , VII.  3 10. 

Oukmcdin-achmach  , Roi  de  Kermain  , VII.  3 17. 
Ou  lau-ya  , Fréfident  Chinois,  VII.  $03.  Il  fc 
rend  en  porte  auprès  de  l'Empereur,  ibiJ . 

Ouli , Royaume  , Se  fon  étendue  fur  la  rive  Nord 
de  la  Rivière  de  Gambra , III.  17-  Wooli  * au- 
tre nom  de  ce  Royaume  , 18  Le  Pays  de  Woo- 
li fubjugé  , 60.  Rcfidcnce  du  Roi  de  Woolli , 
ou  Woolley,  61.  Woolli,  un  des  grands  Em- 
pires fur  la  Gambra,  138.  Ville  d'Ou-li  , X. 
xM. 

Oulmc,  Ville,  X.  116. 

Oumas  , Peuples  , XIV.  6x6.  Oumas , Se  Concef- 
fion  Françoife , 740. 

Ounce , animal  féroce.  Voyez.  Panthère. 

Ouoack  , Col  ou  palîagc , XI.  joS. 

Ouragan  : Un  d'une  étrange  cfpccc , I.  187.  Un 
fans  exemple  au  Japon  , II.  191.  Terrible  ou- 
ragan qui  renverfe  un  Palais  Se  pluficurs  Villes, 
204.  Ouragan  qui  fait  fubmerger  une  Barque 
Françoife  , 50t.  Ouragan  terrible  à la  Baibadc, 
III.  397.  PoifTon  laifle  à fcc  par  un  ouragan, 
V.  119.  Ouragan  annuel  il  Surate  , IX.  13. 
Ouragan  d'un  vent  dangereux  , 94.  Violens 
ouragans  aux  Philippines  , X.  }?8.  Affreux 
ouragan  qui  renverfe  une  partie  de  San  Do- 
mingo , XII.  149.  Ouragans  du  Golfe  du  Mé- 
xique,  391.  Comparaifon  de  l'ouragan  Se  du 
typhon,  393.  Effets  d’un  fameux  ouragan  à la 
Jamaïque,  XV.  381.  Ouragan  qui  retarde  la 
formation  de  la  Colonie  Angloifc  dans  Pile 
d’Antigo  , 618.  Furieux  ouragans  à Pile  de 
Montferrac  , 6 xj. 

Ourang  Outang  , nom  d’une  cfpcce  de  Singes, 
qui  pafTe  pour  homme  fauvage , IV.  141. 
Ourapcy  ( Riviere  d‘  ) , XIV.  377. 

Ouric,  habitation  , VIII.  367. 

Ourou,  Oifeau  , XIV.  3 17- 
Ours  du  Pays  de  Sogno  , V.  86.  Pieds  d'Ours , 
excellent  manger,  VI.  89.  Pattes  d’Ours,  mets 
délicat , 141.  Grand  nombre  d’Ours  à la  Chine, 
49 I.  Hommes  Ours  , 491.  Un  Ours  tué  par 
l’Empereur  de  la  Chine  , VII.  J 77.  Ours  tué 
par  le  neuvième  fils  de  l’Empereur , 379.001s 
marins  qui  effraient  les  Hollandois  , VIII.  171. 
Ours  du  Japon  , X.  66 7.  Ceux  du  Méxiquc  ou 
Nouvelle  Efpagne,  XII.  6 JJ.  Ours  à Fourmis, 
6^6.  Ours  blanc  tué  en  Mer  , XIII.  17-  Ours 
nommé  Ucumari,  XIV.  i<8.  Baie  de  l'Ours* 
688.  C halle  de  l'Ours,  XV.  79.  Frayeur  que 
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caufc  un  Ours  blanc  , 104.  Ün  Ours  blanc 
dévore  deux  hommes , no.  Ile  aux  Ours  , 1 1 1. 
Ouïs  blancs  , communs  dans  le  Nord  , 114 
& Juiv. 

Ou-fa  lin-ga,  Village  , V.  3Jf. 

Ouferti , Contrée,  IV.  41 9. 

Ouftimé,  Ile,  VIII.  xi 7. 

Outagamis  , Nation  , XIV.  7*0. 

Outamodia,  gros  Bourg,  Se  fa  Pagode,  IX.  314. 
Ou  tan  gay.  Village,  V.  333. 

Outaouais  ( Rivière  des  ) , XIV.  689. 

Outaouas,  Nation,  XIV.  721. 

Outarde  , gros  Oifeau,  voy.  Sa  figure  à la  plan- 
che , Ilf.  303. 

Outchciché , Place  , X.  10*.  Sa  fituatioti , 107. 
Outchipoués,  Nation,  XIV.  68 7. 

Outeiro,  Place,  Se  fon  expédition  , IV.  48s.. 
Sa  fituarion , 488. 

Ouchier  ( M.  l’Abbé  ) , Corrcfpondant  de  l'Aca- 
démie, iiommé  pour,  &c.  XIII.  616.  Son 
voyage  au  Nord  avec  M.  de  Maupertuis,  XV. 
3x8  6*  fuiv.  Deux  relations  de  ce  voyage  , 330. 
Outman  ( Roches  de  Frédéric  ) , XI.  ica.. 

Ou-ton  gue.  Village,  V.  JJ  J. 

Outor,  Village,  X.  83. 

Outs-ia-ven  , Village  , V.  348. 

Ouvan,  Province,  VIII.  3x7. 

Ouverre,  ou  Averri , Ville,  IV.  405. 
Ouvidambou,  racine,  VIII.  608. 

OuvicnpafTo,  racine,  VIII.  608. 

Ouvifoutchi,  racine,  VIII.  607. 

Ouviharc  , racine  , VIII.  607. 

Ouvi-lafTa,  plante  rampante,  VIII.  616. 
Ouvirandre,  racine,  VIII.  608. 

Ouvivave,  canne  noueufe  , VIII.  618. 

Ouvrages  , voy.  Ouvriers. 

Ouvriers:  Ufages  des  Colporteurs  Se  Ouvriers 
Chinois,  V.  481.  Comment  les  Ouvriers  fer- 
vent le  Public,  VI.  xxf.  Salaire  de  l'Ouvrier 
en  porcelaine,  139.  Statue  de  Pu,  Patron  des 
Ouvriers  en  porcelaine,  2 fl.  Maladies  aux- 
quelles font  expofés  les  Ouvriers  qui  travail- 
lent au  vernis,  463.  Ouvrages  finguliers  de 
la  nature , XIII.  4x9. 

Ou-wi-lau-ya,  Gouverneur  Chinois  , V.  308. 
Ouyapok , grande  Riviere,  XIV.  371* 

Ouyapos , Habitans  d’un  Village,  XIV.  734. 
Ouyra,  prodigieux  Oifeau  de  proie,  XIV.  31*. 
Ouyrapire  , Brafilicn  , ou  Habitant  du  Bréfil  > 
XIV.  148. 

Ova:  Le  Roi  d’Ova  s’empare  de  Siriang,  fait 
empaler  un  Portugais  avec  fon  fils  , & écor- 
cher les  jambes  à la  femme  de  ce  Portugais , 
II.  107. 

Ovaitaguafes , Nation  , XIV.  163. 

Ovanda,  forte  de  grain,  V.  6 8. 

Ovando  , Contrée  > voy.  Oanda. 

Ovando,  Voyageur,  dont  le  Journal  n’ert  pas 
publié  , XII.  v.  de  V avant  propos.  Dom  Nico- 
las Ovando  nommé  pour  fuccedcrà  BovadiUa 
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dans  le  Gouvernement  de  l’ile  Efpagnolc  , t io. 
Orando  le  rend  à Hic  Efpagnole  , i « f . Raifons 
qui  l'empêchent  d’y  recevoir  Chriftophc  Co- 
lomb, 1 1 j . Barbare  entreprife  d’Ovanao,  ix$. 
Comment  il  Te  défait  de  la  Princcfte  Anacoana 
ou  Anacaona , 5c  de  tous  les  Seigneurs  du  Xa- 
ragua , ibid.  Cruel  perfidie  de  ce  Gouverneur , 
i 19.  Autres  cruautés  qu'il  exerce , x 30.  Ovando 
paroît  s’intérefler  peu  a la  ficuation  de  Chrifto- 
phe  Colomb,  iji.  Arrivée  d'une  Barque  dO- 
vando  , 1)4.  Ordres  odieux  dont  le  Capitaine 
cft  chargé  , ibid.  Comment  il  les  exécute  , 1 jy. 
Remarques  fur  la  conduite  du  Gouverneur  Ovan- 
do , ibid.  Reglement  d’Ovando  , 14}.  Or  qu'il 
tire  de  Pile  tfpagnolc,  ibid.  Il  cft  révoqué, 
5c  Dom  Diegue  Colomb,  fils  de  Chtiftophe  , 
nommé  pour  le  remplacer  , 148.  Cité  , Ho 
b fuiv. 

Ovari  , Province  , voy.  Ovari 

OvaTonge,  Officier  Chinois,  V.  319. 

Oveiro  , Royaume , voy.  Overry. 

Oveja,  ou  Llano,  animal,  XIII.  48. 

Overbcck  ( Arnold-Van  ) , cité,  IV.  194. 

Overry,  ou  Oveiio,  Royaume,  5c  fa  fituation 
fur  les  bord  de  Rio  Forcado,  IV.  4?9>  Capitale 
du  Pays  & fes  Edifices.  Malignité  de  Pair,  ibid. 
Produirons  de  ce  Royaume  , 440.  Habits  du 
Pays.  Religion  des  Habitans.  Le  Chriftianifme 
y cft  établi , ibid.  Avanturc  qui  le  fait  recevoir 
du  Roi  & des  Habuans  , 441.  Le  Roi  veut 
époufer  une  femme  Portugaise.  Comment  on 
le  fatisfait.  De  qui  ce  Prince  eft  né.  Son  nom , 
ibid.  Situation  de  la  Côte  d’Overry  , 441.  Ce 
Royaume  nommé  aufli  Overri  ou  Auverry  , 

V./f. 

Overilîcl , Province,  V.  58 j. 

Ovide  ( Saine  ),  Gouverneur  de  Terre-Neuve, 
XIV.  67  y.  Scs  mcfurcs  pour  un  Etabliftcmcnt 
dans  Pile  S.  Jean , 676.  Saint  Ovide  fait  une 
defcence,  XV.  65).  Il  cft  Lieutenant  de  Roi 
de  Plaifance,  6 y 8. 

Ovidor , Officier,  revêtu  de  la  Jurifdiftion  civile 
de  toutes  les  Iles  du  Cap  Verd  , IL  359. 

Oviedo  , Ecrivain  , XII.  v.  de  l’avant  propos . 
Nommé  Gonçalc  Fernand  Oviedo  5c  V aidez,  vj. 
Il  fait  une  lnftoire  du  nouveau  Monde,  iS5. 
Cité  , 188.  Eloge  qu’il  fait  de  San  Domingo  à 
Charles  Quint  , 111.  Cité  , xij  & fuiv.  609 . 
6 19.  Cité,  XV.  6x6. 

Oviedo  ( Dom  Jerome  ),  Portugais  , tente  de 
rétablir  fa  Nation,  dans  le  Royaume  de  Can- 
dy  , VIII.  x8r. 

Ovighan  , arbre , voy.  Mollo. 

Oviugton  (Jean  ),  Anglois,  Chapelain  du  Roi 
Guillaume  : ce  qu’il  die  fur  les  propriétés  de 
Madère  , II.  164  b fuiv . Ses  remarques  parti- 
culières, 171  » }9J.  Scs  voyages  à Surate  5c 
en  d’autres  lieux  de  P A fie  5c  de  l'Afrique  , IX. 
30.  Qui  cft  Ovington.  Son  carafterc.  Par  qui 
fon  Journal  traduit.  Obfcryation , ibid.  L’Auteur 


arrive  à Bombay  , 3 r.  Il  vifite  un  Temple  d'i- 
dolâtres, ; x.  Ce  qu'il  remarque  dans  une  célè- 
bre Pagode,  J).  Il fc  rend  à Surate , 34.  Gran- 
des Huîtres  qu'il  trouve  attachées  apres  foo 
Vai  fléau,  Ses  obfervations  Particulières  con- 
cernant Surate , ibid.  Keprocnc  de  tromperie 
qu’il  fait  aux  Hollandois,  )y.  Cité  , 37 , 41  , 
44,  4 6.  Pons  5c  Villes  qu'il  viltte,  fi  b juiv. 
Son  retour  dans  fa  Patrie  , y c.  Stratagème  qui 
(àuve  fon  Vai  fl  éau  , ibid.  Mémoire  d’obferya- 
rions  qu’il  fc  charge  de  publier,  6 3.  Cité, 
• 

Ovipaics  , Reptiles  : Leurs  crufs  font  fans  écaille , 
III.  300. 

Ovuefi,  X.  yef. 

Ovari , Province , X.,514.  Nommée  aufli  Ovari 
ou  Bifiu  , 549. 

Owcn  Guyned,  Prince  de  Galles,  XII.  100. 

Oxbird  , cfpccc  d’Oi féaux  fort  ptivés,  I.  335. 

Oxcr.gam  , Capitaine  Anglois,  XI  364. 

Oxonton  ( Jean  ):  Bel  édifice  ou  magnifique  tom- 
beau, confirait  pour  cet  Angluis,  IX.  4 J. 

Oxfo,  Place  , VIII.  4M. 

Oxus,  Rivière  , voy.  Amu. 

Oyak,  Rivière,  XIV.  577. 

Oyapoc,  5:  fes  fourccs,  XIV.  49.  Cette  Riviere 
confondue  avec  celle  de  Vincent  Pinçon,  51. 
Fon  François  d’Oyapoc  , ibid . 

Oya-Vitchaigcn  , Seigneur,  voy.  Conftance  ( M.  ) 

Oycos,  Nation,  voy.  Ios. 

Oydor  de  cidade.  Juge  criminel,  VIII.  xaj. 

Oyco,  Royaume,  IV.  $86. 

Oyes  d’une  cfpccc  fiii£ulicrc , III.  61.  Oyes  fauva- 
ges,  30J.  Oyes  nommées  Apatta  , IV.  14$. 
Trois  fortes  d’Oyes  fauvages,  V.  xoi.  Quantité 
d’Oyes  à la  Chine , VI.  491-  Oyes  jaunes  , VIL 
4 fd  & 4 j 7.  Oyes  noires,  VIII.  J77.  Oyes  fau- 
vages 5c  leurs  dégars,  X.  669.  Ile  des  Oyes, 
on  de  Patos , XIV.  58.  Oyes  fauvages,  XV. 
ri*. 

Oygurs  , Peuples  , voy.  Vigur. 

Oyko,  Royaume,  IV.  $78. 

Oyo  ( Riviere  d’ ) , XIV.  588. 

Oyos , Nation  , voy.  Ios. 

Oyrong,  Ville  , VII.  114. 

Oyvarou,  courans  d’eau  , VIII.  143. 

Oza  ( Golfe  d'  ) , XII.  xo6. 

Ozaba,  Bourg,  X.  6*9. 

Ozaka,  grande  Ville  , II  (59.  Le  gendre  de  l'Em- 
pereur du  Japon  fc  fortifie  dans  le  Château, 
xo$.  Elle  cft  brûlée,  X04. 

Ozama , ou  Ozamo , Riviere , XII.  54  , XC9  b 
fuiv. 

Ozamo,  Fleuve  qui  paroît  le  meme  que  la  Riviere 
d’O/ama , voy.  Ozama. 

Ozicr  d’une  cfpccc  fmgulicrc  , VI.  9 y. 

Ozino  , Bourgade,  X.  6 39. 

Ozuanas,  Nation,  XIV.  IJ. 
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JP Aarebenam  , Rivière  , IX.  39?.  Un  Portugais 
s'engage  Hans  cette  Rivicre  , 39». 

Pablo  de  Mcncfcs  , Officier  Efpagnol  , XIII- 
119. 

Pac  , animal  , XIV.  139. 

Pacadra,  Ville  , VIII.  117. 

Pacacs , ou  Guabas  , fruit , XIV.  1 36. 

JPacajas  , Rivière,  voy.  Pacayas.  , 

Paca jes  ( Corrégi  ment  de , XIII.  8 1 8. 

Pacamorcs  , Peuples , voy.  Rracamores* 

Pacanicr , aibrc  , 6c  Ton  fruit , XV.  134. 

Pacano,  Ville  , IX.  409. 

Pacafcas  , aliment  , & de  quoi  compofé  , X. 
4U, 

Pacatsjetti , arbrifleau  , &fes  vertus,  XI.  657. 
Pacaxas,  Nation,  XIV.  ai. 

Pacay , arbre  , 6c  fes  pois  fucrins,  XIV.  178. 
Pacayas,  Rivicre,  XIII.  $84.  Nommée  aufli  Pa- 
cajas,  XIV.  44.  • 

Paccbam  , Palais,  VIII.  139. 

Paceco,  Place , II.  |jo. 

Paeem  , Ville,  IX.  999. 

Pachaa  , fleur , 6c  fa  Plante  , XI.  *74. 
Pachacama  , XIII.  74. 

Fachacamac  , Vallée,  XIII.  4*7. 

Pachacuccc  , Inca  du  Pérou,  XIII.  fl  6. 
Pacbanamac  , Province  , 6c  nom  d’une  Divinité  , 
XI.  J71.  Etranges  ruines  de  la  Ville  de  Pacha- 
nam  ac  , 573.  Cadavres  qui  s’y  confervcnt  , 
ibid.  * 

Pachay-kubur  , lieu,  VIII.  41. 

Pa-chays  , Nation  , voy . Myau-tfes. 

Pacheco  ( Edouard  ) : Scs  exploits  & fes  viéloires 
dans  les  Indes  , I.  77.  Il  tue  lui-même  tant 
d'hommes  que  fes  habits  (ont  couverts  «le  fang , 
81  de  81.O11  entreprend  de  l’aflaffincc.  Génereufe 
aélion  qu’il  fait-,  81.  Lui  & Soarez  défont  une 
flotte  Turque.  Prodiges  de  valeur  de  leur  part , 
84*  Réflexion  fur  leurs  exploits,  ibid.  Honneurs 
rendus  à Pacheco.  Inconfiance  de  la  fortune 
dans  le  fort  de  ce  brave  Portugais,  85.  Il  a l’hon- 
neur de  forger  la  Couronne  de  l’Afie  pour  les 
Portugais,  ni.* 

Pacheco  ( Jean  François  ) j avec  quelle  Garnifon  il 
garde  6c  défend  laTour  de  Diu  contre  les  Turcs, 
I.  149.  Solvman  Bacba  manquant  de  parole  , le 
fait  arrêter  aufli-bien  que  fes  gens.  Ils  font  en- 
chaînés 6c  mis  à la  rame,  ibid.  Ce  qu’il  fait  6c 
ce  qui  lui  arrive  félon  1a  Relation  Porrogaifedu 
Siège  de  Diu  par  les  Turcs  ,1596'  fuiv.  Soly- 
man  fiacha  lui  fait  couper  la  tête  avec  plus  de 
cent  quarante  autres  Portugais  , 164. 
Pacheque,Ilc,Xï.  16 3. 

Pa-chcu  , Place  , VII.  86. 

Pachoca.  6c  fes  Mines,  XI.  fi9  b fitiv.  Com- 
ment fc  fait  la  féparation  du  Métal  de  ces  Mi- 
nC4  » JM-  Comment  on  y emploie  le  Mercure, 


MATIERES, 

j 3 1.  Voies  plus  courtes  mais  plus  cheres  , 333. 

Pachuo,  Jéfuitc  Millionnaire,  V!  404. 

Pacoury  , gros  6c  grand  arbre,  XIY.  313. 

Pacul , Village,  VI.  47>. 

Pa-cul-cha  , forte  de  Thé  , VI.  469 , 471. 

Padan  , Baie  , VIII.  1 18.  Beauté  du  Pays  , ibid. 

Padan  , piece  de  monnoie  , IX.  39. 

Padang  , VIII.  494.  Ville  de  Padang,  IX.  33 9. 
Commerce  d’or  à Padang,  341. 

Padaranc,  Village  , Port  & Baie  où  Vafco  de  Gama 
met  pied  à tenc  pour  la  Cour  de  Calécut,  I.  37 
6*  fuiv. 

Padaver,  Officier  Efpagnol  , XIII.  119. 

Padenote  , lieu  , voy.  Sirinparan. 

PaHerero  , arme  à feu  , voy.  Pcdercto. 

PadiÜa , élevé  fur  le  Siège  Epifcopal  de  San  Do- 
mingo , XII.  169. 

Padilta  ( Dom  Garcie  de  ) , Homme  de  favoir  , 
XII.  199. 

Padilla  (Maria)  , Reine,  XI.  533. 

Padir,  ou  Pédier  , Canton  de  la  Rade  de  Malaca  , 
I.  tio.  Ce  Pays,  appcllé  aufli  Pador  , cft  un 
Royaume  ,116. 

Padir  azzamon  , Prince  , VII.  118. 

PaHolim  , Plante,  6c  fon  fruit,  XI.  *74. 

Tador  , Royaume  , voy.  Padir. 

Padron  , Cap  , IV.  330.  Ce  Cap  nommé  aufli  Pa- 
drone,  376*  6*  fuiv.  Par  qui  ce  nom  donné  à la 
Rivière  de  Zaïre,  177**  Saline  du  Cap  Padrouc, 
383*.  Cabo  dcl  Padron  , 614. 

Paen , vby.  Pagnc-alte. 

Tacs  ( Ruy  ) , Portugais  , accompagne  Zarco  pour 
la  découverte  de  Madère,  II.  181.  Lui  St  Jean 
Morales  y defeendent  les  premiers,  181. 

Paez,  Efpagnol,  XIII.  44. 

Pafius,  Pays,  IX.  37 J-  Retraite  d'une  Reine  de 
Pafna  , 413.  Son  entretien  avec  les  Portugais  * 
ibid. 

Pag , animal*,  XIV.  19t. 

Pagaie  ; ce  que  c’cft  , IX.  17  f. 

Pagaly  ; ce  quec’efl,  X.  413.  Ce  notn  écrit  aufli 
Pagaily  , XI.  401. 

Paç*am»no,  Rivicre  , XIV.  6. 

Pagger  , coquillage  danccrcux  , V.  107. 

Paghover,  arbre,  le  même  que  le  Bananier  , III. 
*7»* 

Pagna , grand  arbre  , & Angularité  de  (on  fruit , 
XI.  6 37- 

Pagne  alte,  belle  étoffe  du  Cap  Verd  , II.  344. 
Pagne  ou  Paen,  forte  d'étoffe  qui  fert  d’écharpe 
aux  Nègres  , IV.  100. 

Pagodes,  ou  Temples  Chinois,  V-  473 , 301. Tem- 
ples nommés  Pagodes , VI.  16  3.  Planche  ou  fig. 
de  Pagodes  d’un  Temple,  171.  Autre  figure  de  Pa- 
godes ou  Statues  ,331.  Pagodes  ou  Temples  de 
Huhu-hotun  , VII.  6 10.  Pagode  00  Temple  de 
Ninghia  , VIII  19-  Piece  de  monnoie  nommée 
Pagode  , 1 j 8.  Origine  du  nom  de  Pagode , IX. 
33.  Pagodes  ou  Temples  qui  rendent  une  Ile 
célébré,  66.  Multitude  de  Pagodes , 140- 
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chefies  de  U Pagode  du  Palais  de  Siam  , 141»® 
Defeription  d’une  admirable  Pagode  ,143.  Prin- 
cipal ornement  des  Pagodes  de  Siam>  147.  Plan- 
che ou  vue  d’une  Pagode  Siamoife  , 186.  Grand 
nombre  de  Pagodes  dans  une  Contrée,  yxo.* 
Forme  d'une  monnoie  nommée  Pagode  ,6 1 y. 
Valeur  d'une  picce  de  monnoie  nommée  Pago- 
de , 6 j 6 y à la  Note  ( y o).  Pagode  de  Banarou  , 
X.  130.  Celle  d'un  CoUége , 15&.  Ancienne  Pa- 
gode de  filles  & Tes  fables,  if  j.  Différence  des 
vieilles  pièces  de  monnoie  nommées  Pagodes , 
& des  nouvelles,  311.  Pagodes  ou  Temples  du 
Malabar , XI.  448.  Defeription  de  la  grande 
Pagode  d'Emouy,  590. 

Pa-gou,  Village,  V.  3 J 4* 

Paguaros , Nation,  XIV.  14. 

Paguc  , Province,  IV.  X75.  • 

Pagurusj  cfpcce  de  Cancre  des  Anciens  , XII. 
MJ. 

Pahan,  Royaume,  voy.  Pahang. 

Pahang  , Royaume  , dont  le  Souverain  accorde  du 
fecours  à Mahammed  Roi  de  Malaca  contre  les 
Portugais  , I.  1 1 y.  Il  paye  un  tribut  annuel  au 
Portugal,  114.  Ce  Royaume  cft  auffï  appelle 
Pam  : Sapofition,  14I.  Le  Roi  de  Jahorou  Jor 
brûle  les  fauxbonrgs  de  Pahan  , II.  10 1.  Le 
Roi  de  Pahan  enlevé  la  féconde  Sœur  de  la  Reine 
de  Patane  , ce  qui  caufe  la  guerre  , ioy.  Ce 
Prince  obligé  de  fuir  de  fes  Etats,  fc  retire  à Pa- 
tane avec  fa  femme  & fe  reconcilie  avec  la  Rei- 
ne , 106.  Averfion  du  Roi  de  Pahan  pour  les 
chiens  , ibid.  Guerre  que  la  Reine  de  Patane  fait 
au  Roi  de  Pahan  pour  le  plaifir  de  voir  fa  fccur, 

• IX.  y 8.  Ce  Prince  arrive  à Pa  aoe  , 59.  Com- 
ment il  y cft  traité.  Fidélité  de  la  Reine  fa  fem- 
me pour  lui , ibid. 

Pahicn  tokoy  , Vallée  , VIII.  54. 

Pa-ho-i,  Place,  V.  4 96. 

Pailé,  ou  Régule,  VIII.  xo. 

Paille- cn-cu  ; Oifeau,  XII.  430.  Ile  où  beaucoup 
de  Paillc-en  culs,  XV.  $71. 

Pailles  ( Jeu  des  ) , XV.  7 y. 

Paimone,  grand  Poifion  . VIII.  141. 

Pain  : Celui  de  riz  qu’on  fait  à la  Chine , VI.  141. 
Mauvaife  qualité  du  Pain , X.  94.  Fruit  à Pain , 
XI.  171.  Arbre  à Pain  nommé  Rima  , 66 y. 
Ufagcdu  pain  de  froment  dans  l'Ifthmc  de  l'A- 
mérique , XIV*  H o. 

Paingat  , Village  , X.  7). 

Painpont  ( Martin  de  ) , Gentilhomme  François  , 
xm.jy. 

Fainuk-alinni  hara-uflou  , lieu  , VIII.  fi. 

Paiparoca  , arbriffeau,  & fa  vertu,  XI.  657* 

Paira , Ville,  & fon  Port,  X.  jyi.  Cette  Place 
brûlée  par  les  Anglais , ibid.  Motifs  qui  portent 
les  Anglais  à faire  une  encreprife  fur  Paita , XI. 

147.  Defeription  de  Paita  & de  fes  environs  , 

148.  Projet  de  l'attaque,  ibid.  Comment  les 
Anglois  la  furprennent,  T49.  Ils  s'en  rendent 
mantes , ibid.  La  Yillc  uc  Paita  livrée  aux  flam- 
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mes  , 1 50.  Des  Avantmiers  Anglois  brûlent  Pay- 
ta,  15X.  Découverte  du  Port  de  Payta  , XIII. 
47.  Fondation  d’une  Ville  fur  la  Rivière  de  Pay 
ta  , 6 y.  Havre  de  Payta  , 436. 

Pais , voy.  Pays-Bas. 

Paix  (Port  de), XV.  383. 

Pajaros,  Ile  , XIII.  41  J. 

Pajaucho , Village  , V.  345. 

Pakaffe,  animal,  IV.  497.  Nommé  anfiî  Empa- 
kaffa  ou  Empakafie  ou  bien  Danda  , & pris  pour 
1q  Buffle  , V.  81.  Sou  rugiffement,  8x. 

Pakaukka  , mot  de  priere  , VII.  3$y. 

Pakka  ( Baie  de  ) , V.  X93. 

Pakkanda,  Ile,  voy.  Formofa  , Baie  , Sc.  Tay- 
van.  , 

Pakona , fruit,  voy.  Banane. 

Pa-kung-fcng  , titre  d’une  claffe  de  Bachelier , VI. 

171. 

Pala  , Ville , X.  19  9.  Arbre  de  ce  nom  ,&  fa  vertu, 
XI.  657. 

Palabra  •,  ce  que  ce  mot  fignifie  , III.  440. 

Palacios  (Juan  de  ) , Capitaine.  XIII.  38*.  Cité, 
XIV.  4.  11. 

Palafox  , Hiftorien  , cité  , VI.  517.  • 

Palagama  ( Rade  de  ) , VIII.  4 yfi. 

Palais  : De  Péking  , VI.  1 6.  & fuiv.  Eclat  merveil- 
leux de  celui  qu’habite  l'Empereur,  xy.  Eten- 
due & propreté  des  Palais  des  Princesse  la  Chi- 
ne , 19.  De  quel  fifage  un  Palais  cft  à l’Empe- 
reur de  la  Chine  .31.  Palais  ou  Tribunaux  des 
Mandarins  Grands-Maîtres,  31.  Palais  bâti  de 
bois  incorruptible  , 100.  Palais  des  Grands  de 
la  Chine,  167.  Defeription  du  Palais  d'un  grand 
Mandarin,  1 69.  Palais  qai  fervent  de  Collèges 
Scieur  defeription  , 187.  Palais  d'affemblée  pour 
les  Savans  de  la  Chine , 303.  Langage  pompeux 
du  Palais  Impérial  de  la  Chine,  379.  Palais 
mobile,  VII.  168.  Palais  d*un  Khan  Tftrtarc , 
186.  Defeription  de  ce  Palais,  X87.  Palais  8c 
Parc  Impérial  , 31  J.  Autre  Palais  Impérial  & 
fes  dépendances,  317.  Rcfpcél  qu’on  porte  au 
Palais  Impérial  , 336.  Palais  neuf,  386.  Def- 
eription du  Palais  de  Bantam  , VIII.  186.  Def- 
eription du  Palais  du  Roi  des  Maldives,  xyi. 
Palais  du  Roi  de  Ccvlan  , yxi.  Richcffc  incfti- 
mabte  du  Palais  du  Roi  d’Arrakan  , IX.  64, 
Rcftesmagnifiq.  d'un  beau  Palais, 9 y.  Palais  def- 
tiné  pour  un  A mbaffadeur  François  , 141.  Palais 
du  Roi  de  Siam  , 144.  L'intérieur  du  Palais 
Royal  de  Siam  n’cft  pas  commun  , *47.  Palais 
de  chaffe  dans  les  Forêts  , ibid.  Palais  du  Cala- 
minham  , 467.  Plan  du  Palais  d’un  Prince,  377, 
Palais  des  Grands  à Jcdo , X.  3x3.  Palais  de 
l’Empereur  du  Japon,  y 14.  Orncmcns  intérieurs, 
ibid.  Le  Palais  d’pn  Roi  pillé  par  les  Hollandois, 
XI.  19  f.  Palais  d’un  Evêque  à Hcan.  431.  Ri- 
che fie  des  Palais  du  Pérou  * XIII.  y 6j. 

Palais  ( Beniro  de  ) , Pilote  Major  d’un  Vaifieaa 
Efpagnol  , H.  xoi. 

1 Jamitc  , Rivière , d’où  elle  tire  fa  fonree,  8c  Poif- 
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fons  qu'elle  produit , V.  n*. 

Palamos,  Nation  nombreufc,  XIV.  74. 
Palamxitau  , Rivicrc  , IX.  4I7. 

Palanquin  , voye{  Voitures. 

Palanza,  Provincial  des  Auguftins , V.  337. 
Palaos,  Iles,  5c  par  quel  hazard  découvcrtcs,X.4x7. 
Deux  Barques  inconnues  dans  ces  Iles , ibid.  Lu* 
mieres  qu  un  Jefuite  tire  des  Etrangers  de  ces 
Barques,  418.  Etat  de  leurs  Iles,  ibid.  Infor- 
mations fur  leurs  ufages  ,4 19. 

Palapa  ( Port  de  ) , X.  ii»4- 
Paîape  ( Côte  de  ) , XI.  ft  4* 

Palata  ( Duc  de  la  ) , Viccroi  du  Pérou  , & fon  en- 
trée à Lima  , XIII.  33  1 . 

Palau  y a , Préfident  Chinois  , accompagne  une 
Amballade  , VII.  4^0. 

Pa  la  van,  Place,  VII.  94. 

Palavcr,  ou  AlTcmblccdc  jiiflice,III«  X4j.Pala- 
vcrc  , Chambre  du  Confeil  , 449. 

Palavera  , ou  Traité  conclu  pour  les  Marchandées, 

III.  38,. 

Pale,  mcfurc,  VIII-  3 33* 

Paleagafer  , Prince  Indien,  à qui  un  Jéfuitc  fait 
.une  harangue  , X.  3T4.  Autre  Paleagafcr , ,ry. 
Palc.1k.1tc  , Ville,  & fa  fituaticn  , II.  9,.  Rade  de 
ce  nom.  Croix  qui  fait  reconnoirrc  la  Ville, ibid. 
Paîefroy  , cheval  de  triomphe  , V.  p. 

Paleologue  j ce  nue  c'cll  , XV.  608. 

Palerme  ( Louis  de  ) , Père  Capucin  , & un  Frère 
du  même  Otdrc  , font  Çap tifs  à Alger,  ôc  leur 
forr,  IV.  fi,  6^  fuiv. 

Pale  eniers,  arbres,  voy.  J.iajah. 

Pâli  ( Vinode  ),  forte  de  vin  du  Pays  de  Benin, 

IV.  409. 

Paliacate  , Place  , VIII.  4*9.  Plan  du  Fort  Hol- 
Jaudois  de  Paliacate  , nommé  le  Fort  de  Gucl- 
dre,  IX  fil. 

Palikqf  , Village,  V.  3,1. 

Pâlir»  montagne  de)  ,VII.  606. 

Palimbam,  I.  416.  Ville  de  Palimbam  ou  Palimban, 
VIII.  9?.  Royaume  de  Palimbam,  IX.  ,,9. Scs 

ftroduftions  , ,40.  Côte  de  Palinbam  , XI.  i«5  8. 
iota  ( Dom  André  Rodrigues  ) , Capitaine  Por- 
tugais , VIII.  194* 

Mipaukuli,  fuinom  de  quatre  Généraux  , VII.  73. 
Palis-  wang  ou  Wang , Village , V.  J fo. 

Paiilfade  , arbre  , XIV.  319. 

Pal iu rus  . arbre  , i.»y.  Naatlme. 

Palkafi  , Lac  , VII.  x8. 

Palkui  ou  Choi  , Lac, VII.  13. 

Talladanga  , Pays , 5c  richdTe  de  fes  Mines,  XIII. 
397- 

Pallarcs  ( Ferdinand  de  ) , brave  Capitaine  Portu- 
gais , périr  dans  une  aélion  , I.  40,.  à la  note. 
Pallcdo,  Poilïon  , V.  91. 

Pallckis,  (ortc  de  Voiture  , IX.  310,  3x9,  540. 
Palliacate  , Bourg  . VIII.  648. 

Pallicondc  , Ville,  X.  3 1 J. 

Pallunt , poids , VIII.  333- 

Palma , lie,  découverte  par  les  Portugais , & qui 
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cft  du  nombre  <L:s  Canaries , I.  9.  Grofle  femme 
qui  paffe  pour  Reine  d’une  partie  de  cette  Ile, 
ibid.  Un  Gentilhomme  François  obtient  1a  per- 
millîon  d'en  faire  la  Conquête,  ibid.  Situation 
de  cette  Ile  , II.  143.  La  Ville  Capitale  porte 
le  meme  nom.  Ses  Manufactures  pour  le  lucre. 
Canton  de  Brenia , le  meilleur  pour  le  vin.  Un 
tremblement  de  terre  y forme  un  Volcan  , ibid. 
Ile  de  la  Palme , célébré  par  le  malTacrc  de 
quarante  Jéfuites,  IX.  178.  Ville  nommée  la 
Palma,  XIV.  41,. 

Palma-Chrifti  , plante  , II.  414.  Ufage  Se  vertus 
du  fruit  du  Palma  Chrifti,  appelle  autrement 
Carajeat , XV.  471. 

Palma- Maria,  grand  arbre,  XI.  71.  Cité,  XII. 
jxi. 

Palmar,  Rivicre,  IV.  403.  Infcripcion  lailTéc  à 
la  Pointe  de  Palmar,  XIII.  47a. 

Palmarinho  ( Punta  dcl  ),  Promontoire  , V.  18. 

Palmarino,  Cap  , IV.  376  *. 

Palmas  ( Cabo  das  ) , voy.  Palmas , Cap. 

Pal  mas , Cap  , ôc  fa  polition  , I.  xrj.  Pointe  du 
Cap  de  las  Palmas  .133.  Diftancc  de  ce  Cap 
à celui  de  Très  Puntas,  334.  Rocs  qui  envi- 
ronnent ce  Cap  , & pourquoi  nommé  Cap  Pal- 
mas ou  de  las  Palmas  , III.  349,  Cap  das 
Palmas  y 5 69.  Cabo  das  Palmas  , 61  o. 

Palmas  ( Rio  das  ) , 5c  pourquoi  ainli  nommé  , 
IL  310  Cette  Rivicre  ell  au  Pays  de  Sierra 
Lcona  , III.  148.  C'clt  la  meme  que  celle  de 
Schcrbro  , 370 , 59  J.  Riviere  de  Palmas  , XII. 
468. 

Palmas  ( Comte  de  ),  Viccroi  de  l'Ilc  de  Téné- 
rife,  III.  403.  Réception  civile  qu'il  fait  aux 
Millionnaires  François  , ibid. 

Palme  ( Ile  de  la  ) , voy.  Palma. 

Palme  ( William  de  ) , Hollandois , Gouverneur 
de  Mina,  attaque  un  Fort  François,  III.  4 10 
O fuiv. 

Palmera  , Baie,  Se  fa  fituation  , H.  3x3.  LePal- 
mcraTransfolin  , forte  de  Palmier,  fes  proprié- 
tés ÔC  fon  fruit,  XI.  63 7. 

Palmcran  , Ville  5c  Place  pour  le  commerce  des 
Anglois , I.  *43. 

Palmcricf  grand  arbre,  XI.  37J. 

Palmcrin , Ville  5c  Place  pour  le  commerce  I. 
344*  Rivicre  de  ce  nom,  II.  484. 

Palmes  ( deux  ) : Situation  de  ce  lieu  , II.  31J. 

Palmctto  , arbre  dont  on  tire  du  vin  : Sa  forme 
5c  fon  fruit , III.  xy8.  Il  cft  aullî  nomme  Tobcl* 
ibid.  Defeription  du  Palmctto,  XI. 

Palmier , arbre  dont  on  tire  du  vin  , 111.  106,  iéo. 
II  croit  fur  des  rocs,  X43.  Efocccs  ditfci entes 
de  Palmier»,  1^6  6*  fuiv.  Dcujucls  on  rire  du 
vin  , 137.  Defciiption  de  ces  arbres  5c  de  leurs 
fruits,  ibid  O fuiv.  Palmiers  de  l’Amérique. 
1 38.  Autre  description  des  Palmiers,  ibid  6» 
fuiv.  Ce  que  c’cft  que  le  vin  de  Palmier  : Scs 
qualités,  139.  Pluficurs  fortes  de  vins  de  P li- 
mier. Méthode  pour  le  tirer  de  l’aibre , ibid  6* 
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fuiv.  Vîn  de  Palmier  du  Royaume  d'ïffini  ,491. 
Qualité  de  l'huile  de  Palmier , IV.  109.  Forma- 
lités des  Negres  en  buvant  du  vin  de  Palmier  , 
ibid.  Vente  du  vin  de  Palmier,  iji.  Soie  de 
Palmier  , 591.  Diverfcs  fortes  de  Palmiers  : 
Huile,  pain  & vin  qui  fe  tirent  d'un  de  ces 
arbres , V.  7 J.  Autres  cfpeccs  de  Palmiers  , ibid 
& 74.  Force  du  vin  de  Palmier,  &:  ce  qui  lui 
donne  cetre  qualité  , X.  1 7 J . Divcrfes  fortes 
de  Palmiers  , 41  y.  Palmiers  oui  ne  fc  trouvent 
qu'à  Timor,  XI.  tyj.  Vingt  fortes  de  Palmiers 
au  Brcfil , XIV.  jo6.  Quatre  cfpeccs  (tnculicrcs 
de  Palmiers  , ji  y.  Ver  de  Palmier  qui  le  man- 
ge > W*  . . 

Palmiers  ( Ile  des  ) , la  même  que  Bichon  , II. 
4 91- 

Palmifle  (jointe  du  ) , & fa  foliation  , II.  477* 

Palmite  , grand  arbre,  VIII.  611. 

Palo  de  Luz,  plante  fînguhere  , XIII.  608.  Cette 
plante  citée,  XIV.  My* 

Pafoma-Torcaz , Oifeau , X.  41 1. 

Palomequc  ( Jean  ) , riche  Négociant , XII.  497. 

Palomina  ( Diego  de  ) , fonde  une  Ville , XIII. 

Palomini , Fleuve  , XIV.  408. 

Palomino  ( Alfonfe  ) , Juge  de  Police,  XIII.  ryy. 


Panache,  plante,  XII.  133. 

Panagim,  Rivière,  IX.  44s. 

Pananan  , Ile,  X.  373. 

Panama,  Place,  X.  347.  Baye  de  cette  fameufe 
Ville , 3 jt.  Projet»  d'un  Amiral  Anelois  fur  Pa- 
nama, XI.  ijt  Carte  de  l'fthme  de  Panama, 
8cc.  XII , 1 13.  Province  de  Panama  , 187.  Fon- 
dation d'onc  nouvelle  Ville  à Panama,  188. 
Origine  de  l'ancienne  Panama,  XIII.  37.  Son 
Fondateur , ibid.  Province  de  Panama  , & fes 
Villes,  iai.  Bourgs  8c  Villages , 143.  Dcfcrip- 
tion  de  Panama  , 171,  Route  de  Porro  Bclo  à 
Panama , ibid.  Doutes  fut  fa  longitude , 17J. 
Origine  de  Panama , 174.  Quand  il  cil  rebâti. 
Ses  maifons  font  d'un  bois  incombuftiblc , ibid. 
Pott  de  Panama  8c  fes  Iles,  171.  Remarques  fur 
fes  marées.  Variations  de  l'aiguille , ibid.  Com- 
merce de  Panama  , 178.  Pêche  des  perles  à Pa- 
nama , ibid.  Dangers  de  cette  pèche  de  la  part 
des  montres  marins , 177.  Modes  de  Panama  , 
178.  Son  climat , ibid.  Côtes  depuis  Panama  juf- 
qu'au  Pctou  , 411.  Route  par  terre  de  Quito  1 
Panama  , par  le  Popayan  , 444.  Comment  on 
lupplée  à la  longitude  de  Panama,  305.  Deux 
Angularités  à Panama , XIV.  Iio. 

Panamao  , Ile  , X.  577.  577. 


Palomino,  F.fpagnol , obtient  le  commandement  Paoami , Village,  I.  1 8.  Le  Samorin  de  Catécuc 
d’un  Vaifleau  , XIII.  17;.  Cité,  nj  & fuiv.  y alTcmble  une  atméc  , 77. 


Palos , Port , XII.  5 Ville  de  ce  nom , 7. 

Paloutd  ( le  ) , PoilTon  , III.  41a. 

Palpa  ( Côte  de  ) , XI.  313. 

Palqui,  plante,  XIV.  178. 

Palto,  grand  arbre,  XII*  807. 

Palu  ( M.  ),  Evêque,  VIII.  J7J. 

Paluan-Kuli , Prince,  Vil.  18). 

Palu-hur,  Rivière  , & l’aluhuc-Pira,  lieu,  VIII. 

4°. 

Palula  ( Rancbo  de  ) , lieu  , XI.  J18. 
èama  , Village,  II.  47). 

Pamalaguer  , Place,  X.  118. 

Pamba,  voy.  Pemba. 

Pambamarca , Montagne,  dont  le  fommet  glacé, 
XIII.  811.  Station  îles  Académiciens  furie  Pam- 
ba Marca , 835. 

Pambi  : Commerce  de  fel  en  ce  lieu, IV.  811. 
Pamcla,  ou  Nctas,  forte  de  fucre,  8c  de  quoi 
compofé,  II.  133. 

Pâmer  , plaine,  VII.  317- 
Pampangan , Province,  X.  18;. 

Pampas , Nation  Indienne  XIII.  114. 

Pampclunc , XIV.  3 J7.  Cette  Ville  nommée  aufli 
Pamplona , 4 < 1 • 

Pamplinius , fruit , VI.  45  3. 

Pamplona,  Ville,  voy.  Pampetune. 

Pampus  , nom  d'une  crique  ou  anfc,  IV.  8 1 4. 
Pamunki , Rivière,  XIV.  484. 

Fan,  Royaume,  IX.  380.  Embouchure  d'une  Ri- 
vière de  ce  nom , )8i.  Le  Roi  de  Pan  cft  tué , 
ibid. 

Panacé,  plante,  de  deux  fortes,  XV.  ajj. 


Panani  , Ville  dépendante  de  Calécut , I.  77. 
Panant,  pièce  de  tnonnoic,  VIII.  110. 

Panaon  , X.  405. 

Panapana , PoilTon  , XIV.  504. 

Panarucan  , Ville,  8c  fon  volcan,  VIII.  tjf. 
Panay , Ile , une  des  Philippines , X.  }77.  Provin- 
ce de  Panay  ,37  t.  Fertilité  de  l'Ile  de  ce  nom  , 
3 9 i.  Attentions  qu’elle  s'attire  de  l'Efpagnc,  ibid. 
Panchan  , Hutuktu  , VIII.  17. 

Panchoni  ( Montagne  de  ) , XIII.  377. 

Pan-cbuni , Rivière,  VII.  78. 

Pancillo  , Colline,  XIII.  387 
Pancruum  ( Montagnes  de  ) , IX.  403. 
Pandacaquc , arbre  ou  fruit , 8c  fa  vertu , X.  417. 
Pandan  , Rivière,  IX.  44C. 

Pandcran  ( Baie  de  ) , V.  384. 

Paodiare , Chef  de  Religion  8c  luge  fouverain  , 
VIII.  148. 

Pando  , Village,  IV.  13. 

Pandos , ou  Pompemay  , Village  : Par  qui  habité, 
IV.  18. 

PanJoué  , Ile  , VIII.  108.  Activée  d'un  grand 
Seigneur  daos  cette  Ile,  107.  Cérémonies  de 
fa  réception , arc. 

Patidutéc  , Pays,  IX.  373- 
Panes,  Nation  Indienne , XIII.  387. 

Pancfton  , Ile  , XV.  <87. 

Pangacirau  , chaîne  de  Montagnes , IX.  470. 
Pangalu , Rivière , X.  138. 

Panganour,  lieu , où  les  Jéfuires  font  un  érablide- 
raent , X.  310. 

Pangaram , titre  de  l'Empereur  de  T lie  de  lara , 
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fcc.  IX.  477.  Mort  funcftc  «le  ce  Panearam , 
478k  Comment  elle  eft  vengée,  ibid.  Embarras 
fur  fa  fcpulcure  dont  les  Portugais  tirent  avan- 
tage * 47 9- 

Pangalinan,  Province,  X.  383.  Capitale  de  mê- 
me nom  , XI.  J 10. 

Pangelungo,  Pays , IV.  tfu. 

Pangians,  ordre  de  Prêrrcs , IX.  *9. 

Pau  gin  , Fore,  VIII.  If8. 

Pang-kiun  , Village  , VIII.  )!. 

Pangla,  Ile,  une  des  Philippines,  X.  J 77. 

Panglao  ( Pointe  de  ) , X.  3 3 j. 

Pango , grande  cfpecc  de  Singe,  IV.  J78.  Sigrt. 
Dddd 

I>ngo,  titre,  fit  (a  lignification,  IV.  j9f. 

Pango  , Province  du  Royaume  de  Congo,  IV. 
6 if.  Sa  principale  Ville  du  même  nom  appclléc 
autrefois  Panguclungos , fie  fa  firuation  , 62. 7. 

Pango  de  Okang,  voy.  Kondi,  territoire.  , 

Pangoran  , Miniftve  de  Bantam , follicité  par  les 
Anglois,  prend  part  à la  guerre,  VIII.  47i.C’cft 
aulii  le  ttere  des  Grands  de  la  Cour  du  Mata- 
ran  , XI.  ;to.  . 

Pangouins,  forte  de  poifions,  I.  319.  Ce  nom 
écrit  Pengouins,  3 84.  Ile  des  Pengouins,  jcj. 
Mcrveitlcufe  quantité  d'animaux  de  Mer  St 
d'oifeaux  au  on  voit  dans  cette  Ile  , ibid.  fie 
j 1 8.  L’Ile  des  Pengouins  nommée  auffi  Robb'n  , 
V.  110.  Cave  ou  Caverne  dans  cette  Ile,  ibid. 
Sa  fituation,  ni.  Elle  eft  encore  appclléc  Ro- 
ben  , 144  & 147.  Oifeau  nommé  Pengouin  St 
fa  figure , 100.  L'oifeau  Pengouin  appellé  auffi 
Penguinen  , 101.  Ce  poifion  nommé  auffi  Pen- 
guin  , VIII.  7 6. 

Pangram  , voy.  Mandelike  , Gaban. 

Panguc , Rivière  du  Pays  de  Sierra  Leona , II I. 
148. 

Panguclungos , Ville , voy.  Pango  , Province. 

Panguim , Château  redoutable  de  Goa  ,1.  141. 
Pang-yucn , titre  , VI.  189- 

Pannang  , Pays  fertile , St  didingué  par  la  politefTe 
de  fes  Halmans . 1.  437.  Sa  fituation,  ibid. 

Pan-ho,  Torrent,  VI.  175, 

Pania  Fuli  ou  Fouli , Lac , II.  494»  Carte  de  ce 
Lac,  ji9. 

Paniaga , Efpagnol , cft  charge  de  remettre  des 
Lettres  à Pizarre , XIII.  19}. 

Panicho , hauteur  à la  vue  des  Cotes  de  Portugal , 
I 5 M- 

Panicum,  voy.  Miller,  graine. 

Paniers  d'ozicr  , inflrumcns  de  Mufique  j leurs 
figures,  IV.  197. 

Panifricaras  , ou  Panifnoirs,  Nation  , XIV.  714. 

Panimohas,  Nation,  XIV.  711. 

Panis,  Nation,  XIV.  731. 

Panifnoirs,  ou  Panifricaras  , Nation  , XIV.  734. 

Paniz  , grain  dont  on  fait  du  vin  , VI.  joj. 

Pan-liu-ichi , ou  Paulin-chi , Temple  : Vue  ou  plan 
de  cet  Edifice  , V.  tj  3.  Plaine  de  ce  nom.  Def- 
cription  de  la  Tour  ou  Clocher  du  Temple  de 
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Pan-liu  fchi , ibid. 

Pan  lo  chi , Prince  de  Luku  : Les  Si-fans  fe  réu- 
nifient fous  lui , VII.  141-  H défait  l'Armée  du 
Roi  d'Hya,  ibid. 

Pan  Navia  ( Golfe  de  ) , IV.  451.  Pointe  de  Pan  , 
ibid. 

Pannia  de  Tierra  , forte  d’étoffe,  XI.  14  3 . 

Panniany  ( Rivière  de  ) , VIII.  6 J 1. 

Paiinik  , VII.  ? *9. 

Tannon  , Ile  , X.  377- 

Panola,  Prince  Nègre,  fe  marie  à Paris,  VIII. 

5 J7-  ' t 

Panoma  , arbre , fon  fruit  fit  vertu  de  fon  bois  , XI. 

6 j8. 

Panos-Sambos , pagnes  d'étoffe  , IV.  J 9t. 

Panou  , Oifeau  , XIV.  199. 

Panourc,  efpccc  de  Galiote  , IX.  589.  C*ed  auffi 
le  nom  d'une  forte  d'épées  dont  on  arme  les 
Eléphans , 419. 

Panqué  , plante  pour  la  teintute,  XIV-  174* 

Panquinor  , Ville  , IX.  411. 

Panfaquitima.  Voy.  Mani-Pango , fils  de  Roi. 

Pansfcld  , Fatdcur  Anglois  , X.  78* 

Panfipanc  , forte  de  (impie  excellent.  X.  418. 

Pansjcs  , étoffe,  V.  361. 

Panfo  Aquitimo  , Prince,  I.  19  & zo. 

Pantalcon  , Piètre,  pendu  : XIII.  ito. 

Panthère  , animal , fit  fa  figure  , voy.  la  planche , 
III.  178.  Nommée  aufii  Ounce  , & fa  deferip- 
tion  , i8y.  Une  Panthère  enlevé  un  jeune  Nè- 
gre , ibid. 

Paothi  ( Pointe  de  ),  IX.  576.  • 

P.m-ting  fu  , Ville,  V.  446. 

Pan  -ting , Place , V.  447. 

Pantja , Village  , V.  344. 

Panroia , Officier  Efprgnol , XIII.  il  r. 

Pantouflicr  , Poifion  , fie  pourquoi  ainfi  nommé  , 
II.  4M*  Les  Anglois  rappellent  Hammerfish  , 
4*o.  Figure  de  ce  poiffon  nommé  auffi  Marteau, 
voy.  la  planche  , III.  3 il.  Ce  monftre  appellé 
encore  Zigenc,  3 15. 

Pan-ife,  ou  la  Baftonade,  punition  en  ufage  à la 
Chine,  VI.  434.  Ce  que  c’cft  que  le  Pan-tfe 
& comment  il  fe  donne,  435.  La  Baftooade 
donnée  en  toutes  fortes  de  lieux  . ibid.  Les 
Mandarins  memes  n*cn  font  pas  exemts  , 436- 
Baftonade  fur  les  os  des  jambes,  546.  Sous  la 
plante  des  pieds , 547.  Sur  les  fefles , fit  fur  le 
gras  des  jambes  , ibid. 

Panuco,  Province.  XII.  tjo,  414-  C’eft  lar*>i— 
ficmc  Province  de  l'Audience  de  Mexico  ,45** 
Rivicre  & Ville  de  Panuco,  4*9. 

Panungian,  arbre  , fie  fon  fruit,  X.  4*4. 

Panwall  ( Marmaduck  ) , voy.  Marmaduck  Pan- 
wall. 

Pan-yu , filet  à pêcher , V.  480. 

Panza,  Ville„  IV.  617. 

Pao  de  cobra , racine  , voy.  Serpentine. 

Pao  de  ferro  , auccmcrt  Tye-li-mu  , bois  , dont 
on  fait  les  ancres  de  Yaificaux,  VI.  4 79. 

Pao 
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î'io  Je  Hilcongo , V.  j r. 

Pu  de  Na<»  , Village  ou  Port , IV.  4*1. 

Pao  de  fa ng  rc  : aibrc  nommé  autrcmcniKo  tno  • 

& propriété  de  Ton  bois,  III.  îM.Komocft 
aufli  le  nom  de  la  graine  de  Riz  , X.  A6j. 

Paohyaic,  coure  de  Chevaux,  VU.  564. 

Paolo  ( M u o ) Voyageur , VI.  J48. 

Pnolo  ( Morro  de  S.  ) , Monragne  , V 14. 

Paolo  , ou  S.  Paul , Cap.  vuy  PjuI  ( Saint  ). 

Pao-njan  , pente  Ville,  VII.  t»oA.  Autre!»  Villes 
nommées  Pao-ngan  cheu  , Se  Pao-ngan  hycn  , 
611.  La  petite  Pia:c  de  Pao-ngan, citée,  VIII.  10. 

Paons  Figure  d’une  efpecc  de  Paon  nommée  Dc- 
mr»ifcllc  de  Numidie,  voy.  la  planche  , III.  ao | . 

Le  Paon  d Afrique  , nomme  O feau  Impéiial, 

& fa  deferiprion  \cf>.  Paons  de  Congo , V.  74. 
Figure  d'  un  Paon  du  Cap  de  Bonne- tlpcrancc, 
voy.  à la  planche  , xoo.  Pjon  du  même  Cap  , 
fcniblable  à celui  de  1 Europe  , ici . Paons  de  la 
Chine  , VI.  487.  Fleur  ou  C etc  de  Paon  qui 
fait  accoucher  les  femmes,  XIV.  j 16. 

Pao-rc-chcu  , Ville  , VIII.  7. 

Papa,  fruit,  II.  377  Forme  de  ce  fruit  Si  de  l’ar- 
bre qui  le  porte  , III-  14*.  Grnflcur  & goût  du 
Papa  , IV.  6 c.  Racine  nommée  Papa  XIII.  401. 

f»apa,  Canton  , Si  Efclavcs  Papas,  III.  180.  Cô- 
tes des  Papas  , 4 J 7.  Lieu  nommé  le  grand  Papa, 
ytf.  Fort  ou  Comptoir  Piullîen  aux  Loges  de 
Papa  , IV.  to.  Habitant  qui  (e  retirent  a Papa 
apres  l’incendie  de  leur  Ville,  7?.  Contrée  de 
Papa  , 79.  Périr  Papa  , i4j.  Etendue  du  Royau- 
me de  Pana  ou  Popo  , if>  4.  Poy.  Popo. 

Papagago  , Ile,  nommée  au(ü  des  Perroquets,  II. 

174 

Papagallo  , X.  414. 

Papaie  , ou  pjpnja  , fruic,  voy.  Papcira  , arbre. 

Pap^loana  ou  Alvarado  , Rivière,  XII.  *4*. 

Papar,  pièce  d'habillement  de  Prêtres  , IX.  190. 

Papay  , arbre  , fa  description  & qualité  du  fruit, 

IV.  ü8.  t 

Pipays,  efpecc  de  melons,  III.  410. 

Papcira  , arbre  , Se  fon  fruit  nommé  Papaie  ou 
Papïja  ,XI.  6 s 8 Puy.  leurs  figura  la  planche  , 

« bïd.  Papaics  de  l’Illhme  de  l'Amérique  , XIV* 

,,x*  . j 

Papcls,  nom  de  Nations  Negres  , II.  714.  Les 
Habitans  de  Billao  font  Pape ls  , *64  Leurs  fa- 
crificcs  à la  more  des  petfonnes  conlidcrablcs  , 

ï.ipenberg  , Ile  , voy.  Taka-  Jama. 

Papes , voy.  Rome. 

fupier  : Fabriques  de  papier  , V.  333.  Grand  nom- 
bre de  Moulins  à papier  fait  d’une  efpecc  de  ro- 
feaux , VI.  41.  Ce  qui  fc-voir  autrefois  de  pa- 
pier a la  Chine,  D - ^uoi  le  papier  Chinois 
cil  compofé.  Scs  qualités.  Nommé  à la  Chine 
papici  fan  , Se  pourquoi , ioid.  Au*rc  efpecc 
de  pipicr  Chinois  , 154.  Remarques  Chinoifes 
fur  cette  matière.  Feuilles  de  papier  d’u*re  gran- 
deur proligicufc,  ibid.  Execilive  confomau- 
Tome  XTJ. 
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tion  de  papier,  ijj.  P éparation  de  maréiiaux 
qui  fervent  au  papier.  Plante  en  ploycc  au  me- 
me ufage.  Réfervoir  où  on  met  la  liqueur. 
Moules  & qu.idics  , ib.d.  Compofîrion  des 
grandes  feuilles  de  papier,  s $4.  Aibres  donc 
on  fait  le  papier.  Autre  arbre  donc  on  fait  le 
papier  Si  la  dcfciipnon.  Perfcéiions  donné 
au  papier,  ibid.  Manière  d'argenterie  papier, 

M7-  P'éparation  du  talc  pour  cette  opéra- 
tion. Les  Chinois  ont  l'ait  de  renouveler* 
le  papier  , ibid.  Prix  du  papier , a p8.  Papier  de 
coron.  Se  fon  ufage , s y i . Papier  des  Man- 
chcous.  349.  forme  & fnjet  de  teuiPes  de  pa- 
pier de  foie , VII  n.  Fabrique  de  beau  parier 
de  foie , 109.  Papier  des  Chingulais  , VIII. 
jji.  Papici  décorée  d'arbre,  6 13.  Autre  pa- 
pier d’écorcc  & de  feuilles  d’aibrc  , IX.  »op. 

Arbre  à papier,  X A {8.  Manière  dont  ks  Japo- 
nois font  du  papier  d’écorcc d'aibre,  a 7 y Com-  \ 
ment  le  papier  reçoit  fa  forme  , A 80.  D*  *ù  lui 
vient  fa  blancheur  & fa  conlîltancc,  a8i  Pa- 
piers forts  Hum  on  fait  des  habrs  des  cordes. 
Papillons  , du  Cap  de  Bo.nc  Efpér.  V.  »oo.  ib. 
Papillons  d’une  beauté  & grolleur  li  igaucrc  , 

VI.  99.  Pap  lions  admirable* , 490.  Plante 
qui  produir  des  papillon* . VIII.  17^  Papillons 
voraces,  XIV.  196.  Papillon  noélu-ne  , 148. 
OMervation  cuiieufc  fu*  les  Papillons  , ibid. 
Papillon  nommé  Pige  de  la  Reine  , 3x6. 

Papion,  animal,  VII  iv7« 

Papo  , arbre  , Si  fon  fruit  ,XT  Af8. 

Papos , Nation  : Li  nouvelle  Guinée  Pavs  d<*$  Pa- 
pos , IV.  i9i.  Ils  font  a »lT»  nommés  Papous, 

X.  444.  Sauvages  qu’on  croit  Papous,  4ji. 
Etrange  laideur  de  leurs  Femmes,  ibid. 

Papous,  Peuples,  voy.  Papos. 

Papper-pot  , forte  de  mers,  HT.  414. 

Papus  , nom  que  les  Negres  donnent  aux  P’geons 
Etuvages  , III.  {88. 

Pa  pyen  . VI.  t {4. 

Pa-qua  , ou  Ta-qua  ; fens  de  ces  mots , VI  * y r. 

Pâques,  ou  Biyum  «pratique  cérémimale  des 
Negres,  III.  xoA. 

Para  , Ville,  XIII.  ;S4.  Pays  de  Pua,  XV.  4. 
Fortcrclfe  du  Para,  îj.  Riviere  du  Para  , 4s.  Si- 
tuation de  la  Ville  du  l’a  a Idée  le  ce* te  Place, 
ibid.  Sa  Latitude  Se  fa  Longi  ude  , 4a  La  petito 
vérole  y fait  de  fréquent  ravages,  47. 

Parafa  1 Terre  de  ) . XIII.  4{6. 

Paraccl  ( Banc  Je  ) VI.  toa. 

Paracellc,  Ile  extrêmement  lichc  , engloutie  par 
les  flots  , V.  3 1 8 

Paraco  , Si  Pifeo  . dent  Ports  , X.  3 fo. 

l'a.acod,  P nlton , XIV.  ut. 

Pandis  ( Oifca  i d i ) aw'rnum  appelle  Mmo- 
ccros  , II.  A44  , Si  44'*.  Fig-vc  de  cer  Oik.au  , 
vos',  la  pl»n:hc  , III  tôt.  Pc» ît  bois  n-’irmé 
Paradis,  V tu.  0:f  a-»t  de  Pa  vl  s no».imés 
au-rement  P vtrj*  Jet  fol  Si  M»nncojia  a, 

VIII.  377.  Chiiftophc  Cjlorab  s'imagine  avois 
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trouvé  la  vraie  lîtuation  du  Paradis  tcrrcftre , 

XII.  78.  Fient  s du  Paradis  , XIV  178. 

Faraghtfi  , Rade  & Ville  de  ce  nom,  II*  318. 

C'eft  le  piincinal  Port  de  l’Ilc  S.  Nicolas,  405. 

Baie  de  Paragliili , 406. 

Paragidlc,  fruit  fauvage,  VIII.  340- 

Paragoana  , clpccc  de  Pcninfulc  , XIV.  39  8. 

Paragon  , V.  38. 

Paragua  , île , X.  t9i. 

P-Uaguacoté  , Fleuve  , XIV.  130. 

Paraguay  , lieu,  XIV.  a 7 . 

Pataguay  , tioibemc  Evérhé  de  l'Audience  des 
Cn.irchas , XIII.  31*.  Témoignage  fur  l'état 
du  Paraguay  , tbid  Etat  des  Millions  , 51t. 
Hcibc  du  Paraguay,  jif.  Carte  du  Paraguay 
& des  Pays  voiuns , 547.  Guerre  du  Paraguay, 
3*8.  U Page  de  l’herbe  du  Paraguay  , 558.  Mi- 
nes du  laiaguay,  586.  Appaiencc  de  Mines 
évanouies  au  Paraguay,  jty.  Rivière  du  Para- 
guay , ou  Rio  de  la  Plaça  , XIV  33.  Pluftcurs 
Portugais  périllcnt  fui  le  Paiaguay-  37.  Fon- 
dation de  rAlfomption,  Capitale  du  Paraguay, 
67.  Dcfcnprion  de  l'hcibc  du  Paraguay,  14/;. 
Grande  fabrique  de  cette  herbe  , 147.  Propriétés 
u'on  lui  Ittcribuc  , tbid.  Prodigieufe  quantité 
c Taureaux  du  Paraguay,  148.  Serpens  du 
Paraguay,  130. 

Para  hui  un  , ancienne  Ville  ruinée  , VI.  590. 
Ruines  de  Para-horun  » VIII.  3 1. 

Paraiba  ( Capitainiede ) XIV.  158.  Ville  deméme 
nom  , ibid. 

Pa^atbes , Nation  , XIV.  188. 

Parai  va  , Fleuve,  XIV.  157. 

Pai -ikitos , Oifeau  d'une  rare  beauté , HT.  pr. 

Patamaribo  , Capitale  , XIV.  33.  Bourg  de  Para- 
maribo, xii. 

Paramos.  Montagnes,  XIII.  801.  Paramo  de 
l'Aftiay  , tbid.  Phénomènes  communs  fur  les 
Pjramos  . 607.  Propriété  de  la  terre  fur  les  Ta- 
râmes, 608  Animaux  des  Paramos  , XIV.  139. 
Oi féaux  de  ces  Montagnes  , 141. 

Farana  , Rivière  , XIII  313.  Citée,  XIV.  J*. 
Plusieurs  Portugais  pétillent  fur  le  Parana  , 57. 
Réduction  du  Parana.  138. 

Paranapané  , Rivière  , XIV.  8i. 

Tarangalc  , Ville  , & fi  polîtion  , I 34. 

Paranos  Village  , X.  394. 

Paraoufti , Chef  Indien  , XIV.  417  , b fuiv. 

Paras , Ba-ques,  .voy.  Parcs. 

Parafai  go  , mâture  de  chemin  , VII.  38a. 

Parafais  Siamois,  IX.  178. 

Parât,  Officiel  François,  lucccdc  au  Gouvetne- 
ment  de  la  Baie  de  Plaifancc  , XV.  651. 

Paratibé  , Canton  , XIV.  1 3 6. 

Paratininga.  Colonie  , XIV.  i*8. 

Pa*a*o  , & Pifeo  . deux  Ports,  X.  330. 

Paraît» , Baie  , XV.  (77. 

Paravana  , aélc  formel , IX  831. 

patavas  , herbe  raftaichiffiinre  , VIII.  1 58.  Rareté 
&,  ufage  de  cette  licibc  * XJ.  676. 


Paraxos  (Los) , Ile  XIV  83. 

Paraygonne , cfpecc  de  Ville  , & art  des  Habitant 
pour  bâtir  leurs  maifons,  I.  J 3 1. 

Parc  , ( du  ) , Officier  François  , & rencontre  qu’il 
fait,  IX.  3 33. 

Parchemin  , fait  de  feuilles  d’arbres  , VIII.  147. 
Parchukortc-ukin  , Prince  d'Igur  , VII.  78. 

Parcs:  Parc  de  Betes  farouches,  VI.  ij.  Parc  Im- 
périal , VII.  3x3. 

Pardaillan  ( M.  de  ) , Commandant  d’une  Efeadre 
Francoifc , IX.  8x3. 

Pardao-chcrafin  , piccc  le  monnoic  , VÏII.  137. 
Pardavcl , Officier  Efpagnol , XIII.  114. 

Pardela , ou  Damier,  efpcce  d Oifeau,  XL  98. 
Cette  forte  d’Oilcau  , nommée  aidii  Damier, 
fait  fon  nid  en  terre  , 13  5.  Ce  qui  rend  les  Pai- 
dclas  finguher  , XIII  497. 

Par  de  fanges  , ou  Arbre  de  lang , autrement  nom- 
mé Kano,  & propriété  de  fon  bois  • III.  8:.  La 
liqueur  qui  coule  du  Parc  de  Sauge  cft  une  gom- 
me précis,  ufc , 93.  Voy.  Dragon  ( fang  de  ) 
Paid.es,  Religieux,  6l  fes  EUmens  , VII.  319. 

Cité,  341.  Défauts  de  fa  Carte,  IX.  116. 

Paido,  pièce  de  monnoie  , VIII.  117. 

Pardomo , Efpagnol,  XII 1,  178,  Il  cft  Chef  d’une 
Conjuration  ,8c  meurt  dans  les  tourmens,  181. 
Pardon  ( Vino  de  ) voy.  Dot  don  , 5c  c. 

Paré  ( Ambroife),  Ecrivain  , VIII.  804. 

Pare,  Indien  , montre  un  ruifficau  aux  Anglois  , I. 
P°  . 

Parecala , Province  , riche  en  mines  d’or  5c  au- 
tres métaux  , X.  381. 

Pâte  de  fange,  voy.  Par-de  fangos  , 5c  Dragon 
( fang  de  ). 

Par  de  langue,  voy.  Dragon  , ( fang  de  ). 

Pjrenni  : Plaintes  contre  ce  Père  Jéfutte,  V.  340. 
Parennin  f Dominique  ) , Supérieur  des  Jefuites  de 
Pcking,V.  3 19.  Compliment  qu’il  fait  a des  En- 
voyés Ruffiens  de  la  part  de  l'Empereur  de  la 
Chine  . 3x0.  Idée  que  ce  Père  donne  de  U Pro- 
pagande . 343.  Cité,  337.  Obfervations  entre 
le  Prince  héréditaire  de  la  Chine  , & le  Pcrc  Pa- 
rennin . fur  les  Langues  Européennes  8c  Tarta- 
rcs , VI.  389  , 8c  j 70.  Conclufîondc  cet  entre- 
tien , 371.  Cité  , VII.  m. 

Parcs , Barques  ou  petits  Vaitfeaux  Indiens , I‘,. 

69  f Sec.  Nommées  auffi  Paras  , VIII.  97. 

Parefle  , fans  excuse  , XIII.  800. 

Parcrtc  ( Signore  Patricio),  rend  fes  civilités  au. 

Général  F ançois , II.  373. 

Paielfcux,  efpccc  de  Singe  , XL  71.  Singularité 
de  cet  animal , ibid. 

Par  efta  cruz  de  Dios  3 ce  que  lignifient  ces  mot», 
IV.  193. 

Palétuvier  , arbre  , II.  437. 

Parhoton  , lieu  , VIH.  47- 
Paria , Golrc  , I.  340.  Carte  de  la  Province  de 
Paria,  8c c XII  73.  Côte  de  Paria,  73.  Cor- 
régiment  de  Paria  , XIII.  316.  Lac  de  Paria,, 
jac.. 
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Pariaba  ( Côte  de  ) , XIV.  208. 

dariacaca  , Province,  XIII.  159. 

ejari  lf».ng  , Vil’e  , VII.  i «4. 

Parihuana  Cocha  , Pays  , XIII.  f 14. 

Par.mé  Lie  dore  de  ),  XIV.  40.  Lac  pris  pour 
celui  «le  P.»rimé  , ?6» 

ParimonJa  . Ville , du  Pays  de  Mélindc , autrefois 
do  (a  dépendance  d:  ccl'c  de  Qu'trau  . I.  94. 

Pa  in  ^Contrée,  VI.  381.  Tartarcs  Patins,  voy. 
Tartares. 

Parina-Cocha  , & fon  Cor  régiment , XIII.  30  9. 
Pointe  de  Patina  ,43  t. 

P^ris,  Miniftre  de  Salem.  XIV.  541. 

Paris  C le  petit  ),  nom  d\n»  F rt,!l  4M*  Le  petit 
Paris  , cité  , 5 $$.  Baie  du  petit  Paris,  HL  334. 
Ce  lieu  nommé  auffi  gnnd  Se  lire  , 4C4.  Le 
grand  Seftre  , & le  petit  Si  (Le  , nommes  au- 
trement le  grand  & le  petit  Paris  . 6to. 

Parifton  . foldat  François,  ne  ciainc^asla  fureur 
des  dors  , III.  41  ). 

Farilïmo  ( Torquato  ) , Millionnaire  Je  fui  te  Ita- 
lien, IX.  86. 

Parita  , Ville  & Port , XII  309. 

Paik  , Colonel  Anglois , XV.  468.  Ce  Gouver- 
neur cité  , 610  , 611. 

Patker  ( Guillaume  ) , Voyageur  Anglois , XII. 
638.  Un  March ind  de  ce  nom  , XIV.  464. 

Parkinron,  Voyageur  , XV.  136.  Cité,  149. 

Paries,  Rivière,  IX  446. 

Parlïkin  (le  vieux),  où  une  Habitation,  XV. 

éi*. 

Parmentiers 1 Riv.  de  \ & d’où  ce  nom,  XV.  1 5 8. 

ParoHehitu-nor  , lieu  , VIII.  41. 

.Paroncol  , Rivière,  VII.  609. 

Paros , VIII.  494. 

Parofites,  Nation,  VII.  xfl.  Ces  Peuples,  qui 
ne  vivent  que  de  la  vapeur  de  leurs  matroites, 
font  fubjugttés  , 139.  , 

Parou  , Rivière  , XI  *7. 

Paroufe,  C«nton  voifm  de  Priaman  : Produétion 
du  Pays  , I.  471* 

Parpor  , nom  de  Sangliers  , IV.  13  j. 

Pa  qu c , Po  lion  , IL  444- 

Parquet  (du),  François  , XV.  445.  Cité,  447. 
491.  Il  a hccc  'a  Grenade  , 3 3 3.  Cité  , 3 1 9- 

P.nr 0,1  , Place,  V'II.  307.  Pefert  nommé  Par- 
roa  mocolane , ibid. 

Parroktro  , périt  O 'eau  verd  , IV.  146 

Parfis , I lolârrcs  originaires  de  Perfe , X.  17  f ■ Leur 
xcfpcét  pour  le  feu.  I eurs  opinions  religieufes. 
Leur  culte  Leur  habillement , it>id.  Leurs  Habi- 
tations Je  o Cage  s , x 6.  Leurs  cérémonies  pour 
les  Morts.  Leur  horreur  pour  les  CaJavres,  tbïd , 
Autres  ufages , 177. 

Parfons  { Jean  j , Anglois , employé  au  Comptoir 
de  Bmtam  . 1.  (Ci. 

Parta^a'la,  Royaume,  VIII  463.  Nation  de  Patv 
rahalb  nommée  Rafpouis  , 464. 

Paitabza,  petit  Pays , X.  199 

Partaûnal , Roi  de  Nckbal,  VII.  4lJ* 


Paru  , ancien  Fort  Holljmdoîs,  XIV.  43. 

Paruagua  (Lac  de)  , XIV.  101. 

Parure,  qui  conMle en  Epingles,  XI.  37 r, 

Purvan  . petite  Ville  , VIL  413. 

Pafiak,  Rivière,  XIV.  331. 

Pa'an  , Royaume  , voy.  Paiem. 

Palanc  , Place,  VIII.  167. 

Paiaig  ( Fort  de)  I.  118.  Ce  lieu  nommé  aufl» 
Pa  fange  , VIII.  16  j. 

Pafange  , voy.  Pafarg. 

Pa.'ai.k,  Rivière  , XIV.  331. 

Pal  cagou  las  ( Baie  des  ),  & Rivière  de  ce  nom  . 
XIV.  373. 

Pafeamaio,  charmante  V ‘liée,  XIII.  437. 

Pa<ca  o.  Ville,  XII.  438. 

Pafea  ir,  Canton,  VIL  269.  . 

PafJia  , Femme  de  Mc  z en  Lorraine  , au  (Vrviec 
de  l’Impéiatrice  de  Tarrarie,  Vil.  178.  Hiltoi* 
rc  qu'elle  raconte  à Kuoruquis  , 303. 

Pafehivon,  pièce  d ’habiilcmcui  des  Taiapoins, 
IX  190 

Pa'cuar  , Ville  , XII.  431. 

Pafino , Maladie,  XII.  nr. 

Palio  , Jef-  ite  , VI  , « 59. 

Paftpampher  , Poilfotu,  IV.  1 39. 

Paska  , g arni  Vi  lagcll.  348.  Fertilité  du  Pays, 

) 49.  ( abancs  des  Habirans , ibiJ. 

Pa'mc  , ternblc  maladie,  A:  en  quoi  elle  conlide , 

XIII.  333. 

P i-paya  , & Pilaya  ( Cotrégîment  de  ) XIII.  316. 

Pa'pcc  biae,  pttiiCp,  XIV.  731. 

Paquet,  Rivière  , 1 II.  308. 

Pafqiinan  bar  , ( AI-  éc  de  ) , lieu  , IX.  6z$. 

Pilla,  ao  . Place  , X.  381. 

Pnfiado,  Cap  XIII.  363. 

Parta  dor , nom  donné  à l'ombre  de  l’hcmmc  , IV. 
4*7- 

Pa  liages  ; P-lTage  dange-eux  , T.  4 rf3.  PXgc, 
lieu  Je  la  Rm  rc  de  Waterioid  en  Irlande,  IL 
90.  Difficultés  du  p dl’agv-  des  rch  (es  , A'  métho- 
de des  Chinois,  V.  347.  Partage»  bien  r.n  -s  ic 
difficiles  a forcer , 403.  Digue'  A p il  «.  s d’un 
Canri  à l'autre,  4*7  P.\ii;<gc  c*  mm  n , VI. 
ao.  Partage  dangereux,  30.  P.nfa-.’c  d'<m  Canal 
à l’aune  pat  des  glacis , 06.  P liage  fi  r dan- 
gcicux  , 107  P illage  de  D Co*éc  à l.i  Chii  c , 
534.  Pa t'age  étroit  nommé  Pot  c de  fci  , VII. 
94.  Difficultés  les  palfaers  par  d ' montagnes, 
106.  Difficultés  mi  paifogt  d’une  Riv;  rc  4&0. 
Pluliwurs  perfonnes  notées  au  pa,rnge  d*unc 
Rivière  , sot.  Soins  de  l'Empereur  de  U Chine 
pour  le  prdlagr  d’une  Kiricrc  .V  I'I  D ffi.  ul- 
té  du  p.illa.’e  à Java  , 96  D foipiinn  umir- 

• qirablc  d . p dlagc  de  h Ligne  ii.9  V ricrc  dii 
palhgc  de  D L'gnc  , IX  lift  Pillages  qui  jet- 
tent l'armé-  Mog  dc  en  défordre,  X t?.  Em- 
barras au  partage  dts  Riviocs  f 10  ,.  T sois  paf- 
fages  dans  une  B c,  381.  Bannie  q-ù  de  fend 
un  parta  ;e  fort  énoit  , 419.  Partage  où  l'on 
fiiiic  les  Femmes,  319.  Partages  dangereux , 
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XI.  77.  PalTa£»e  du  Detroit  de  Le  Maire,  116 
Conjecture  furie  partage  dans  U Met  du  Sud, 
il 8.  Decouverte  d’un  partage  , 140.  Partage 
d’un  parti  François  , de  la  Mer  du  Sud  dois 
celle  du  Nord  , $49.  Affreux  partage  , J71.  Les 
partages  ailes  dans  tes  grandes  Mers  , 6&1.  Ex- 
périence confirmée  à ce  fu jet , ibid.  Singularité 
du  partage  fous  la  Ligne  , XIV.  198.  Comment 
M.  Hlis  cft  deftinéa  la  recherche  d’un  partage, 
XV.  187.  Où  l’on  peut  erpcrer  un  partage  vers 
le  Nord  , ai  j.  Partage  terrible  nommé  Partage, 
de  l'Homme  , pu.  Chaîne  de  Rochers  qui  tcf- 
feirc  un  partage  , 649. 

Partalog;  ccqucc'eft,  X.  4x1* 

Pj Ha man, Canton  voifin  de  Priaman.  &r  production 
du  Pays,  I.  47t.  Malheurs  des  Hollandnis  à 
Partaman  , VIII.  i<5o.  Ville  de  Pallanian,  IX. 

3 p 4.  Situation  8c  production  de  Partaman , 341.. 
Parta  monte,  Officie»  Efpagnol,  XII.  190.  Ce  Tté- 
foiier  fonde  un  Hôpital , au. 

PalTangc-Jonca  , Rivicre  , XI.  41S. 

Partao  ( Cap  de  ) XI.  3 J 9. 

Palfaruan  , Royaume  , VIII.  13  j. 

Partarvan  , Vil'c  artiégée  , IX.  478. 

Paifaur  , Ville  , VII.  411. 

Palfava  ; ce  que  c'cft , X 411. 

Parte  , lieu  où  l'on  mouille  . XI.  3 34. 

P,irtcas  , forte  d'Oifeaux  , II.  4 6. 

PulLyorts Voy.  Lettres. 

Pallila.-vacam,  P ince  Cochtnchinoîs , IX.  4x7. 
Partloca  , Royaume,  voy.  Partiloco. 

Pa'lîlo  o,  Rovaume.lX.  369 , 481.  Nommé aurti 
Palîiloca  . X 318. 

Tallion  ( Ile  de  b)  , qui  n'eft  qu'un  grand  Rocher, 
XI  /7<. 

Palloros  de  Dios  , forte  d’Aiglc , IV.  14$. 
Pailoura  , petite  Rivière,  XIV.  378. 

Paltn  f Montagnes  de  XIII.  381. 

Paftaça,  Rivière,  XIII.  44 1. 

9 Paftaque  , union  d'enu,  v y Pafteques*. 

Partaza , Rivière»  XIII.  381 
Paitcqics,  melons  d’eau  ,11.  398.  Nommés  aurti 
Paltaqucs,  III  174. 

Paftla  , Rivière , v.y.  Cullacan  , Province, 
pafto  , Ville,  XIII.  439-  Dillance  route  de 
Quito  2 P.ifto  , 444  Ville  de  Pafto  , 44 f. 
Montagnes  de  Pafto  XIV  13.  Bailliage  de 
Pafto  , 1 1 8. 

Paftro  de  Diegro,  cfpecc  d’Aielc,IV.  144. 

Para  , to:nbe  entre  les  mains  des  Arabes  , I.  140. 

Les  Aiabes  s'y  établirtent , V.  ait. 

Paracon,  ou  Coin  d’argent,  te  fon  évaluation  , II. 
601. 

Pataponc  ( la  grande  > , Ilr  , XI.  18. 

Patagnns,  l'c-ip'cs  XI.  18.  Jugement  d'un  Voya- 
geur fur  le  Pays  des  l'atagons  , 38.  Ce  Voya- 
geur vante  lc<  raftaiehirtcitu'ns  de  cerre  Côte, 
ibid.  Phnehe  de  la  figure  des  Parafons  , de  leurs 
Barques  & chauminc-.,  33  Defeription  de  la 
Côte  des  Patagons  jufqu'au  Detroit  de  Magcl- 
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lan,  113.  Multiplication  furprenante  de  Tatr- 
rcaux  & de  Vaches  dans  ce  Pays,  1x4.  Chiens 
de  la  Terre  des  Patagons  , ibïd4  Eau  rare  fur  U 
Côte  , 1 1 y. 

Patagua  , Ile  , X.  377. 

Para  ni , Ville  brûlée  parles  Portugais,  & fa  po- 
rt t ion,  I.  131. 

Patan  , arbre  ou  fruit.  III.  i7i.  Patan  dans  le 
Bengale,  VU.  lis.  Ville  Capitale  de  cf  nom, 
419.  430  Un  Village  appcllé  Patan  ferr  de  re- 
traite à un  mrtgne  Voleur,  X.  85.  l’iovincc 
de  Patan,  103. 

Patana,  ou  Patanc  , Royaume  , 1.  140  Audien- 
ce de  la  Reine  de  Patanc  aux  Anglois,  IL  100, 
Les  Anglois  y bâtirtenr  un  magalin  qui  leur 
coûte  ener  , 101.  Départ  de'  Joncs  de  Pa- 
tanc , 101  La  Reine  de  Patanc  favorife  les 
Anglois,  L04.  Cour  de  cette  Reine  , (a  figure  , 
fon  âge  88  fa  Majefté  , ibid.  6*  Jiuiv.  Et  c pro- 
cure des  amufemens  aux  Anglois  , ioj.  Forces 
de  la  Reine  de  Patanc.  Guerre  cotte  Patanc  ft 
ruban  , ibid.  Réconciliation  de  ces  deux  Cours, 
10S . Fête  que  ta  Reine  de  Patanc  donne  au  Roi 
de  Pahan  , ibid.  Teinble  incendie  à Patanc  , 
107.  Les  Anglois  & les  Hollandois  délivrent 
Butane , ibid.  Patanc  artiégée  par  une  Flotte 
d’Achin  , 108.  La  Reine  de  Patanc  fait  pour- 
fuivre  des  fugitifs,  ibid.  Les  Chinois  y portent 
leur  Commerce,  VI.  10t.  ferc  à laquelle  ta 
Reine  d<.  Patane  invite  un  Amiral  Holiandois  , 
VIII.  174.  Defeiption  de  Patanc,  ibid.  Tem- 
ple* 5t  Idoles  des  Siamois  dam  cccte  Ville,  17  f* 
Übicrvations  fur  le  Royaume  de  Patane  , ibid. 
Tribut  que  Patane  paie  au  Roi  de  Siam  , 176.^ 
CataéKrc  de  la  Reine  de  Patanc  , ibid.  portrait 
de  la  Reine  de  Patane  , IX  38.  Seconde  audien- 
ce Si  faveur  que  cette  Princefle  accorde  aux 
Anglois.  Bizarres  idées  de  la  Reine.  Elle  fait 
la  guerre  au  Roi  de  Pahan  pour  le  plaifir  dfe 
voir  fa  Sœur.  Accident  tragique  qui  fait  qui> 
ter  Patanc  aux  Anglois,  ibid.  La  Ville  de  Pa- 
tanc confumée  par  le  feu  8c  ravagée  par  les  Ef- 
clavcs , 60.  Elle  cft  délivrée  par  les  Anglois,. 
Route  de  Parane  à Mafulipatan,  ibid.  Provins, 
ce  de  Patanc , XJ4# 

Patanc  Voy.  Patana. 

Patano  , Province  , X.  133. 

PataqtulJas  ( las  ) , Village , XI.  117. 

P.uarik  pira  , Rivière  , VI.  494. 

Taras,  efpece  de  Singes  rouges,  II.  fit.  Ils  fe 
défendent  Contre  les  François,  ibid.  Corrégi- 
menr  de  P «tas  ou  Caxamarquilla  , XIII.  307. 
Patatan  (Port  de),  XI.  313. 

Patate,  plante,  II.  389  Defeription  de  cerre 
planrc  8t  de  fon  fruir , III.  173.  Autre  deferip- 
tion des  Patates,  IV.  113.  Figure  de  Patate^ 
Ht. 

Pat-vc  , lieu  , XIII.  383. 

Par  bouk  , paufoj , IX  174. 

Paibiug  (Robert),  Couiroand.  Holland.  VIII* 
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Parcoug  , inrtrumcnt  rm.fi cal  , IX.  1 66. 

Paie  , Ville  brûlée  par  les  Portugais,  I.  i J». 

Patein , Place,  V.  49*.  Mauvaises  Hôtelleries 
de  Patein  , XI.  501. 

Patemard  , c’clt-à-dirc  , un  Exprès  envoyé  , IX. 
605. 

Patemcc,  Vilhge,  IX.  fxo. 

PateiMvrc  de  favon  , ou  Quenra*  del  Xavon, arbre , 
XII  149.  Patenôtres  de  ia  Floride  , XIV.  477. 

Patentes.  Voy.  Lettres. 

Pâte  pondan  , Prince  : Son  fils  tue  le  Pangaram 
de  Java  , IX.  47S. 

Pater  (le  ) , en  Siamois  , avec  la  traduction  in- 
tcrlinéaire  , IX.  î 1 J. 

Pater,  Amiral  Hollandois  périt,  XIV.  108. 

Patciki  fera  , lieu  , X-  1 17. 

PaternoHers , Iles  , VIII.  $97. 

rati  , Ville  , VIII.  1 1 8.  Pari , Ville  de  peu  d’im- 
po:  tance-,  XI.  507. 

Patignog;  ce  que  c’eft,  X.  411. 

Patinho  ( Dom  Jofcpb  ) , Minière  d’Efpagnc,  veut 
abolir  un  Commerce  , XI.  160. 

Pacino  ( André  Lopez  ),  Officier  Espagnol.  XIV. 
4M. 

Pati  Qniter , puifTant  Infulairc  , amége  Malaca  , 
I ity. 

Patifamoia,  Seigneur  fugitif,  fc  révolte  contre  le 
Roi  de  Sincapoia  ,1.  115. 

Pati-unuz,  Seigneur  de  Japora  , devient  Roi  de 
Sonda  , Si  alliége  Malaca  , I.  Il 9.  Sa  redouta- 
ble Flotte  ruinée  par  les  Portugais  , ibid. 

Patna,  Place , VIL  1 17.  4®9-  Route  des  carava- 
nes dePatna,  4?i*  Comment  cctie  route  tra- 
verfe  les  montagnes , 41  a.  Route  de  Patna  au 
Royaume  de  Boutan  , IX.  540,6*  Juiv.  Route 
depuis  Mongber  jufqu’à  Patna,  J&i.  Pcfcrip- 
tion  de  Patna  , X.  154.  Province  de  Patna  , 
îor. 

Ta:o,  Rivière  XIV.  }}*• 

patoda , petite  Ville  , VIII.  464. 

Pato-rcale , efpccc  de  Canard  , XIV.  175* 

Patos , Rivière  qui  fournir  du  poivre  & des  dents 
d'Eléph.vis  ,1.  mj.  Les  François  vont  commer- 
cer vers  la  Rivière  de  Potos  , qui  paroît  la  meme 
qocjeclle-ci ,.  tét.  Ile  de  Patos , ou  des  Oicsr 
XIV.  58.  Indiens  nommés  Patos,  100  Rivière 
de  ce  nom , ibid. 

Patovmcck  , lieu  , XIV.  468.  Rivière  dePatov- 
metk . 474  , & 4*4- 

Part igatti  ( Pointe  de  ) , IX.  57 

Pa  t(e , horofeope  , VI.  jji. 

Para.  Voy.  Pata. 

Pattahan , Ile  , & fa  fîtuation  ,11.  1 1 C. 

Patte  , longueur  d’une  partie  de  barre  de  fer  , II. 
601. 

Pattepane,  Bourg  , X.  197. 

Paru  , Seigneur  <run  Pays , VII.  71.  Ciré  , 76. 

Patuan  ( Jan  de  ) , Roi  de  Johor  Si  des  Malais  , 
députe  à la  Flotte  Holland.  VIII.  j 1 j.  Il  promet 
de.  fcjpindrc  aux  Hollandois,  à la  note 
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caraâere , ibid.  I/Amiral  Hollandois  fc  rend  fur 
la  Flotte  de  ce  Prince,}  1 6.  Leur  confère dcc, ibid. 
Demande  puérile  de  ce  Monarque  , 517.  Con- 
clufton  du  Traité  entre  lui  & les  Hollandois, 
ibid. 

Paturu,  furnom  d'un  Command.  Tarrarc  , VII.  89. 

Paturu  , ou  Bjturu.han  tayki.  Prince  Comman- 
dant des  V luths,  VII.  118  Se  119. 

Paturu  chonon  , Prince  Eluth  , VIII.  10. 

Pâtura  hum  tayki , Piincc  Eluih  , VII.  17. 

Paturukan  , tombe  malade  , & cft  abandonne  dans- 
fa  tente  , &c.  VII  17. 

Patuxent,  Rivière,  XIV.  49 1. 

Patuxets , Peuple  Indien  , XIV.  540. 

Patzifiraoda,  plante.  Voy.  Apoyomatfî. 

Pau,  forte  de  Léopard,  VI.  6oi. 

Paucar-colla  ( Corrégiment  de  ) , XIII.  510. 

Paucaitambo,  & fon  Corregiraent,  XIII.  jops. 
Fleuve  de  Paucartambo  , J 09. 

Paugan  , Place  , VII.  81.  8t. 

Pauccluiîgos  , Peuples , V.  t. 

Pau-ghen-tfe , ou  Temple  de  la  Reconnoiflance,. 
fa  deferipnon,  Tou:  de  ce  Temple,  VL  164. 
EfeaLcr  , figures  moulées  , Sl  fommec  de  la 
Tour  y 16  5. 

Paughin,  grande  Se  belle  Ville  , VII.  5 3 8. 

Pau  hing-fu  , Ville  , VI.  75. 

Pau  ing,  ou  Pau  fien.  Ville  , V.  tp.  545. 

Pau  ing  hycn  , Ville,  voy.  la  planche  pour  la  fmv 
me  de  cette  Place  Si.  les  Moulins  à vent , VL 
»I7. 

Paul  de  , voy . Varefa. 

Paul  m.  Pape,  XIII.  jî9.  Ce  Saint  Pere , cité,. 
XIV.  igj. 

Paul  «le  Sainte-Foi , ou  Eogiro  , Se  fon  Hilloirc  , 
IX.  4*4. 

Paul  ( Saint  ).  Lieux  qui  ont  rapport  à ce  nom 
voy  Paul  ( Saint  ) , Cap. 

Paul  ( Saint) , Cap  IV.  x^4  Côte  du  Cap  PaolooU' 
S.  Paul , i<5f.  Ile  de  S.  Paul  1 76  *.  Habitation 
F'iançoifc  nommée  S.  Paul , VIII  *17.  Quartier 
de  S.  Paul  dans  l’Ilc  de  Bourbon  , XI.  607.  Val- 
lée fertile  nommée  S Paul,  XII.  4Ç9.  Rivière 
nommée  S.  Piètre  & S.  Paul  , 465.  Saint  Paul 
première  Place  Portugaife  en  Amérique  ,’XiV. 

4 6 . \ ille  de  S.  Paul , 1 1 t . Mmes  d’or  de  S.  Paul 
ibid.  République  de  S.  Paul , *51.  Origine  de 
cette  Républiq.  1 ji.Ses  Loix  & Ufages.  Témoi- 
gnage des  Millionnaires  , ibid.  Baie  de  S.  Paul  ,, 
69 l'  I*c  S.  Paul,  754.  Rivicre  de  S.  Paul,  XV.. 
JM- 

Paul  de  Loanda  ( Saint  ),  Ville  maritime  , Si  à qui 
elle  appartient , IV.  57*  *. 

Paulinchi  , Temple,  voy.  Pan-liu*fchi.. 

Paulo  ( Rio  de  S.  ),  III.  578. 

Pau-lo,  fuplice  barbare,  VI.  441. 

Pa  1-fyu  , Ko  eau  ou  Officier  Chinois , converti  au* 
Chnftiatrifmc  , V.  44 &.  Le  meme  fait  cité.,  VI.. 

5*0. 

Eauluv  Inca,.*çfufc  U-Coiuoaoc-,  XHL  80..  Ua. 
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Gouverneur  rfpagnol  lui  donne  U Frange  rou- 
llii'  « || 1 1 

? jum.ru  , Miliomi.iie  François,  exerce  la  Méde- 
cine a *iam  » IX.  x*4- 
Pau-ngan  , Ville,  VII.  4fo. 

Paunglicn-fa  l Temple  de  ) , & fa  defeription,  V. 
4bi. 

Pau  ning  fu  , Ville , & fi  fituation  , VI.  9*. 
Paunoa  , Bailliage  , VIH.  517*  Nommé  aufli  Bak- 
noa  , ïbid. 

Pau  shun  , Ville,  VII.  14t. 

Pau  lien  , ou  Pau-ing-  Ville  , V.  xf7. 

Paufylipe  , clratinantc  promenade  , XII.  447* 
p .u  ta  , nom  des  Touis  de  la  Clone  , V.  477. 

Pau  :a  dos  gialbos  , pointe  d une  lie  , Se  pourquoi 
aiili  nommée , II-  18  j. 

Pauraring,  forte  de  cition , Se  fa  grofleur,  VIII. 
î 40. 

Paute  ( Pivicre  de  ) , XIII.  t8t. 
rau-tc-chcu  , Place,  VI.  j8i. 

Pau-teu  ; (igniticanon  de  ce  met , VI.  119. 

Pau- tin  g fu  , Capitale  d*un  Canton  , VI.  10.  Cette 
Ville'  téliJenec  du  Viccroi  de  la  Piovincc  , ; f. 
Pau- tic  , nom  que  le?  Chinois  donnent  au  marbre, 
aux  pinceaux  , au  papier  S.  à l'cncic,  VI.  1 60. 
Pauvres  , qui  fc  louent  pour  erre  punis  à la  place 
d’autrui  , V foi. 

Tauxis.  Détroit , XIII  *84  Tort  de  Fauxit, XIY. 

41.  Le  flux  delà  Mer  s'y  fait  fcncir.  ibiJ. 

Pau  yué  , Reine , VI.  î 4 1. 

Tau  yuctt , Roi  de  Corée  , transféré  fa  Cour,  VI. 
5 10. 

favau  folt , Commis  Holiandois , Se  fes  recueils , 
VIII.  107. 

Pavel , Ville,  IX.  4"i. 

Paves  , fortes  de  Bàrimens  de  Mer  qui  fervent  d'ha- 
bitat on  aux  Sujets  du  Roi  de  Janor , II.  109. 
pavi , fruit  Xill.  401 

Ravie  ( Audi é de  ),  Capucin  Millionnaire,  IV. 

j j 1.  Il  cil  chargé  d'une  dépuration  , 56  f 
Pavic  (François  de  ) , Capucin  Millionnaire  au 
Royaume  de  Congo  , IV.  j *4.  Cité  , 6 1 1.  Ce 
qui  arrive  d'un  ferment  qu’jl  fait  faire  à deux 
Sorciers  fut  la  Bible  , V.  4).  Cite,  77. 
pavillon  du  Roi , lignification  du  nom  d’une  Ville, 
II.  jço.  Touffe  d’arbres  appclléc  navillon  du 
Roi  de  Barra,  III.  8.  Divers  ’avillons,  VU. 
jjf.  Ilot  nommé  Pavillon  , XIII  449.  Pavil- 
lons teints  de  fang  , XV.  46. 

Fa\aroS  dcl  Sol  , Oifraux  de  Parad  s , nommés 
auticmcnt  Manucodiaca , VIII.  177.  Cette  cf- 
pece  li'Oifcaux  nommée  aufli  Paxaros- Bobos  , 
XL  1û8. 

Paxda  , titre  de  Roi,  IX  69. 

Paxos  , fruits,  X.  *14. 

Paxoy,  Place,  XI.  501. 

ray  , ou  Pe-ho , Rivière,  VI.  171.  Tablette  nom- 
mée Pay  , 408.  Pay  , tirre  le  Capitaine,  4x*. 
Payaguas,  Nation  pci fidc  , XIV  «7. 
fa  y a - lac  , Prince  Siamois , IX.  tyj.  Paya , titre 
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d’OfSeier,  if?. 

Payco,  plante  fit  fes  vertus,  XIV.  i?£- 
Pay  en  ( Louis  ) , de  Vitry  le  François  » trouvé  Jane 
une  Ile  déferre,  pris  par  les  Angiois,  fc  fait 
Heimitc  , VIH.  t7f. 

Payens  : Crainte  plat llntc  d’un  Payen  , IV.  ; jf. 
Pa-ycn-tan  , Place,  V.  joo. 

Pa-ycn  ulon  , montagnes,  VIII.  f4. 

Paycu-ula  , lieu  , VIII.  4*. 

Pay  fans  , ou  Pay  lans  . arcs  de  triomphe  , VI  4|. 
Nommés  aufli  Pay  (ang,  fie  Pay-lev  , leur  def- 
eription , 166. 

Pay  biug  byen.  Ville  , V.  44 f. 

Paykil , nu  Bayk.il , Lac  , VI.  549  , J 89.  Nomipc 
aolli  Talay  on  Mer,  V i II-  6 U 
Piy-lans , voy.  Pay- fans. 

P.iy-Icv,  voy.  Pay  fan?. 

Ptyo  , Poit  , XIII  j«6. 

Ptyra  ( Cofmc  ).  Portugiis,  ayant  perdu  une  jam- 
be combat  à genoux  juf.ju’j  la  mort,  I.  xio. 
Pjyra  , Rivierc  , XIII.  6oz. 

Payran  , Bouri! , X.  \9 
Pays,  en  général , voy.  Pays  bis. 

Pay-lang  , vuy.  Pay- fans. 

Pjys  bas  ( Port  du  ) , V.  167.  Pays  très  peuple  r 
41  ••  Pays  moins  ouvert  ,418.  Pays  fort  mon- 
tagneux , mais  rempli  de  Villes  , 4*9.  Pays 
chat  niant,  417  Dilpofition  d'un  Pays,  461. 
Qualités  d’un  Pays  , ^67.  Air  tempéré  d'un  Pays 
de  la  Chine,  & agrcmens  des  marions  de  plai- 
fance,  Qualités  d'un  Pays  Chinois , 508. 
Pays  au  de- là  du  Sagha'ianula,  VI.  « (9.  Route 
par  des  Pays  deferts  . Pou  1 quoi  le?  Villes  y font 
dctiuires,  471.  Pays  fans  nom  , VII.  89.  Pays 
qui  tueur  leurs  noms  de  leurs Conquéians  , lof. 
Pavs  voi fins  de  la  R emanie,  x$i  fit  îfi.  Beauté 
du  Pays  au  de-là  du  Tanaïs,  167.  Froid  extrême 
d’un  Pays,  1-7.  CaraéFcrc  des  Habita  ns  fit  pro- 
priétés d’un  P* vs,  4?t.  Pavs  maritimes  de  la 
g anJc  Inde  , ;6o  & Juiv . pays  des  petits  hom- 
mes, 404.  Pays  fans  nom  allez  agréable  , 4 î 
Pays  miférablc  , 4fy.  Pays  agréable,  466.  Pays 
rcniuli  de  coufins  , 4*0.  Qualités  d’un  Pays, 
V IL  6.  Beau  Pays,  16.  R khe lie  d’un  Pays  cm 
beltiaax,  44.  Route  par  un  Pivsdefert,  59. 
Pays  voilins  de  Malacn,  |i8-  Admirable  chan- 
gement d’un  Pavs  à un  autre,  X.  lof.  Divers 
Pays  reconnus p <r  les  Holiandois , 4 ça  P*o.luc- 
tions  d’un  Pays  de  Sauvages , XL  M9  Vifire 
que  les  Ro»s  d'un  Pays  rendent  à bord  d'une 
Flotte  H-*|landi»rc , 19  s.  Pavs  voi  fi  ns  de  la 
Pointe  de  Stc  Hclcnc,  tço.  Découverte  fit  fi- 
tua  ion  J’.m  Pjys  fans  nom  , XII.  8 * C iraélere 
& ufige  des  Habicansdeer  Pavs,  ?8.  P ys  où 
il ’c  tionve  de  l’or,  118.  Pays  où  'es  maifons 
bâties  fur  des  arbres,  1 R 1.  Qualité*  du  Pays 
qui  environne  San  Domingo,  x»  '.  B auré  d'utx 
Pays  fans  nom,  X'II  iç.  Le*  Fi  mçoi*  v bà- 
tiflem  un  Fort  ibtj,  F.nncprifcs  pour  la  con- 
poiilancc  u'uu  Pays , )là.  Pays  mal  conquis. 
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443.  Pays  dépeuplé  d’hnnimmcs  par  des  Moi- 
neaux, XIV  155.  Obfcrvations  fur  un  Pays, 
•$<o.  Fertilité  d'un  Pays,  36  j.  Singularité»  d*un 
Pays,  j 6f  Pays  Fort  defert  , 571.  Pays  où  les 
feuilles  tombent  plutôt  & viennent  pl  >s  tard 
qu’en  France,  7»$  OUfervations  fur  un  Pays, 
XV-  1 1 3.  Pays  plat  nommé  des  d' Ane  , 518. 
Payra  , Ville  &l  Porc , toy.  Paica. 

Pay  tang.  VI.  M4- 

Payva  ( Alonfo  de  ) avec  un  autre  Portugais,  font 
chargés  d’une  commilficn  difficile  , ï.  17.  Sa 
mort , Md. 

Pav-va  , fils  du  Favori  d’une  Reine,  élcté  au 
Ttôiie  , VII.  14'-. 

Par  ( la  ) , premier  Evêché  de  l'Aadicnre  <*c  Char- 
cas  on  Plnta  , & Us  Corrégiiren? , X*II.  JI7- 
Coifégimcuc  de  la  Paz.  Ville  de  la  P«2 , iliJ. 
Paz  Dom  Jofe  Sylva  de  ) , Brigadier  des  Armées 
du  Roi  de  Portugal,  XI.  ixj. 

Paz  ( San  Lui2  de  la),  & fes  Mines  obligent, 
XII.  448. 

Ptzan-fu,  V*îîe,  VII.  336. 

Pa/etn  , ou  PiOirg , Royaume  , I.  1 1 />.  Il  efl  aulfi 
nommé  Pafan  ,110.  Ville  de  ce  nom  écrit  Pa- 
fem  ou  Pifen , 571. 

Pa-zon  lin.  Place,  V.  340. 
p-outh  , titre  ou  nom  du  Roi  de  Siani , TX.  107. 
Pcncok  ( M.  ),  Anglois,  < ft  mrJlacré  avec  tous 
les  Hollandois  par  les  Hahirans  de  la  Cochin- 
chine , II.  1x3  6»  fuiv.  Circonflanccs  de  fa 
more , io*. 

Pearce  . établi  aux  Iles  Plantains  , III.  491.  Il 
rend  honorablement  ce  qui  a été  dépoté  entre 
fes  mains  , 5A7. 

Pearfon,  Capitaine  Anglois  5 avis  qu'il  denn»  à 
Mooic  .III  86. 

fccaque  ( Sainte  ) , Ville,  XI  38S.  Sa  deferiprion  , 
589.  Scs  Mines  d’or  8c  d’argent,  ibid. 

Pécari,  cfpecc  de  Sanglier,  XI.  t<ti. 

Pécha  , Mont , & Fa  muption  , VII.  4 66  Hau- 
teur fie  Rivières  de  ce  Mont  nommé  auffi  Ha- 
mar  Tabahan  , fof.  Bains  d’eau  chaude  nu  pied 
de  ce  Mont,  1 47.  Nommé  autrement  Hamar- 
tardahnn,  VIII.  37.  Pièce  de  monnoic  de  ce 
• rom  , IX. 

Pecharaboves  , Forte  d’Oifeaux  Fort  familiers , I. 
448. 

Pecharis,  Nation,  III-  îîi. 

Pc  chc  ( Montagne  de  ) , VI.  459. 

Pèches,  ou  Pêcherie  : Pèche  de  corail  blanc,  I. 
14';.  Giardc  pèche  devant  le  Cap  Blanro  , 14  J. 
Iles  des  Pêcheurs.  & leur  pnficion  II.  171. 
Nègres  à la  pèche  des  Tortues,  3 14.  Pèche  d’n 
Shatk  ou  Requin  , Pèche  de  I Ile  S.  Vin- 
cent , 411  Sorte  d Oî féaux  nommés  Pécheurs 
du  Roi,  III.  39.  Pêche  des  Nègres,  179  , xjy. 
Figure  des  nid*.  de  l'Oifcau  appelle  Pêcheur,  voy, 
la  planche,  103.  Pèche  abond.  des  Angl.  361. 
Pcchc  des  Negr.  y 97.  Pêche  des  Nrg.  de  la  Côte 
d!or,  &.tcm$  qu'ils  y emploient , IV.  1 2.6  & 1 17. 


Pêche  des  Rivicr.  de  la  Côte  d’or,  T x 8 . Pêcherie  de 
Kiodrt  Rcy,  449.  Pêche  des  Habit,  de  Kapindn  , 
583.  DitVetenres  pêches  à Loango , y su.  Pêcherie 
de  laCompngnic  Holland. V.  1 19. Pêche  extraor- 
dinaire , & comment  tllc  fe  fait , 160.  Métho- 
de des  Chinois  pour  la  pêche , 478.  Pêcheries 
Chinoises,  45*0  Pêcherie  de  perles,  VI.  99. 
Planche  ou  fig.nc  de  l’Oifcau  pécheur,  nu 
Oifeaux  poui  la  ré«hc.  Autre  pêche,  ibid.  Pêche 
à coups  «le  Bêches  , zn.  Planche  ou  figure 
d’une  pêche  Chinoise,  ibid.  Pêcherie  d’Alofcs, 
49*.  Pcchc  de  Baleines  & de  Harengs  au  Nmd 
de  la  Coiéc,  334.  Pêche  des  Mongols,  6 03. 
Pêcherie  de  peilts,  VIL  365.  Pêche  de  la  Balei- 
ne , 370  Pêche  dans  un  Lac  , VIII.  4?.  Pcchc 
aboi  dame,  43.  Lieu  appelle  Bourg  des  Pêcheurs, 
173.  Deux  Iles  célcbics  par  la  pêche  des  perle*» 
)X.  f 4-  Pêcherie  de  perles  ru  Cap  de  Comorc  y 
73.  Obligarion  que  les  Pécheurs  ont  aux  J éfui- 
tes,  ibiJ  Pêche  du  Tonqitin , 103.  Pêche  de 
l'Empereur  Mogol , X.  37.  Nombre  furprenant 
de  Bateaux  de  Pécheurs,  XI.  179.  Principale» 
Pêcheries  des  pci  1rs  en  Orient  ,681.  Pcchc  de». 
Infulaircs  de  l’Lfpagnole,  XII.  m.  réelle 
des  Indiens  de  Cumana,  XUI.  11.  Pêche  des 
perles  à Panama , 176.  Ses  dangers  de  ia  part  des 
Monflrcs  marins,  177  Pcchc  fingulicie  , 36 6* 
Celle  des  Indiens  de  l'ifthmc  de  l'Amérique,. 
XIV.  1x6.  Pêche  àdiferétion,  1 y?.  Pêche  de. 

1 Efpadon  & des  Totrucs  , 387.  Pêche  des  Mo- 
itiés, 751.  Pêches  des  Sauvages  de  PAmérique* 
Septentrionale,  XV.  87  Pcche  de  la  Baleine,. 
tSç  Pcchc  Allemande  de  ia  Baleine,  191. 
PcchcSonne  , Province,  IX.  154. 

Pc- clic  li , Province,  V.  441*  Douane  à l’cxTiê* 
miré  de  cctrc  Province  , 449.  Province  de  Pè- 
che-li  coupée  par  une  infinité  de  canaux  . VI.  7* 
Sa  ri  tuât  ion  refpcélive,  9.  Nommée  auffi  Clic- li- 
on Li-pa  Fa,  10.  Sa  fitnarion.  Scs  propriétés. 
Ce  quelle  produr.  Diviféc  en  neuf  Cantons,. 
Nombre  de  fes  Villes , ibid.  Autres  Villes  de 
cette  Province,  & pofition  des  particulier  es» 

3 y £ fuiv. 

Pêcheries  , voy.  Pêche, 
pécheurs  , voy.  Pêches. 

Pc-chin,  Tribunal,  VI.  413. 

Fcrhiolorado  , Oifeau.  XIV.  173.. 

Pcriilin  ( Dnétear  ) , fes  obfcrvaiions  fur  la  noi* 
cciir  des  Nègres,  III.  163.. 

Pc-cliti-yc-p»n  , VI.  1 37. 

Pccouxo  , Place,  XI.  49t. 

Peddti-Naiaken  Durgam,  Ville,  X.  31 3. 

Pcricl  , Commandant  Hollandois  , donne  une 
exemple  de  h tcndrelTc  paternelle,  XI.  187. 
Pcdercro,  Pièce  d'artillerie  , III.  409.  Nomméo 
aufii  Padcrcro  , IV.  yT4.  V.  79. 

Pédier , Royaume,  voy.  Padir. 

Pédir,.  Royaume  dépendant  de  celui  d*Adnn,n 

4 r 1.  Mariage  du  Roi  de  Pédir  avec  la  fille  d’uo 
riche  Particulier  d'Ingnnna,  yc^,.  Rivière  dc.ccc 
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nom,  IX.  J)8.  Ville  de  Pedir,  5J9.  Pedir, 
54ù» 

Pedne , ou  Perune,  Ville,  VI.  fjx. 

Pedra  Bianca  ( Roc  de  ) , & d’où  lui  vient  ce  nom, 
II.  109.  Ce  qu’un  Anglois  Fait  oMerver  Fur  les 
courans  & tournans  dans  les  parallcllcsdc  Pedras 
Brancas  1 19.  Autres  Rochers  nommes  Baixos 
de  Pedra , IV.  4fi.  Gué  de  Pedra , IX.  ; f î* 

Tcdiarias  d’Avila  ( Pom  ) , EPp.^gnol  f fucccde  à 
Vafco-  Nugnez de  Balboa , Xli.  r8j.  Il  Fc  rend 
au  Danen,  6c  de  qui  accompagné  , 1S6.  Bal- 
boa  Fc  Tourner  à lui.  Conduite  de  Pedrarias , 
ibid.  Il  Fait  couper  la  tête  à Balboa , 187.  Plain- 
tes contre  ce  Gouverneur  , 188.  Ciré  , 101. 
Pedrarias  jette  les  Fonde  mens  d’une  Ville,  zorS. 
Cite,  XIII.  )8.  Scs  Motit-s,  $9.  Occalton  qui 
le  Fait  penFer  à pouffer  les  decouvertes  au  Sud 
de  l'Amérique,  49.  Il  cfl  relevé  par  un  autre 
dans  Ton  Gouvernement,  4z.  Les  petits  fils  de 
Pedrarias  veulent  enlever  les  Tréfors  du  Préfî- 
dent  de  la  Gafea  , rlo  ils  le  manquent  à Pana- 
ma , i)i.  Leur  entrcprilc  contre  nombre  de 
Dios , ibid. 

Pedre  ( Dom  ) , Roi  de  Congo  , & fa  mort , V.  f 

Pedre  ( Dom  ) , Régent  de  Portugal , voy.  Pedro 
( Dom  ) , Prince. 

Pedre  ( Pointe  de  ) , XV.  $76.  Baie  nommée  Pointe 
de  Pedro,  J 77. 

Pedrini  ( M.  ),  V.  j*9-  H craint  pour  la  vie  de 
Mezza- Barba  , J40.  Son  nom  odieux  à l’Em- 
pereur de  la  Chine,  j4j.  Cité,  j4f.  L’Em- 
pereur de  la  Chine  découvre  fon  caraéterc  , 
j49«  Il  cil  jerré  en  priTon , jf4.  Cité,  s SS  & 
5j<î.  Il  ne  veut  pas  figner  une  Apoftillc , & 
comment  il  eft  puni,  js8.  Cité,  SS9- 

Pcdto-BIanco,  Rocher  qui  Fert  de  guide  aux  Va:f- 
feaux  , XI.  179. 

Pedro,  Roi  de  Seftos  ou  Seftro,  III.  449.  Dépu- 
tation des  Anglois  à ce  Prince.  Cour  de  ce  Mo- 
narque & Fa  figure  , ibid.  Groflicrcté  de  Tes 
AtnhalTadeuts  ainfi  que  de  ce  Prince  , 4)0. 

Pedro  ( Dom  ),  Prince  de  Portugal,  Régent  da 
Royaume  , gouverne  pendant  la  minorité 
d’AlphonFc  , v.  I.  n Ciré  , IV.  fi6IX.  jn. 

Tedro  ( Dom  ) , Comte  de  Sogno , exerce  des  vio- 
lences envers  des  Millionnaires , IV.  571. 

Pedro  ( Rio  de  San  ),  III.  *zrf. 

Tedro  ( Pointe  de  ),  Bjie  XV.  s77- 

Pedro  ( San  ) , Ville,  XII.  sot. 

Pc- fou  ling,  plante,  voy.  Radix  Xina. 

Pegnon  ( del).  Chauffée  qui  11c  FubFide  plus  , 
XII.  410.  , 

Pégu,  Royaume,  & Ta  firuation  , I.  54.  Traité 
des  Porrugais  avec  le  Roi  de  Pégu,  conclu  par 
des  Prerres  , 14-  Corruption  de  ce  nom  ,ibiJ. 
Sa  poficion  , 141.  Commerce  du  Pays,  )*8. 
Ruine  du  Royaume  de  l'ég»,  tl.  10?.  le  cou 
verain  Fc  Fou  met  à celui  «le  Tangu.  Il  cft  rué 
d’un  coup  ds  pilon  , ibid.  RétaMidrnunt  de  ce 
Royaume  , 109.  Le  peuple  fc  nomme  Pégugns , 
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VIII.  14t.  Carre  de  ce  Royaume , IX.  * DeF- 

cription  du  Royaume  de  Pégu,  j f*i.  Sa  fi  ru  a- 
tion  & Fes  bornes  Qualités  du  Pays.  Ville 
Royale,  ibid.  Pierres  prccieufcs  du  Pégu,  *67. 
Conuption  extraordinaire  des  Péguns , ibid. 
Malpropreté  des  mai  ions  des  Habitant  . T 6 8. 

Religion  dn  Pégu,  ibid,  Talapoins  du  Pays, 

J <*9.  Contradiction  de  la  Doânne  des  Péguans. 
Cinq  Fêtes  Folernncllcs , ibid.  Moonoie  de  Pégu, 

X.  jif. 

Péguans,  Peuple,  voy.  Pégu. 

Pc- ho  , ou  Pay  ho  , Rivière,  VI.  17J.. 

Peho  , ou  Piicadorcs , Iles  , V.  198.  Iles  Pjfcado- 
rcs , jorf.  Quelques  hommes  perdus  a la  Baie  de 
Pc  ho,  ibid.  Fort  que  les  Holtandois  bâti  dent 
aux  Iles  PiFcadorcs,  nommées  aulTi  Pong  hu  , 
484.  Quatre  Ambadadeurs  Chinois  envoyés  aux 
Hollandois  des  Pifcadorcs , j8j.  Dcfcriptîon de 
ces  Iles,  VI.  jis.  Découverte  des  Iles  de  l’ong- 
hu  par  les  Chinois  , 61  Les  Holtandois  s’eta- 
blillent  aux  Iles  PiFcadorcs,  61 . Rivière  de  Pe- 
ho , autrement  Pay,  17). 

Pehuamc,  plante,  XII.  6 16. 

Peichc  Kanés,  nom  de  Camps , X.  94.  Leur  For- 
me, 4 f. 

Peidade  ( NofTa  Senhora  de  ) , Pareille,  VIII.  s 17* 
Peigné  , ou  le  Comhbird  , OiFeau  . III.  $05. 
Pagnes,  marchandifc  lucrative,  XIII.  447. 

Peilé,  dignité,  voy.  Pcy-lé. 

Pcim  , Province,  VII.  )zo. 

Peinheiro  ( Jofeph  J,  Marchand,  XI.  481. 
Peintres,  voy.  Peinture. 

Peinture  : Erreur  des  Peintres  Fur  l’EIéphanr , HT. 
z88.  Peintres  de  la  Chine,  VI  zzo.  Peinture 
/îouvcllement  découverte  pour  la  porcelaine  , 
z) 8.  Peinture  de  la  porcelaine,  140.  Peinture 
fîngulicrc  des  Chinois  Fur  la  porcelaine , 14*. 
Peintures  de  deux  grandes  Salles,  VIII.  zrf». 
Peinture  Siamoife  , IX.  zis3.  Peintres  de  Pondi- 
chéry, f.  i|.  Défi  enne  le  Mogol  & Rhoc  Am- 
bajfadcur  Anglois  Fur  la  peinture,  X.  1 Les 
Indiens  entendent  déjà  cet  art , ibid . Peintres 
Méxiquains  qui  dcflincnt  les  Vaifleaux  & le 
Camp  des  F.Fpaffnols , XII.  z 68.  Adrelfe  avec 
laquelle  le  Général  Ffpagnol  profite  de  leorcu- 
rioFué  en  faiFanr  faire  devant  eux  l’exercice  a 
Fes  Troupes.  Frayeur  que  leur  caufc  l’ar tillctic  , 
ibid. 

P'ixo'O  ( Anroi»  c ) , voy.  Pcyxore. 

P je-Gallo , 011  Poiifon  Coq , XIV.  17*. 
pejcS'Rcyes , Poillon  , XIII.  II», 
pelca,  ou  Peta  ( N rfapui  ),  voy.  Narfapur  Peka» 
Pékan  , animal  . XV.  *1). 

Peker  , Place,  VU.  )<s*. 

Ptlcrt,  X Lieutenant  Anglois  de  ce  nom* 

XI.  47  & 48 

P ken  , Ville , V.  4S4. 

P - kco  ho,  grande  B ’urgade,  V.  441. 

PHeiazoun , Puce,  XI.  foj. 

Tekict,  Place  , X.  105.  Sa  ficuaùon  , 107. 

l’ekia,  ' 
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l^éktn  , voy.  Péking. 

Péking,  Ville  où  un  Portugais  doit  être  admis  à 
l'Audience  de  l'Empereur  de  la  Chine,  I.  117. 
Ambaffade  Hoilaodoife  envoyée  à Pékin , V. 
ajo.  Quand  la  Cour  Impériale  y a éré  tranf- 
portéc , iji.  Plan  de  la  Ville  de  Peking,  ».6y. 
Vue  de  la  Ville  de  Péking , 1.67.  Peinture  de 
quelques  Ambaffadeurs  à la  Cour  de  Pékine , 
a?  J & 174.  Préfem  de  la  Cour  de  Péking  à des 
Ambafladeurs  Hollandois  , Se  en  quoi  ils  confif- 
tcnc , 278.  Couriers  de  Peking,  317.  Sépara- 
tion des  Provinces  de  Chane-tong  Se  de  Péking, 
349-  Toutes  les  Rivières  de  Peking  fe  rendent 
•u  Piomontot  e de  Chang  , 3 fO  College  de 
Jéfuices  à Péking  , 380.  Defeription  de  deux 
belles  rues’,  & Ville  intérieure  des  Tartarcs  de 
Péking  , 441.  Entrée  de  la  P ovincc  de  Péking  , 
487.  Coeffure  d $ femmes»  488.  Defeription  de 
Peking , nommé  aulfr  Chua  tyen  , 489.  Noms 
des  rues.  Palais  Impérial , ibid  Gemclli  eft 
conduit  au  Pjlais  par  le  P.  Grimaldi  , Se  ce 
qui  s*y  parte  » 470  Se  491.  Air  très  froid  à Pé- 
king , 49  1.  Diltance  de  Peking  à Canton  , 501. 
Qualités  du  Pays  entre  Lania  & Péking,  jo8. 
Arrivée  d’un  Ambafladcur  à Péking  & Ion  en- 
trée , ibid.  Defetiption  du  Palais  de  Peking  Se  de 
la  Salle  du  Trône,  511.  Boutiques  Se  enfeignes, 
j 14.  Chair  de  Chien  en  ufage  à Peking,  f 1 7. 
Péking,  nommé  auflî  Chun-tyen  fu,  Capitale 
du -Canton  , Se  fa  defeription  , VL  10.  Scs  deux 
arties,  11.  Son  étendue.  On  la  compare  avec 
aris.  Nombre  de  fes  Habitans.  Murs  de  Péking, 
ibid.  Fofl*é , 1 1.  Porres  de  la  Ville , Se  leur  forme. 
Rues  grandes  Se  petites.  Foule  des  palTans.  For- 
me des  maifons  , ibid.  Tribunaux  de  Jufticc  , 
IJ.  Beauté  des  Temples.  Admirable  Police  de 
Péking.  Gardes  chargés  de  la  sûreté  publique, 
& féverité  de  cette  Police  , ibid.  Autres  offices 
des  Gardes  publiques  , 14.  Obfcrvatoire  de  Pé- 
king, & fa  defeription. /£.  Defeription  dn  Palais 
Impérial  de  Pékine,  16.  Forme  du  mur,  17. 
Ses  portes.  Les  personnes  difformes  en  font  ex- 
clues. Gardes  des  Portes.  Lac  dans  la  partie  in- 
térieure. Pont  Se  Barques  de  ce  Lac,  ibid.  Eunu- 
ques qui  habitent  l’enclos  intérieur,  18.  Mur 
intérieur  , & cfpacc  qu'il  renferme.  Portes  Se 
Salles  qui  font  au  dclTus , ibid.  Foffés  & ponts 
tonrnans,  19.  Contradictions  de  quelques  Voya- 
geurs. Defeription  que  Magalhaens  en  fait , ibid 
Premier  Appartement  de  l’Empereur,  10.  Parta- 
ge commun.  Grande  cour.  Galeries.  Ornement 
des  toits.  Portail  fupréme  , ibid.  Suprême  Salle 
Impériale  , ai.  Son  ancienne  magnificence.  C’eft 
la  Salle  du  Trône.  Salle  de  la  fouverainc  con- 
corde où  fe  tient  le  Confeil , ibid.  Appartement 
.nommé  Manfion  du  Ciel,  it.  Tour  de  cuivre 
doré'  Tour  ce  qui  fert  à l’Empereur  porte  des 
figures  de  Lions.  Autres  Appartenons  Impériaux. 
•Tourelles  qui  ornent  les  fommets  , ib:d.  Manè- 
ge pour  l’cxcrcice  des  Chevaux,  it.  Parc  def 
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bêtes  farouches.  Bois  Se  trois  maifons  de  plai- 
fance.  Portail  du  repos  du  Nord.  Dcfciipcion 
des  neuf  cours.  Canal  à fix  ponts , ibid.  Portes 
revêtues  de  fer,  à doux  de  cuivre , 14.  Punition 
d'un  Kolau  ou  d’un  des  premiers  Minières.  Ca- 
nal de  marbre  blanc.  Perron  de  la  cinquième 
cour , ibid.  Salle  où  l’Empereur  reçoit  les  Pla- 
ças, if.  Cour  du  manège  pour  les  Chevaux.’ 
Appartement  qu’habite  l’Empereur.  Eclat  mer- 
veilleux de  ce  Palais.  Autres  cours  fur  les  ailes  » 
ibid.  Defeription  des  toits,  x6.  Terraffes  Se  pla- 
tes-formes. Tay-ho-tyen,  ou  Salle  de  la  grande 
Union  Se  du  Trône.  Tiônc  Impérial  de  la  Chine. 
Porte  de  l'Empetcut,  ibid.  Cour  où  les  Man- 
darins s’affcmblcnt,  17.  Magasin  des  raretés 
Impériales,  Se  Ces  diftributionf.  Forme  de  la 
Cour.  Palais  particuliers  qui  accompagnent  celui 
de  l’Empereur,  ibid.  Divifion  général  de  Pc fpacc9 
aP.  Premier  Palais , ou  Palais  du  Savoir.  Palais 
du  Confeil.  Palais  des  Empereurs  morts  Palais  de 
la  bonté  Se  de  la  prudence.  Palais  de  la  compaf- 
fion  Se  de  la  joie.  Palais  de  l'Union  , ibid.  Palais 
des  noces  Royales  , 19.  Palais  de  la  piété.  Palais 
de  la  bonté.  Palais  heureux.  Palais  du  titre  dû. 
Palais  de  la  félicité.  Palais  de  la  longue  vie. 
Palais  de  la  grande  amitié.  Palais  du  repos.  Pa- 
lais qui  reçoit  le  Ciel.  Palais  de  la  terre  élevée. 
Etendue  & propreté  des  Palais  des  Princes,  ibid. 
Autres  Palais  entre  les  deux  enclos,  30.  Origine 
du  premier , Se  caufe  de  fon  nom.  Pont  fore 
étrange.  Origine  du  premier  Palais  fuivant  le 
Père  Couplet , ibid.  Palais  du  Soleil  levant , II. 
Palais  des  dix  mille  vies  , & fon  origine.  Palais 
de  la  parfaite  pureté.  Palais  de  la  Tour  floril- 
fantc.  Palais  des  dix  mille  plaifirs.  Septième 
Palais  Se  fa  beauté.  De  quel  ufage  il  eft  à l’Em- 
pereur, ibid.  Huitième  Palais,  j*.  Palais  ou 
•Tribunaux  des  Mandarins  Grands  Maîtres.  Tem- 
ples du  Palais.  Defeription  des  quatre  princi- 
paux. Temples  de  Tay-kau  Se  de  Ma-ka-la. 
Temple  du  Lama,  Se  Idole  qu’on  y honore,  tbtd. 
Se  3 j.  Origine  de  ce  dernier  Temple,  jj.Con- 
clufion  de  Magalhaens.  Temples  Impériaux  dans 
la  Ville  de  Péking.  Temple  de  Tyen-tang,ou  du 
Ciel , ibid.  Temple  de  Ti-tang  ou  de  la  Tcrec  , 
54.  Cérémonie  finguliere  du  couronnement  des 
Empereurs.  Temple  Nord  du  Ciel , Se  fon  ufage. 
Temple  de  tous  les  Rois  paffés , Se  combien  il 
eft  refpcéié.  Temple  de  l'Efpric  tutélaire , ibid. 
Maifons  de  plaifancc  des  Empereurs  aux  environs 
de  Péking  , 55.  Planche  ou  figure  de  l'Obfcrva- 
toirc  de  Péking , 171.  Magafins  de  riz  à Pé- 
king, j8f.  Cinq  Tribunaux  de  la  guerre  à Pé- 
king , 444.  Familles  Se  troupes  Tartarcs  de 
Péking,  448.  Péking  nommée  autrefois  Cam- 
balik,  793.  Allarmes  de  la  Cour  de  Péking, 
VII.  7.  Péking  nommée  aoffi  Mugden , 86. 
Appelié  autrefois  Kambalu , ji 6.  Diftance  de 
Péking  à Agra  ,430.  Chaleur  de  Péking  & froid 
de  Tartane  dans  la  Canicule , 446-  Route  de 
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Péking  en  Tartarie,  y8i  6*  fuiv.  Suite  de  .la 
même  Route,  585. 

Pekitanoni  , ou  Miflouri,  Riviere  , XIV.  609. 

Pekkinfa,  grand  Village,  V. 

Pc  ku-bo , Ville  allez  deferte  , V.  488. 

Pclabry , Rade  , II.  144.  Situation  de  Pclabry 
ou  Pclcbcrc , 146. 

Pc-!a-chu  , ou  l'arbre  oui  porte  la  cire  blanche  , 

VI.  4 66.  Vers  qui  font  cette  cire  j leur  nature 
& qualité.,  ibid. 

Pelagi , Prince , fur  qui  la  Couronne  cil  ufurpéc  y 
X.  80. 

Pclamidc,  PoifTbn,  voy . Pilchard. 

Pclangs , étoffe,  V.  361. 

Pelayo  ( Dom  ) , ou  Pélage , Prince  des  Afluries  , 

I.  1. 

Pelboqui , herbe,  cfpccc  de  Lierre  terreftre , XIV. 

*7f. 

Pèlerins  , PoifTons , autrement  nommés  Romciios, 
fervent  de  Cortège  au  Requin,  IV.  y 33.  Plan- 
che ou  figures  d'un  pèlerinage  pour  une  année 
fertile,  V.  1 66.  Cinq  Peler  ins  de  l’Indoflan  , 

VII.  4y  y.  Pèlerins  d’Is je  . X.  y 1 5 . Pèlerines  qui 
plaifcntàun  Voyageur,  514.  Pèlerins  qui  abon- 
dent fur  les  chemins  du  Japon,  *oi.  Pèlerinages 
du  Japon,  6x9.  Dcfciiption  d'un  pèlerinage, 
<sjo.  Teins  de  ce  pèlerinage.  L'Empereur  & les 
Princes  du  Japon  sen  difpcnfcnt . ibtd.  Comment 
les  pauvres  le  font , j r.  A de  d'abfolution  qu'on 
y revoie , ibid.  Récit  d'un  pèlerinage  fort  étran- 
ge , 6)9. 

Félétunicr,  arbre,  IV.  46 y.  C’cll  le  meme  que 
Palétunicr  , voy.  Jaajah. 

Pélicans  : Oifeaux  de  cette  fcfpccc  nommés  Grands 
gofiers,  IL  488.  Figures  de  Pélicans , voy.  la 
planche,  III.  J03.  Defeription  du  Pélican  ou 
Grand  gofier , 904»  Son  gofier  mondrueux , ibtd. 
Véritable  Pélican,  IV.  y 88.  Pélicans  du  Pays  de 
Congo , V.  7 6.  Ceux  du  Cap  de  Bonne-Efpéran- 
ce  , toi.  Le  Pélican  de  b Baie  d'Hudfon  , XIV. 
66).  Figure  d'un  Pélican,  XY>  tt 6.  Ile  aux 
Grands  gofiers  , y 10. 

Pelicol , Place,  VIII.  6yo. 

Pelings,  étoffe,  V.  178. 

Pci!  ( Nicolas  ) , Fadeur  Hollandois  , n’cfl  pas 
allez  prompt , IV.  309* 

rdlcteiie  Ce  que  c'eft  que  la  menue  Pelleterie 
du  Canada,  XV.  tty. 

Pellika,  afyle  agréable  de  la  Laponie,  XV.  3*7, 

Pcllo,  lieu,  célèbre  en  Laponie,  XV.  $16.  Vil- 
lage de  Pcllo,  941* 

Pelote,  forte  de  monnoie  , XV.  Joy. 

Pclfart , Marchand  Hollandois,  XL  100.  Il  dé- 
couvre la  Terre  Auflralc  proprement  dite,  toi. 
Vovage  du  même  François  Pclfart  aux  Terres 
Aultrnlcs,  tox  Tempête  qui  le  jette  dans  une 
Mer  inconnue.  Son  naufrage,  ibid.  Brutalitédcs 
Matelots,  toj.  Iles  qui  leur  fervent  de  retraite, 
Ibid.  Pclfart  les  quitte  dans  une  Chaloupe,  104. 

11  découvre  la  Tore  Auflralc.  ilvifitcla  Côte, 
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ibid.  Habirans  du  Pays,  xoy.  La  mifere  obtig# 
Pclfart  de  prendre  la  route  de  Batavia , ibid . 
Avanturc  tragique  d'une  partie  de  fon  Equipage  , 
xo 6.  Une  partie  de  fes  gens  en  égorge  une  au- 
tre pendant  fon  abfcnce.  Affreufe  licence  des 
aflafUns.  Un  d'eux  nommé  leur  Capitaine  Géné- 
ral , ibid.  Ce  rcbcle  cft  arrêté  Se  chargé  de  chaî- 
nes , 107.  Retour  de  Pclfart  au  lieu  de  fon  nau- 
frage. Comment  il  évite  fa  perte , ibid.  Il  fe 
faific  de  tous  les  Allaflîns,  108.  Richclfcs  qu'il 
fauve  du  naufrage.  Il  fait  éxécutcr  tous  les  cri- 
minels, ibid. 

Pemark  , Ile  , III.  4*7. 

Pemba,  Ile,  dont  les  Arabes  de  Mtigadoxa  fe  ren- 
dent maîtres , I.  87.  Edouard  de  Lemos  chaifc 
dans  les  Montagnes  les  Habirans  de  cette  Ile  , 
& pille  leurs  Villes,  110. 

Pemba , Ville  au  Royaume  de  Congo*  où  des  Mif- 
fionnaircs  font  voyage  , & où  ils  trouvent  le 
Roi  de  Congo,  IV.  504.  Pemba  Province  du 
Royaume  de  Congo  ,6 1 y.  Marquifat  de  Pemba  y 
ibid.  Province  de  Pemba,  618.  Sadivifion,  619. 

Pemberton  , prifonnier  Angtois  par  les  Turcs  » 
s'échappe  dans  la  route,  II.  ix-  Il  fe  difpofc  à 
aller  chercher  fon  Amiral  avec  un  corps  de  trou- 
pes bien  armé,  47-  Etrange  réfolution  de  cet 
Anglois  , 60.  Il  informe  Ion  Amiral  d'un  bri- 
gandage des  Portugais  , 7 9- 

Pembo , Canton  , IY.  *38. 

Pembroke  ( Guillaume  ) , Comte  Anglois  , fait 
prendre,  pour  lui-même,  polTclfion  de  la  Bar- 
oade  , XV.  y 96. 

Pembrook,  Fort,  XV.  6\  1. 

Pemine,  a tb rideau  , XV.  13*. 

Pen  , Anglois,  commande  une  Flotte,  XV.  y 74. 

Pen  ( Guillaume  ),  Chef  des  Quakers,  XIV.  5 y f . 
Il  obtient  un  grand  Pays  qu'il  nomme  Pcnfyl- 
vanic  , y y S.  Bornes  de  cette  Conccllîon  , ibid.  Il 
trace  le  premier  plan  de  la  Villcdc  Philadelphie 
Capitale  de  la  Pcnfylvanic , y 57.  Cité,  jéo. 
Sa  mort , y tfr. 

Penagara,  Colline  qui  paroît  couverte  de  Diamant 
fins,  XIV.  xo. 

Pcnamocor , IX.  479. 

Penanchim,  Bourg,  IX.  47p. 

Pcnchos,  Montagnes  : Pourquoi  ainfî  nommées, 
IX.  18  6. 

Fcncok  ( Tcmpcfl  ) , Anglois,  relie  au  Japon  en 
qualité  de  Faéleur  fous  les  ordres  de  Richard 
Cocks,  II.  171.  Il  accompagne  Saris  pour  le 
Japon,  19  x» 

Pendet  : Portrait  d'un  Doélcur  Pendet , X.  171. 
Civilités  des  Penders.  Explications  qu’ils  donnent 
à Bci nier,  ibid.  Leurs  idées  fur  les  Deutas,  171. 
Un  Pendet  aux  gages  de  Dancck  Mend  Khan 
17  3 . Lumière  que  Dernier  tire  de  ce  Pendet , ibid. 

Pendre  , plante , dont  l’odeur  des  feuilles  merveil- 
le, VIII.  617. 

Pcnc,  cfpccc  de  grain  dont  on  fait  du  pain , HJ. 
xi t.  Defeription  de  b plante  qui  le  produit  * 
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II  cft  aufG  nommd  Kuslcus  & Yfunde , ibid. 

VcnclolTa  ( Dom  Diego  ),  Vice-Amiral  Efpagnol  â 
XV.  iff.  Cité,  if 7. 

Pcngab  , Province,  X.  rjf*  aof. 

Pengoin,  fruir,  XII.  614. 

Pengouin  , Poilfon , voy.  Pingouins. 

Pcngfc  , Ville,  V.  149. 

Penguin , PoifTbn  , voy.  Pangouins. 

Penguinen,  Oifeau,  voy.  Pangouins. 

Pcnicaut,  Charpentier  Hua  Navire  François,  XIV. 
631  O Juiv. 

PcBigfé  , titre  d'on  Officier  Coréficn , VI  ji8. 
Place  du  Pentg-fc,  y 3 a. 

renin-Ashtrve  ( Ahen  ) , Roi  de  Féru,  IV.  $8. 

Péninfules:  Deux  Péninfules  en  dc-ça  & au  de- là 
du  Gange,  I.  33.  Péninfulc  de  Bengale , ibid. 
Péninfulc  triangulaire  où  la  Ville  de  Diu  cft 
firuée  , iOf.  L Ile  de  Fuerre-ventura  formée  par 
deux  Péninfules  joinres  par  un  Iftmc,  II.  148. 
Péninfulc  ou  grande  Ile  fans  nom  , 5 }o.  Celle 
de  Biafaras  , 568  O fuiv . Péninfulc  au  Pays 
d'Iflmi  où  les  François  bâti  fient  un  Fort , III. 
409.  Péninfule  qui  forme  l'entrée  de  la  Rivière 
de  Seftos,  609.  Péninfulc  dcffenduc  par  fa  fitua- 
tion,  617.  Péninfulc  d'Ablana,  IV.  514-  Le 
Pays  de.  Sogno  eft  une  Péninfule  , 6 18.  Pofuion 
de  la  Péninfulc  méridionale  d’Afrique,  V.  m. 
La  Corée  , Péninfulc  , VI.  301.  Péninfulc  for- 
mée par  une  Ville , X.  » 57.  Péninfule  d’Okefra , 
480.  Province  qui  forme  une  longue  Péninfulc, 
ffO. 

Penipé  . Village,  XIII.  478. 

Pénis  d'un  entant , remède  à la  piquure  de  Scor- 
pion , IV.  ifj. 

Penje-ab,  Pays,  X.  104. 

Pcnlyang,  Ville  de  la  Chine  , VII.  8f. 

Penna  / Officier  Efpagnol  : Son  entretien  avec 
Gonzale  Pizarre,  XIII.  103. 

Penna  ( Horace  de  la  ) , Capucin , voy.  Horace 
Millionnaire. 

Pennas  ( Cap  de  ) , XI.  11  & ti. 

Pennate  ( Fernandez  ) , Pilote  Efpagnol , XIII.  40. 

Pennon  de  S.  Pedro,  Rocher,  XI.  114. 

Pcnolas,  Montagnes,  Xll.  6 48. 

Penfacole  , Baie  : Route  de  S.  Jofeph  à cetre  Baie , 
XIV.  *74.  Origine  de  l’EtablhTcmcnt  Efpagnol 
à Penfacole.  Fort  S.  Charles  de  Penfacole  , ibid. 
Il  cft  polTcdé  par  les  François,  y 7 y-  Qualités 
de  la  Baie.  Penfacole  eft  reftitué  aux  Efpagnols, 
ibid.  Observation  fur  la  Température  du  climat , 
57*.  Les  François  fc  faillirent  de  Penfacole  , 
6\J* 

Penfano,  Ile  , VIII.  194. 

Pcnlbcrry  ( Rivière  de  ) , XIV.  J 56.  Bourgade  de 
ce  nom  , ibid. 

Penfens  ( des  ) , Officier  François , monte  à l’afTaut 
par  une  échelle,  XV.  639. 

Pcnfylvanie,  Province,  III.  iii.  Carte  de  cetre 
Frovince,  XIV.  517.  F.tablilfement  de  la  Pen- 
fylvanie  , & çomqicnccmcos  tardifs  de  cette 
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Colonie,  y 5 y . Qui  donne  le  nom  à ta  Pcnfyl* 
vanic  , 3 36.  Bornes  de.  cette  Conccffion.  Defetip- 
tion  de  la  Pcnfylvanie  , 8c  fa  divifton  en  Com- 
tés, ibid.  Sa  Capitale  , 557.  Par  oui  le  premier 
plan  de  cetre  Ville  eft  tracé  , ibid.  Population 
de  la  Penfylvanie,  559.  Son  climat,  ibid.  Sel 
produirions,  360.  Son  premier  Gouvernement. 
Comment  il  change  de  forme , ibid , 

Pentagoet  ( Rivière  do  ) , XIV.  596. 

Pentan  , Ile  dcfcrtc  , VII.  361. 

Pcnt-che-kiouré , Rivicre,  X.  xo). 
Pcntechcpour , Place  , X.  xo8.  Nommée  auffi 
Pcntchcpour.  ibid, 

Pentendo  ( Fernand  ) , Portugais  : Son  ardeur  , 
ou  plutôt  fa  valeur  au  combat  quoique  blcilé , 

I.  16 1. 

Pentique  ( Pointe  de  ) , XII.  479» 

Pen-van-fa,  Village,  V.  3 y6. 

Penzé  , lieu , VIL  58 6. 

Pcon  : Ce  que  ce  mot  fignifîe  , II.  109. 

Pépin  ( François  ),  Traduéteur  Talicn  , VII.  JC9. 
Pcpinillo  de  S.  Gregorio,  ou  Ligazo , fruit,  X. 
39J. 

Fepioo  ( Francifco  ) , Frère  Prêcheur , fait  une 
Traduction  en  Latin,  VIL  J 1 f . 

Pépite  d’or , & fa  grolTcur  extraordinaire , XIV. 
168. 

rcppeicll , frère  du  Roi  de  Bandi  : Son  difcouri 
aux  Anglois,  IV.  43*-  Un  Capitaine  Negre  de 
ce  nom,  43a. 

Tequea,  arbre  de  deux  cfpcccs,  Xiy.  ~)o 6. 

Fera,  Ville,  VIII.  * 47.  Monnoic  ne  Fera  , X. 
3x3.  Ses  figures  , ibid. 

Peradez  ( Manuel  ) , Portugais , commande  une 
Flotte  Françoife  & faccagc  la  Ville  de  S.  Jago, 

II.  383.  Le  même,  nommé  Parades,  en  fait 
autant  à la  Ville  de  Praya,  389. 

Percée,  Ile  } trous  qui  lui  font  donner  ce  nom, 

XIV.  733. 

Percival,  Lieutenant  de  Vaifleau  de  guerre  , III. 
Î4* 

Perdidas  ( Bahia  de  los  ) , Baie  , XII.  xo). 

PerdiJos  ( Rio  de  los*) , Rivicre  célèbre,  XIV 
373-  # , , 

Perdrix,  difficiles  à tirer,  III.  70.  Perdrix*:  Pin- 
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Perroquet , & tout  ce  qui  a rapport  à ce  nom  , 
voy.  Perroquets. 

Perroquets,  de  dcax cfpeces  au  pays  du  Sénégal , 
IL  y o y.  Manière  dont  ilsconftruifcnt  leurs  nids, 
ibid.  Ile  des  Perroquets , 574.  Deux  fortes  de 
Perroquets  , III.  joy.  Figure  du  poilîon  appcllé 
perroquet,  voy.  la  planche  , 511.  Grands  Per- 
roquets à queue  rouge  , 411.  Perroqucrs  bleus  à 
queue  rouge,  y87.  Perroquets  fort  vantes,  IV. 
64.  Perroquets  de  divafes  cfpeces  ftir  la  Côte 
d’or , 144.  Figures  de  Perroquets  de  Guinée  , 
*48.  Perroquets  blancs,  447.  Ile  des  Perro- 
quets , 448.  Perroquets  d Ethiopie,  yoj.  Perro- 
quets de  Congo  , V.  7 6.  Perroquets  d«  la  Chi- 
ne , VI.  488^  Perroquets  d’une  belle  efpece , 
VIII.  i)4.  Ceux  des  Moluques  parlent  bien, 
377.  Ceux  de  Madagafcar , 606.  Belle  efpece 
de  Perroquet  ou  Perruche  , d’un  (ilcnce  trifte  SC 
mélancolique  , X.  479.  Poilfon  nommé  perrcm 
quet  marin,  XI.  154.  Rivtcre  du  Perroquet, 
S vj.  Avis  que  des  Perroquets  donnent,  XII. 
M 6.  Perroquet  de  mer  , 154.  Quatre  efocccs 
de  Perroquets , 6x6.  Maniéré  Indienne  d'em- 
bcllir  les  Perroquets,  XIV.  Kl.  CeuxduBré- 
fil  Si  leurs  plus  belles  efpcccs  ,197-  Où  l’on 
voit  les  premiers  Perroquets  du  Canada,  71t. 
Le  Perroquet  plongeur,  XV.  179. 

Perrot  ( M.  ) donne  fon  nom  à une  lie  , XIV.  70J# 
voy.  la  note  ( 6 ) Cité  751. 

Pciry  , Anglois  , donr  la  vieeft  en  danger  en  ache- 
tant des  Nègres  , III.  71. 

Pcrs  (P.)  & fes  anecdotes,  XII.  xiij.  de  Pavané 
prop. 

Per  fans.  Voy.  Pcrfe. 

Pcrfe  : Planche  ou  Carte  de  la  Côte  de  Perle  & de 
l’ilc  d’Ormus  ou  de  Jérun,I.  98.  Préfcns  du 
Roi  de  Pcrfe  a un  Viceroi  Portugais,  114.  L'E- 
mi  (Taire  du  Roi  de  Perfe  tué,  no.  Royaume  de 
Pcrfe,  nommé  Iran  , VII.  77.  Conquêtes  du 
Sehah  Ifma'cl  & des  Pcrfcs,  166.  Guerre  de 
Din-mahamet  contre  la  Pcrfe,  17 J.  Les  Pcrfans 
attaquent  Ali , dernier  fils  d'Avanash,  177.  Pcn- 
fion  que  la  Pcrfe  fait  à Abnlghazi  , 101.  Com- 
plot des  Princes  Usbcks  contre  la  Pcrfe  » ibid* 
Embarras  des  Pcifans  , 101.  Querelle  de  l'Etat 
de  Bokhara  avec  la  Pcrfe  , 107.  La  Pcrfe  vantée 
pour  fes  chevaux  , 3 K.  Secours  qu'un  Pcrfau 
donne  aux  Hollandois,  VIII-  468.  Idée  que  Car- 
ré donne  de  la  Pcrfe  Si  de  fes  Habirans  moder- 
nes , IX.  8.  Réception  d’un  Ambadadcur  de  Pcr- 
fc  à la  Cour  du  Mogol  , X.  17*  Scs  préfcns  ma- 
enifîqucs.  Un  Ambadadcur  Anglois  fc  croit  pié- 
féré  à l'Ambafladcur  Pcifan  , ibid.  Obfcrvatioi* 
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fur  les  routes  Je  Perfc  aux  Indes , t î t.  Carnage 
des  Pcrfans  dans  Dchli , ai  I.  Vengeance  qu’ils 
en  tirent , ibid. 

Pcrfécution,  contre  les  Millionnaires  a la  Cn'ne 
& ce  qui  y donne  occaïïon  , V.  4°4*  Perfccution 
contre  le  Chriïlianifme  : A quelle  occalion  elle 
s'élève,  5t  fes  effets,  VI.  }8t.  Autte  perfécution 
qui  s’élève,  58s. 

Terléquida , perle  lingulierc , & Ion  HiUorrc , AI. 

Pcrfrcaire  , plante  à fleurs , XI.  7 1 4-  Autres  plan- 
tes perliquaires , 7«7-  „ ,,  , 

Pcrlil , de  ttois  cfpeccs , XI.  7®5-  Petfil  du  Btc- 
fil,  XIV.  jtt. 

Pcifilis,  Rivière,  X.  loi. 

Perlimon  , efpece  de  prunes,  XIV.  joy. 

Pctlin  , Rivière,  XIV.  14t. 

Perfique,  Golfe  , I.  87.  Effets  du  ventTcrrrnoS 
au  Golfe  Perfique , XI.  818. 

Perfons  (Jean)  Anglois,  laiffé  à Pataoe  pour  le 
foutien  du  Comptoir , II.  toi.  Il  conduit  une 
petite  cargailon  à Macaffar , 10t.  II  y devient 
fou , toc. 

L’ctfpcélive , a J mi  rablc , XIII.  171* 

Pertn , Ville,  5c  fon  Plan  , XIV.  fjf- 

Pcriinbuaba  , poiffoo.  voy.  Pertinbuabo. 

Pcttinbuabo , forte  de  poiffon , II.  415.  Figure  de 
ce  poiffon  nommée  auffi  Oriîc  5c  Pcrtinbuaba  , 
voy.  la  planctie , III.  J il. 

Pcrtingas , Capitaine  d’un  Bâtiment  Efpagnol  pris 
par  les  Anglois , I.  )oi.  Rufe  qu’il  emploie 
pour  tromper  les  Anglois,  joi. 

Peruajes  , Nation  d’Indien,  XIII.  )8t. 

Pc  ru  (Te , écorce  , 5c  fonufage,  XV.  i)t.  L’atbre 


efl  une  efpece  de  Sapin  . 154. 

Peruvianc , plante  à fleurs , XI.  Tri. 

Péruviens  , Peuples  , voy.  Pérou. 

Pcrver,  Place,  X.  ijo.  t 

Pcrvis  ( Sultan  ) , Prince , fils  du  Mogol , a qui 
un  Ambaffadcut  Anglois  fe  préfente  avec  liar- 
dieffe , X.  a.  Ce  Prince  s’enivre  du  vin  des  An- 
giois,  ibid.  Différend  entre  lui  il  fou  frère  j 


Pes  ( Dom  André  de  ) , Commandant  d’une  Flot- 
te , XIV.  J74- 

Pefcatti , Royaume , voy.  Porta , Ville. 
Pcfce-Muger , ou  Douyon  , poiffon  5c  propriété 
de  fes  os  , X.  4 ■ a. 

Pefo  , poids,  IV.  1 19. 

Pcfoa  (André),  Portugais , VIII.  ))4- 
■Peffay  , Village,  IX.  191. 

Peffclier  ( Sieur  ) , Drrecleur  général  de  la  Com- 
„ pagnie  FranrjoiG:  à la  Martinique , IV.  578. 
Pelle  terrible  à Surate  , IX.  J7-  Scs  renouvcllc- 
mens  5c  fes  effets.  Pcile  à Bal  fora , ibid.  Efpece 
de  pelle  5c  fes  effets , XI.  4*7.  Pelle  des  fruics 
8c  des  Moiffons,  XII.  rîi y. 

Pcta  , forte  de  liqueur , IV.  S7.  Lieu  de  ce  nom , 
VIII.  sa.  Narfapur-Peta , voy.  Narfapur  Pcka. 

• LeRoi  d’Achcm  cujeve  la  Reine  dePcta,lX.)44. 


MATIERES.  jjr 

Pctaba,  Une  des  Iles  de  Zangibar,!.  ji. 

Pctapa,  Place,  XII.  454. 

Petaplan  ( Montagne  de  ) , XI.  166. 

Pctapoli , Ville  : Rade  5c  Baie  de  ce  nom , II.  54. 

Les  Anglois  y font  invités  au  commerce , ibid. 
Pataquc,  forte  de  monnoie , IX.  ata.  ^ 

Pe-ta  tas , Peuples , VII.  90. 

Pctclrin,  Village,  V.  ; ] 4. 

Pete  , Mulicicn  de  Jaggas , V.  toa. 

Pctelong  , Province,  vcy.  Bordo  longh. 

Peter  ( Jean  ) , habile  Matelot  Hollandois , VT- 

fi». 

Peter , Roi  d’un  pays  donc  les  peuples  font  cruels, 
111.184.  Commerce  de  ces  Peuples , ibid.  Of- 
fre du  Roi  Peter  pour  un  Etablrffcmenr , 58;. 
Un  Prince  de  ce  nom  porte auflï  celui  de  Barfau', 

8 10  Salle  de  fon  Confeil  : Idole  , 5c  fa  figure. 
Caractère  du  Roi  Peter.  Ses  Femmes , ibid.  T é- 
moignage  de  deux  Auteurs  fur  ce  Prince  , 61 1. 
II  eff  trouvé  plein  de  vie  5c  defanté,  IV.  417. 
Peters , Faéleur  Anglois  , 5c  fa  mort , III.  90. 
Peter-Vincent , voy.  Alva  ( Vincent). 

Pctes . Roi  du  Cap  Mcfurado  , IIL  j8  j.  à U mit 
(84). 

Peticro , Village , voy.  Pétri. 

Petiguares,  Nation,  XIV.  ajjv 
Petil , monnoie  , voy.  Caxas. 

Pc- ting-tu-hu- fu  , Ville,  voy.  Hochcu. 

Pctis  de  la  Croix  , voy.  Croix  ( Petit  de  la  )- 
Petit  Ardra,  voy.  Ardta  5c  Praya. 

Petit-Barbu  , poiffon  , voy.  Nez  plac. 

Petit  Drouin  , Place,  III.  149.  ;SJ. 

Petit-gris,  5c  ce  quec’ell  , XV.  |lt. 
Petit-lromme-barbu  , poiffon,  voy.  Machoran. 
Pecit-Scilos  , voy.  Sefto. 

Petit-Scflre  , Place  , voy.  Scllo. 

Petlc-Tabo,  Place  de  la  Côte  d’Ivorre,  m.  *49. 
Petivarès , Nation , XIV-  i|8.  Ufagcs  des  Fcci- 
varès  , 181. 

Pétoncle  , poiffon  à coquille  , d’une  groffenr  con- 
fidérablc,  XI.  iji.  Iles  des  Pétoncles,  ibid.  Ce 
poiffon  commun  à Timor , ijj.  Monflrucur 
Pétoncle  ,418. 

Pc-tong,  efpece  (îngulicre  de  cuivre  , VI.  107. 

Pc  tou  , nom  que  les  Chinois  donnent  aux  Etoi- 
les du  Nord  , 5c  Temple  qu’ils  leur  dédient, 
VI.  |i,  Infcription  qui  porte  : A l’Efprit  5c  au. 
Dieu  Pérou  , ibid. 

Pctraatia  , Prince  dont  on  doit  fe  défaire  ainfi  que 
de  fes  deux  fils,  X.  48  p.  Il  monte  furie  Trône, 
487. 

Petra  Blanca  , Rocher,  IX.  80. 

Petra  de  Looma,  Roc  terrible,  te  pourquoi  ainfir 
nommé , U.  408. 

Pétri,  on  Petiero,  Village  diflingné  par  un  Ro- 
cher, III.  616. 

Pétri  Grande,  ou  Poyera , Village,  IV.  ij_  Pat 
qui  habité  , 18. 

Pc-tfay  , excellent  légume,  VL  480. 

Pct-fi  , fruit , VI.  8 j.  Pc-tfi,  flcui  qui  croit  fous 
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l'eau  : Qualité  qu'on  lui  attribue  faulTcment., 
477.  Pe-  tfi , partie  d'un  Royaume  ,507.  Royau- 
me de  Pe-tfi  ,510. 

Pe-tfo , lieu  délicieux,  V-»8  6. 

Pett , Voyageur  , XV.  toi. 

Pcttan  , ancienne  grande  Ville,  X.  137. 
Pctty-Harbour  , habitation  , XV.  <48. 

Pe-tu,  Prince  Tattare,  VII.  100 

Pctun , tabac  fauvage  , 8c  fcn  ufage  , XV.  4a. 

Petun  verd  ,691. 

Pctuna,  Ville,  VI.  «or. 

l’etuncle , cfpcce  de  Limaçon*,  V.  91. 

X’etunc,  ou  Pcdne  , Ville,  VI.  fja. 

Pc-tun-tfe , forte  de  terre  propre  pour  la  fabrique 
. de  la  porcelaine,  VI.  t;«. 

Pe-iycn-tang  , Temple  1 fa  lignification  St  fon 
ufage,  VI.  34. 

Petiora  (Terre.de),  XV.  134. 

Peuack , nom  de  la  couleur  d'un  Eléphant , IX. 
181. 

Fcurao , arbre , 8c  vertu  de  fon  écorfe  , XIV. 
87»* 

Peuples , voyez  les  chacun  à fon  article  particulier. 
Peuples  à face  de  chien,  VII.  13t.  Peuple  In- 
fulairc  de  la  Mer  glaciale,  183.  Peuples  qui 
ont  des  queues , X.  391.  Peuples  barbares , 8c 
bêtes  fauvages  qu'on  rencontre  dans  une  route  , 

XIII.  443-  Peuples  errans.XIV.  73.  Ditiérence 
abfolue  de  quelques  Peuples  du  Nouveau  Mon- 
de , XV.  J.  Changement  qui  donnent  de  la 
vraifcmblancc  à d’autres  fut  le  meme  fujet,  ibid. 

Peuplier  noir,  arbre,  XV.  134. 

Peur  : Peinture  finguliere  de  la  peur  8c  fes  effets, 
VIII.  4j  |.  Elle  fait  chanter  un  Capitaine  Hol- 
landuis  fc  croyant  menacé  de  la  mort  , ibid. 
Pcu-tfau  , Catalogue  de  plantes  médecinalcs  , VI. 
187. 

Pevas,  derniete  Million  Efpagnole  fur  le  Man- 
non  , XIV.  33. 

Peic-huey , ou  PoifTon-btruf , grand  PoifTon  , 

XIV.  1 3«. 

Peyentau,  Place,  XI.  303. 

Pc-ycu,  forte  de  pierre  huileufe , VI.  137.  Son 
ufage , ibid. 

Pcy-le,  titre  de  Prince,  VI.  387,  399.  Signifi- 
cation de  cette  dignité  , VII.  30. 

Pcy-lo  , titre  de  Prince,  VI.  il  a. 

Pe-yong,  Village,  V.  331. 

Pey-pan,  ou  Ma-pay  , Portillon,  V.  4«i. 
Pcyton  , Capitaine  Anglois  , V.  144. 

Pey-tfe,  .titre  de  Prince,  VI.  181,  387. 
Pc-yu,  fils  de  Confucius.  VI.  301. 

Peyioto  ( Anroine  ) avec  deux  autres  Portugais , 
font  la  découverte  du  Japon,  I.  140.  Cite  fou» 
le  nom  d'Antoine  Peixota,  X.  34  t. 

Pe-zhong,  forte  de  Serge,  VI.  90. 

Pharaon- Ncro,  8c  fes  découvertes  en  Afrique,  I. 
p.  iij.  de  l’introd.  Pointe  de  Pharaon , 8c  fa 
pofition  , 143.  Rats  de  Pharaon  , animal , VU. 
J J*. 


Phafe  , fleuve,  IX.  33. 

Phaféole,  plante  à fleurs  rouge»  , XV.  147.' 
Phatanncs  , Nation  , VIII.  4«4-  • 

Phaulkon  ( Conrtantin  ) , Minirtre  de  Siam,  vojr. 
Confiance  ( M ) 

Phclipeaux  ( Fort  de  ) , XIV.  «S«. 

Phéniciens  : Leurs  forces  maritime»  8c  leur  cota* 
mcrce , I.  p.  ij.  de  /’ Introd. 

Phénix,  ou  Simot  g,  Oifeau  fabuleux  , VII.  383. 
Phénomènes  : I hénomenc  d’une  Colomne  d'eau 


prife  pour  préfaged’un  tems  favorable  trompe 
les  Portugais,  I.  34.  Taches  blanches  fur  la 
Mer  aufli  vive»  que  des  éclairs,  177.  Jets  d'eau 
qui  fc  forment  dans  les  Mers  d'Afrique,  1*7. 
Erplication  du  Phénomène  fur  la  couleur  de 
l cau  de  la  Mer  rouge  ,198  6*  fuiv.  Phénomène 
produit  par  une  plante,  387  b fuiv.  Etraoee 
Phénomène , 449.  Phénomène  ou  feu  que  les 
Portugais  nomment  CorpoSanto,  430.  Phéno- 
mène dont  on  ne  conçoit  pas  la  caufe,  II.  119.' 
Phénomène  de  l ‘Ile  de  Madcre,  181.  Monf- 
ftrueux  Phénomène  du  Pic  de  l'IIe  de  S.  Philippe 
ou  de  Fucgo  ,393.  Phénomène  propre  à la  Mer 
qui  environne  trois  Iles,  411.  Phénomène  qui 
épouvante  les  Anglois , III.  4«.  Phénomène» 
que  les  Negres  prennent  pour  préfage  de  guerre  , 
94.  Rayons  de  lumière,  forte  de  Phénomènes, 
447.  Pnénomenc  d’un  homme  jaune  ,49 1.  Deux 
eolomnes  d'eau  fott  extraordinaires , 470.  Ex- 
plication de  divers  Phénomènes , IV.  468.  Expli- 
cation d'un  Phénomène,  991.  Phénomène  qui 
caufe  une  grande  frayeur , V.  m.  Celui  d'une 
nuée,  181  8c  18t.  D'une  Rivière,  z«o.  Defcrip- 
tion  du  Phénomène  appcllé  Aurore  boréal  ,4*3-. 
Ouvrages  fur  les  Phénomènes  de  la  nature , 8c 
machines  qui  en  facilitent  l'explication,  VI.  17I. 
Phénomènes  , pronortics  d'évenemons  terribles , 
3J0.  Phénomène  d’un  vent  dangereux  , IX.  94. 
Obfcrvations  de  plufteurs  Phénomènes , 117  8c 
118.  Phénomène  des  vents  alifés , 1788c  179. 
Phénomène  remarquable  ,«13.  Recherches  d'un 
Auteur  pour  expliquer  un  Phénomène,  X.  ut. 
Phénomène  des  plus  citraordinaircs , 417-  Mé- 
téore extraordinaire  , XI.  10 1.  Plufieuts  Phéno- 


mènes. 187.  Phénomène,  ligne  de  tempête, 
416.  Phénomène  maritime  , 910.  Phénomène 

?ui  paroit  prodigieux,  y 1 *.  Explication  d’un 
hénomenc  , 978 , d lu  Noie.  Phénomène  nou- 
veau , XII.  10.  Opinion  des  Indiens  fur  un 
rhénomene,  313.  Divers  Phénomènes,  XIII. 


104.  Phénomène  touchaut  des  Indiens,  179. 
Phénomène  d’un  Volcan  qui  fc  renouvelle,  389. 
Phénomène  dans  l’enfance  d'un  Inca  du  Pé- 


rou ,919.  Phénomènes  communs  fur  les  Paramos 
ou  Montagnes,  «07.  Autres  Phénomènes  fré- 
quent, «08.  Découverte  d'un  nouveau  Phéno- 
mène, «13.  Phénomène  finguiier  de  la  Marée, 
XIV.  49.  Son  explication  , 30.  Phénomène  mer- 
veilleux , 9 17.  Pnénomenc  d’eau  de  Mer  chaude 
8c  bouillante, XV.  3 1 7.  Autres  Phénomènes, técii 
Philadelphie 
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Philadelphie  ( Comté  de  ) , XIV.  337.  Sa  Capitale 
cft  celle  de  toute  la  Pcnfylvanic.  Par  qui  le  pre- 
mier plan  de  cette  Ville,  tracé,  ibid.  Autres 
Villes  ou  Bourgades  du  meme  Comté,  338. 

Pliilipatan  , Ville  , X.  101. 

Jhilipillo,  Interprète  Indien,  XIII.  £4,  44.  Il  ai- 
me une  des  femmes  d'un  Inca  dont  il  cil  En- 
nemi, 77.  Nouvelle  trahifon  de  Philiplllo,  8). 
11  confpire  contre  la  vie  de  l'Adélantadc  Alma- 
gro , 90.  Il  cft  écartelé  , ibid. 

rkilippc  ( Saint  ).  Pour  ce  qui  a rapport  à ce  nom, 
voy.  Philippe  ( Saint  ) ou  Fucgo , Ile. 

Philippe  ( Saint),  ou  Fucgo,  Ile,  3c  fa  décou- 
verte, I.  il.  Divcrfcs  Baies  de  cette  Ile,  II. 
348.  Nommée  Fucgo,  ibid.  Origine  du  nom , 
39t.  Elle  cft  aulTi  appellée  Ile  de  feu,  3c  fa 
fituation  , J91.  Erreurs  d’un  grand  nombre  de 
Voyageurs  fur  cette  Ile.  Montagnes  de  Fucgo. 
Defcriprion  du  Pic  dç  Fucgo.  Horribles  effets  du 
Volcan.  Vue  de  Pile  S Philippe  ou  Fuego  avec 
fon  Volcan , voy.  la  planche,  ibid.  Origine  de  ce 
Volcan,  393.  Fable  des  Infulaircs  à ce  Sujet. 
Production  de  111c  , ibid.  Erreur  de  quelques 
Ecrivains  fur  cette  Ile  , 394-  Religion  de  l'IIe.. 
Ancien  commerce  de  Fuego.  Propriétés  des  Cô- 
tes. Rades  ou  Baies  de  cette  Ile , 195  & 1 96. 
Séjour  des  Blancs  de  Pile  & leur  revenus,  39 6. 
Ville  de  S Philippe.  Defcriprion  de  fa  Rade, 
ibid.  Cette  Ile  piifc  par  les  Anglois,  $97.  Ville 
<ic  S.  Philippe  , Capitale  du  Royaume  de  Bengue- 
la,  IV.  494.  Orig.  de  la  Ville  de  S.  Philip.  V.  1 6, 
Monllr.  de  file  de  feu,  IX.  4 t 9.  Fort  de  S.  Philip, 
à Manille,  X.  388.  Ville  de  S.  Philippe,  XII. 
478- Ville  de  S.  Philippe  le  Royal, XIII. 4 10. 

Philippe  ( Dom  ) , nom  d’un  Roi  de  Burré  depuis 
fa  converüon,  III.  130. 

Philippe  iv  , Roi  d'Efpagnc  , domine  fur  la  Hol- 
lande , IV.  10.  Cité  , X.  363.  Son  avènement 
au  Trône,  XIII.  514.  Cité,  XIV.  13,  106  Sc 
X07. 

Philippe  ( Tour  de  ) , Redoute  ou  Fort  Anglois  , 
IV.  J4-  Sign.  H. 

Philippe  h , Roi  de  Portugal  qu'un  changement 
rend  maître  de  la  Couronne , IV.  474.  Quand 
U fuccede  à la  Couronne , V.  37.  Lumières  de  cc 
Prince  ’,  IX.  334. 

Philippe  (S.)  Ville,  voy.  Philippe  ( Saint  ) • 
ou  ruego.  Ville  de  San  Felipe,  V.  13.  Ori- 
gine de  la  Ville  de  S.  Philippe,  3c  fes  noms 
divet?,  x 6. 

I'hiüppc,  Religieux  Capucin,  3c  fon  arrivée  à 
Bamba,  IV.  308. 

Philippe  11 , Roi  d'Efpagnc  , fait  un  vœu  3c  l'exé- 
cute , XI.  338.  Son  avenement  au  Trône  , XIII. 
511.  Mort  de  cc  Prince,  314.  Cité  , XIV.  10  6 , 
4i7. 

Philippe  v , Roi  d’Efpagne,  a qui  des  Villes  font 
affectionnées , XI.  370.  Avcneincnt  de  cc  Prince  , 
fils  de  France  , au  Trône  , XIII.  ji4.  Il  reprend 
les  renés  de  la  Monarchie,  317.  Statue  Equcf- 
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tre  de  ce  Prince  , & fa  mort,  319.  Cité  , XI Y. 
84,  156. 

Philippe  de  la  Trinité,  donne  la  dcfctiption  de 
l’arbre  trifte,  XI*  671. 

Philippe  1 , Roi  d’Elpagne , XII.  130. 

Philippe  ut,  Roi  d Elpagne , 3c  fon  avenement 
au  Trône,  XIII.  314.  Mort  de  cc  Piince  , ibid% 
Cité , XIV.  13 , xo4.  Il  érige  Lcoganc  en  Prin- 
cipauté , XV.  411. 

Philippe,  Rivicre,  autrem.  appellée  Douce,  XIV  1 4. 
Philippcville  , ou  Famine  ( Fort  de  J , X.  343.  Par 
qui  eft  bâtie  la  Citadelle  de  PhilipAville  , XI. 
10.  Par  qui  le  nom  de  Famine  donné  au  Port  de 
Philippevillc , 11.  Dcfcription  du  Porc  de  Fa- 
mine , 41.  • 

Philippines,  Iles,  3c  idées  qu'un  Auteur  en  donne, 
IX.  80.  Obfcrvations  lur  ces  Iles  , X.  33t. 
Foiblcffe  des  Infulaircs  3c  comment  maîtriféi 
par  les  Efpagnols  , 334.  Defcriprion  des  Iles 
Philippines,  37 4.  Origine  de  leur  nom.  Leur 
difpohtion.  Deux  Cartes  de  ces  Iles,  ibid.  Leur 
nombre  Sc  leurs  noms , 377*  Leur  pofition , ibid. 
Comment  elles  fe  font  formées,  378.  Anciens 
Habirans.  Trois  fortes  de  Peuples,  ibid.  Sauva- 
ges de  quelques-unes  de  ces  Iles,  379.  Chauvet 
fou  ris  des  Philippines  , 389.  Lenteur  des  Efpa- 
gnols  pour  l'enireprife  de  la  conquête  des  Philip- 
pines, 40t.  Accroilîcment  des  Efpagnols  aux 
Philippines,  404.  Gouvernement  de  ccs  Iles,  403. 
Gouvernement  civil,  406.  Tribunal  fupreme. 
Appoinrcmcns  des  principaux  Officiers.  Préroga- 
tives extraordinaires  du  Gouverneur,  ibid.  lu. 
convéniens  qui  les  balancent,  407.  Trifte  fort 
de  la  plupart  des  Gouverneurs  , ibid.  Chaleur  6c 
humidité  régnantes,  408.  Règne  des  vents.  Qua- 
lités de  l'air , ibid.  Tremblcmcns  de  terre , 409. 
Volcans.  Ce  qui  rend  les  Montagnards  errant. 
Avantages  des  Philippines  pour  le  commerce, 
ibid.  Abondance  de  divcrfcs  fortes  d’animaux, 
410.  Propriétés  des  Civettes  aux  Philippines,  ib. 
Tourterelle  des  Philippines  ,411.  Différence  de 
quelques  animaux  des  Philippines  qui  ont  du 
rapport  aux  nôtres,  411.  Les  Philippines  infcc-  . 
*téc$  de  Crocodiles,  ibid.  Fruits  des  Philippines  , 
413  & fuiv.  Aucun  fruit  de  l'Europe  ne  croie 
aux  Philippines,  4M*  Divcrfcs  fortes  de  Pal- 
miers , ibid.  Divcrfcs  fortes  de  bois  ,414  Diver- 
fes  Platanes,  417-  Fleurs  parriculiercs  , 418. 
Herbes  médccinales.  Poilfons  3c  Antidotes  , 
ibà.  Plantes  fenfitives,  419*  Six  Langues  diffé- 
rentes , 410.  Manières  d’écrire  des  Infulaires. 
Jugement  des  Caufcs.  Forme  criminelle.  Maniè- 
re de  découvrir  8c  de  punir  le  vol , ibid.  Femmes 
3c  mariages,  41  *•  Suplément  2 la  Poligamie. 
Coutume  extrêmement  barbare.  Rangs  & occu- 
pations des  Infulaires,  ibid.  Autres  ufages  qui 
leur  font  particuliers,  411.  Comment  ils  traitent 
Jes  morts.  Deuil  fingulier.  La  vengeance  en  fait 
partie.  Figure,  talWe  &’  habits  d;s  Infulaites , 
iW.Ornciscflsdc  leur  peau,  4x3.  Manière  donc 
uai 
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ils  fc  falucnt.  Leur  nourriture.  Leur  mufique  fie 
amufemens.  Leur  Religion  fie  manière  donc  on  la 
connoir , ibid.  Apparitions  prétendues , 4x4.  Di- 
vinités bizarres.  Ancienne  fqrmc  de  Gouverne- 
ment , ibid.  Caraétere  des  Infuiaircs , 415.  Pein- 
ture des  femmes.  Agréable  maniéré  de  mendier, 
ibid.  Route  & fccours  pour  le  voyage  des  Philip- 
pines, XI.  464.  Réalésions  d'un  Auteur  fur  le 
voyage  des  Philippines  au  Méxiquc,  511-  Prix 
qu'on  paie  pour  cette  Route  ,51a. 

Phili  ppopoli , Place,  X.  X19. 

Phiiirrca  , ^briifeau  , XI.  697» 

Phillips,  Facteur  de  Fatatenda,  & fa  guérifan,  III. 
98.  Sa  more,  99. 

Phillips  ( Thomas  ),  Capitaine  Anglois  , II.  357- 
Sou  vovage  au  Royaume  de  Juida  & dans  Mie 
de  S.  Thomas , UT.  354.  Caraétere  de  fon  Jour- 
nal Scs  avanturcs  avant  ce  voyage,  ibid.  Il  cft 
prifonnier  en  France  , j j y.  Motifs  de  fon  voya- 
ge en  Guinée.  Son  dépare.  Un  des  Vaillcaux  avec 
lcfqucls  il  part  échoue  prés  des  Dunes.  Confcil 
u'il  donne  aux  Officiers  fur  la  conduite  qu’ils 
oivent  tenir  avec  les  Matelots,  ibid.  Nom- 
bre d'hommes  dont  un  Vaifleaux  cft  chargé  , 

3 j 6.  Tempête  qui  met  Phillips  en  danger.  Sa  fer- 
meté. Femme  craveftic  en  Soldat , ibid.  Rencon- 
tre d’un  Armateur  François  , 377.  Phillips  fore 
maltraité  dans  le  combat.  Ce  que  c’eft  que  ccc 
Armateur,  fie  fa  perte  , ibid.  Avec  quelle  peine 
Philips  rétablit  fon  Vailleau  , 357.  Il  fc  rend  aux 
lies  au  CapVerd,  358.  lldefccnd  dans  la  Rade 
de  Praya  fie  vifuc  le  Gouverneur.  Ce  qui  fc  pâlie 
entre  lui  fit  le  Gouverneur  de  S.  Jago,  ibid . 
Collation  à la  Portugal fe  , 339*  Circonftan- 
ces  du  fejour  de  Phillips  à S.  Jago  , ibid.  Il 
quitte  les  Iles  du  Cap  Verd  , 360.  Violent  Tor- 
nndo  qu’il  cfluic.  Il  retrouve  Churlcy  au  Cap 
Mefurado , ibid.  Il  fe  rend  à la  Cour  du  Roi 
André,  3 fit.  Il  cil  reçu  à la  Salle  du  Confcil. 
Feftin  qu’il  fait  aux  Neg-res.  Ufage  fingulicr, 
ibid.  ChafTc,d«  Phillips.  361.  Vifitc  qu’un  Roi 
Nègre  lui  fait,  fit  admiration  que  ce  Prince  lui 
caule,  3*3*  Il  trouve  un  Ecolîois  parmi  les  Nè- 
gres. Avanture  de  cet  homme.  Précautions  de 
Phillips  avant  de  fe  rendre  à la  Çô:c  d or , ibid. 
Peuples  cruels  qui  l'empêchent  d’aller  plus 
loin  , 3 £4.  Malaeuettc  qu'tl  achette  , $5 y. 
Mort  fit  fépulrure  de  fon  frere , ibid.  Trifte  étar 
des  deux  Vaifleau*  , 367  Rencontre  d'un  Arma- 
teur Hollandois.  Phillips  achette  de  l’or  pour  du 
fer  en  barre  , ibid.  Récits  fâcheux  pour  Phillips. 
Scs  maladies,  368.  Rencontre  d’un  Vaifléau  de 
la  Compagnie  Hollandoifc  , ibid.  Avis  qu’il 
reçoit  du  Cap  Corfe,  369.  Commerce  qui  lui 
cft  avantageux  , 373,  Fête  qu'il  donne  aux  Of- 
ficiers Anglois  du  Cap  Corfe,  ibid.  Artifice  de 
quelques  Marchands  pour  dégrafer  leur  pvratç- 
rie,  «74.  Vifitc  du  Roi  de  Sabo  fie  autres  Piin- 
ces,  ibid,  Tornado  qui  met  Phillips  en  danger, 
375-  lis  quittent  le  Cap  Coife,  ibid.  Il  lut  fa 


cour  à une  Reine  , 376.  Jeune  involontaire  ^ 
ibid.  Multitude  d'animaux  qu'il  voit  , ibid. 
Quantité  d'or  qu'il  ramafle,  377.  Il  eft  invité  à 
diner  par  un  Prince  Nègre,  578.  Il  refufe  de 
donner  fon  épée  à la  porte  , ibid . Il  alTifte  aux 
funérailles  de  Schurlcy  , 379-  On  lui  fait  préfenc 
d’un  jeune  Tigre  privé.  Animaux  qu'il  achette, 
ibid.  Phillips  arrive  fur  la  Côte  de  Juida  , 380. 

Il  va  à la  Cour  du  Roi  de  Juida,  381.  Sa 
réception  ainfi  que  des  Faéleursau  Palais,  38t. 

11  cft  atteint  d’un  violent  mal  de  tête , fie  fa  fan- 
té  fe  ruine,  384.  11  fait  marque*  des  Efc  laves  , 
383.  Confirai  cruel  qu’on  donne  à Phillips.  Ses 
raifons  pour  le  rejetter  , 383.  Informations 
qu'il  prend  fur  le  poifon  des  Nègres  , 38*. 

Sa  dénonce , ibid.  Il  lie  entretien  avec  les  Reines 
de  Juida.  387.  11  rire  d'embarras  un  Faéleur 
François  , ibid.  Defeription  d’une  table  publique 
ou  otdir.airc  Negre , 38.8.  11  cft  curieux  d'en- 
tendre parler  une  Idole  , ibid.  Sa  bardiefTe  à 
maltraiter  ITdolc,  389.  Avis  qu'il  reçoit  du 
Roi  de  Juida  , ibid.  Il  figne  un  Traité  de  paix  , 
390.  Scs  recherches  fur  les  Fétiches , 391.  Em- 
barras de  Phillips  pour  la  communication  du 
rivage  au  Vailleau,  394.  Son  départ  de  Juida 
avec  Clay.  Ils  fc  perdent  de  vue.  Monftrcs  ma- 
rins, ibid.  Son  Tigre  s’échappe  de  fa  cage  , 393. 

Il  arrive  à Mie  S.  Thomas.  Il  part  pour  la  Pac- 
bade  , ibid.  Longueur  de  ce  voyage,  3 96.  Son 
calcul  fur  ccrte  courfe.  Perte  qu’il  fait  dans  fon 
voyage.  Caufes  des  maladies  qui  fc  mettent 
parmi  les  Nègres  fit  fes  Matelots,  ibid.  Peines 
qu’il  en  coûte  à tranfpottcr  les  Nègres , 397. 
Méthode  qui  fauve  Phillips  delà  pefte , 398. 
Son  retour  en  Europe.  Férocité  de  fon  Tigre. 
Danger  auquel  Phillips  cft  expofé  à Beachv  , 
ibid.  U devient  tout  a-fait  fourd.  Cette  raifon 
lui  fait  quitter  les  affaires.  Il  fe  retire  à Bccck- 
nock  fon  Pays  natal , 399*  Cité  , «77  & fuiv . 
j8i,  583,  607  fie  608.  631.  Cité,  IV.  17, 
Ji , 34.  Sien.  G.  Témoignage  de  Phillips  fur 
les  jardins  du  Cap  Corfe  , 33.  Sign.  H.  Cité, 
34*  Sign.  H.  63  * «f  » 7i , 75  ^ fuiv • » 

174  , 179.  Sa  defeription  des  Hamacs  , i8x. 
Cité  , ibid.  186  , 188  6»  fuiv.  i9J  , 198  , 337  , 
340,  345  fi c 34*.  349,  353  &fuiv.  334.  Idée 
que  Phillips  donne  du  Palais  du  Roi  de  Juida  , 
3*1.  Cité,  396.  Phillips,  cité,  XII.  456. 
Philipfon  ( Milon  ) , Anglois,  pris  par  les  Efpa- 
gnols,  XII.  648- 

Pbilofophtc  naturelle  des  Chinois,  VI.  179  & fuiv . 
Si  la  Philofophic  peut  être  expliquée  en  Tarrare  , 
VII.  5 16.  Ordre  aux  Jéfuites  de  mettre  la  Phi- 
lofophic en  Tattarc  ,338-  Philofophie  Siamoife  , 

IX.  163.  Philofophic  Indienne , X.  16 9.  Scâe 
Philofophioue  , 649.  Les  Philofophes  cultivent , 
la  Langue  des  Incas  du  Pérou  , XIII.  57  j. 

Phipp’s  Tower,  Fort  Anglois  : Sa  fignification  % 

IY.  f 4.  Sign,  H. 

Ilups  [ M.  )%  Anglois,  1Y.  115. 
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Thips  f Sir  William  ) , Gouverneur  gémirai , XIV. 

14l* 

Phleos , plante  , XI.  704. 

Pholeys,  voy.  Foulis. 

Phrafes  familières  , Jalof  ît  Fouli,  III.  100. 

Phulo , Roi  Ncgre  : Vilîte  qu’un  Phulo  fait  aux 
Hollandois  , VIII  87-  Tombeau  des  Phuloa, 
Rois  dun  Pays  , *9  8c  90.  Cités,  ibid  &•  fuiv, 

Phyllitis,  plante,  XI.  717. 

Phyfique  : Explication  Ptiyiïque  fur  le  froid  du 

Phytolacca,  plante,  XIV.  J*J. 

Canada  , XV.  117. 

Pi , haubois  , IX.  166. 

Piaccnza  ( Denis  Carli  de  ) , voy.  Carli  ( de  Scc.  ) 

Piacbc,  nom  de  Piètres,  XIII.  1 ). 

Piaie , nom  de  Médecins , ic  leur  création  , XI.  Si. 

Piakiminier , ou  Plakiminier,  arbre,  St  fon fruit, 
XV.  1,4. 

Pia-lasha , Ambaffadcur  du  Grand  Seigneur,  VII. 
180. 

Pialzi,  Prince  Tartate,  VII.  48. 

Pian-fu,  Ville,  VU.  jay. 

Piaflre  : Embarquement  des  Piaflres  , 8c  bonne  foi 
de  ce  commerce  , XI.  jj  J. 

Piaye , Génie  . XI.  {8. 

Picado  , Secrétaire  du  Marquis  François  Pizate  , 
XIII.  109.  Nommé  Antoine  Picado,  x x 7.  Il  clt 
ariêté,  118.  On  lui  fait  couper  la  tctc,  lao. 

Picard  ( M.  ) , eft  cliargc  d'une  entrepiifc  par 
Louis  xiv  Roi  de  France,  XIII.  <11.  Cité, 
«il  & fuiv. 

Picari , lieu  , XIV.  zo. 

Pichaivcr,  Ville,  voy.  Picheiver. 

Pichamauis,  fleur,  VIII.  J4î. 

Picheiver,  Place  , X.  104.  Cette  grande  Ville 
Capitale  d'une  Province  de  meme  nom,  autre- 
ment dite  Pichaivcr,  10  J. 

Pichcl , Riviere , III.  148. 

Pichin  , Place  , X.  ao8. 

Pichincha , Montagne  célébré,  XIII.  ) 89.  Son 
Volcan,  ibid.  47).  Voyage  de  deux  Académi- 
ciens au  Volcan  de  Pichincha,  484.  Le  fom- 
met  de  cette  Montagne  eft  glacé  , Saa.  Hau- 
teur du  Pichincha,  6 ; j.  Campement  des  Aca- 
démiciens fur  cette  Montagne  , ibid.  Seconde 
dation  au  Pichincha,  6)j. 

Picma,  Village,  V.  )j). 

Pico,  Ile,  1.  ra.  Sorte  de  mefure  de  oc  nom, 
IX.  4)9- 

Picot  : Le  Roi  de  Bantam  fait  prêtent  de  deux 
Picols  de  Canton  au  Roi  d'Angleterre  . I.  477. 
Ce  nom  écrit  Pikol,  V.  jaS.  Sotte  de  poids  de 
ce  nom  , VIII.  1(7. 

Picolo  ( Baflam  ),  III.  fit. 

Picos  fragofos,  ou  les  Monts  btilüs,  V.  Izj. 

Picqueno  ( Akkini  ) , IV.  9). 

Picquet  ( Montagnes  du  ) , V.  IJ  S.  D'où  elles 
tirent  leur  nom , 117. 

Pictou,  Riviere,  XIV.  747. 

’icuana  ( Pifcari } , II.  410. 


Pidor,  Royaume,  le  Ville  de  ce  nom  , I.  571. 

Pie  v , Pape,  XIII.  jjy. 

Pièces  contenues  dans  des  Relation , voy.  Tables, 
Sic. 

Piedad , Chauffée,  XII.  4)0. 

Pié  de  veou  de  l’Amérique,  plante,  XV.  1J4. 

Pien-chui-keu  , entrée  d'une  vallée , VIII.  8. 

Plcn-lyang,  Place,  VII.  *j. 

Pierre  ( Capitaine  ),  Roi  du  CapMcfurado,  III. 
471.  Un  autre  Roi  de  ce  nom,  fumommé  Pierre 
le  cruel,  XI.  jjj.  Avanrorc  de  ce  dernier 
nommé  aufli  Philippe,  jyj. 

Pierre , Ctt r , voy . Czar. 

Pierre  ( Dom  ) , (ils  de  la  grande  Duchelfe  de 
Bamba  , IV.  foy. 

Pierre  de  , voy.  SafTaii  le  Seflofa. 

Pierte-Jofeph  Marie  de,  voy.  Biftclto. 

Pierre  ( Saint  ) , Lieux  qui  ont  rapport  h ce  nom  , 
voy.  Pierre  ( Saint  ) , Fort  François. 

Pierre  ( Saint  ) , Fort  François , IL  418.  Importan- 
ce de  cette  Place , 447.  Mines  près  de  ce  Fort , 
<4).  Port  S.  Pierre  nommé  aufli  Soeantayo, 
X.  ) 46.  Plante  l'cnlitive  qui  croît  fur  las  col- 
lines de  S.  Pierre  , 414.  Riviere  nommée  S. 
Pierre  8c  S.  Paul , XII.  4 8j.  Bourg  nommé  S. 
Pierre  , 491 , joi.  Fleuve  S.  Pierre  , XIV,  100. 
Monts  8c  Fleuve  S.  Pierre,  157.  Iles  S.  Pierre, 
677.  Lac  S.  Pierre  , 700.  Poiflon  nommé  S. 
Pierre,  XV.  1)0.  Riviere  de  S.  Pierre,  autre- 
fois nommée  Roxclane , 49 j.  B***  de  S.  Pierre, 
S49. 

Pierre  ( M.  de  Saint  ) , Officier  François  , déguifé 
en  Tompctte  , fe  préfente  à la  porte  du  Fort 
d'Arguim,  IL  441.  Le  Comte  de  S.  Pierre , 
Ecuyer  8cc.  XIV.  878. 

Pierres,  en  général:  Pierre  végérable  , II.  487. 
Pierre  Irnmncufc,  )78.  Pierre  tranfpareme , 418. 
Port  des  pierres  blanches , yJ4.  Pierres  de  fou- 
dre, IV.  lia.  Belles  pierres  de  plufieurs  cfpe- 
ces , V.  88.  Pierres  médccinalcs  dans  les  oreilles 
du  Cheval  d'eau,  y).  Huile  de  pierre,  i8j. 
Plufieurs  fortes  de  pierres , favoir,  de  Monra- 
nes,  de  chaux , à meules , de  coeur  qui  reflem- 
le  an  marbre , d’Aigle , Sec.  ibid  le  1 88.  Pierre 
de  Serpent,  198.  Pciflon  appcllé  Rouge  pierre, 
aoj.  Pierre  ou  Bczoar  dans  la  mulcttc  des  Va- 
ches, Ki  Groffcur  8c  vertu  de  1a  pierre  qui  fc 

, trouve  dans  le  ventre  des  Vaches  , VI.  8a.  Vertu 
d'une  pierre  qui  croît  dans  le  fiel  du  Taureau, 
8).  Pierre  qui  s'amollir  dans  l'eau , 88.  Pierre 
fouverain  antidote,  87.  Pierre  naturellement 
peinte,  99.  Pierres  d'Aiman  , 48).  Rivières 
abondâmes  en  pierres  précieufes , VII.  jao. 
Pierre  enchantée,  )8i.  Pierres  de  Talc,  J89. 
Pierres  d’Agathe,  VIII.  49  Manière  de  tirer  les 
plus  groffes  pierres  du  fond  de  l'eau , 146.  Pier- 
res qui  fe  trouvent  au  fond  de  la  Mer , 4)7. 
Pierres  précieufes  de  l'Ile  de  Ccylan  , *49.  Pier- 
res précieufes  de  Madagafcar , 81 9.  Miracle  de 
la  pierre  fur  laquelle  S.  Thomas  fut  percé  de 
aai  aij 
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lances  « IX.  73.  Pierres  fines , 508.  Pierres  pré- 
cieufcs  du  Pays  de  Go!kondc  , 5 17.  Picrtc'  pré- 
cieufes  nommées  Pointes  naïves,  j.g.  Pierres 
de  tonnerre,  ibid.  Pierres  précieuses  du  Pégu  , 
j$7*  Pierres  preaeufes  du  Japon  , X.  6 36.  Pier- 
re du  Porc-cpi , XI.  f> 80.  Pierre  de  Sapent.  Cel- 
le de  Serpent  au  C haperon  , ibid.  Pierres  piccieu- 
fes  des  Indes  Oucntalcs,  681.  Pierres  de  Pile 
Efpagnolc  , XII  118.  Pierres  précicufcs  de  la 
Nouvelle  Efpagne,  647.  Vertu  d’une  pierre,  rff  d. 
Deux  fortes  de  miroirs  de  pierre,  XIII.  377. 
Pierre  d’Inca  , Pierre  de  Gallinacc  , ibid.  Imita- 
tion en  pierre , *78.  Carrières  de  différentes 
pierres,  598.  Obfervations  furies  pierres  à fil 
d’or,  XIV.  330.  Premier  Canton  de  l'Améri- 
que qui  donne  de  la  piètre  à chaux  , 558. 

Pierfon  ( Jofeph  ) , Chef  d'un  Comptoir  Anglois  , 
III.  $80.  Son  caraélere  , 381.  Hiftoire  qu'il 
raconte,  39t. 

Pictcr  Golf , voy.  GofT  ( Picter  ). 

Ijictcrs  ( Jean  ),  Hollandois,  tué  à la  guerre  de 
Corée,  VI.  jtt  & (13. 

ricterfz , Marchand  Hollandois  arreté , VIII.  1 80. 
Cité,  181. 

Piexe  ( Lac  de  ) , V.  343. 

Piexe  Molhar , Syrciic , & lignification  de  ces 
mots , V.  9 3. 

Pigafetta,  écrit  la  Relation  du  voyage  d'Edouard 
Lopez  , IV.  471  6»  fuiv.  Quand  il  reçoit  les 
mémoires  de  Lopez,  47*.  Cité,  388,  393, 
<11,^39.  V.3  9 11,18,  47.  Relation  de 
ce  Chevalier  nommé  Pigapherta  , X.  33  t. 
Cité,  XI.  13,  83.  C’eft  au  Cncvalicr  Pigafetta 
tfti'on  doit  le  Journal  de  la  navigation  de  Ma- 
gellan, XIII.  19. 

Pigaphetta,  Eciivain,  voy.  Pigafetta. 

Pigaya,  ou  Igpccaya  , plante  , XIV.  3«i. 

Pigeon  plongeur , Oifeau,  XV.  177. 

Pigeons  verds , II.  $*6.  Pigeons  fauvages  , III. 
3 11.  Trois  fortes  de  Pigeons  fauvages,  588. 
Pigeons  de  la  Côte  d’or,  3c  leur  origine,  IV. 
144.  Pigeons  ramiers  en  grand  nombre  dans 
une  Ile  , VIII.  373.  Fiente  de  Pigeons  qui  prend 
feu  d’cllc-mcmc  , X.  51*.  Pigeons  fauvages  du 
Japon,  $70.Quamité  prodig.de  Pigeons, XL  13 1. 

Piget  , Commiflaire  Hollandois,  VIII.  *47. 

Pigmées,  voy.  Pygmées. 

Pippug,  Port,  X.  3 66. 

Pinan  , nom  de  Temples,  IX.  187. 

Pik , forte  de  mefure,  II.  136. 

Pikanqactang,  Rivière  r XIV.  494. 

Pikinini-Laho , III.  3*7. 

Pikinini-Setro,  ou  Petit  Seftos  , voy.  Sefto. 

Pikol,  voy.  Picol. 

Pi4>rt,  Peuple  Indien,  XIV.  340. 

Pilate,  3c  fon  Palais  à Jcrulalem  , XL  333. 

PMau  • délicicufc  nourriture  des  Ülbcks  de  la 
grande  Bukkaric,  VU.  114.  Pilau,  ragoût  In- 
dien , IX.  44* 

Piiaya  U Paffaya  ( Corrégiment  de  ) , XIII.  316. 
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Pilchard , PoilTon  , nommé  auflî  Pélatnide,  & fa 
figure:  voy.  la  planche  , III.  3 il.  Ce  poilTon 
cité,  313,  411.  Sa  gtolkur  à Loanda , V 91. 

Piles»- Mayo  ( Kivicic  de  ) , XIII.  314-  XIV- 

7** 

I*i  le  ko  , Roi  des  Whey-hos  , VII.  90. 

Pilgrimage  , titre  dm  ouvrage,  VII.  4*i- 

Piigrimc  , tulle  Mrifon,  XV  601. 

Pilier , ou  Tour  de  fer , fépul  ure  d’un  grand  Ca- 
pitaine , V.  348  Dix  huit  piliers  de  chaque 
côté  d'un  pont , 447.  Pont  à trente-trois  pi- 
liers, 439- 

Pillar,  Cap,  XI.  44- 

PillcriUa , plante,  II.  414  & fuiv. 

Pilona  (Pierre  de  la  ) , M iTUir.naire  de  Nan- 
ngan-fu , V.  499. 

Pilofclte  , plante  , XI.  711. 

Pilote  , PoilTon,  Se  fa  propriété,  IV.  \6\.  Pour- 
quoi ainfi  nommé,  V 103.  Le  Piloctc  , poif- 
fon  de  file  Efpagnolc  , XII.  133. 

Pilotes:  Erreur  des  Pilotes  , I.  1*9.  Habileté 
des  Pilotes  de  Hic  des  Robons  , 178.  Hiftoi- 
re  d'un  Pilote,  498.  Le*  Anglois  rcfofenc  un 
Pilote  pour  leur  fureté  , 337.  Les  Pilotes  Hol- 
landois exclus  du  Confeil , II.  114*  Un  Pilorc 
petd  fa  route  , 313.  Caraétere  d’un  Pilote  nom- 
me Hunter,  337.  Un  Pilote  Negre  s’échappe  à. 
la  nage.  Deux  autres  tefufcnt  leur  fecours,  340. 
Erreur  des  Pilotes  fur  l'Ilc  de  S.  Jean  ou  Brava  , 
404.  Ua  Pilote  3c  un  Fa&eur  fe  noyé  ne  , III- 
93.  Caufe  de  la  mort  d’un  Pilote  Anglois  Se 
comment  il  meurt,  108.  Périt  poiflon  nommé 
Pilote  dans  le  cortège  du  Requin  , 313.  La  Car- 
te des  Rivières  de  Bandi  •&  de  Kalabar  dreflee 
par  un  Pilote  , IV.  417-  More  fubitc  d'un  Pilote 
Portugais  , 479.  Frayeur  d’un  Pilote  Portu- 
gais , 494.  Le  choc  d’une  baleine  contre 
un  VaifTeau  fait  relier  un  Pilote  fans  mouve- 
ment, 571.  Un  Pilote  Anglois  donne  une  Car- 
te du  Cap  de  Bonne-Efperance  , V.  139.  Er- 
reur des  Pilotes  Siamois , IX.  nj.  Erreur  des 
Pilotes  Hollandois  , X.  43 1 «Idée  des  Pilotes  , 
XI.  j 13.  Ignorance  de  neuf  Pilotes  tfpagnols , 
J31.  Embarras  des  Pilotes  François,  373.  Ils  fe 
trompent  dans  le  choix  de  leur  route  , ibid.  Cou- 
rage d'un  Pilote  François  , 3 8 3 . 1 1 cft  maltraité  , 
584.  Avis  pour  les  Pilotes  , XIII  4Î*.  An- 
cienne erreur  des  Pilotes , 304.  Ufage  des  Re- 
lations des  Pilotes,  303  Ignorance  d'un  Pilo- 
te , XIV.  19*. 

Pi-Iou,  fête  Chinoife  , & fon  origine,  V.  318. 

Piloupout , X.  103. 

Piloutou  , Place , X.  107- 

Pilpatoé  , Se  Tcutilé  , Officiers  Mcxtquains  , vien- 
nent au  Camp  Efpagnol , XII.  166.  Cortex  les 
reçoit  avec  ollcmation  , 1*7-  Déclaration  qu’il 
leur  fait.  Pyéfens  qu’il  reçoit  d'eux.  Ils  lui  con- 
feillent  de  fe  retirer.  Sa  réponfc  , ibid.  AdrclTc 
avec  laquelle  Cotiez  profite  de  leur  curiofité  > 
aétt.  Ce  géoeral  fai:  laite  devant  eux  i cisieicQ 
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\ (ci  Troupes.  Frayeur  que  l'artillerie  leur  eau- 
fe  , ibid.  Cités  , 169  b fuiv . 

Pilxucaccm  , Place,  IX.  368. 

Pimala  darma  , Sec.  Prince , voy.  Firaala-darraa- 
furia-ada. 

Timberah  , gros  ferpent  , VIII.  548. 

Piment,  cfpccc  de  poivre  , III.  61 3Son  commer- 
ce abandonné  des  Européens.  Ce  commerce 
autrefois  exercé  par  les  Marchands  de  Barbarie, 
ibid.  Nommé  aufli  Aji , XIII.  n.  Ce  fruit  ap- 
pcllé  encore  Agi  , 401.  Grand  commerce  de 
Piment  ou  d’Agy , 451.  Maniéré  de  le  culti- 
ver, ibid.  Singularité  de  la  récolte  du  Piment , 
XV.  {88. 

Pimenta  ( Nicolas  ) , Jéfuitc  portugais  , Vifiteur 
des  Indes,  forme  le  deflein  d’envoyer  une  Mif- 
fion  auCaray,  VIL  410. 

Pimentcira,  ou  Poivrier,  arbre-,  voy.  fa  figure 
à la  planche  , XI.  6f  8. 

Pimento  del  cola  , ou  Rabo  . forte  de  poivre  long. 

III.  569.  Ce  poivre  nommé  Pimento  de  Rabo, 

IV.  46 f. 

Pimiteouy  ( Lac  de  ),  XIV.  719. 

Pimprencllc  , de  Canada  j XV.  xyy. 

Pin  , atbre  , voy.  Pins. 

Pinacu  , lie  , la  meme  que  Pulo  - Pinacu  , I. 

Pinaliuitzxihuitl , ou  Cocochiatli , arbufte  ou  plan- 
te fenlicive,  XII.  610. 

Pinakals  , nom  de  dignité  à la  Cour  de  Calécut , 
I.  {8. 

Pinango , efpcce  de  noix  avec  laquelle  lesJavans 
font  leur  flctcl , I.  416.  C’clt  la  même  que  la 
pomme  d'Areka , voy.  Arcka. 

Pin  ami  i , VIII.  381. 

Pinas , force  d’Ananas  , IV.  110. 

Tinas  ( Dom  Diego  de  ),  Chevalier  Efpagnol , en- 
levé par  des  Àvanturicrs  Anglois  , XI.  361. 
Cité  , j 66. 

Pinas  (de  las  ),  Port,  XIII.  40.  • 

Pinator,  Lac,  IX.  3 66. 

Pincettes  muficalcs , figure  de  cet  infiniment , 
IV.  13*. 

Pioche,  Singe,  XIV.  179. 

Pinçons  , Voyageurs,  dont  les  Journaux  ne  font 
pas  publiés , XII.  v.  de  l'avant  propos.  Trois 
frères  de  cette  famille  favoir  , Martin  Alfon- 
fc  , François  Martin,  8c  Vincent  Yancs,  habi- 
les Navigateurs  , s'unifient  à Chriftophe 
Colomb , 9.  Alfonfc  Pinçon  fe  fépare  de  Co- 
lomb , 18,  Ce  dernier  veut  porter  en  Efpagnc 
la  première  nouvelle  des  découvertes  , »y.  Ai- 
lonfc  Pinçon  réparoir  & s’exeufe  mal , x6.  Il 
arrive  en  Efpagne  avant  Chriftophe  Colomb  , 
3 r.  Voyage  de  Vincent  Yanez  Pinçon  8c  fes 
découvertes , 93.  Il  eft  le  premier  Cafiillan  qui 
pafl*c  la  Ligne  , ibid.  Il  revient  en  mauvais  or- 
dre , 9 6.  Voyage  du  meme.  Yancz  Pinçon, 
143  b fuiv.  Vincent  Yaiiez  Pinfon  , cité  , XIII. 
38/.  La  Rivière  dOyapoc  confondue  avec  celle 
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de  Vincent  Pinçon,  XIV.  JI.  Ce  dernier,  cité» 
181. 

Piuda(Fara).  Voy.  Fara  Pinda. 

Pinda  , Ville  , IV.  j3{.  Port  de  Pinda,  première 
Ile  de  1a  Riviete  de  Zaïre  , y$4- 

Pindacches  , Montagnes,  8c  Agathe  qui  s’y  trou- 
ve , X.  60. 

Pinder  , Anglois  , qui  faccéde  à Cotkcr  , IL  54t. 

Pincda  ( Allonfc  ) , Officier  Elpagnol  , arrive  au 
Mexique  avec  quatre  Vaiflcaux.  XII.  189.  Ob- 
jet de  fon  Voyage,  190.  Rufe  de  Cortcz  pour 
fe  faifîr  de  quelques-uns  de  fes  gens , ibid. 

Pincda  ( Gonzalc  Diaz  de  ) , Capitaine  , fait  la 
découverte  d’un  Pays , XHI.  37 6.  Cité,  377. 

Ping-cheu  , Place,  VI.  yo*.  Diftricl  de  Ting-chcu, 
VU  137. 

Ping-chuan  , Village,  V.  339. 

Ping-han,  Village  , V.  339. 

Ping-jang,  Place,  VI.  fit.  Ce  lieu  pris  par  les 
Chinois,  y 13. 

Ping-lo-fu,  Ville,  VI.  104.  Sa  fituation  8c  quali- 
té de  fon  diftrict , loy. 

Piog-lyang-fu  , Place  & la, fituation,  VI.  89. 

Ping-man  , Royaume  , V.t84. 

Ping-ngan  , Province,  & fa  lignification  , VI. yoxJ 

Ping-nyu  , Ville  ruinée  , V.  4î3- 

Pingouin  , ou  Pinguin  , oifeau,  X.  341.  Deux  Iles 
des  Pingouins,  XI.  16.  Un  Voyageur  en  cite 
trois  auxquelles  il  donne  des  noms,  «8.  Ile  des 
Pingouins , 30.  Le  Pingouin  eft  un  Oifeau  de 
mer,  340.  FruitWiuguliers  nommés  Pingouins , 
387.  Ile  des  Pinguoins , XIV.  8 y. 

Ping-  pitau  , titre  de  Mandarins , VI.  416. 

Ping  pu  , Tribunal , voy.  Kong-ho. 

Ping-lycou  ki  : Fortune  de  ce  Conquérant  Japo- 
nois,  VL  fit.  Ce  Japonois , nommé  aufli  Ping- 
fycou-  kyi , eft  créé  Roi  du  Japon  , y 1 y.  Sa  fier- 
té pour  le  Roi  de  Corée  qui  le  traite  avec  mé- 
pris. La  guerre  recommence  , ibid. 

Ping- tan , Office  , voy.  Pine-tau. 

Ping-tau,  ou  Ping-tan , titre  d’office,  V.  1 1 7 & ; 3 8. 

Ping-ting-chcu  , Ville , 8c  fon  grand  nombre  d'arcs 
de  triomphe , V.  449. 

Ping-tycn  ; fens  de  ce  mots  , VI.  379. 

Pinguin  , oifcaa,  voy.  pingouin. 

Pinguiqua  , arbufte  de  trois  cfpcccs,  XII.  £iy. 

Ping- Yang:  Trois  raille  Mo-kos  de  Pins  rang 
enterrés  vifs  , VI.  309*  Le  Roi  des  Coréens 
abandonne  le  Gouvernement  & s’y  retire  , 51  a. 

Ping-yang-fu  , Ville  , VI.  84.  Son  diftrid  , 8 y. 

Ping-ycng , Place  de  la  Corée  , afiiégée  par  les 
Chinois,  VI.  y 10. 

Ping-ycu-fu,  Ville,  VI.  in.  Produ «fiions  du  ter- 
ritoire de  cette  Place  nommée  aufli  Ping-yucn- 
fu  , 1 1 5 . 

Ping  yuen-fu  , Ville , voy.  Ping-ycu  fu. 

Pinboca.  Voy.  Pinlioca. 

Pinhoca , Village,  V.  3 3 y.  nommé  aufli  Pinhoca  , 
_ Pin -jam , ou  Si-  king , Ville  de  la  Corée , YI.  y 1 0. 
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Ce  nom  changé  en  celui  de  Tan-nin-fu,  fil. 

Pin  lo-chin  , Bourg,  VIII.  ao. 

Pinola , Millionnaire  Méxiquain  , XI.  104. 

Pinola  , Ville , XII.  49 1.  Bourgade  de  ce  nom.497. 

Pinos  ( Port  de  ),  XII.  7. 

Pinola  , Montagne , II.  $68.  Ville  de  ce  nom, 

rin-qua,  Chinois  envoyé  pour  un  Traité  d’ami- 
tié, trompe  les  Hollandois,  VI.  4j. 

Pinquena  ( Akkani  ) , IV.  91. 

Pins  , arbres  Se  méthode  pour  en  tirer  la  poix,  II. 
i)9.  Quantité  de  pins  fur  les  montagnes  de 
TéneriFe  , ijé.  La  Pomme  de  pin  principal 
fruit  des  Nègres  de  Sierra  Lcona  , III.  X4J- 
Pommes  de  pin,  fruits  délicieux  , 49**  Prodi- 
gieufe  confommarion  de  bois  de  pins  , VI.  478. 
Amandes  qui  cri'iilent  fur  des  pins,  X.  414. 
Efpccc  de  Pins , XL  in-  Montagne  couverte 
de  Pins  , et*-  L-t  Pin  fauvage  , o J9.  DiverfeS 
fortes  de  Pins,  •:  f.  Ile  des  Pins,  autrement 
l’Evangéliftc  , X '«  jo.  Pins  de  la  Nouvelle  Ef- 
pngne  , 607.  1 -«Pins,  XIII.  »49- 

Pintade  Malaicn:  ou  SerraiTa,  Marchandifc , I* 

48  y.  ... 

Pi  nades , ou  G»  ' nas  Pintad  1$  , Poules  de  Guinée , 
forte  d’oifr  . 1 , il.  $70.  Pintades  privées,  6if. 
Figure  de  1j  Pintade  oj  P >ulc  de  Guinée,  voy, 
la  planche , lll.  $05.  Grand  nombre  de  Pinta- 
des b»  Iles  Si  farouches , 309.  Celles  de  la  Côte 
d’or  ,1V.  141. 

Pinrad»  , forte  de  Marchandée  , IV.  f 7î - 
C:cc.  Peuples  nommés  Pintades  ou  Bifayas  , X. 
$78.  Témoignage  d'un  Jéfuite  fur  les  Iles  de 
Los  Pintades,  4*7» 

Pintado  ( Dont  Manuel  Lopcx ) , Commandanr 
d'un  tfeadre  Eîpagnole.  XIII.  if4. 

Pintaro,  Ile,  XL  xt6. 

Pintca  lo  ( Anes  ),  Portugais , fait  un  voyage  en 
Guinée  ,1.  x 1 1 . Dignité  Si  emploi  donc  il  cil  re- 
vécu , 11 9.  Il  eft  dil  gracié  par  jaloufic.  Renconc. 
qu’il  fait  a Madere,  ibid.  Windham  en  ufe  mal 
avec  lui.  no.  Il  remonte  la  Rivière  de  Bénin 
Se  eft  conduit  à la  Cour  du  Prince  , tu.  Em- 
portemens  des  Aoglois  contre  lui , 111.  Il  meurt 
de  chagrin.  Eclaircilfemcnc  honorable  pour  fa 
mémoire,  ibid. 

Pinto  ( Capitaine  ) , Prince  «le  Sierra  Leona , III. 
ixi. 

Pinto  ( Mendex) , Hiftorien  , dont  un  des  récits  ne 
mérite  aucun  crédit,  I.  *40.  Cité,  IX-  6 4. 
Voyages  du  meme  , nomme  Fernand  Mendex 
Pinto  , J.  Son  caraélcrc.  ObjcélionsSt  répon- 
ses , ibid.  Première  fortune  de  Pinto,  a f 4.  Il 
quitte  le  lieu  de  fa  naiflancc  , ibid.  Sa  fuite  de 
Lifbonne  , jyy.  Il  eft  pris  par  des  Cotfaites 
François.  Motifs  qui  le  conduilcnt  aux  Indes. 
Sondépart,  ibid.  11  fc  rend  a Diu  , $j6  Un  Ami 
l’engage  à faire  le  voyage  d’Arquico  en  Ethio- 
pie. Son  premier  combat.  Vaitlcau  Turc  qui 
fc  rend.  Le  Capitaine  mis  à la  queftiou.  Scs 
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aveux,  ibid.  Comment  il  reçoit  la  mort,  f 57. 
Pinto  relâche  à Gottor.  Nouvelles  de  Henri 
Barbofa.  Pinro  envoyé  par  terre  à Gilcytor.  Cé- 
nétolîcé  d’un  jeune  Abyflîn , ibid.  Marche  de 
Pinto  jufqVà  Gilcytor  v 4 « 8.  IL  voit  la  PrincclTe 
Tigrcrmhon  mère  de  l’Empereur  d Ethiopie. 
Second  combat  de  l’Auteur  , ibid.  11  eft  pris  par 
les  Turcs  , 349.  Traitement  qu’il  reçoit.  On 
lcxpolecn  vente.  Malfacrc  danv  Mocka,  ibid. 
Pimo  eft  racheté  , ;éo.  Il  eft  envoyé  au  Royau- 
me de  Pan  , ibid.  Rencontre  extraordinaire  qu’il 
fait  dans  fa  route , $61.  Hiftoire  d’un  trille 
naufrage.  Pinto  otrive  à Pan  : Le  Roi  tué  , SC 
les  Portugais  pillés,  ibid.  Pinto  eft  d’un  Voya- 
ge , $4).  Fonefte  avanturc.  Comment  il  évite 
la  morr.  1 rifles  extrémités  auxquelles  il  eft  ré- 
duit , ibid.  Rencontre  qui  lui  fauve  la  vie  . $6 4. 
Il  apprend  la  haine  que  Coja  Aeem  porte  aux 
Portugais , ibid.  Charité  qu’il  trouve  dans  une 
Dame  de  Lueor,  $45.  Grandes  avanturcs  de 
l’Auteur , ibid.  6* /hiv.  Voy.  Faria  Soufa  ( Anto- 
tonio  de).  Il  fe  fauve  avec  treize  autres  Portu- 
gais, $99.  Leur  embarras  Se  mifere , 400.  Ils 
trouvent  cinq  Hommes  dans  un  boi«.  Ce  qu’ils 
ont  à fouftrir  de  la  faim,  ibid.  Lenreur  des  Chi- 
nois qui  les  dcfcfperc,  401.  Secours  qu’ils  en 
reçoivent.  Ils  apprennent  à conr.oîtrc  le  carac- 
tère des  Chinois , ibid.  Route  qu’ils  prennent 
pour  fe  ren  lie  à Nanquin  , 4^1.  Serment  qu’on 
exige  d’eux  pour  les  recevoir  dans  on  Boutg. 
Us  (ont  maltraités  à Chiangulay  , ibid.  Faveurs 
qu’ils  reçoivent  d’un  Seigneur  Chinois  , 40$. 
Remarques  fur  diverfes  parties  de  cette  Rela- 
tion qu’on  fupprime,  ibid.  Obfervations  de  Pin- 
to fur  Nanquin  au  Nan-king,  404.  Rencontre 
d’une  Chrétienne  a Sempitay  , 408.  Service  que 
l’Auteur  Se  fes  Compagnons  rendent  aux  Chré- 
tiens de  Sempitay,  409-  Informations  de  l’Au- 
teur fur  l’origine  de  l’Empire  Chinois  Se  de  la 
rande  muraille  , ibid.  Obfervation  fur  le  récit 
c Pinto,  410.  Il  eft  mené  à Quanfy  en  qua- 
lité d’Efdave  , ibid . Querelle  entre  fes  Com- 
pagnons, 4x1.  Reproches  injurieux  qu’ils  cf- 
luicnt.  Leur  punition  , ibid . Ordre  qu’ils  met- 
tent entr’eux,  41t.  Rencontre  qui  effraie  Pin- 
to. 11  trouve  Vafco  Calvo.  Comment  Vafco 
Calvo  rraitc  neuf  Portugais  , ibid.  L'Auteur  de- 
vient Elclave  des  Tartarcs  , 414.  Evénement 
qui  met  ces  Portugais  en  faveur,  ibid.  Ils  (ont 
préfentés  au  Général  Tartare,  41$.  Us  obfcr- 
vent  une  Place,  41 4.  Leur  rCfolution.  Com- 
ment ils  l’cxécurcnc , ibid.  Us  font  rccompen- 
fés  , 417.  Obllactes  à leur  liberté  ,418.  Us  font 
conduits  à la  tente  du  Kham  Tartare  , ibid. 
Queft ions  du  Kham  Se  réponfc  des  Portugais, 
410.  Obftaclcs  à leur  liberté,  4U.  A quoi  ils 
la  doivent  , ibid.  Pinto  & fes  Compagnons  quit- 
tent la  Tarraric,  414.  Leur  route  , ibid.  & fuiv. 
Ils  entrent  dam  la  Cochinchine , 416.  Leur  rou- 
te jufqu’a  Fanaugrem  , ibid.  L’Auteur  & les 
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Compagnons  obtiennent  , la  liberté  de  s’em- 
barquer, 419.  R ichclTe s qu'ils  admirent , ibid. 
lis  arrivent  à l’Ilc  de  Sancian , 4)0.  Querelles 
entr’eux.  Ils  s'engagent  avec  un  Corfairc , ibid . 
Cinq  des  huit  Portugais  périment , 4)1.  JL’Au- 
teur  eft  jetté  dans  l'Ile  de  Taoixuma.  Faveur 
qu'il  y trouve  , ibid . L'Auteur  & les  Compa- 
gnons apprennent  aux  Japonois  l'invention  de 
la  poudre  3c  des  armes  à feu:  4M*  Joie  a l'oc- 
cafion  de  cette  decouverte  , ibid.  Le  Roi  de 
Bungo  demande  un  des  Portugais  , 4$  4 Le 
choix  tombe  fur  1 Auteur , ibid.  Il  fc  rend  a 
Bungo  , 4M.  Dans  quel  état  il  trouve  le  Roi. 
Son  embarras.  Comment  il  le  répare  , ibid.  Il 
guérie  le  Roi  de  Bungo  de  toutes  Tes  maladies , 
436.  Son  adreife  foutient  Ton  crédit.  Malheur 
qui  arrive  au  fils  dn  Roi  en  tirant  de  l'arqucbu- 
la  , ibid.  Péril  où  la  vie  de  l'Auteur  cft  expo- 
fée , 437.  Comment  il  eft  traité  parla  Juftice. 
A quoi  il  doit  la  vie,  ibid.  U guérie  le  Prince  de 
Bungo,  438.  Récompenfes  qu’il  reçoit.  Il  quit- 
te le  Roi  de  Bungo , ibid.  L'Auteur  avec  vingt- 
trois  autres  fc  fauvent  d’un  naufrage,  439. 
Comment  ils  font  traités  par  les  Infulaires  de 
Lequios , 440.  Ils  font  menés  à Cypantor  : Et 
de- là  à Pungor , ibid.  Ils  y font  interrogés,  431 . 
Mauvais  office  qu'ils  reçoivent  d'un  Cotfaire  , 
44i.  Ils  font  condamnés  à mort.  Faveur  du 
Ciel  qui  les  fauve  , ibid.  Généralité  des  Fem- 
mes de  Lequios,  443.  Retour  de  PintoàLiam- 
po  & fon  départ  pour  Malaca  , 44t.  Il  eft  en- 
voyé Il  Martaban.  Trois  commifi'ions  dont  il 
cft  chargé , ibid.  Nouvelle  coiirfe  de  Pinto  , 
446*  Spcdacle  affreux  dans  l'Ile  de  Pifanduray. 
Un  Nécoda  More  en  devine  la  caufe  , ibid. 
L’Auteur  rétablit  an  Roi  détrôné  , 447.  A 
quel  titre  ce  Prince  implore  fon  fccours , ibid. 
Rencontre  de  quelques  Portugais  qui  ont  fait 
naufrage,  449.  Leur  trifte  Avanture.  L'Auteur 
fc  rend  à Martaban  , ibid.  Il  trouve  cette  Ville 
afiiégée  par  une  armée  de  fept  cens  mille  hom- 
mes, 430.  Pinto  s'explique  avec  Cayero  Chef 
des  Portugais , ibid.  La  vie  de  l’Auteur  ejpo- 
féc  par  la  trahifon  d'un  Gentilhomme  Portu- 
gais , 438.  Nouvel  efclavagc  de  Pinto  , tbid. 
11  part  avec  un  Ambaffadeur  pour  la  Cour  du 
Calaminham , 439  Son  Voyage,  ibid  6»  fuiv. 
Superftitions  dont  Pinto  eft  témoin,  4*1  11  vi- 
fite  un  Temple  un  jour  de  Fête,  ibid.  Conti- 
nuation du  Voyage  , 464.  Approches  de  U Ca- 
pitale du  Calaminh.im  Curiomés  que  l'Auteur 
vifitc  , ibtd.  Rencontre  d'une  Femme  Portugai- 
fc  , 4 6 6.  Obfcrvations  de  l'Auteur  à Timplam  , 
470.  Récits  étrange  de  l'Auteur  , 47a*  Il 
prend  la  fuite  avec  fes  Compagnons  , 473. 
Embarras  de  leur  route  jufqu’à  la  mer.  I’s  fc  fai- 
fi fient  adroitement  d'une  Barque  , ibid.  Secours 
ifils  trouvent  dans  une  Pagode  , 476.  Us  per- 
ent  leur  Barqfue  5;  fc  fauvent  à la  nage.  Ren- 
contre à laquelle  ils  doivent  la  vie , ibid.  L’Au- 
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teur  fe  rend  à Goa  , 477.  Il  eft  récompenfé  par 
Dora  Pedro  de  Fatia.  Motifs  qui  l’engagent  dan 
de  nouvelles  courfcs.  Il  arrive  à Banrani , ibid 
fiiege  où  il  affifte  , 478.  11  fe  rend  à la  Chine  , 
479*  Nouveaux  malheurs  qui  lui  furviennent  , 
ibid.  Affreux  naufrage , 480.  Etrange  effet  du 
défcfpoir.  L’Auteur  fe  fauve  fur  un  Radeau, 
ibid.  Ce  qui  arrive  à terre,  481.  Trois  de  fes 
Compagnons  dévorés  par  les  Crocodiles , ibid. 
Il  eft  vendu  à un  Marchand  de  Cclcbes  , 3c  dé- 
livré par  le  Roi  de  Calapa  ,481.  Nouvelles  cour- 
fcs dans  lefquelles  il  s'engage.  Il  fe  rend  à Odia 
Capitale  de  Siam , ibid.  Il  fe  lie  avec  Georges 
Alvarez  Marchand  Portugais , 483.  Service  im- 
portant que  Pinto  rend  à la  Religion  , ibid  Scs 
liaifous  avec  S.  François  Xavier,  483.  Dernier 
Voyage  de  Pinto.  11  cft  envoyé  au  Japon  avec 
un  Millionnaire  Jéfuite  , ibid.  Leur  route  , 486. 
Ce  qu'ils  voient  dans  l'Ile  de  Champeilo  , ibid , 
L‘ Auteur  s'arrête  prés  d’un  an  à Lampacau  , 
488.  Il  arrive  au  Japon  , 490.  Il  fc  rend  à nnc 
ForterefTe  où  cft  La  Cour , ibid.  Pinto  appellé  an 
fouperdu  Roi  du  Japon  , 3c  railleries  qu'il  y ef- 
fuie  ,491.  Comédie  dont  il  eft  lefujci,/é*rf  Sou 
retour  à Fuchco  , 49t.  Il  obtient  des  honneurs 
publics,  493.  Audience  éclatante  qu'il  reçoit, 
ibid.  Son  retour  en  Portugal , 49  3 , Mefurcs  qu’il 
prend  pour  s'affûter  des  iccorapcnfcs,  ibid.  11 
arrive  à Lilbonne , 494.  Ciré,  X.  317* 

Pinto* Pimcnccl  ( François),  fait  des  rcpréfcnca- 
tions  a fon  parent , V.  ut. 

Pinvang,  grand  Village  f 3c  mulritudc  de  fes  ca- 
naux , V.  431. 

Pinxenton  , fait  de  fanglans  reproches  , V.  144.  Ce 
Mandarin  obligé  de  teftituer  deux  Barques,  147. 
Sacrifices  qu’il  fait  faire  à l’Idole  d'un  fameux 
Temple,  134.  Diner  qu'il  donne  à des  Ambaf- 
fad.  138.  Cité  t6t , 163 , 1*3,  171, 177  8c  178. 
Il  traite  noblement  le  cortcge,  180.  Cité  , 
181. 

Pin-yang-fu  : Propriétés  du  terroir  8c  du  climat, 
V»  430.  Ville  de  Pin  yang  fu  : Agrément  3c  fer- 
tilité du  Pays , 433. 

Pin-yan  hven,  belle  Ville,  V.  4JI. 

Pin  yven  hycn , Ville,  V.  440. 

Ptpelicne , oifeau  , XIV.  Î75. 

Pipely,  Place,  XI.  313.  Sa  defeription  , JI4. 

Piperis  , forte  de  Rideaux  , XV.  677. 

Piqueno  ( Rio  ) , ou  petite  Riviere  de  Camaro- 
ncs  , IV.  449. 

PiraFmbu  , poilfon  , XIV.  300. 

Pirapiri,  Riviere,  XIV.  71. 

Pirard  , voy.  Pyrard  ( François  ). 

Piias,  Fleuve,  XIV.  408. 

Pirates  ou  Corfaircs  , effrayés  de  l'artillerie  des 
Portugais , I.  49.  Barbare  plaifancerie  d'un  Pi- 
rate , 133.  Pirate*  Japonois  pris  par  les  Anglois  , 
437.  L-ur  réfoimion  défcfpcrcc  , ibid..  Obfti- 
narion  barbare  d'un  de  cesCotfaircs  , 4 3 8.  Une 
Chaluupc  Angloifc  rencontrée  par  des  Pirates, 
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II.  jif,  Les  Pirates  l'abordent  8c  inrerrogent  Corfaires  François , 3 3 3.  Mauvais  office  qu’ua 
ceux  qui  la  montent.  Qui  cft  leur  Capitaine.  Corfaire  rend  aux  Portugais , 441.  Ambaffadeue 

Emportement  de  ce  Capitaine  5c  les  menaces.  dépouillé  par  un  Corfaire,  4?j.  Anciens  Pira- 

II  fc  fait  amener  Roberts  Patron  de  la  Félou-  tes  de  Mactagafcar , XI.  80.  Un  Corfaire  F an- 

que  Angloifc  5c  le  maltraite  , ibid.  Difeours  Çois  fait  une  prife  confidérable  fur  les  Elpa- 

du  Pirate,  & réponfc  de  Roberts , 31*.  Fauf-  gnols,  34*».  Embarras  que  les  Corfaires caulenr 

fc  compaffion  des  Piiates.  Ce  qu’ils  ont  déjà  aux  Espagnols,  XIII.  ff.  Stratagème  fingulicr 

fait  5c  ce  qu’ils  vont  faire,  ibid.  Qui  eft  leur  qui  fauve  un  Vaiffeau  Efpagnol  d’un  Corfaire 

Général,  317.  Ils  enlèvent  le  Gouverneur  5c  le  François,  133.  Un  Corfaire  Anglois  ravage 

Prêtre  de  S.  Nicolas.  Roberts  cfl  préfente  au  l'Ile  Dauphine  , XIV.  6 30 

Général  des  Pirates.  Leur  entretien  , ibid.  Iro-  Piratininguc  , Province,  XIV.  3*3. 
nie  des  Corfaires  , 318.  Des  Piifonniers  Por-  Pirco  ( Antoine)  , Millionnaire  Jéfuite  , XI  Y. 
tugais  font  admis  à l'Audience  du  Général  des  183. 

Corfaires.  Chagrin  de  ce  Général , 314.  Loi  in-  Pire-pcnjale  , haute  montagne,  X.  10  6.  Hermite 
violahle  des  Pirates,  330.  Le  Confeil  des  l’ira-  de  cette  montagne,  107. 
tes  allcmblé.  Partage  des  Chefs,  331.  Plan  des  Pire?.  ( Tomé  ) , Portugais  5c  fon  Hiftoirc  , IX. 
Pirates  pour  leurs  courfes  , 3 38.  Les  Corfaires  408-  Cité , fous  le  nom  de  Tomé  Percz,4ir. 
Anglois  pillent  Jamesfort  , III.  13  fi'/iriv.Rcn-  Piri  , Province  , IV.  377.  Sig.  Dddd.  Ville  de  te 
contre  d’un  Corbire  de  Salé  , 401.  Pillages  du  nom  , 37g.  Sic.  Dddd.  Le  Roi  de  Loango  tient 
Pirate  Roberts,  439.  Nouveaux  pillages  de  ce  fa  Cour  dans  cette  Province  , 595. 

Corfaire,  460.  Il  cft  pourfuivi  par  deux  Vaif-  Pjriaves,  Tribu,  IX.  333. 
féaux  de  guerre  Anglois  qui  Je  trouvent  au  Cap  Pirins,  Ile  , IV.  463. 

Lope  t.  % ibid.  Les  Pirates  le  défendent  mal . 4*1.  Pjrico,  nom  de  deux  Iles  , XIV.  400. 

Ils  fe  rendent  voyant  leur  Chef  tué.  Ricneffes  Pirogue,  Bâtiment  de  Mer,  XV.  486. 
qu’on  leur  trouvenr.  Leur  procès  cft  fait  au  Pirouzabad , Place,  X.  xo8. 

Cap  Corfe  , ibid.  Précaution  d’un  Gouverneur  Pir-panjal  , montagne,  VIL  433.  Pays  qui  U 
contre  les  Corfaires,  474.  Projet  d’un  Cot fai-  luit  , ibid. 

re,  477.  Baie  de  France  nommée  Baie  des  Pi-  Pilanduray  , Ile  où  ,un  fncéhclc  affreux  ,IX.  44*. 
rates,  483.  CompalTïnn  de  quelques  Pirates  , Un  Nécoda  More  en  devine  la  caufe , ibid . 
f 47»  Principe  des  Pirates,  330.  Leur  au-  Pifang , Royaume,  voy.  Pazem.  Aibre  ou  fruit 
dace  effrénée,  331.  Erreur  des  Corfaires,  de  ce  nom  , III.  17t.  Autre  arbre  de  ce  nom  , 
331.  Vanité  de  trois  Capiraincs  Pirates,  36 o.  voy.  Bifo. 

Us  vont  à terre  richement  vêtus  , j6i.  Leurs  P j fore  , herbe  mcdccinale,  XII.  37t. 

gens  les  dépouillent  de  leurs  riches  habits.  Vaif-  Pifeadores  , Iles  , voy.  Pcho. 

lcau  François  pris  par  les  Pirates.  Des  forces  Pifeari-Picuana,  II.  4tc. 

médiocres  auroient  détruits  ces  Brigands,  ibid.  Pifeis  oculatus  , ou  Oculus  , poiffon  , IV.  117. 

Cérémonie  des  Pirates  pour  nommer  leur  Vaif-  Pifeo  ,5c  P.iraro  , dent  Pons,  X.  330.  La  petite 

feau  , 361.  Ils  courent  rifque  de  pé:ir  tous  en-  Ville  de  Pifeo  , abîmée  par  un  tremblement  de 

fcmblc,  ibid.  Rcconnoiffance  des  Pirates  pour  Terre,  XI.  37°«  Corxégiment  des  trois  Villes  , 

les  fccoursdc  Snelgravc,  564.  Vaiffeau  pris  par  Pifeo  , Ica  & Nafca  , XIII  301*  Rade  & Ville 

les  Pirates,  5c  délivré  pat  un  heureux  caprice , de  Pifeo,  437.  Villes  dont  Pifeo  cft  l’Echelle, 

ibid.  Départ  des  Pirates  , 3*3.  Sort  d'un  Pirate  , ibid.  Commerce  qui  s’y  fait,  458.  Route  de 

ibid.  Situation  des  Prifonniers  que  les  Pirates  Pifeo  au  Callao , tbid. 

biffent  à Sierra  Lcona  , 566.  Les  Pirates  d’Ufa  Pife  , Ville,  X.  11 6.  Un  nommé  Bernard  de  Pi- 
jîc  rcconnoiilcnt  point  le  Roi  de  Bénin  pour  leur  fe.  Chef  d'une  confpiration  , renvoyé  en  Efpa* 

Chef,  IV.  4!  9.  Deux  Corfaires  pris  par  les  An-  gne,  XII.  44* 

glois  apres  un  combat  furieux , 318.  & fitiv.  Pislidad , Dynaftic  Perfanne  , VII.  143. 

Les  Pirates  ruinent  le  commerce  des  Anglois,  Pishgfl , Province , VII.  148.  183. 

V.  113  Mort  (ingnlicre  de  cinq  cens  Pirates,  Pifo , Hiftoricn  , III.  166. 

ibid.  Naufrage  d’un  Vaiffeau  de  Pirates,  né  Piffalin  , DroK  des  Sclia- Banda  rs , I.  483. 

& 117.  Outrages  5t  ravages  d’un  Pitatc  , 134  Piftachios  , forte  de  fruits,  111.  410. 

& 133.  Pirate  attaqué  , 304.  Des  Pirates  atra-  Pifte,  Chef  des  Mores,  I.  9. 

queue  Gemctli  3c  font  forcés  de  le  retirer,  toi.  Pi  fyc,  billet  ëc  ce  qu’il  contient,  VI-  ï}4» 

Pillage  exercé  par  les  Pirates  de  Bengale,  VIII.  Pi-ta,  Prince  , VII.  j>4- 

ai 6.  Us  emmènent  un  Auteur  François  3c  fes  Pitahaya,  chardon  dune  cfpcce  lîngulicrc , XII» 
Compagnons  , ibid.  Avanturc  d’un  Corfaire  138. 

Hollandais  Commiffionnairc  de  France,  IX.  Piran , Province  , X.  loi. 

4.  Cette  avanturc  rend  les  François  odieux  aux  Pitange  , Fleuve,  XIV.  130. 

Indes,  ibid.  Defenfe  bifarre  d’un  Vaiffeau  An-  Pitchiai,  Place,  IX.  >3 9>  Piovincc  de  ce  nom, 
glois  contre  des  Puâtes,  34.  Prife  que  font  des  *54. 

Pitchin  * 
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Pitchin  , Place , X.  108. 

Pirchic,  Place,  IX.  139. 

Pire,  plante  dont  on  fait  du  fîl , IV.  369.  Pieté 
de  1a  Cayenne,  XIV.  386. 

Pithnolouck  , Place  , IX.  1)9. 

Pi-ti-quan  , Place,  VI.  514. 

Piro  . nom  d’un  fil  fort , fit  dequoi  fait,  XI,  14 3. 
Riviere  de  Pito  , XIII.  141.  Pito  real , herbe 

qui  difîouc  le  fer  & l'acier,  XIV.  179. 

Pitre  , Gouverneur  de  Paliacate , IX  ttj. 

Fitfanoloucjou  Porfalouc,  Place  fortifiée,  IX  1)9. 

Pi t tau,  cfpcce  de  bierre  , IV.  ai 7. 

Pitte  , voy.  Pire. 

.Pitto  , force  de  liqueur,  III.  383.  A quoi  refTem- 
blc  le  Pito,  IV.  73.  179. 

Pi-tu  , Prince  Tartare,  & fa  valeur,  VII.  91.  Il 
cil  nommé  Roi  de  Lyau-tong  , 98. 

Pitziora , Riviere,  I.  pag.  vïy  de  ïintrod. 

Piura  , fie  fon  Corrégimcnc , XIII.  304. 

Pivert  , oifeau  fit  fes  vertus  , XII.  *17. 

Pivoine  , oifeau  , voy.  la  figure  à la  planche . V. 
zoo.  Nommé  aufli  fuceur  de  miel,  103.  Deux 
fortes  de  plante  nommées  Pivoine,  XI.  711. 

Piiarre  ( Diegue  ) , Officier  Efpagno!  , tué  dans 
un  partage^  XIII.  93. 

Pizarre  ( Ferdinand  ou  Fernand  ) , Efpagnol  XI. 
548.  Fernand  Pizarre  cil  envoyé  avec  un  autre 
Officier  à Atahualipa  Prince  Indien , XIII.  64. 
Audience  qu’ils  reçoivent , 65.  Difeours  de  Fer- 
nand fie  réponfe  du  Prince  ibid.  Fernand  envoyé 
à la  découverte , 74.  Son  heureufe  témérité , 
ïbid.  Conférence  de  Sayavedra  Se  de  Fernand , 
91.  Fernand  Pizarre  trompe  par  Almagro,  ïbid. 
il  eft  fait  prifonnicr  avec  Ion  frère,  93.  Cité, 
94.  La  liberté  lui  ell  rendue  , 97.  Il  va  faire  le 
liège  de  Cufco,  99.  Viâoirc  qu’il  remporte  fur 
IcsTrouppcs  d’Almagco  , 100.  Sa  fage  condui- 
te , ïbid.  Il  fait  faire  le  pioccs  à l'Adélantade  , 

I Ol.  Cruelle  ironie  qu’il  fait,  ïbid.  Ses  difpo- 
fî rions , loi.  Il  part  pour  l’F.fpaguc  , 103.  Il 
cfl  renfermé  dans  une  étroite  pulon  à fon  arri- 
vée , 109. 

Pizarre  ( François  ),  Commandant  Efpagnol , fait 
voile  pour  le  Pérou,  XI.  348.  Sonbonl#nr, 
ïbid.  Ciré  , XII.  1 53.  Il  faic  embarquer  des  Caf- 
tillans , fie  rencontre  Incifo  , 1 60.  Ils  rfctour- 

' nent  cnfemblc  au  Continent,  16 1.  Ilcdchoifi 
pour  aller  aux  Mines  du  Méxique  , 341.- Pi- 
zarre profite  du  malheur  de  Bazurro  , XIII.  39. 
Foiblc  arm  :mcnt  de  Pizarre  pour  fon  premier 
Voyage  au  Pérou , 40.  U part  de  Panama  Fa- 
tigue fi:  mtfere  de  les  gens , ïbid.  Il  cil  joint 
pat  Almagro,  41.  Peines  à continuer  leur  rou- 
te, ibid.  Treize  Efpagnols  demeurent  fidèles  à 
Pizarre  , 41.  Son  courage  extraordinaire.  43. 

II  s’établit  dans  l’Ile  de  Gorgone,  affireufes 
qualités  de  cette  Ile,  ibid.  Difficultés  des  Los 
Rio*  à fccourir  Pizarre  , 44.  Il  lui  envoie  un 
VaifTeau.  Erat  de  Pizarre  fie  de  les  Compagnons, 
lh  mettent  à h voile  pour  Tuir.bcz , ibid.  Ils 
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abordent  à Tumbez,  43.  rizarre  tient  un  lan- 
gage d’Apôrrc  , ibid.  II  fait  defeendre  un  Ingé- 
nieur dans  une  Habitation  , 4 6.  Raifon  qui  lui 
faic  lever  l'ancre , 47.  Continuation  de  fa  rou- 
te , ibid.  Son  retour  à Panama,  48.  Etat  de  fa 
fortune  fie  de  fes  Allociés,  ibid.  Il  pâlie  en  Ef- 
pagne  , 49.  Il  obtient  le  titre  de  Gouverneur 
du  Pérou.  Origine  de  cette  Efpagnol.  11  retourne 
d’Efpagne  à Panama,  ibid.  Son  départ  pour  ce 
féconde  voyage  , 38.  Il  aborde  à une  Côte  'fie 
la  fuit  par  terre.  Butin  qu'il  fait  à Coaque  , ibid. 
Igntyance  des  Efpagnols  de  fon  Equipage.  Ils 
affent  à Puerto  Viego,  ibid  Projet  de  s'era- 
lir  dans  Plie  de  Puna , 39.  Ils  y partent  & font 
forcés  d’y  combattre.  Arrivée  d’un  Capitaine 
Efpagnol  avec  un  renfort  , ibid.  Debarque- 
ment à Tumbez,  60.  Ils  y campent.  Obliga- 
tion du  Cacique  à 11c  faire  aucune  reponfe.  Pi- 
zarre l’attaque  fit  le  force  2 demander  la  paix , 
ibid.  Il  fc  rend  à Payta  , 61.  Députation  qu’il 
reçoit  d’un  Prince  Indien , ibid.  II  parc  avec 
fon  armée  pour  Caxamalca , $3.  Il  reçoit  un 
Députe  d'un  autre  Prince  Indien,  ibid.  Embar- 
ras où  fon  Inrerpréte  le  jette.  64.  Scs  gens  atta- 
quent les  Indiens  , 66.  Pizarre  porte  la  main 
fur  le  Prince  Atahualipa  fit  Je  renverfe  , 67. 
Carnage  que  fes  gens  font  des  Indiens,  ibid. 
Les  Relations  partagées  furccc  événement , 68. 
Bornes  du  Gouvernement  de  Pizarre  , 74.  Sour- 
ce de  la  haine  d'Almagio  pour  Pizarre , ibid • 
Richclîcs  que  Pizarre  envoie  à l’Empereur  Char- 
les Quint,  73.  Caufe  de  la  haine  de  Pizarre 
pour  le  Prince  Atahualipa,  76.  Pizarre  fc  rend 
a Cufco  St  butin  qu’il  y fait , 80.  Un  Inca  vient 
de  recevoir  la  Frange  rouge  des  mains  de  Pizar- 
re, 86.  Pizarre  fatisfaic  Alvarado  qui  retourne 
au  Méxique , 87.  Pizarre  obtient  le  titre  de 
Marquis , fit  Almagro  celui  d'Adclantade  avec 
un  Gouvernement , 88.  Divifions  qui  naiflent 
dc-là.  Nouvel  accord  de  ces  deux  Chefs.  Poli- 
tique de  Pizarre  , ibid . Suite  de  fon  fécond 
Voyage,  fit  Conquête  du  Pérou,  91.  Etat  de 
ce  Marquis  pépiant  le  fiége  de  Cufco,  93.  Le 
Marquis  part  pour  Cufco,  93.  Jaclicufcs  nou- 
velles qui  le  font  retourner  à Los  Reyes.  Il  pro- 
pofe  en  vain  un  accommodement  à l’Adelanra- 
dc  Dom  Diegue  d’Almagro.  Bravade  d’Alma- 
gro  qui  irrite  le  Marquis  , fit  qui  lui  devient 
utile  , ibid.  Conférence  réglée  entre  Almagro  fit 
fit  Pizarre,  96.  Leurs  défiances  mutuelles , 97. 
Déclaration  que  le  Marquis  faic  lignifier  à PA- 
delancadc  Almagro  , ibid.  On  en  vient  à la 
guerre  , 98.  Le  Marquis  pourfuir  Almagro.  Ac- 
ci  lent  qui  l’oblige  de  s’arrêter.  Son  adrertepour 
jurtificr  fes  hoftilités  , ibid.  Sanglant  Combat 
entre  les  deux  Partis , 99.  La  vi&oirc  demeure 
à l’armée  du  Marquis , 100.  Nom  de  cette  Ba« 
raille.  Almagio  cil  £air  prifonnicr  , ibid.  Cons- 
piration des  Parrifans  d' Almagro  contre  le  Mar- 
quis# to8.  Projets  de  ces  Conjurés,  109.  Tans 
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qu’il*  prennent  pouf  l'exécuter.  Leur  audace  ,8c 
confiance  du  Marquis.  Ce  qui  retarde  l’exécu- 
tion , ibid.  Les  Conjurés  reviennent  à leur  pro- 
jet , 1 10.  Sécurité  exccflive  du  Marquis , ibid. 
Il  eft  tué  y 8l  ciiconftanccs  de  fa  mort,  ni.  Sa 
fepulture,  114.  Zclc  8c  fidélité  d’un  «le  les  an- 
ciens Domeftiques , ibid.  Comparaifon  de  Dom 
François  Pizarre  8c  de  Dom  Diegue  d'Almagro. 

1 1 j.  Le  Viccroi  Vcla  fait  enlever  les  Enfans  dir 
Marquis,  1*4.  Cité,  14}.  Dom  François  Pi- 
zatre  premier  Viccroi  «lu  Pérou,  yio. 

Pizarre  ( Gonzale  ) , Officier  Efpagnol^  eft  fa/c 
prifonnier  avec  fon  Frère,  XIII.  9$.  Ciré,  94. 
Il  s’échappe  de  fa  prifon,  96.  11  eft  fait  Lieute- 
nant Général , 99.  Cite , lox.  Fureur  qu’il  exer- 
ce, 105.  Il  entreprend  la  conquête  de  ta  Cane- 
la,  104.  Sa  route , ibid.  Avec  quelles  peines  il 
fait  conftruirc  une  barque  , rof.  Ufage  qu’il  en 
fait  , ibid.  Orcllana  l’abandonne  avec  ce  Bri- 
gantin , 106.  Son  embarras  apres  la  fuite  d’O- 
rcllana  , X07.  Horribles  difficultés  de  fon  retour 
à Quito  , ibid.  Refus  que  Vacca  de  Caftto  fait 
de  le  voir,  111.  Gonzale  Ptzarre  eft  fenvoyé 
àCbarcas,  iji.  Scs  mouvemens  , 148.  Il  fc 
rend  à Cufco  , ibid.  Il  eft  élu  Syndic  de  la  Ville, 
149.  Il  le  prépare  à la  guerre,  ijo.  Comment 
il  tâche  de  s'affilier  des  Habitans  de  Cufco.  U 
eft  abandonné  d’un  grand  nombre  , ibid.  Sa  fer- 
meté ranime  fes  gens,  ni.  Conjuration  de  fes 
principaux  Officiers.  Un  Prêtre,  chargé  de  leurs 
dépêches  , eft  arrêté  par  des  Efpagnols  de  Los 
Reyes  , ibid.  Punition  des  Conjurés  , ifi.  Les 
Auditeurs  envoient  vers  Pizarre  , i j8.  Sa  répon- 
fc  , IJ9.  11  vient  à Los  Reyes,  160.  Rigueur 
de  Carvajal  fon  Lieutenant.  Gonzale  Pizarre 
eft  nommé  Gouverneur  du  Pérou  par  l'Audience 
Royale,  ib.  Son  entrée  dans  Los  Reyes  ou  Lima, 
I4i.  Son  adminiftration , ibid.  Il  veut  envoyer 
des  Députés  en  Lfpagnc  , 16a.  Il  marche  con- 
tre le  Viccroi,  m.  Scs  piéparatifs,  ibid  II  fc 
rend  par  mer  au  Port  de  Santa  , 1 66.  D fficul- 
tés  qu'il  furmonte  jufqu’aS.  Michel.  P.odigieu- 
fes  marches  , ibid.  Renfnrt\  qui  lui  viennent , 
i<?7.  Il  poutfuit  le  Viceroi  jnfq  i'à  Quito.  Il  le 
pourfuu  jufq  i’â  Pop.iyan.  11  abufe  de  fes  avan- 
tages , ibid.  Obftaclcs  qui  lui  furvicnncnr,  108. 
Scs  embarras  & fes  « ifpofitions , 169.  Services 
qu’il  reçoit  d’Hinojofj  , 170.  Son  Bâtard  eft  en- 
levé , ibid.  Scs  rufes  pour  attirer  le  Viccroi  dans 
fes  pieges,  171.  Pizarre  s'avance  pour  le  fur- 
prcn  lre,  1 7 J . Les  deux  armées  s’appioclienr. 
Rufe  Ju  Viccroi  , ibid.  La  Bataille  fc  donne 
prés  de  Quito  , 174.  L'a&irn  eft  vive  , 17  b Le 
Viccroi  tombe  d’un  coup  de  hache.  Le  Dofteur 
Caivajal  lui  fait  couper  la  tctc  , ibid.  Conduite 
de  Pizarre  après  la  Viéloire,  17*.  Comment  il 
traire  le  corps  du  Viccroi  Se  les  Prifonniers,  ibid. 
Pardon  qu’ri  accorde  , 177.  Conftil  violent 
qui!  rejette.  Il  pardonne  air  Cipitainc  Vcla, 
ibid.  Scs  inquiétudes,  x 8 1 . Il  rccojunc  à'Luaa. 


MATIERES. 

Combien  il  eft  rcfpedté.  Son  entrée  dan*  Lima. 
ibid.  Les  honneurs  changent  fon  naturel , 181. 
Ses  Gens  changent  de  dilpofition , ibid.  Condui- 
te de  La  Gafea  fucceffieur  de  Vêla  avec  les  Parti- 
fans  de  Pizarre  , 18;.  Lettres  que  Charles  Quint 
& le  Préfixent  La  Galca  lui  écrivent , iuj.  Em- 
barras de  Pizarre  & de  les  Partifans  ,191.  Leurs 
délibérations.  Us  envoient  des  Députes  en  Ef- 
pagne  , ibid • Obfcrvation  fut  le  choix  de  ce* 
Députes  , 191.  Quatre  Vaille  aux  paroiffiant, 
la  nouvelle  en  eft  pottée  à Pizarre,  197.  Son 
trouble.  11  fe  prépare  à la  guerre  , ibid.  Etat  de 
fes  forces,  19S.  Scs  difpolirions  &:  fou  Mani- 
fefte , ibid.  Son  adrclfe  , 199.  lirait  condamner 
à mort  La  Cafea  3c  fes  Partifans , ibid.  irrefoiu- 
tion  de  Pizarre,  101.  Serment  qu’il  tire  de  fes 
Partifans  , ibid.  il  fort  des  muts  de  Los  Reyes  , 

10  $ . Son  entretien  avec  I’mna  , ibid.  Mal  que 
l'adreffe  d’Hernandez  lui  caufe  , 104.  Il  eft 
abandonné  d’un  grand  nombre  de  fes  gens  , ibid . 
Fuite  de  pluficurs  , ioj.  Pizaric  s'éloigne  de 
Loc  Reyes  Autres  fuites  , ibid.  Regret  de  Bi- 
zarre pour  le  Dodeur  Carvajal , xo6.  Chagrin 
& cruauté  de  Pizarre.  107.  Il  communique  les 
malheurs  à Acofta  , 108.  Pizarre  entreprend  de 
gagner  Centeno , 109.  Sa  Lettre , & réponfe  de 
Centeno  , ibid.  Rellcnrimcnt  de  Pizarre,  110. 

11  ma  che  contre  Centeno  & MenJoze , ibid. 
Les  deux  Armées  s’approchent  &11.  Rufe  du 
Capiraine  Carvajal.  Combat  fanglanc  , ibid. 
Pizarre  cil  Vainqueur , 1 1 x.  Perte  des  deux  Par- 
tis. Son  orgueil  6C  fes  difpolttions  apres  la  Vic- 
toire, ib.  Pizarre,  & les  Rebelles  fes  Partifans  , 
penfenr  trop  tard  à s’oppofer  au  pallage  d’un 
F cuve  par  l’atinéedc  La  Gafea,  x i<*.  Réflexions 
fur  la  négligence  de  Pizarre.  Difpofition  des 
deux  Partis,  ibid.  Le  PrélidentLa  Gafea  & Pi- 
zarre fe  tentent  par  des  offres  mutuelles,  117. 
Pizarre  fort  de  Cufco  avec  toutes  fes  forces , 
ibid.  Son  Camp  dans  la  plaine  de  Xaquixagua- 
na  , xi8.  Feinte  de  Pizmre.  L’Armée  Royale 
dcfcend  dans  la  plaine.  Vains  projets  des  Re- 
belles, ibid . Defertion  tonie  des  Trouppesde 
♦farte,  no.  Il  fc  icnd  à Villavicentio  , an* 
Il  eft  conduit  au  Président,  m.  Sentence  8c 
exécution  de  Pizarre  8c  de  fes  Complices  , ibid. 
Sa  rête  mife  fur  les  Fourches  paribulaircs  avec 
une  infeription,  11  *.  Caraélcrcdc  Pizarre,  1x4. 

Pizarre  ( Jean  ) , Officier  Efpagnol , fa  bonté  fie 
fi  more , XIII.  9t.  Cité  , 94. 

Pizarre  Jean  Confxlvc)  , Espagnol  XI.  548.  fl 
devient  Maître  ablolu  du  Pérou,  y 49.  Ce  Re- 
belle eft  fait  prifonnier  8c  cxécoté  : Son  genre 
de  fupplice  , ibid.  Ce  Capitaine  paroi:  le  même 
que  Gonzale  Pizarre,  voy.  Pizarre  (Gonzale) 
pour  fes  faits. 

Pizarre  ( Dom  Jofeph  ) , Lieutenant  Générât  des 
Armées  d’Efpagnc,  XIII.  jo?.  Cité  , 6x6. 

Pizarre  ( Martin  ),  Efpagnol,  XIII.  106. 

Tizario,  Amiral  hfpagnol,  XI.  14}.  Cité,  190. 
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ftzzagua  ( Rivière  ùe  ) , XIII.  444* 

Pkah-Then , ou  Puka-Thon , fameufe  Pyramide 
Sumoife , X.  487. 

Placotcs  de  Chiens,  Nation  , XIV.  6 5 f.  . 

Plaû,  Fadeur,  III.  589. 

Plaga  Onda  , lieu  fameux  . X.  )8j. 

Plagiai  des  Auteurs,  IV.  9f. 

Plaines  : Apparences  des  plaines  f V.  447.  Plaine 
fertile , 457  Plaine  apres  le  partage  de  la  gran- 
de muraille  de  la  Chine  , {04.  Grande  Plaine 
remplie  de  tombeaux  magnifiques,  VI.  ico.  Au- 
tant de  Plaines  que  de  Montagnes  daus  un  Dif- 
trid  , 10S.  Plaine  habitée  par  des  Tartarcs,VII. 
x66.  Ses  anciens  Habitans  , ibid.  Deux  Plaines, 
91 6.  Grand  Marché  dans  une  Plaine  , j)f.  Di- 
verfes  Plaines , 451  b fuiv.  Plaine  très  fertile, 
éii.Giandc  Plaine,  VIII.  )9  Beauté  furpre- 
nantc  d’une  plaine,  X.  108.  Montagnes  entre** 
mêlées  de  belles  Plaines,  i j).  Plaine  de  Jcdo , 
510.  Plaine  d'une  beauté  furprenautc  , XI.  )o7« 
Plaines  qui  entrecoupent  des  Montagnes  ,501. 
Grande  Plaine  bien  habitée  , foi  Agréable 
Plaine,  f} 6.  Plaine  bien  cultivée  , 55 $. Belles 
Plaines,  XIII.  589.  Fertilité  de  la  Plaine  de 
Lcogane  , XV.  41  j.  Obfcrvations  fur  la  Plaine 
da  Cap  François  , 414* 

Plaifancc  ( Baie  de  ) , XV.  649 • 

Planche  ( Kiviere  de  la  ) , XIV.  707. 

Planches , pour  les  figures , voy.  Plans. 

Plancio  ( Cap  de  ) , XV.  1 3 j. 

Plancius  ( Pierre),  Cofmogtnphe,  XV.  107. 

Plane  d’Occidcnt , arbre,  XV.  içç. 

PU  ni  s ( Saint  Jean  de  ) , Ville  « XIV.  414. 

Plakiminicr  , ou  Piakiiuinicr,  arbre  & fon  fruit, 

XV.  iî4. 

Planfon  , François,  périt  dans  une  aftion  genéreu- 
fc  d'amitié  , VIII.  S 64. 

Planta  , nom  que  les  Efpagnols  donnent  à la  canne 
de  fuctc  , II.  Mi. 

Plantain  , arbre , I.  5 1 1 . Ce  que  c’cft  que  le  Plan- 
tain ou  Plantano,  IL  i)j.  Obfcrvation  fur  ccc 
arbre,  1)4.  Plantain  , production  de  Plie  de  S. 
Jago,  jji.  Il  croît  à Sierra  Lcona  , III.  14). 
Plantain  des  Indes  Orientales,  Se  fon  fruit, 
XI.  659.  Plantain  dont  on  fait  des  habits  , 6 00. 
Autre  cfpecc  de  Plantain,  66 1.  D’où  l’eu  tire 
le  fruit  nommé  Plantain  d’Amérique,  XIII.  401. 
Trois  cfpeccsdc  Plantains,  XIV  110.  Dange- 
xeufe  propriété  de  l'une  , ibid.  Liqueur  faite  du 
fruit  de  Plantain,  XV.  611. 

Plantains,  lies,  11L  491»  49).  Files  font  aufG 
nommées  Iles  de  Tota  , y 69. 

Plant anmi  , Secret,  des  Arobaf.  à Rome  , IX.  111. 

Plantano,  voy . Plantain. 

Plantation  , nommée  pain  & vin , V.  116.  Magni- 
fique plantation  de  M.  Mulder,  ijj  Diverfes 
plantations  Angloifes  fc  forment , XIV.  466. 
Importance  des  plantations  de  Tabac , XV.  697. 

Plaqtes:  Une  fort  fingulicrc  , I.  )87-  Plantes  de  la 
iUie  de  S.  Auguftin  , II.  49.  Plante  pzife  pour 
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uuc  efpccc  d’Euphorbtutn  , îyy.  Plante»  cutieu- 
fes,  414.  Une  qat  porte  la  graine  de  mufe  on 
xmbrertc , &'  la  deferiptiun , «47.  Plantes  S;  ta- 
fines  de  la  Côte  Occidentale  d'Afrique,  III. 
171  bfuiv.  Ufage  d'une  plante  pour  le  papier 
de  la  Chine,  VI.  iyy.  Catalogne  Chinois  fur 
les  plantes,  1S7.  Heurs  des  plantes  Chinoifes , 
476.  Plantes  médicinales,  481.  Plantes  du  Pays 
des  Mongols , 604.  Plante  qui  reflcml le  au  Saf- 
fraa , VII.  J4«.  Nom  &.  venus  de  divetfes  plan- 
tes St  de  drogues , VIII.  au  lai  des  pages  1 j y îc 
1 y«.  Plante  cutieuf.  qu'un  Jefuite  fait  dcffner, 
IX.  1 Si.  Plantes  Européennes  dans  un  Pays  de 
l’Aiic , X.  ioé.  PlantcslcnCtivcsdcs  Philippines, 
419.  Plantes  fort  eftimées  des  Médecins  du  Ja- 


pon , y 10.  Plantes  médicinales  dans  une  Provin- 
ce du  Japon , yy4>  Plantes  d'une  rite  veitu,  y y y. 
Plantes  du  Japon,  yyS  é'/civ.  Plantes hullculcs , 
661.  Plantes  Européennes  au  Japon  , «64.  Plan- 
tes que  les  Japonois  dépouillent  de  leur  venin  , 
ibii.  Plantes  de  la  Mer  du  Sud , XI.  147.  Plan» 
che  de  figures  de  divcrfes  plantes , 110.  Plante» 
du  Pays  de  la  Nouvelle  Hollande,  itl  à la 
Note.  Plantes  fingulieres  du  Malabat , 414.  Des- 
cription d'une  Plante  extraordinaire  de  Mer, 
y 11.  Plaotcs  des  Indes  Orientales , 4 y y (y  fuiv. 

■ Plantes  particulières  du  Japon , ttjo  & fuiv. 
Plantes  de  file  Efpagnole,  XII.  1 ; 4 6-  fuiv. 
Plantes  de  la  Nouvelle  Efpagne,  3946-  fuiv. 
Plante  venimeufe  dont  l'cfict  eu  réglé , 617.  pro- 
grès des  plantes  d'Efpagne  au  Mexique,  6 14. 
Plante  (ïngulicre  nommée  bois  de  lumière  , 
XIII.  808.  Plantes  de  Quinquina  , XIV.  16. 
Plantes  qui  procurent  des  vifîons,y4.  Plante 
fenfitive  fort  commune  dans  l'Illhmc  de  l’Amé- 
rique , 109.  Sa  hauteur  à Guayaquil,  ibid.  Plan- 
te qui  tend  les  femmes  fécondes,  167.  Plantes 
fingulicrcs,  I7S.  Plantes  du  Brefil,  ycy  & fuiv. 
Plantes  de  Surinam,  y 17  fuiv,  Plantes  Se 
Chenilles  fort  (ingul.  yiy.  Plantes  psrriculietcs 
au  Pays  de  la  Virginie  , 509  ù fuiv.  Plantes  de 
teinture , y 11.  Effets  extraordinaires  d'une  plan- 
te, y 1 ; . Plantes  mcdecinalcs  de  l'Amérique  Sep- 
tentrionale , XV.  »;<  Plantes  du  Pays  de  Spix- 
berg , 17».  Règle  pour  le  tranfport  des  Plante» 
8c  des  graines,  70  6.  Different  es  fortes  de  Plante» 
8e  de  légumes , 707. 

Plaques  d'or,  XII.  > x K. 

Plat  ( Jeu  du  ) , XV.  74. 

Plata  : Pour  ce  qui  a rapport  à ce  nom , voy.  Pla- 
ta  ( Montagnes  de  ). 

Plata  ( Rivière  de  ) , ou  l’rara  , II.  379.  Deferip- 
tion  de  la  Baie  de  cette  Rivière  nommée  Ri- 
vera de  Plata  . yst.  Rio  de  Plata,  IV.  477. 
Montagn.  de  Plata, dio.Rio  de  la  Plata ,X.  ,44. 
Rivictc  de  Plaça , XI.  111.  Ile  de  Plata  , 8c  d'où 
lui  vicnc  ce  nom , y yo.  Sa  defetiption , ibid.  Ile 
de  Prata,  40*.  Richeffes  qui  s'y  trouvent  enfc- 
velies  ibid.  Qui  donne  le  nom  à file  de  la  Plata, 
XH.  îoy.  Rio  de  U Plau  appeliée  aufft  los  Pla- 
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tos , ibU.  Ville  de  Plaça,  XIII.  149.  Audience 
de  Plaça  , 198.  Archevêché  de  Plaça  6c  (es  Cor- 
regimens,  3 1 3.  Ville  de  Plaça , 3 14.  Rivière  de 
Plaça,  J 31.  Ile  de  Plaça,  434*  Carccdc  la  Riviè- 
re de  la  Plaça , XIV.  5 y . Source  & cours  de  Rio 
de  la  Plaça , qui  porte  auflî  le  nom  de  Paraguay , 
ibid.  Tcms  de  fa  découvcrcc  par  les  Efpagnols, 
y 6.  Origine  du  nom  de  Rit»  de  la  Plaça,  39. 
Côte  du  Gouvernement  de  Rio  de  la  Plaça  juf- 
qu’  au  Brcfil , 100. 

Platane,  arbre , VI.  439.  Divers  Placancs  des  Phi- 
lippines , X.  417,  Platanes  de  l'Ifthmc  d’Améri- 
que, XIV. 104. 

rlacc  ( Maître  de  la  ),  XI.  330.  Ile  nommée  Pla- 
ce , ou  à pierre  à fufil,  XIV.  4 77. 

Plarillas , lortc  de  toile,  III.  468. 

Plarinus  \ Johannes) , Prèctc  Lapon  , XV.  317. 

Platon  , Cité  , IX.  8. 

Platon  de  Donghcl , nom  d’une  chaîne  de  Rocs  , 

II.  49  3-  Village  nommé  Donghcl , ibid,  les  Rocs 
'de  Platon  de  Donghcl  cités,  503. 

Platos  . los  ) , voy.  PI  ata  , Montagnes. 

Playa-forroofâ , nom  d’un  endroit  de  Pile  Je  Ma- 
dère , II.  j.83. 

Plcllis  ( du  ),  François,  piifonnicr  captif  à l’Ile  de 
Ccylan,  VIII.  514&  313.  Du  Plcflîs  meurt  de 
chagrin,  XV.  445.  kivictedu  Plcllis,  ci 3.  Du 
Tlcllis.  Officier  François,  monte  à l’aflaut  par 
une  échelle , 4 < 9 

Pleureurs , cfpcce  de  Singes , voy.  Bcvailcrs.  Plcu- 
reufes  des  morts,  III.  433 

PIcyRer-Placts,  voy . Grand  Foro. 

Plie  , Poilfon  , IV.  159.  Il  y en  a dans  le  Fleuve 
S.  Laurent,  XV.  119.  Monftic  manu  nommé 
Tête  de  Plie,  x^. 

Pline  le  Naturalise  » cité  , I.  191 , 1*3  , 197.  Ce 
qu’il  dit  fur  la  Torpcdc , III.  319.  Pline  , cité  , 
VIII.  374-  X.  411. 

Plizoge  , Rivière,  III  383. 

Plizoje  < Lac  de  ),  III.  371. 

Plomb  , III.  48  Mine  de  plomb , &c.  dans  des 
Montagnes , VI.  47.  Autres  Mines  de  plomb 
& d’étain  , IX.  307.  Plomb  commun  au  Japon  , 
X.  654. 

Pluie  prodigieufe  , 1. 178.  Les  Anglois  réduits  à re- 
cueillir la  pluie  , 306. Pluie  rare  , II.  119.  Effets 
de  U pluie  6c  du  tonnerre  au  Sénégal , 4 y 8.  La 
pluie  fegne  pendant  fit  mois  à Sierra  Leona  , 

III.  130  Pluie  de  la  Côte  Occidentale  d’Afrique , 
îyi.  & fuiv.  Autre  explication  des  pluies,  iy4. 
F.ffcts  pernicieux  de  la  pluie  fur  la  Côcc  d’or, 

IV.  110.  Pluie  chaude  comme  le  feu.  349. 
D’où  viennent  les  pluies  dans  les  Pays  voifins 
de  la  ligne  , 4*8.  Pluie  miraculcufè  ,371.  Pluies 
du  Pays  de  Congo,  V.  4 3.  Pluie  favorable  , 
VIII.  418.  Pluie  terrible,  IX.  113.  Terribles 
pluies  nommées  Olifan  , X.  17.  Pluies  qui  répa- 
renr  l’épuifem.  de  l'eau  à bord  d’un  Equipage  Je 
Mer , XI.  y 1 8.  Les  Baies  plus  fujettes  aux  pluies 
que  les  Pointes  de  tcric  ,613.  Grandes  pluies  de 


quelques  endroits  des  Indes  Orient-  414.  Pluies 
plus  ordinaires  fur  les  Montagnes  , ibid.  11  pleut 
plus  la  nuit  que  le  jour  , 4iy.  Pluies  de  Porto- 
Bclo , XIII.  147.  Jamais  de  pluie  dans  les  Val- 
lées du  Pérou  , y 31. 

Pluman  , commande  un  petit  Bâtim.  Angl.II.  480- 

Plumes  de  la  Chine,  VI.  x4o. 

Plumier,  Religieux,  XIV.  178. 

Plunkec , Capitaine  & Chef  de  Comptoirs  Anglois  , 
II.  34y.  Cité,  III.  139.  M.  Plunket  Gouver- 
neur du  Fort  de  111c  James  :.Sa  mort  caufée 
par  le  tonnerre  ,481.  Comment  il  fauve  fa  vie , 
483.  Cité  , IV.  131. 

Plutarque,  cité,  IV.  4 34. 

Pluviers  de  la  Mer  du  Sud,  XIII.  yoi.^ 

Plymouth  ( Nouvelle  ) , Ville,  6c  par  qui  fondée  , 
XIV.  313.  Province  de  Plymouth  , 333» 

( Fernando  1,  Voyageur  Portugais,  découvre 
File  Hermofa  , I.  1 3. 

Po , Ordre  de  Places  fortes,  VI.  443. 

Poa  del  cabra,  ou  bois  de  Serpent , aibre,  6c  fes 
vertus,  V.  73. 

Poang-tiou , Village,  V.  333. 

Poangiic  ( Vallée  de),  XIII.  4*8. 

Pobumbic,  petit  F.tar,  XI.  ijo. 

Pocahontas , Ptincelfc  Indienne,  & for»  hiftoire* 
XIV.  468.  Elle  époufe  un  Gentilhomme  An- 
glais, 4 49.  Elle  palfe  en  Anglcrcire.  Requête 
préfeivéc  pour  elfe  a U Reine,  ibid.  Comment 
elle  eft  traitée  à Londres  , 471-  Sa  mou , 47J-. 

Pocamoki , Rivière,  XIV.  483. 

PoenfTer,  Place  , Se  fa  Douane  , IX.  391.  Cette 
Ville  nommée  auflî  PocafTar,  406. 

Pocatsjctti,  arbridcau  , & fes  vertus,  XI,  437. 

Pockcfo,  Village,  IV.  to. 

Poclcquefo,  Village,  IV.  17. 

Poe oa ire  , atbriifcau  . XIV  $10. 

Pocock , DoéFcur  Géographe,  1.  148. 

Pocona  , lieu  , XIII.  17?- 

Pocofon , Rivière,  XIV.  484. 

Podaguel  ( Rivière  du  ),  XIII.  418. 

Poddas,  petit  Peuple,  VIII  31 4. 

Podi , cfpcce  de  farine,  & fon  ufage,  VIII.  iyy« 
Cette  meme  drogue  citée,  XI.  47  3. 

Podrida  ( Olla),  mets  Espagnol , IV.  311. 

Pœoni , aibrc  , III.  143. 

Poefampana  , fil  6c  dequoi  compo'é  , IV.  39 *• 

Poefana  , fil , & dequoi  compofé  , IV  391. 

Poclics  : Poefie,  Japonoife,  II.  100.  Un  PocteMu» 
ficicn  Negre,  349.  Pérîtes  planches  chargées 
d’emblèmes  S:  de  Poefie,  VI.  140.  Goût  des 
Chinois  pour  la  Poefie  , 187  , & fuiv.  Poefie  fle 
Eloquence  Chinoifes  , 189  Poètes  Chinois  , 6c 
qualités  de  leur  Poclîc  , ibid . Poefie  fans  rime, 
190.  Poefie  Siamoife  , IX.  i4j.  La  Langue  des 
Incas  du  Pérou  cultivé  par  les  Poètes,  XIII. 
t7  3.  Exemples  de  la  Poefie  Péruvienne  ibid. 
Defeription  poétique  de  Rio  Negro  , XIV.  l4. 
Poème  à la  louange  de  Ralcigh , 341.  Anecdote 
fur  un  Poète  Anglois,  j jj. 
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Po’éces.  Voy.  roc  fies. 

Poct-tchm-fu  ( Montages  de  ) , Se  leur  fituation  : 
V.  3*3. 

Poianko  (Jean)  Millionnaire  Dominiq.  V.  401. 

Poids  : Ceux  du  Royaume  d’Achin  , I.  37 6.  Ceux 
de  la  Chine,  VI.  115  , &fuiv.  Poids  des  Indes 
Orientales,  VIII.  1 y 6 . Poids  de  Surate , IX-  j y , 
39.  Poids  de  Mocka,  y j.  Poids  de  Siam  , 169. 
Ceux  du  Decan,  X.  87. 

Poignards  : Riches  Poignards  de  la  fabrique  de  Zi- 
mina,  I.  146  Se  147.  Une  cfpccc  de  Poignard 
appcllé  Greffe  , 390.  Poignards  d’or  dont  la 
Reine  de  Patanc  tait  prêtent  â pluficurs  Anglois, 
II.  to8.  Figure  d’un  poignard  des  Nègres,  IV. 
tac. 

Poil , que  les  Eléphans  ont  à la  queue,  fon  ufage  » 
V.  79.  Hardieffe  des  Nègres  à le  couper.  Ce  poil 
reçoit  un  culte , ibid. 

Poincy  ( Commandeur  de)  , Gouverneur  Général 
des  Iles  du  Vent , XV.  378  & fuiv.  Cité  , 447* 

& fuiv.  Superbe  Château  de  ce  Commandeur , 
438.  Cité  , 669 . 

Poia  rang , Village , V.  3)1. 

Poinre  , ou  Cap  , voyez  les  2 leurs  articles  parti- 
culiers . Paies  plus  fujettes  aux  pluies  que  les 
Pointes , XI.  t. 

Point  es- naïves,  forme  de  pierres  précicufcs,  IX. 

H*.  . L . 

Poincis  ( M.  de  ) , François , enlevé  un  butin  a 
Carrhagcnc,  IV.  417.  Cité  * XIII.  153. 

Poioné,  lieu  , VIII.  47. 

Poireaux  Se  Oignons  du  Japon  , XI.  70$. 

Poire  géante,  fruit,  V.  71. 

Poirier  piquant , ou  la  Raquette  , fon  fruit , avec 
foti  infcdlc  , XII  601.  Defeription  de  l’infcttc, 
60 1.  Poire  piquante  Se  Ananas,  XIV.  icy.  Ra- 
quette Se  fon  fruit , XV.  717.  Obfcrvation  fur 
ce  dernier  article  ,7x8. 

Pois  , d’une  cfpcce  fingulierc  , II.  6 47.  Pois  fou- 
terrains,  III.  410.  Pois  Se  fèves  de  la  Côte  d’or, 
IV.  114.  Figure  des  pois  de  Juida,  331.  Pois 
Singuliers  Se  leur  defeription  , ibid.  Différentes 
fortes  de  pois,  «87.  Arbre  aux  pois , VI.  460. 
Pois  vifqucux  ,473.  Fruit  nommé  Pois  de  Mer- 
veille , XI.  6j6.  Pois  d’Angola,  XV.  707. 

Poife  luke,  Province  ou  Royaume,  X.  487. 

Poifons,  des  Philippines,  X.  4ï 8.  Effets  furpre- 
xians  du  poifon  des  fléchés , XIII.  8.  Poifon  des 
fléchés  Indiennes,  n.  Scs  effets  dans  fes  blcf- 
fures.  Effroi  qu'il  caufc  aux  Efpagnols , ibid. 
Expériences  du  poifon  des  floches  Indiennes, 
XIV  yi.  Poifons  & Antidotes,  lyy.  Effet  du 
poifon  d'un  Serpent  à fon  net  tes  , 1 66.  Poifon 
fubtil  des  fléchés,  348.  Diffcnlté  du  remède, 
ibid.  Si  le  fuc  du  Manioc  cft  un  poifon  , XV. 
7*  *• 

Poiffons  : Il  y en  a de  fort  curieux  vers  les  Co- 
tes d'Afrique  , I.  184.  Planche  de  la  vue  d'une 
chafle  de  poiffons  volatis , ny.  Poillbn  monfir. 
098.  Abondance  de  poiffons& d’oifeaux , 4.48. 
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Poiffons  cxccllens,  II.  141.  Poiffons  , Serpens 
d'eau,  303.  Abondance  furprenante  de  poillons, 
313.  Poillon  appcllé  Mcar , Se  ufage  qu'on  en 
peut  faire,  361.  Poilf.  de  l’Ilc  de  May,  ou  Mayo, 
370.  Une  efpcce  nommée  Poiffon  d'argent , 
ib:d.  Poiffons  de  l’Ilc  de  S Jago , 377.  Abon- 
dance de  poiffon  dans  l'Ilc  de  S.  Jean  ou  Brava  , 
399.  Amorce  pour  le  prendre  400.  Poiffons  de 
la  Baie  d’Arguim,  419  II  abonde  dans  la  Baie 
de  Portcndic , 444.  Differentes  cfpeces  de  po;f- 
fon  au  Sénégal , & d'où  viennent  leurs  noms, 
4y y-  Poiffon  d'une oualité  fort  fingulierc,  111. 
37  Poiffon  infclté  a une  odeur  de  mufe,  38. 
Quantité  de  petits  poillons  dans  un  ruiffeau,  3 . 
Pcilfons  du  Tropique  , 77.  Poiffon  monftrucux 
nommé  Requin  ou  Schark  , 81.  Différentes  cf- 
pcccsdc  Poiffons  à Sierra  Leona  , 116.  Poiffons 
ui  accompagnent  les  Requins , 141.  Poillons 
ivers  , ibid.  Figures  de  Poiffons  Se  monftrcs 
marins  de  la  Cô;c  Occidentale  d'Afrique  , voy. 
les  planches,  yir.  Leurs  deferiprions , ibid.  6* 
fuiv.  Grande  quantité  de  poiffons  dans  un  Lac  , 
313.  Poiffons  de  plusieurs  cfpeces  au  Paysd’If- 
fini , 4x1.  Les  poillons  fc  nourriffenc  des  her- 
bes de  mer,  4*7.  Divers  poiffons  près  du  Cap 
Xerd  , 448.  Dauphins  Se  poillons  volans  , ibid. 
Poiffons  extraordinaires  , 471  Poiffon  , monllrc 
inconnu , fa  defeription,  y 8 8.  Poiffons  extraor- 
dinaires , & leurs  deferiprions , y 89.  Trois  poif- 
fons monftrucux  & leurs  dcfciiptions  ,6 3 y. 
Efpcccs  de  poiffons,  fuivans  les  fnilbns,  IV.  1 17. 
Poiffons  Fétiches  , 16 t Néccfliié  du  poiffon  fur 
la  Côte  d’or,  136  Poiffon  d’eau  douce  : Trois 
efpcccs  remarquables  «la ns  les  Rivières  de  la 
mène  Côte  , xy?.  Poiffons  de  met  ^ ibid.  Poif- 
fon royal  ou  le  Nègre  , Se  fa  figure  a nii  que  du 
poiffon  Fétiche,  ty8.  Don  le  poiffon  Fétiche 
tire  fon  nom,  16 1 Taxe  fur  le  poill'on  à Juida  , 
331.  Deux  poillons  fmgulicrs  ; la  l une  Se  le 
Singe , 3 y 'i.  Poiffons  d’eau  «louée  de  J uida  , 3 y 7. 
Poiffon  monft  ueux  , 4 9*.  Un  poillon  volant 
tombe  fur  un  Vaiffeau  ,331.  Petits  poiffons  qui 
fevent  de  cortcge  au  Requin  , 333.  Divers 
poiffons  ou  plutôt  Monftrcs  marins  , 373  *. 
Poillons  de  la  Rivière  de  Zaïre  , 6 1 y.  Le  poif- 
fon royal  >ibid.  Poiffons  à coquille  qui  s'atrach. 
à des  branches  d'arbres , V.  17.  Divci  fes  cfpe- 
ces de  poillons  font  la  nourriture  du  Pays  de 
Congo  , 91.  Poillon  de  rocher  nonmmé  Ambi- 
zi  omatare , ibid.  Poiffon  de  la  foime  d’un® 
roue,  93.  Poiffon  femme  , ibid.  Baie  des  poif- 
fons , x 1 1.  Poillon  laiffé  à fcc  par  un  ouragan  » 
119.  Le  poiffon  brun  , fa  groffeur  Se  longueur, 
104.  Poiffon  volant  & poiffon  d’or , ibid.  Fi- 
gure de  divers  poillons  & de  monftrcs  marins, 
lof.  Poiffon  cornu  , voy.  Machoran.  Poiffon 
d’argent,  106.  Légion  de  poiffons  volans,  18  t. 
Poiffon  préparé  à la  Chinoife  , 473.  Grande 
abondance  de  poiffon  , 497.  Rivières  remplies 
de  pluficurs  cfpeces  de  poiffons , VI.  3 y.  C«jm- 
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ment  le  poiiîon  du  Kyang  fc  tranfportc  , 40, 
Combien  la  Chine  a de  poillons,  49  3.  Com- 
me ne.  le  fray  de  poillon  (e  tranfpoitc  & fe  nour- 
rit. Le  poilfon  armé , & pourquoi  ainfi  nom- 
mé, | ibid.  Poiiîon  farine  : Pourquoi  ainiî  nom- 
4 96.  Poil! on  l'ale  de  mer  , Le  poiiîon  jaune 
nommé  Whang-yu.  Le  Kiu-yu  , ou  la  Dorade, 
ibid.  Lac  où  le  poilfon  fe  pétrifie,  499.  foulon 
xouge  & délicat,  337.  Les  Bramincs  charment  les 
poillons  voraces,  VII.  363.  Prodigieufe  quan- 
tité de  poilfon  dans  un  Étang  ou  Lac  Crié,  47^. 
Planche  de  la  figure  d'un  poilfon  volant , à la 
fin  du  ftptieme  l'omc.  Témoignage  d’un  Voya- 
geur fur  h multitude  de  poillons  volans , VIII. 
199-  Poilfon  à tête  humaine,  104  & X03.  Poil- 
fous  extraordinaires  nommés  HollanJois , 4 3 4. 
Poilfon  de  file  de  Ccylao,  437.  Pays  où  on  en- 
grailfc  les  Belliaux  avec  du  poilfon  , IX.  49. 
Poilfon*;  du  Menan  , 31  3.  Observations  fur  di- 
vers poillons,  5 zo.  Exemples  qui  les  vérifient, 
511.  Conjecture  fur  les  propriétés  d'on  poilfon  , 

J zi.  Efpcccs  finguliercs  de  poilfons , ibid.  Poif- 
fons  d’une  forme  monltrucufe , 391.  Poilfons 
cmmuzelés  d’un  anneau  d’or,  X.  115.  Poillons 
auxquels  les  eaux  de  l'Indus  font  changer  de 
couleur  , zos.  Poilfons  du  Japon  , 6-7 1 & fuiv. 
Abondance  de  poilfons  , XI.  3 ) . Poiiîon  de  Pile 
Juan  Fernandez  & fon  abondance,  1 3 4.  Com- 
bat d’un  fcrpcnc  contre  deux  poilfons,  131. 
Poiiïbn  Juif,  38t.  Aboodance  d'excellent  potf- 
fou , 50 J.  Poilfons  plantes , dont  les  nidsd’oi- 
feaux  qui  fc  mangent  font  compofés  , 71t. 
PoilTon  monftrucux  , XII.  jt.  Poilfons  de  Pile 
Espagnole,  13t.  Poilfon  à coquilles  nommés 
pied  de  Cheval  , 473.  Poilfons  de  la  Baie  de 
Carihagenc  des  Indes,  XIII.  iff.  Poiiîon  de 
Lima,  348.  Deux  efpcccs  de  poillons  propres 
aux  Iles  Fernandez  , jco.  Vertu  de  l’une  de  ces 
efpcccs  , ibid . Poilfons  de  l’Ifthme  de  l'Améri- 
que, XIV.  itf.  Comment  on  prend  le  poilfon 
au  Pays  de  Guayaquü,  1 30.  Poilfon-bccul , 134. 
Poillons  du  Chili,  17  4.  Poilfon  Coq  , ou  Pc- 
jc-Gallo,  ibid.  Poilfon  monltrucux , 1 89.  Poif- 
fons  du  Biclîl  , 300  & fuiv.  Ceux  de  la  Baie 
d Hudfon  , 437.  Poilfons  du  FlcuveS.  Laurent 
& du  Golfe,  XV.  iz 9.  Poilfons  des  Lacs  de 
l'Amérique  Septentrionale , 130.  Poillon-blanc 
délicieux,  131.  Poilfon  doré,  ibid.  Poilfon  à 
nageoires,  193-  Deux  fortes  de  poilfon  étoile  , 
Z97-  Gros  poilfon  blanc,  198.  Poilfon  Rofe  , 
jot. 

Poivre  ( Côte  du  ) , voy.  Malagucttc  ( Côte  de  ). 

Poivre  de  Guinée  , nommé  Banguc , III.  Z14.  Def- 
cription  de  la  Plante  qui  le  produit , ibid.  Pi- 
ment, cfpccc  de  Poivre,  613.  Commerce  du  Poi- 
vre abandonné  des  Européens.  Autrefois  exercé 
par  les  Marchands  de  Barbarie.  Il  fc  nomme 
graine  de  Paradis  , ibid.  Qualités  d'une  efpcce 
de  Coriandre  qui  devient  Poivre  , V.  73.  Poivre 
de  U Chine,  VI.  459,  Combien  le  Poivre  com- 
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mun  à Bantam  , VIII.  98.  Le  Roi  d’Achin  fait 

. couper  les  arbriflcaux  qui  portent  le  Poivre, 470. 
Poivre  blanc  & autre  , 6 II.  Baie  du  Poivre, XI. 
19.  Propriétés  du  Poivre  pour  la  Médecine,  484. 
Figure  du  Poivrier  voy.  la  Planche  éjS.Defcrip- 
tion  du  Poivrier,  661.  Sa  culture,  ibid.  Deux 
fortes  de  Poivre  , 64 3.  Ce  que  le  Poivre  coûte 
aux  Hollandois  , ibid.  Plante  nommée  Poivre 
d’eau  , 7 17.  Arbrifleau  , Poivrier  du  Japon,/£i<f. 
Quatre  fortes  de  Poivres  longs , XII.  397.  Poi- 
vre de  Tabafeo  ,6 19.  Poivre  long  du  Mexique, 
£10.  Deux  Poivres  de  l'Iflhme  de  l'Amérique  , 
XIV.  107.  Poivre  du  Brefil , 3 14.  Poivre  & Epi- 
ceries fines  delà  Martinique,  XV.  330. 

Poix  : Méthode  pour  tiret  celle  de  l'arbre  appcllé 
Pin  ,11.  Z39  A*  fuiv. 

Pojoktey  ,Lac,  VII.  383. 

Polcalfets,  Peuple  Indien  , XIV.  340. 

Poker  fon  , Canton  de  la  Côte  d'or , IV.  117. 

Pokko  , Defeription  de  cet  Oifeau  , IV.  Z48.  Com- 
ment il  fert  d'arnulcmcnc  aux  Hollandois,  149. 

Pola  , Ile,  XV.  437. 

Polder  , Place  , IV.  71. 

Pole-cat,  ou  Chafouin  , animal , III.  19  j. 

Polccat-  IfianJ  , petite  lie  , XV.  419. 

Polcman  , Capitaine  Hollandois  , V.  304. 

Polent  ( Marquis  de  ) , & fa  Machine  , XIII.  47 r. 

Polcur(  Jean)  , Traducteur,  XII.  vij.  de  l’avant- 
propos. 

Polla , Divinité  des  Chingulais  , VIII.  330.  Fruic 
fauvagede  ce  nom,  340. 

Pollcmcdouy  , Saint  Mahomécan  , & fon  tom- 
beau, X.  4i. 

Pollcra  , forte  d'habillement  de  femme,  XIII.  363. 

Polio  , herbe  commune  & médicinale,  X.  418. 

Pollun  , lie  , IX.  444. 

Polmcr  (André),  Anglois  , febat  en  duel , II.  169. 

Polo  Betum  ( Iles  de  ) , I.  377. 

Pologne  , Royaume  , X.  11 6. 

Polo  ( Marco  ) , Vénitien  , apporte  l’aiguille  ai- 
mantée en  Europe  , I.  p.  ix.  de  l’introd.  Yoya- 

fes  par  terre  de  ce  Vénitien  à la  Chine  , V.  119. 

clairciilcincnc  de  fa  Géographie , 3x7.  Ciré, 
VI.  18.  118.  393-  VII.  3 z.  Voyage  de  Mar- 
copolo  en  Tartaric  , Z48.  X49.  Carte  pour 
fon  voyage,  z4$.  Voyages  de  Marco- Polo  , ou 
Marc-Paul  en  Tartaric,  307.  A»  fuiv.  Sa  nai£- 
fance,  308.  Il  va  en  Tartaric  avec  fon  Père  Se 
un  autre  Vénitien  de  fa  famille  , ibid . Faveur 
qu’il  acquiert  auprès  de  l'Empereur  Kublay, 
309.  Recherches  fur  les  Traduction  & les  Edi- 
tions de  Marco-polo.  On  doute  en  quelle  Lan- 
gue l’Ouvrage  clt  compofc  , ibid.  Il  clt  pii— 
foncier  à Gènes , 3x0.  CaraCtere  de  Marco  po- 
lo , 311.  Obligations  qu'on  a aux  decouvertes 
de  Marco-polo.  Imperfections  de  fon  ouvrage  , 
ibid.  Ses  erreurs  ou  fictions  hiltoriqucs  , 3x1. 
Objections  contre  la  vérité  de  fes  Voyages,  3x3. 
Ce  qu’on  peut  s'imaginer  de  plus  favorable  à ce 
Voyageur  , ibid.  Lumières  qu'on  peut  tirer  de 
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cette  variété  de  fentimens  , 514.  Supplément  Pombriand  ( M.  ) , Volontaire  François , XIII.  jo. 

fur  ce  qui  fuie  le  retour  de  Marco  polo.  Nom  Pomet , Ecrivain  & ce  qu’il  dit  de  la  Civette , 11L 

de  Ton  Palais  qui  fubftftc  encore,  fête  fîneulic-  193. 

rc  qu'il  donne  à Ton  retour  , ibid . Il  cil  fait  Pomey , Ecrivain,  III.  dit. 

prisonnier  de  gtveire  & conduit  à Gènes , jxy.  Pomgatur , Monaftere  , IX.  419. 

Comment  il  compofc  fa  Relation.  A quoi  l'on  Pomiferay  , Village , IX.  47  y. 
fc  borne  dans  l’Extrait  fuivant,  ibid.  Méthode  Pomme  de  pin  , voy.  Pins.  Pommes  pierreufes- 
dc  l'Auteur,  31 6.  Divers  Pays  par  lefquels  il  III.  1 69.  Efpcce  de  pomme  au  Royaume  d’If- 

paflc.  Il  pâlie  par  Otmuz,  ibid.  Deux  routes  fini,  419.  Pomme  de  Cormantin  , IV.  no. 

depuis  Kampion , la  première  )tt.  La  féconde  Efpcce  de  pomme  appellcc  fruit  du  Roi,  X. 

$ij.  Tours  de  magie  que  Polo  attribue  aux  401.  Pommier  à étoile  , XI.  37  t.  Pommier 

Prêtres  de  Tartarie,  j x6.  Voyages  de  l'Auteur  d’Inde  Se  fon  fruit,  66  j.  Pommes  fort  véni- 

dans  le  Katay  5:  autres  Pays  par  l’ordre  de  l'Em-  ineufes,  XII.  139.  Pomme  d’amour,  <14. 

percur , 318.  6* fuiv.  Di vifion  du  chemin  , 319.  Pomme  de  Sodome,  XIV.  313.  Effets  d’une 

Cité,  JJ1»  JJ4*  Son  Voyage  dans  la  Chine  efpcce  de  pomme,  313  Plante  appclléc  pomma 

méridionale , 3 38.  Il  cft  revêtu  d’un  Gouverne*  de  Jamcliown , qui  rend  imbéciles  ceux  qui  en 

ment,  339,  cité  341 , j 44  * J4Î  > 34*.  347-  mangent,  ibid. 

obfervations  fur  les  Tattarcs  & fur  la  Cour  du  Pommeraie ( M.  ) , Volontaire  François,  XIII.  jo. 

Khan,  348.  Différence  entre  fa  Relation  & ccl-  Pompe  , Phénomène  , IX.  117. 

le  de  Rubruqu  s , ibid.  Religion  qu'il  attribue  Pompclmous,  fruit , XIV.  314. 

aux  Tartarcs  , 349,  351.  Ce  "qu’il  die  de  la  Ruf-  Pompemay,  Village,  voy.  Pandos. 

fie,  jyj  , cité  3 36  , 359  , j 6 : , 361,  J6 3,  364,  Pompena  ,ou  Ponni  , Ville,  IV.  83. 

369»  J70,  371,  371.  Obfervation  fur  l’ou-  Pompctanc , Port , III.  jo. 
vrage  de  Marco-Polo  , 57 J . Pluficurs  Voya-  Pomphilcu , Rivicre , IX.  41J. 
gcuis  qui  l’ont  fuivi  , 374,  J7y  Cité,  417.  Pompion  , melon  d'eau  , III.  17;. 

VIH.  134.  Zipangri  de  Marc  Pol  , X.  j6o>  Pomponius,  Ecrivain  , I.  193.  Ciré,  T97. 
cité  561.  XII.  18.  Pompoque  , ou  Copalxocotl , arbre  , XII.  60I. 

Poloma,  Village,  IV.  439.  Pompus , Amiral,  X.  J4J. 

Po-lo-niye  , fruit , voy.  Ja-ka.  Ponc  , arbre  & propriété  de  fon  bois,  XI.  66 5. 

Polon  , arbre,  II.  yjo.  Description  de  cet  arbre  Bois  de  Ponc , 677. 

nommé  auffi  le  fromage  , III.  166.  Le  Polon  Poncanor,  Principauté  , IX.  473. 
ouïe  fromage  de  Juida  , IV.  jyo.  Poncaverc  ( Jean-Baptifte  de  ) , Génois,  Maître 

Folonga,  fcrpcnc , & fa  longueur  , VIII.  348.  d’un  Vaiffeau  , XIII.  19. 

Polo-Panfa,  Ile , I.  J97.  Ponce  (Fernand),  fait  des  courfcs  , XII.  106. 

Polo  Polo-fammah  , cérémonie  , III.  601.  Ponce  ( Jean  ) : Son  Voyage  , &e  motif  de  fon  er- 

Polo  pu  , Bourg  , VIII.  13.  pédition  à Boriquen  ou  Porcoric,  XII.  146.  Il 

Polos,  fruit,  Se  fes  autres  noms,  voy.  Jacks.  fc  met  en  portcllion  du  Gouvernement  de  cette 

Polofcre , Place  , VIII.  4*9.  Ile,  t yo.  Difficulté  qu’il  y trouve  de  la  part 

Poloyu  .Prince  &:  fa  rurne.  VIT.  78.  des  Infulaires  , ryi.  Il  les  foumet  & les  con- 

Polu,  fils  d'un  Général , voy.  Pulu.  damne  aux  Mines,  ibid.  Cité , XV.  *37. 

Polvilia,  Poudre  célèbre,  XII.  658.  Ponce  de  feon  , Vo’.igcur  Si  fes  decouvertes  » 

Poly  , Village,  X.  86,  XII.  175.  Il  part  de  l'Ilc  de  Portoric.  Sa  tonte. 

Polygaîe,  plante,  XV.  138.  Il  découvre  une  Terre  qu’il  prend  pour  une  Ile 

Polygamie  , en  ufage  parmi  les  Nègres,  III.  393.  & qu’il  nomme  Floride.  Diverfes  Iles  auxqucl- 

Excès  de  Polygamie,  IV.  19c.  Motifs  dont  les  les  il  donne  des  noms,  ibid.  Imagination  ro- 

Negresa  ttorilcm  la  Polygamie , 19 3. Comment  manelque  de  Ponce  de  Leon,  176.  Il  cherche 

exercée  au  Pays  d’Angoy  , ytt.  La  Polygamie  la  fontaine  de  Jouvence  , ibid.  Son  retour  a Por- 

peu  incommode  aux  EUiths,VII.  *9.  Polyga-  toric  , 177. 

mie  tolérée,  au.  Elle  cft  tolérée  auTonquin,  Ponce  de  Leon  ( Fernand)  , Officier  Efpagnol , 
IX.  100.  Règle  de  la  Polygamie  au  Royaume  XI II.  94. 

d’Afem  , 349.  Supplément  à la  Polygamie  , X.  Ponce  de  Leon  (Domjcan),  Officier  Efpagnol , 
411.  XIV.  66. 

Polype  , ou  Ika  , poiffon  X-  676.  Autres  Polypes  Poncel  ( Bas  fonds  de  ) XI.  403. 

d’cfpcces  différentes.  Les  nids  doifcaux  qui  fe  Poncer  ( Charles-  Jacques  ) , Voyageur , X.  308. 

mangent  font  de  leur  chair  , ibid.  Tentatives  Poncer  de  Bretigny,  tente  un  Etablilfcmtnr  , XV, 

fans  fuccés  fur  la  multiplication  des  Polypes  , 447. 

XIV.  yj.  Poncirartrain  , Fort  François,  XV.  66 3. 

Polypode  , XI.  7 iv.  Poncho  , habillement  fingulier  , XIII.  417» 

Pvîmbcro , nom d’Efehve  , IV.  638.  Poncipot,  Bailliage,  VIII.  317. 

rombo , ancien  Marché  de  chair  humain:  , IV.  6 jo.  Fonda  , Yrtlc  opulente,  brûlée  ôc  on  Général 
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défait  ,1.  133.  Ville  de  Fonda  Se  fon  Temple , Pongo  , Tambour  ou  Trompette  du  Roi  de  Loin- 
XI.  474-  . 39  7* 

Pondalcu,  Empire , IX.  479.  Pongrams , ordre  de  Prêtres  , IX.  69. 

Pondichéry  , fon  éloignement  de  S Thomc,  VIII.  Pong  fuk  kvu-vang  , Prince  Kalka , VIII.  47. 

6f o.  Dcfcripcion  de  Pondichéry  , IX.  603.  Pré-  Poniaring  , ou  vol , III  147. 

paratifs  de  guerre  à Pondichéry,  60?.  Origine  Ponis , lomme  d'argent  arbitraire  , IX.  $15  8c 

de  Pctablillemcnc  des  François  à Pondichéry,  614. 

rfoS.  On  commence  à fortifier  Pondichéry  , Pon  kou-fong  , Village  , V.  33$. 

Su.  Pondichéry  pâlie  au  pouvoir  des  Hollan-  Ponna  , atbre  , propriétés  de  fon  fruit  , XI. 
dois,  ibid.  Les  François  y rentrent  par  le Tiaité  664. 

de  Rifwick  , 6ix.  Ils  s y fortihenr.  Deferip-  Ponnam  picce de  monnoic,  VIII.  533. 
tion  de  Pondichcri.  Pian  de  cette  Ville,  ibid.  Ponni  , ou  Pompena  , Ville,  IV.  83. 

Les  Bramincs  font  la  richclfe  de  la  Ville  Se  du  Pono  abfou , arbre,  XIV.  3 ic. 

Pays,  413.  Rade  de  Pondichéry,  ibid.  Etat  du  Tononcour  , Place,  IX.  737. 

Gouverneur.  <>14.  Forces  de  la  Ville.  Hon-  l'onpon  fou , Rivière,  X.  177. 

neurs  & Privilèges  qui  y font  accordés  aux  Pon-pu  , Oificier  de  Jullicc.  Tribunal  des  Pon- 

François.  Un  Gouverneur  François  y fait  f ta p-  pus,  V.  311. 

per  monnoie.  Profit  revenu  à U Compagnie  Pons , Gentilhomme  François , périt  dans  uoe  ci- 
des  Indes  , ibid.  Forme  delà  monnoic  nommée  pédicion  , XIV.  474. 

Pagode  ,617.  Autres  monnoies  de  Pondichéry  , Ponfingrou  , Vi'lagc  , V.  371. 

ibid.  AccroilTement  de  rétabliircmcnr  de  Pon-  Po.it  { du  ),  Lieutenant  François,  XV.  447. 

dichéry  , 6 16.  Afylc  que  les  Peuples  cherchent  Pontchaicrain  , 0.1  Orléans,  Ile  . voy.  Kaygnu.  Le 

à Pondichéry,  61 1.  Piéparatifs  de  défenfc  à Comte  de  Pontchartrain  , Minière  delà  Mari- 

Pondicliéry  , 614  Réponfc  du  Gouverneur  aux  ne,  XIV.  614.  Fort  de  Pontchartrain , 711* 

demandes  du  Général  des  Marâtres  , $17.  Se-  Lac  de  Pontchartrain  ,-47. 

condc  réponfc  du  même  6t  7.  Pondichéry  s*at-  Pontego  (Rivière  de),  XIV.  7 

tend  à être  affiégée , Cx 8.  Conduite  du  Gou-  Ponter , bon  Village,  IX.  71a. 

verneur , 630.  Evénement  fingulier  qui  fauve  Pontgravé  , Négociant  Maloin  , XIV.  791.  Il 

Pondichéry  , ibid.  Honneurs  rendus  au  Couver-  obtient  des  Lettres  Patentes  du  Roi  pour  des 

ncur  François  par  la  Cour  du  Mogol  , 631,  Etabli ffemens  , ibid.  Cité  , tfoi. 

Tcrres&  prefens  qu'il  reçoit  de  Sander  Saheb , Pontion,  plante,  & fa  venu,  VIII.  137.  Cette 
ibid.  Vifice  que  le  Nabab  Saddetrend  au  Gou-  même  drogue  , citée  , XI.  6 73. 
verneur  de  Pondichéry,  6 31.  Pont-Lima  , Ville  , IX.  488. 

Ponente  ( Seftro  di  ) , Ville,  IV.  317.  Pon-to  (Ile de  ) fameux  pèlerinage  qui  n’cft  habi- 

Ponga,  arbre,  Se  fon  fruit,  XI.  664.  téc  que  par  des  Bonzes,  VI.  69. 

Ponganas  , titre  des  premiers  Officiers  de  la  Cou-  Ponconchan  , Village  , voy.  Potonchan. 

ronne  de  Bantam,  VIII.  J 96.  Ponto-vedro  , III-  414. 

Ponga  ngc  1 , Village,  X.  137.  Ponts  : Un  pont  de  Bâteaux,  V.  14É.  Pont  pavé 

Ponge  , Muficien  des  Jaggas , V.  101.  de  grandes  pierres  de  taille,  188.  Autres  ponts 

Pongelion  , grand  arbre  , Se  fes  propriétés,  XI.  de  pierre,  189.  Pont  de  pierre  tombé  en  ruines. 

“4-  • 334.  Pont  fervant  d'éclufc  & fur  lequel  un 

Fonghc  , Riviere,  IL  39t.  Temple  bâti , &c.  ibid,  Pont  de  Bâteaux  , 333. 

Pong-hu  ( Iles  de  ) , V.  198.  Ce  font  les  mêmes  Quantité  de  beaux  ponts  de  pierre,  338.  Pont 

que  les  Pifcadorcs,  voyeç  Pc-ho.  extraordinaire,  340.  Pont  de  pierre  fort  dure 

Pong-hyan-i , Ville , FoyraPong-hycn.  fur  un  bras  de  Mer,  387.  Beauté  du  pont  de 

Pong-hycn,ou  Pong-hyang-i , dernière  Ville  de  Lo-jung,  & d’où  il  tire  fon  nom  , 199.  Pont 

la  Province  de  Nan-king,  V.  497,  de  trois  arches,  417.  Ponts  de  Schau  hing, 

Pongo  , Contrée  , IV.  376.  Sign.  Ce  ce.  Elle  cft  418.  Beau  pont  , 430.  Grand  canal  & beau 

nommée  Royaume,  V.  97.  pont,  431.  Trois  poncsdcmarbrc,  43  3.Mul- 

Pongo  ( Sambian  ) , voy.  Sambian  Pongo.  titude  de  ponts  & leur  forme,  43  7,  Pont  de 

Pongo,  cfpecc  de  grands  Singes  , & leurs  pro-  marbre,  4)8.  Grand  pont  de  marbre,  4 39.  Di- 

prictés,  V.  87»  Manière  dont  on  prend  les  jeu-  vers  beaux  ponts,  443.  Divers  ponts,  447  & 

ncs,  88.  Les  Pongos  enlèvent  un  jeune  Negre.  448.  Vue  d*un  pont  volant,  470.  Pont  orné 

Ces  Animaux  nommés  aulfi  Quojas  Morros , Se  de  figures  d'animaux , 431.  Beau  pont  de  bri- 

Orang-ourang.  Un  Pongo  préfenté  au  Prince  ouc  , ibid.  Ponts  divers  473.  Deux  ponts  fur 

d'Orange  & fa  dcfcripcion,  ibid.  des  ruilTeaux  ou  torrens,  479.  Pont  de  trcntc- 

Pongo  de  Manccriche  , &ccquec'cft,  XIII-  383  trois  pi  Iliers , ibid.  Pont  de  bois  Se  de  pierre. 

Se  384.  Pongo  de  Manfciichc  , XIV.  19.  Mc-  4S9.  Beau  pont  de  pierre  bordé  de  figures  de 

furc  du  Pongo  de  Manfcrichc , 30.  Danger  de  Lions,  493.  Pont  de  bâteaux,  496.  Ponts  fur 

ce  Partage , jt.  deux  Rivières,  319.  Pont  fur  un  Lac  dans  l’in- 

teneur 
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Ponts  tournant , 19.  Pont  de  marbre  , it.  Canal 
àfix  ponts ,15.  Pont  fort  étrange,  jo.  Pont 
fort  remarquable,  45.  Célèbre  pont  de  pierre 
noire,  34.  Deux  ponts  fort  remarquables , 9 8. 
Pont  (outenu  par  des  chaînes  de  fer  , fpe&acle 
terrible  à la  vue  , 109.  Beauté  des  ponts  de  la 
Chine,  17».  Ponts  8c  Quais  des  Chin.  178.  Pont 
d'une  feule  arche.  Auttcs  ponts.  Maniéré  de  les 
conftruire.  Beauté  d’un  ancien  pont,  ibid.  Pont 
de  Fuen-chcu-fu  , *7 9 Beauté  extraordinaire  de 
celui  de  Fuen-che  i-Tu.  Ponts  à chaînes  d'une 
ftruéhire  fingulierc,  ibid.  Aurres  ponts  remar- 
quables, 180.  Pont  volant  compofé  d’une  feule 
arche  , ibid.  Pont  fort  utile  aux  Usbeck,  VU. 
xc8.  Pont  de  bâteaux  fut  l'Araxe,  194.  Pont 
de  Puli-fangan , 318.  Ponts  de  la  Province  de 
Sindin-fu,  j jo.  Pont  de  bâteaux  liés  avec  des 
chaînes  & crochets  de  fer,  381.  Pont  de  Tai- 
tong-fu,VIII.$.  Pont  à rouleaux,484.  Pont  bâti 
par  Tamerlan  , IX.  J77.  Pont  de  fix  grandes 
arches,  X.  1)7.  Autre  pont  bâti  de  pierre  de 
taille , ibid.  Pont  de  cent  cinquante  pas  de  lon- 

Î;ueur , 494.  Beau  pont  de  deux  cens  pas  de 
ong,  49  y.  Beauté  des  ponts  de  la  Riviere  de 
Jodogava  , yoy.  Deux  ponts  magnifiques,  yotf. 
Pont  le  plus  grand  du  Japon  , fia.  Double 
pont , ibid.  Grand  nombre  de  Ponts , y 1 8.  Beau 
ont  de  pierre,  XI.  499*  Autre  beau  pont,  yoi. 
ameux  pont  de  pierre , y y 4.  Grand  pont  de 
pîcr.c  fur  le  Tagc,  ibid.  Delcription  d’un  pont 
terrible,  571.  Beau  pont  de  pierre,  XII.  498. 
Pont  fingulicr , XIII-  3 10.  Pont  de  pierre  ,439. 
Ponts  dangereux  , 4 6%.  Ponts  de  Bejuquc  ou 
Tarabites , 606.  Etrange  maniéré  de  faire  paf- 
fer  les  Hommes  8c  les  Mules  fur  les  ponts  de 
Béjuque  ou  Tarabites  , ibid. 

Poodc , forte  de  poids , VII.  404* 

Pool,  Port  d’Angleterre,  XV.  66 4. 

Popayan  , Place  , XII.  y 87.  Pays  de  Popayan  , 
XIII.  48.  Commerce  de  la  Côte  de  Popayan  , 
xy 6.  Gouvernement  de  Popayan  , 37  *•  Conquê- 
te de  ce  Pays , 8c  par  qui.  Ville  de  Popayan,  ibid. 

Sa  Jurifdiétton  , 174*  Elle  cft  diviféc  en  onze 
Bailliages.  Climat  8c  autres  propriétés  de  Po- 
payan , ibid.  Route  par  terre , de  Quito  à Pana- 
ma par  le  Popayan  , 444-  Ville  de  Popayan,  44  y. 
Figure  des  Indiens  du  Popoyan  , 447.  Mines  du 
Popayan  te  leur  fingularité.  594.  Manière  d'ex- 
traire l'or  au  Popayan  , 19  f. 

Popham  ( Georges  ) , Capitaine  Anglois  , XIV. 
159.  Popham , Marchand  Anglois  , 464.  Cité , 
Ji4. 

Popingi,V.  574. 

Popo  : Les  Efclaves  Negres  de  Popo  préférés,  III. 
380.  C’cftun  Royaume,  IV.  164.  Guerres  en- 
tre Popo  8c  Koto  , 1 66.  Etendue  du  Royaume 
de  Popo  ou  Papa.  Effet  de  l'abondance  du  fable 
dans  ce  Pays , ibid.  Ville  du  petit  Popo  8c  fes 
Habitant*  X67.  Penchant  des  Nègres  de  Popo 
Tome  Xyl. 


MATIERES.  5* } 

au  vol,  t*8.  Etendue  8c  propriété  du  Royau- 
me de  Popo.  Ports  des  petit  ài  grand  Vovo^bid, 
Ville  de  Popo  & fa  htuatson  , 169.  Ce  Pays 
nommé  aulli  Terra- Ancgada  , ou  Terra -Gazei- 
la  , 8c  pourquoi.  Palais  du  Roi.  Scs  femmes.  Le 
Tays  mal  peuplé.  Témoignage oppofé. ibid.  Popo 
attaqué  par  le  Roi  d’Ardia,i70.  Le  petit  Royau- 
me du  Grand  Popo  , nommé  Poupou  , ibid.  Por- 
trait du  Roi  de  Popo  ,171.  Commerce  des  Ha- 
bitans.  Confiance  des  Negres  de  Popo  pour  leurs 
Prêtres,  ibid.  Langage  du  Pays  , 171. 
Popogaios , Vent , Voy.  Popogajos. 

Popogajos  , Vent , XL  S17.  Ce  vent  nommé  aulli 
Popogaios,  XII.  591. 

Popoio  ( Porta  dcl  ) : Obélifquc  renommé  en  ce 
lieu  , V.  66. 

Poquell , herbe  â bouton  d'or  pour  la  teinture, XIV. 
174* 

Pora  , Montagne  8c  Idole  de  ce  nom  , IX.  6 5. 
Porca,  Royaume  , voy.  Potka  , Ville. 

Po  calho  (Fernand  Gil  ) , Portugais , échappé  d’un 
naufrage,  IX.  y 61. 

Porcallo  ( Vafco  ) , veut  fc  faire  choifir  pour  com- 
mander une  Flotte,  XII.  ifi. 

Porcas  y Porquitos  , nom  de  Rochers  , XI.  yio. 
PorccI  , Officier  Efpagnol  , XIII.  181. 

Porcelaine  : Où  fc  fabrique  la  plus  belle  de  la  Chi- 
ne, V.  479.  Porcelaine  qui  donne  de  l'odeur  à 
l’eau , VI.  41.  Où  fe  fabrique  la  belle  Porcelaine 
de  la  Chine,  48.  La  qualité  de  l'eau  contribue 
â la  beauté  de  la  Porcelaine,  49.  Traités  fur  la 
Poicclrinc  , 1 16.  D’où  vient  le  nom  de  Porce- 
laine , xjy.  Ufagc  commun  delà  Porcelaine  à 
la  Chine.  Où  fe  fait  la  plus  belle.  On  a tenté 
inutilement  de  la  faire  ailleurs  » ibid . Matériaux 
de  la  Porcctaine  8c  préparations  du  Vernis  , 13  6. 
Trois  forces  déterre  propre  pour  la  Fabrique  de 
la  Porcelaine  , ibid  6c  137.  Fraude  à redouter 
dans  la  Porcelaine  , x 3 8.  Vernis  de  nouvelle  in- 
vention & peinture  nouvellement  découverte 
pour  la  Porcelaine  , ibid.  Manière  dont  fe  fait  la 
Porcelaine,  139.  Première  operation.  Manière 
de  paîtrir  la  malle.  Opération  de  la  roue.  Salaire 
de  lOavrier.  Ufage  du  cifeau.  Comment  fc  font 
les  grandes  pièces,  ibid.  Ouvrages  moulés  t c ca« 
nelés,  140.  Comment  les  Chinois  imitent  un 
modèle.  Matière  8c  compofition  des  moules. Pein- 
ture de  la  Porcelaine,  ibid.  Divcrfcs  couleurs  de 
la  Porcelaine,  X41.  L’aucicnoc  étoit  blanche. 
Comment  les  Chinois  préparent  l'azur  pour  pein- 
dre la  Porcelaine  8c  où  cet  azur  fc  trouve.  Ver- 
nis rouge  , blanc  , verd  8c  jaune  pour  la  Porce- 
laine ; de  quoi  compofés  , ibid  6c  14t.  Huile 
rouge  , poudre  de  cuivre  , 8c  rouge  foufflé,  14t. 
Rouge  de  Tfati  fau  on  de  coaperofc , 143.  Verd 
foncé,  compofition  du  jaune  8c  du  norr.  Bleu 
8c  violet  foncés.  Tfui  ou  Tfyu , ibid.  Maniéré 
de  dorer  8c  argenter  la  Porcelaine  , 144-  Le  Ver- 
millon ne  fouffre  point  un  feu  trop  ardent.  Por- 
celaine nommée  \Vhang-lu-van.  Porcelaine  noi- 
C c C C 
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rc  nommée  U-myco.  Noit  luifam  nommé  U- 
king  Porcelaine  percée  à jour , ibid.  Autre  cf- 
pccc  de  Porcelaine  nommée  Tfui-ki,  x4f  • Long- 
tfeun  , Porcelaine  à la  mode  parmi  les  Chinois. 
Pièce  de  Porcelaine  nonimtc  Tranfmutation. 
Précautions  pour  la  dorure.  Comment  on  forti- 
fie les  bords  de  la  Porcelaine.  Manière  de  lui 
donner  une  blancheur  extraordinaire  , ibid.  Mé- 
nagement des  places  dans  la  Fournaifc  , 

Bleu  foufflé.  Figures  en  relief.  Autre  forte  de 
Porcelaine.  Conjcélurc  d’un  Auteur  fur  l'art  de 
peindre  le  verre.  Peinture  fingulicre  des  Chinois 
lur  la  Porcelaine  . ibid.  Conltru&ion  des  Four- 
naifes,  147  Comment  on  y range  la  Porcelai- 
ne. Manière  de  la  cuire  , ibid.  Adrcfle  des  Por- 
teurs Chinois , 148.  Cafés  qui  fervent  à faire 
cuire  la  Porcelaine.  Arrangement  des  pièces  de 
Porcelaine  dans  la  Fournaife.  Précautions  pour 
coucher  à la  Porcelaine-  Terres  dont  on  cotc- 
pofe  les  Cafés  , ib  d.  Forme  Se  (ituaiion  des 
Fournaifes  , 149.  Leur  Foyer  , & maniéré  dont 
on  les  échauffe.  Quand  la  Porcelaine  doit  erre 
tirée  du  feu,  ibid  Commenr  les  Ouvriers  rélif- 
tent à l’ardeur  du  feu  , ifo.  Danger  de  la  Por- 
celaine dans  la  cuillon.  Quantité  d’Ouvriers  s'y 
ruinent.  Ouvrages  furptenans  des  Chinois  , fur- 
tout  en  Porcelaine  , ibid.  Ouvrages  qui  ne  peu- 
Tent  être  exécutés  en  Porcelaine,  iji.  Ceux 
mêmes  commandés  par  les  Empereurs  nont  point 
de  fucccs.  Origine  du  Patron  de  la  Porcelaine. 
Iüftrumens  mufîcaux  de  cette  matière.  Grotcf- 
ques  Se  autres  figures  en  Porcelaine , ibid.  Si 
l’ancienne  eft  préférable  à la  moderne  , ip. 
Vieille  Porcelaine  contrefaire.  Comparaifon  de 
la  Porcelaine  Se  du  verre.  Ufage  qu’on  fait  des 
fragmens  de  Porcelaine  Se  manière  dont  les  murs 
en  ïont  conflruirs  , ibid.  Lieu  où  fe  fait  la  Por- 
celaine, VII.  54-».  Lieux  où  fe  fair  la  Porcelaine 
du  Japon  , X.  49).  Manufactures  de  Porcelaine, 
j 54.  Porcelaine  du  Japon  , 6 $7. 

PotccIIo  ( Jean  ) , Efpagnol  , foumet  un  Pays  , 
XIII.  89.  Porcello  , cité  , xr4. 
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Serpens  Fétiches , ibid.  Porcs  du  Pays  de  Jut- 
da  , 3 n • Pote  d’eau  , ou  Ambize  Angalo  , 6 1 f . 
Quatre  clpcccsdc  Potes  au  Cap  de  Bonne  Ef- 
pc  tance  , Se  le  Porc  épi , V 196.  Limaçons  Porc- 
épis  de  mer  ou  marin*  , 1O7.  Porcs  matons , cf- 
pccc  de  Sangliers,  VI.  10  . Chair  de  Porc  fort 
eftimée  à la  Chine,  141.  Quantité  de  Potes- 
épis,  VII.  4 1 8.  Fruit  nommé  Porc-épi,  VIII. 

1 j Pierre  du  Porc-épi,  XL  6*o  Les  Pourceaux 
d'Efpagne  changent  de  fo.mc  dans  une  Ile  , 
XII.  ifo.  Porcs fauvages , XIV.  ni  Pose  épi 
de  la  Baie  d’Hudfon  , 66  j Porc  épi  du  Canada, 
XV.  xi 6.  Sa  figure,  ibid . Efpccc  de  Sangliers 
nommes  Porcs-Marons  , ç 10. 

Porcs  ( Ile  aux  ) , nommée  autrement  Hog  Ifland, 
XV.  <î4r» 

Porgas,  PoifTon  , II  $70. 

Porianas  , Nation,  XIV.  rj. 

Portes , Peuple  Indien  , XIV.  xxtf.  Nation  des  Po- 
lies ou  Poriés ,163. 

Poris  , nom  des  Philofophcs  de  la  Chine  , V.  t!4* 

Poïka,  Ville,  btùléc  par  des  Portugais  fous  les- 
ordres  de  LopcVaz,I.  119.  Lcpitit  Royaume 
nommé  Porca  ouPcfcjuti,  ne  fcroit-il  pas  1a 
même  chofc  ? XI.  joi. 

Poïkaltay  , gros  ruiiTcau  , VIII.  J9, 

Pormean,  Ville  tributaire,  II.  83. 

Pornaya  , Plaine,  VII.  Î44. 

Porney  ( Longvilliers  de  ) , Général  François  aux 
lies  Antilles,  XV  44*. 

Poro,  petite  Ile  , X 397. 

Poro-hotun  , Plaine  , VU.  4^9  , j8t. 

Porokona  , Général  Taitarc,  VII.  7;. 

Porpoifes,  nom  que  les  Anglois  donnent  au  Mar- 
fouin  , III  3 1 1. 

Porras,  deux  freres  , Chefs  de  Rebelles  , XII.  13a 
& fuiv.  Un  d’eux  enlevé  pat  Dora  Barthélemy 
Colomb  , 1 } 6. 

Porfaloucou  Pitfanolouc  , Place  fortifiée,  IX.  139.. 

Porfclone  , Province , IX.  ij  y. 

Port , du  Chevalier,  ou  Pucito  dcl  Cavallero,  T. 
6. 


Porc-épi , voy.  Porcs. 

Porche  , ou  Alpinter , exigé  par  les  Nègres  pour 
le  Commerce  , III.  100. 

Porchi  , Général  Tartare , VII.  7 j.  Cité  , 94  C’eft 
aulîi  le  nom  d’une  petite  Rivière  , 479.  Difficul- 
tés au  palfagc  de  cette  Rivière  , 480. 

Porcho  » Général  & Miniftre  Tartare  , VIL  78. 

Porco  ( cl  ) , Montagne  , XIII.  314.  Corrégîment 
de  Porco,  j if. 

Porcs  : Figure  d’un  Porc  épie,  ITT,  178.  Combat 
d’un  P*uc  contre  un  Tigre,  x8j.  Porcs-épics  , 
19  j.  Pbres  détruits  par  1rs  bêtes  de  proie  , 4xr. 
Porcs  de  la  Côrc  d’or , IV.  »i9.  Férocité  des 
Po'cs-épis,  n*.  Natute  des  épines  des  Porcs- 
épis,  237-  Combat  d’un  Serpent  contre  deux 
Porcs  épis  , tf  1.  Scnrencc  de  mort  cont-re tous 
ks  Porcs  de  Juida  pour  avoir  tué  un  Fétiche 
yof.  Précaution  contre  les  Porcs  en  faveur  dc$ 


Portadors , nom  de  certains  Nègres  JV.  f74.S/g/i. 
C c c e. 

Portails  : Ceux  du  Palais  Impérial  de  Péking , VI# 
10. 

Porta-Jajoumola,  Pays,  & monnoie  du  Raja  qui 
enell  Soaveraio , X.  3x1. 

Portaloun,  Province, VIII.  517.  Sa  fituation  Se  fo» 
Port , fxo. 

Pon-Angels,  grande  Baie  , XI.  979* 

Portatc , Baie  , ü.  38c.  Nommée  auffi  Porto  Por- 
race,  490. 

Portdcndally  , Comptoir  Anglois,  III.  48 x:. 

Porte  ( la  ) , Cour  du  Grand  Seigneur , X.  1x9. 

Porte  Barré  ( M.  de  la  ) , Commandant  de  Vaif- 
feaux  François  , XI.  îtfi. 

Porte  de  fer , FortcrelTc  , VIT.  9X  PafTage  étroit 
nommé  Porte  dç  fçr , 94,  Place  de  ce  nom,voy. 
Dcrbcnc. 
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Porte  ( Montagne  de  U ) , XV.  401. 

Portendic  , voy.  Porto  dally. 

Porter  ( Mathieu  ) , Hollandois,  6c  fa  probité  van- 
t<îc,  I.494. 

Porter  , Anglois  , XIV.  j 97. 

Portes,  revêtues  de  fer,  & à clous  de  cuivre, VI.  14. 

Porrere  ( cl) , petite  Baie  , XII.  51 1. 

Portillo  , lieu  , II.  iff. 

Portillo ( Jean) , Capitaine £fpagnol  , qui  donne 
dans  un  piège  , XII.  408. 

Port  Morant,  III.  4*4  Port  Morant , XV.  57*. 
Baie  nommée  Port-Morant , 377. 

Port  Neuf , un  de  ceux  de  Pile  de  Bufli , II.  584. 

Porto  , 111.  414.  Sa  (îtuatton  , IV.  y 18. 

Portodali  , voy.  Porto  d'Ally. 

Porto  d’Ally  f Ville  & Place  pour  le  Commerce , I. 
$ 44*  Autre  Ville  de  ce  nom , 3 47.  Le  Roi  de  Por- 
todali fait  un  Traité  avec  une  Compagnie  Fran- 
çoife  , IL  41 6 , 448.  Rade  & Comptoir  de  Por- 
todali, 418.  Fort  que  les  Hollandois  bâtiflenc 
à Portendic  , 4*7.  Noms  auc  les  Mores 
donnent  à Portendic  ou  Portoaali,  441.  voy. 
la  Note.  Plan  de  Portendic  appcllé  aufli  Porcu- 
daddi  ou  Penia  ,443.  Defeription  de  la  Baie  de 
Portendic.  Difficulté  de  la  rcconnoître.  Marques 
de  terre.  Vents  qui  y régnent,  ibid.  Elle  manque 
d’eau , mais  le  PoifTon  y abonde  , 444.  Situation 
du  Fort  des  Hollandois  à Portendic,  445.  Les 
Anglois  y ont  un  Comptoir  , 557 . Tarif  des 
Contrebandiers  de  Portendic  , 611. 

Portobclc , voy.  Porto-Bcllo. 

Porto  - Bel  lo  , XI.  34t.  Découverte  de  Porto-Bello 
ou  Portobele , XII.  119.  Defetiption  de  Porto- 
Bclo  , XIII.  1^4.  Vent  entre  Carthagéue  & 
Porto-Bclo.  Variété  des  Courans  à Porto- Belo  , 
ibid.  Plafc  de  la  Baie  & de  la  Ville  de  Porro- 
Bclo  , 1 6f.  Ville  de  Porto- Belo.  Sa  fîtuarion  6c 
fa  forme.  Defeription  du  Porr,  ibid.  Malignité 
de  l'air  de  Porto-Bclo,  147.  Chaleurs,  pluies 
6c  orages.  Nombre  des  Habitans.  Leur  caraéle* 
re , ibid.  Alimens  du  Pays,  if»8.  Tigres  qui 
défolent  la  Ville , ibid.  Commerce  de  Porto- 
Bclo  , 169.  Forme  de  la  Foire , ibid.  Durée  de 
cette  Foire  , 17c.  Scs  loi*.  Tort  qu'elle  reçoit 
du  VaifTeau  Anglois  de  permilfion.  Commerce 
de  Potto  Belo  en  tems  mort , ibid.  Route  de 
Porto  Belo  à Panama  , 17 1.  Crapauds  de  Porto- 
Belo,  XIV.  it  1. 

Porto-Calvo  , Ville , ouvre  fes  portes  aux  Hollan- 
dois, XIV.  Z09. 

Porto-Carrero,  Officier  Caftillan  tXIÏ.  133.  Cité, 
xj8,  17 6 C'mmifTion  dont  il  cft  chargé  pour 
la  Cour  d’Espagne  avec  un  autre  Officier , voy. 
Montcjo  ( François  de  ).  Poro-Carrero  com- 
mande la  Cavalerie,  XIII.  150.  Il  porte  l’Eten- 
dard , »4i 

Porto-Carrero  ( Mclchior  ) , vingt-feptieme  Vice- 
ro  du  Pérou,  XIII.  51*. 

Porto-Carrcio  ( Pedro  ), Officier  Efpagn.XIlI.il 5. 

Porto- Cidade  , 11-  $5). 
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Porto-Englcfc,  autrement  nommé  YindofT,  IV  Jo. 

Porto-Efeondido  , Rivière,  XII.  474. 

Porro-Facienda  ou  Faciendo  , IL  349  , 579.  Def- 
eription delà  Baie  de  ce  nom,  381. 

Porto-Fotmofa,  IL  330,  380.  Defeription  de  la 
Baie  de  ce  nom , 3 8 r’. 

Porto  de  Garapo,  Village  ou  Port,  IV.  4yt. 

Porto-Gary  , II.  3 39. 

Porto-Ghuy  , Rade,  II.  331  , 411, 

Porto-Grande , Rade  de  Pile  S.  Vincent,  IL  411. 
Defeription  de  cette  Baie , & fa  vue , ibid.  Dif- 
férence entre  les  Cartes  Géographiques  fur  la 
forme  de  Porto ■ Grande  , 41 3. 

Pottojali , III.  108. 

Porto  Judeo,  Ile,  XI.  113. 

Porto- Lappa,  petite  Baie  : Sa  (îtuation,  II.  317, 
40  6. 

Porto-Lobo,  II.  3 fl,  380.  Deferipr.  de  ce  lieu,  3 81. 

Porto-Madera,  II.  331  , jgo.  Defeription  de  la 
Baie  de  ce  nom  , 381. 

Porto-Novo,  Place,  VIII.  499.  Un  Amiral  Fran- 
çois fc  rend  imcognito  dans  cette  Ville , <S4r. 

Porto- Pinas , 8c  fa  (ïtuarion,  XII.  3 69. 

Porto- Portatc , II.  390. 

Porto-Praya  , voy.  Praya  ( Villa  de  ). 

Porto-Reibeira-Corea,  IL  38*. 

Portoric  , voy,  Porro-rico. 

Porto-rico  : Droit  fur  les  Vaifleaux  qui  y commer- 
cent , III.  6 . Ile  nommée  Portoricco  ou  Porto- 
ric , appelléc  aufli  Boriquen  6c  S.  Jcan-Bjptifte, 
XII.  40.  Jean  Ponce  obtient  la  permiflion  de 
vifiter  cette  Ile,  i4*.  Defeription  générale  de 
111e,  147.  Etabîiflcmcnt  de  Portoric  , 1 30.  Jean 
Ponce  fc  met  en  pofleflïon  du  Gouvernement  de 
cette  Ile,  ibid.  Saint  Jean  de  Portoric  érigé  en 
Evêché,  1*9.  Ville  de  Portoric , y 11. 

Porto-  San- Juan , Ville,  XII.  301.  Rivicre  de 
Porto  San  Juan  , autrement  Defaguador  ,511. 

Porto  San-Pedro , IL  413. 

Porto-Santo,  voy.  Puerto  Santo. 

Porto-Seguro,  Bourgade , XIV.  183.  Capîtainie 
de  Porto  Seguro  , 119.  Elle  appartient  au  Duc 
d’Aveyra.  Abrolhos  écueils  voifîns , ibid. 

Porto  Signore- Georges , IL  349.  Rocs  dans  la 
Mer  qui  fervent  comme  de  rempart  à cctrc  Baie, 
ibid.  Cité,  379. 

Porto-Sine-  Nome  , II.  3 30.  Ce  lieu  cite  ,330,581. 

Porto-Terrafaîl  : IL  349- 

Port- Royal  ( Rade  de  ),  III.  464. 

Ports:  Voyez  les  chacun  à fon  article  particulier. 
Port  cieufé  par  les  Efpagnoh , VIII.  361.  Di- 

* vers  Pons  peu  connus  des  Européens  , IX.  3 1 & 
Juiv.  Découverte  de  plufîcurs  Porcs,  XII.  146. 
Pluficuts  Ports  fans  noms , 313. 

Portudaddi  , voy.  Potto-d’AlIy. 

Ponugadi , nom  donné  par  les  François  au  Roi  des 
Sercrcs , 111.  138.  voy.  la  note. 

Portugais  : Leur  première  entrée  dans  la  Mer  des 
Inde*:  Ils  admirent  tout , mais  particulièrement 
l’ufugc  de  la  BoulTolc  6c  des  Cartes  Géogtapht- 
c c c c i j 
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ques,  I.  pag.  v.  de  Vlntrod . Ils  ont  la  principale 
gloire  de  la  découverte  de  l’Amérique  , x. 
Ils  cflîiicnt  une  affreule  tempête,  4.  Leur  éta- 
bliflcracnt  à Madère,  J.  Ils  doublent  le  Cap 
Bojador.  Célèbre  donation  du  S.  Siege  en  leur 
faveur,  ibid.  Ils  voient,pour  la  première  fois  de 
la  poudre  d’or  , 6.  Leur  fang  répandu  pour  la 
première  fois  dans  leur»  découvertes , 7.  Leur* 
diverfes  entreprifes  , 8.  Leur  incertitude  fur  les 
paflagc9  , 10.  Ils  font  maltraités  par  les  Nègres, 

1 1.  Statue  Equeftre  qu'ils  trouvent  dans  Plie  de 
Cuervo  , ti.  Ils  élèvent  un  Fort  aux  Ilcsd’Ar- 
guim  , ibid.  Autre  Fort  fur  la  Côte  de  la  Mina, 
8c  leur  conférence  avec  un  Roi  Nègre  , 14,  Am- 
baflr.dcurs  du  Roi  de  Bénin  en  Portugal,  16.  Ils 
entreprennent  de  découvrir  par  terre  les  Indes 
Orientales,  17.  La  Mer  des  Indes  voit  un  Por- 
tugais pour  la  première  fois,  ibid.  La  Cour  de 
Lilbonne  envoie  un  Ambafladeur  au  Prête  Jean  , 
18.  Jaloufie  entre  les  Portugais  8c  lesEfpagnols, 
10.  Traité  entre  les  deux  Nations.  Diverfes  Am- 
ballades  Portugaifes  aux  Princes  Afriquains  , 
ibid.  Les  Portugais  établirent  un  Comptoir  à 
Waden,  11.  Leur  premier  Voyage  aux  Indes 
Orientales  par  les  Mas  d’Afrique  , ibid  & fuiv. 
Danger  auquel  une  Hotte  Portugaise  cft  expo- 
fée  , 18.  Les  Portugais  arrivent  aux  Indes  Orien- 
tales , j 3.  Ils  honorent  une  Image  fans  la  con- 
noîtte,  j8.  Deux  Bâtimens  Corfaires  effrayés 
de  leur  artillerie,  49.  Leur  ardeur  pour  retour* 
ncr  aux  Indes , 8c  projet  d’établirtement  à Calc- 
cut,  yj.  Départ  d’une  Flotte  commandée  pas 
Cabrai  , ibid.  Avanturc  d'un  Portugais  banni , 
5*.  Propofition  des  Portugais,  & réponfc  du 
Samorin,  58  8c  59.  Nouveaux  otages  donné* 
aux  Pottugais,  $0.  Les  Mores  travetfent  les 
Portugais.  Maifon  donnée  aux  Portugais  pour 
i’étabRrtcment  d’un  Comptoir.  La  Patente  cft 
envoyée  en  Portugal,  ibid.  Les  Portugais  font 
attaqués,  6).  Ils  fc  défendent  dans  leur  mai- 
fon , ibid.  Ils  font  forcés  de  prendre  la  fuite 
avec  beaucoup  de  perte,  64-  Vengeance  qu’ils 
tirent  de  cet  outrage.  La  Flotte  Portugaise  fe 
rend  à Cochin , ibid.  Alliance  des  Portugais 
avec  le  Roi  de  Cochin , 6 5.  Députés  pour  attirer 
les  Portugais , 66.  Ils  abordent  2 Cananor,  8c 
font  alliance  avec  le  Roi , 6 7.  Ils  ménagent 
l'amitié  du  Roi  de  Camboya  Accident  qui  arri- 
ve à la  Flotte  Porrugaife , ibid.  Autre  Flotte  Por- 
tugaife  commandée  par  Nueva,  6%  & fuiv.  Les 
Portugais  défont  une  Flotte  de  plus  de  cent 
VailTcaux  Mores  dans  la  Baie  de  Cananor,  6 
Motifs  qui  foutiennent  la  confiance  Porrugaife, 
70.  Leur  quatrième  voyage  aux  Indes.  Ils  font 
partir  tout  à la  fois  trois  Efeadres,  ibid  6*  fuiv  „ 
Ils  établi  lient  un  Comptoir  à Sofala  & un  à 
Mozambique,  7».  Ik  s’emparent  d’un  gros  Vaif- 
feau  d'Egypte  richement  chargé,  71.  Fin  tra- 
gique de  ce  Batiment  8c  des  Mores  qui  le  mon- 
tent y ibid.  Ycngcancc  des  Portugais  contre  Ca- 
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lécut , 74.  Ils  défont  une  Flotte  de  Calécut  8c  y 
trouvent  un  riche  butin  , 76.  Ils  délivrent  le  Roi 
de  Cochin  des  véxations  du  Samorin  de  Calécut , 
8c  le  rétablirtcnt  dans  fes  Etats  , 78.  6*  Juiv.  Il* 
bâtiflent  un  Fore  à Cochin , 79.  La  Reine  de 
Coulan  leur  accorde  un  Comptoir  dans  fes  Etats, 
ibid.  Il  leur  coûte  beaucoup  de  fang  prés  le  Cap 
de  Bonne-Efpérance,  80.  Ligue  du  Samorin  de 
Calécut  contre  les  Portug.  ibid.  Leur  valeur  fur- 
prenante  contre  les  forces  8c  artifices  de  leurs  En- 
nemis. 81  b f.  Ils  foutiennent  8c  vengent  le  Roi 
de  Cochin , 84.  Leurs  exploits  contre  divers  Rois 
de  l’Inde , ibid.  Leurs  expéditions  fous  François 
Almeydc,  8 y & fuit.  Le  Roi  de  Portugal  écrit 
au  S.  Pcrc,  86.  Ils  foncent  à fc  fortifier  aux 
Indes  Orientales,  lUbâcitlenc  un  Fort  à Quilloa, 
ibid  O fuiv . Ils  s'emparent  de  MombafTa  qu'ils 
pillent  & brûlent , 88.  Autre  Fort  qu'ils  conltrui- 
fent  aux  Iles  Anchedivcs , 89.  Les  Portugais 
brûlent  Onor.  Leur  bonheur,  ibid.  Ils  élevent  un 
Fort  à Sofala,  90.  Le  Roi  entreprend  de  les  en 
charter.  Ils  tuent  ce  Prince  dans  fon  Palais,  8c 
lui  donnent  un  Succefleur.  Avanturc  furprenantc 
de  vingt  Portugais , ibid.  Difgraccs  des  Portugais 
dans  l'Ile  de  Quilloa,  91.  Réflexions  fur  les 
entreprifes  du  Portugal , 9).  Les  Portugais  ven- 
de le  Roi  de  Métinde , ibid.  Ils  forcent  la  Ville 
e Brava  , 94.  Carnage  qu'ils  y font , 95.  Ils  fe 
rendent  maîtres  de  Tlle  de  Socotra , 96.  Ils 
prennent  quatre  Villes,  dont  deux  pillées  8c  brû- 
lées, un  tribut  impofé  à la  troifiemc  , 8c  la  qua- 
trième pillée  pendant  trois  jours  , 98.  Combat 
naval  devant  Ormuz , 1 00.  Les  Portugais  furptis 
par  une  flotte  d'Egypte  , 104.  Leur  premier 
avantage  contre  cette  Flotte,  ibid.  Perte  qu'ils 
font  dans  ce  premier  combat ioy#Nouvclle 
Florrc  qui  vient  à leur  fccours,  106.  Cruauté 
familière  aux  Portugais , 107.  Leur  viéloirc  fur 
la  Flotte  Egyptienne,  108.  Ils  accordent  la  paix 
à Malcck  Àzz,io9.  Conduite  des  Portugais  cx- 
eufée  ,111.  Les  Portugais  manquent  une  entre- 
prife , ibid.  Ils  prennent  la  Ville  de  Goa  , 11  j. 
Ils  font  forcés  de  l’abandonner,  114.  Ils  y re- 
tournent 8c  s’en  remettent  en  pofleflion.  Ils  y 
détroifenc  tous  les  Mores  , ibid.  Ils  prennent 
Malaca,  116  8c  217.  Ils  font  repou  fies  à Aden 
8c  fe  retirent,  118.  La  Flotte  Portugaife  entre 
pour  la  première  fois  dans  la  Mer  rouge  , ibid. 
Elle  retourne  à Aden  , 119.  Les  Portugais  par- 
tent pour  conquérir  Ormuz  qui  accepte  les  con- 
ditions. Le  Roi  de  Perfe  envoie  des  piéfens  an 
Viceroi  Portugais , ibid.  Les  Portugais  élevent 
un  Fort  à Ormuz,  ne.  Commencement  de  la 
décadence  des  Portugais  fous  la  conduite  de 
Soarez,  ni.  Ils  fc  préfente  civilement  devant 
Joddali,  iij.I.’s  prennent  8c  brûlent  les  Villes 
de  Zcyla  & de  Barbara.  Leur  embarras  à Goa  8c 
à Malaca  où  ils  font  fccourus  par  Mcnczês.  Leur 
commerce  dans  l'Ile  de  Ceylan , ibid.  Ils  s'ou- 
vrent l’entrée  de  Siara  8c  de  la  Chine,  114.  Us 
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tirent  an  tribut  annuel  du  Roi  de  Colombo  , Se 
un  de  celui  de  Pahang.  Traités  d'amitié  !e  de 
commerce  avec  les  Rois  de  Siam  ît  de  la  Chine. 
Autre  Traité  des  Portugais  avec  te  Roi  de  Pégu 
couclu  par  des  Prêtres , ibid.  Encreprifc  inutile 
des  Portugais  contre  Diu,  iif.  Autre  difgtace 
qu’ils  clîuient  devant  Bantam.  Ils  tentent  de  bâ- 
tir un  Fort  aux  Moluques , ibid.  Ils  retournent 
à la  Chine  ,117.  Ils  s'y  rendent  odieux.  Un  Por- 
tugais fait  bâtir  un  Fort  dans  Pile  de  Ta-mu  , 
Se  drclïcr  une  potence.  Vengeance  de  l'Empereur 
de  la  Chine.  Plusieurs  Portugais  condamnés  au 
fupplice , ibid.  Diverfcs  dtfgraces  qu'ils  cflùicnr, 
118.  Ils  s'emparent  de  deux  Iles  fur  le  Roi  de 
Lafah.  Défclpoir  où  leur  dureté  réduit  leurs  Tri- 
butaires , St  notamment  le  Roi  d'Ormuz.  Ils 
font  la  conquête  de  Plulicurs  Pays.  Les  Turcs 
entreprennent  de  les  challcr  de  la  Mer  rouge, 
ibid.  Les  Portugais  font  la  conquêcc  de  l'Ile  de 
Bantam,  119.  Ils  veulent  cbalfcr  les  Efpagnols 
de  l'Ile  de  Camafo , mais  ils  font  repou  Iles.  Ils 
abordent  au  Bengale.  Jeune  Portugais  factiiïé 
aux  Idoles.  Fermeté  chrétienne  d'un  Capitaine 
Portugais , ibid.  Viétoire  des  Portugais  fur  le  Roi 
deCambayc,  ifo.  Guerre  aux  Moluques  entre 
les  Portugais  St  les  Efpagnols.  Orgueil  d'un 
Général  Portugais , ibid  Sous  de  légers  prétextes 
ils  prennent  St  btûlent  la  Ville  de  Mombalfa, 
i)i.  Ils  fccourent  le  Roi  de  Baslrra  contre  celui 
de  Jaxirat.  Ils  brûlent  quarte  Villes  fur  la  Côte 
de  Cambaye.  Nouvelle  entreprife  qu'ils  font 
contre  Diu.  Ils  font  forcés  de  fe  retirer  , ibid. 
Leurs  ravages  fous  la  conduite  d'Antoine  de 
Saldanna  , tii.  Autres  violences  qu'ils  exercent 
fous  Diego  de  Silvcyra  St  Manuel  d'Albuquer- 
uc.  Les  Portugais  fouvent  expofes  à la  perfidie 
es  Mores.  Exempte  à Diu , ibid.  Nouvelles  ac- 
quifitions  des  Portugais , St  leur  Traité  avec  le 
Roi  Bandur,  1)).  Us  fccourent  ce  Prince  qui 
leur  permet  de  bâtir  un  Fort  à Diu.  Forte  garni- 
fon  qu'ils  y mettent  . ibid.  Etrange  effet  de  la 
joie  des  Portugais  d'avoir  un  Fott  â Diu,  1)4. 
Défiance  fingulicre  des  Portugais  à Lifbenne.  Les 
Portugais  attaqués  par  le  Mogol  dans  Bafaïm. 
Ils  font  traités  cruellement  à Achcn  St  à Ternate. 
Leurs  vices  St  cruautés,  ibid.  Diverfcs  expédi- 
tions des  Portugais  , nf.  Ils  taillent  en  pièces 
les  forces  du  Samorin  de  Calécut.  Trahifon  des 
Mores  contre  les  Portugais  â Diu  , ibid.  Les 
Pottugais  tuent  le  Roi  de  Dis  St  pillent  la  Ville , 
ijf.  Kichcflcs  St  munitions  qu'ils  y trouvent  , 
ibid.  Horribles  excès  de  pluficuts  Portugais,  1 J 7. 
Us  font  tous  mafTacrés.  Leurs  cfpéranccs  trom- 
pées du  côté  de  Bengale , ibid.  Avantage  des 
Portugais  â Malaca  St  à Ternate  , I;8.  Ils  pil- 
lent les  Temples  de  Ttcmcllo  St  de  MadralT, 
ibid.  L'excès  de  leur  avarice  leur  devient  fu- 
ncflc  , t)9.  Deux  Milfionn.  Portng.  convertif- 
fent  les  Rots , les  Reines , les  Nobles  Se  Peuples 
de  pluficuts  lies , ibid.  Les  Potcug.  font  la  dé- 
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couverte  du  Japon , 1 to.  Etendue  de  leurs  pof- 
leffions  dans  les  Indes  Orientales.  On  divife 
ces  polfcllions  en  fept  parties  , ibid  & fuiv. 
Nombre  des  Villes  St  Forts,  avec  l'état  du  reve- 
nu des  Portugais  aux  Indes  Orientales,  141. 
Obfervation  furie  calcul  de  ce  revenu,  141. 
Apointcmcns  des  principaux  Officiers  Portugais, 
ibid.  Affaires  Ecclcfialfiques , 14).  La  grandeur 
des  Pottugais  reçoit  beaucoup  d'altération  dans 
les  Indes,  ibid.  Ils  font  aflîégés  par  Jaffar  dans 
le  Fort  de  Diu  , 148.  Ils  y font  attaqués  pat 
Solymau  Bacha  d'Egypte,  149.  Pluficuts  Por- 
tugais font  obligés  de  fc  rendre.  Les  Turcs  les 
attaquent  avec  vigueur  , : jo.  Il  arrive  quelques 
fecours  aux  Portugais.  Ils  fe  deffendent  avec 
courage  , ibid.  Leur  établifiement  dans  la  Ville 
d'Afet,  1 fl.  Leur  commerce  dans  ce  Pays.  Qua- 
rante Pottugais  avec  leur  ConfuI  font  arrêtés  te 
mis  à la  chaîne  , ibid.  Relation  Portugaife  du 
Siège  de  Diu  pat  les  Turcs,  157.  Détcnfe  des 
Portugais,  x ç ».  Courage  d'une  mcrc  Portugaife, 
lf  9.  Mervcillcufc  réfiltance  qu’ils  font,  i«o.  Ils 
foufftent  beaucoup  pendant  ce  Siège , ibid.  Les 
femmes  Portugaife  fe  diltinguent  par  leur  coura- 

fe  , fur-tout  Donna  lfabcllc  de  Vega  Se  Anne 
ernandez  , 161.  Il  leur  arrive  un  petit  fccouts  , 
ibid.  Extrémités  où  ils  font  réduits , ut,  Quel- 
ues  Portugais  blcffés  St  brûlés  fc  jettent  dans 
es  Cuves  d'eau  falée  pour  fc  rafiaichir  & n'y 
trouvent  que  la  mort , ibid.  Un  Soldat  Portugais 
(e  fert  de  les  dents  pour  charger  fon  moufqucr, 
1 < ) . Les  Portugais  for  rent  l'Ennemi  de  fe  retirer. 
Trille  peinture  de  leue  état , ibid.  Faulle  allarme 
qui  leur  arrive , 1 «4.  Le  Siège  de  Diu  augmente 
leur  gloire  & leur  puilfance  dans  les  Indes,  ibid. 
Expéditions  des  Portugais  dans  la  Mer  rouge  , 
i<7-  Speélacle  curieux  pour  les  Portugais  a la 
vue  de  deux  Côtes  Se  de  quantité  d'iles,  17t. 
Ils  prennent  part  aux  querelles  des  Abyflins, 
176.  La  Flotte  Portugaife  retourne  vers  la  Mer 
rouge  , 196.  Monument  que  les  Portugais 
pillent  & brûlent  jnfqu'aux  fondement , ibid. 
Arrivée  d'une  Flotte  Portugaife  à l'entrée  du 
Golfe  Arabique,  197.  Bravoure  des  femmes 
Portugaifcs,  îof.  Carnages  que  les  Pottugais 
font  des  Mores  , tbid.  Grandes  aérions  de 
pluficuts  Pottugais  au  Siège  de  Diu  pat  le  Roi 
de  Cambaye,  ic6.  Ils  manquent  de  provifions, 
ibid.  Mine  qui  en  fait  périr  un  grand  nombre, 
107.  Prodiges  de  valeur  des  hommes  St  des  fem- 
mes pendant  ce  fécond  Siège.  V ^eurdéteiminéc 
d’un  Pottugais,  Se  petits  fecours  qui  leur  arri- 
vent, ibid.  Les  mutins  louent  à prendre  un 
mauvais  parti,  xo8.  Marche  des  troupes  Por- 
tugaifes  fous  Dom  Jean  de  Cai  re, . 1(0.  Ils  atta- 
quent les  Mores  Se  les  forcent  dans  leur  Camp  , 
ibid.  La  Ville  de  Diu  furprife  par  les  Portugais , 
111.  Ils  remportent  une  viéfoire  complet». 
Perte  des  rleux  partis,  ibid.  Les  Portugais  retien- 
nent le  neveu  oc  Sic  Jean  York  , tij.  Château 
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* Portugais,  i)y.  Ils  tachent  de  furprendre  les 
Anglois,  Commencement  des  holtilités 

entre  ces  deux  Nations.  Les  Portugais  deffendus 
par  des  Rocs,  Aid.  Vengeance  impuilfantc  des 
Portugais  , t4r.  Quatre  Vairtcaux  Portugais 
battas  par  un  François,  14 j.  Craintes  des  Por- 
tugais , 147.  Ils  font  bravés  par  les  François  & 
les  Anglois.  Combat  entre  les  Portugais  &c  les 
deux  Nations  réunies , ibid.  Les  Pottugais 
fc  retirent  , 148.  Cinq  VaiiTcaux  Portugais 
rencontrent  une  Flotte  Angloifc , a ji.  Ils  mal- 
traitent les  Anglois  , xy  y.  Une  Flotte  Portugaife 
effraie  les  Anglois,  157.  Autre  mauvais  traitc- 
mens  que  les  Portugais  font  à cette  Nation , 
1 63.  Nouvelles  craintes  qu'ils  donnent  aux  An- 
glois , 169*  Artifices  qu'ils  emploient  pour  les 
tromper,  579.  Ils  arment  contre  les  Anglois  & 
les  attaquent,  ibid.  Denx  VaiiTcaux  Portugais 
rencontrés  par  une  Flotte  Angloife,  181.  Com- 
bat entre  ces  deux  Nations,  18 1.  Une  Flotte 
Portugaife  iufultée  par  un  VailTcau  Anglois  , 
18  j.  Diverfes  maladies  dont  la  Flotte  Portugaife 
cft  attaquée  , 185.  Deux  Vaiilcaux  Portugais 
pefamment  chargés  font  pris  par  les  Anglois , 
504.  Cargaifon  d'un  de  ces  VaiiTcaux,  30J. 
Défiance  entre  les  Portugais  & les  Efpagnols, 
318.  Jalouftc  des  Portugais  contre  les  Anglois, 
3?i.  Femme  Portugaife  délivrée  par  les  An- 
glois, ibid.  Lettre  du  mari  de  cette  femme  à 
l'Amiral  Anglois  ,3)5.  Prife  d’un  VailTcau  Por- 
tugais, 3)6.  Artifice  d'un  Capitaine  d’un  autre 
VailTcau  Portugais  , Aid.  Haine  des  Nègres 
contre  les  Portugais  , 347.  Les  Portugais  crahif- 
fent  les  Anglois,  Aid.  Convention  (îu  Portugal 
avec  les  Anglois,  348.  Perfidie  d’un  Portugais 
nommé  Gonzalez  ,ibid.  Avanturc  d’un  Portugais 
quiépoufe  la  fille  d'un  Roi  Nègre,  330.  Lieux 
où  les  Portugais  exercent  le  commerce.  Ils  ne 
font  point  reçus  en  d’autres  lieux  yibid.  Caraque 
Portugaife  nommée  las  cinquc  LUgas  , 378. 
Première  attaque  de  cette  Caraque , 3 59  Seconde 
attaque.  Difficultés  du  combat.  Belle  défenfe  des 
Portugais  de  la  Caraque , ibid.  Le  feu  prend  à la 
Caraque , 360.  Déplorable  fort  des  Portugais. 
Raifonnemens  fur  la  perte  de  la  Caraque.  Trois 
Dames  fuffoquées , ibid.  Un  VailTcau  Portugais 
pris  par  les  Anglois,  381.  Artifice  des  Portugais 
qui  leur  réulfit  mal,  391.  Efpion  des  Portugais 
& Tes  entreprifes.  Déclaration  qu'il  fait  à un 
Amiral  Anglois  , ibid.  Artifice  d’un  Amiral 
Portugais,  394.  Deux  Portugais  arretés  avec 
leurs  papiers.  Chagrin  des  Portugais;  ils  veulent 
uitter  Achin  , leur  départ  retardé  , Aid.  Brava- 
edes  Portugais  ,39).  Ils bârilTcnt  une  Chapelle 
dans  Tllc  de  Sainte  Hclcnc  , 40 1.  Herraites  Por- 
tugais à Sainte  Hclcnc  , ibid.  Guerre  entre  les 
Hollandais  & les  Portugais , 406.  Feu  que  les 
Portugais  appellent  Corpo  Santa  , 4jo.  Trois 
Marques  Portugaifes  rencontrées  par  les  Anglois 
qui  je*  arrêtent,  4 y i.Pltifieurs  Portugais  arretés 
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par  les  Indiens  ,413.  Ils  implorent  le  fccoursdcf 
Anglois,  ibid.  Trille  fiui.it  ion  décroîs  Dames 
Portugaifes,  454.  LIT  s font  délivrées  par  les 
Anglois  qui  délivrent  en  même  tems  le*  Portu- 
gais qui  n'ont  pas  abandonné  ces  trois  Dames  , 
3 <4  & fuiv.  Naufrage  d'un  lia  iment  Pottugais , 
4y9  Mifere  du  relie  de  cet  Equipage , ibid.  Hif- 
toire  d'un  jeune  Portugais  , 46O.  Perte  que  les 
Portugais  font  clTuycr  aux  Anglois,  478.  Un 
Portugais  délivré  de  la  pcrfécution  des  Prêtres 
de  Jacatra,  479.  Un  VailTcau  Portugais  échapé 
d'une  tempête  , 48  j.  La  milere  des  Portugais  fait 
oublier  à un  Amiral  Anglois  foa  relTenrimenc 
contre  eux,  486.  Malheurs  d'un  Olfiefer  Portu- 

Î;ais,  ibid.  Nombreufe  Flotte  Portugaife  dans 
a Rade  de  Surate,  II.  31.  Reponfe  de  l’Amiral 
de  cette  Flotte  à une  lettre  d’un  Amiral  Anglois  , 
ibid.  Les  Portugais  attaquent  les  Anglois  qui 
s’échappent  heureufement  , 34.  Piege  qu’ils 
drclTent  aux  Anglois , 3 j.  Les  Anglois  prennent 
on  Bâtiment  Pottugais  & s'accommodent  de  fes 
proviiions , 41.  Armée  Portugaife  dans  la  Rade 
de  Surate  , 67.  Reponfe  des  Portugais  à un  Ca- 
pitaine  Anglois  ,68.  Bravade  de  quelques  Portu- 
gais, 69.  Ils  interrompent  les  Anglois  dans  une 
entreprife  pour  fe  procurer  des  vivres  , ibid. 
Nouvelle  attaque  des  Portugais , 70.  Les  An- 
glois feignent  de  partir  pour  tromper  les  Portu- 
gais, 71.  Reproches  d’un  Amiral  Anglois  à un 
Commandant  Portugais  , ibid.  Arrivée  d'une 
nouvelle  Flotte  Portugaife  qui  n’cft  compofée 
que  de  Marchands,  71.  Ils  interrompent  un 
Marché  ou  Foire  des  Indiens,/^/*/.  Le  commerce 
interrompus  par  les  Portugais,  73.  Us  fc  retirent 
en  défordre,  ibid . Deux  Caraques  Portugaifes 
effraient  un  Capitaine  de  VailTcau  Anglois  , 9c. 
Ptéfenc  mal  récompcnfé  par  les  Portugais  , 104. 
Us  fe  faiiilTcnt  de  la  maifon  des  Hollandois  à 
Paleakate,  ioy.  Trifte  fort  d’un  Portugais . de 
fon  fils  & de  fa  femme , 107.  Trahifon  des 
Portugais  contre  les  Anglois  qui  s’en  garantirent 
heureufement , 1 17.  Combat  des  Portugais  con- 
tre les  Anglois  & Hollandois  qui  picnnent  la 
fuite,  r îo  & fuiv.  Us  fc  mettent  en  portertion 
de  tout  le  commerce  du  girofle  des  Iles  Mole- 
ques  ,149.  Ils  en  font  chartes  par  les  Flamands , 
ibid.  Combat  naval  entre  eux  & les  Hollandois» 
178.  Embarras  que  les  Portugais  fufeitent  aux 
Hollandois  ,118.  Mauvais  offices  des  Portugais , 
1 T 9.  Sobriété  des  Portugais,  171.  Leur  parure 
à Madere.  Leurs  maifuns  dans  cette  Ile,  ibid , 
Différence  qu'ils  mettent  entre  les  Juifs  & les 
Anglois,  17  t.  Approche  d'un  VailTcau  Portugais 
vers  l’Ilc  de  Madere , & frayeur  des  Matelots, 
181.  Leur  commerce  au  Golfe  d'Arguim,  19:. 
Des  Chaloupes  Portugiifes  rencontrent  des 
Nègres  & les  évitent , 309.  Combat  détroit 
de  leurs  Caravelles  contre  les  Nègres  , Aid, 
Eftotci  des  Portugais  pour  fc  lier  avec  les  Nè- 
gres , 3 10.  Retour  des  trois  Caravelles , j n.  iis 
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donnent  le  nom  de  Vtrga  à un  Cap , j 19.  Traité 
d’un  Prêtre  Portugais  avec  Roberts  Anglois  , 
*14.  Pufonnicrs  Portugais  admis  à l'Audience 
d*un  Général  de  Pyratcs,  3x8.  Ces  Prifonnicrs 
font  renvoyés,  330.  Teftament  des  Portugais, 
338.  Rade  Portugaife,  367.  Oriente  de  Féta- 
blirtemcnt  des  Portugais  à l’ilc  de  S.  Philippe  ou 
de  Fuego,  394.  Prêtent  que  le  Roi  de  Portugal 
fait  de  I lle  de  S.  Jean  ou  Brava  , 398.  Un  Inf- 
peéleur  Portugais  Européen  porte  le  titre  de  Ca- 
pitaine More,  4 17.  Ruine  d'un  Fort  Portugais 
& fon  origine,  47$.  Rivière  Portugaife,  494* 
Les  Portugais  veulent  faire  fauter  un  Roc  fur  la 
Rivière  de  Gatnbra  » 5 J*  & fuiv.  Succcfiion  des 
Portugais  fur  la  Riviere  de  Gambra  , 3 3 y . Com- 
merce qu'ils  font  par  commifiion,  53*.  Portu- 
gais qui  s’établiflem  à Yintam  ou  Uimam , 34*, 
Juifs  Portugais  établis  en  Afrique,  548.  Fort 
Portugais  & fa  garnifon,33x.  Indolence  des  Por- 
tugais de  Kachao  , & leur  régime,  fff.  Facilité 
que  les  Portugais  de  Kachao  donnent  aux  écran* 
gers  pour  le  commerce  , j}f.  Ils  plante  du  Ma- 
nioc a Bilfao  , 3*4.  PolitclTcs  que  les  Portugais 
de  Bilîao  font  à Brue  à fon  départ  , 380.  Artifi- 
ces qu’ils  emploient  pour  le  faite  entrer  dans 
leurs  vues,  381.  Ils  abandonnent  le  Fort  de 
BilTao  , ibid.  Deux  Forts  Portugais  fur  la  Ri- 
vière de  Kafamanfa  , 58t.  Les  Portugais 

s’aflcmblcnt  a Bifiao  pour  la  conquétcde  la  Toi- 
fon  d'or,  384  Situation  d’une  Colouic  Por- 
tugaife, 383.  Forts  Portugais,  58*.  Portu- 
gais établis  à Kurba’y , 388.  Tempérance  forcée 
des  Portugais , 390.  Fort  Portugais  à l’embou- 
chure de  Rio  S.  .Domingo  , 393.  Gromettes 
Portugais  peuplent  des  Villages,  594.  Eglife  & 
Couvent  des  Portugais  à Bilîao  , 393.  Ils  one 
quantité  de  Barques  pour  porter  leur  commerce 
à Sierra  Leona,  (96.  La  Rivière  de  Sami  terme 
de  leur  commerce,  III.  6t.  Etabli  fTcmetic  des 
Portugais  fur  la  Gambra  , 1 x6.  Origine  des  Por- 
tugais noirt.Leur  commerce  & leurs  ufage 'yibid. 
Obfcr varions  fur  leur  caraétcre  & leur  Religion. 
Ufage  que  les  François  font  de  leurs  fcrviccs  , 
iï-7. 1!s  fonr  braves  & vindicatifs,  118.  Com- 
met ce  des  Portugais  qui  rélidrnt  au  Cap  Verd  , 
119.  Ils  fc  foi  ment  des  EtablilTcmcns  au  Royau- 
me de  Bulom  , X17.  Ils  enlèvent  les  polTcflio ns 
des  François  fur  la  CÔ!e  d’or.  Se  bandent  un 
Château,  334.  Portugais  mulâtresse  leur  ori- 
gine dans  un  Pays  , 346.  Leur  antiquité  parmi 
les  Negres  , ibid.  Lear  haine  contre  les  Hollan- 
dois,  3 j 4.  Collation  à la  Portugaife,  J 39.  Sou- 
milTîon  des  Portugais  pour  leur  Commandant, 
ibïd  6*  fuiv.  Habiles  empoifonneur*  Porrugais  , 

3 87.  VailTcau  Porrugais  fecotiru  par  les  François, 
404.  Nanftage  de  pluficurs  VailtVaox  Portugais 
& leur  perte,  414  Le*  Portugais  font  déferrer 
trois  hommes  d’un  Equipage  François.  47t. 
Portugais  faits  prifonnicTS  Se  remis  en  liberté, 
1x7.  Politclfe  d’un  Mulâtre  Portugais  , 3x4 


MATIERES.  575 

Récits  de  ce  Mulâtre,  3x3/ Arrivée  de  pluficurs 
Vai fieux  Portugais,  331.  Trahifon d’un  Gouver- 
neur Portugais,  f66.  Comment  les  Portugais 
fc  font  établis  au  Pays  de  Scflos , 6 14.  Portugais 
Afriquaiiis  Se  leur  commerce , ibïd.  Us  font  la 
conquête  de  l’Ile  du  Prince  , Se  sétablilTcnc  fur 
les  ruines  des  Comptoirs  François , 6x0.  La  dé- 
couverte de  la  Guiuée  contcftcc  cntic  les  Portu- 
gais Se  les  François,  IV.  x.  Preuves  en  faveur 
des  François.  Cir confiances  dilfé renies  des  mê- 
mes faits  , ibïd.  Quand  les  Portugais  ont  connu 
la  Guinée  , 3.  Quand  ils  découvrent  Pile  Saine 
Thomas , ibid . Nombre  confidcrable  d'Avantu- 
riers  Portugais , 4.  Les  Portugais  obtiennent  par 
leur  préfens  la  liberté  de  bâtir  un  fort,  ibid, 
Aggrandiirement  des  Portugais,  5.  Compagnie 
Portugaife  Se  fes  progrès , 6.  Leurs  défotdics  Se 
violences.  Leur  tyrannie  , ibid.  Ils  font  malïa- 
crés  au  Fort  d’Akr.a , 7.  Us  maltraitent  un  Vaif- 
feau  Dieppois.  Rigueur  de  la  Cour  de  Portugal 
contre  (es  propres  Sujets,  ibid.  Les  Portugais 
.chartes  de  Guinée  par  les  Hollandois , 8.  Vio. 
Icncc  qu’ils  emploient  contre  les  Hollandois , 9. 
Us  excitent  les  Negres  à la  trahifon  , ibid.  Leur 
décadence,  10.  Us  fe  taillent  amnfer  par*  les 
Hollandois,  43.  Conclufion du  flratagcmc  > ibid. 
Sujétion  humiliante  des  Portugais,  4 6.  Ancien 
ordre  Je  Mina  fous  eux,  ibïd.  Dignités  qu’ils  y 
établirent , 47.  De  quoi  leur  garnifon  elt  com- 
poféc.  Duree  de  leur  voyage  de  commerce  à 
Mina.  Leur  ancienne  févéritc  , ibid.  Obligation 
que  leur  a le  Canton  de  Mina  , 48.  Pourquoi  ils 
ont  pris  des  femmes  du  Pays  de  la  Côte  d’orr 
ibid.  Le  Château  du  Cap  Corfe  fondé  par  les 
Portugais,  3 x.  Comptoir  Se  commerce  Portu- 
gais , 61  Us  fe  fainlTcnc  du  Fort  Danois  de 
Chriflianfbourg , 77  Oifeau  nommé  Portugal*» 
X4{.  Tentatives  des  Portugais  pour  convertir 
les  Negres  de  Juida  , 303.  Un  Portugais  enleve 
uq  Serpent  de  Juida  , 3 10.  Circontlamc  humi- 
liante pour  les  Portugais  , 3x9.  Ils  n’ont  point 
de  Fort  à Gregoué  , quoique  , Sec.  3 39.  Us  ont 
un  Etablirtement  à Ouferti,  419.  Quatre  Vil- 
lages dans  les  Cartes  Portugaifes,  431.  Pofitions 
Portugal  fes  ,433.  Lettre  du  Roi  de  Congo  à ce- 
lui de  Portugal , 474.  Sur  la  tête  de  qui  doit 
romber  la  Couronne.  Changement  qui  rend 
Philippe  ix.  maître  du  Portugal,  ibid.  Les  Por- 
tugais de  l’I le  S.  Thomas repoufTent les  Anglois» 
478.  Les  Portugais  Indiens  prennent  un  Voya- 
geur Anglois,  479-  Un  Pilote  Portugais  meurt 
iubitement , ibid.  Un  corps  de  Portugais  pour- 
fuit  onxc  fugitifs,  481.  Guerres  des  Portugais 
48 x.  Ils  rendent  un  mauvais  fervice  aux  Negres 
de  Bcogucta,  *84.  Ils  profitent  du  brigandage 
des  Jaggas  . ibid.  L’intérêt  porte  les  Portugais  à 
fusvre  les  Jageas,  4S3.  lis  font  arreté  par  un 
Prince  Nègre.  Ils  lui  tablent  Battcl  pour  caution 
de  leur  rerour  , ibid.  Hs  ont  un  Fort  à Ma  liane  a- 
- no  . 4S7.  Eut. des  affaires  Portugaifes,  & fuccé* 
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des  Portugais  , ibid.  Un  de  leurs  Gouverneurs 
retraite  Ton  confcntcmenc  pour  U liberté  de 
Bateel  Anglois,  488.  Maniéré  dont  les  Portu- 
gais font  la  guerre  en  Afrique  , 489.  Trille 
avanturc  d'un  Vaillcau  Portug.  491.  Extrémité 
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à terre , ibid.  Rccompcnfe  accordée  au  Capitai- 
ne, 49  j.  Frayeur  d'un  Pilote  Portugais,  494. 
Etablilfement  Portugais  â Bombi , y 1 1.  Les  Por- 
tugais ne  peuvent  tranfporter  au  Brcfll  des  Efcla- 
ves  fans  baptême , j 1 3.  Prière  bizarre  à S.  An- 
toine par  des  Matelots  Portugais.  Les  vivres 
manquent  fur  le  Vaifleau  Portug.  AftVcufc  idée 
de  quelques  Portugais , ibid.  Ce  Vaifleau  arrive 
dans  la  Baie  de  Tous  les  Saints  ,514.  Les  Portu- 
gais envoient  leur  Roi  aux  Iles  Terccres,  yi  6. 
Une  Flotte  Portugaife  tranfporte  des  Millionnai- 
res à Lisbonne  , j 19.  Démêlés  entre  deux  Capi- 
taine Portugais , yjo.  Etat  des  Chapelains  Por- 
tugais , ibid.  Les  Portugais  font  la  conquête  du 
Royaume  de  Benguela  , 514.  Pccmicre  Eglife 
que  les  Portugais  bâtiflent  au  Royaume  de  Con- 
go, y 3 y.  Courage  merveilleux  des  Portugais, 
y j 9.  Ils  remportent  lavi&oirc.  Monument  de 
cette  bataille  , ibid.  Récit  d’un  Capir.  Portug.  à 
un  Miflionn.  j<5é.  Perte  d’un  Vaifl*.  Franç.  dans  le 
Port  de  Lifbonnc  , {69.  Accueil  que  le  Roi  de 
Portug.  fait  à un  Miflionn.  Capucin,  170.  Le  corps 
d’un  Portug.  exhumé  & jette  dans  les  flots,  *94. 
Les  Portug.  enlèvent  une  Idole , éo8.  Chapelle  6c 
Croix  de  marbre  qu'il  élèvent  au  Cap  PadroA  , 
614.  Efctaves  qu'ils  tranfportcnt  annucllem.  du 
Pays  de  Bamba  , 617.  Ils  empruntent  un  Village 
aux  Fadeurs  de  Hollande,  6 19.  Entrcpr.  des  Por- 
tugais contre  Sogno  ,613.  Leurs  commencemens 
font  heureux  , <14.  Cruelle  proportion  qui  leur 
c([  faite,  ibid.  Mott  héroïque  de  fix  Portugais, 
dif  Armadilla  , petite  Flotte  Portugaife,  trom- 
pée dans  fes  efpérances , ibid.  Ils  obtiennent  l'Ile 
aux  Chevaux,  616.  Traité  des  Portugais  avec 
les  Jaggas,  4ji.  Etoffes  qu'ils  emploient  pour 
leurs  tentes,  6 38.  Centre  du  Commerce  Portu- 
gais dans  le  Royaume  de  Congo,  ibid.  Affaires 
entre  les  Portugais  & les  Nègres  , V.  8.  Fort  Por- 
tugais à Maflangano  , xy . Ils  ufurpcnr  une  pê- 
che , 1 7.  Jardins  qu'ils  font  à Loanda , ibid.  Ci- 
ment qu'ils  font  de  comiillag-s  , 18.  Réclama- 
tions dun  Gouverneur  Portugais,  19.  Scs  pro- 
portions rejettées.  Il  forme  une  nouvelle  Colo- 
nie qui  cft  ruinée  jfar  les  HolJandois  , ibid. 
Plaintes  des  Portugais , ic.  Comment  Loanda 
retombe  entre  leurs  mains.  Erreur  fur  l’étendue 
des  poflcfltons  Ponngaifes.  Origine  de  leurs 
acquittions  dans  les  Contrées  d’Angola  , Ils 
font  un  grand  commerce  d’Efclavcs  , ibid. 
Portugais  maflacrés  à Kibazo,  11.  Facilite  des 
Portugais  à vaincre  les  Negres.  Trois  cens  Por- 
tugais avec  quinze  mille  Rebelles  vaiuqucnc  un 
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million  de  Negres  , ibid.  Trois  fortes  de 
Portugais  a Loanda  , ta.  Mauvaife  humeur  de 
leurs  femmes.  Ils  excrccnr  un  odieux  commerce 
ibid.  Ils  font  bâtir  deux  Villes  , 19.  Ménagement 
pour  leurs  Efclaves,  ibid.  Ils  élevent  un  Prince 
fur  le  Trône,  37.  Gouvernement  des  Portugais 
d’Angola,  }8.  Revenu  du  Roi  de  Portugal  dan* 
le  Royaume  d’Angola  , ibid.  Les  Jéfuitcs  Poitu- 
gais  convertiflcnt  grand  nombre  d’idolâtres,  41. 
Rigueur  exercée  fous  le  Gouvernement  des  Por- 
tugais , 45.  Le  Portugal  envoie  des  Millionnaires 
à Congo,  47.  Ambaliadc  de  Congo  en  Portugal  , 
fa.  Nouveaux  Millionnaires  Portugais  envoyés 
a Congo,  53.  Maflacre  de  pluflcurs  Portugais, 
y 4.  Comment  les  Portugais  traiteor  les  Million- 
naires , <$4.  Plumes  d’un  Oifcau  dont  les  femmes 
Portugaifcs  font  leur  ornement,  77.  Vengeance 
des  Portugais,  zio.  Anciennes  pofleflions  des 
Pormgais,  118.  Leur  foumiflion  aux  avis  d'un 
Miflionnaire  Jéfuire,  119.  Ils  entrent  dans  la 
Rivière  de  Cuama  , ibid.  Ambaflade  Portugaife 
à l’Empereur  de  Monomotapa  , no.  Marche 
pénible  de  l’Armée  Portugaife.  Plufleurs  combats 
où  ils  font  vainqueurs.  Ils  fe  faiflflcnt  de  Mon- 
g.is , ibid.  Utilité  qu’ils  tirent  de  l’ignorance  des 
Caffres,  ni.  Leur  cfpérance  trompée  , m. 
Autre  entreprife  de  leur  part  fur  les  Mines  d’or, 
ibid.  Funcfte  fin  de  cette  expédition  , *2.3.  Tiois 
Marchés  que  les  Portugais  fréquentent,  114. 
Pourquoi  ils  font  nommé  Sofala  Côte  du  Mo- 
nomotapa , Comment  la  Chine  connue 
avant  qu’ils  la  découvrent,  119.  Leur  ruine  à la 
Chine,  ibid.  Peinture  que  les  Portugais  de  la 
Chine  font  des  Hollandois,  234.  Origine  de  la 
Ville  Portugaife  de  Macao,  41 1.  Efclavagc  des 
Portugais  de  Macao.  Tribut  qu'ils  paient.  Leurs 
humiliations  , ibid.  Mur  bâti  pour  les  tenir 
comme  prifonDÎcrs  , 41t.  Propofition  de  les 
châtier  rejcttéc.  On  veut  les  faire  changer  d 'ha- 
bitation. Comment  leur  refus  eft  puni,  ibid . 
Commerce  des  Portugais  de  Macao  avec  les 
Chinois,  414.  Humiliations  qu’ils  efîùient. 
Ambaflade  Portugaife  à la  Chine.  Elle  dl  reçue 
avec  peu  d’égards  > mais  les  Portugais  en  parlent 
autrement , ibid  & 417.  Difficultés  de  fAmbaflà- 
deur  pour  le  cérémonial,  4 <7*  Embarras  de 
l’AmbafTadc  faute  d’argent.  L'Ambafladcur  cft 
appelle  à la  Cour  de  la  Chine  , ibid.  Difficultés 
fur  la  lertre  de  fon  Roi,  418.  Humiliations 
qu'il  effùie.  Leur  rrifte  état  aux  Indes  Orienta- 
les, ibid.  Maifon  des  Jéfuitcs  Portugais  à Pé- 
king,  44 y.  Les  Jéfuitcs  Portugais  ne  fouffrent 
point  que  d'autres  Européens  prennent  connoif- 
lance  de  la  Cour  de  Péking  ,483.  Comment 
les  Portugais  obtiennent  la  pertniflion  de  s'éta- 
blir à Macao  , VI.  9?.  Loca  , nom  qoe  les 
Portugais  donnent  à la  poterie  de  la  Chine, 
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Portugais  conJuifent  l'Artillerie  Chinoife,  $61. 
Nom  que  les  Japon,  donnent  aux  Portugais,  y 40. 
Deux  Lettres  Poreugaifes , VIII.  fo  fit  71.  Les 
Portugais  battus  par  les  Hollandois  , 73.  Les 
Hollandois  battus  d'un  autre  côte  par  lesPorcu- 
gais , ibid  Carefles  furp reliantes  que  les  Pçrtu- 
gais  font  aux  Hollandois,  7*.  Envoyés  Portu- 
gais de  Banram  , 97.  Leurs  difeours  , ibid. 
Adrcflc  des  Portugais,  98.  Ils  raillent  les  Hol- 
landais, 101.  Le  Gouverneur  de  Bantam  prête 
1 oreille  aux  iofinuations  des  Portugais,  104- 
Affaffin a t qu'ils  commettent,  ibid.  Ils  chagri- 
nent les  Intulaires , 118.  Cruautés  dont  on  ac- 
eufent  les  Portugais  ,15a.  Portugais  fie  leur  com- 
merce, 149.  Un  Amiral  Hollandois  marque  de 
la  défiance  aux  Portugais,  161.  Ambafladeur 
Portugais  qui  annonce  malheur  aux  Hollan- 
dois , ibid.  Les  Portugais  veulent  attaquer  l’A- 
jniral  Hollandois  qui  veut  les  prévenir , 170. 
Portrait  qu'ils  font  des  Hollandois.  Combat 
cutr’eux  fit  les  Hollandois  dont  le  Roi  de  Ter- 
nacc  cft  fpctffatcur,  ibid.  Ils  maffacrent  un  Hol- 
landois, 18  y.  Guerre  qu'un  Amiral  Hollandois 
entreprend  de  faire  aux  Portugais  d’Amboine  , 
188.  Elle  tourne  mal  pour  les  Hollandois,  ibid. 
Tems  de  la  décadence  des  Portugais  aux  Indes 
Orientales  , 189.  Rencontre  qu’un  Amiral 
Hollandois  fait  des  Portugais  , 190.  Confeil 
que  les  Hollandois  tiennent  près  d'une  Flotte 
Portugaife  , 191.  Remarques  fur  la  haine  des 
Portugais  pour  les  Hollandois,  ibid.  Le»  Hol- 
landois prennent  le  parti  d’attaquer  la  Flotte 
Portugaife  ,193.  Grandeur  de  cette  entreprife, 
ibid.  Combat  réitéré  , 194.  Les  Portugais  pren- 
nent deux  Galeres.  Circonllanccs  de  cette  perte, 
ibid.  EclaircilTcmcns  tirés  des  prifonniers , 197. 
La  Flotte  Portugaife  fe  conduit  mal.  Elle  cft 
bravée  par  les  Hollandois  , ibid.  Politique  des 
Portugais  , 104.  Trahifon  des  Portugais,  ut. 
.Deux  Fortereffes  Portugaises  dans  Pile  de  Ccy- 
lan  , 1x9.  Richcflc  des  Gouverneurs  Portugais 
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Cobija  aux  Mines  de  Lipcs  8c  de  Potofi , 44p. 

Po  tfc-pa-li , Plaec  , VII.  94- 

Potta  , mefure,  VIII.  3J3.  ■ 

Porter,  homme  qui  fc  perd,  II.  3)8.  Hifloirede 
ce  Matelot , 418  & Juiv.  11  eft  retrouvé,  411. 

Potto  , ou  Sluggard,  animal  fingulicr , IV.  1J7. 
Etrange  propriété  de  cet  animai,  ibid. 

Pou  , nom  de  Bourgs  , VIII.  1 J. 

Pou-chang  , Village  , V.  5 3 I. 

Poudre  blanche  pour  la  fievre  , IX.  }8.  Pondre  à 
Canon  deSiam,  308.  Poudre  blanche  en  haute 
Mer,  X.  331.  Poudre  célébré  par  fes  vertus, 
511.  Hiftoirc  de  fa  découverte  & de  Ton  Inven- 
teur, 5 1).  Poudre  célèbre,  XII.  858.  Poudre 
d'or  donc  les  Habitans  d'une  Province  s'endui- 
fent  le  corps  , XIV.  }<o. 

Poufs , nom  que  les  Nègres  donnent  aux  balles  à 
tirer,  II.  464'  Us  donnent  le  même  nom  aux 
armesà  feu  ,111.  193.  11;. 

Pouhatan  , Rivière , 8c  EtablilTcmcnt  Anglois  qui 
s'y  forme,  XIV.  4(4.  Caraélerc  des  Indiens 
du  Pays,  483.  Princelfe,  fille  du  Chef  de  Pou- 
hatan , enlevée  par  un  Capitaine  Anglois,  488. 
Ce  Chef  nommé  Povliaian  , eft  Roi  de  cette 
partie  de  l'Amérique,  46a.  Mort  de  ce  Prince 
appcllé  aulfi  Pouhatan  -,  fes  deux  fils  lui  fuccc- 
dent  , 47t. 

Poulcc  , fruit  Sauvage  , VIII.  540.  , 

Poulain  de  Guerville  , Major  de  la  Martinique  , 
XV.  «78. 

Poulens , Idole  , X-  311. 

Poules,  de  Pharaon  ,11.  303.  Poules  de  Guinée  ou 
Pintades , 370.  Figure  d’une  Poule  de  Guinée  ou 
Pintade,  voy.  la  planche  , III.  303.  Rivière 
nommée  des  Poules  ou  Galinhas , Stc.  483.  Pou- 
les 8c  Cocqs  de  la  Côte  d'or,  IV.  143.  Ufagc 
du  tetme  Poules , au  Pays  d'Ardra  , 393.  Poules 
fauvages , V.  78.  Poules  d'eau , 101.  Bel  Oifean 
nommé  Poule  d'or,  VI.  87.  Ce  dernier  appelté 
Kin  Ici , 107.  Poules  dorées  nommées  Kin  Ici, 
488.  Poule , forte  de  monnoie  : fa  valeur , VII. 
399.  Deux  efpeees  de  poules  particulières  à Plie 
dcjava,VIII.  150.  Celles  de  Madagafcar , 808. 
Poulets  d'eau, poilfon, XI. 93.  Poules  d'une  beau- 
té admirable,  t)c.  Deux  efpeees  de  Poules, 
XIV-  • 18. 

Pouliar,  nom  d'une  Tribu  vile  8c  impure,  XI. 
441.  A quels  outrages  les  Pouliacs  livrés.  Com- 
ment on  reçoit  leurs  offrandes  8c  leurs  Requêtes, 
ibid.  D'où  ils  titent  dequoi  payer  les  taxes  , 
44l* 

Poulofinlca  > VIII.  494. 

Poumé  , lieu , VIII.  47 , 48. 

Pounch,  liqueur  des  Anulois  3 fa  compoütion  , I. 
4 S 4.  voy.  U Note.  • 

Poupardrie , Lieutenant  d'un  Yaiffcau  François , 
VIH.  j 81. 
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Poupou , Royaume  , voy.  Popo. 

Poupou  ( Rio  de  ) , voy.  Tari,  Rivière. 

Pouquc,  Rivière  , II.  394. 

Pouran,  titre  de  Gouverneurs , IX.  xJ4-  PouraiM 
ou  Gouverneurs  par  Commilfion  , ijj. 

Pourceau , voy.  Porcs. 

Pourcclle  , elpece  de  Marfouins , XV,  a 3 3. 

Pourpier , 8c  autres  herbes , III.  >74.  Pompier  des 
Indes,  XI.  884. 

Pourpre  , de  Punta  de  Santa  Elena  , XIV.  1x7. 
Animal  t|ui  la  produit , 8c  manière  de  l’extraire  , 
ibid.  Raifon  qui  la  rend  rare,  118. 

Poursdar , titre  d'un  Officier  de  Surate  , IX.  J 8. 

Poufan  , Ville,  VI.  y 3 y. 

Poulfolane  , efpece  de  fable  , XV.  y y y. 

Pout  ; lignification  de  ec  mot , IX.  3 3. 

Pou-tcbin,  Ville, V.  333. 

Pouteotamis , XIV.  71 1.  Ile  de  ce  Peuple , nommé 
aulfi  Pouteouatamis  , 7 1 3 . 

Pourtincour,  Volontaire  François,  XIV.  jji.  U 
obtient  la  concclfion  de  Pott-Royal , 794. 

Pou-tfyen-tfya , V.  3 * f- 

Poux-marin , V.  199.  Poux  de  Baleine  , XV.  197. 

Po-vi , nom  d’Officc  , V.  381.  Le  Po- VI  ne  daigne 
pas  répondre  à un  Ambalfadcur,  387. 

Powell , Capitaine  Anglois , fucccdc  à un  Gou- 
.vernement , XIV.  47  3-  Le  Capitaine  Povcl  parc 
pour  lïle  de  Terre-Neuve , XV.  847. 

Povhatan , Roi  d'Amérique , voy.  Pouhatan , Ri- 
vière. 

Powlfon  , Capitaine  de  Vaificau  ; avis  qu'il  donne 
aux  Anglois  , I.  410. 

Poy  , forte  d’ Aigle  , III.  304  , }*7-  Animal  fort 
étrange  de  ce  nom  , VI.  494. 

Poyaho  , Prince  Tartare  , VIL  100. 

Poyambam  , ou  Poyamban,  Tribunal , VII.  311, 
8c  313.  Nommé  aulfi  Royamban  , 318. 

Poyang  ( Lac  de  ) , V.  148.  Le  Lac  de  Poyang  , 
formé  par  quantité  de  Rivières  , contient  plu- 
fleurs  belles  Iles , 330. 

Po  yang  hu  , ou  Zhau-cheu  , un  des  principaux 
Lacs  de  U Chine,  VI.  110. 

Po-yan  ho  , Prince  , VII.  94- 

Poyera , ou  Petri  Grande , Village  , 8c  par  qui  ha- 
bité , IV.  15  6-  fuiv. 

Poype  ( la  ) , Officier  François , prend  poficlfion  de 
la  Baie  de  Plaifance  , XV.  8 30  8c  831. 

Poytau,  force  de  bois  pour  les  Edifices , IX.  444. 

Poyrou  , boilfon  commune  des  Ncgses  , IV.  109. 

Pozzo-Negro  , Ville,  IL  148. 

Pputhang,  mot  fàcré  8c  myftérieux,  IX.  198. 

Pracal  ( Bancs  de  ) , XL  431. 

Pra-clang , Officier  qui  a le  département  du  Com- 
merce de  Siam  , IX.  184. 

Pradapfiuguc  , Prince  Indien  , IX.  8 18. 

Pradiing  , Capitaine  Anglois  , abandonne  un  Ecof- 
fois  dans  une  Ile,  Xl  89. 

Prado  ( la  Cofta  de  ) , Montagne , XIII.  418. 

Prado  ( Nufiez  de  ) , Capitaine  Efpaguol , bâtit  des 
Villes  , XIII.  J si. 
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Prado,  Prieuré,  XII.  y. 

ce  nom  , XIII.  118. 

Prague,  Ville,  X.  îif. 

Prairie , iromenfe  & belle  , XIV.  7}i.  Autre  prai- 
rie longue  dr  foizantc  lieues , ibid. 
Pra-Memng-Tchiou  , Officier  Siamois  , IX.  180 
Pr ai» guis  , nom  de  mépris  que  les  Indiens  donnent 
aux  Européens,  X.  315. 

Prankitang,  Riviere,  XIV.  490. 

Pra-Rafi  , Anachorètes , IX.  196. 

Pra-Ray ja-Cammanor,  Pra-Tam-Non  Se  Pra-Tam- 
Ra  , Livres  ou  Volumes  de  Droit  public , IX. 
xy*. 

Pras  : Six  cens  Pras  accompagnent  la  Reine  de  Pa- 
tane;  II.  104. 

Praflàt,  Palais  du  Roi  de  Siam  , IX.  180. 

Prata,  Rivière  , voy.  Plata. 

Pra-Tam-Non,  Livre,  voy.  Pia-Rayja-Cammanot. 
Fra-Tam-Ra  , Livre  , voy.  Pra-Rayja-Cammanot. 
Pratencos  ( Maria  ) , jeune  veuve  Portugaife  fau- 
véc  du  naufrage , I 4H- 
Praiet,  fameux  rocher,  II.  17t. 

Praya , ou  Petit-Ardra  , voy.  Ardra. 

Praya  ( Porto  ) , voy.  Praya  (Villa  de  ). 

Praya- Formofa , II.  )fi  , }8o. 

Praya  Onda,  Place,  avec  un  Fort  tfpagnol.XI. 
fio. 

Praya- Simone , Baie  de  file  Saint  Antoine,  II. 

4ty. 

Praya  ( Villa  de  ) , Port , & danger  que  les  Angl. 
y courenc , II.  jij.Ce  lieu,  cité,  }8o.  Uue 
Ville  de  ce  nom  dans  l'Ile  de  S.  Jago  , j 8;.  Si- 
tuation de  la  Ville  de  Praya,  j88.  Ce  quelle 
eft  aujourd'hui  , 589.  Defeription  de  l’orco- 
Praya.  Danger  de  cette  Baie  ou  Rade.  Prior  Se 
Pryam  , corruption  du  nom  de  cette  Baie  , ibid. 
Commerce  de  Praya,  190.  Vices  & mifere  des 
Habitant  , ibid.  Leur  inclination  *t  habileté 
pour  le  vol , J91.  Caufe  de  ce  penchant , ibid. 
Prayaba(Cabo  da>,  ce  que  ce  nom  lignifie,  III  <16. 
l’raza  , Port,  V.  47- 
Pré  ( Montagnes  de  ) , IX.  S J.  f«. 
Preaux-Mcrley  .François  , voy.  Merley  ( Préaux). 
Prcchau  Guimiam  , IX.  418. 

Prêcheur , ou  le  Tulcan,  Oifeau , Je  les  Angulari- 
tés, XIV.  1 14.  . _ 

Prêcheurs  ( Ftcrcs) , Ordre,  VII.  M7 ■ Cinq  Frè- 
res Prêcheurs  rencontrés  pat  Rubruquis , 19  J. 
Precklc-Pcat-Ifland , petite  Ile,  XV.  6>9- 
Prédirions,  voy.  Devins. 

Preef,  Ville  abandonnée,  III.  19. 

Pregnada  , efpcce  de  Limons,  II.  »4>« 

Prémare  , Millionnaire  Jéfuitc , traduit  une  pièce 
de  Théâtre  Chinois , VI.  19t.  Cité,  197.  Opi- 
nion de  ce  Millionnaire,  589. 

Prcmata-Gundcl  : Viéioirc  des  Portugais  fut  ce  Cor- 
faite,  IX.  j 87. 

Prennadilla  , petit  Foi  (Ton  , XIII.  î (9- 
Préfages  finîmes  , XII.  41.  Préfages  fâcheux  , 
J**- 
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Préfens  : Cenx  du  Roi  de  Ban^m  à la  Reine  d’An- 
gleterre & à un  Général  Anglois  , I.  399.  Pré- 
fens des  Anglois  dans  une  cérémonie  de  circon- 
ciûon  , 440.  Le  Roi  dc.Bantam  fait  préfeot  de 
deux  Picotsdc  Canton  au  Roi  d’Angleterre,  477. 
Prefent  du  Roi  de  Bangaye  à Middlcton  , y 1 1. 
Prefent  mal  récompcnlé  , II.  104.  Préfens  de  la 
Reine  de  Patane  aux  Anglois,  108.  Préfens  mu- 
tuels entre  les  Turcs  Se  les  Anglois  , 1 30.  Ceux 
du  Grand  Seigneur  à Saris  , ijf  Ceux  que  les 
Anglois  font  a l’Empereur  du  Japon  Se  à les  Of- 
ficiers . x y S.  Du  Roi  de  Jcdo  à celui  d’Angle- 
terre & à Saris  , 1 6f.  Autre  préfenr  pour  le  Roi 
d’Angletenc,  168.  Ceux  des  Anglois  à l’occa- 
fion  d’une  Fête  de  Religion,  xoo.  Préfent  que 
la  principale  femme  d’un  Damel  fait  à Brue  Gé- 
néral Ftanç.  48 1.  Celui  d’un  Prince  Negre  , 49  t. 
Ceux  que  Brue  fait  à l’Empereur  de  Biftao  , y 6i. 
Préfens  qu’on  fait  aux  Rois  Nègres  , III.  144. 
Ceux  de  Louis  xtv.  à Aniaba  Prince  dlffini  , 41  <c. 
Importance  des  préfens  qu’on  fait  aux  Princes 
Negres.  Leur  origine  , <*41.  Préfens  du  Roi  de 
Juida  aux  Européens , IV.  3 3 1.  Ceux  que  le  Roi 
d’Ardra  fait  par  fon  Ambafladeur  au  Roi  de 
France , 377  & fuir.  Préfens  mutuels  de  la  Com- 
pagnie Françoife  & l’ Ambafladeur  du  Roi  d’Ar- 
dra  , 384.  Préfens  & dioics  du  Pays  d’Ardra  , 
393.  Ceux  que  les  Anglois  font  au  Roidc  aux 
Seigneurs  drBandi,  431.  Préfens  nuptiaux.  639. 
Les  préfens  des  Ambafladeurs  Hollandois  bien 
reçus  à la  Cour  de  Peking  , V.  169  Se  170., Pré- 
fens de  la  Cour  de  Peking  à des  Ambafladeurs, 
Se  en  quoi  ils  confident , 178.  Ceux  pour  les 
Officiers  Chinois  , ibid.  Les  préfens  de  la  Com- 
pagnie Hollandoifc  rcfufés,  19c.  Préfens  faits 
aux  Envoyés  Hollandois,  191*  Préfens  des  Hol- 
landois , 318.  Les  préfens  des  Hollandois  dctli- 
nés  à l’Empereur  de  la  Chine, font  examinés, 
jxy.  Scrupules  pour  les  Préfens , 317.  Préfens 
mutuels  entre  un  Général  Chinois  & un  Ambaf- 
fadeur  Hollandois,  311.  Les  préfens  Hollan- 
dois conduits  au  Palais  .de  l’Empereur  de  la 
Chine,  3y4-  Préfens  deftinés  à des  Seigneurs 
particuliers , 3 37*  Ceux  qu’un  Ambafladeur  fait 
en  fon  nom  à l’Empereur  de  la  Chine,  ibid.  Pré- 
fens de  l’Empereur  de  la  Chine  délivrés  à l’Am- 
bafladeur  Hollandois , Préfens  Hollandois 
Se  leur  diviflon  , 373.  Enumération  des  préfens 
que  les  Hollandois  font  à la  Cour  de  Péking  , 
374.  Ceux  pour  la  mere  de  l’Empereur,  iéid. 
Préfens  particuliers  des  Ambafladeuts  Holland. 
3 7 y . Préfens  que  l’on  demande  à un  Légat , 447. 
En  quoi  confident  les  préfens  faits  aux  King- 
chays  , VI.  134*  Formalités  pour  l’acceptation 
des  préfens  , ibid.  Préfens  des  Convives  aux  Do- 
meftiques  , 138.  Danger  auquel  des  préfens  cr- 
pofent  un  Millionnaire , $éo.  Préfens  faits  à 
l’Empereur  des  Tartarcs  , VII.  *54.  Ceux  que 
Rubruquis  fait  à un  Prince  Tartare,  166.  Pré- 
fent  delUné  poux  lcSéctetaixe  d’Etat  dclaTai- 
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tarie  , i8r.  Préfet  des  Prêtres  Neftoriens  au 
Klun  des  Tanarcs,  187.  Ceux  qu  011  accorde  à 
des  Envoyés  , 190.  Préfens  de  l'Empereur  de  la 
Chine  à des  Ambadadeurs , 387.  Prefens  dun 
Kcgule , 4f7.  Préfens  du  Gouverneur  de  Nip- 
cheu  a des  Arabalfadcurs  Chinois  , 487-  Prélcns 
des  Mofcovices  , joo.  Préfens  des  Chinois,  jor. 
Préfens  faits  à deux  Jéfuites  , ibid.  Ridicule  pre- 
fent  d'un  Lama,  J04.  Préfent  que  les  Jéfuiccs 
fonça  l'Empereur  de  la  Chine,  J08.  Gcrbillon 
appelle  au  Palais  pour  recevoir  un  préfent , 309. 
P;cfcnt  annuel  de  Gibier  fait  aux  Jéfuites , J 54- 
Prclcns  de  PEmpeteur  de  la  Chine  aux  Princes 
Kalkas  , jj  9.  Préfens  de  l'Empereur  de  la  Chine 
aux  Seigneurs  de  (a  Cour  , 608.  Prefens  laits 
à l'Emper.  & comment  ils  fe  payent  ,614.  Pré- 
fens mutuels  des  Tajins  de  l'Empereur  de  la 
Chine  & des  Princes  Kalkas,  VIII.  4<-  Piéfcus 
des  Hollandois  au  Gouverneur  de  Bantam,  ^. 
Préfens  des  Ambatfadeurs  Siamois,  3 J j. Préfens 
pour  le  Samorin  de  Calécur,  390.  Préfens  né- 
ccilaircs  au  Japon  , 403.  Préfens  des  Hollandois 
au  Sadadonne  de  Jedo,  411.  Ceux  que  les  me- 
mes Hollandois  offrent  au  Prince  de  Jedo,  41  S'- 
ils en  reçoivent  de  fo;t  médiocres  , ibid.  Dé- 
penfe  inutile  que  les  François  font  en  préfens 
pour  le  Grand  Mogol,  39  j.  Préfens  faits  a l’Au- 
rel , IX.  7?.  Préfent  que  le  Mimftte  de  Siam 
fait  à unjcfulte,  160.  Préfens  que  le  Roi  de 
Siam  envoie  à celui  de  France  , 168.  Ceux  du 
Miniftre  de  Siam  au  Roi  de  France,  17 >•  Pré- 
fens du  Roi  de  Siam  à M.  le  Dauphin,  171.  Ceux 
de  la  Reine  de  Siam  à Madame  la  Dauphine  , 
ibid.  Ceux  de  la  Princelfc  Reine  de  Siam  a M. 
le  Duc  de  Bourgogne  , 173.  Ceux  du  Miniftre 
de  Siam  à Meilleurs  de  Scignelay  3c  de  Croilly  , 
tbid.  Préfens  du  Roi  de  Siam  au  Pape  , 113. 
Ceux  du  Pape  au  Roi  de  Siam  , &c.  1 1 4*  Préfens 
qu’un  Général  François  deftinc  au  Roi  d'Achem, 
5x7.  Préfent  du  Roi  de  Bungo  au  Viccroi  de 
Goa,  48  j.  Pastion  du  Mogol  pour  les  préfens , 
X.  ij.  Préfens  magnifiques  d'un  Ambaifadeur 
de  Perfe  , 17.  Ceux  du  Roi  d’Yemen  aux  Fran- 
çois , 198.  Préfens  de  l’Empereur  du  Japon,  j yi. 
Formalites  pour  les  prefens  des  Seigneurs, ibid, 
Préfens  des  Hollandois  aux  Officiers  d Arrakan  , 
& avec  quelle  joie  ils  font  reçus  , XI.  17 9-  Ceux 
du  koid  Arrakan  aux  Hollandois  , 18c.  Préfens 
qu'un  Roi  Indien  fait  à Chriftophe  Colomb , 
XII.  11  , 14.  Autre?  prefens  mutuels  entre  les 
memes,  41.  Préfens  que  Chriftoph:  Colomb 
envoie  à la  Courd’Efpagne  , 83.  Ceux  que  deux 
Officiers  Méxiquains  font  à Cortex,  167.  Pré- 
fens que  l’Empereur  du  Mexique  envoie  à ce 
Général  Efpagnol , 169.  Ceux  que  l’Empire  du 
Mexique  fait  au  meme  Général,  344. 

Prefidio  delNorre,  Fore,  XIV.  6 31. 

Prcfqu’Ilcs:  Oiigi ne  d'une  guerre  dans  la  prcfqti*- 
Ilc  de  l'Inde,  IX.  6 .9.  Province  dont  la  Mer 
fait  une  Prcfqu  lie , X.  ; 4y.  Grande  Prcfqu’Ilc 
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bien  peuplée  dans  un  Lac,  XV.  137. 

Prefton  , Capitaine  Angîois , maltraité  par  le  dé- 
fir  du  pillage  , I.  303.  Il  prend  un  Bâtiment  Ef- 
pagnol chargé  d'argent  , 309.  Amias  Prefton 
s’empare  d'une  Ville  & la  brûle , ainft  que  les 
Villages,  II  176.  Le  Capitaine  Prefton,  cité, 
XIV.  3 $«. 

Prête- Jean , cftinié  le  meme  que  Oganc , I. 

Prête  - Jean  cft  le  nom  du  Mooaique  de  l‘A- 
byllinic,  18.  La  Cour  de  Lilbonnc  lui  envoie 
une  Amballade,  ibid.  Le  Prête  Jean  envoie  uu 
A mba  lladcur  à d'Albuquerque , lequel  doit  fe 
rendre  enfuite  en  Portugal,  118.  Etendue  des 
Etats  du  Prête  Jean  , 173.  Le  Prête- Jean  entre» 
prend  de  détourner  le  cours  du  Nil  $ 177.  voy. 
la  Note.  Le  Prête- Jean  cité  fous  le  nom  d'Ung  , 
ou  Vang-khan,  VI.  593.  Nommé  Ung  khan  , 
VII.  48.  Cité,  ioi,  iso.  Le  Piété- Jean  défait 
Jenghix-khan , ij7  & 158.  Cité,x*4-  Prétc- 
Jeau , fable  Ncftoricnnc,  171.  Sa  mort  & fon 
Succcflcur  , ibid.  Diverfes  opinions  fur  le  Prétc- 
Jean  , 3 1 3.  Le  Prctc-Jcan  cil  le  Grand  Lama  du 
Tibet,  314.  Nommé  encore  Uin-khan  , 3x3. 
Un  Prêtre  nommé  George,  Prince  dciccndu 
du  Prctc-Jcan  , 314. 
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100.  Projet  de  Cortez  , *4*.  Projets  Je  Cortex 
pour  la  Conquête  du  Méxique,  386.  Projer  pour 
peupler  les  Iles  Caraïbes,  XIII.  4.  Prdjet  loué, 
•mais  négl  gé , 37  Projet  des  Efpagnols  pour  s’é- 
tablir a J lie  de  Puna  , 39.  Projet  formé  par 
des  Conjurés,  109.  Vaios  projet  des  Rebelles 
Efpagnols  , il t.  Projet  que  des  Millionnaires 
forment  d’une  République  Chrétienne , XIV.  8i. 
Celui  de  la  C our  d’F.fp  gie  , 84.  Premier  projet 
d’un  Vovagenr  François,  *09.  Projet  offert  par 
l’Inrcndanc  d i Canada,  A7i.  Avantages  que  la 
Fiance  au  oit  pu  tirer  de  ce  projet , 611.  Piojct 
d’une  Colonie  F ançoife  pour  1*1  le  Saint  Jean, 
676.  Ce  qui  le  fait  manquer,  ib  d Piojct  d’un 
nouveau  voyage  des  Ane'  i« , XV,  ijti. 

Prou»  , Ro  jume  , IX  *«*9.  l e Roi  de  Brama 
ruine  la  Ville  de  Ptom  fie  détruit  la  famille 
Royale  , 419 

Promontoties.  Voyez  les  rhacun  à fon  article 
particulier. 

Pronis , Comirandaru  François,  VÎTI.  3-9. 

Proph.tes  fie  Prophéties  , vu/.  D**iu&. 

Fro  câeur  : Se  gozur  J.ivan  l’iOfiéleurdcs  A»’t*lo*i 
à Bautaro  , I 418.  Sc«k  ..pp«  (e  le  Prottâcur, 
4x1.  Apparence  irv.m-  1 fe  du  V élcur,  ibid, 
ItLi  Anglois  »e  ^éîieotdu  f lOtcclcut  # 41^  Plai- 
loMÇ  Xt  1. 
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fan:e  réponfc  du  ProrelFenr  aux  Hollandois» 
ibid  II  veur  extorquer  de  l’argent  aux  Anglois» 
4i«.  Réponfe  que  Scot  lui  fait.  Les  Anglois  fouc 
forcés  de  le  fatisfairc,  ibid.  Monopole  du  Pro- 
tcéhrur,  411. 

Protell  ans  , qui  partent  pour  le  Brélîl , XIV.  i8f. 
Commenr  reçus  de  Villcgagnon  , 190.  Circonf- 
tanccs  de  leur  arrivée.  Traitement  que  Villega- 
gnon  leur  fait , ibid.  Motifs  qui  les (ouciennenr, 
iy  i.!  Ns  fe  l.iflent  de  Villcpagnon  , 1 94.  Ce  der- 
nier les  chaflc.  Leur  retraite  à la  Briqueterie» 
ibid.  Leur  retour  en  France,  19A.  Danger  qu’il* 
courent  à leur  dépare  , ibid.  On  leur  offre  de 
retourner  au  Brclil , 197.  S;x  y confcnrent.  Sort 
de  ceux  qui  quittent  le  VaifTeau  , ibid.  Avec 
quelles  difficultés  IcsProicftans  guéris,  104.  voy, 
Lery  ( Jean  de  ). 

Provan  a , Religieux  , & fa  mort , V.  jj8.  Le  P. 
Provana  Jéfuitc  de  Turin,  XL  504. 

Provenci*  ( Fort  de  ) , V.  108. 

Provi  Jencc  ( Ile  delà).  XI.  x J x.  Ville  delà  Pro- 
vidence, XIV.  fjf*  L’Ilcdela  Providence  cft 
peuplée  , XV.  rfj8.  Elle  cft  abandonnée  , *39. 
Comment  elle  fc  repeuple.  Tyrannie  fingulicre 
d’un  Gouverneur,  ibid.  Etat  réglé  de  la  Provi- 
dence , 1(41.  E*ablifTemcnr  dans  quelques  Iles 
voifînes,  ibtd.  Propriétés  de  la  Providence,^!. 
Obltaclcs  à fes  progrès , ibid. 

Province  , forr  riche  en  or  , XIV.  360. 

Provjfîons  .*  Abondance  de  pioviffons  dans  un  Pay* 
.de  la  Chine,  V.  407. 

Prunatia  (Dom  George  de  Maltaga  ) , un  des  Gé- 
néraux d’une  Flotte  Espagnole  , tué  dans  une 
aétioo  contre  les  Anglcis  ,1-  )it. 

Pruniers  : Ccu*  du  Japon  , X.  <î*o. 

PrufTe  : le  Roi  de  PrufTe  ccde  aux  Hollandois  fft 
Place  d'Arguim  pour  une  certaine  fournie , II. 
440.  Les  Pruffiens  en  quittant  ce  Château  ou 
Fortcrcfîc,  le  Uiffeut  fous  la  garde  d'oi  K baf- 
chir  Nègre  , III.  49’’.  Le  Roi  de  PrufTe  vend  aux 
Hollandois  toutes  fes  pofleffions  fur  la  Côte  de 
Guinée  , ibid.  Frédé  ickfbourg,  Etabli 'Te mène 
Partira  Se  fon  origine,  IV.  xo.  Les  Pruffiens 
abandonnent  Fridér  cffiourg  , xi.  Fort  Ptuffîcn 
de  Takraina  , x|.  HiRoirc  de  la  Chine  en  cent 
volumes  in  folio  dans  la  Bibliothèque  du  Loi 
de  PrufTe  , VI.  2 9f.  Le  Roi  de  PrulTc  Se  Pruffiens» 
cités,  XV  6li(. 

Pryam.nom  Je  la  Baie  dePraya.  v Praya  (Vi'lade). 

P»yc  , Port,  III.  6\. 

Pfa!manaazar ( Georges),  natif de l’Ile  Formofe » 
dont  la  Relation  publiée,  VI.  1*. 

Pfeaum  s Je  David  , chan«b  p-r  1rs  An’lois  de- 
vant le  Roid’Achin,  qji  >n  change  auffi  lui- 
même,  I.  297.  Para  pli  afc  d'un  Pfcanni*  , V. 
î t4.  rftanmes  rraduirsen  Vers  , XIV.  339. 

Pfipuor , Place  , IX.  411. 

l'toléinée  , cité  , I.  19  , 19X  , 197.  Cbé  , XV  t'-f. 

Pmlomée  . Roi  d'Egypte,  eimcpren*  de  joindre 

la  Méditciapnéc  au  Golfe  Aiabiquc  ,1  193. 
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Cité,  vn.  144.  Cité,  X.  111  , 144. 

Tu,  caraftete  fui  une  monnoic,  VI.  117.  Statue 
de  Pu,  Patron  des  Ouvriers  en  Porcelaine,  xji. 
C'cft  auili  le  nom  d’un  otdrc  de  Places  fortes  , 
44  j.  Gouverncmcns  appellés  Pus  , 1 09 . 

Puan  king,  tittï  d'un  Palais;  fa  figniircation , VI. 

Puante  , Riviere  , XÎV.  «94.  Baie  des  Puans,7i  ). 
Origine  du  nom  de  Baie  des  Puaos , ibid, 

Putu-lyang  , monnoic  , VI.  1:7. 

Puccn  ( Je  ) , vey.  Nifon,  Ile. 

Puces , du  Cap  je  Bonne  Efpcrance  , V.  19  J-  Hô- 
pital pour  les  Puces,  IX.  37. 

Puchan,  Ville,  VII.  418. 

Puclianguim  , petite  Ville  bien  défendue , IX.  4l5* 

Pu-chcu  , Place , VII.  97. 

Puching  tfc , titre  d'Officier  Chinois,  VI.  139.  C'cft 
icTréforier  général  d'une  Province,  38;.  Tri- 
bunal Pu-ching  tfe,  41*. 

Pucho  , ou  CuJIus  Indiens  , Plante , XI.  6( 4. 

Puchor , Ouragan  , ou  Vent  fubit , II.  30a. 

Puchoui-pouhutu , Plaine,  VII.  350. 

Puchugchu,  oignon,  XIV.  i4f. 

Pucoon  , racine  , ic  fon  ufage  , XIV.  313. 

Pudding  , Ile  , III.  19. 

Pucbla  , Ville  d'Amérique  , XI.  533.  Notflmée 
Pucbla  de  los  Angclos  , 5 1 S.  Ses  ricbclfes , ibid, 
C'cft  un  Evêché  nommé  aufti  Pucbla  de  los  An- 
geles, XII.  446.  Nommée  encore  Pucbla  de  los 
Angeles, 4(1.  Angeles  devient  uncVille  coofidé- 
rablc  , ibid.  Port  de  los  Angeles  ,3a). 

Pucblo-naevo  , lieu  , XI.  318.  Cité , XII.  310. 

Pucblo-vejo , ou  la  Veja  , Bourg,  XII.  303. 

Fuc-chin-fi  , Officier  Chinois , V.  ;aa. 

Fucchos , ou  Chica , Riviere , XIII.  48. 

Puellcs,  Capitaine  Efpagool,  XIII.  121. 

Pucllez , Porte-Etendard  , XIII.  Kl.  Cité!,  173. 

Puerto  di  Baftimentos  , & pourquoi  ainfi  nommé , 
XII.  119. 

Puerto-bucno,  XII.  48-  Qui  lui  donne  ce  nom  , 
tap. 

Puerto  de  las  Cabanas , XII.  77. 

Puerto  de  Carénas  , XII.  146- 

Puerto  de  Cavallos,  Ville,  XII.  301. 

Puerto  di  Gratia , XII.  16 . 

Puerto  de  los  Hydalgos , Détroit , XII.  43. 

Puerto-Lagnafco  ( Baie  de) , X.  348.  Ses  exeel- 
leas  fruits , ibid. 

Puerto-Machino  , Rade,  & pourquoi  ainfi  nom- 
mée , II.  184. 

Puerto  de  Navidad  , XII.  48. 

Puerto  de  Plata , XII.  a t.  Situation  de  Puerto  di 
Plata , XV.  401. 

Puerto-rial , XI.  331. 

ruerto-Ricco , XII.  40. 

Puerto- San  Nicolas,  X.M°. 

Prcrio  ( Santa  Maria  det  ) , voy.  Santa  Maria  ( cl 
Padrou  de  ). 

Puerto  Santo}ou  Porto-Sanro , Ile  découverte  par 
les  Portugais,  I.  4.  Sa  fituatioo , 115.  Sa  dif- 
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tance  de  Pile  de  Madcrc  , IL  i£j.  Ses  Habitans 
vivent  de  leur  ccconomic  , ibid.  Pourquoi  ainû 
nommée,  175.  Ses  propriétés,  ibid.  Ville  de 
même  nom  prife  & brûlée  par  les  Anglois,  17 6. 

Puerto  Seguro  , Port  8c  Côte  de  ce  nom  : Décou- 
verte de  ces  lieux  , I.  54.  Ce  Pays  appcllé  Ticr- 
ra  de  Santa  Cru{.  Pourquoi  ainfi  nommé.  Ce 
nom  changé  en  celui  de  Brclil , ibid.  Par  qui  dé- 
couvert , XII.  97. 

Pucrto-Thomé , XIII.  joi. 

Pucrco-Vcjo  , Bailliage,  XIII.  365.  Puerto  Vcjo , 
4M- 

Puerto- Vclho , Baie,  II.  406. 

Puerto-Vcjo , XIII.  74. 

Pucy  , monnoic  de  coquillage  , VI.  116. 

Pucy-ghey  , Miniftrc  de  l’Empire  de  la  Chine  & 
Difciylc  de  Confucius,  VI.  6. 

Pug , forte  de  Matelots,  voy.  Kouly. 

Pugelo,  cérémonies  , VI.  xj 6. 

Pugniatoa , Iles.  voy.  Enganno. 

Puharis  : Langue  de  cette  Nation  , III.  194. 

Pu  hu,  & lignification  de  ce  mot , VI.  9. 

Puir,  Lac,  VI.  588.  Autre  giand  Lac  nommé 
Puir-nor , VIII.  4$.  Pêche  dans  ce  Lac,  ibid. 
Kichcdc  du  Pays  des  environs  en  bclliaux,  44. 
Lieu  nommé  Puir-y  ulan-crgui  , ibid.  Autre 
lieu  nommé  Puir>luk-altn  , fx. 

Puits  & Fontaines:  Puits  qui  fournilîcnt  de  l’cavà 
la  Ville  d’Ormuz,  I.  10?.  Puits  de  Moyfc , 1 4 f . 
Fontaine  de  Moyfc,  191.  Puits  crcuÆs  dans  les 
fables,  196.  Fontaine  dans  une  Ile  fans  nom  t 
x8o.  Puits  dans  l'Ilc  d’Argnio  , II.  419  6»  furv. 
Les  trois  Fontaines,  J69  6*  fuiv.  Fontaine  de 
France,  III.  ijj.  Beauté  de  cette  Fontaine , 
a j 4.  Scs  eaux  quelquefois  dangereufes , ibid. 
Ile  du  Puits  , 464.  Deux  Puits  fous  deux  gran- 
des pierres,  f77.  Seule  Fontaine  dont  l’eau  eft 
bonne  pour  la  Capitale  de  Congo,  IV. 6 19.  Fon- 
taine au  Pays  de  Namaquas  : Ouvrage  curieux 
rcs  de  cette  Fontaine , V.  1 1 j & 1 14.  Belle* 
ontatnes , rit.  Puits  orne  de  pierres  blanches 
dans  un  Temple  d'idoles  , *47.  Eau  d'un  puits 
qui  produit  du  fcl  blanc , VI.  1 10.  Fontaine 
dont  l’eau  chargée  de  nître  , Vil.  t9j.  Fontai- 
ne qui  fournit  de  l’eau  à Goa  , VIII.  164.  Puits 
& Réfcrvoirs  célèbres , IX.  40.  Fort  beau  puits, 
X.  84.  Fontaine  mervcillcufe  , xix.  Autre 
Fontaine  extraordinaire  , 1 14.  Fontaine  de 
fagefle,  fio.  Fontaines  & Puits  extraordinai- 
res , 6 Fontaine  odoriférante  , XII.  ifO. 
Recherche  de  la  fontaine  de  Jouvence,  176& 
177.  Belle  Fontaine  , 509.  Puits  d eau  falée 
dont  on  fait  d'excellent  fcl  , 0\6.  Fontaine 
d'eau  chaude  , XIII.  419*  Fontaine  de  Rami- 
rez  , XIV.  86.  Fontaines  curieufcs,  41t.  Fon- 
taine d’eau  extraordinaire  , 708. 

Pu  kan;  fens  de  ce  mot,  VI.  i)V. 

Puki-Thon , ou  Pkah-Thcn  , fameufe  pyramide 
Siamoife,  X.  487. 

Pu-kay , Ville  prife  d’aflaot  par  Us  Chinois,VI.  514. 
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ukeou,  Ville,  XI.  488. 

■-keu  , Bourg,  8t  les  murs,  V,  480. 

Pu-ku  , Mandarin  : Sa  révolte  8t  fa  mort , VII. 
*17* 

Tu  lad  , ou  Fulad , Homme  verfé  dans  la  Langne 
Mongol,  VII.  |8.  Malheur  d'un  Prince  nom- 
mé Pulad , 181. 

Pulador,  lie,  VIII.  an. 

Pulenghcr- tabalian , montagne,  VIII.  }f. 

Pu-ler  , Village  , V.  j jr. 

Puli-fangan , Rivière  îc  Pont , VII.  t»8. 

f ulizons , St  ce  que  c’cll  que  cette  cfpcce  d'Hom- 
mes,  XIII.  181. 

Pulka , Traineau  Lapon,  XV.  505.  Figure  d’un 
Renne  attelée  i Ton  Pulka,  589. 

Pullingi , Montagne,  XV.  J40. 

Pullo , Place,  IX.  444. 

Pulo-bontan  ( Côte  de  ) VIII.  191. 

Pulo.bocon  , VIII.  ;)4.  Iles  de  Pulo  Botton  , IX. 

m- 

Pulo-cambin , IX.  488. 

Pulo  capas  : Ecueil  de  ce  lieu  , IX.  J 89. 

Pulo  cariman  , VIII.  jji. 

Pulocalially  , lien,  ou  plutôt  Ile,  I.  407. 

Pulo-champcilou  , Le  inhabitée  , IX.  )6y. 

Pulo-condor,  voy.  Pulo  Kondor. 

Pulo-cumude,  Ile  d.fcrtc,  IX.  4t*. 

Pulo  dinding  , Etabliircmcnt  Hollandois  , XI. 
414.  Fort  de  l'Ile,  ibid.  Habitant  du  pays,  8c 
Ton  climat  ,4*8 

Pulodou,  Ile,  VIII.  107.  Rcfj>e&  lîngulier  des 
Habitans  ponr  le  Roi.  Les  Inlulaircs  recueillent 
les  débtis  d'un  Vaiffeau  François , ibid. 

Pulodou-Quilaguc  , ou  Ibrahim  , vieux  Seigneur , 
VIII.  107. 

Pulo  Hua,  petite  Ile,  VIII.  110. 

Pulo  duo  , lie  voilïne  de  Bautam  . II.  4 f. 

Pulo  Hindor  1 Cap  de  ) , ou  lie  des  Cocos , IX. 
»7* 

Pulo-Hinbor,  Ile  déferre,  IX  J88.  Un  Portu- 
gais rétablit  le  Roi  de  Pulo-Hinbor , 447.  Ex- 
pédition à cet  effet  , 448.  Pauvreté  du  Roi  8e 
des  Habitans,  ibid. 

Pulo-Kondor,  Ile, II.  108.  17t.  PctiteKondor, 
Ile  déferte  , VII.  }8i.  Elle  eft  peut-être  la  me- 
me que  Pulo*Condot  , IX.  188.  Defeription  de 
Pulo  Condor  ,XI-  40j.  Pioduélions  qui  lui  font 
propres  , 408.  Mango  de  Condor  , ibid.  Ani- 
maux de  l'Ile  , 407."  Commodité  de  l'Ile  pour 
un  Comptoir.  Figure  Se  cataclcte  des  Habi- 
tant , ibid. 

Pulo  Kondora  , V.  517. 

Pulo  Kotao  , II.  171. 

Pulo-Labuk , II.  141. 

Pulo  L.’ck , II.  140.  Ecueil  entre  deux  Iles  h l'Eft 
de  celle  ci , ibid. 

Pulo  Lada , voy.  Lancahui. 

Pulo  Laor  , I.  4(8. 

Pulolimo,  Ile, II.  9f. 

Pulo- Nyas, Ile,  IX.  14*. 
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Pulo-Ouay , Ile , voy.  Puiouay. 

Pulopanian  , Ile  , II.  yj. 

Pulo  Pinaon  , VIII.  )(«. 

Pulo-Pracclar,  IX.  448. 

Pulo-Pujam , c'eff-à-dirc  , Ile  longue , VIII.  »8. 

Pulo  punaon.  Ile  , voy.  Queda,  lieu  , Sic. 

Pulo  Quitim,  IX.  579. 

Puloranzo  , Ile  , II.  9 j. 

Pulo-Rim  , Ile  , voy.  Pulorin. 

Tulo-Rin,  c’eft  à dite.  Ile  de  Rin,  I.  484.  Ile 
Pulorin  , II.  187,  Nommée  auflî  Pulo  Rim  , 
VIII.  118. 

Pulo-Roffa,  Ile  : Comment  peuplée,  VIII.  110. 

Pulo-Sambilam , Iles  , I.  jjj.  Nommées  aulE 
Sambillan  , IX.  448. 

Pulo-Severti , Ile,  où  le  bctel  croît  naturellcmcnr, 
VIII.  iji. 

l’ulo-Siti , Ile  , II.  17t. 

Pulotando,  Ile  , II.  97. 

Pulo-Tiama  , II.  108. 

Pulo-Tikos , Ile  , VIII.  174. 

Pulo  Timan , IX.  488. 

Pulo-Timacu,  I.  458.  Cette  Ile  voiline  de  Pan- 
baog,  4f7. 

Pulo  Timon  , II.  17s.  Légion  de  poiffons  volans 
à Polo-Timon  , V.  i8x.  Un  Jéfuitc  defeend 
dans  cette  Ile,  IX.  i*j. 

Pulo-Tingi  , II.  108. 

Puiouay  , ou  Puloway , petite  Ile  ; (â  pofïtion  , I. 
410,484.  Traité  fccrct  de  Keeling  avec  le  Chef 
de  cette  Ile  , 487.  Elle  eff  au  nombre  de  celles 
de  Banda,  II.  187.  Ile  de  PuloOuay,  VIII. 
1 18.  Production  de  l'Ile  de  Pulo-Ouay , IX. 
I40.  Ile  de  Pulo-svay  , XI.  4x8. 

Pulo-Ubi , IX.  18 8. 

Pulovay  , Ile  , voy.  ‘Puiouay. 

l’ulparrock  , beau  Monaflcre,  IX.  18. 

Pulpctias,  Dioit  fur  les  Cabarets , XII.  8jy. 

Pulpo,  animal  cxtraordinaiic  , XIV.  177. 

Pulque  , liqueur  Méxiquainc,  XII.  800. 

Fulu  , étoffe  de  laine  , VII.  50.  Pulu  ou  Pôle  , 
fils  d'un  Général  Tartare  , 9 t.  Les  Titres  8t 
dignités  de  fon  Pctc  partent  fut  lui  , 97. 

Pulutn  , petite  Ile,  8c  fa  pofition,!.  410. 

Pu-lu-li , Village  , V.  147. 

Pu  lu  yu  , Chef  des  Naymans  , VII.  74. 

Puma  , animal , XIV.  1 f 8. 

PumaTampu,  Pays,  XIII.  514. 

Pumplcnofc  , fraie  allez  ïngulicr , XI.  884. 

Puna  , Province,  X.  xo;.  Ile  de  ce  nom,  Sfl  : 
Dcfcriprion  de  l’Ile  de  Puna  , XI.  t T 4-  Ville, 
de  Puna  ■ H 1-  Conquête  de  l'Ile  de  Puna  , (48. 
Grand  arbre  dqce  nom  , 88  j.  Projet  des  Efpa- 
gnols  pour  s'établira  l'Ile  de  Puna,  XIII.  {9. 
Bailliage  de  Puna,  187.  Ile  de  Puna  , 4)  J. 

Punadou  ( Baie  de  ) XIV.  877. 

Punaifcs , du  Cap  de  Bonne-Efpérance , V.  xoo. 
Punaifcs  de  la  Chine , VI.  490.  Hôpital  pour 
les  Punaifcs,  IX.  )7- 

Punclan , Village , VIII.  lit. 
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Pung  : Nom  d’un  homme  qui  vit  huit  cens  ans  , 
époufefuccc  (Vivement  foixantcfic  douze  Femmes, 

& comment  il  cil  mou  , VI.  341.  Signification 
de  ce  nom  , 379- 

Punganour , Capitale  d'un  Pays  » X.  313. 

Punga/as  , Seigneurs  qui  tueur  le  Gouverneur  du 
jeune  Roi  de  Bantam  ,11.  181. 

Pungo , Iles,  IV.  435.  Elles  font  dans  la  Riviè- 
re de  Gabon  , 436.  L’une  cil  nommée  Prince’s- 
Ite , ou  Koning-Eyland  ; l'autre  , Ile  aux  Per- 
roquets > Pourquoi  ainfi  nommées.  Titre  du 
Roi  fie  révolution  dans  ces  deux  Iles*  ibid. 

Pungo  ( Rio  ) III  480-  4S4. 

Pungor,  Place,  IX.  440 

Pungotego,  Rivière,  XIV.  483, 

Punitions  : Punition  exemplaire  d’un  Ivrogne  » 
III.  8t.  Méthode  de  punition  à Sierra  Leona  , 
*4  j.  Punitions  établies  à Ilîini  pour  les  cri- 
mes la  forcelleric  , latrahifon,  fie  les  Efc la- 
ves fugitifs  9 441.  6*  fuiv,  Punition  de  cinq 
Negres  fit  d'une  Femme  de  leur  Nation  ,431. 
Vue  de  la  punirion  d'une  des  Femmes  du  Roi 
de  Jnid  »-,&  de  fon  Amanr , IV.  311.  Punition 
pour  les  Femmes  des  Grands  au  pays  de  Juida  , 
311.  Bi  are  punition  de  l'adultcc  , 373.  Diffé- 
rentes punitions  des  crimes  à Benin  , 41 1.  Pu- 
nition de  l'adultéré  à Congo  , 640.  Punition 
d'un  Kul  u ou  d un  des  premiers  Miniftres,  VI. 
24.  Julie  punition  de  quelques  Bonzes,  343* 
Punitions  communes  à la  Chine,  434.  6’juiv. 
Punition  de  l’adulrere  fie  du  vol  en  Corée  , 346.. 
Punition  d une  pctfidic,  VII.  17.  Punition  pour 
les  crimes  chez  lesTartarcs,  136,  304.  Pour 
Te  vol , 349.  Punition  de  deux  Généraux  T ana- 
les, 361.  Les  punitions  ne  déshonorent  point  en- 
tre les  Tartarcs,  3.34.  Punition  de  trois  Hyas 
pour  une  faute  à la  challe,  367  Officiers  punis 
de  leur  négligence  , 381.  Punirion  pour  les 
crimes , VIII.  148.  Punition  rigoureufe  dcquel- 
ques  Infidèles,  491.  Etrange  punition  des  Fem- 
mes de  qualité  , 32.7.  Remarque  fur  la  puni- 
tion d'un  Gouverneur  IX.  7.  Punition  de  l’a- 
dulrcic  , 100.  Celle  de  neuf  Portugais , 411. 
Punition  d’un  crime  honteux  , X.  1 34.  Puni- 
tion d’un  Traître , 110.  Punition  de  l’adultere  , 
a j 8.  Punition  des  querelles  particulières,  374. 
Punition  exemplaire,  XI.  4.  Etrange  punition 
d’un  Voleur  , 401.  Celle  des  Conjurés  d'un 
VailTcau  , $63.  Punition  de  l'adultere  au  pays 
de  Cumana  , XIII.  10.  Punition  des  Conjures, 
131.  Punition  de  l'adultere,  291.  Boulangeries  , 
punit  ons  des  Efc  laves,  347.  Punition  d'un  Ty- 
îan  Espagnol  nommé  d'Aguirre  , XIV.  3. 
Jufticefic  punition,  XV.  13. 

Puno,  petite  Ville,  XIII.  434. 

Punta  , Château  ou  Forrereffe,  XI.  330. 

Puma  d Atena  , pointe  de  l'IIc  de  Puna  , XI.  334, 
Cap  nommé  Pünra  de  PArcnal , XII.  74. 

Punta  de  Hilo , Port , X.  330. 

Puma  de  Lucena  , XIY-  23V 
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Puma  de  las  Mtigcres , XII.  301! 

Punta  de  Sal  , II.  340* 

Punta  de  Santa  Elena  ,voy.  Santa  Elena  (Punta  dej- 

Punta  de  ver  Milhari  ou  Terra  Vcrmilia  , II  J 3 9— 

Puntagallo  , lieu,  I.  337.  Petite  Ile  à iix  lieue* 
de  cet  endroit  ,338. 

Punta-Gorbangh  , porte  d’une  Ville,  II.  107. 

Punta  de  Higucras,  XII*  301. 

Puntalcst  los  ) XI.  331.  Ce  font  deux  Forts,  33t. 

Puma  de  la  Plaga  , Lat  guc  de  terre  , XII.  74. 

Punra-Roxa  , Cap.  XII.  16. 

Pumas  (Très)  , voy.  Très  Punta*. 

Puma-Sama  * lieu,  XII.  it.  Nommé  aujourd’hui 
Cap  François,  16. 

Punto  ( Rio-dcl  ),  voy,  Junco  ( Rio  ). 

Puntzumeti  , ou  Afatum,  plante  vantée  , XIT. 
6l1‘ 

Purane  , nom  de  l abtegé  ou  intccprécacion  de 
quarre  Livres  , X.  t-6*. 

Putaqué  , poiffon  , XIV.  *57.  Le  Puraqué  cft  une- 
efrece  de  Torpille,  301. 

Punnafl,  Hifioricn  Anglois  , inferit  dans  le  Re- 
cueil de  fes  Ouvrages  le  Journal  des  eiploits 
de  Dom  Jean  de  Callro  , I.  166.  Il  trouve  une 
Lettre  d'Alcazar  de  Villa  Sennu:  dans  les  pa- 
picts  de  Haclduyr,  36 1 6»  fuiv.  Conrlnfion  fie  re- 
marques de  PurchalT  fur  le  Voyage  d’Antoine 
Hippon  , II.  98.  Il  confetvc  le  Journal  de  Tat- 
ton,  114.  Sa  Méthode  infuppottablc  d’abreger,. 
11 6.  Extrait  qu'il  fait  du  Voyage  de  John  Sari» 
à la  Mer  rouge  , aux  Moluques  fie  au  Japon  ,, 
ut  6»  fuiv,  Ilconferve  les  caraâercs  de  la  û- 
gnaturc  du  Roi  de  Pile  de  Moyclla  , 114.  Let- 
tre d'un  Aga  Turc  fie  Pafiepoit  du  Grand  Sei- 
gneur quM  conferve , 1 jo  &juiv.  I!  ajoute  deux 
Lettres  d'un  Anglois  aux  Relations  de  Saris  fie 
de  Codes,  ni.  Cité  , III.  1 6,  no.  Il  donne 
la  Relation  des  Voyages  fie  avantures  d' André 
Battcl  au  Royaume  d'Angola,  IV.  476.  Cité» 
V.  88.  VII.  16-4  , 310  , 313,  3 37  » *71  » 

5 7 f 9 î?1  * 403  , 411.  IX.  6a,  513.  X.  3 >, 
31  , 33,  XIV.  309. 

P«irco  , Ile  , XIII.  173. 

Pu  te  pa  tain  , Ville  , fie  fa  ficuation  , I.  34. 

Purgatoire  des  J.iponois , X.  319. 

puiha-fu'hai  hojo , lieu,  VIII.  J*. 

Purhola  , Ville  , X,  ici. 

Purification  , Ville  , XII.  479. 

Purus,  ou  Chuchibarn , Rivière,  XIII.  381. 

Puivacs,  Pays,  XIII.  44t. 

Pury  ( M.  Pierre  ),  Suille  fie  fon  Etahliffement  de-. 
P^i  ri  (bourg,  XIV.  383. 

Turysbourg,  Etablillemcnt  Soi  (Te  , XIV.  j 83. 

Pus,  monnoic  Chinoife,  VI.  117. 

Pu  (chu i , Rivière  , VI.  307. 

Pufing-angha  , lieu,  VIII.  32. 

Puta-chappé-peilé,  PiinccKalka,  V1IT.  47. 

Putala , Mont  , voye { Putola.  Jeune  uicurtriit. 
nommé  Putala,  Vil.  413. 

Pmagayma  , Ile , XIV,  347*. 
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frutay  , Place , V.  |io.  Puuyula  , Rivière  , voy . 

Songiri.  Putay-ula-hotun  , Ville  , VI.  j6o. 
Tut-chiog- hycn  , Ville,  VI.  54. 

l’uc-ho  , Village  , V.  330. 

Pucima,  Bourgade,  XIV.  347. 

Puemans  (Jean') , fadeur  & Maître  des  cérémo- 
nies d'un  Ambafiade  Hollandoifc  , V.  311. 
Cité,  331  , 334,  3)7 ,bjuiv. 

Puto,  Bourg,  X1U.  311. 

Putola  , Pucala  , ou  Butala  , Mont  & vue  du  Châ- 
teau qu'il  contient , VII.  11  f.  Sa  di {lance  de  la 
Chine»  ibid.  Rot  qui  y tient  fa  Cour , 418. 

Pûtoîe  t lieu  . VIII.  3 3. 

Pu-tim-fc  , Office  , V.  3<*a. 

Pu-tfu  tien,  gros  Village  » VII.  31. 

Put  ta  ko,  Baie,  II.  339. 

Pu*  tue  n , Vidage,  V.  331*. 

P nuo  May o-,  ou  Ica  , Rivière,  XTII.  381.  Cette 
Rivicre  nommée  aufii  Putu-mayo  , en  reçoit 
trente  aattes  * XIV.  ij.  Appcllcc  encore  Ha, 
ibid, _ 

Pu.urukan  , Tayki  , ou  Prince  Eiutb.  VII*  17. 
Pntia  , \ lage  » V.  334. 

Fu-vha,  V - réduite,  VII.  91. 

Puy  Monus,  Katba  Negte , III.  571.  Pu  y- Mo 
nu  abandonné  au  pilltgc  , J91. 

Puyiaal,  petit  poiffon,  X*  67 4. 

Pvey  , ou  Poy  , arimal  tort  étrange,  VI.  4 H* 

Pycchye,  Village  , V.  330. 

Pye-lonç,  Léxard  , voy.  Jcmting. 

Pycn-hais.  Peuple,  VI.  301. 

Pycn  lyang , Place , VII*  87*  C'eft  une  Capitale, 
SS. 

Pye-fehe  , Lac,  V.  157. 

Pye-ta-pu  , Officier  de  Jufticc:  Tribunal  des  Pic- 
ta-pu$,V.  311. 

Pyetfang  ,.  Village,  V.  331* 

Tygraé^s  : Singes  qui  partent  pour  Pygmées,  VIT. 
363.  Nation  de  Pygmées  , XIII.  33.  Confirma- 
tion de  leur  cxiftcncc  , ibid.  Pygmées  du  Brcfil  , 
XIV.  i44. 

Pykc  , Capitaine  Anglois,  III.  110.  Il  achette  Job 
Ben* Salomon,  ni.  . 

Pylftaatts,  cfpccc  d'oifcaux  , & Ile  de  ce  nom  , 
XI.  m. 

pyramides  , nom  de  rocs,  V.  *93.  Pyramide 
blanche  & débris  d'un  Temple,  VIII.  ai.  Py- 
ramide Siamoifc  , échappée  aux  Voyageurs  Fran- 
çois , X.  487*  Ile  en  foime  de  Pyramide  , 499. 
Voyage  de  Carcri  aux  Pyramides  ou  aux  Cous 
du  Méxique  , XI.  334.  Pyramide  du  Nord  & 
fa  figure,  ibid.  Pyramide  du  Midi , 3 3 3.  Ob- 
fervation  fur  ces  Monumens  , & leur  origine  , 
ibid  Pyramide  de  S,  Auguftin  , (34.  Pyrami- 
des de  S.  Jean  Tcftiguacan  , XII.  448.  Som- 
met d'une  Pyramide  , retraite  d’un  Hcrmire , 
434.  Hiftoirc  des  Pyramides  de  Quito,  XIII. 
<41.  Plan,  Profil,  & Elévation  de  ces  Pyrami- 
des, 441. 

lyrard  (François), Breton,  autrement  pommé, 
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Pyrard  de  la  Val,  I.  183.  Son  Voyage  aux  In- 
des Orientales , qui  efl  le  premier  des  François 
dans  cette  partie  du  Monde  , VIII.  198.  S» 
toute  Se  fes  avanturcs.  Motifs  de  fon  Voyage, 
ibid.  Son  témoignage  fur  la  multitude  de  poif- 
fonsvolnos,  199.  Defeription  remarquable  du 
partage  de  la  Ligne  , ibid.  Cité  , ici.  Scs  obfcr- 
vations  fur  Ma.lagafcar,  103.  Cité,  io*  , 107. 
Sa  trille  ficuarion  , 108.  Elle  devient  plus  dou- 
ce par  fon  indullric  , 109.  Danger  qu'il  couit 
pour  fa  vie , ibid.  Bonheur  qui  lui  fait  changer 
de  fort,  11I.Il  cft  conduit  dans  l'Ilc  de  Male. 
Traitement  qu’il  y reçoit  du  Roi  , ibid.  Affec- 
tion d’un  Seigneur  pour  lui,  a il.  Il  cft  atw- 
ué  de  la  fièvre  des  Maldives  ,113.  Defeription 
c fa  maladie.  Il  cft  foupçonne  de  contribuer 
à ta  fuite  de  cinq  Prifonnicts  , ibid.  Sa  difgracc 
à la  Cour  ,114.  Occafton  qui  le  remet  en  fa- 
veur. Il  s’enrichit  dans  le  repos,  ibid.  Révolu- 
tion fui  prenante  qui  lui  procutc  la  liberté  aii.fi 
qu’à  fes  Compagnons  ,113.  Pyrard  traité  hu- 
mainement par  les  Vainqueurs,  11 6.  Les  Pira- 
tes de  Bengale  emmènent  Pyrard  5:  fes  Com- 
pagnons, ibid.  Cité,  117.  raréfies  intérclîécs 
qu'on  fait  à l’Auteur,  118.  Il  fe  rend  par  terre 
à Calécur,n  9.  Beauté  de  la  route.  Son  anivée  à 
Calccut,  ibid.  Comment  il  eft  reçu  du  Koi 
a 10.  Son  entretien  avec  ce  Prince.  Ses  deux 
Compagnons  le  rejoignent  à Calécut  ibid . 

Pyrard  & deux  de  fes  Compagnons  partent  pour 
Cochin  , in.  Ils  font  tranis  par  les  Portugais. 
Comment  ils  font  rra'tés,  ibid.  On  s'adoucit  en 
leur  faveur  , 113.  Ils  font  conduits  à Cochin' 
&:  menacé  de  la  mort.  Le  Gouverneur  les  fait 
renfermer,  ibid.  Pyrard  s'adrerte  aux  Jéfuires 
dont  il  éprouve  la  charité  , 114.  Il  cft  envoyé 
à Goa  : Ce  qu'il  fou ffre  dans  rctre  route,  113. 
Il  arrive  à Goa.  Etat  de  fa  Tancé  qui  le  réduit  à 
rhûpiral.  Beauté  de  ce  lien,  ibid.  Defeription 
de  l’Hôpital  de  Goa,  ai4.  Faurtes  efpcrances 
de  Pyrard  & de  fon  Compagnon  , 117.  Us 
font  remis  en  prifon.  Par  quel  hafard  délivrés, 
ibid.  Ils  font  engagés  dans  les  Trouves  Por- 
tugaifes , 118.  Remarques  de  l'Auteur  for  fa  fi— 
tuation.  Son  Voyage  en  qualité  de  Soldat  dans 
l'Ile  de  Ceylan  , ibid.  Cité  , 119.  L’Auteur  vifi- 
te  Malaca,  ibid.  Il  voyage  à Ormuz  & à Cam- 
bave , 130.  11  cft  remis  en  prifon  lorfqu’il  croit 
toucher  à fa  liberté, .131.  Difficultés  qui  arrê- 
tent encore  l'Auteur,  131.  Il  obtient  enfin  la 
Liberté  de  partir , ibid.  Ses  obfcrvarions  fur  les 
ufages  des  Portugais  dans  leur  navigation  , 13  3. . 
Pyrard  reçoit  un  fouffict  d’un  Officier.  Lui& 
fes  deux  Compagnons  font  réduits  à vivre  de 
bifeuit  & d’eau  , ibid.  Secours  accordés  à 1 Au- 
teur , 134.  Cité  , 1(3.  Changement  qu’il  trou- 
ve à l'Ile  Sainte  Hélène  , 134.  Scs  remarques 
fur  SicHcMenc,  iind.  137.  Singularités  qui  le 
frappentà  S.  Salvador,  138.  Pyrard  néglige 
l’occafion  de  faire  fortune  139.  Scs  galante^ 
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ries  ^ S.  Salvadof  , 140*  Conrraflc  dans  Ton  ca- 
ractère. Etrange  raifon  qui  lui  fait  manquer 
i’occalion  de  partir.  Accord  qu’il  lait  avec  le 
Maître  d’un  VailTcau  Flamand  , ibid.  Il  arrive 
à l’embouchure  du  Tage  ,141.  Vœu  de  l'Auteur. 
Il  arrive  dans  fa  Patrie , ibid.  Cité  141  (/  fuiv. 
Expérience  qu’il  fait  d’un  remède , ifi.Cité  » 
r &juiv.  Son  témoignage  fur  l'établillcmcnt 
de  l’Inquifirion  a Goa  , 167.  Cité  > 1 69  , jii, 
SH*  XI.  6)8,  64  ),<5J. 

Pyrates  , voy.  Pirates. 

Pyrethre,  plante  , XI.  718. 

Pyrogue,  Bâtiment  de  Mer  Chinois , V.  )8j. 

Pythagorc  , cité  » VI.  joo. 

Q 

(^Ayfifung  , Village  , V.  j yo. 

Qtooui , cfpcce  de  Corbeau  , III.  t8S. 

Qu  a , nom  des  garçons  Nègres  , IV.  1 1 j. 

Quabcs,  Nation  III.  j8f. 

Qîiabn,  Pays,  III.  584. 

Qu.i-chcu , Château  & Ville,  Voy.  Qua-fycu. 

Q laliioula  , lieu  , XI.  Jjf. 

Quackiti,  ou  Tianna-Tadli-Banna , arbri(Teau,XI. 
f 9 1. 

Quacos  ( Montagnes  de  ) , XIII.  4*4. 

Quade  ( Cap  de  ),  XI.  4).  Nommé  aulli  Quad  , 
90. 

Quadtan  Solaire  , d'invention  Chinoife  , VI.  14. 

Quadrupèdes,  du  Pays  de  Juida&  1 urs qualités, 
IV.  ? yj.  Deux  quadrupèdes  finguliers,  VI.  491. 
Quadrupèdes  Couvages  du  Japon  , X.  «47  Qaa- 
dîupedcs  delà  Nouvelle  Efpagnc  , XII.  «ji  &• 
fuiv.  Quadrupèdes  rares  au  Pays  de  1 Amazone, 
XIV.  ij  9. 

Qeac' kernaeck  , Hollandois  , établi  au  Japon  , 
VIII.  414. 

Quaho  , ou  Qttabo  , IV.  94. 

Quahtlalatzin  , Se  Quauhayohuatli , arbres,  XII. 
Sol. 

Quatiuac,  Ville  , aujourd'hui  Guernavacca,  par  qui 
fondée  , XII.  JZ4. 

Qua-hyo  , Palais  , & fa  lignification,  VI.  joj. 

Quai , on  Bolfai,  Jonc  aquatique , XI.  70  j Arbre 
nommé  Quai  ou  Quai  Kaku , 708.  Cyprès  ap- 
pelle Quai , 71  J. 

Quaiko , Vikio  , k Kureno-Ommo  , noms  de  PA- 
nis  commun,  XI.  70j. 

Quais  : Ceux  des  Chinois,  VI.  t78. 

Quaker  , Vin  de  Palmirr,  & lignification  de  ce 
nom  , IV.  «t. 

Qmkera , ou  Sankira  , Plante  , XI.  <94. 

Quakers,  & leur  Scélc , XIV.  J40. 

Quako  , Pays  riche  en  or , IV.  81.  Marché  où  les 
Quakos  vont , Aid.  Quays  de  Quako  ,87. 

Quaku  , IV.  9 j . 94. 

Qualampour , Ville,  X.  8 J. 

Qualbouka , Village  où  fuient  des  Incendiaires , 
II.  108. 
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Qualpopoca  , Capitaine , voy.  Quelpopoca. 

Quant,  père  de  Koxinga , V.  19 J.  Gros  Oifeau 
de  ce  nom  , XII.  «18. 

Quama  ( Côte  de)  , V.  ni.  Rivière  de  ce  nom  , 
voy.  Cuama. 

Quamboers,  méchante  race  de  Nègres  , III.  } 7 £. 

Quamiay  , atbrejfcs  propriétés,  III.  169. 

Quammothitl , ou  Bois  de  Sang,  XII.  4ij. 

Quamwia  , & fes  trente  - trois  Temples  , X* 
6 jo. 

Quan,  Livre  des  Juifs  Chinois , VI.  jtf.  Man- 
darin de  ce  nom  , voy.  Mandarins.  Titre  nom- 
mé Quan  , X.  i j j. 

Quana  , X.  J49. 

Quanamora,  Ville, III.  j8j. 

Quan-chang  hy  en.  Place,  VII.  81. 

Quaneheu-ru , Ville , voy.  Quan-tong. 

Quan-chin,  Village,  VIII.  jj. 

Quando , Royaume  , VIII.  40  j. 

Quang  , furnom  du  pcrcdùn  I’hilofophc,  VI.  J if. 
Places  fortes  nommées  Quang  , 44J.  Quang  ou 
Quan-chcu-fu , voy.  Quan- long. 

Quang-chcu  fu  , Vide,  voy.  Qiiantong. 

Quang-  guin  myau  , Temple , avec  une  Tour  à fix 
étages  , V.  t j t. 

Quanginau  , Ville , IX.  4X4. 

Quangipatu,  Ville,  IX.  jyf. 

Quang-lang,  arbre  extraordinaire  ,dont  la  mode 
fert  d'aliment,  VI.  104  A"  10J. 

Quang-Ion  , Olives  de  la  Chine,  VI.  4 14. 

Qrang-lyu  , montagne,  voy . Quan  lyu. 

Quang-nan-fu  , Ville, VI.  108  Scs  Habirans  paf- 
fent  pour  Barbares  ainfi  que  ceux  de  fon  Diftticl, 
104. 

Quang- ning-byen  , Place  , VII  89. 

Quango  , ou  Koango  , Rivière  , IV.  f 17. 

Quangoparu,  grande  & belle  Ville,  IX.  4JO. 

Quang  ping  fu.  Capitale,  VI.  10.  Son  territoire 
agréable  & fertile  , j j. 

Quang  qua  myau.  Temple,  VI.  41.  Plan  ou  fig. 
de  ce  Temple  , Kj. 

Quang  (i  , Province  qui  fc  révolte  i Châtiment 
dune  faulTe  prédiétion  , V.  1J9.  Sa  fituation  , 
VI.  104.  Mine  d'or  Gai  fie  par  l'Empereur.  Pro- 
duélion  de  certc  Province.  Sa  divifion  en  douze 
Dillriéls,  ib.d.  Pofiùon  des  Places  , 106.  Canal 
de  Quang- (î  , 174. 

Quang-fi-fu , Ville  , VI.  108.  Sa  fituation  & mon- 
tagnes qui  lcnvironnenr,  109. 

Quang-ling-fu , Ville,  VI.  49.  Ses Manufaélures. 
Détroits  des  Montagnes,  ibid. 

Quang-rong  , Province,  voy.  Quan-tong. 

Quang-vu-ti , Empereur  Chinois , VI.  117,107. 

Quang-yiu  ki , intitulé  d’ua  abrégé  de  Chorégra- 
phie , VI.  joj. 

Qu.mhrimoc , Empereur  du  Méxique  , ell  fait  pri- 
fonnicr  par  les  Efpagnols  , XI.  J4f.  Son  fort  % 
voy.  la  note. 

Qua  ning.  Village  , V.  jjj. 

Quanja,  Rivière  , V.  98. 
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Quanjaparu  : Projet  fur  le!  Mines  de  ce  lieu , IX. 
5*4- 

Quan-kyaa  , Chaife  de  Voyage  , VI.  arj. 

Quan-lau-ya,  Mandarin  , V.  i«7- 

Quan  , ou  Q lang  lyu  , Montagne  Sc  fes  Temples, 
V.  148.  Grand  nombre  de  Couvcns  fur  cette 
Montagne  , 149. 

Qum-po,  Dignité  Japonoife,  VI.  (H.  Fortune 
d’un  Homme  qui  paivient  à cette  Dignité, ién/. 

Quanquadulla  , cliaffé  de  Sierta  Lcona  , III.  55» J. 
Il  cil  rétabli,  (941 

uanquais  , ou  Kanki , mets , voy.  Kanki. 
aanquixuma  , Ville,  IX.  43  J. 

Quans , Peuples,  XIV.  7)1. 

Quanfa  , ou  Coanza  , Rivière  , IV.  479.  Nommée 
auflï  Rivicre  de  Congo , 487.  Couvent  de  Ca- 
pucins fur  cette  Rivicre  , j IX.  Appellée  auflï 
Koanza  St  Quanza  , <10  St  61  r.  D’où  elle  fort, 
4 1 1.  Territoire  de  Quanfa , 6 14.  Remarques  fur 
eerre  Rivicre  , V.  ît.  Iles  qu’elle  fotmc  , ia. 
Poilfoqj  de  coquillages  à Ion  embouchure,  91. 

Q lanfio-Nafima  , Gouverneur , IX.  495. 

Quanfo,  ou  Ken,  Sc  Waflïngufa , efpcce  d’iris. 
Plante  , XI  711.  • 

Quanfo  Itzigo , forte  de  Frailier,  XI.  4 y 4. 

Quanfy,  Ville,  IX.  41t.  Cette  Ville  faccagée  , 
4'4- 

Quantalla  , Ile,  IV.  4 14-  Idole  de  Quanralla , St 
lingularité  de  fon  culte , 61  y. 

Quantikeou,  Place,  XI.  3o4. 

Quan  ri  king  , fameux  Capitaine  t Temple  qui  lui 
eft  dédié  , VI  jt. 

Quanto  , Province  , II.  ixo.  Petite  Ville  de  ce 
nom  ,V.  184.  Côte*  de  Quanto,  X.  478. 

Quan-rong,  ou  Canton.  Porc  de  la  Chine  , I.  144. 
Commerce  réglé  à Quantong,  V.  119.  La  li- 
berté du  Commerce  y cil  publiée,  13  t.  Carre 
de  l’entrée  de  la  Rivicre  de  Canton  , x)  j.  Fête 
que  les  deux  Viccrois  donnent  à des  Ambaffa- 
deurs  Hollandois , u 8.  Châtiment  d’une  faufle 
prédiétion , 139.  Fortune  des  deux  Viccrois  de 
Canton  , ibid.  Ces  deux  Viccrois  donnent  cha- 
cun une  Fête  aux  Hollandois  . 140.  Mcrc  du 
jeune  Viceroi.  Planche  de  la  forme  de  Canton 
ou  Quang  cheu-fu  , ibid.  Divifion  des  Provin- 
ces de  Canton  St  de  Kyang  fi  ou  Nan-king, 
144.  Moulins  à vent  communs  dans  Canton  , 
1(7.  Canton,  un  des  principaux  Ports  de  Mer 
de  la  Chine  ,i4  y.  Démêlés  des  Hollandois  avec 
les  dcox  Viccrois  de  Canton  , 181.  Planche  ou 
figure  d’un  Arc  de  triomphe  de  Canton,  358. 
Les  Agcns  de  Canton  fouticnnenr  les  Holland. 
879.  Idée  de  la  Ville  de  Canton  St  de  fon  Gou- 
vernement, 47».  Combien  elle  contient  d’Ha- 
bitans  , 474.  Diflancc  de  Péking  à Canton,  f Or. 
Temple  voifin  de  Canton  , ibid.  Obfcrvations 
fur  cette  Ville,  nommée  aulli  Quan-chcu  fu, 
517.  beauté  de  fes  Palais  St  de  fes  Fauxbourgs  , 
ji8.  Séparations  des  Provinces  de  Quan-tong  St 
de  Kyang  fi , J 19.  L’Evêque  de  Canton  châtie  , 
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J 8 y.  Cette  Province  nommée  aulli  Lyan-tong  , 
VI.  18.  Golfe  de  Lyan  tong , 3 6.  Appellée  en- 
core Quang  tong , 71.  Carte  des  Iles  à l’em- 
bouchure de  la  Rivicre  de  Canton  , 8t.  Situa- 
tion St  bornes  de  la  Province  , 9J.  Ses  produc- 
tions , ibid.  Art  des  Habitans  pour  l'imitation, 
94.  Divifion  de  cette  Province.  Defcription  des 
Villes.  Q iang  cheu  fu  , ou  Canton  en  cil  la 
Capitale.  Police  de  Canton.  Ville  flottante,  ibid. 
Qualité  des  étoffes  de  Canton  , 97.  Pofition  des 
Places,  toi.  Defcription  du  Tong  ou  Rong- 
quan  de  Canton,  171.  Carte  de  Quan-rong  ou 
Lyan-tong , jot.  Planche  ou  figuic  du  Château 
d’eau  de  Canton  , à la  fie  du  Tome  vu.  Lettre 
d’un  Amiral  Hollandois  au  grand  Mandarin  de 
Canton,  VIII.  3 yi.  Lettre  d’un  Chef  d’Efcadre 
Anglois  au  Viceroi  de  Canton,  XI.  18 1.  Autre 
Lettre  du  même  Chef  d’Efcadre  à ce  Viceroi, 
19t.  Explications  de  ce  Viceroi  , iji.DcsPri- 
fonniers  Efpagnols  relâchés  â fa  prière  , ibid. 
Ile  de  S.  Jean  fur  la  Côte  de  Canton , 408.  Can- 
ton nommé  auflï  Quanchcu  fù.ou  Kouanchcott- 
fou  , )04.  Divctfcs  fortes  de  Manufactures  à 
Canton  , ibid.  Difficulté  pour  les  Etrangers  à 
partir  de  Canton  , 309. 

Quan-ton  losr  , Village  folitaire,  V.  14t. 

Quanror , vaitlcau  pour  mcfuier  la  gomme , II. 
«M-  , 

Quansron  ( fameux  Temple  de),  X.  4»o. 

Quanza,  Canton  St  Seigneurie,  IV.  4t4.  Rivière 
de  ce  nom  , voy.  Quanfa. 

Quanzu  , Ville,  VII.  337. 

Quaqua  1 Côte  de  ).  Pourquoi  ainfi  nommée , III. 
344  Les  Quaquas  Habitans  de  la  Côte  d'ivoire. 
Ce  que  ce  nom  lignifie  , 403.  Ces  Habitans  font 
Antropnphages , 414.  Longueur  de  la  Côte  des 
Quaquas,  494.  Etoffes  de  Quaqua,  1 84.  Côte 
de  Quaqua  ,4 14.  Nation  des  Quaquas  , S:  d’où 
vient  ce  nom,  4 15.  Cette  Côte  nommée  , des 
fix  Bandes  , ibid  Trois  mets  des  Quaquas  ,433. 
Figutc  Se  caraélere  des  Quaquas  , 434.  Leur 
fobriété.Loi  contre  l'yvrognerie  , 437.  Portrait 
différent  de  la  même  Nation.  Ils  font  aeeufés 
d’antropophagie.  Leurs  ufages  8c  leurs  habits. 
Leur  chevelure  , ibid.  Ils  font  ufilge  du  Iictcl  , 
4j8.  Beauté  de  leurs  femmes.  Leur  parure.  Ma- 
ladie commune  dans  le  Pays,  ibid.  Leurs  fa  lu» 
tarions,  839.  Ordre  établi  dans  les  conditions. 
Rois  Sc  Prêtres  ellimés  Magiciens.  Pratiques  fu- 
pcrfti'icufcs.  Les  Quaquas  paflionnés  pour  le 
Commerce  , ibid.  Leurs  défiances , 440  Amufe- 
ment  des  Matelots  au  long  de  la  Côte  des  Qua- 
quas , ibid.  Ils  ont  confiance  aux  François,  441. 
Précautions  pour  le  Commerce  avec  les  Qua- 
quas , ibid. 

Quaquan,  nom  des  garçons  Nègres  . IV.  113. 

Qu.aran  , Sc  ce  que  c’cft  , VIL  301. 

Quaranni,  Place,  Sc  Qaranni  ou  Krranni-pira , 
foopconr.éc  la  meme  Rivicre  qu’Ajighc  tala, 
VI.  177. 
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Quaravac"ii7ana$ . Peuple,  XIV.  16. 

Quarcqua,  Cacique,  périt  avec  honneur , XII.  1 8 J. 

Quaranni-pira  , ou  Katanni , ou  bien  Ajighc-yala , 
Rivière,  VI  J77. 

Quai  ica,  Terre  ferme  , XII.  39. 

QuarinaJi,  Rivinc  , X.  137. 

Q larreron  , race  d'Habirans,  X.  387. 

Qur.icr  des  vingt-quatre  Rivières  , 5c  pourquoi 
ainli  nommé  , V.  r 36.  Maniéré  pénible  d’y  mou- 
dre les  grains,  137*  Quartier  de  la  petite  Ri- 
vière, XV.  41 1.  Rivières  du  Quartier  du  Cap 
François,  414. 

Q’iav  , forte  de  liqueur  ,XV.  137. 

Quafehy  , nom  dTnfans  , & ce  qu’il  lignifie  , IV. 
!*• 

Qua  fveu  , ouQua-cheu,  Château  , V.  341.  Ville 
de  Qua- cheu  , ibid.  Qua  chcu  , Place  de  Com- 
merce ,434-  Qua  chcu  , dépôt  de  Commerce, 
VI.  41. 

Quta  ( Tonka  ) voy.  Torka  Quata. 

Qnatr’aîlcs , Oifeau  , II.  «17  Figure  d’un  de  ces 
On'canx  , voy.  la  planche,  Iil.  178.  Pourquoi 
ainfi  nommé , 307. 

Q iaryim  , lieu  où  fe  fait  une  chalTe  , VII  347. 

QuaT7alcoaIr , Idole,  Divinité  des  Marchands  , 
XII.  340. 

Qiauhayohuatli, Se  Quihtlalat7in,arbre*,XII. 408. 

Quauhcopaltic  Xixio  , arbre  . XII-  «six. 

Qunuhcirlali,  tefine  blanche  5c  odorante, XII.  611. 

Q lauhrimoquc  , Prince  Méxiquain  , XII.  448.  Ce 
Prince  , nommé  aulli  Quauluimoc  , monte  fur 
le  Trône,  mais  fon  regnedure  peu,  318. 

Qiau-lc-tfc  (Tribunal , VI.  413. 

Qumiconex , arbre  , XII.  6 1 1. 

Çhia’iHhzac , Chef  d’une  Nation  , XII.  3-3. 

Q ra-x  h »-chin , ou  Huhu  hotun , Ville  , dont  les 
Mandarins  & les  Lamas  vifitenr  des  Ambalîa- 
deurs  , VII.  4Î  J.  Réception  de  l'Emperc  11  dans 
ccrte  Ville  , nommée  auflî  Quei-hourhim , 6 ’o. 
Temples  ou  Pagodes  de  Huhu-houin,ié;</.  Ville 
de  Huhu-hotun,  VIII.  *3. 

Q mta'i  tlans  , Peuples  , XII.  317. 

Ouay  chru  , Place,  VI.  179. 

Quay-Doccs  , Temple  . IX.  66, 

Q iay-Figrau , Temple,  IX.  66. 

Ouay-Fiigau  , Dieu  des ; Atomes  du  Soleil,  IX.  413, 

Q lay-ho  . KivLrc  , VI.  176. 

Quay  fing-li  \ fens  de  ce  nom,  VI.  331. 

Qe-.y-tfa,  petit  bâct.n  d'yvoirej  fon  ufsge  , VI. 
13*. 

Qnru,  E fp rgt ol , XIII.  3. 

Que  , ou  Fo  chcu  , Ville  , V.  1 66. 

Q itbec  , Ville  , 5c  fa  fondation  , XTV.  3?<  Tr*t 
dt*  Q ichcc,  19 j.  Les  Angle1*  fururennert  Qjc* 
hcc  , <o£.  On  dotre  en  France  s'il  doîr  è: re  con- 
ftrvc.  Rayons  pour  Se  contre  , ibid.  Québec  uf- 
rituc  *111  François , fo7.  Dcfcripiion  le  Que- 
hcc  , *9».  P. P*,  nspe  d'eau  de  la  Rade  , *94. 
F nui  boni?  |r  la  V '.île  bâtie.  Haute  Ville  ,ih'é. 
luu  u.  Qtubec  , t?) . Paucipaux  édifices.  Églifc 
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de  N.  D.  de  la  Vi&oirc.  Palais  Epifeopa! 
beauté  de  fa  vue  , 5c  fouhaits  du  P.  de  Charle- 
voix.  Eglife  Cathédrale  , 693.  Fort  de  Quebec, 
696.  Couvent  des  Récollcts.  Couvent  des  Uifu- 
lincs.  Collège  des  défaites , tbtd.  Hôtel  Dieua 
*97.  Hôtel  de  l'Inrendant , nomme  le  Palais. 
Hôpital  Général.  Fortifications  de  Québec,  ibid . 
Nombre  des  Habitans , leur  caractère  5c  lents 
ufages.éÿS.  Deux  Pèches  au  deflous  de  Québec, 
XV.  8X. 

Quebolik  bolli , cfpecc  de  mouches  a miel,  IH. 
,0X* 

QuebrantahuefTo  , ou  Lomo-prieto  , cfpece  d'Oi- 
feaux  , 5c  fa  propriété  fingulierc  # XIII.  498. 

Que • chcu  , Province,  VI.  71. 

Queda  , lieu  d'où  les  Anglois  reçoivent  de  trilles 
avis,  H.  103.  Village  de  Queda,  4 9*,  J9*« 
Le  Royaume  de  Juida  porte  ce  nom  , IV.  172. 
Iles  de  Queda,  nommées  aufii  Pulo-pimaon  , 
VIII.  184.  Proportion  de  malTacrcr  tous  les  Por- 
tugais de  Queda  ,334.  Ce  lieu  abondant  en 
Poivre,  IX.  u 3 & 334,  Rivière  de  Qudda,  446. 
Monnoïc  de  Queda,  X.  313.  Scs  figures  , ibid. 
Côte  de, Queda  , XI.  4 1*. 

Queen  Annc's-Fort , ou  Fort  de  la  Reine  Anne,  Se 
fa  fituanon  , IV.  fy.Sign.H.  Queen- Annc’s- 
Point,  le  meme,  39- 

Quccn’s-Cour.ty  , ou  Com/é  de  la  Reine  , XIV. 
f4«. 

Quccn’s  Elbabcth-Forcland  , Cap  , XV.  93. 

Queen'*  Fort  , on  Fort  de  la  Reine,  XV.  603. 

Qucgadam-Chciofa  , fleur  de  figure  bizarre  , XI. 
^74- 

Queg-  vha-chin  , VII.  4 f 4. 

Quel  , Prince  , voy.  Zuïi. 

Qiiciùhcn-clcfu  , lieu,  VIII.  41. 

Qtiri  hou: h. m , Ville  , \oy.  Qun-wha-chin. 

Quciflou-hita  , ro<  hcr  cfca  pé  , VIII.  34  , 33. 

Queuor  , Inrr  ndarr  fupréme  de  Jullicc,  IX.  47t. 

Queiru  rpulak  . heu,  VII#  383. 

Quc  Komha,  Prinec  ,11.487. 

Qucl.mg,  Place,  V.  306.  Château  de  ce  nom, 
l*7« 

Q •«•cr.es,  Mo  tagnes,  XII.  4*1.  Avanturesd’un 
Voy  a peur  en  h s patiart , ibid „ 

Oncli , Piince  Tarare  , VII.  7*. 

Quclitwfu  , giand.  Ville  , VIL  3 4 *• 

Quclla  , Pays , VI.  <3f. 

Quelles,  Rr-ierc  , IV.  38:.  F:£.  Dddd. 

Que-loi  g:  Ve  fr  Fort  d*  ce  no  • , V.  3:4. 

Quelpar rt  , l e VI  «oc.  Un*  tempête  y jette  dee 
Ht*ll  "dois  , , xr>.  Bot. ne  roi  de*  Hal'itans  , 
3x1  Borné  du  Gouverneur,  six.  Dcfciipron 
de  tr"c  !*«?  , ne  mméc  auflî  Chcfuic,  <it. 

Quclro^’*  ca  . ( aniraii.e  Méxiquain  , eon  h^;  e. 
ne  le*  lfp*rnols  . XII.  33t.  Nf  mmé  z U 
Qualpopoca  , 3 î t & /»<tv  I!  cft  et.i  .nui  au 
feu  , 3 *8.  Fiécu’ion  de  îa  Scntr  ’*«  . , 9. 

Q ’ .i:  ;-outi,  ou  Hatoufich,  FI-lua.iou  , V1IL 

Que-iuoiu  > 
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Quc-mouî  , flc , Voy.  Que-mui. 

Quemovri , Ile , voy.  Quc-mui. 

Quc-mui , Ile , V.  184.  Nommé  aufli  Que  mou i , 

189  & fuiv.  Ville  de  Que-moui , 301.  Alfautquc 
les  Hollandois  lui  donnent  , ibid.  Conquête  de 
cette  Ile  . 504.  Ses  ruines  , jo 6.  Carte  ou  Han 
de  cette  Ile,  nommée  aufti  Que  mowi , 38). 

Une  grande  Pêcherie  la  rend  célèbre  , 383. 

QuenJa  , fruit  dangereux  , III.  114. 

Qucndolen,  ou  Koudolen  , Rivicic  , VI.  581. 

Qucndulen,  Plaine  , VII.  4 36. 

Quene,  ou  Quefne  ( M.  du).  Commande  un 
VailTeau  François  , IX.  177.  Lettre  que  du 
Quefne  écrit  , 183.  Cité  , 184.  183.  X. 

11  j.  Fore  du  Quene,  ou  les  Anglois  dé- 
faits , XIV.  7 6x. 

Qucn-min  ching,  Fonerefle  , VU.  139. 

Quen-  ning-  Kong  , Palais  , Zc  lignification  de  ce 
nom,  VI.  19. 

Quentas dcl Xavon  , eu  Patenôtre  de  Savon,  ar- 
bre, XII.  1J9. 

Quentin  ( Simon  de  S.  ) , Religieux ,'  envoyé  en 
Tartatic  par  le  Pape  , VII.  147. 

Quenzan-fu  , Capitale  , VII.  jto. 

Que-pe  , ou  Canclle  : Planche  de  la  figure  de  cet 
arbre  & de  fon  fruit,  VI.  4 36. 

Quequadorc  , petit  poifTon  qui  accorupague  le 
Requin,  III.  314. 

Queredo  ( Jean  de  ) , Francifquain  , facrc  Evêque, 

XII.  186. 

Quetciva  , Oifeau,  XIV.  19*. 

Quercraro  , lieu  , & fa  fingulicrc  fource  d eau  , 

XII.  6i4. 

Queriba  (Iles  de  ) , dangereufes  pour  la  naviga-  Quia  lem-pu  , Place,  V.  483, 
tion,  II.  4.  Rocs  & courans  communs  entre  Quiambatra,  V.  i; 
ces  Iles,  fc. 

Quei  ken  ( Iles  de  ) , XV.  301. 

Quefada  ( Confalvc  Ximenesde  ) , fait  la  Con- 
quête du  nouveau  Royaume  de  Gtenade,  XIV. 

410. 

Quefada  (Gafpardc),  Capitaine  d*un  VailTeau, 

XIII.  19. 

Que  liog , Pirate , voy.  Kosinga. 

Quefne  : Erreur  funefte  de  ce  Pilote  François , 

VIII.  385.  Un  Commandant  de  VailTeau  de  ce 
nom , voy.  Quene  ( M.  du  ). 

Quefongo  , Idole  8c  fon  culte  , V.  17. 

Qucftilly  ( M.  de),  Enfeigne  de  VailTeau  Fran- 
çois, IX.  177* 

Quc  cc-fu,  Ville,  VI.  79. 

Qucrlavac  j , Cacique , couronné  Empereur  du  Mé- 
trique, XII.  370.  Mort  de  ce  Prince,  & fuc- 
cc fleur  qu’on  lui  donne,  j8<. 

Quetor  ( Rivière  de  ) IX  460. 

Quetterys , Peuple  & fa  Tribu  , X.  173. 

Queues  de  flèche^  , oifeaux  , X.  436. 

Quevedo  , ( Dom  Juan  de).  Evêque  Xïl.  10  r.  Re- 
proche qui  iui  cil  fait,  ibid.  Sondifeours,  101. 

Ce  P élat  approuve  Las  Cafas  , 104.  w 

Quey,  fleur,  VI  104.  C'eft  aulfi  une  monnoic  , Quibilacapofc,  Y.  xj. 

Tome  XVI. 


Quey  cheu  : Ville  fur  fes  bords , VI.  76.  Provin- 
dc  ce  nom  , 93.  Scs  bornes  Zç  Habirans , m. 
Forts  d’onéreux  entretien  S es  productions.  Sa 
divilion  , ibid.  Pofition  des  Places  de  cette  Pro- 
vince, 11 3. 

Quey*chcu-fu  , Ville:  Sa  fituation  , fon  commer- 
ce & qualité  du  Pays  , VI.  91  3c  93. 

Quey  ki , litre  de  Gouverneur,  VI.  70. 

Queylcr,  Rivicre  , VI.  j8o. 

Quey-ÜEg-fu  , Capitale  , VI.  1C4.  Sa  fituation, 
3c  ce  que  fon  rom  lignifie  , ibid. 

Quey- te  lu,  Place,  V 4.38. 

Quey  ti-pu,  Bourg,  VIII.  13. 

Quey  tu  pulak,  lieu,  VIII.  x8. 

Que  yu  , Commentaire,  VI.  198. 

Quey-vang  , ritte  des  Princes  héteJitaires  de  Co- 
rée, 3c  ce  qu’il  lignifia  , VI.  <04. 

Quey-vrha  , arburtc  a fleurs,  VI.  475. 

Quey  u ha-chin  , VII.  437. 

Quey-yang-fu , Capitale,  Quoique  fort  petite  Vil- 
le , VI.  111.  Son  diftuét  environné  de  Forts  # 
ibid.  3c  1 1 3. 

Qucy-yu-ching-ti , Infeription  d’une  monnoic  , 3c 
fa  lignification,  VI.  Z17. 

Queyzu  pulak  , lieu  , VIL  £04. 

Quezalcoal , XII.  319. 

Quczalpoal , premier  Empereur  du  Méxique,  XIL 
MJ. 

Quiabizlan,  Pays,  XII.  179.  ViPe  de  ce  nom, 
183.  Service  important  que  Ornez  rend  au 
Cacique  de  Quiabizlan  , 185.  Il  entreprend  d’a- 
bolir fon  Culte  , 186. 


Quian  , une  des  plus  grandes  Rivières  du  monde, 
VII.  339. 

Quianpian  , oifeau  . XIV.  199. 

Qoiay  Jarcm  , Dieu  des  Mariés  , IX.  471. 

Quiay. Nivandel , Dieu  des  Baraiilcs,  IX.  451, 
Origine  de  cette  Divinité  , 48 J. 

Quiay-Panjan  , Chinois,  IX.  379.  Comment  K 
fc  lie  d'amitié  avec  un  Portugais , 380.  ils  s’a f* 
focicDt  pour  leurs  entreprircs.  Premières  nou- 
velles qu'ils  apprennent  de  Coja  Aeem , ibid. 
Quiay-Panjan,  cité  381.  Sa  valeur  3:  fon  ha- 
bileté ,381.  Cité  383,  387.  Sa  mort,  389. 

Quiay  Pimpocau  , Dieu  des  Malades,  IX.  470. 

Quiay  Ponveday  , Divinité,  IX.  476. 

Qjiay-Pora , Divinité,  IX*  68. 

Quiay-Poragrav , IX.  69 

Quiay-Tajano  , Corfairc  , IX.  370. 

Quibambis  ( Montagnes  de  ),  IV.  6 17.  , 

Quibefehe , voy.  Cabeche. 

Quibia  , Cacique  , vilîtc  Chriftophe  Colomb, XII. 
izo.  Village  de  ce  Cacique  , ni.  Comment 
le  Cacique  de  Quibia  cfk  pris , m.  Il  échap. 
pc  à ceux  qui  le  mènent  ptifonnier,  ibid.  Ven- 
geance de  Quibia  , ix.3. 
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Quibo,  lie,  XI.  ij 4.  SapoGtion,  ibid.  Sa  def- 
cription  , & Tes  animaux  , 1 jj.  Huître»  perliè- 
res de  Quibo,  ij 6.  Se*  Tortues  , 8c  manière 
Je  les  prendre  en  Mer  , ibid.  La  principale  des 
Iles  de  Quibo  fc  nomme  auffiCaboyc,*?*.  Autre 
dcfciiption  des  Ile»  de  Quibo  , XII.  j 10.  8c  jn. 
Quicara  , Ile,  XI.  ijj.  Nommée  auÆQuicaro, 
J7|«  Cité  , XII.  j zi. 

Quica ro  , lie  , voy.  Quicara. 

Quichena  , Fleuve  , IX.  614. 

Qmck  Hatch  , ou  Wolvcrcnc , cfpccc  de  Loup  , 

8c  fa  figure  , XV.  11 6. 

Quiechetarie  , VII.  j j j. 

Quiert,  II.  489. 

Quiforo,  Pays  , voy.  Juffer. 

Quthaito,  V.  if. 

Quihite  ( Lac  de  ) , V.  91. 

Quikoufic , poilfon  , V.  91. 

Quil , ou  Quirpelc  , pct:c  animal , 8c  fou  infiinft  , 
VIII.  1J4.  Racine  de  ces  noms  appcllcc  auffi 
Bois  de  ferpeni  8c  Pao  de  Cobra,  XI.  66 j. 
QuilanJo  , Balle  , infiniment  de  Mulique  , IV. 

6 $6. 

Quiiax,  Pays  , IV.  6j8. 

Qiiilca , Vallée,  XIII.  jn.  Riviere  deQuilea, 
417.  Port  de  Quilca,  4jj. 

Qjilimanc,  embouchure  d une  Riviere  , V.  114. 

Q iilla  , Village  , IV.  164.  Cité  , J81.  Sien.  Dddd. 
Qiillaguc,  titre  des  grands  OÆcicrs  des  Maldi- 
ves,  VIII.  149. 

Quillay  , aibtc,  XIV.  176. 

Quille  limaçon  , poiffon  à coquille  , V.  107. 
Quilliga  - Monu  , Région,  III.  571.  Nation  de 
ce  Pays,  584. 

Quillin  Panjam  , Indien  , envoyé  aux  Holtan- 
dois  par  le  Gouverneur  de  Bantam  , VIII.  99  , 

TOI. 

Quillins , Peuple  # VIII.  141,  148. 

• Qviillor,  titre  de  Lieutenant  Général  , VIII.  110. 
Quillota  , cfpccc  de  Pommrs  fort  vantée  , XIII. 
406.  Corrégiment  de  Quillota , 410.  Vallée 
de  Quillota , 4x9. 

Quiloa,  ou  Quilloa,  Ville  d’un  Royaume  de  me- 
me nnm , I.  29.  Pofi  ion,  étendue  & qualité 
du  Pays,  jj.  I. .confiance  du  Roi  de  Quilloa, 
56.  Adrcire  d*un  Amiral  Portugais  pour  afiu- 
jettir  le  Roi  de  Quillo.i  , 71.  Les  Arabes  Moics 
le  rendent  maîtres  de  Quilloa,  87.  Cette  Ville 
devient  la  plus  confidérablc  de  leurs  Colonies. 
La  Mer  fait  une  lie  de  Quilloa , ibid.  Elle  cfi 
pr.fc  ôc  pillée  par  Almcydc  Portugais  qui  y éra- 
Wic  un  nouveau  Roi  , 88.  Rare  exemple  de 
modération  de  ce  Prince  Les  Portugais  y conf- 
truifent  un  Fort , ibid.  La  Côte  du  Pays  de  Qui- 
loa  dangereufe  , V 1 j u Pian  de  Pile  8c  de  la 
Ville  de  Quiloa,  ibid. 

Quiloamc , Rivière,  I.  90. 

Quilongc-  Angola  , on  A >goIa*rc  , Prince  , V.  96. 
Quiloroa  ( Lac  de  ) XIII.  478.  Sa  dcfcripiion, 
ibid . 
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Quimbrara  . danfc,V.  41. 

Qui mihpatli , herbe  finguliere.  voy.  Cevadilla. 
Quina  , Seigneurie,  IV.  616. 

Quinai-Taraon , Pointe  de  terre  , IX.  j*j. 
Quinancaxi  , Domaine  d’une  Tante  du  Roi  de  la 
Cochinchinc , IX.  416. 

Quincajou,  ou  Carcajou  , animal , XV.  lit. 
Quinchamali , herbe  médicinale , XI  V.  174. 
Quindé  , ou  ûcquefleors,  petit oifeau  , XIV.  145. 

Le  Colibri  porte  le  nom  de  Quindé  , 161. 

Quincs  , bois  de  teinture  , IV.  j8o.  Sign.  Dddd. 
Quinghenga  , Duché  , V.  4. 

Quinipillas , Habitans  8c  leur  Village,  XIV.  6if. 
Quinlum  , Port  commode,  dans  la  Cothinchine  a 
II.  xc6. 

Quin  ja,  cfpccc  de  Porc-épic.  III.  J87. 

Quinoa  , racine,  XIII.  919.  Graine  de  la  Quinoa. 
XIV.  1 j 7. 

Quinoal , arbre  , XIV.  14 j. 

Quinonex , Officier  Efpagnol , pris  par  les  Fran- 
çois , & fa  mort  , XI.  J47. 

Quinquina,  Où  il  croît , XII.  970.  Plantes  de 
Quinquina , XIV.  X6.  Il  cft  de  l’cfpccc  des  Man* 
glicrs,  107. 

Quinquinchon  , animal  rare,  XIV.  IJ4. 

Quinfay  , Ville  , V.  j8j.  Royaume  de  Quinfay. 
VII.  9*8.  Dcfcription  de  Quinfay,  941.  Son  Lac 
8c  fa  Riviere.  Scs  Marchés  U fes  rues  , ibid . 
Abondance  qui  y règne,  94t.  Police  des  Mar- 
ches. Caraétere  des  Habitans.  Ordre  dans  les 
profeffions.  Iles  du  Lac  3:  plailirs  des  Habitans, 
ibid . Hôpitaux  , 949.  Afitologncs.  Gardes  des 
Ponts.  Gouvernement  de  Quinfai.  Palais  du 
Roi  , ibid . Nombre  des  Habitans  , $44.  Ordre 
de  Police.  Revenus  que  le  Giand  Khan  tire  de 
Quinfay  , ibid.  Beauté  des  environs  de  cette 
Ville  . 9 4 y. 

Quinranilla,  ou  Quint anillc , Ifpagnol , XII.  6 , 
& 7 

Quintipgo  , Pays.  IV.  617. 

Quintou,  petite  Ile,  IX  579. 

Quioccofa»  , ou  Temple  que  le  bafard  fai:  dé- 
couvrir , XIV.  J 1 J.  Idole  trouvée  dans  ce  Tem- 
ple, jirf. 

Quipit,  X.  9|I- 

Quippos  , Regirres  de  cordes,  qui  fuppléent  à PE- 
eriture,  XIII.  p 6. 

Qui  pfurn.  Marchand  Chinois  , fi  fccoucs  que 
les  Hollandois  en  reçoivent  , V J88. 

Qui  quan  , ou  Quiquam  . V.  H 4 8c  ; J j. 

Quir  ( Pedro  Fernando  de  ) Efpagnol , donne  fou 
nom  à la  Tire  Aufiralc  du  S.  Efprir  , XI.  101. 
Quiritini , Ile  , XII.  1 17. 

Quirivan  , Royaume,  IX.  r66. 

Quirost  ( Jofcj  h ) , Pure  Jéfuire  \ fon  Voyage  far 
la  Côte  de  la  Terre  Migcllanique , XIV.  89 
& fuiv.  Deux  GnguJaiités  nouvellement  con- 
nues , 99. 

Çttiipctc  , petit  animal , v#v.  Qi.il.  C’eft  au&  le 
aoqj  d’uue  racine  , voy.  ibid,  , 
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Quifama,  Pays,  dont  les  Habitant  fc  rachètent 
V.  J*. 

Quifgucia  , nom  Indien  de  l'Ile  Efpagnole  , XII. 
iof. 

Quilîfquatchioum,  Rivière  , XIV.  £33. 

Quifmancu  , Souverain  d'un  petit  Etat  , XIII. 
y*  7. 

QniQûcanchi , Se  Ton  Cocrégimenr  » XIII.  309. 

Quifquiz,  Capic.  Ind.  XIII.  6i.  Il  caufc  de  l’em- 
barras aux  Efpignols,  8o.  Rufe  de  ce  Général 
Péruvien  , 8t.  Officiers  Efpagnols  donc  il  fc 
faifit , 84  Se  8 t.  Qatfquiz  clt  défaic  par  Al- 
varado  , 86.  More  de  ce  Général  Péruvien  , 87. 

Quillillas  , mets  défendu , V.  83. 

Quir.i  . Etablificmcnt  Anglois  , IV.  164. 

Quicalia,  V.  M. 

Quitaneone  . Baie  , près  de  Mozambique , I.  |jx. 

Quiteadei  , V.  M. 

Quiter(i,aii  ) , voy.  Pari  Quiter. 

Quiterve  , Royaume  , V.  ni  Se  lit. 

Quiteivcna , petite  Ile , XV.  f 7?. 

Quirirram  , Place  afliegée , IX.  481. 

Quitlav.ica,  B#urg , nommé  auffi  Venezuela,  XII. 

V-b 

Quito , Province,  XI.  14?.  Ville  de  Quito , XIII. 
il*.  Bataille  de  Quito  , 174.  Commerce  de  la 
Côte  de  Quito  , i(6.  Audience  de  Quito,  19t. 
Audience  de  Quito  , fa  lïtuation  5c  fou  étendue , 
3 3 6.  Sa  divihon  : Cinq  Gouvememens  Neuf 
Corrégiraens.  Carte  de  la  Province  , ibid.  Cor- 
rcgimcnc  de  Quito,  339.  Les  cinq  Gouverne- 
ment de  l'Audience  de  Quito,  57t.  Premier 
chemin  de  Quito  à la  Mer  du  Nord  , ibid  , Trois 
routes  de  Quito  au  Marahon  , 383.  Deferip- 
cion  de  la  Ville  de  Quito,  388.  Sa  fituacion. 
Plan  de  cette  Ville,  ibid.  Belles  Plaines  voifi- 
ncs,  389.  Pourquoi  Quito  n’cft  pas  mieux  fi- 
tué.  Son  Volcan,  ibid.  Grande  Place  de  Quito  , 
390.  Autres  Places  Scieurs  ornemens.  Paioil- 
fes,  ibid.  Couvents  & Colleges,  391.  Origi- 
ne des  Hofpiralicis  de  Bethléem.  Tribunaux 
de  Quito,  ibid.  Habitans  de  la  Ville,  391. 
Qualités  des  Metifs  de  Quito,  ibid  Nombre 
des  Habitans,  395.  Orgacillcufe  pauvreté  des 
Efpagnols  de  Quito.  Les  Métifs  excellent 
dans  les  Arts.  Habillement  des  Hommes,  ibid . 
Singularité  de  celui  des  Indiens  de  la  Ville,  3 94. 
Habillement  des  Dîmes.  Celui  des  Mérives. 
Planche  ou  figures  des  Femmes  Efpagnoles  de 
Quito,  ibid.  Habillement  des  Indiennes , 595*. 
Figure  Se  taille  des  Hommes.  Education  des  jeu- 
nes gens,  ibid.  FoiblelTe  de  leur  tempérament. 
396.  Leur  goût  pour  les  Danfes  indécentes  , 
pour  les  liqueurs  Se  pour  le  jeu  , ibid.  Ils  font 
portés  au  larcin  , 397.  Langage  de  Quito.  Cli- 
mat de  la  Ville  Se  des  environs.  Sa  (ir.gularité  , 
ibid.  Obfervations  fur  ce  Climat , 398 , Furieux 
orages  , ibid.  Peu  d’infc&cs  à Quito,  379.  Ma- 
ladies, ibid.  Admirable  fertilité  du  terroir,  400. 
Alimcns , ibid.  Légumes  Se  fruits,  401,  Coni- 
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mcrcc  de  Quito,  ibid.  Quito  , principale  Ville 
du  haut  Pérou,  440.  Route  de  Quito  à Tomc- 
bamba  ,441.  Route  par  terre  de  Quito  a Pana- 
ma , par  le  Popayan  , 444.  Didance  Se  route 
de  Quito  à Pallo  , ibid.  Voyage  des  Mathéma- 
ticiens Efpagnols,  de  Guayaquil  à Quito,  41t. 
Route  par  tetre  de  Caracol  à Quito  , ibid.  Ufa- 
gc  bizarre  du  College  des  Je  fui  tes  de  Quito, 
474-  Iofcription  placée  au  College  des  Jefuites . 
de  Quito  , 490.  Combien  elle  coûte  de  (oins  à 
M.  de  la  Condamine,  ibid.  Mines  de  l'Audien- 
ce de  Quito,394.  Autres  Mines  de  l’AuJicncc  de 
Quito  , |9 6.  Autres  Mines  de  l'Audience  de 
Quito,  398.  ParelTe  fans  exeufe  , loo.  Deferip- 
tion  du  Volcan  de  Quito  , l $ f . Hauteur  du  Sol 
delà  Province  de  Quito  , <36.  Ce  qu’on  nom- 
me Eté  Se  Hyver  1 Quito  ,638.  Hift  des  Pyra- 
mides de  Quito,  641.  Plan,  profil  Se  éléva- 
tion de  ces  Pyramides  , 641.  Infciiprion  pla- 
cée à Quito , 644. 

Quittau , Ville  , fa  poficion  Se  veftiges  de  foa 
éclat,  I.  94- 

Quinrungo  , Seigneurie,  IV.  616. 

Quivira  , Province  XII.  478.  Relation  de  ce  Pays, 

6fO. 

Quixomo  , Ile , voy.  Kishom. 

Quixos  ( Pays  de  ) XIII.  104.  Gouvernement  de 
Quixos  . 37I.  Sa  Capitale,  ibid.  Autres  Piaccs 
de  ce  Gouvernement , 377.  Mines  de  Quixos, 
f*8. 

Quizama  , Pays , IV.  lu.  Les  Seigneurs  de  Qui- 
zama  fc  (oumettent  à li  Couronne  de  Congo, 

6 18.  Les  Nègres  de  Quiz?ma  fccoucot  le  joug 
de  Congo  , 62.8.  Quizama , V.  1. 

Qnlbajjah  , Lune  des  Turcs,  II.  133. 

Quoaqua  • lignification  de  ce  terme,  V.  lit. 

Qaoggelo  , ou  Kquoggelo  , animal  amphibie, 
III.  387.  Si  ce  Lézard  cfh  dangereux . IV.  141. 
Sa  figure,  130. 

Qurias,  Peuple  , III.  138.  Il  ne  rcconnoîc  qu'un 
Dieu  Créateur  de  l'Univers  , 139. 

Quoiu-bokefle  , cfpccc  de  mouches  à miel  , III. 
30a. 

Quoja  , Royaume  , III.  130,193,  371.  Nations 
Se  Pays  deQuoja,  385.  Ronde  Quojas,  ibid. 
&/uiv.  Ponts  du  Pays  des  Quojas,  398.  Politi- 
que des  Quojas  pour  foutenir  leur  autorité, 600. 
Dondagh , titre  da  Roi  des  Quojas.  Hommage 
que  ce  Prince  rend  au  Roi  des  Folgias.  Autori- 
té du  Roi  des  Quojas.  Maniéré  dont  il  l’exerce 
à l’égard  des  Seigneurs  coupables.  Audiences, 
ibid.  Comment  elles  s’obtiennent,  loi.  Récep- 
tion des  Ambafiadeurs.  Concert  d'éloge  à l’Au- 
dience , ibid.  Harangue  de  l'Ambalîadcur , 6or. 
Manière  dont  il  eft  fervi.  Ufages  fingulicrs  des 
Quojas.  Punition  graduelle  de  l'adultère,  ibid. 
Epreuves  pour  les  crimes  mal  vérifiées  , I03. 
Exécucion  des  Criminels,  Se  partage  de  leurs 
membres.  Idée  que  les  Quojas  ont  du  premier 
Etre.  Leur  culte  Se  confiance  pour  les  Janna- 
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nins  ou  Efprits  des  Morts  , ibid.  Différentes 
fortes  de  Sorciers  parmi  les  Quojas  , 604  Com- 
bien ils  les  craignent.  Recherches  for  les  morts 
qu'on  foupçonne  de  violence,  ibid.  Epreuve  des 
Accufés  . 6oj. 

Quoja-ja  Beikomas  , Nation.  Voy.  Beikoma. 

Qtioja  Monu  , 111.  59t. 

Q:ioia  Morro,  voy.  Pongo  , Singe. 

Quoja  votau  » cfpccc  de  Singe  , III-  *94- 

Quolanoga-klow  , cfpccc  d'Aiglc , 111.  j°4- 

Quolanoja,  forre  d’ Aigle,  111.  304. 

Quolgas,  & ce  que  c’clt,  111.  605. 

Quolms,  Fore  , III.  391. 

Quolomba,  V.  15. 

Quon,  ou  Cbing-chi-long  , voy.  Chinng-ckig- 
iong. 

Qu  on  gain , Ville  , II.  393. 

Quoni , forte  de  liqueur,  111.  591.  Elle  cft  faite 
avec  l’écorce  d’un  arbre,  603.  Ce  qucc’cftquc 
le  Quoni , 60  y. 

Quo-tin-ha  , Village,  V.  334. 

Quouaman  , Place  , IX.  374. 

Quunamora , Ville  , fit  fa  firuarion  , III.  yio. 

Qu  y m ans  (Thomas),  Hollandôis , tué  à Achin  , 
L 177* 

R 

J^Aal-Sabu  , ou  Xa  Dana,  premier  Roi  de 
Malaca,  I.  nj. 

Raanlia,  ou  Kaanfia  fie  Satto-Dacke.  Canne  de 
fucrc , XI.  719. 

Rabadijunk  , II.  361. 

Rabam , Spectack  Siamois  , IX.  *7^. 

Raban  , Port,  I.  1 f y. 

Rabatamaine , Caravanferas  ou  Hôtellerie  , II.  19. 

Rabekes , forte  doifeaux , II.  570. 

Rabrrdar  : Signification  de  ce  mot , X.  99* 

Rabial’akhir  , nom  d’un  mois  , VII.  6x. 

RabiJa  (la  ),  Couvent  , XII.  6. 

Rabin.  Voy.  Juifs. 

Rabiya,  VII.  377- 

Rabo  , ou  Pimento  det  cola  , forte  de  poivre 
long,  III.  y <9.  RaboForcado,  forte  d’oifeau  , 
VIII.  94  Éfpece  d’oifeauz  nommés  Rabo  de 
Jonco  , XII.  10. 

Rachado  , Cap,  VIII.  |t4* 

Rachao,pnition,  S:  pourquoi  arnfi  nommé.  II.  4 y/. 

Rache(la)  Place,  IX.  UP 

Rachol  , Fort  dans  llle  de  Goa , I.  141. 

Racines  & Plantes  de  la  Côte  Occidentale  d'Afri- 
que , III.  17».  £ fuivans . Pc  la  Côte  d’or  , 
IV.  11  s.  Flcuts  des  racines  Chinoifes  , VI.  476. 
Verru  d’une  racine  nommée  Mambioni  chini, 
VII.  40*.  Grolkur  de  certaines  racines,  VIII. 
544.  Racines  de  Madagaf.  607.  Racines  qui  vien- 
nent fans  culture , 608.  Sucs  de  racines  fie  de 
feuilks  dont  les  Siamois  Ce  uoireiltent  les  dents 
fie  fc  rougi  ffent  les  ongles,  IX.  306.  Racine 
purgative  de  Méckoacan  , XII,  616.  Autres 


efpcccs  de  cette  racine,  ibid.  fie  *17.  P.aeinet 
du  Bicfil  . XIV  y 13.  Racines  de  teinture  ,111. 
Racines  falutaircs  , yt}.  Racine  de  la  Chine, 
cfpccc  de  Smilax^XV.  15 y.  Venus  d’uuc  racine 
pour  le  mal  de  dent , 6‘i. 

Rack , aibie  au  vernis,  X 639. 

Racou  , grolTc  cfpccc  de  rats  , XI.  391. 

Rada  ( Dom  François  Loranz  y ) , Gouverneur  de 
Vera-Crux  , XI.  y $8. 

Radeaux  , fie  leur  antiquité , I.  p.  j.  de  Vintroi. 
Radeau  fait  d'écorce  d’aibres , III.  61.  Dangers 
des  Radeaux  pour  uaviger  , 41  y.  Radeaux  ou 
Flottes  de  bois,  leur  forme  fie  comment  on 
les  conduit  , VI.  xit.  Radeaux  fou  tenus  par  des 
CakbafTes,  XI.  517. 

Radc«.  Voyez  les  chacune  1 fon  article  particu- 
lier. Rade  fans  nom  , découverte  par  les  An- 
glois,  II.  71. 

Rndga  Singa , Roi  de  Ccylan , VIII.  pa.  Plan- 
che de  la  figure  de  ce  Piince  , y 30.  Son  origi- 
ne fie  fon  carafterc  , 538.  Un  Auteur  exeufe 
fa  cruauté  , ibid. 

Ra  bapor  , Ville  , voy.  Brodra. 

Kadiapour  , Place  , VIII.  630  fie  63 1. 

RaJimpour,  Ville,  X.  193. 

Radilfon,  François  de  Québec,  voy.  Grofcillers 
( Chouarc  ). 

Radiz-Xina  , plante  médecinale  nommée  aufïi 
Foo-ling  fie  Pc  fou  ling  , VI  481.  Scs  proprié- 
tés , ibid. 

Radok  , Capitale  d’un  Royaume  , VII.  419* 

Raf,  ou  Reckcl , forte  d'aliment  du  Pays  de  Bé- 
nin , IV.  41t. 

RafraichilTemcnt  : Ce  qu’on  appelle  en  Mer  , 
rafraichillemcns , III.  474. 

Ragama  , Village , XIII.  xiy. 

Ragamekocen  , Général  des  Troupes  du  Roi  d’A- 
cnin,  I.  403. 

Ragante  , herbe,  fie  fa  vertu,  VIII.  4*3- 

Ragiapeta  , Place,  IX.  yi4- 

Ragibours  , Peuple  , voy.  Kasbut*. 

Ragi-mohol,  Place,  VIII.  493.  Defeription  de 
cette  Ville  fie  du  Palais,  IX.  373.  Province  de 
Ragi  Mohol , X.  133. 

Ragiponts  , Nation,  IX.  161. 

Ragogi-  BoufTota-Sena-Saheh-Soula  , Trince , com- 
mande une  armée,  IX.  6x0.  Scs  demandes  an 
Gouverneur  de  Pondichéry,  614.  & fuiv.  Ré- 
ponfes  à fes  demandes,  6x  3 & fuiv . 

Ragufe , République,  X.  119. 

Rahab,  Place  , X.  il 3. 

Raluita,  Ville,  II.  il.  Civilités  fie  préfens  qu’un 
Amiral  Angt.  reçoit  du  Prince  du  Pays  fie  de  fon 
Neveu  , 43.  Ce  Pays  nommé  aufii  Rahita,  83» 
Vifitc  comique  du  Prince  de  ce  Pays , 1 )$. 

Racliita  , voy.  Rahaica. 

Rai  , Auteur,  cité,  XI.  711. 

Raie  , poilfon  , voy.  Raye. 

Raifort , plante  , principale  nourriture  an  Japon, 

XI.  704. 
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Rai-Kin  , on  Ruko-Rcikin  , îc  Reiko  , rommier, 
XI.  «99. 

Railion  , Fadeur  Anglois , & fa  mort]  III.  99. 

Raimond ( Saint  ) , Village,  XII.  49». 

Raiponfc , plante , voy.  Ktkko. 

Rais  ( Diego  ) , Ile , voy,  Diego  Raiz  ( Ile  de  ). 

Railin  , voy.  Vignes. 

Raiz  ( Diego),  voy.  Diego  Raiz. 

Raja,  nom  de  Rois  ou  Princes  Idolâtres  Indiens. 
Le  Fils  d’un  Raja  , vcac  affafltner  Lopez  de  Sc- 
goeira  , I.  110.  Etats  des  Rajas  Ttibutaircs  du 
grand  Mogol,  X.  110. 

Raja- Api,  c'eft-i-dire  , Roi  terrible  , remonte 
fur  le  Trône  de  Siam  , II.  io).  11  eft  nommé 
pat  les  Portugais  le  Roi  Noit , ibid.  Il  envahit 
pluficurs  Royaumes  , 1 os. 

Rajab,  nom  de  mois  , VII.  590. 

Raja-Bounyfoc  tctablit  la  Ville  de  Jahor , II.  109. 

Raja-Bungnl’um  , un  des  principaux  Seigneurs  du 
Pays  de  Jahor,  eft  fait  ptifonnter  avec  les  Fem- 
mes & fes  Enfans.II.  10S. 

Raja  d’Auma  , Empeteur , voy.  Auma. 

Rajador , titre  de  Viceroi , IX.  508. 

Raja-Gamon  , Seigneur,  X.  108. 

Raja-Hitau,  Seigneur,  IX.  ,44.  Cité,  X.  jzS. 

Raia-Indramonda  , revient  à Patanc  , Je  remet  à 
Fions  une  Lettre  de  Richard  Waiden  ,11-  107. 

Raja  Laud  , Prince , Frere  du  Roi  de  Johor . VIII. 
; t 4.  Un  aurre  nommé  Raja  lau  , Général  des 
Troupes  de  l’Tle  de  Mindanao  , XI.  400  & 401. 

Raja  pour,  Ville,  & fa  defeription , IX.  498.  Nom- 
mée aufli  Rayapor  , X.  toi. 

Rajapus,  Peuple,  voy.  Raftnits. 

Raja  Ravio,  Gouverneur,  IX.  fi6. 

Raja-Siack,  ftere  du  Roi  de  Johor,  époufe  la 
nicce  de  la  Reine  de  Patanc  , II.  104.  Nommé 
aufli  Kaja-Siacai  . VIII.  »if. 

Raia-Siacai.  Voy.  Raja-Siaek. 

Raja-Zabtang , Général  des  Malais,  VIII.  jrj. 
Un  ftere  du  Roi  de  Johor  de  ce  nom  , ibid. 
Vilitcque  le  Piincc  Raja-Zabtang  tait  à uu  A mi- 
tai Hollandais , 119.  Cité,  J JO. 

Rajeb  , nom  de  mois , VII.  J91. 

Rajcbag,  Ville,  X.  8j. 

Raji  Mohol,  Ville  , St  fes  changemens,  X.  Ijf. 

Raiiput , X.  J II. 

Rajob,  mois,  VII.  J7*. 

Rakan  ( banc  de  ) , IX.  449. 

Rakcka,  Village,  VIII.  }jS. 

Rakettc , arbufte  , voy.  Opuntia. 

Rakkum  , V.  1 48.  Ufagc  de  cette  forte  d’arme, 

ijo. 

Raktsju,  Place , X.  <10. 

Ralcigh  ( Walter  ) , Chevalier  Anglois , acbette 
le  Journal  des  exploits  de  Dom  Jean  de  Caftro, 
I.  1 44.  Ii  donne  l'hiftoire  du  voyage  de  Grccn- 
will , ;o».  &•  fuiv.  U eft  ttommé  pour  comman- 
der une  Flotte  Angloife , 1 1 1.  Il  monte  la  Flotte 
fans  quitter  la  qualité  de  vice-Amital , ibid.  Il 
Le  failli  d’un  Commandant  Efpagnol  te  le  con- 


duit en  Angleterre,  XT.  To.  Cité  , XIV.  74, 
78,  SH  Voyage  du  même  Su  Waltct  Ralcigh 
fut  la  Guianc,  ou  plutôt  fur  l'Oriitoquc  , 5 ; S. 
Il  fc  rend  à l'Ile  de  la  Trinité.  Embarras  des 
Efpagnols  à fon  arrivée  , ibid.  Sa  dillimulation  , 
JJ7.  Double  but  de  fon  voyage.  Ralcigh  ren- 
forcé par  deux  Vailfcatix  de  fa  Nation.  Com- 
ment il  fc  lie  avec  les  Indiens,  ibid.  Il  quitte 
la  Trinité,  t)8.  Ralcigh  déclare  fes  vues  à Bcr- 
reo,  j 4 1 . Objection  de  cct  Elpaenol  , ibid.  Rai- 
fons  qui  fouticnnent  Ralcigh  & fes  lumières  fur 
la  Guianc  , 141.  Scs  mefutes  pour  y pénétrer, 
94 J.  Il  fait  conftruirc  une  Galcaflc.  Route  qui 
la  conduit  â l’Orinoque,  ibid.  Sagcflcdc  Ralcigh 
à conduire  fes  gens,  j»4.  Suite  de  fa  Naviga- 
tion , )47.  Informations  qu'il  reçoit  d'un  vieux 
Cacique,»  548.  Il  arrive  à la  Rivière  de  Caroli , 
349.  Ce  qui  l'oblige  à s'y  arrêter , ibid.  Ses  ob- 
fervations  fur  le  Pays  3c  fur  les  pierres  à (il  d'or, 
J (O.  Il  revoit  le  vieux  Cacique,  jjj.  Sa  con- 
férence avec  lui.  Ralcigh  propofe  d attaquer  le 
nouvel  Empire  des  Incas.  Proportions  du  Ca- 
cique. Réponfc  de  Ralcigh,  ibid.  Convention» 
entte  Ralcigh  «t  le  Cacique , Jf4  Le  Cacique 
lui  apprend  la  fabtioue  des  plaques  d’or,  ; y f. 
Ordic  que  Ralcigh  donne  à deux  Anglois  qu'il 
lailfe  en  Guianc.  Il  vifite  une  Montagne  de 
conlenr  d'or,  ibid.  Il  en  rencontre  une  autre  de 
même  couleur,  jjé.  Ce  qu'il  voit  dans  celle 
qui  lui  avoit  été  annoncée  , ibid.  Rivières  du 
Pays,  j j7.  Il  continue  de  defeendre  i'Orinoque. 
Danger  qu'il  court  à fon  embouchure.  Ses  re- 
marques fur  les  Incas  de  la  Guiaise.  Jugement 
qu'il  porte  de  ce  Pays,  ibid.  Conduirons  qu'il 
tire  de  fes  propres  lumières,  ;j8.  Poc'mc  à la 
louange  de  Ralcigh,  )4r.  Cité  , J4x  C,  /uiv. 
Entêtement  de  Ralcigh  & de  Kcymis  , j7t. 
Compagnie  formée  par  le  Chevalier  Ralcigh  , 
4f9  Son  voyage,  461.  Ville  de  fon  nom  , 4«x. 
Mont  nommé  Raleigh,  XV.  100. 

Ralin  ( Grand  ),  nom  du  Grand  Prêtre  des  Gen- 
tils dans  les  Indes,  I.  ta«.  Plaifanre circonftancr, 
ibid.  Prêtres  nommés  Raulios , IX.  44.  Appellé* 
aufli  Roulins,  66.  Ces  Piètres  font  aufli  Méde- 
cins, «7.  Leur  adrefle,  48.  Raulin  de  Mouiiay, 
4f  ! , 4tf.  Mort  de  ce  Raulin  , 474. 

Ralph  f John  ) , Pilote  Anglois , I.  119. 

Ram,  Divinité,  IX.  (19.  Divinité fameufe  nom- 
mée Ram  Ram  , X.  i4 y. 

Ramada , Ville , XIV.  408. 

Ramadan,  Carême  obfetvédans  l'Ile  de  Moyclla, 
II  t»4.  Ce  Carême  pratiqué  cérénionialcmtuic 
par  les  Nègres , III.  104,  109,  aie. 

Rama  khan , nom  d'un  mois,  VII.  soi. 

Ramalingo  ( le  ) , Roi  ou  Chef  des  Motes  de  Bar- 
barie, II.  4J7. 

Ramala  Mutrcram  , Ville,  X.  j 1 j. 

Ranbla,  ou  Agualunco,  Bourgade,  XII.  148. 

Rambic  , le  meilleur  vignoble  de  Elle  Ténénfi, 
IL  141- 
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Rambures  ( M.  de),  envoyé  pour  fe  fai  fi  r de  la 
plus  grande  citerne  d'Arguim  , II.  44t. 

Ramburg,  Commis  d’un  Fort  Hollandois , VIII. 
4î<5- 

Ram-dam  , nom  donne  au  fcl , III.  1 j i. 

R a ni  ccs,  ou  Botou  ( Ile  de  ),  XIV.  67*. 

Rame-Raja,  Piince  , IX.  61 1. 

Rames  de  diverfes  fortes,  VI.  110. 

Ramezan  , mois  , VII.  380. 

Ramhcad  ( Cap  de  ) , I.  109. 

Ramilange  , Ennemi  des  François , VIT!.  *9*. 

Ramirez  , Capiraine  Efpagnol , S:  ce  qu'il  conduit , 
XII.  ) 7.  Ramirez,  cité  , XIII.  *19. 

Ramirez  ( Dom  Bifile  ) , habile  Pilote,  XIV.  84. 
Fontaine  de  fon  nom  , 8a. 

Ramirez  ( Bahazar,  S:  Melcliior),  font  fait  Pri- 
fonr.icis  fur  un  VailTcau,  XIII.  149. 

Ram-Kam,  Divinité,  X.  ijx. 

Ram-Marion,  Divinité,  X.  133. 

Rammekens,  Place,  VIII.  177* 

Ramon  ( Alvarez  ) , laifié  dans  un  Fort , XIV.  58. 

Ramos,  ou  Lamos , Rivière,  IV  441. 

Rampeur,  ou  Sand  creeper , poiflon  , V.  20 6. 

Rampour , Place,  IX.  37*. 

Ram- Raja  , défait  l’armée  Mogolc,  X.  11 6.  jij. 

Kamu,  Ville  , IX.  63* 

Ramulio , Hiltoricn , cité  , I.  11  • Scs  imaginations 
lur  le  commerce,  II.  18  3.  Défauts  de  Ion  pro- 
jet, aS 6.  Cité,  VII.  310.  Son  fupplémcnc  fur 
ce  qui  fuit  le  retour  de  Marco-polo  , 3 14.  Cite  , 
$75  , 174  > 39»-  » 403 , 4&J  » 407>  408.  X. 
$M- 

Ramzay  ( M. ),  Gouverneur  de  Montreal,  XjV. 
733-  . 

Ran  , petite  Iri»,  plante,  XI*  7* *• 

Rana  ( Montagne  de  ) , X-  199*  Une  race  de  Rajas 
porte  ce  nom , tio.  I.a  femme  d'un  Rana  (ou- 
tient  un  Siège  8c  rend  la  liberté  à Ton  mari,  114. 

Ranabaadery  Talouron,  Piince,  VIII.  107. 

Rancagua  ( Corrégiment  de  ) , XIII.  409. 

Ranchctia , Ile  fes  Palmciics,  XI.  37J.  Citée, 
XII.  311.  Ranchctia,  Bourgade , & deux  autres, 
XIV.  404. 

Raocho,  dcPalula,  lieu,  XI.  31  B. 

Ranchos  ( los  ) , & fa  Mine  d’argent , XII.  £49. 

Rancognc  ( Chevalier  de  ) , François  , fe  fauve 
prcfquc  de  fa  troupe,  XV.  6\ 4. 

Rançon  ( Cap  de  ) , voy.  Refeate  ( Cabo  dcl  ), 

Rangel,  Efpagnol,  revêtu  de  la  qualité  de  Lieu- 
tenant, XII.  3 61.  Néglgcncc  de  cet  Efpagnol 
nommé  Rodrigue  Rangel,  38 1 

Rango,  habitation  des  Nègres , VIII.  83. 

Rariper,  Bourg,  X.  103. 

Ranjal  ( Rodrigue  de  ) , Officier  Caflilian,  XII. 
f* 

Ranking  ( Baie  de  ) , XV.  197. 

Ranna  , Prince  qui  fe  fournet  au  Mogol , X.  J. 
Son  origine , ibid. 

Rantipour  , Capitale,  X.  196* 

Rantsjoge,  atbriflean,  voy.  Sjiko. 


MATIERES. 

Rantzan,  Maréchal  de  France,  X*  89. 

Ranus,  Duc  de  Parme,  écrit  à l'Empereur  de  la 
Chine , V.  382. 

Raolkonda  : Miae  de  Diamans  de  ce  lieu,  IX. 
330  & fuiv. 

Rapahnnok,  Riviere , XIV.  484. 

Râpez  , Peuples  , voy.  Zapez. 

Raphaël  ( Bancs  de  Saine  ) , I.  31.  Cap  San  Ra- 
phaël , nommé  depuis  , dcl  Engano  , XII.  ft. 

Raphaële  ( Pedro  ),  Ponug  iis  fous  les  ordres  de 

Ra  hcco,!.  8(. 

Rapides  divers,  & ccqucc’cIF,  XIV.  704. 

Kapofa  ( Monte  da  ),  voy.  Montego,  Cap. 

Rappacod  , écharpe  des  Talapoins  , IX.  190. 

Kapzin,  Piince  Tartarc , Vil.  41. 

Raque  de  Bois  : Mine  Je  ce  lieu  , II  A 44. 

Raquette,  aibrillcau  , vo  . Poirier  piquant. 

Raretés , envoyées  en  Irancc  pai  M.  de  la  Conda- 
mne , XIII.  481. 

Rarim,  Pays,  XIV.  193. 

Raiitau  (Rrvictedc),  XIV.  cfl. 

Ras  , ou  Milva,  Limaçon  , X.  6 79. 

Ras  al-Anf,  Pointe  de  fable  , & ce  que  ce  nom 
lignifie,  I.  185.  Temple  fur  cette  Pointe  , ibid. 
Ce  lieu  célébré  parmi  les  gens  de  Mer , 1 8A. 

Ras-al-Nashcf , Cap  J ce  que  ce  nom  fignific,  I. 
1 8 <. 

Rafaltulid,  Port  3 fon  étendue  & fa  forme,  I. 
183.  Arbre  curieux  fur  1a  Côte  du  Pays,  184. 
Plante  dont  les  Mores  de  ce  Canton  ne  man- 
gent que  les  feuilles , ibid. 

Ralboats,  Peuple,  voy.  Rafbats  on  Rajapus. 

Ralbuts , ou  Rajapus  , nom  d’un  Peuple,  I.  108.  La 
Ville  de  Kalé,or  leur  appartient , 138.  Ce  Peu- 
ple paroit  le  même  que  les  Rasbouts  ou  Kagi- 
bours,  IX.  181.  Combat  des  Anglois  contic 
les  Rasbouts,  X.  79.  SedFc  des  Rasbouts , 1C7. 
Leur  intrépidité,  1 AS. 

Raf  Doacr  ( Pointe  de  ) , I.  181. 

Rafe , Cap  , XIV.  684. 

Rafclg.it,  Cap,  voy\  Siagro. 

Rafia-Ghié , Fils  d’un  Sultan  , fait  bâtir  une  Ville  , 
X.  61. 

Rnfiapour,  Place,  X.  83.  C’eftunedes  meilleures 
Villes  Maritimes  du  Décan,  8 6 

Rafilly,  François , XIV.  148. 

Rafles,  Millionnaire  Jéfuitc  Erançois,  XV.  10. 
6»  fuiv. 

Rafoirs  : Figure  de  rafoirs  des  Nègres  , xoy.  la 
planche , IV.  *00. 

Rafpadu’a  , cfpccç  de  Tourte  &:  de  quoi  compo- 
féc , XIII.  401. 

Rafpours  , Nation,  VIII.  4*4. 

Rafquan  , titre  du  Roi  des  Maldives.  VIII.  149. 

Raflade  , Marchandée,  IX.  319. 

Ralfangue,  Oie  lauvagc , VIII.  60 6. 

Raflini  , Royaume  , V.  114. 

R a l'un  , Salle,  VII.  380. 

Ratan  , plante  ou  canne  , VI.  103.  Raran  & can- 
nes de  fucrc  , 479.  Ile  de  Ratan  , XY.  30a. 
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Satire  , Ville,  I.  191. 

Racis  » poids  pour  les  pierreries  , IX.  367. 

Rarisbonc  , Ville,  X.  117. 

Racor,  Etat  d'un  Raja,  X.  no- 

Racoudgi  , Chef  des  Brigands  , X.  x|0. 

Rats,  fauvages  de  deux  efpeccs , IV.  *38.  Rats 
de  Pharaon,  VII.  jfi.  Nids  de  Rats,  VIII.  3 3* 
Ra's  3:  Souris  du  Japon,  X.  Peuplades  de 
Rats,  XI.  48.  Multitude  de  Rats,  XIV.  U4. 
Rats  & leur  audace  , 13).  Rats  des  bois,  aji# 
Flanche  ou  figure  d'un  Rat  cj*»i  yorte  fes  petits 
fur  fon  dos  , 3 Jô.  Rats  des  forets  qui  portent 
leurs  petits  fur  leur  dos  , 331.  Rat  mutqué  , 
XV.  it  j.  Rats  de  bois,  ibid.  Fléau  de  Rats,  6 18. 

Ratsber,  oifeau  , XV.  *77. 

Rattan  , chapeau  de  paille,  VI.  xo8.  Arbrifleau 
lampant  de  ce  nom  , VIII.  f43*  Rattan  , lieu 
êc  indru  ment  de  fupplice , IX.  341  & 343*  R-at" 
taog  , voy.  Rottang. 

fUuclicnara-Bcgum,Princcfleou  Impératrice  Mon- 
gole , X.  100.  Planche  delà  figure  de  cette 
PriaccfTc , ibid. 

Rauditens , nom  des  deux  Places  fortes  • IX.  473. 

Raulin  , Prêtre  , voy.  Ralin. 

Ravadas  ( Banci  )•  voy.  Bangi , vin  de  Palmier. 

Ravardière,  Capitaine  François,  XIV.  148.  & 
juiv. 

Ravend  chini,  nom  de  Rhubarbe , VII.  407. 

Ravcndfara,  arbre  , VIII.  * 10. 

Ravencau  de  Lufiati  , Flibudicr,  voyt{  LufTan 
( Ravencau  de  ). 

Raves  , & leurs  qualités  , X.  664. 

Ravi , Rivière,  VII.  430  Elle  cd  auflï  nommée 
Ravy  , X.  10  f. 

Ravinck,  Marchand  Hollandois , VIII.  180. 

Ravy  , Rivicre,  voy.  Ravi. 

Rawliflon  , Faidcur  Hollandois  au  Cap  d’Aximfc 
(a  frayeur  panique  , 111.  969.  Il  retourne  à bord 
de  Phillips  3c  s’y  réjouie  beaucoup,  ibid.  Il  in- 
vite les  Anglois  à dîner  dans  le  Fort  d’Axim  , 
370.  Bonne  chere  de  ce  Fadeur.  Sa  Femme  3c 
cille  de  fon  Chapelain.  Danfc  de  ces  Dames, 
ibU 

Rayapor , Ville,  voy.  Raja  peur. 

Raye,  poiflon  d'une  cfbe:e  qui  fc  nomme  Diti- 
ble  de  Mer  : Voyez  la  figure  à la  planche,  III. 
3 11.  Rave  de  la  Côte  d’or  , IV.  138.  Ce  poif- 
fon  remonte  dans  la  Rivicre  dTufrarcs  . 317.. 
Figure  de  la  Raie  du  Cap  de  Bonne- Efpérancc  , 
V.  103.  Elle  cd  auflî  nommée  Rock  , 10S. 

• Ufage  de  la  peau  d’une  forte  de  Raye  , VI.  70. 
Rayes  d’une  forme  mondrueufe  , IX.  <91. 
Rayes  d'une  extieme  grandeur,  X.  413. 
Rayes  mondrueufes  , 444.  Rayes  nommées 
Snuteufes,  XI.  139.  Communes  à Timor , 1J4. 

Ray  Malladaja , Ptince  , II.  HJ. 

Raymi  , Fête  Péruvienne  , 3c  fes  cérémonies. 
XIII.  369. 

Raymond  , Capitaine  de  VaUTcaux  Ang’ois  pan 
pour  T Afrique  , 1.  11  6. 
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Raymond,  Colonel  Anglois,  XV.  374. 

Raymond  ( Georges  ) , Anglois  , a la  qualité  d’A- 
miral  d'une  Flotte  pour  les  Indes  Orientales  , I. 
318  & 319.  Ilditparoit  avec  le  VaifTeau  qu’il 
monte , & on  ignore  fon  fon.  L'honneur  de  ce 
Voyage  demeure  au  Capitaine  Lancader,  ibid. 
Cité,  V.  144. 

Raymond,  Religieux  , V.  338.  Sa  mon,  ibid. 
Un  Clerc  d’Acon  prend  ce  nom,  VII.  179.  Att- 
ire Religieux  de  ce  nom  , XV.  679. 

Rayuolds  ( Richard } , Capitaine  de  VaUTcaux  An- 
glois pour  la  Compagnie  d’Afrique,  fon  départ, 
I.  3 4t-  Il  publie  lui-même  la  Relation  de  fon 
Vovage  , ibid.  à la  note  ( b ).  Propofitionf 

?|u'il  fait  aux  Nègres  , 3 46.  Il  cd  conduit  à Bc- 
cgulachc.  Exercice  du  commerce.  Civilité  qu'il 
reçoit  d’un  jeune  Seigneur  Negre , ibid.  Rey- 
nolds fe  défie  des  Nègres  , 349. 

Razabel  , Favori  de  Dian  Manangue , VIII.  5 39. 
Raz  al-gate  ( Cap  de)  IX.  48. 

Raze  ( Cap  de)  XV.  648. 

Razilly  ( Commandeur  de  ) , commande  une  Flotte 
Francoifc  , XIV.  607. 

Read  , Marchand  , trouve  une  pièce  d’ambre  , IL 
3*3. 

Real , Port , I.  190.  Rio-Real  ou  nouveau  Ka- 
lahar , voy.  Kallabar. 

Real  ( Laurent  ) , favant  perfonnage  &L  d'une  pru- 
dence didinguée,  VIII.  74. 

Renie,  cfpece  deFaifans,  XII.  6x6. 

Rcalcjo,  Cap.  XL  *17.  Port  de  ce  nom,  XI L 
496  6*  Juiv.  Ville  de  Rcalcjo , autrement  Ria- 
lcxa  , 302. 

R eau  cour  , Officier  François  , commande  une 
Compagnie  de  cent  Hommes  Canadiens,  XV. 
«37. 

Rcaumur  ( M.  de  ) , cité  , XIII.  *33.  XY. 
347- 

Rebccca  ( Mclchior  ) & Gonzala  Roderigos  , Roi 
de  Candy  , VIII.  177. 

Rebelles  : Défaire  d’un  Rebelle  , VII.  14*.  Chrif. 
tophe  Colomb  va  combattre  les  Rebelles  , XII- 
36.  Rebelles  qui  fc  retirent  dans  les  montagnes, 
37.  Leur  délèfpoir  auffi  funede  à eux  qu'aux 
Caftillans,  ibid.  Embarras  que  caufcnt  des  Re- 
belles, 80.  Traité  de  Chridophe  Colomb  avec 
les  Rebelles,  8 j.  Il  y en  a de  pendu,  101.  Les 
anciens  Rebelles  font  conduits  prifonniers  ca 
Efp.ignc  , 1 1 1.  Les  Rebelles  prennent  les  armes, 
r 3 ».  Ils  veulent  partir.  Leurs  violences,  fle  fer- 
meté de  l’Adclantade,  ibid.  Leur  départ  , 133, 
Obdacles  qui  les  arrêtent.  Excès  qu’ils  com- 
mettent dans  file  , ibid.  Les  Rebelles  fc  fon- 
metrent  apres  uo  combat,  137*  Combat  entre 
les  Efpagnols  & des  Rebelles,  364.  Efpagnol* 
Rebelles,  XIII  n*  & fuiv.  Uv?  Parti  de  Re- 
belle- Efpagnols  penfe  trop  tard  à s’oppoter  3 « 
pailage  d’un  Fleuve  , 1 1 6.  Vains  projets  des  Re- 
belles , xi8  Fuite  & Avamure  de  Rebellez 
• François,  XIV-  421. Ils fc  fcpaient,  413.  Rca- 
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contre  Se  (accès  des  uns.  Ils  prennent  le  Gou- 
Gouverneur  de  la  Jamaïque.  Comment  ce  Goa- 
verneur  fc  tire  de  leurs  mains.  Ils  font  ramenés 
malgré  eux.  Supplice  de  quatre  Rebelles , ibid. 
Rebelo  ( Roderigo  ) , Ambalîadeur  Portugais  , 
porte  des  préfensà  de>  Piinccs  Afriquains , 1. 10. 
Reb  os,  partie  d'habillement  de  Femmes,  XIII. 
Hi. 

Rebeu , Quaiiicr  des  Anglois  en  Terre-Neuve , 
XV.  «7. 

Rebré,  Capitaine  François,  VIII.  <î4J. 

Rccanati , Supérieur  d’une  Million  de  Capucins  » 

VII.  44t. 

Rechiboudou  ( Rivicre  de)  XIV  748. 

Rcchilipou  , Place,  XI  491,4 99» 

Rc-chi-U  pu  , Place  , V 488. 

Rcchteren  : Circonftancts  citées  de  cet  Auteur  , 

VIII.  476 

Récits,  fabuleux  , VII  4O3.  Lumières  tirées  d'un 
tévit  des  Sauvages  , XIV.  714. 

Recol  ers  : Différend  des  Infulaucs  avec  ces  Re- 
ligieux , Iî.  381.  Ils  font  chadcs  de  l'Ilcdc  Bif- 
fai». Leur  Manifefte  , 381.  Couvent  des  Recol- 
le.s à Qacbcc , XIV.  696.  Saut  du  Rccollct  0 
701. 

Recommandation  pîaifantc,  VIII.  544. 
Rccompenfes  : Henri  Prince  de  Portugal  récom- 
penfe  ceux  qui  font  des  découvertes  , I.  7.  Ré- 
coaipenfcs  accordées  à Vafco  de  Cama  , 77. 

A Antoine  de  Silveyra , 163.  A Dom  Jean  de 
Caflro , ni.  Récompense  pour  les  fcrviccs 
rendus  à la  patrie  , VI.  70. 

Rodes  ( Rio  de  las).  Rivière,  Si  pourquoi  ainfi 
nommée,  XII.  180. 

Redia  , ou  Zcd:a,  Ville  , & Tes  arbres,  X.  30t. 
Redmond  f M.  de  1,  Conful  François,  III.  131. 
Redor,  Ville  Se  Contrée  froide  ou  Royaume  de 
ce  nom , VII.  4*4. 

Redundo  , Montagne  , IV.  8t. 

Reed  ( Jean  ) , Anglols  , que  des  Avanturiers  nom- 
ment leur  Capitaine  , XI.  401  Se  403.  Ce  nou- 
veau Capitaine  quitte  Mindanao  , 404.  Sa  rou- 
te & Ion  déficit!  ; ibid.  Il  fc  tend  à Pulo  Con- 
wdor,  4<M.  Cite,  408  & fuiv. 

Reck  ( Van) , Baron, Commandant  des  Emigrans, 
de  Sakzbourg , XIV.  489. 

Reckcl,  aliment  , voy.  Raf. 

Reen  fund , Ile,  XV.  131,. 

Reers  ( Jean  ) , Hotlandois , va  à Arguim  avec 
titre  de  Gouverneur , II.  434.  Il  achevé  un  Fort 
àPortcndic,  & part  pour  furpteodre  Arguim, 
437.  11  cft  d'intelligence  avec  un  Chef  More 
contre  les  François,  438  6* fuiv.  11  cft  rcfolu 
de  défendre  la  Place  d*Arguim  jufqu  a l'cxtrc- 
mité , 440.  Cité  , 4M* 

Rctinado  , forte  de  fucrc  , II.  133. 

Refiska  viego  , Ville  Se  Place  pour  le  commerce 
des  Anglois  , I.  344. 

Regel,  Elpagnol  , XIII.  108. 

s , fameux  Procureur  d’un  Monaflcre , V.4 1 r. 
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Reghis  ( Aga  ) , Turc,  II.  it.  *oy.  Agas.' 
Reggers , Amiral  Hollandois  , V.  393. 
Regib-Aga  , Bacha  de  Mocka  mal  difpofé  poiK 
les  Anglois,  II.  58  & fuiv. 

Région,  miférablc  & fans  Ville,  VIT.  184.  Ré- 
gion des  Ténèbres  , 331.  Habitans  de  ce  trifte 
Pays  ,333.  Région  pleine  de  Marais  & de  Lacs 
Se  où  les  maifons  bâties  fur  des  arbres , XII. 
i8i.  HilFoirc  naturelle  des  Régions  F.fpagnolcs 
de  l'Amérique  Méridionale  , XIV.  10 J. 

Regis  : Plainte  que  ce  Religieux  fait  du  Pape  , V. 
348.  Le  Père  Regis,  cité,  VI.  117,118.  Ob- 
servations géographiques  Se  Hiftoirc  dc.Ia  Corée 
par  le  Père  Jcan-Bap'iftc  Régis,  Jefuite , 300  , 
D’où  il  a tire  fes  informations,  301.  Oblcr- 
vation  qu'il  fait  fur  la  fituation  de  la  Capi- 
tale de  la  Corée  , 503.  Cité,  $ J 6,  348 ,330, 
583  Se  384.  387  Se  38S.  Son  doute  fur  une  an- 
cienne Ville,  fie  (es  objections  , 391.  Cité  393  , 
397  , 399.  VII.  30,  103  , xo7  , 114 
Jutv.  110 , 113 , 113  se  1x6,  119  > Ijt , 1J4, 
Ut,  ibid.  1x4. 

Rcgivali , Place  , X.  i<?x. 

Regnard  , François  , fait  un  Voyage  curieux , mais 
pénible  en  Laponie  , accompagné  de  deux  au- 
tres jeunes  Hommes  , favoir , Corberon  de  Fer- 
cour , XV.  30X.  Départ  de  Regnard  & de  fes 
deux  Compagnons  , ibid.  Leur  arrivée  à Torno, 
301.  Récit  (les  Avamurcs  de  Renard,  103,  & 
fuiv.  Continuation  du  Voyage  , 314.  Suite  du 
Voyage,  316.  Infeription  que  les  trois  Voya- 
geurs lailfent  au  Commet  d’une  Montagne  ,319. 
Leur  arrivée  à Stockolm  , 3 17. 

Regucra  (Diazdc) , vient  au  fccours  de  Cortex* 

XII.  399.  • 

Régule  , titre  Je  petit  Roi , V.  473.  Les  Régules, 
cités  , VI.  133.  Origine  du  nom  Régule  , i8x. 
Vifîtes  que  les  Régules  font  à l'Empereur  de 
la  Chine  , VII.  446.  Vifîte  d'un  Régule  , 437. 
Scs  ptéfens.  Ce  que  c'cft  ouc  ces  Régules  , ibid. 
Qui  porte  le  titre  de  Grand  Régule  , 468.  Com- 
ment on  fert  le  The  aux  Régules  & aux  Prin- 
ccs  » 3 Î9«  Vifîte  que  l'Empereur  de  la  Chine  re- 
çoit d'un  Régule  Kalka , VIII.  16.  Principal 
Régule,  37- 

Rcid  , Baie  , Se  fon  Fort , XV.  £03. 

Rci  Fuku  , ou  Da-.kon  , plante,  XI.  704. 

Reiko  , pommier,  voy.  Rai-Kin. 

Rcilbon  , herbe  pour  la  teinture  , XIV.  174. 

Rcimany,  Chef  d'HuifTiers,  X.  ixx. 

Reine  (Sainte)  , EublilTcmcnt  de,  XIV  739. 

Rcincl  (Diego),  Prêtre,  porte  une  atteftation  à 
la  Cour  de  Lisbonne , IX.  48g, 

Reines  : Celle  de  Saba  , & tradition  des  Abyflins 
fur  cette  PrinccfTe  , I.  i?7.  Pointe  de  U Reine 
Anne,  IV-  31.  Sipn.  G.  Une  Reine  élevé  fon 
Favori  au  Trône  , VII.  14c,  Iles  nommées  J ai - 
din  de  la  Reine  , XII  49. 

Reinius  1 Augtiftin  Caflîodorc),  traduit  des  Mé* 
moires  en  Latin  , IV.  471. 

Rois  ; 
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Reis  : Ce  que  ce  mot  fignific  , I.  ixo. 

Rcisjun  , ou  Bidlinfoo  , plante  à fleure,  XI.  711. 
Rejada  ( Montagne  de  },  IL  137. 

Rckbed  , nom  d'un  Livre  .X.  175. 

Rcki , Kunugi,  Spira-Kunugi , & Akakas,  Chêne 
verd,  XI.  701* 

Relations,  vây.  Voyages. 

Religieux.  & Religieufes  , voy.  Religions.  Ile 
nommée  la  Rcligicufe,  XI.  510. 

Religions  : Origine  de  celles  de  l'Inde  , I.  $ 3.  Mé- 
lange de  Religions  entre  Icfquelles  le  Chriftia- 
nifme  eft  établi , 66.  Religion  des  Habitansdu 
Monomotapa , 91.  Des  Habitans  de  Socotra , 
9f  , 1 69  6*  Juiv.  De  ceux  des  Iles  de  Comore, 
J6*.  De  l'Ile  de  Sumatra,  375.  Religion  des 
Javans , 41  f.  Celle  des  Chinois  de  la  même  Ile, 
41^.  Des  Iufulaircs  de  Comorc , fax.  Fcrc  de 
Religion  à FiranJo  , IL  11,9.  Ancienne  Reli- 
gion des  Iles  Canaries,  *90.  Religion  du  Pays 
•de  Sénégal , 198.  Religion  des  Nègres  du  Pays 
de  la  Gambra  , ü(.  Religion  de  l’Jlc  de  Saint 
Philippe  ou  de  Fuego , 394.  La  Religion  s’éta- 
blira l'Ile  de  S.  Jean  , 40a.  Religion  de  llie 
de  üilfao , j6ç.  Religion  des  Mores  de  certai- 
nes contrées  d’Aftique  . 614.  Rcligon  des  Por- 
tug.  noirs  ,111*  117  : Celle  des  Foulis , 133.  Des 
Mandmgos,  1 f f.  Religions  des  Negres  , 106  , 
fuiv.  Celle  des  Habitans  de  Sierra  Lcona  , 
an,  147.  A quoi  fe  réduit  la  Religion  des 
Habitans  deBurré,  tjo.  Religion  des  Negies 
d lllini,  436.  Remarques  fur  la  Religion  des 
Negres,  4*0  Religion  du  Cap  Monte,  y 76. 
Du  Cap  Méfurado  , 583.  De  la-Corc  lu  Poivre  , 
<5i4.  Toute  la  Cote  d'or  n’a  qu’un  Miniftre  pour 
la  Religion  , IV.  50.  Fêtes  & exercices  de  Re- 
ligion parmi  les  Negres,  168.  Obfcrvarions for 
la  Religion  des  Negres,  I7f.  Religion  des  Ma- 
layens  , 548.  Ce. le  di  Paysd’Actra,  374.0b- 
fervations  fur  la  Religion  d'Ardra , 594.  Jours 
confacr.'sà  la  R ligion  a Bénin,  418.  Religion 
des  Habitans  du  Pays  d’Overry  , 410.  Celle  Je 
Rio  Gabon,  460.  Démêlés  qui  oufent  préju- 
dice 2 la  Religion  , 6t6.  Importions  Rclig. cu- 
fes  des  Soicicrs,  641.  Exemple  dun  fcrupu'c 
religieux,  ibid.  & 643.  Rclig  on  du  Royaume 
d'Angola  , V-  Quelle  autorité  fuivie  au 
fujet  des  progrès  de  la  Religion  Chrétienne  dans 
le  Royaume  de  Congo , 47.  Obllades  au  pro- 
gics  de  la  Religion  , 49.  Troubles  qui  nui  lent 
a la  Religion,  <4.  FlTcts nuifiblcs  a la  Religion, 
Erat  laogutllant  de  la  Religion,  37.  Etat 
de  la  Religion  a Sogno  . f8.  Supoftition  rcli- 
giculc,  1 7 f Religion  de  toute  une  Côte,  m. 
Des  Habitans  du  Monomotapa,  223  & xxd. 
Grand  nombre  de  Couvents  à la  Chine  , 149. 
Religion  des  In  futures  de  Torinofe  , VL  6t. 
Religions  établies  à la  Chine  519  & fuiv.  Edit 
en  faveur  de  U Religion  , 5*4.  Religion  des 
Coréens,  yot.  Religion  des  Corélïcns  , 541. 
Monaftercs  Coréuens , de  ordre  qui  regne  en 
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ces  lieux  , ibid.  Règles  des  Religieux  Corélïcns, 
f 4t.  Autre  efpccc  de  Religieux  Deux  Couveus 
de  Religieufes  , ibid.  Religieux  Soldats,  544. 
Peu  de  Religion  dans  I? Pays  d’Üfuri , f 57.  Re- 
ligion des  Tartares  Mongols  , j8j  6*  fuiv.  Re- 
ligion des  Kalkas  , 5 9 f . ë fuiv.  Quelle  eft  la  Re- 
ligion de  Jenghiz-khan  & de  les  fujccs  , VIT. 
M . Celle  des  Habitans  de  Tibet,  x 1 r.  Opinion 
fur  la  reflcmblancede  la  Religion  du  Tibet  avec 
la  nôtre,  118.  Caractères  dc^ette  reflemblance, 
11 9*  Pratique  barbare  de  Religion  , nu 
Etendue  de  la  Religion  du  Tibet,  laj.  Etat  de 
la  Religion  des  Lamas  à la  Chine  , 1 17.  Reli- 
gion des  Bukkariens  ,151.  Liberté  de  Religion 
parmi  les  Bukkatiens , ibid.  Combat  fort  étran- 
ge pour  la  Religion,  236  Religion  des  Kafats  , 
*4f.  Religieux  envoyés  enTartarie  par  le  Pape, 
147-  Religion  des  Tartares , 156.  Religion  des 
Mongols  , 173.  Couvent  à Acre,  1 96.  Monaf- 
tercs  des  Prêtres  dcTarcarie,  321*.  Deux  cens 
Moines  dans  un  Monaflcrc,  540.  Religion  que 
Polo  attribue  aux  Tartares , 349.  Divers  dangers 
auxquels  tm  Auteur  eft  expofé  pour  la  Religion» 
416.  KclRmhlancc  de  la  Religion  du  Tibet  avec 
le  Chiitlianifinc,  455.  Di  I pute  fur  les  principes  de 
la  Rclig.  46a.  Religion  d’une  Nation  Negr.  VIII. 

8 f.  Celle  des  Habitans  de  Java,  14Z.  Celle  des 
Maldives,  147.  Motiaftere  & fes  Religieux, 
i?S.  Couvent  de  Cordeliers  à Malaca,  517. 
Religion  des  Moluques , $38.  Religion  de  l’Ile 
de  Ceylan,  Ç30.  Celle  de  l’Ile  de  Madagafear, 
60  r.  Liberté  de  Religion  à Surare  , 619.  Rclig. 
de  l’Ile  de  Bombay , IX.  3a.  Celle  du  Pays  d’Arra- 
k.m,  68.  Tiois  Couvens  de  Religieux  Cathol.  à 
Ifpahan  , 88.  Rclig.  du  Tonq»  1176*  fuiv.  Com- 
bien la  Rclig.  Romaine  maltraitée  à Batavia,  154. 
Traité  en  faveur  de  la  Religion,  174.  Planche 
ou  vue  d’un  Couvent  do  Talapoins  , 2 86.  Ordre 
du  jour  dans  les  Couvens  des  TaDpoins,  19 1. 
Religion  des  Siamois  , 29 1 6*  fuiv.  Origine  que 
les  Siamois  . donnent  à notre  Religion,  298, 
Raifon  qui  les  en  éloigne,  ibid.  Religion  des 
Habitans  d'Achcm , 342.  Vifle  Capitale  delà 
Religion  Tartarc,  4*4.  Etrange  multitude  de 
Monaileres,  ibid  Religion  du  Royaume  de 
Golkondc  , f f 1.  Celle  du  Pégn  , f68.  Obfcrva* 
tion  fur  la  Religion  du  Mogol  régnant  X.  44 • 
Faveurs  accordées  à la  Religion  Chrétienne 
parle  grand  Mogol,  ibid.  Multitude  de  cier- 
ges enlevée  aux  Cou' eus  des  Manilles  & de 
Point  de  Galle,  191.  Religion  de  l’IndouOan  , 
ko  6*  fuiv.  Divers  Couvens  à Manille,  3 87.  Re- 
ligion de  l'Ile  de  Mindanao  ,400.  Celle  des  lies 
Philippines  , 423.  Celle  de  certains  Infulaires  , 
446.  Singularités  dans  la  Religion  des  Mataffa- . 
rois  , 469.  Hilioirc  fluguliere  d’un  changement 
de  Religion  , 472.  Obftadcs  qui  viennent  de 
la  R.ligion  , 606.  Imprudence  de  quelques  Re- 
ligieux de  S.  François  Je  fes  malheureufes  fuites, 
608.  Divct&tés  de  Religions  au  Japon,  613  & 
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futv.  Reflemblance  de  la  nouvelle  Idolâtrie  des 
> Japonais  ji\cc  la  Religion  commune  des  Indes , 

6)6  On  renvoie  aux  Averfes  explications  pré- 
cédentes fur  ce  fujec , urid.  Pratiques  J.iponoifcs 
qui  paroiflent  prîtes  de  la  Religion  Romaine , 
640.  Rcligicufcs  d’une  Scélc  , 643.  Exercice 
de  Religion  des  Sauvages  de  la  Nouvelle  Al- 
bion, XI.  8.  Religion  des  Indiens  de  la  Cayen- 
ne , 58.  Celle  du  Malabar  , 448.  Celle  des  Bea- 
jous,  485.  Ile  nommée  la  Religieufe  ou  la 
Monja  , 310.  Commerce  de  perles  que  fait  un 
Religieux  de  S.  Jean  de  Dieu , 514.  Grandeur 
& beauté  du  Couvent  de  l'Efcurial,  338.  Son 
origine  , ibid.  Religieux  deftinés  à prêcher  l'E- 
vangile, XII.  3 6.  Religion  des  Infu'aires  de 
l’Efpagnole  , 114.  Impôt turc  de  Religion,  11  y. 
Fête  teligieufe  , ibid.  Difeours  d'un  Sénateur 
fur  la  Religion  des  Caflillans  , 311.  Explica- 
tion de  l’Empereur  du  Méxique,  fur  fa  Reli- 
gion , 319*  Principes  de  la  Religion  du  Méxi- 
que , 5)9  Fêtes  Rcligicufcs,  347.  Monafteres 
Méxiquains  , 331.  Nombre  de  Couvens  dans  la 
Nouvelle  Efpagne , 5 8<5  & 387.  Religion  & Prê- 
tres des  Cumanois , XIII.  13.  Deux  Religieux 
choifis  pour  Médiateurs  , & leur  décifion  , 96. 
Couvens  de  Panama,  175.  Religion  de  Tierra- 
Firme  , 19*.  Etrange  nombre  de  Couvens  à Li- 
ma , 333.  Couvens  de  Quito  , 391.  Eglifes  & 
Couvens  de  Sant*  Iago  , 411.  Première  Reli- 
gion du  Pérou,  j il.  Comment  les  Péruviens 
pratiquent  la  Religion  , 548  Religion  des  Créo- 
les , 3 5 3.  Religion  des  Peuples  des  Pays  qui  bor- 
dent l’Amazone,  XIV.  10.  Etabliifcmcnt  Reli- 
gieux , 19 1.  Religion  des  Peuples  du  Bxcfîl,  2.6  4. 
Obfcrvation  fut  la  Religion  des  BraGliens  , 17 6. 
Religion 'de  la  Virginie  , 301.  Celle  des  Indiens 
de  la  Virginie,  fij.  Offrandes  rcligicufcs, 

J xi.  Rcligionnaires  de  diverfes  Scàcs  qui, 
forment  la  Colonie  de  la  Nouvelle  Angle- 
terre , 51).  Religion  des  Peuples  de  la  Baie 
d’Hudfon , 66 7.  Couvens  de  Québec  , 696.  Re- 
ligion des  Indiens  de  l’Amérique  Septentrio- 
nale , XV.  7.  Religion  des  Sauvages , 17.  Verux 
de  Religion  , 19.  Religion  des  Boucaniers  , Fli- 
buftiers  ou  Avanturiers , 384.  Celle  des  Fli— 
buftiers,  389.  Spirituel  de  S.  Chriftophe  , 436. 
Religion  des  Caraïbes , 4B1.  Adminiftration  fpi- 
ritucllc  de  la  Martinique  , 499. 

Relingue  , morceau  délicat  d’un  poiilon  , XV.  134. 
Remarques  , voy.  Obfcrvations. 

Rem* de  Boxa,  Royaume,  V.  114. 
Rcmcdes,voy.  MHccins. 

Rémédios  ( N.  S de  los  ) , Hermitage , XII.  378. 
Rcmi,  Religieux  Jéronimite  , XII.  194.  Autre 
Religieux  Francifcain  de  ce  nom  , XIII.  134. 
Rem  ici,  ou  Mclaflc  , marc  dont  on  fait  une  forte 
de  fucie  ,11.  133. 

Rcmire  t nom  d une  partie  de  1 Je  Cayenne,  XIV. 

38  C. 

RemmefTens  ( Jacob  ) , Riylcrc , XI.  10;. 
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Remo  , Royaume  , V.  114. 

Remo  ( San  ) , en  Italie  dans  la  Province  de  Mo3 
naco  , IV.  317. 

Remorc  , poilTon,  voy.  Suceur. 

Rempel  ( Hans  ) , Mufîcicn  Hollandois  , VHL 
x8i. 

Ren  , ou  Warabi  , fougere , X.  66 4. 

Renards  : Ceux  du  Japon  , X.  66 7.  Ccqx  du  Mé- 
xique ou  Nouvelle  Efpagne,  XII.  633.  Etran- 
ge propriété  d'une  cfpccc  de  Renards,  XIV.  *13. 
Renards  d'une  Contrée  d’Amérique,  151.  Ri- 
vière des  Renards  , 608.  Ile  aux  Renards  , 746. 
Renard  blanc  , XV-  ixo.  Renards  noir,  114. 
Renards  argentés.  Comment  les  Renards  chaf- 
fent  aux  Oifeaux , ibid. 

Renaud  , Commis  François,  VIII.  373  Deux  Frè- 
res , nommés  Renaud  Négocions  François,  s'en- 
gagent au  Service  d’une  Compagnie,  X.  180. 
Hiltoirc  des  deux  Frères  Renaud,  ifcx. 
Renaudicrc  ( de  la  ) , Officier  François  , envoyé 
à la  Nouvelle  France  , & pourquoi , XIV.  719. 
Renaudot  ( l*Abbc  ) fait  une  découverte  , VI  338. 

Cité  . 369.  . 

Renauld  , Millionnaire  Jéfuitc  , écrit  une  Lettre  a 
l'Empereur  de  la  Chine,  V.  535. 
Rcnchcnud-Abad , X.  m. 

Rcndacalcm  , Ville  • IX.  413. 

Rendal , Colonel  & Gouverneur  de  l’Ilc  de  la  Bar- 
bade,  III.  397. 

René  , Oifeau  de  la  grofleur  d'une  Guêpe  , XII. 
616. 

René  , animal , XV.  109.  Son  ufage*  303.  Def- 
cription  de  cet  animal  nommé  auüi  Renne,  31  T. 
Figure  d'un  P.cnnc  attelle  à fon  Pulka  , 3 69. 
Rencquillague  , titre  de  la  Reine  des  Maldives  , 
VIII.  149- 

Rengjo  , arbri fléau  , XI.  711. 

Rcnicl,  Ville  ancienne  & fesHabitans,  X.  S9> 
Renier , Hollandois,  VIII.  103.  Ce  Pilote,  cité 
fous  le  nom  de  Renier  Cornclill , 1 84. 

Renne  , animal , voy.  Renr. 

Rennefort  ( Souchu  de  ) , François  : Relation  de 
fon  Voyage  aux  Indes  Orientales,  VIII.  331. 
Caraélere  de  cet  Auteur  employé  fur  la  Flotte 
en  qualité  de  Secrétaire,  361.  Préparatifs  du 
Voyage  & Navigation  de  la  Flotte  Françoife, 
ibid.  Nombre  des  Paflagers  ,363.  Raifon  qui  le 
fait  diminuer  , ibid.  Rennefort  accompagne  l'A- 
miral de  la  Flotte  pour  rendre  vifîte  à un  Alcade, 
363.  Deux  exemples  dune  genéreufe  amitié, 
564.  Fait  que  Rennefort  raconte  ,3*3-  Obfcr- 
vations de  ccc  Auteur  , 3 66  & 367-  Il  cft  dépu- 
té au  Gouverneur  du  Fort  Dauphin  , J 69.  Il 
prend  pofleflion  de  ITe  de  Madagafear  au  nom 
de  la  Compagnie  , 370.  Rennefort  demeure  fans 
être  employé  , 373.  Il  roçoit  les  derniers  fenti- 
mens  du  Prefident  Piere  de  Beaufle,  376  & 377. 
Retour  de  Rennefort  en  France  , <80.  Comment 
il  cft  reçu  des  Anglo’sà  Stc  Hclcne  , 58  t.  Ob- 
fcrvations de  l'Auteur,  58  j.  Rencontres  diver- 
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• fei.  Préfixe»  ie  milheut  (jai  menace  le  Vaif- 
fean  , ibiJ.  Il  cil  fait  prifonmer  avec  touc  l'Equi- 
page pat  les  Aoglois,  586.  Son  arrivée  en  Fran- 
ce , Sc  comment  Tes  confcils  reçus  de  la  Com- 
pagnie , 587.  Autre  Voyage  qui  eftonfupplé- 
menc  à celui  de  Renncfort  , J88  fuiv.  Sa  def- 
ctiption  de  l'Ile  de  Afadagafcat , (97-  6"  fuiv. 
Son  entretien  avec  uUPmbialTc,  60 1. 

Rcnonfari , Canton  , XI.  48  f. 

Renou  , Officier  François-,  amené  vingt  hommes 
de  l'Acadie  en  Terre  Neuve , XV-  4j8.  Il  mon- 
te à l'aflaut  par  une  échelle  , <J9- 

Kcnoud  ( M.  ) , Piètre  : Avis  qu'il  donçe  à un 
Général  François,  IX.  ii«. 

Renteria,  Auditeur  Efpagnol , XIII.  I8J. 

Renuguy  Ville  , X.  464. 

Rcobatlc  ,‘Pays  i fes  berufs  Sc  moutons,  VII.  jl$. 

Reodfu  , forte  de  Haricot , XI.  707. 

Rcparo  , petite  Ile  , XIV.  100. 

Reparrimento*  partage  de  Terres  , XII.  if. 

Repas  , voy.  Feftins. 

Repelim,  Ville  & Territoire  que  les  Portugais 
ravagent  par  le  feu  Sc  l'épée,  I.  79.  Elan- 
kol  Seigneur  de  ce  Pays  commande  nne  partie 
de  l'armée  du  Samorin  contre  les  Portugais  , 
81,  Repelim  prife  & brûlée  par  les  Portugais  , 
ijf.  Bloc  de  Marbre  précieux  retrouvé  dans 
les  ruines  de  cette  Yille  par  le  Roi  de  Cochin, 
ibid. 

Repos  (Baie du),  VIII.  f)f. 

Reptiles , voy.  Infectes 

Républiqu  cs  : Méthode  de  Jufticc  dans  les  Répu- 
bliques de  U Côted'Or,  IV.  191.  Combien  les 
Plaideurs  y ont  à fouffrir  de  leurs  Juges  , ibid. 
O fuiv.  Le  nom  de  République  point  connu  à la 
Chine,  VI.  571.  Comptent  ta  Province  de  Tlaf- 
cala  fc  forme  en  République,  XII.  191.  Pro- 
jet d'une  République  Chrétienne,  XIV.  81.  Ré- 
publique de  Saint  Paul , iji.  Son  origine,  %$%• 
Ses  Loix  fit  ufages.  Témoignages  des  Million* 
naircs  , ibid. 

Repulfc-Bay,  nom  d’une  Baie,  XV.  179. 

Requclmc  l Alfonfc  de  ) , Officier  Efpagnol , Tré- 
forier  de  l'Empereur,  XTII.  7 3.  Cité  , 8 r.  94. 

Requening , terme  de  Comptes , fit  fon  explica- 
tion , X.  187. 

Requin  ou  Shatk  , monftre  marin,  II.  338.  Les 
Infulaires  le  nomment  Satdc  . 341.  Une  jeune 
Efclave  cft  emportée  par  un  Requin , III.  81. 
Il  cft  auffi  appcllé  Schark  ou  Scharker , n£. 
Defcription  de  ce  Monftre,  141  & fuiv.  Poif- 
fons  qui  l'accompagnent , 141.  Sa  voracité,  ibid. 
? il.  Sa  grandeur*  ibid . Ce  qui  l’cmpéchc  de  dé- 
peupler la  Mer,  3 13.  Comment  on  le  prend.  Sa 
cervelle , à quoi  bonne.  Exemples  de  la  véra- 
cité du  Requin , ibid.  Témoignage  oculaire  d’un 
Voyageur  fur  le  Requin  , 3 14.  Les  Requins 
moins  voraces  fur  certaines  Côtes.  Quelle  en  cft 
Ja  raifon.  Fait  peu  vraifcmblablc.  Cortcgc  du 
Requin,  ibid . Requins  qui  déchirent  fie  dévo- 
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rent  un  François , 499.  Les  Requins  dévorent 
deux  Nègres  rebelles,  347.  Les  yeux  fit  La  mâ- 
choire du  Requin  ou  Schark , IV.  160.  On  trou- 
ve un  couteau  fit  une  livre  de  lard  dans  le  ventre* 
d*un  Requin.  Propriétés  de  cet  animal , ibid . 
Prife  d’un  Requin  , 333.  Petits  poilTons  qui  lui 
fervent  de  cortcge , ibid , Deux  fortes  de  Re- 
quins apcllés  Hayes  , V.  103.  Requins,  XI. 
517.  Comment  ils  font  leurs  Petits.  Amufcmenc 
Qu'un  Equipage  Efpagnol  lire  de  trois  Requins, 
ibid.  Le  Shark  nommé  auffi  Goulu  , XIV.  ixy. 
Force  fit  adrcllc  des  Requins,  1 ji. 

Rcfcatc  ( Cabo  dcl  ) c’cft -à-dire  , Cap  de  Rançon, 

I.  8.  Alimens  fit  qualité  du  Pays.  Sa  pofition  9 

ibid. 

Refchit'khao  , Prince  . VII.  404. 

Relende  { Garcie  de  ) , Hiftoricn  Portugais , cité, 

I.  113. 

Refcrvoir  dc#imcnt , IV,  18.  Réfcrvoirs  d’eau  au 
fommet  des  Monragnes  , VIII.  s 3 9.  Réfcrvoirs 
fit  Puits  célèbres  , IX.  40.  Réfcrvoirs  falés , 
XII.  471. 

Réfidcnces,  nom  de  Couvcns  ou  Maifons  Reli- 
ât fes  des  Portugais  dans  les  Indes  , fie  nombre 
accès  Résidences , I.  143.  Réfidcnce  du  Damel 
Roi  de  Kayor  , celle  de  fes  femmes  , fit  du 
plus  erochc  héritier  de  la  Couronne,  II.  473. 
Réfidcnce  du  grand  Brack  Roi  de  Hoval , 494. 
Celle  du  Siratik  Roi  des  Foulis  ,493-  Celle  du 
Roi  de  Galam,  4 96.  Du  Souverain  de  Kaflan 
ou  KalTii  , ibid.  Aurre  réfidcnce  du  Rrak, 
/i9*  Réfidcnce  du  Monarque  de  Galam  , 3x3. 
Celle  de  Tonka  Mouka  » Roidépofé,  314.  Celle 
du  Souverain  du  Royaume  de  Kalîon  ouKaf- 
fou , 330.  Celle  du  Roi  de  Jereja,  548.  Celle 
du  Roi  des  fiagnons  , 333.  Village  où  le  Roi  de 
Ghinala  fait  quelquefois  fa  réfidcnce,  387.  Rc- 
fidence  du  Roi  de  Barra,  39^.  Celle  du  Roi  des 
Bagnons,39|.  Celle  du  Roi  des  Papels , ibid. 
Réfidcnce  d'un  Prince  Nègre , qui  fc  qualifie 
Empereur  du  Grand  Kantor , III.  10.  Celle  du 
Roi  de  Barra,  U.  Celle  du  Roi  de  Kaftan  ; 38. 
Réfidenccdu  Roi  de  Tomani , 61.  Celle  du  Roi 
Woolli  ou  Woollcy  , 6t.  Celle  d’unAlkade, 

6 4.  Réfidcnce  de  l'Ufurpatcur  de  Tomani,  90. 
Celles  de  Borea  Roi  de  Sierra  Lcona , fit  de  deux 
autres  Princes  . ixi.  Réfidcnces  des  Rois  de 
Rio  Gabon  , IV.  460.  Celles  du  Prince  Thomas 
Fils  du  Roi  du  Cap  Lopcx , fit  du  Roi  fon  Pcrc  , 
464.  Rcfidencedu  Comte  de  Sogno,  6 14.  Celle 
du  Roi  de  Congo  , 6 1 J . Réfidcnce  du  Roi  d'An- 
gola , V.  13.  Ville  de  Chan-chung-yuen  que 
l'Empereur  de  la  Chine  choific  pour  fa  rcfiJcn- 
tc  , 341.  Réfidcnce  d*un  Viccroi,  VI.  33.  Celle 
du  Viceroi  fit  du  Tfong*tu  de  la  Province  de 
Fo-Kycn,  33.  Réfidcnce  des  Fils  de  l'Empereur 
de  la  Chine  ,388  Celle  des  Princes Kalkas,  594. 
Réfidcnces  des  Khans  des  Kalkas,  VII.  i.  Du 
Khan  des  F luths,  33.  Celle  du  Grand  Lama  du 
Tibet , fit  du  Roi  de  Tangm , 113.  Celle  d’un 
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Khan  des  Ufbcks,  101.  Celle  du  Roi  Batka, 
jo8.  Ancienne  réliJence  des  Rois  de  Mandoa, 

X.  $ 8.  Celle  des  anciens  Rois  de  Maferdoa  » 
j 9*.  Jcdo,  rélîdcnrc  ordinaire  de  l'Empereur 
9 du  Japon,  4K9.  Rélîdcnce  d’un  Piincc  Gentil, 
XI  47  y.  Rclidcncc  des  Gouverneurs  Efpagools, 
XIII.  577. 

Refi-Ed-Detedjat  .Prince,  X.  zi8. 

Refi  Elchan  , Prince , X.  ai  8. 

Réfrne  , de  couleur  d'or  , XII.  6 17.’ 

Rcfb-Kjofa,  plante  , voy.  tarin. 

Refolution , lie,  XIV.  639.  Iles  de  la  Réfolu- 
tion,  XV.  147. 

RefTac,  VIII  én. 

Retamofo , Enfeigne  Efpagnol , XIII.  105.  zt  t. 
Rciing , Province  fort  peuplée  , VII.  417 
Retretre  ( dcl ) , Port , voy.  Dios  ( Nombre  de  ) 

Rets  (Cap  de),  XIV.  734. 

Rcuclia  ( T borné  de  Juza  de  ) Vice-Amiral  Por- 
tugais, VIII.  1 y 5 • * 

Rcuilly  , François  , Lieutenant  Général  , Iîl.  1 31. 
Rcjs  , Capitaine  de  V ai  fléaux  Hollandois , VIII. 
441.  Sa  prudence,  ibid. 

Reuter  (Tnéodorc),  Pilote  Hollandois , tj^pne 
le  détail  de  la  Côte  du  Gouvernement  de^.10 
delà  Plata  jufqu’au  Brcfîl  , XIV.  100. 

Reve  (Richard^  , Fadeur  Ar.glois  , accompagne 
Rou/les  pour  rendre  vifite  a un  Roi  qui  les  Paie 
enlever , I.  341. 

Reve  , poiiTon  , Se  fes  propriétés  , XII.  49. 

Revel  ( Robert  ) , Capitaine  de  Vaifleau  Angloi* , 
I.  1 63. 

Rêveries,  devenues  utiles  , XII*.  177. 

Révolution  furprenante  , & ce  qu'elle  procure  , 
VIII.  il  y. 

Rcy  ( Rio  dcl  ) , IV.  16 3.  Sa  fituaiion  , 448.  La 
Pêcherie,  449.  Marchandises  que  les  Hollan- 
dois y envoient.  Le  Pays  cft  fans  eau  ftaiebe  , 
ibid.  Rio  del  R#y , Se  Nation  des  Kalbongos  , 
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Reyden  , Capitaine  de  Vailîcau  Anglois , I.  314. 
Reyerfz  f Cornélius  ) , Hollandois  : Entrcpnfc  qui 
lui  eft  confiée  , Se  où  il  fut  tué,  V.  384.  Cité 
fous  les  noms  de  Reyertz  & Reyertfz  , VIII.  437. 
Les  Sollicitations  de  Reyertfz  font  vaincs,  441. 
Son  départ  avec  Bontekoé  , 44;.  Il  tombe  mala- 
de. Infortunes  de  leui  voyage , ibid.  Mort  de 
cet  Amiral,  447.  Un  autre  nommé  Guillaume 
Reyerfz  , ou  peut  être  le  meme  , commande 
deux  VaifL  pour  de  nouvelles  découv.  XI.  171. 
Reyertz,  Se  Reyertfz  , Hollandois,  voy.  Reyerfz. 
Reyes:  Pour  les  lieux  qui  ont  rapport  à ce  nom  , 
voy.  "Reyes  ( de  los  ). 

Reyes  { de  los  ) , Rivicre,  Se  pourquoi  aiofi  nom- 
mée , I.  14.  Port  de  los  Reyes , XI.  y 13.  Fon- 
dation de  la  Ville  de  Los  Reyes , ou  Lima  , XIII. 
#7.  La  Ville  de  Los  Reyes  délivrée  d’un  Siège ,. 
54.  Délibérations  des  Habiransde  Los  Reyes, 
14t.  Formation  de  l'Audience  Royale  de  Los 
Reyes,  147.  Ce  qui  fc  paflic  à Los  Reyes,  ij*.. 
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A larmes  de  cette  Ville,  ibj.  Los  Reyes  fie  • 
déclare  pour  le  Roi , îorî.  Audience  de  Lima, 

,ou  Los  Reyes,  *97.  Ville  de  Los  Reyes  , XIV. 
407. 

Reyes  ( Gabriel  de  ) , Officier  Efpagnol , XIII.  94* 
Reymond  , 8t  Martin  Frobisher  , Anglois  , pren- 
nent deux  \ailFcaux  <Lflnc  Flotte  Efpagnole  , I. 
309. 

Reyocicrus  ( Rcyncrus  ) , publie  une  Edition  de 
Marco-polo,  VIL  3 i,o.^Cité  , ibid. 

Rcyncl  ( Pedro  ) , Portugais  qui  porte  des  prefen* 
à des  Princes  Afriqu-ins , I.  10. 

Reyncr  , Ville,  & fa  pofnion  : EUc  cil  brûlée  ^ 
par  Antoine  de  Silvcyia  ,1.  I31. 

Reynolds  , cité  , II.  44’’ • 

Rcynft , Amiral  Hollandois,  VIII.  4yi.  Il  aborde 
a l’IIe  d'Aufuan , 43t.  Cité,  416. 

Rcys  ( aibrc  de  ) , ou  Mango,  voy.  Jaajah. 

Rbaa  , arbic  qui  produit  le  langdc  Dragon  , VIII. 

614.  % 

Rhé  , Hc,  & fes  Pyramide*  de  fcl,  IV.73. 
Rhcbac,  Ville  confidéraMe , IX.  5896»  fi »iv. 
Kheede  (Van),  voy.  Van  Reede , Commifaire.. 
Rbeggio  ( Michael  Angelo  di  ) , Capucin  Million- 
naire , IV.  49 1. 

Rhinocéros  , animal , ennemi  de  l’Eléphant  , IIL 
19t.  Il  cft  aulfinommé  Fada  Si  Abada,  V.  8i„ 
Fable  Chinoife  au  fujet  de  cette  cfpccc  de  Licor- 
ne, ibid.  Defeription  du  Rhinocéros,  I90  Se 
I91.  Cornes  de  Rhinocéros  qu'un  Auteur  voir  à 
Bombay,  110.  Grand  nombre  de  Rhinocéros 
à la  Chine,  VI.  491.  Le  Rhinocéros  pris  pour 
la  Licorne,  VIL  j *9.  Ils  font  communs  en 
Siam , IX-  309.  Rhinocéros  familier,  X.  149. 
Dclctiption  de  l’Efcarbot  Rhinocéros  , XII. 
119.  • 

Rhodas  ( Forrerefle  de  ) , X.  134.. 

Rhode  ( lie  de  ) : Origine  Se  caraûcrc  de  fes- 
Habitans,  XIV-  333. 

Rhodes  ( Alexandre  de  ) : Voyage  de  ce  Pere  Jé- 
fuite  aux  Indes  Orientales , IX  7i*  Il  part  de 
Lifbonne.  Scs  obfcrvations  avant  fon  départ,. 

Il  arrive  à Goa  , ibid.  Il  n’y  appouve  pas  la 
méthode  des  Jéïuitcs  Portugais , 7».  Chalfc  de 
ce  Millionnaire.  Il  efluie  une  maladie  dangeicu- 
fc , ibid.  L'Auteur  viluc  la  pêcherie  d-s  Peilcs 
au  Cap  de  Comorin  ,73.  Suirc  de  fa  Navigation,. 
ibid.  Il  anivc  à Malaca,  74*  Scs  obfervations- 
II  s’embarque  pour  Macao.  Ses  obfervat ions  fur 
la  Chine  , ibid.  Il  eft  envoyé  dani  la  Cochin- 
chine  , 73.  Idée  qu‘il  en  donne  , ibid.  Comment 
il  apprend  la  Langue  de  la  Gocbinchinc  , 77. 

Il  pâlie  au  Tonquin.  II  arrive  au  Port  de  Choua-. 
ban  qu'il  nomme  S.  Jofeph  , ibid.  Comment 
Itçu  du  Roi  du  Tonquin,  78.  Péifécutions  qui* 
le  chafTent  du  Tonquin,  ibid.  Son  voyage  aux. 
Philippines,  794  Erreur  dans  les  comptes  des* 
jours.  L’Auteur  en  explique  lacaufe,  ibidAAie 
qu’il  donne  des  Philippines  » 8c.  Ses  fatigues 
• dans  d'autres  lieux.  Sou  retour  en  Europe.,  ibitL 
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Il  prend  la  voie  des  Hollandois  par  Malaca  , II. 
Trifte  dcfciipiion  qu’il  fait  de  l'état  de  cette 
Ville.  Civilités  qu'il  reçoit  du  Gouverneur.  Dif- 
cours  fin&ulicr  de  ce  Proteftant , tbid.  De  Rho- 
des  fc  rend  à Batavia,  Sir  Accident  fort  mer- 
veilleux.  L’Auteur  reçu  à Batavia.  Idée  qu’il  eu 
donne.  Il  cfl  furpris  difam  la  Melle,  & mené 
en  p rifon  , ibid.  De  quoi  il  eft  accufé  , 8 j.  Etran- 
ge Semence  portée  contre  lui.  Comment  elle  cft 
exécutée.  11  quitte  Batavia.  IJ  cfl  bien  traité  des 
Anglois  à Bantam  , ibid.  Voyage  qu’il  cil  obligé 
de  faire  à Macallar , 84.  Idée  qu’il  donne  de 
cette  lie  , tbid.  Opinion  combattue  fur  Saint 
François  Xavier  , 85.  Il  part'dc  Macallar 
dans  un  VaiiTcau  Anglois.  Civilités  qu’il  reçoit 
de  cestc  Nation.  Ra. Ion  qu'il  en  apporte,  ilid . 
Il  s'embarque  à Bantam  pour  Surarc  , 8 6.  Sa 
route.  Il  arrive  à Surate  où  il  cfl  bien  trahé. 
Retour  de  l'Auteur  par  la  Perfe,  ibid.  Rencon- 
tre agréable  qu'il  fait  fur  le  chemin  d’Kjtthan  , 
87.  Etroite  amitié  qu'il  lie  avec  la  Boulaie  le 
Goux.  Il  arrive  àlfpahan.  Idée  de  cette  Ville  , 
ibid.  Remarque  fur  cet  Auteur,  88.  Il  part  avec 
une  Caravane  , ibid . De  Rhodes  évite  heurcu- 
fement  la  mort,  8?.  Il  fc  rend  à Irvan.  Fables 
qu’il  rejette.  Son  embarras  pour  le  Chinois  cu’il 
mène  avec  lui , ibid.  Pénible  voyage  de  1 Au- 
teur ju  "qu'à  Eizcnim , 90.  Cité,  91. 

Rhodes,  Ile,  & à qui  elle  appartient,  K 17. 

Rhododendra  , arbre,  XII.  608. 

Khoé  ( Thomas  ),  va  dans  ITndoitftan  Én  qualité 
d'Ambaliadeur  du  Roi  d Angleterre  , X.  1.  Mo- 
tifs du  voyage.  Il  arrive  à Surate.  Sa  route  juC. 
qu'à  Brampour.  Son  embarras  à Serrai  1.1 , ibid. 
Il  s'y  préfente  au  troificme  fils  du  Mogol,  1. 
HardiciTc  de  cet  Ambafladeur  Anglois.  Comment 
elle  lui  réuflit.  Le  Püncc  s’enivre  du  vin  des  An- 
glois, ibid  Rboé  arrive  à la  Cour  du  Mogol , 3. 
Ufage  qu’il  y trouve  établi , 4.  Picmicre  audien- 
ce qu’il  reçoit  du  Mogol  , ibid.  Cité,  y.  Autre 
audience  qui  caufc  de  l'embarras  à Rhoé  , 7 & 
J'uiv.  Les  Anglois  s’attirent  la  haine  d’un  fils  du 
Mogol,  9.  Réflexions  de  l'Auteur,  1 1.  Incident 
qui  le  met  en  faveur  à la  Cour,  ix.  Défi  entre' 
le  Mogol  & Rhoé  fur  la  peinture,  13.  Le  Mo- 
gol fait  préfent  de  fon  porqQjt  à Khor  , 14. 
Rhoé  rend  une  vifitc  d'honneur  à Gcmaldin 
Viccroi  de  Patanc,  ibid.  Il  vifitc  avec  ce  Viccroi 
une  maifon  de  Campagne  de  PEmpe'cur,  iy. 
Compümcns  & confiais  affeéhieux  de  Gcmaldin, 
Repas  qu’il  donne  à Rhoé  , ibid.  Souper  de  Rhoé 
chez  Gcmaldin , i*.  Préfens  qu’il  reçoit.  L'Em- 
pereur lui  donne  fon  portrait  en  médaille  d'or, 
ibid.  Rhoé  eft  appelle  le  fioit  au  frftin  du  Roi , 
s 8.  Son  embai^s  pour  le  portrait  de  fia 
maîtrefle,  19.  H cft  invitai  boire  par  l’Empe- 
reur. li  boit  avec  Hfeptitoltr  qui  lui  donne  la 
coupe,  ibid.  Il  fiait  l'expérience  de  l’infidélité 
des  Courtifians  Mogols  , 10  & 1 1.  Observation 
du  l'Auteur,  13  6 fuiv.  Rhoé  fie  croit  préféré  à 


un  Ambafladcur  Perfian,  17.  Cité,  18  & fuiv, 
Rhoc  fie  rend  au  Camp  avant  la  Cour,  31.  Defi- 
ciiption  qu’il  fait  du  Camp  Mogol,  33.  Il  ctoit 
un  fils  du  Mogol  amoureux  de  quelque  femme 
de  cet  Empereur,  34.  Il  rend  vifitc  à ce  jeune 
Prince.  Préfient  qu’il  eu  reçoit , ibid.  Rhoé  cft 
obligé  d’achetter  des  voitures  pour  fuivre  l’Em- 
pereur , 3 y.  Il  va  rejoindre  l’Empereur  à GoJdah,. 
3 5.  Dcfciiption  qu'il  fait  de  cette  Ville.  Autre 
defeription  d’un  Camp  Impérial  y ibid.  Rhoé 
rencontre  le  Prince  Coronfroé,  p8.  Un  des  fils 
de  l’Empereur  fie  fiaifit  des  ptéfèns  Anglois , ibid„ 
Comment  Rhoé  fait  fies  plaintes  à I Empereur,, 
3 9 Comment  il  cft  trompé  par  le  Grand  Mogol, 
40.  Remarque  fur  cctre  audience,  44  Cité,  43  6* 
fuiv. Fait  curieux  qu’il  attelle,  4*».  Il  fuit  l’Empcr. 
à Mandoa,  ibid.  Comment  Rhoé  fie  garantie 
d’une  extrême  drfette  d’eau  , 48.  Quelques  trait» 
hi doriques  de  la  fuite  de  fon  Journal  , ib:d.. 
Il  aflîfte  à la  cérémonie  de  pefier l’Empereur,  yo. 
Faure  de  préfens  Rhoé  donne  un  Atlas  au  Grand 
Mogol,  yi.  Lettre  importante  de  Rboé  à fia 
Compagnie,  fi.  On  ignore  le  teins  de  fon  re- 
tour, j y.  Cité , 147.  Cité  , XI.  *8?. 

Rhombe  a grandes  feuilles  , plante , efipcce  d« 
Menthe  fiauvage,  VIII.  f ia~ 

Rhubarbe:  Forme  ou  figure  delà  plante  qui  la 
produit,  VI.  460.  Rhubarbe,  481.  Lieux  où  la 
Rhubarbe  doit  en  abondance  ,*604-  Excellente 
Rhubaibc,  VII.  1*7.  Rhubarbe  nommée  Ra- 
vend-chint  , 407.  Rhubarbe  & Semcncinc  de 
Boutan  , IX.  y4 
R bus  ) arbre  , voy.  Tobé. 

Ri  i ou  Sfu-Momu  , efipecc  de  Pécher,  XI.  69Î. 

Poirier  nommé  Ri , ou  Nas,  699. 

Riaad,  nom  de  la  Torpede,  & pourquoi  ainfi 
appclléc  , III.  j 17. 

Rialcjo , Ville  de  l Ile  de  Ténérife , ÎT.  1 3 y.  Autre 
Ville  Af  Pays  de  ce  nom  , voy.  Ria  Lexa. 
Ria-Lexa , Place  . & deflein  des  Anglois  fur  elle  r 
XI«  341.  Approches  de  ce  Pays,  nommé  aufl» 
Rialcjo,  34  y Ville  de  ce  nom,  34$.  Les  Anglois 
abandonnent  leur  deflein  fur  cette  Ville  , ibid. 
Elle  cft  prife,  pillée  & briléc  , 376.  Nommée 
aufli  Rcalejo,  XII.  yo2. 

Rian  , mcfiurc  , VHP.  y 3 3- 
Rianga  , Piince  Negre , III.  400. 

Ribaur  (Jean  de  ) , Voyageur  Proteftant  Françoit r 
& fon  départ  XIV.  41 6.  Ses  découvertes  , ibid. 
Son  retour  en  France  apres  avoir  fondé  l’Erablil- 
fement  de  Charles  Fore,  417.  Embarras  de  fia 
Colonie,  i(id.  Son  fécond  Voyage , 4x6.  O Juiv . 
Sort  de  Ribaut  Ac  de  ceux  qui  l’accompagnent  , 
444.  Avec  quelle  confiance  Ribaut  meurt , 446. 
Sort  des  François  qui  le  quittent , 447. 

Ribcica  , Millionnaire  , XI.  yoy, 
Ribeita-Grande,  Place  dans  l’Ilc  de  S.  Jago , II. 
3 y y.  Cette  Cité  appellée  Cidada  de  Rebeyra 
grande , 383.  Ribeyra  Grande  , nom  de  la  Capi- 
tale de  S.  Jago  , tbid. 
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Ribera  ( Dom  Antoine  de).  Officier  Efpagnol, 
XIII.  t j6.  Accompagné  deZarate.ils  partent 
avec  une  Lettre  de  creance , t)9.  Cité,  toi. 

Ribera  ( Dom  Louis  de  ) .Gouverneur , XIII.  14?. 
Cité,  100,  ao6. 

Ribera  ( Nicolas  de  ) , Tréfoticr  Efpagnol,  XIII. 
40.  Cité  , to5. 

Ribero  ( Bemadin  ),  Amiral  Portugais  , ramène 
heuteufement  un  VaifTeau  à Lifbonne , I.  }i4- 
Ce  Vaifleau  périt  par  les  vers , ibij. 

Ricbeeck  ( Van  ),  voy.  Van-Riebeeck. 

Ricca  d'oto  , Ile  , XI.  {17.  Iles  de  Ricca  d'oro , & 
Ricca  de  Plata  , )i8 

Ricci  ( Viâorio  ),  Religieux,  V.  1 96  le  197.  Sen- 
timent de  ce  Père,  1 1 ) , f )4-  Cité,  J f t. 

Ricci  ( Mathieu  ) , Millionnaire  Jéfuite  : Hiffoire 
tirée  de  fes  Mémoires,  VI.  a.  Pré  feus  qu'il  fait 
à l’Empereur  de  la  Chine  , 189.  Caraélere  le 
habilité  de  ce  Pere  , J J9.  Efforts  de  Ricci  pour 
pénétrer  dans  la  Capitale  de  la  Chine  , ibij.  Ils 
lui  réunifient  mal,  tao.  Danger  auquel  des  pré- 
fens  l’expofent.  Il  fc  rend  enfin  à Péking , ibij. 
Sa  mort,  361.  Embarras  que  le  Pere  Ricci  fait 
naître  , VII.  411.  Cité  , 411  , 410,  41a. 

Ricco  (Cap  de),  XII.  78. 

Riceda , forte  de  révérence , X.  17. 

Rich  ( Sir  Robert  ),  avec  d'autres  Marchands  de 
Londres,  obtiennent  une  Charte , Sec.  de  Jac- 
ques 1 Roi  d'Angleterre  , III.  a.  Le  Colonel 
Rich  , cité  , XV.  4 (O. 

Richard  , Anglois , relié  lui  quatrième  d'un'Equi- 
page  , eff  tué  par  des  Efpagnols , I.  )6a. 

Richard,  Gouverneur  Anglois , XIV.  675. 

Richaud  , Mathématicien  Jéfuite  , IX.  176. 

Riche  ( le  ) , Officier  François , fe  rend  odieux  aux 
Mores  d'Arguim,  II.  41*  (y  fuiv.  Il  cil  arrêté  par 
un  Chef  des  Mores,  438.  Il  eff  teclamé  par  les 
François , 440. 

Richcbourg  ( M.  de  ) , Gouverneur  de  Gorée , for- 
me un  EtablilTemenr  François  qui  porte  le  nom 
de  Saint  Jofeph,  II.  447,  461. 

Richelieu  ( Cardinal  de  ) , Cite  , VIII.  f )i.  Cité  , 
IX.  ) 18.  Il  eff  Chef  Je  la  Compagnie  Françoife 
du  Canada  ou  Nouvelle  France , XIV.  6oj.  Iles 
de  Richelieu , 700.  Cité , XV.  44 6.  Sa  mott , 
ibij. 

Richemond  ( Duc  de  ) , III.  ti8.  Province  de  Ri- 
chemond  en  Virginie , XIV.  ja). 

Richcr  ( M.  ) : Scs  obfcrvations  fut  le  Pendule  à 
la  Cayenne,  II. 449.  Découverte  de  M,  Richcr, 
XIII.  6 1 1 Monvemeot  qu'elle  caufc.  Conclufion 
qu'on  en  tite , ibij.  Cite  , XIV.  ja.  Cité , XV. 
)i8. 

Richcr  ( Pierre  ) , Miniffre  Calviniffe,  XIV.  iSj. 

Richés,  arbre  aromatique,  X.  «{9. 

Richoutdas,  Pagode,  X.  if). 

Ricin  , arbre  dont  on  tire  de  l’huile  , XI.  £97. 
Vigueur  & beauté  des  Chenilles  d'une  cfpece  de 
Ricin,  XIV.  515. 

fiicinus-Ameiicanui , plante,  II.  414. 


Riclof,  Général  Hollandois,  voy.  Rlklof  Ran- 

jonce. 

Ricour  ( M.  de  ) , Lieutenant  de  Roi , commande 
un  Vaifleau  François  armé  en  guerre,  XIII.  S40. 
Ridangh  , Iles;  Icaf  polition  , St  leur  nombre , II. 

■ 08.  Ces  mêmes  îles  citées,  IX.  <0. 

Ritldcr,  Baie , XI.  4-;. 

Ridlcy  , Anglois , commande  une  Chaloupe  , III. 

4S4  6-  fuiv. 

Ridotti , IV.  1 96. 

Ricbeeck  ( Van  ),  voy.  Van-Riebeek. 

Ricbeeck , Château , St  Montagne  efearpée  , V, 

I $ 4.  Plantations  que  cette  Montagne  contient  , 

ibij.  • 

Rilfa  , nom  que  les  Habitant  de  Koffir  donnent  à 
l'Egypte,  I.  489.  • 

Riffaut  , Capitaine  François , XIV.  148. 
Rigaudière  ( M.  Froger  de  la  ) , Commandant 
d'une  petite  Flotte  de  la  Compagne  Françoife 
de»  Indes,  II.  4)9.11  entre  dans  la  Rade  de 
Portcndic  ,444.  Il  entre  dans  le  Fort.  Son  Traité 
avec  les  Mores,  ibij.  Il  prend  poffellîon  du  Fore 
de  Portcndic  , 44;, 

Riip,  Village  , VI.  j»x. 

Riitx  , ou  Kuri,  Châtaignier,  XI.  70). 

Rijp  (Jean  CornclifT),  Commis  d'un  Vaifleau 
Hollandois,  XV.  m.  Cité,  157  6>  fuiv. 
Rikio,  Laitue,  XI.  704. 

RiUof  Ranionce  ( M.  ) , Amiral  Hollandois  : Sfs 
explications  avec  un  Amiral  François,  VIII. 
6)7,  Nommée  auflï  Riclof,  IX.  18.  Comment 
ce  Général  difpofe  des  prifonniers  François , 
10. 

Rillour,  nom  d’une  efpece  de  Singes,  VIII.  )4j. 
Rima,  fruit  particulier  aux  Iles  Marianes,X.  ) 7 1 . 

II  eff  nommé  fruit  à Pain  , XI.  171  Se  17t.  Ri- 
ma , autre  arbre  â pain,  66 y. 

Rimac  ( Rivière  de  J,  XIII.  jx9. 

Rimougoit , Place  . VIII.  648. 

Ringot , Canton  , XV.  )77- 
Ringrofle  , Auteur  d'une  pattic  d'Hiffoite  , périt 
dans  une  aétion , XI.  )8p. 

Rinkpu,  Ville,  VII.  114. 

Rinoccros , voy.  Rhinocéros. 

Rintsjo , arbrillcau,  voy.  Sjiko. 

Rio , e'eft-àdir^Rivicrc  : Plante  de  Ce  nom  , XI. 

717. 

Riobamba  ( Alfcrcs  Real  de),  Efpagnol,  XIII. 
479- 

Riobamba  ( Vallée  de),  XIII.  84.  Corrégiment 
de  Riobamba,  ) 6 1 , (97. 

Riobus , Se  etc  , Se  fa  naiflance  , X.  6)). 
Rio-Colanchc , XIII-  4)4. 

Rio-frio  ( Hôrellftie  de  ) , XI.  f)6. 

Rioja,  Ville,  Se  fon  vin,  >yV.  149. 

Riolan,  111.  I6)._  , 

Rio  Loa,  Place,  X.  ; 

Rio-nuovo,  Port,  XV.  j8o. 

Rios  y Coidun  (Comte  de  los),  Efpagnol , XI. 
J 14* 


--Digifecd  by  Gt>î5gli 


J 


TABLE  DES 

&iotsjo , ou  Nodfcn-Kadfura , de  Nodsjo  , arbrif- 
fcau  , XI.  710. 

Ripa  ( M.  ) , V.  j 59.  Son  nom  odieux  a l’Empe- 
reur de  la  Chine  , 545.  Cirf,  54*  >*49»  5 Jo- 
li eft  jettéen  prifon  , 554.  Il  eft  remis  en  liberté, 
S y*.  Il  refufe  de  figner  une  Apoftille  , mais  fe 
rend  enfin  , 558. 

Ripolcra  , Village,  de  fa  fîcuation  , TI.  187. 

Rippon  ( Thomas  ) , Matelot , reconnu  des  Nè- 
gres , I.  149. 

Riquclmc  , Officier,  XII.  81. 

Riquet  , Seigneur  Nègre,  II.  598.  Ri  «h  elfe  de  Ton 
Pays.  Belles  dents  de  fa  femme , de  fccrct  pour 
les  confcrver.  Age  & exploits  de  Riqutt , ibid. 
Il  fignale  fa  conduite  de  fa  valeur,  607.  Il -ac- 
compagne le  Brak  , 608. 

Rrquillc,  Lac,  ou  Etang  falé  , XTI.  117. 

Rifo  ( Thomas  ) , Gentilhomme  Italien  , XIV.  (>9* 

Riftigouche  ( Baie  de  f,  XIV.  751. 

Rite , Cour  de  Jufticc  Chinoife , V.  407. 

Rito  , forte  de  bierre  d'un  goût  fort  agréable  , III. 
*17. 

Ritsji , arbrifTeau , XI.  705. 

Riuku  , lies , voy.  Liquejo.  Plante  nommée  Riu- 

• ku-Tfutfuis , XI.  709. 

Riuno-Fige  ou  Figu , Chien-dent,  voy.  Mondo. 

Rivas  de  Séville  '(  Dom  Philippe  ) , Efpagnol , XI. 
.114- 

Rivau  ( du  ) , François , partage  IC  commandement 
du  Fort  Dauphin , VIII.  ry8. 

Rivera  de  Plata,  Baie,  voy.  Plata  ( Montagnes  de  ). 

Rivera  de  Trafa , petite  Crique  ou  Baie  de  Me  S. 
Antoine,  II.  41  5. 

River- Bay,  XV.  605. 

Rivero  das  Bhatkas,  Baie  , II.  549. 

Rivero  de  Pinra  , Baie,  II.  54 9. 

Rivitra-grandc , Place,  VIII.  îtfo. 

Rivière  ( la  ) , Officier  François  , fucccde  au  Gou- 
vernement de  Me  Sic  Lucie  , de  eft  maffacré  , 
XV.  559. 

Rivitre-Blanche  , bras  du  Sénégal , IL  497.  On 
prétend  que  c’eft  un  des  canaux  du  Niger , 499. 
550.  Incertitude  fur  cette  Rivicre  , III.  n. 

Rivière  d'or,  autrement  nommée  Mancha  , ou 
Rio  Gabra  , III.  496. 

Rivierc-fraichc  , Ville,  voy.  Rufifeo. 

Riviere-Noirc,  bras  du  Sénégal  , IL  497.  On 
prétend  que  c'eft  un  des  canaux  du  Niger , 499. 
Les  Arabes  donnent  ce  nom  au  Niger,  yoo.  Une 
Riviere  de  ce  nom  forme  Me  de  Karton  , 530. 
Pourquoi  ainfî  nommée , ibid . Incertitude  fur 
cette  Riviere  , III.  11.  Rurtfeau  confidérable 
qui  porte  ce  nom,  V.  116. 

Rivières  fans  noms  : Une  dont  l'embouchure  fort 
large,  I.  15.  Autre  qui  féparc  file  de  Vaipi  du 
Continent  ,81.  Une  autre  au  bordait  laquelle  la 
Ville  de  Chaule  , eft  fituée  , 104.  Embar- 
ras de  quelques  Matelots  dans  une  Riviere  , 
558.  Grande  Riviere  fans  nom  dans  la  Biie 
d’Antongile  , 585.  Découverte  d'une  Rivicre 
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dans  la  Baie  de  S.  Auguftin  , 467.  Grand  nom- 
bre de  Riviere*  au  Pays  de  Patanc  ,11.  loi.  Belle 
Rivicre  où  les  Anglois  font  de  Veau  , 118.  Ri- 
vière qui  n’cft  pas  moins  large  que  le  Sénégal , 
508.  Rivicre  commode,  515.  Grande  Ile  ou 
Péninfule  , dec 550.  Deux  petites  Ri- 
vières fe  jettent  , &c C90.  Différentes 

Rivières,  591.  Rivières  qui  cnaricnr  de  for, 
641.  Riviere  mufquée  , III.  5t.  Découver- 
te d'une  Riviere  fort  riche,  51.  Ruilfeau  qui 
fournie  quantité  de  petits  poiffons  , 65.  Riviè- 
res qui  tombent  dans  celle  de  Sierra  - Leona  , 
155.  Riviere  dont  l’eau  d’une  bonté  fingu- 
lierç,  555.  Rivières  du  Pays  d’Iffini,  415  & 
fuivans.  Grande  Riviere  qui  féparc  le  Pays 
des  Jaquins  du  Continent , 551.  Riviere  & Ma- 
rais qui  défendent  une  Ville  , 54t.  Belle  de 
grande  Riviere,  619.  Grande  Riviere  , 650. 
Autre  Rivicre,  6 51.  Riviere  qui  arrofe  un  Pays 
«•orné  Anra  , IV.  1 5 . Petite  Rivicre  fur  laquelle 
eft  fitué  le  Village  de  Botro  , ibid.  Rivicre  talée  , 
70.  Belle  de  grande  Riviere  , ibid.  Pèche  des  Ri- 
vières , 118.  Rivières  Fétiches,  161.  Autre  Ri- 
vière, *70.  ProcefTion  ï l’honneur  d'une  Rivic- 
re, 50t.  Rivicre  qui  fe  rend  dans  celle  de  Kala- 
bar,  447.  Antre  petite  Rivicre  qui,  avec  Rio 
del  Rcy  , forment  une  Ile  , 448.  Partage  d'une 

frofonde  Rivicre  , 505.  Riviere  qui  produit  de 
or,  V.  loi.  Diverfes  Rivières , m.  Plulicurs 
Ruilfeaux,  115.  Ruilfeau  qui  fait  tourner  un 
moulin,  it6.  Embouchures  de  Rivières  fore 
poirtonneufes,  11*9.  Rivières  d'un  Canton  du 
Cap  de  Bonne-Efpérance,  ijo  Débordemens  de 
plu ficurs  Ruirteaux  , 1 5 1 . Quartier  des  vingt- 
quatre  Rivières  , de  manière  d'y  moudre  les 
grains  , 15 6 6c  137.  Riviere  de  Baie  au  dc-là  de 
Zcyla  , 114.  Riviere  jaune  & Iles  Bottantes 
fur  elle,  158  & 159.  Trois  Rivières  défendues 
par  un  Château  très  fort , 1 6 y.  Rivicre  qui  divife 
un  Village,  535.  Prières  pour  obtenir  un  heu- 
reux partage  fur  la  Rivière  jaune,  544.  Diverfes 
Rivières , 5{o&  351.  Grande  Riviere , 3 97.  Ri- 
vière rouge  qui  effraie  des  Miflîonnaircs , 407. 
Rivière  fur  laquelle  un  Pont  de  trois  Arches,  # 
417.  Riviere  jaune  bouchéepar  les  glaces  : Qua- 
lité du  Pays  de  fa  beauté  , 41  <5.  Petite  Rivicre 
profonde,  45.7.  Rivicre  large  de  profonde  , 458. 
Deux  autres  Rivicres , 461.  Riviere  pleine  de 
Rochers,  477.  Grande  Riviere,  486.  Riviere 
qui  conduit  à Nan-yong-fu,yi9.  Autres  Riviè- 
res , ibid.  Quantité  de  Rivicres  qui  forment  un 
Lac,  530  Nombre  de  Rivières  ou  Lacs  à la 
Chine  , VI.  8-  Rivicres  remplies  d'écrévirtcs 
délicieufcs  & autres  cfpeces  de  portions , 35. 
Rivières  qui  rendent  un  territoire  agréable  de 
fertile,  ibid.  Belle  Riviere,  45.  Sable  d’or  de 
d’argent  dans  des  Ruilfeaux,  yj.  Autres  belles 
Rivières , 70  de  7 1.  Vertu  de  l'eau  d’une  Riviere , 
74.  Deux  Rivières  de  mulritude  de  Ruilfeaux  , 
7*.  Plulicurs Rivcrcs , 79 . Riviaic  du  fable  d’or  , 
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93.  Dcui  Rivière*  navigables  , 98.  Rivière 
où  l'on  recueille  de  l’or  & autres,  105.  Rivières 
qui  rendent  le  Commerce  florilfant , ibid.  Deux 
petites  Rivières,  106.  Belle  Rivière,  1 1 j.  Ri- 
vières de  la  Chine,  119.  Les  trois  principales 
Rivières  de  la  Chine,  110.  Petite  Rivière,  17*. 
Rivière  nommée  les  du  mille  Sources  , 177. 
Autres  Rivières,  jij  Se  514-  Grande  Rivière, 
ci  j.  Riviere  large  comme  la  Meufe  , ibid.  Pla- 
neurs petites  Rivières,  361  Se  f6 1.  Riviere  014 
l’on  pêche  des  Perles,  jtfi.  Huit  Rivières  fans 
roms  , VII.  47.  Dix-neuf  autres  Rivières  , 49. 
Autre  Riviere,  68.  Riviere  d’or,  loti.  Incerti- 
tude des  noms  de  plufeurs  Rivières,  xoy.  Pro- 
pîiété  fnguliere  d’une  petite  Rivière,  106.  Au- 
tre Rivière,  11  f.  Autre  petite  Ritiere,  117. 
Plusieurs  petites  Rivière,  141.  Autre  petite  Ri- 
vière, 143.  Méthode  pour  traverfer  les  Rivières, 
i<îo.  Grande  Riviere  , 170  Se  i7*-  Autre  ^vic- 
rc , jt6.  Grande  Riviere,  518.  Rivières  fon- 
dantes en  pierres  ptécieufes , 3 10.  CranJc  Riviere 
que  des  HnHtnns  divifent  en  deux  Canaux,  377. 
Riviere  de  la  Ville  de  Quinfay,  541.  Large  Ri- 
vière , j 46.  Petite  Rivière  faraeufe  par  (es  vertus 
medccinales , 409.  Ruifleau  qui  traverfe  une 
Plaine,  4 j*.  Autre  Rivière,  4*9-  Rivière  fans 
nom , VIII.  6.  Autre  Riviere  , 4*7.  Autre , 709. 
Riviere  remplie  d’Al1iî»ators  8c  de  Rochers,  710. 
Plufeurs  Rivières  d’ou  l’on  tire  des  Rubis,  des 
Saphirs,  Sec.  749.  Grande  Riviere  fans  nom, 
IX  jj.  Rivières  de  la  Cochinchinc  , 7 6.  Riviè- 
res que  des  Siamois  veulent  travetfer,  ut  & 
117.  Riviere  qui  divife  les  Royaumes  de  Cam- 
boya  Se  de  Champa , ]66.  Trois  autres  Rivières , 
î<*$.  Riviere  desSerpens,  591.  Belle  Riviere 
dont  l'embouchure  fort  dangereufe,  joi.  Autre 
Riviere,  j»8.  Autre,  J19.  Tems  où  l'on  cher- 
che des  Diamans  dans  une  Riviere , j 3 8.  Riviere 
plus  large  que  profonde  , X.  60.  Embarras  au 
pairage  des  Rivières,  10 j.  Plufeurs  Rivières  qui 
forment  celle  de  Surate,  iji.  Aurres  Rivières 
1 3 3-  Une  autre  Riviere , 1 j j.  Oiverfes  Rivières 
• qui  fe  jettent  dans  U Gange  , « f f.  Diverfes 
Rivières  que  l’indus  reçoit  , Se  dont  les  poi/Tons 
changent  de  couleur  dans  fes  eaux , 10  j.  Autres 
Rivières , 108.  Singularités  d'une  petite  Riviere, 
Prodigieux  nombre  de  Rivières  dans  file 
de  Mindanao,  3 y 8.  Grande  Rivivierc  difficile 
k t^verfer,  401.  Seule  grande  Riviere  au  Royau- 
me de  Maenffar,  461.  Riviere  boutbeufe  , 49  j. 
Grande  Rivière  , 494.  Campagne  coupée  de 
Rivières  ou  de  Canaux , ibid.  Antre  Riviere , 
49J.  Rapidité d’nne  Rivière  , j 1 j.  Grande  Ri- 
viere , 716.  Riviere  profonde,  y 1 7-  Trois  antres 
Rivières,  518.  Riviere  qui  atrofe  une  Ville  t 
Jio.  L’embouchure  d'une  Riviere  forme  un  Port 
allfzfîir,  j 11.  Trois  R ivicrcsfc  réunifient,  536, 
Manière  de  voyager  fur  les  Rivières  au  Japon  , 

59 9-  Rivières  du  Japon, *6 çt.  Large  Rivière, 

Xi  1$.  Deux  autres  Rivières , *43.  Rareté  des 
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Rivières  fur  (es  Côtes  de  la  Mer  du  Sud,  jjf. 
Plulîcurs  Rivières,  388.  Petite  Rivière,  41  j. 
Grande  Riviere,  490.  Deux  Rivières,  491.  A 4- 
tre  Riviere,  499?  Autre  , joi.  Riviere  qui  cra- 
verfe  une  Ville,  <01.  Petite  Riviere  fort  mar- 
chande , ibid.  Planeurs  Rivières  très  poifbnnc.t- 
fes,  joj.  Autre  Riviere  , joj.  Rivière  du  Per- 
roquet, 717.  Giolfc  Rivière , ji8.  Deux  autres 
grolTcs  Rivières,  ibid.  Rapidité  d’une  Riviere, 
Autres  Riviere»  donc  une  nommée  Riviere 
blanche  , ibid.  GroiTc  Fivicrc,  737  Piufcus 
Rivières,  <>ot.  Rivieic  dans  laquelle  on  trouve 
des  pierres  précieufcs  , 681.  Vingt-deux  petites 
Rivfcrcs,  XII.  40  Grande  Riviere . 180.  Pi  s 
de  trente  mille  Rivières  dans  file  EfpagnoJc , 
108.  Profonde  Riviere,  179.  Autre  Riviere, 
4J7.  Plufeurs  grandes  Rivières,  471.  Belle  Ri- 
vière, 479.  Autre  belle  Rivière,  489.  Rivicit 
fort  poillonneufc  , 49î.*Rivicrc  fur  laquelle  eu 
beau  Pont  de  pierre  , 49 9-  Petite  Rivière  av.c 
quantité  d’trufs  de  CrocoJües . 5 1 o.  Allez  gran- 
de Riviere,  5 19.  Belle  Riviere,  jio.  Plufeurs 
aurres  belles  Rivières  , ibid.  Sauts  d'une  Rivrcrc , 
XIII.  jj.  Quantité  de  Rivicres,  41.  Deux  gran- 
des Rivières  , 90.  Débordement  d’une  Rivicio, 
Se  fa  Catarade  de  grande  hauteur,  104  & ioj. 
Obfcrvation  fur  quatre  Rivicrés  du  Pérou  , 118. 
Rivière  qui  charic  beaucoup  d’or , 3 1 1,  Rivières 
qui  groflillcnt^c  Fleuve  des  Amazones  , 381  Au- 
tres Rivières,  43* } 439*  44»-  Magnifique  Caf- 
cade  d’une  Riviere,  461.  Grande  Riviere  qui 
pcttific  le  bois , j 9).  Rivières  qui  prenoent  leurs 
fourccsaux  Montagnes  Cordillicrcs,  601  b fuit. 
Nombre  de  Rivières,  XIV.  15.  Riviere  où  l’on 
recueille  beaucoup  d’or,  14.  Plufeurs  Rivières 
en  forment  une  grande  très  rapide,  16.  Rivières 
qui  forment  une  efpcce  de  Mer , 44.  Plufeurs 
Rivières,  j4.  Montagnes  d’où  forcent  grand 
nombre  de  Rivières,  7 t.  Autres  Rivières  & leurs 
propriétés,  71.  Grande  Rivière,  9 S.  Rivières 
fous  le  Tropique  du  Capricorne,  184.  Deux 
petites  Rivières,  îtj.  Diverfes  Rivières,  $ji. 
Rivières  d’un  Pays,  377.  Autres,  36 j 6*.  fuiv. 
Tabie  ou  liltc  des  Rivières,  &c.  dont  un  Voya- 
geur Anglois  s’attribue  la  découverte , 37  j.  Ri- 
vières de  la  Guiane  , 39 1 & 391.  Vers  fort  nui- 
f blés  dans  des  Rivières,  487.  Differentes  Riviè- 
res du  Canada  , 706.  Grande  Riviere  , 7x4. 
Autre  Riviere,  730.  Grandes  Riviere*  qui  tom- 
bent dans  le  Milfllipi , 7 Jt.  Riviere  d’eau  douce, 
XV.  1 1 7-  Riviere  qui  a trois  Cararaétes,  17$. 
Autres  Rivières , 174  Se  177.  Petite  Rivière, 
341.  Quartier  de  la  petite  Riviere,  411.  Riviè- 
res du  Quartier  du  Cap  François  , 414.  Riviere 
faléc,  jjj,  Riviere  nommée  la  Grande,  ji7. 
Riviere  fièolToifc , Ko  j.  Riviere  bouchée,  ou 
Indienne,  éof.  Quatre  Rivières , 677. 

Rivières  ( Quartier  des , Sec.  ) , voy.  Quartier. 

Rivicrez , Capitaine  Efpagnol , XIII.  tu. 

Riz,  clpecc  de  giain  comment  on  le  fane  , TI. 
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177.  Riz  8e  la  Côte  d'or , IV.  *17.  Province! 
fertile!  en  Riz , VI.  47  6r  Juiv.  Culture  du  Riz  à 
la  Chine  8c  donc  on  fait  du  pain  , 14e-  Excré- 
mens  qu'on  emploie  à la  culture  du  Riz,  1 y 6. 
Tranfplantation  du  Piz  , 1 97.  Machine  hydrau- 
lique employée  pour  la  culture  du  Riz,  19F. 
Magafinsde  RizaPéking,  385.  Grand  Magafîn 
de  Riz , VII.  < 1 >.  Singularité  dans  la  culture  du 
Riz,  VIII.  548.  Pluucuis  fortes  de  Riz,  539. 
Riz  des  Grands , X.  1 ) ».  Riz  téfervé  à l’Empe- 
reur du  Japon  , 493.  La  graine  de  Riz  nommée 
Koma  , 44).  Le  Riz  , principale  nourriture  des 
Pays  Orientaux  , 8c  Ci  plante  , XI.  44  J.  Riz  du 
Japon,  707. 

Rju,  ou  Aukaji,  arbre,  XI.  711. 

Rjugan  , ou  Djugan-Nuki , arbrideau  , XI.  70), 

Ro , ou  Fuki-Sabuki , plante , XI.  704. 

Roa  , Millionnaire  , X.  xtf. 

Roamayfas,  Nation  Indienne , XIII.  387. 

Roanoke  , Ile,  XIV.  J 44. 

Roanfa  , Seigneurie,  IV.  4i4. 

Robai , ou  Ôb.  i , forte  de  Jafmin , XI.  7tJi 

Roban  , nom  de  Pilote  , IX.  440. 

Robbe  , Géographe,  IV.  a.  Cité,  XV.  4co.J 

Robbin , Ile  , voy.  Pangouins. 

Roben  .""Ile , voy.  Pangouins. 

Robert , Capitaine  , 8c  ce  qu’il  raconte  de  l'Ile  de 
Ténérife,  II.  140. 

Robert , Maître , Capitaine  d'une  Maifon  Angloi- 
fe,  JX.  )i4. 

Robert  ( Montagne  Saint  ),  XV.  jij. 

Robert,  Roi  de  Kalabar , IV.  4) J.  Caraélere  êc 
âge  de  ce  Prince,  44). 

Robert  , Comte  de  Salifbury , à qui  la  Relation 
d’un  Voyage  eft  dédiée  , I.  jt4. 

Robert,  François,  Dircâeur  Général,  II.  4 j4. 

Roberts  ( Benjamin  ) , Dircéhtur  Anglois  8c  fon 
farte  , X.  4j  & 4 4. 

Roberts  ( Georges  ) , Anglois;  fon  Voyage  an  Cap 
Verd  8c  aux  Iles  du  meme  nom,  II.  )ir.  Ob- 
fervations  fur  l'ouvrage  de  la  Relation  de  fon 
Voyage.  Dellcin  de  ce  Voyage.  Il  s'engage  au 
ferviee  de  quelques  Marchands  de  Londres  pour 
la  Virginie  , ibid.  Roberts  part  avec  leCapi- 
raine  Scot,  3 ai.  Ils  activent  aux  Iles  du  Cap 
Verd,  ibid.  Roberts  quitte  Scot , 8c  commande 
un  petit  Bâtiment , j»).  Son  Pilote  perd  fa  rou- 
te- Il  arrive  à l'Ile  de  Sal , ibid.  Traité  qu’il  fait 
avec  un  Prêtte  Portugais,  314.  Ses  projets.  Il 
s'attfte  à Currifal , ibid.  Il  rencontre  des  Pira- 
tes qui  l’abordent  8c  l'interrogent,  31).  Il  cil 
mené  au  VailTeau  des  Pirates  & y eft  maltraité  , 
ibid.  Difcours  du  Capitaine  Pirate , 8c  réponfe 
de  Roberts  , j»4.  Roberts  eft  préfcncé  au  Gé- 
néral des  Pirates  : Leur  entretien,  3 «7.  Il  trouve 
une  confolation  dans  fa  captivité  , 3 30.  On  in- 
terroge Roberts  dans  le  Confcil  des  Pirates  af- 
femblés  , 331.  Son  embarras  , ibid.  Etplications 
utiles  qu'il  reçoit,  331.  Sa  réponfe  aux  propo- 
rtions que  le  Capitaine  Pirate  lui  fait  ,333. 
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Effet  que  (à  probité  fait  fut  les  Pirates  , ibid. 
Prière  à laquelle  i!  fc  réduit,  3 34.  Il  obtient  fa 
demande.  Un  Canonier  lui  fauve  la  vie,  ibid. 
Il  eft  emmené  fut  le  bord  des  Pirates.  Sou 
dernier  entretien  avec  le  Capitaine  , 33;, 
Trille  état  de  fa  Felouque  , 3 )4.  Adieu  qu'il  re- 
çoit de  fon  Pilote  , ibid.  Il  arrive  i là  Felouque. 
Provifions  qu'il  y trouve,  )j7.  Il  emploie  trois 
jours  à réparer  les  voiles.  Sa  nourtiture.il  tour- 
ne vers  les  Iles  du  Cap  Vetd  , ibid.  Il  prend  un 
Shark  ou  Requin  , Monftre  marin.  Ufagc  qu'il 
en  (ait,  338.  Il  arrive  à Currifal,  8c  perd  un 
de  fes  Hommes , ibid.  Il  retombe  dans  an 
cruel  embarras,  339.  Secours  imprévus  qu'ii 
reçoit  de  trois  Negres , ibid.  Il  gagne  l'Ile  de 
S.  Jean  , 340.  Ses  embarras  augmentent.  Son 
Pilote  Negre  s'échappe  à la  nage.  Les  deux  au- 
tres refufent  de  l'aider , ibid.  Il  entre  dans  une 
Baie  de  Saint  Jean  , 341.  Secours  qu'il  reçoit  de 
trois  Infulaircs.  Difcours  qu'ils  lu!  tiennent  8c 
lumières  qu’il  en  reçoit , ibid.  Maniéré  dont  Ro- 
betts  enteud  lcsNcgtes,  341.  Tempête  qui  brile 
fon  Bâtiment , 34).  Il  eft  Tauvé  par  les  Negtcs, 
ibid.  Il  trouve  un  Anglois  nommé  Franklin  dans 
file  de  Puma  de  Sal , 343.  Robetcs  veut  voir  la 
Ville  des  Negres  , ) 44.  Difficulté  infurmontable 
du  chemin  , ibid.  Il  y va  par  Mer.  Maladie  qui 
l'arrête,  347.  Il  arrive  à Furno  8c  à la  Ville. 
Defcription  de  fon  lit.  Il  s'amufe  à la  pêche.  II 
forme  une  Batque  des  débris  de  fa  Felouque  , 
ibid.  Franklin  l’abandonne  , ce  qui  ne  l'cmpechè 

tas  de  partir,  348.  Il  arrive  à la  Baie  de  Lag- 
ate.  Son  retour  à Saint  Jean  pour  réparer  fa 
Barque.  Comment  il  fc  fait  une  voile  8c  des  ha- 
bits , ibid.  Il  pafte  à Saint  Jago  , d'où  il  gagne 
111e  de  May , 349-  Baie  inconnue  qu’il  nomme 
Pocto-Signore  Georges.  Rencontre  qu’il  fait  du 
Seigneur  Georges  Wharcla.  Il  trouve  les  Mines 
d'argent  de  ce  Seigneur  faulfes,  ibid.  Il  gagne 
la  Pointe  de  Saint  Jago  8c  de-là  Kalyetc  dans 
l'Ile  de  May,  330.  Ses  diverfes  courfes.  Civi- 
lités qu'il  reçoit  du  Signot  Thavar  , ibid.  Il  etre 
lone-tems  dans  un  Canal,  33t.  Sa  Barque  fe 
brile  contre  les  rocs , 331.  Rcftource  qu'il  trou- 
ve dans  fa  dilgrace , 3 )).  La  nouvelle  de  l'arri- 
vée d’un  Vaiffcau  Anglois  lui  procure  le  téta- 
bliflément  de  fa  fanté.Il  rencontre  un  autreVaif- 
feau  fur  lequel  il  part  pour  l'Europe.  Il  eft  forcé 
d'aller  à la  Barbade.  Son  arrivée  en  Portugal  8c 
de  là  à Londres, ibid.  Obfervations  fur  fa  Carte 
8c  fes  défauts  , 334  6r  fuiv.  Il  eft  cité  dans  les 
Defcriptions  des  Iles  du  Cap  Verd  ,3386*  fuiv. 
Rades  qu'il  vilitc,  39).  Expériences  qu'il  fait , 
399.  Marques qu'ildonne pour connoitre  la  Baie 
de  Fuetno  , 404.  Son  lilcncc  fur  la  lituation  de 
la  Ville  de  S.  Nicolas  , 407.  Sa  Carte  diffère  du 
Plan  de  Frczier  fur  la  forme  de  Porto ■ Grande , 
4!).  Fragment  de  Roberts, 418.  Matelot  qu’il 
perd  à Saint  Nicolas  , ibid.  Son  adrclTc  à fe  faite 
une  Barque  ,419.  Unique  rclfourccqui  lui  refte. 
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Offre  qne  le  Gouverneur  de  l’Ile  S.  Jean  lai  fair. 
Fer  qui  lui  relie  , ibid.  Secours  que  la  Providenee 
lui  fournit , 410.  Obffaclc  qui  l'arrête  , ibid.  Il 
n'cft  point  aidé  de  Franklin,  411.  Adreffe  des 
Nègres  à conftruire  fon  ancre.  Il  lance  fa  Bar- 
que , ibid.  Son  dépare  de  File  de  Saint  Jean , 
4x1.  Rencontre  qu'il  fait  d'un  jeune  Anglois.  Il 
perd  fa  Barque.  Secours  «ju’il  trouve  dans  fa  ma- 
ladie , ibid.  Il  rend  fcrvicc  au  Capitaine  Har- 
foot , 4M. 

Roberts  , Fa&cur  Anglois  à Joar  , III.  8 j.  La  di- 
rcélion  du  Comptoir  lui  cft  ôtée,  8 6.  Il  tourne 
fa  vengeance  contre  Moore  , ibid.  Il  cil  con- 
damné à retourner  en  Angleterre  , 87. 

Roberts,  Pirate,  & fes  pillages,  III.  4Î9-  Nou- 
veaux pillages  de  Roberts,  4*0.  Il  cft  pourfuivi 
par  deux  Vaiffeaux  de  guerre  Anglois  qui  le  Trou- 
vent an  Cap  Lopez  , ibid.  Ses  gens  fe  défendent 
mal  , 461.  Ils  fe  rendent  voyant  leur  Chef  tué. 
Rlcheffes  qu'on  leur  trouve.  On  leur  fait  leur 
Procès  au  Cap  Corfe  , ibid.  Il  chaffeles  Anglois 
de  IHe  de  Benfc,  48  t.  Tl  paroit  renaître  des  cen- 
dres de  Davis,  itfx. Il  cft  élu  pour  fuccéderà  Da- 
vis , & veut  venger  la  mort  de  ce  dernier,  y56. 

Robetts(  Richard)  , Anglois,  va  à Odven  avec 
Bernard  Couper  au  fujet  d'un  Vaiffeaa , I.  (4). 

Roberval  ( Seigneur  de  ),  voy.  Roque  ( François 
delà). 

Robin  Géographe,  Se  erreurs  de  fa  Carte, XI.  uo. 
Moskirc  de  ce  nom  , 5 r 8. 

Robinal  , grand  Bourg  , XII  491. 

Kobles  , Officier  Efpagnol , XIII.  if  5.  Cité,i$7. 

soi. 

Roblcs  ( Martin  ),  Efpagnol  , XIII.  198.  Cité  , 
101.  Il  efl  auffi  nommé  Roblcz , 119. 

R obier  { Mat  tin  ) , voy  Robles  (Martin). 

Robons  ( Ile  des  ) ,1.  171.  Habileté  des  Pilotes  de 
cctrelle , 178. 

Robfon  , Contre-maîrrcd’un  Vaifleau  , III. 

Roc-Fish , forte  de  Poiffon  , II.  570. 

Roc  ( Ile  de  ) . II.  519. 

Rocca  , Ile  , XIV.  401. 

Rochado,  Cap  de  File  de  même  nom  , II.  178. 

Rochambeau  , commande  une  artiere-garde  Fran- 
çoife  , VIII  6 47. 

Roche  ( de  la  ) „ François , Ptifonnicr  Captif  à File 
de  Ceylan  , VIH.  f ij.  Le  Chevalier  de  la  Ro- 
che Chef  d'Efeadre  , conduit  quatre  Vaiffeaux 
du  Roi,  î88.  Voyage  du  Marquis  de  la  Roche: 
Tirres  & Privilèges  qui  lui  font  accordés,  XIV. 
589  Son  départ  , {90  II  aborde  à I'Ilc  de  Sa- 
ble. Il  vifite  l'Acadie.  Son  tetour.  Inutilité  de 
fon  voyage  , & fa  mort , ibid. 

Roche  ( la  ) , Soldat  François  , prend  le  nom  de 
la  Jonquicre  en  changeant  de  condition , & pour- 
quoi , VIII.  646. 

Roche  , Ile  , une  des  Canaries , I.  9.  Elle  cft  auffi 
nommée  Rocca  , II.  1x7.  Poiffon  nommé  Ro- 
che, & pourquoi , V.  107.  Mine  appclléc  vieille 
& nouvelle  Roche  , d’où  Fon  tire  des  Turqooi- 
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fes,  XI.  *8x.  Poiffon  nommé  de  Roche',  XII. 
1)4.  Rivière  de  la  Roche,  autrement  Affenefi- 

pi,  XIV.  75 1- 

Rochedouvrc , XI.  95. 

Rochcfcricre  , Gentilhomme  François  , XIV.  411. 
Cité  , 4x4. 

Rochcfort  ( M.  de  ) , Capitaine  des  Gardes  du  Roi, 
IV.  579.  Rochefort , cité  , XV.  49X. 

Rocher  ( le  ) , Fort  5r  Village  des  Illinois  , XIV. 
718.  Sa  Defeription  , ibid. 

Rochers  ou  Rocs  : un  Roc  , objet  du  culte  des 
Habitans  de  Mina  , 1. 14.  Sut  un  roc  prèsd'An- 
gra  de  San  Blaz  on  voit  trois  mille  Loups  ma- 
rins d’une  groffeur  furprenante  , 15.  Côrc  re- 
vêtue de  Rochers , X4.  Roc  de  la  Cruz,  ibid. 
De  Saint  Georges , xy.  Mombaffa  bâti  fur  un 
roc  , ibid.  Rocher  qui  forme  la  fameufe  Mon- 
tagne d'Arztza,!  1 8.  Rochers  qui  environnent  la 
Ville  dé  Diu,i  5 1 .Dans  la  Baie  de  Suaquen,  180. 
Dans  le  Canal  dArekea,  181.  Dans  U Mer  de 
Rafdoaer , i8j.  Grand  roc  pris  pour  une  Ile, 
186.  Ecueils  dans  ta  Mer  de  Schoaris , I8tf. 
Rocs  qui  croiffcnt  comme  des  arbres  , dont  les 
branches  fcmblablcs  au  Corail,  199.  Multitude 
de  rocs  près  de  la  Rivicre  de  Sefto  , * X4.  Roc  ca- 
ché fous  lcau,  xi < Deux  autres  grands  rocs , 
ibid.  Au  long  de  la  Côte  de  Guinée,  x J o O fuiv. 
Infinité  de  petits  rocs  au  Sud  proche  l’Ilc  de 
Ceylan,  5 p.  Les  Portugais  défendus  par  des 
rocs,  159.  Rocs  qui  environnent  File  de  Savo- 
na,  5 4 1 6*  fuiv.  Rocher  que  forme  File  de  l’AG 
cenfion,  179.  Dangereufe  chaîne  de  rocs  près  de 
la  Côte  de  File  de  Sombrero  , 58*  6»  fuiv.  Ro- 
cher qui  caufe  de  la  frayeur  aux  Anglois  , 41 1. 
La  Côrc  de  Moa  remplie  de  rocs  & de  bancs  de 
fable,  yjt.  Rocs  qui  environnent  les  Iles  de 
Quénba  , II.  4.  Marais  remplis  de  rocs  tombés 
du  fommet  des  Montagnes  , 47.  Le  rivage  du 
Sud  de  la  Baie  de  S.  Auguftin  parfemé  de  rocs 
& de  Baffes,  49.  Une  infinité  de  petits  rocs  près 
d’une  Côte,  qui  ne  s’apperçoivent  que  par  le 
battement  de  la  Mer ftbid.  Rocs  & courans  dan- 
gereux entre  les  Iles  de  Quériba,  jo.  Rocher 
gros  comme  la  Tour  de  Londres  qui  défend  1a 
Ville  d’Aden  , fj.  Ecueils  de  la  Baie  deSouat- 
ly  , 66.  Lieux  remplis  de  rocs  , 81.  Chaîne  de 
rocs  & defables  , 96.  Roc  dangereux  , & fafi- 
tuation  , 97.  Dangereufe  chaîne  de  rocs  , 108. 
Roc  de  Pcdrfl  Branca  : D'où  vient  ce  nom  , 
109.  Dangereufe  chaîne  de  rocs  . f 1 f . Roc  dan- 
gereux à l’cnrréedc  la  Rivicre  de  VaUouay,!  18. 
Pluficurs  Rocs  au  long  de  la  Cote  de  ce  lieu , 
ibid.  Ecueil  entre  deux  Iles  à FEft  de  Pulo- 
Lack,  140.  Roc  à douze  lieues  des  Iles  des  Pé- 
cheurs, 17t.  Plaxel,  fameux  rocher,  171.  Ecueil 
fort  dangereux,  17).  Rocs^ui  forment  les  lies 
Salvagr*  , 1x7.  Rocs  cachés  fous  l’eau  au  riva- 
ge de  i'Ilc  Canaric  , x \ j.  Moufle  qui  croît  fur 
les  rochers  de  I'Ilc  Ténérife  , bonne  peut  la 
tciaturc,  xjj.  Rocs  qui  rendent  un  Port  de 
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file  de  Laneerota  fort  dangereux  , 147.  Autre 
dangereufe  chaîne  de  rocs  , ibid.  Une  multitude 
de  Rocs  concic  la  Côte  Nord  fcft  de  file  de 
Fuerte- ventura  , 14S.  Lieu  nommé  Roc  abîmé  , 
j il.  Rocs  qui  fervent  comme  de  rempart  à 
une  Baie,  349.  Longue  chaîne  de  rocs  nommée 
les  Gallons,  331.  Rochers  abîmés  & fables  ca- 
chés qui  forment  des  canaux , ibid.  Ecueils  au 
Nord  de  flic  de  May  ou  Mayo  , 368.  Ecueils 
aux  environs  de  JoJla,  430.  Un  grand  rocher 
appelle  Kampacn  , environné  de  Balles  forr  dan- 
gereufes  , 46  f.  Rochers  qui  traverfent  la  Riviè- 
re du  Sénégal  , fit.  Ecueil  nommé  Talon  de 
Bagnou  , 11!  7.  Chaîne  de  rocs  qui  fembfc  bou- 
cher le  partage  de  la  Gambra  , 1 f Langue  de  fa- 
ble fie  de  rocs  ou  les  Vaifleaux  échouent  faute 
de  précaution , 14.  Chaîne  de  rocs  qui  reflerre 
le  Canal  de  la  Gambra  , 1 6.  Autres  écueils  dans 
la  meme  Pivicre,  ïbid.  Multitude  d'écueils  , 6 1. 
Ecueils  de  la  Rivicre  de  Gambra  , 71  Rocs 
de  file  Cb.irle* , 79.  Rocs  ou  Iles  remarquables, 
134.  Tas  de  Rocs  à l’entrée  de  la  Rivicre  de 
Sierra  Lcona  , i]t.  Giand  nombre  de  rocs 
entre  deux  Rivières,  34*.  Divers  rocs,  364. 
Ecueils  aux  environs  du  Cap  Lnpcz  , 4*1.  Chaî- 
ne de  rocs  abîmes,  49J-  Rocs  d’Akra  , 498. 
Grand  rocher  qui  termine  une  pointe  de  fable  , 
<19.  Roches  qui  environnent  un  Cap,  ibid. 
Grand  rocher  qui  fait  rcconnoîtrc  Tabo,  ti6. 
Rocs  en  pointe  qui  dé  endent  une  Pcninfulc  , 
417.  Rocs  qui  bouchent  te  canal  d’une  Riv.  6 3 4. 
Grands  fie  petits  rochers  qui  défendent  le  riva- 
ge de  la  Mer  à Axim  , IV.  17.  Rivière  bouchée 
ar  quantité  de  rocs,  tf.  Rocs  rcmaïquabics  au 
attentent  des  vagues,  x 6.  Chaîne  de  rocs  à la 
pointe  de  Sukkonda  • 17.  Rochers  dangereux  , 
JO.  Rocs  du  Cap  Corfe  , 36.  AffJl.  G Rochers 
dans  la  Mer  devant  le  Cap  Corfe  , f 6.  Sign.  H. 
Rochers  qui  rendent  difficile  l'accès  de  la  Ville 
de  Manfro  , J7.  Chaîne  de  rocs , 4 3 3»  Rochers 
cachés  fous  l’eau  , 494  Rocs  qui  ferment  l'em- 
bouchure d'une  Rivicre  , 6 1 1.  Rocher  taillé  par 
un  Namaqua  , V.  1 14.  Giand  rocher  où  des  Oi- 
feaux  po.tdcnt  leurs  cru  fs , 1x9.  Rochers  dange- 
reux  à l'embouchure  d'une  Rivière  , 114.  Ecueils 
aux  enviions  de  Madagafear,  11  «.  Rocii.  cachés 
fous  l'eau  qui  environnent  l’Ile  Mayotta,  117. 
Rochers  & rocs  dangereux,  141  & 143.  Rocs 
tailles  , 144.  Ecueils  dans  une  Rivière , ibid. 
Figure  de  rochers  déchiquetés,  xy6.  Rocs  nom- 
més Pyramide,  x 9 5 . Rochers  dangereux  , jfi. 
fie  331.  Deux  vaftes  rocs ^ 403.  Nombre,  infini 
de  rochers  effrayans , 4x4;  Rochers  à fleurs  d'eau 
dans  une  Rivicre  , VI.  jo.  Montagne  dont  le 
fommet  de  roc,  $1.  Cinq  rochers  d'une grofTeur 
extraordinaire  au  fommcc  d'une  montagne  , f 6a. 
Rocher  qui  rcficmble  au  dos  d’une  baleine, VIII. 
jSx.  Riviere  remplie  de  rochers  , jio.  Cclcbrc 
Pagode  caillée  dans  un  roc  , IX.  33.  Ecueils 
dangereux , 73.  Rochers  dangereux  fui  la  route 


de  Batavia  à Siam , 184.  Rochers  à fleur  d'eau 
à l’embouchure  d’une  Rivicre  , 30t.  Rocher 
inacccflible  , 577.  Roche  d’où  torrent  des  flam- 
mes qu’on  adore,  X-  xor.  Roc  qui  rcficmble 
à la  tête  d une  vache , tbid.  Rocher  d'un  accès 
très  difficile  , xo8.  Rochers  dangereux  pour  les 

Vaifleaux  , X09.  Ecueil  des  chevaux  , jgr. 
Rochers  dangereux  , 498.  Côtes  remplies 
de  rochers  fie  de  fable,  foi.  Deux  Ecueils 
dangereux  fur  les  Côtes  du  Japon,  43  t.  Un 
de  ces  écueils  cft  un  fond  inéfuifablc  d’allu- 
fions  , ibid.  Rochers  dont  pluficuts  petites  Iles 
compofécs  , XL  30.  Ecucds  du  Détroit  de  Ma- 
gellan , 47.  Gros  rocher  blanc  , haut  fie  rond  , 
67.  Ecueils  de  la  Baie  de  Tecames , 7X.  Rocher 
remarquable,  77.  Pointe  ou  Cap  nommé  Tête 
de  Rocher  , 8*.  Deux  Rochers  en  figure  de 
Tours  , forment  un  Ilot , 107.  Chaîne  de  Ro- 
ches à la  pointe  d'une  Ile  141.  Rocher  blanc 
aflez  remarquable,  16  f.  Chaîne  de  Rochers, 
xof.  Rocher  qui  lance  de  l'eau  378.  Ecueil 
daneetenx  , 40f.  Ecueils  d'Ilcs  fans  noms,  417. 
Rochers  , appelle4*  las  Forças  y Pqtüuuos  y dan- 
gereux écueils,  fiO.  Ecueils  du  Port  de  S:gua- 
raneio,  313.  Grand  Rocher  , nommé  file  de  la 
Partion  , 37  f.  Ecueils  de  1 Ile  Formofe  , 379. 
Roches  dangereufes à flrur  d’eau  , 399.  Rocher 
dori  l’eau  fort  avec  grand  bruit,  XII.  y9.  Ro- 
che qui  fert  comme  de  rempart  à des  Iles  , 17*. 
Ecueils  qui  bordent  l’Ile  Kfpagnolc  ou  Saine 
Domingne  f X07.  Quantité  de  Roches  à fleur 
d'eau  fort  dangereufes  , 4f  6.  Ecueils  à l’embou- 
chure dune  Rivière  , 4*9  Chaîne  de  rochers, 
ibid.  Quantité  de  rochers  éfearpés , 479.  Qua- 
tre Rochers  nommés  Moines  blancs  , 481. 
Ecueil  ou  un  Vaifleau  fait  naufrage,  pi.  Ro- 
ches qui  environnent  quatre  Iles  , fxo.  Rocher 
percé  comme  une  porte  cochere  , 313.  Ilecom- 
poféc  de  grandes  Roches,  XIII.  47.  Rocher* 
dangereux  , I49.  Ecueil  nouvellement  décou- 
vert, 301.  Grand  Rocher  fur  lequel  Villcga- 
non  débarque  , XIV.  184.  Rocher  à fleur 
'eau  , nommé  Petir-Connécablc  , 37*.  Ecueil* 
nommés  Iletsau  Diable.  378,  Ecueil  dange- 
reux , 400.  Rocher  gravé  de  fept  ou  huit  ligne* 
d'écriture,  334.  Le  Rocher,  Fort  8c  Village 
des  Illinois  , 718.  Rochers  avec  des  Inlcrip- 
tions,XV.  308.  Roche  dangereufe  qui  ne  fe 
découvre  point,  31 1 Deux  Rochers  nommé* 
l’Homme  fie  la  Femme,  3x4.  Côte  remplie  de 
rocs,  379.  Baie  des  Fleurs  dangereufe  par  fes 
écueils  , 449.  Chaîne  de  Rochers  qui  reflerre  au 
partage , tbid. 

Roche-Saine- André  ( la  } , François  , conduit 
quatre  Vaifleaux  , VIII.  331. 

Rochette,  Mathématicien  Jefuite , IX.  i7d.  Sa 
mort,  1S3. 

Rock , nom  de  la  raie,  poiflon  , voy.  Raye. 

Rocou,  plante  , XI  36. 

Rodas  » forte  Place  d’Afie  , IX.  337. 
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Rodas  ( Michel  ) , Contre  - Maître  d’un  Vaifleau , 
XIII.  i».  Cet  Officier  cil  dégradé  , XIV. 

S 8. 

Rodembourg  ( Emmanuel  ) , Matelot  Holiandois  , 
VIII.  I»o. 

Roderigo  , ou  Zabutcn , Ambafladeur  de  Congo 
en  Portugal,  V.  5t. 

Roderigo»  (Gonzala  ) 4c  Mtlchior  Rebecca,  Agens 
du  Roi  de  Candy  , VIII.  177. 

Rodtigo , ( Dom  ) , Gouverneur  , II.  (79.  Ex- 
plications que  cet  Officier  donne  à Btue.  Amitié 
politique  entre  ces  deux  Chefs , ibid. 

Rodrigue  ( Diego  ) , Ile  , voy.  Citné. 

Rodtigues  ( Jean  ) , Portugais  , fait  une  aétiondc 
valeur,  I.  r«j.  Jean  Rodriguez  abandonne  la 
Religion  des  Bratnincs  qu’il  a cmbralTéc  , IX. 
477. 

Rodriguez  ( Gafpard  ) , excite  une  Conjuration , 
XIII.  ift.  Il  a la  tête  coupée,  tfi. 

Rodriguez  ( Simon  ) , Miffionnaire  établi  à Su- 
cheu  , V.  4)x.  Ciré,  XI.  49}. 

Rodriguez  ( Vincent  ) , Miffionnaire  léfuite,  XIV. 
rlj. 

Roé  ( Thomas  ) , ( Ile  de  ) , XIV.  <40.  Thomas 
Roé  Anglois , cité  XV.  149.  Ile  Sf  Côte  nom- 
mées Thomas  Roé  ’s-welcome  : ibid. 

Roelofzs,  Caporal  Holiandois,  VIII.  547. 

Roelt  ( Chriflophe) , Pcnüonnaire  de  Zelaade,  XV. 
rox. 

Roenas , racine  pour  la  ceinture  , X.  <0. 

Roenoke  ( Baie  de)  XIV.  4JJ.  ô"  fui  y. 

Roctefy,  Village,  X.  84. 

Rofarra,  X.  5 jo. 

Rortci  ( Pere  ) , Religieux  Miffionnaire  , XV. 

«7. 

Roganna,  arbrilîeau  , XI.  70).. 

Roger,  Jéfuite  , VI.  ((9. 

Roger  (Woods)  , Capitaine  Anglois,  HI.ij.  Un 
autre,  ou  peut  être  le  même  , nommé  Woodcs 
Rogers  . donne  une  Relation  , XI.  J.  Voyage 
de  Woodes  Rogers  aux  Indes  Orientales,  «J. 
Eclairci  Ile  ment  qu'il  donne  fur  les  Voyages  des 
Anglois  , ibid.  Scs  obfervations  fur  les  intérêt» 
de  la  Nation , 84.  Obicélions  qu’il  fe  fait.  Com- 
ment il  y répond  , ibid  Aveu  contraire  à fes  ef- 
pé rances  , 6j.  Son  départ  de  la  Rade  royale , 
ibid.  Remarques  fur  fon  Journal  ,86.  Par  quelle 
voie  il  pafTc  dans  la  Mer  du  Sud , <7.  Ses  ob- 
fervations , ibid.  jufqu’ou  il  s’avance  au  Sud  , 
68  , Il  fc  trouve  dans  la  Mer  du  Sud  (ans  le  fa- 
voir.  Hilloire  qu'il  raconte  d’nn  Ecoflois  aban- 
donné dans  une  Ile,  ibid.  Suite  de  ce  Voyage, 
71.  Obfervations  de  Rogers  fur  l’Ile  Gorgone, 
71.  Aunes  obfervations  qu’il  fait  fur  les  Iles 
Callapagos,  74.  H eft  attaqué  par  un  Chien 
marin  , ibid.  Il  prend  aux  Efpagnols  une  Dcfcrip- 
rionde  toutes  les  Côtes  de  la  Mer  du  Sud  , 76. 
Ses  obfervations  fur  cette  piece  4c  fur  les  Cartes , 
17.  Route  de  fon  Equipage  jufqu'à  Batavia,  l’af- 
feges  dangereux  , ibid.  Réflexions  jaloufcs  de 
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l'Auteur  fur  les  ErabliAemens  Holiandois,  7t. 
Son  arrivée  au  Cap  de  Bonne-Efpérance,  ibid. 
Ses  remarques  fut  la  Colonie  Hollandoifc  du 
Cap  de  Bonne-Efpérance  , 79.  Son  jugement  fur 
le  féjour  du  Pays  , ibid.  Il  arrive  en  Angleterre 
avec  un  riche  butin  , g 1.  Cité,  XII.  478,  joj. 
17  » y 19  , j 94.  Woodes  Rogers  rétablit  l’or- 
re  dans  l’Ile  de  la  Providence,  XV.  <41. 
Rogers,  Anglois,  III.  (4.  Le  Sieur  Rogers,  Gou- 
verneur de  Pile  James  , vifite  le  Roi  de  Barra  , 
479.  Anthony  Rogers ,.  qui  parole  le  même  , 
fuceéde  à M.  Pluukct , 4c  fait  rebâtir  le  Fort  de 
l'Ile  de  James , 481.  Cité  , XII.  47S , yoy. 
Rognotrfc,  Polie  Anglois,  enlevé  par  les  François* 
XV.  <J}. 

Rohan  ( M.  le  Duc  de  ),  cil  à Vcnifc  avec  fa  fa- 
mille , X.  la  y. 

Roi , Pour  ce  qui  a rapport  â ce  nom.  Ibyeç 
Rois. 

Rotai , voy.  Royal,  poiflon. 

Roias  ( Diego  de  ) voy.  Royas  ( Diegue  de  ). 

Roias  (Gomez  de  ) Efpagnol , XIII.  ae<.  Roias  i 
Cité  11  y , np. 

Rois  : Un  Souverain  de  Siam  nommé  Roi  Noir 
II.  tof.  Ce  Prince  aflnjetiitplufieurs  Royaumes, 
Z04.  Son  Frere , appcllé  le  Roi  Blanc  , Lui  fuccé- 
da,  ibid.  Ile  du  Roi,  III.  f78.  Supplice  de  trois 
Rois,  VI.  (71.  Aventure  du  Roi  Dor , VII. 
jxp.  Roi  âgé  de  plus  de  cent  cinquante  ans, 
VIII.  117.  Trahifon  d’un  Roi  qui  Pc  fait  Chré- 
tien , 119.  Offres  de  divers  Rois  , IX.  6t.  Pom- 
me appcllée  fruit  du  Roi , X.  40a.  Ile  des  trois 
Rois,  XI.  an.  Plulïcurs  Iles  nommées  Iles  du. 
Roi , 4c  par  qui  découvertes  , XIII.  S4j.  Fleuve 
des  Rois  Mages,  XIV.  1(7. 

Roivillc  , Gentilhomme  Normand  , 4c  fes  vues  , 
XV.  447.  II  eil  poignardé,  44I. 

Rojas  ( François  /le  ) , Officier  dégradé  , XTV.  (8. 
Rojas  ( Gabriel  de  ( , Capitaine , XIII.  95.  Il  c(l 
enlevé,  96. 

Roltbo  ( Rivière  de  ) XI.  4(t. 

Roltb,  Oifcau  prodigieux,  VII.  57t. 

Roltingo,  Place,  X.  far. 

Roku-Kaku  , ou  Ino-Matta , Mouffc  de  Mer , XI. 
707. 

Rokvay , Rivière  , XIV.  f(x. 

Roi  ( Hein  ) , Marchand  Holiandois , voy.  Hein 
RoL 

Roland , nommé  Chef  de  Juflice , XII.  (9.  Mon- 
tagne appcllée  , Table  de  Roland  , XIV.  7(4- 
Roias  ( das  ) . Iles  fertiles  , mais  (ans  eau  , IV. 
477- 

Roldan  ( Ile  de  ),XIV.  86. 

RoldatvXimcncs  , donne  origine  à une  longue  fé- 
dition  , XII.  67.  Ses  violences  dans  l'Ile  Ifa- 
be Ile  , 6 8.  Il  en  fort  avec  des  troupes.  Négocia- 
tions trompeufes  , ibid.  Roldan  4c  fes  Complice» 
fc  retirent  dans  un  Pays  , 69.  Cité  , 80.  Né- 
gociations avec  ce  Rebelle  , 8 t.  Ses  nouvelles 
infolcnccs,  I],  Traité  rompu  par  fa  perfidie 
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84.  U rentre  dans  fes  emplois , 8}.  Il  cft  em- 
ployé contre  Ojcda , 91. 11  le  force  de  remettre 
a la  voile  , 9J.  Cité  , 100  6>/«iv.  Roldan  Sc  les 
anciens  Rebelles  font  conduits  ptifonniers  en 
Efpagne  , m.  11  périt  par  un  naufrage  ,114- 

Rolcvillc,  Matelot  François,  meurt  de  faim,  XIV, 
aos. 

Rolfe  (Jean  ) , Gentilhomme  Anglois,  époufe  une 
Princefle  Indienne , 8c  Hifloire  de  cette  Prîn- 
ceiTe  , XIV.  4*8.  La  poftérité  de  fon  fils  Tho- 
mas Rolfe  exiftcencote  en  Virginie,  471. 

JLollan,  Capitaine  François,  procure,  pat  fes  foins, 
des  animaux  domefliques  dans  une  Ile , II.  410. 

Romain  (Saint),  Cap.  XIV.  if 6. 

Romains  : Comment  ils  confcrvcnt  le  commerce 
8c  la  Navigation  , I.  p.  iv.  de  l'Inirod.  Leurs 
connoilfances  Géographiques , 1 hid.  xiij.  Am- 
baflade  des  Turcs  aux  Romains  , VII.  xj8. 
Aqueduc  Romain  à Séville , XI.  j j (.  Cap  Ro- 
main. XIII.  (X. 

Roman , Facteur , III.  J89. 

Roman  (S.), Cap.  de  l'Ile de Madagafcar , I j«x. 
Le  Cap  de  San- Roman,  cité,  Vlfi.  7*- 

Romano  , Cap  , I.  } <7. 

Romano  ( Etienne  ) , Capucin  Miifionnaire  , a 
quelque coonoiiTance  de  la  Médecine,  IV-  14*. 

Romano  ( François  da  ) , Avanturc  de  ce  Capu- 
cin Miifionnaire,  V.  «J.  Préfent  qu’il  envoie 
au  Grand  Duc  deTofcane,  8 j. 

Romanus  ( Ægidius  ) , Théologien  , VII,  }7*. 

Romata,  colline,  XI.  J9. 

Romba,  Royaume,  V.  H4- 

Rombave  , arbrilTcau  , VIII.  4 K. 

Romkino  , Ile,  voy.  Romblon. 

Romblon,Ile,  une  des  Philippines,  X.  577.  Elle 
parole  la  même  que  Romoiou , j 90.  de  mê- 
me que  celle  nommée  Rombino,  393. 

Romblou  , Ile  , voy.  Romblon. 

Rome  : Célèbre  donation  de  la  Cour  de  Rome  en 
faveur  des  Portugais,  I.  j.  Autre  donation  du 
S.  Siège  en  faveur  de  la  Couronne  de  Caliille  , 
10.  Cnapeau  que  le  Pape  bénit  8c  pourquoi,  jj. 
Pape  d’Arménie , ii.  Lettre  du  Soudan  d'Egypte 
au  Pape,  8*.  Le  Roi  de  Portugal  écrit  au  S Pcre, 
ibid.  Privilège  cxclufif  de  cette  Cour  en  faveur 
du  Portugal,  XI4.  Ambadadc  du  Roi  de  Congo 
à la  Cour  de  Rome  , IV.  474  > 471-  Privilège 
du  S.  Siégé  accordé  à feize  Millionnaires  , 491. 
Bulle  du  Saint  Siégé  pour  Congo  , yj8.  Pre- 
miers Jugement  du  Saint  Siégé,  V.  y 1 4.  Deux 
Jcfuitcs  députés  à Rome  8c  pourquoi,  j)j. 
Dernier  Jugement  du  du  S.  Sicgc  , ibid.  Articles 
d'un  Bref  accordés  aux  Chinois  par  le  Pape, 
14)  8c  544.  Le  Pape  envoie  des  Religieux  en 
Tartarie  , VII.  X47.  Ambalfade  du  Pape  au 
grand  Khan  des  Tartarcs  , ijo.  Lettre  que 
rEmpereur  des  Tartarcs  écrit  au  Pape,  1 jj  , 
Ambaifadeuts  que  deux  Ducs  envoient  au  Pape, 
a jj.  Avec  quel  mépris  des  Envoyés  du  Pape 
font  traites  , x*i.  Lettres  d'un  Prince  8c  da 
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Khan  des  Tartarcs  au  Pape  , ibid.  Millions  8c 
Lettres  des  Papes  à divers  Ptinces  Tartarcs , j 7 j. 
Auttcs  communications  des  Papes  avec  la  Tar- 
tane , ibid.  Le  Pape  envoie  neuf  autres  Capu- 
cins au  Tibcc,  440.  Obftaclcs  à des  conver- 
fions , de  la  part  de  la  Chambre  Apoftolique  , 
44X.  Le  Roi  de  Battu  éctit  au  Pape  , 44J. 
Bief  du  Pape  aux  Rois  de  Battia  8c  de  Batgeo  , 
ibid.  Combien  la  Religion  Romaine  maltraitée 
à Batavia,  IX.  1)4.  Préparatifs  du  Pape  pour 
recevoir  trois  Mandarins  Siamois , xix.  Com- 
ment ils  font  traités  à Rome.Cérémooies  de  l'Au- 
dience , ibid.  Comment  le  Pcre  Tachard  haran- 
ue  le  Pape  , xi  j.  Préfens  du  Roi  de  Siam  au 
ape , ibid.  Comment  les  Envoyés  Siamois  fa- 
lucnt  fa  Sainteté  , X14.  Brefs  8c  piéfcns  du  Pa- 
pe , ibid.  Le  Saint  Siégé  confulté  , l'Efpagne 
obtient  l'invediturc  de  Nouveau  Monde,  XII. 
JJ.  Droit  qui  regarde  le  S.  Sicge  , «j  j. 

Romciro  , poilfon , appcllé  aufii  Pèlerin,  Icrt  de 
cortège  au  Requin,  IV.  jjj. 

Romcllc,  Place,  X.  119. 

Romcr , Machinifie , IX.  X7t.  Un  Colonel  Ingé- 
nieur  de  ce  nom , XIV-  <77. 

Roincro  ( Cabellos  el  ) , Ile  , XII.  78. 

Romero  (Pierre  ),  Officier  Caftillan,  XIII.  140, 

Romi , Fort  Efpagnol,  VIIL  J7y. 

Romilfc,  VIII.  ><!  8c  1 66. 

Rompion  , ou  Courge  , forte  de  fruit , IV.  j 87. 

Ronca,  Cacique,  8c  fon  Pays,  XII.  18J. 

Rond , petit  animal  dont  la  peau  nommée  Zibe- 
line , VII.  J jx. 

Ronde,  Ile,  XIV.  J7J. 

Rondcl  ( Lawrence),  Capitaine  de  Vairteau  An- 
glois,  I.  x«j. 

Rondelet , Hifloticn  , XIV.  177  , J04. 

Rongo  , Corner  ou  Trompette  d'Ivoirc , IV.  (Of. 

Rong  quan,  maifon,  voy.  Tong-quan. 

Ronovo  , Rivière,  X.  I J J. 

Ronquille  ( Dom  Confalvc  de  ) , Gouverneur  qui 
fonde  une  Ville  , X.  J8x. 

Ronquillo  ( Dom-Juan  de),  Efpagnol , continue 
la  guerre , X.  404. 

Ronquillo  (Philippe  de),  Efpagnol,  XV.  Ijf. 
Cité,  I J9  & fuir. 

Rontfort,  III.  4 j7. 

Roodc-ltlificns,  nom  d'une  partie  de  Côte,IIL 
* 19 • 

Roojcud  , PoifTon  , voy.  Breme. 

Rook,  Ile  du  Chevalier,  XI.-  xyr. 

Roots , Anglois  , alTocié  de  Moore , III.  9*  8c  97. 

Rootfey  ( John  ) , Batbadicn  , Chef  d'un  Comp- 
toir Danois,  III.  J7J. 

Roque  ( Sieur  de  la  ) , François  , prend  Jamesfbrr  , 
II.  J41.  Il  cft  conduit  an  Fort  de  James  les  yeux 
bandés , III.  ax.  Il  eft  tué  dans  une  attaque  , 
xj. 

Roque  ( François  de  la  ) , Seigneur  de  Robervat 
dont  il  prend  le  nom  , 8c  que  le  Roi  François  x 
honore  de  la  même  autorité  que  lui,  XUI.  Jv 
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Tems  auquel  il  part  pour  Ton  voyage,  j 7.  Com- 
ment Jacques  Cartier  fc  dérobe  a fc*  ordres , 
ibid.  Autres  voyages  de  Roberval,  & fa  mort, 
J8. 

Roquepix  ( Ile  de  ) , 6c  Tes  agrémens,  I.  j8 6.  Sa 
pofîtion  quant  à la  la.rude , 40t. 

Roquette  ( grande  ) , arbilïcau  du  Canada  , XV. 
Mf- 

Roquettes  ( des  ),Command.  François  , VIII. Mo. 

Ros  ( Don»  Baltaiar  Garcia  de  ) , cft  chargé  d'un 
Siège,  XIV  xj 6. 

Rofalic  , Evêché,  IX.  177-  L’Evêque,  Cité,  100. 
Fondation  d’nnc  Ville  , nommée  Kofalie  , pro- 
jetée , XIV.  618.  Fort  de  Rofalic,  6*4. 

Rofandrian  , ou  Kohandrian  , Chef  de  Provioces, 
VIII.  f99. 

Rolario  , Rivicte  & Vil'e  de  ce  nom,  XI.  jR8. 

R o l'a- fol i s , forre  de  liqueur  , II  114. 

Rofe  , nommé  pour  commander  les  Canots  An- 
glois,  cil  cond.mné  à dcincuiei  (ans  cmjdoi , 
III.  <j. 

Rofe  ( Jean  de  ) , François  , époufe  une  jeune 
veuve  à Colombo,  X.  167. 

Rofe  ( Sainte  ),  Ile  , XIV  474. 

Rofe,  Infeéle  d’eau  , ou  Poil! on  Rofe  , XV.  joi. 

Roteaux  propres  à faire  du  papier,  VI  41.  Ko- 
féaux  noirs  dont  on  fait  dvs  inllmmcns  de  mu- 
fique  , y8.  Rofeaux,  de  la  racine  defqucls  on 
fait  les  cannes  pour  s’appuyer,  X.  Ji*. 

Rofemary  ( Pierre  ) , Portugais  , débauche  des 
Dcfcrtcurs  Anglois , II  76. 

Refis,  fleurs:  Rôle  des  Caraïbes,  XIV.  314. 
Cap  nommé  Pointe  à la  Rofe,  XV.  50 6. 

Rofiers  (Cap  des),  XIV.  7J4. 

Rofisko  , & pofuion  de  ce  lieu  ,11.  il  f. 

RolTanive  , côté  d’une  langue  de  terre  , VIII.  )6$. 

Rolfe  , nom  d‘un  jardin  , VIII.  4M. 

Roflîa  , Hyver  du  Pays  de  Bénin  , 1.  xio. 

Rofliünols  de  l'Ilc  de  Maragnan  j XIV.  $ *7.  Port 
Roflîgnol , j 91. 

Rota,  Ville  , I.  J07  Lieu  ou  Ile  nommé  Rota, 
XI.  164.  A qui  appartient  Rora,jjt. 

Rotamaluco  , Prince  Indien,  I.  nj. 

Rotay  (Ile  de),  Xl.  xt4. 

Rorgan , Oifeau  , clpcce  d’Oic  ronge  , XV.  178. 

Rothaos  ( Adrien  , , Amiral  Hollandois  , XI.  19t. 
Nommé  a u flî  Rothas,  $01. 

Rothas  , Hollandois,  voy.  Rothaos. 

Rôti  , Ville  , IV.  j 78.  Sign.  Dddd. 

Roernde  ( Sainte  Marie  de  la  ) , Ile  , XII.  40. 

Rotondo  ( Monte) , Montagne  , 1.  xi6. 

Rotliku  , ou  Naio-Dackc.  rofcaa  , XI.  719. 

Rottalc,  forte  de  poids,  II.  1 $4. 

Rottang,  Canne  pour  s’appuyer  , X.  fis.  Nom- 
mée auflî  Rat  ang,  66 1.  Ohfervation  fur  les 
Rattangs  , XI.  404  Kaciucs  de  Rottangs , 719. 

Rotte  . Ile , XI.  *4J. 

Rotterdam  ( Ile  de  ) , XI.  lia. 

Rouba-Rouba,  Dioit  du  Royaume  de  Banda  , I. 
484  fi»  fuiv. 
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Roubendi , Place  , X.  toy. 

Roucovier  , arbte  qui  produit  la  teinture  appelléc 
Roucou  ; fa  nature  6c  compofîtion  , XV.  6 90. 

Ro.te  Chronologique , 6c  fes  divifions,  XII.  ji8. 

Rouen  , Parafol  Siamois  , IX.  17*. 

Rouge  ( Mer  ),  voy.  Mer.  Pointe  rouge, IV.  40 j. 
Rivière  rouge,  XIV.  £31  Ile  rouge,  691.  Ri- 
vière rouge , 7)9. 

Rouget , Poiflon  commun  2 Timor  , XI.  1/4. 

Rouleaux  pour  applanir  la  terre,  V.  4j8. 

Roulin  , Prêtre,  voy.  Ralin. 

Kound-Hill  , Cap,  IV.  4ff. 

Roupie,  forte  de  monnoic  , VII.  118.  Roupies 
d’or  6c  d'argent,  X.  318.  HiOoire  des  Roupies 
qui  portent  les  douze  lignes  du  Z~»d  aque  , ibid • 

Rondeau  ( Jacques  ),  F ançois , XIV.  1-7. 

Roudclan  , Officie»-  de  valeur  , Ace.  XV.  f)9. 

Roulfet  , grojfe  étofle,  VI.  nj- 

Kourc<:  Celle  d’un  V.iiilcau  Anglois,  II.  ic8.  Hô- 
telleries d'une  route  , V.  4 J J.  Route  remplie 
d’Aucs  6c  de  M dets  , 45 6.  Lo^eraens  Je 
commodités  d’une  route,  46t.  Difficultés  d’une 
roure , 46’.  Route  fort  peuplé-*,  478.  Combien 
les  vivre*  a bon  marché  fur  une  route,  48 j. 
Commodités  d’une  route,  f}!.  Route  pour  le 
Commerce,  VI.  44.  Rouie  extrêmement  diffici- 
le , 70.  Difficultés  d’une  route  , 177.  Routes  par 
des  Pays  «de Ce  1 ts  : Pourquoi  Ics'VilIcs  y (ont  dé- 
truites, f7».  Roure  commode,  j 89.  kourc  mer- 
veillcufc  , VII.  41 . Route  difficile  entre  des  Mon- 
tagnes, ro6.  Route  qui  conduit  a Kashgar , 109 
& no.  Deux  routes  pour  Lada , ri7.  Celle  du 
Nord,  ibid  Celle  du  Midi,  118.  Rouie  déferre 
& difficile,  i6<5.  Difficulté  d’une  lourc,  17 j. 
Deux  routes,  la  première,  jia.  La  fécondé  , 
JM-  Ordres  des  routes  6c  des  poflc9,  J 17.  Rou- 
te des  marchandifcs  de  l’Inde,  $7».  Route  de 
Tauris  auCatay,  408.  Roure  de  Kacliemir  à 
Kashgar  , 409.  Autre  roure  de  Kashgar  au  Catay, 
ibid  Pluficurs  Villes  fur  une  route  très  fatigante, 
417.  Diverfes  enrreprifes  pour  trouver  des  routes 
à la  Chine,  41  j fi*  fuiv.  Route  des  Caravanes  de 
Patna  . 4 $ 1.  Comment  cette  route  traverfe  les 
Montagnes,  431.  Route  qui  conduit  à Lrh  ou 
Ladak,  434.  Diverfes  routes  4Jt  fi»  fuiv.  Rou- 
tes variées , 418.  Route  Impériale,  4 66.  Gran- 
de route  jufqu’à  Péking , 469.  Route  effrayante  , 
470.  Routes  très  fréquenté  s pendant  la  chalTe 
de  l’Empereur  de  la  Chine  ,471.  Route  qui  con- 
duit à Péking  , 471.  Avis  affiché  fur  une  toute  , 
481.  Route  de  Péking  en  Tarrarie , 481  fi*  fuiv. 
Suite  de  la  route  , j8j.  Roure  par  un  Paysdeferr, 
VIII.  59.  Route  & hauteur,  64.  Route  incertai- 
ne, 18C  Beauté  d’une  route  , 119.  Route  juf- 
qu’au  Cap  de  Bonnc-Efpérance , 170.  Détail 
d’une  route  , 40  j fi»  fuiv.  Détail  d'une  autre  rou- 
te , #l  j.  Route  dangereufe  6c  pénible,  4*1. 
Route  des  Flottes  marchandes  de  la  Compagnie 
Hoilandoife  , 494  Plan  de  la  route  de  deux 
fugitifs  Anglois,  507.  Leurs  préparatifs  pour 
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prendre  a ne  antre  route,  yo8.  Route  de  Parane 
a Mafulipatao , IX.  60.  Difficultés  de  la  route 
depuis  le  Cap  de  Bonne  Efpérance  jnfqu'à  l'Ile 
de  Java  , 131.  Beauté  d’une  route  ,139-  Quelle 
route  on  annonce  à des  Jéfuitcs  Mathématiciens 
188  Route  que  des  Portugais  prennent  pour  Te 
rcodic  à Nanquin  ou  Nanking.  401.  Route  de 
Patna  au  Royaume  de  Boutan  , J40  6*  juiv.  Celle 
depuis  Mongher  jufquà  Patna,  581.  Route  par 
terre  de  Goa  à Vifapour,  X.  8 J.  Obfcrvations 
fur  les  routes  de  Perle  aux  Indes  ,131.  Route  de 
Surate  à Agra  par  Brampour  8c  Sc ronge,  ijx. 
De  Daca  à Cafambazar , 138.  Dangers  d’une 
route  jufqu'à  Mockî , 187.  Route  de  Mocka  à 
la  Cour  du  Roi  d’Ycmcn  , 191.  Idée  générale  de 
1a  route  de  Jcdo,  490.  Route  de  Nangazaqui  ou 
Nangafaki  à Kokura , 491.  De  Sinonotcki  à 
Ofacka  , 497.  D’Ofacka  à Mcaco  , yoy.  De 
Meaco  à Fammamatz  , y 11.  Polies  établies  fur 
les  routes  au  Japon  601.  Route  des  Anglois 
jufqu'à  Batavia,  XI.  77.  Celle  de  l’Ile  S.  Vin- 
cent jufqu’à  l’Ile  Sainte  Catherine  au  Bréfil , 95. 
Cuticule  toute  du  Galion  Efpagnole , 16 1.  Rou- 
te projectéc  , 110.  Route  de  deux  Vai  fléaux 
François  pour  les  Terres  Auflrales,  iy 6.  Route 
de  Japare  à Mataram  , 307.  La  meilleur  route 
dans  la  Mer  du  Sud  ,339.  Route  inftruétivc  pour 
les  Voyageurs , 34t.  Plan  d'un  Auteur  pour  une 
route,  398.  Route  que  des  Avanturiers  fe  pro- 
pofent  , 4!  y.  Divcrlcs  routes  pour  voyager  au 
tour  du  monde  , 461  6*  fuiv.  Remarques  fur  la 
fuite  d’une  route  , yoy.  Prix  qu'on  paie  pour  une 
route  par  Mer,  y 11.  Plan  8c  dtfpofuion  d’une 
route  , y if.  Route  de  S.  Lucar  à Séville,  yyi. 
Celle  que  tient  le  Voyageur  la  Paibinais,  yy  1 . 
Supputation  d'une  route  , XII.  yo.  Route  de 
Ponce  de  Lcoifdans  fon  voyage  , 17  y.  Extrêmes 
difficultés  d’une  route , 190.  Récit  de  la  route 
d’un  Volcan,  313.  Route  d’un  Voyageur  , 4 J 9* 
Route  qui  conduit  aux  Sauts  d’une  Riviere  , 
XIII  3 6.  Obfcrvations  de  Mathématiciens  dans 
leur  route,  137.  Route  de  Porto-Belo  à Pana- 
ma ,171-  Trois  routes  de  Quito  au  Maraiuion, 
383.  Route  de  ValparaiCo  a Sant  iago  , 418. 
Route  de  Quito  à Tomcbamba  , 441.  Route  par 
terre  de  Quito  à Panama,  par  le  Popayan,  4 14 
Route  Je  Cali  à Bucnavcntura  , 446-  Ufagcs 
des  Habitans  de  cette  route,  ibid.  Celle  de  Pifco 
au  Caüao  , 4? 8.  Route  par  terre  de  Caraco!  à 
Quito,  4$i.  Suite  de  cette  route,  465.  Route 
depuis  Tarqui  jufqu’à  Jaeh  , XIV.  ty.  Celle  de 
S.  Marc  au  Fort  S Jofeph  , 371.  Celle  de  S.  Jo- 
feph  à Pcnfacole  , y74.  Du  Canal  de  Bahama  à 
l’Ile  S.  Dominguc  , 377.  Erreuts  8c  embarras 
d’une  toute,  614.  Route  du  Pcrc  Charlcvoix  8c 
fes  obfcrvations,  699.  Route  par  terre  du  Cap 
François  à Leogane  , XV.  410.  Route  par  Mer, 
4M. 

Roux  , atbre  , voy.  Tobc. 

Rovcda,  Chinois,  intime  ami  des  Jéfuitcs,  V. 
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Rovles  ( Richard  ) , Anglois , commande  un  Vaif- 
feau  de  la  Flotte  d'Alexandre  Sharpcy  ,1.  y 16. 
11  écrit  la  Relation  de  Ton  voyage  , ibid.  L* 
tempête  l'ayant  féparé  de  fon  Amiral, il  va  à 
Priaman  , y 40.  Les  vents  brifent  fie  emportent 
le  màt  de  fon  VaifTcau.  11  le  retrouve  & on  le 
rétablir.  Rowles  va  chercher  fon  Amiral  à Ma- 
dagafear  8c  à Zanzibar  , ibid.  Il  fc  laide  conduite 
par  le  vent  » 541.  Voulant  vifucr  le  Roi  de 
Kauquomorra  , à peine  touche-t’il  le  rivage 
qu’il  cft  enveloppé  SC  enlevé  par  les  Infulaires  , 
ibid.  Les  Ncgrcs  attaquent  fon  VaiiTcau  , f 4 z • 
Retour  de  ce  Bâtiment  en  Europe , y 4 3 . Lumiè- 
res qu’on  a fur  fon  infortune.  Détail  tiré  de  deux 
lettre  à ce  fujee,  ibid.  Autres  explications  fur 
ce  voyage  info.tuné  , 544. 

Rowry , Capitaine  d’un  Bâtiment  de  Briftol , 8c 
fervice  que  deux  Vailfcaux  Anglois  lui  rendent  , 

III.  4 J ?• 

Roxclane,  Riviere,  nommée  auffi  Riviere  de  S. 
Pierre  , XV.  49  j. 

Roxo  ( Cabo  ),  voy.  Capo  Roxo. 

Roxo  (Rio  ),  8c  fon  embouchure  , II.  yxo. 

Royal,  8c  tout  ce  qui  a tapport  à ce  nom  , voy. 
Royal , gros  Oilcau. 

Royal,  gros  Oifean:  voyez  fa  figure  à la  planche, 
111.  3 o j.  PoifTon  Royal,  ou  le  Nègre,  Sc  fa 
figure,  IV.  xy8.  Ce  poiffon  cité,  61  y.  Une 
clpecc  de  Lion  porte  auifi  cc  nom  , V.  8 6-  lies 
Royales , XI.  43,  Leur  deferiptiou  , 363.  Port- 
Royal  , XII.  474.  Plan  de  Port- Royal  Sc  de  fes 
environ.  Ile  de  Port  Royal , ibid.  Fleuve  Royal , 
XIV.  xj 7.  Port  Royal,  367.  Les  François  font 
établis  à Port  Royal  , 393.  Situation  de  ce 
Port,  ibid.  Conceflîon  de  Port- Royal  , < 94 . 
Comment  Port- Royal  fc  fouticnr  , ibid.  Etabhï- 
fement  des  François  dans  l’Ile  Royal  , autrefois 
Cap  Breton  ,471.  L’Ile  du  Cap  Breton  nommée 
Ile  Royale  , 6 73.  Communications  podiblcs 
dans  l'intérieur  de  l’Ile  , 677.  Son  climat  8c  fes 
productions,  <78.  Habitans  naturels  de  l'Ile 
Royale  , 68 0.  Conduite  que  la  France  tient  avec 
eux.  Leurs  ufages,  ibid.  Fort  Royal,  3c  fon 
attaque  par  Ruytcr , XV.  yoi.  Baie  nommée 
Port- Royal , t 77.  L’IÜhme  de  Port- Royal  baif- 
fée  par  un  Ouragan,  384. 

Royamban  , Tribunal , voy.  Poyambara. 

Royas  ( Dicgue  de  ) , Officier  Efpagnol , XIII.  131, 
Informations  fur  les  découvertes  de  cet  Efpa- 
gnol , nommé  auffi  Diego  de  Koyas,  178.  Scs 
Troupes  marchent  contre  Carvajal , 179.  Car- 
vajal  les  défait,  ibid.  Rq>ms  , ciré , tlj.  ttf.' 

Rovas  ( Gomcz  ) , Capitaine  Efpagnol , XIII.  1 11. 

Royer,  Jéfui te  Mathématicien,  IX.  176. 

Rua  ( Alonjo  Pcrez  de  la  ) , Capitaine  Efpagnol , 
XIII.  x4x. 

Rua-drccha  , Grande  8c  belle  rue  de  Goa , VIII. 

%6t. 

Ruba  ( Biram  ) , voy.  Biram  Ruba. 
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Rubani , nom  des  Pilotes  de  la  Mer  rouge , 6c  d'où 
vient  ce  nom , I.  if6. 

Rubcb,  Rivicre,  X.  107. 

Rabio  , d’Aunon , 6cc.  voy.  Aunon  ( Diego  Mar- 
ci llo  Rubio  d‘  ). 

Rubis  : Lieu  d’od  on  en  tire  ,1.  8f.  Poignards 
garnis  de  rubis,  147.  Rubis  de  la  belle  cfpcce, 
VI.  48 f.  Mines  de  mbis,  VII.  au.  Un  rubis 
d’un  prix  ineftimable  , 3 64.  Baftion  nommé  le 
Rubis  à Batavia , VIII  48  3 . Rubis  qu’on  tire  de 
pluficuts  Rivières , Î49.  Rubis  du  Pégu , IX.  567. 
Deux  Contrées  d’où  fe  tirent  les  rubis , XI.  681. 
Mines  de  rubis,  XIII.  *99. 

Rublenan  ( Godefroi  ),  cité,  VII.  ij. 

Rubruquis  : Sa  Géographie  éclaircie  , V.  517. 
Journal  de  ce  Millionnaire  Européen,  VI.  548. 
Cité,  tji.  Guillaume  de  Rubruquis  Capucin  , 
envoyé  en  Tartarie  par  S.  Louis , VII.  148.  Car- 
te pour  fon  voyage  dans  les  parties  Oricntaless 
du  monde,  16j.Il  cl)  dépéché  en  Tartarie  par 
le  Roi  S.  Louis,  164.  Son  départ , 16  j.  U arrive 
à Soldaia.  Son  équipage,  ibid.  Préfens  qu’il  fait 
a un  Prince  Tarcare  , 1 66.  Il  part  pour  la  Cour 
de  Sartak.  Route  déferre  &:  difficile,  ibid.  Pré- 
dications de  Rubruquis , 167.  Il  arrive  au  bord 
du  Tanais.  Comment  il  le  pafle  , ibid.  Il  arrive 
à la  Cour  de  Sartak , 168.  Audience  du  Prince. 
Il  dépêche  des  Envoyés  à laCour  de  Baatu.  Leur 
route.  Audience  qu'ils  reçoivent  du  Prince  Baatu, 
ibid.  Rubruquis  cft  obligé  de  fc  rendre  à la  Cour 
de  Mangu-khan,  1 69.  Habirs  qu’on  lui  donne 
pour  le  voyage.  Incommodités  de  la  marche, 
ibid . Défintcrcflement  des  Envoyés  , 170.  Ce 
que  Rubruquis  rapporte  touchant  le  Prêre-Jcan, 
17  t.  Il  part  de  Kaylak  , 173.  Difficulté  de  la 
route.  Rubruquis  charme  le  Diable,  ibid . Suite 
de  la  route  des  Envoyés,  176.  Ils  arrivent  à la 
Cour  de  Mangu-khan.  Leur  réponfe  aux  ques- 
tions qu’on  leur  fait , ibid.  Confcil  qu’un  Moine 
lui  donne  , 177-  Froid  extrême  du  Pays.  Audien- 
ce que  les  Envoyés  obtiennent  du  Khan.  Ce  qui 
*’y  palfe,  ibid.  Réponfe  de  l’Empereur,  178. 
Ce  Prince  accorde  deux  mois  de  repos  aux  En- 
voyés. Connoilfances  qu’ils  font  à fa  Cour,  ibid. 
Séjour  de  l’Aurcur  à la  Cour,  179.  Il  fait  rougir 
le  Moine  Scrgiusdc  fon  impofture,  180.  Secours 
accordé  aux  Envoyés.  Cérémonies  qui  leur  font 
inconnues , ibid.  Malheur  arrivé  au  Compagnon 
de  Rubruquis,  181.  Hiftoire  d’une  Croix,  181. 
Le  compagnon  de  Rubruquis , obtient  grâce. 
Maladicd’une  Impératrice  , 8c  remedes employés 
arScrgius&  Rubruquis,  ibid.  Gué  ri  fon  de  cette 
mpératticc  , 18  j.  Obfcrvation  de  Rubruquis  , 
*84.  Région  miférablc  & fans  Villes,  ibid.  HiG 
toirc  racontée  â Rubruouis,  i8j.  Voyage  de 
l'Auteur  à Karakanim , ibid.  Orage  qui  s’élève 
fur  la  route , x86.  Arrivée  des  Envoyés  à Kara  • 
karum  , ibid.  Rubruquis  pcnfeàfon  dépare , 188. 
Termes  dans  Icfquclsie  Khan  le  congédie  , 1S9. 
Faveurs  que  le  Khan  leur  accorde,  190.  Aüairnus 
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du  Compagnon  de  Rubruquis.  Il  prend  le  parti 
de  s’arrêter  en  Tartarie.  Préfens  qu’on  fait  aux 
Envoyés,  ibid.  Dcfcrts  uuc  Rubruquis  traverfe, 
*91.  Dangers  auxquels  il  cft  expofé.  Il  rencontre 
le  Prince  Sartak.  Il  arrive  au  Camp  de  Baatu, 
ibid.  Il  prend  le  parti  de  palTer  par  la  Perfe,  191. 
Il  part  avec  un  Jugur  pour  guide.  Il  defeend  le 
Volga.  Suite  de  la  route  , ibid.  Rubruquis  ren- 
contre cinq  Frères  Prêcheurs,  195.  Il  écrit  fa 
Relation  au  Couvent  d’Acrc  . 196.  Oblcrvations 
de  l’Auteur  fur  l'état  des  Infidèles  & fur  la  con- 
version des  Tartarcs , ibid.  Ses  éclaircilfcmcn» 
fur  les  moeurs  6c  ufages  des  Mongols,  197  £ 
fuiv.  Hiftoire  racontée  à Rubruquis,  joj.  Pou- 
voir qu'il  attribue  aux  Prêtres  Tartarcs , jo 6. 
Caraétcrc  de  Rubruquis,  j 11.  Cité,  jij,ji4. 
Différence  entre  fa  Relation  8c  celle  de  Marco- 
polo,  J 48. 

Ruches,  8c  miel,  III.  joi. 

Rudhin  , Place,  VII.  66. 

Rue  ( M.  de  la  ) , Officier  François , 8c  ce  qu’il  fait 
au  Siège  d’Arguim,  II.  441.  Il  fe  faifit  d’un 
VailTcau  Danois  8c  d’un  Bâtiment  Hollandois, 
y 1 8.  Il  veut  battre  la  Place  de  Bi/Tao,  r 39. 

Rufifco,  lieu  où  les  Normands  ont  un  Etabliffe- 
ment,  II.  414  & fuiv.  Traité  que  le  Roi  de 
Rufifco  fait  avec  une  Compagnie  Françoife  , 
4 *6 , 448.  Chemin  par  terre  allez  commode  d’un 
fort  à Rufifco , 4 jo.  Planche  de  ta  vue  de  Rufif- 
co, 464.  Defcription  de  Rufifco  nommée  auffi 
Rio  Frcfco  ,4 6 j.  Bois  dont  la  Ville  cft  couverte , 
466.  Les  Officiers  du  Damcl  y réfidenr.  Chaleur 
exceffivc  du  Pays  Comment  les  Nègres  de  Ru- 
fifco aiment  le  PoilTbn.  Baie  de  Rufifco  que  les 
François  nomment  Baie  de  France.  Abondance 
des  troupeaux,  ibid ; Nombre  des  maifons  & des 
Habirans,  467.  Figure  fit  caraétcrc  des  Habi- 
tans.  Réception  d’un  Général  François  à Rufifco  , 
ibid.  Rufilco  nommé  auffi  Travifco  , III.  jf. 
Grande  quantité  de  poifibns  de  plufieurs  forres 
à Rufifco,  31  j.  Situation  de  la  Ville,  ij6. 
François  à Rufifco,  nommé  autrement  Rufifque, 
VIII.  *65. 

Rufifque,  voy.  Rufifco. 

Rufo , Roi  d’Hidalcan , après  la  mort  de  Sabay  fe 
faifit  des  Etats  de  ce  dernier  8c  les  donne  à fon 
fils  Ifmaël,  I.  it  j.  Doute  fur  ce  nom,  voy.  U 
Note  ( a ) , ibid. 

Ruines  majeftueufes  , XIII.  440. 

Ruülcaux  , voy.  Rivicrcs  fans  noms. 

Ruitcr,  Amiral  Hollandois,  XI.  j*8.  Cité,  ibid. 

J 14- 

Ruiz  , Efpagnol  , Xm.  100. 

Ruiz  ( Barthelcmi  ),  Pilote  Efpagnol , XIII.  4*. 

Ruiz  de  Galan  ( Dom  François  ) , Officier  Efpa- 
gnol , homme  dur  jufqua  la  cruauté  » XIV.  6 f. 

Ruko  , Prunier  cqmmun  , XI.  698.  Pommier 
nommé  Ruko  Rcilûn  , voy.  Kai'kin. 

Rukuchcl , lieu  , VH.  394. 

Kum  , forte  de  liqueur  extraite  du  fucre , III.  84. 

Le 
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le  Commerce  da  Rum  avangcux  dans  !a  faifon 
des  pluies,  90,  137.  Vaillcau  chargé  de  Rum , 
f*«. 

Rum,  ou  Kcrman  , VII.  J 54.  Sultan  Kalifc  de 
Rum  , 1 8z. 

Rumbo  (Pointe  de),  5c  commerce  qui  s’y  fait, 
III.  14.  Port  de  Rumbo,  loi. 

Rumcna  (Pointe de),  XIII.  foo. 

Rumgambokf,  arbre,  voy.  Kcmboku. 

Rumi-Kan,  appelle  d'abord  Muftapha,  5c  qui  fous 
ce  premier  nom  fecourt  la  Ville  de  Diu  ,1.  1 3 1. 
Le  Roi  de  Cambayc  te  récompenfe,  lui  dom.c 
cette  qualité  de  Rumi-Khnn,  5c  pourquoi  ,131. 

Rumi-kham  , fils.de  Khojah  Zatfar  fucccde  au 
commandement  de  fon  pere , avec  le  defir  de 
vanger  fa  mort,  I.  103.  De  concert  avec  Jnzar 
Kham  , il  entreprend  un  afiaut  général  contre 
les  Portugais  à Diu  , ibid.  Ce  Général  More 
traite  indignement  Corrca  Portugais,  5c  lui  fait 
couper  la  tête  , 108.  Il  tourne  le  dos  pour 
rallier  fes  troupes  débandées,  no.  Après  setre 
défendu  jufqu'au  dernier  foupir  fa  tète  cft  ap- 
portée au  Gouverneur  à Diu,  an. 

Ruminagui , Commandant  Indien , prend  la  fuite, 
XIII.  67.  Il  veut  s’emparer  du  Trône,  79.  Sa 
cruauté  , 80.  Il  fait  tuer  fes  femmes  ,81. 

Rumos,  Nation,  I.  3 63. 

Rumphius , Hifio  icn  , XIV.  177. 

Rums , Viltc , 5c  fit  pofîtion  , k 1 38.  Ce  nom  don- 
né  aux  Egyptiens  commerçansà  Achin , 376. 

Rup-cheu , nom  dune  porte  de  la  grande  Muraille 
de  la  Chine  , VI.  37 9. 

Rupert,  Ile,  XI.  41  & 43.  Rivière  & Prince  de 
ce  nom  , XIV.  $39. 

Rus,  fils  de  Japhcc , VII.  3 6.  * 

Rufiing,  Anglois,  5c  fou  extravagance  dans  une 
maladie,  III.  79. 

Ru  fiel  ( John  ) , nom  Anglois  que  prend  un  nom- 
mé Jean  Lopcz  Portugais  , Capitaine  d’un  Vaif- 
feau  de  Pirates,  II.  313.  Ses  emportemens  5c 
fes  menaces.  Il  fc  fait  amener  Roberts  Patron 
d une  Chaloupe  Angloifc , 5c  le  maltraite  , ibid . 
Difcours  de  ce  Pirate,  5c  réponfe  de  Roberts, 
326.  Ruficl  clF  admis  à l'Audience  du  Général 
des  Pyrates  avec  les  prifonniers  Portugais  ,318. 
Récit  de  fon  expédition,  ibid.  Il  ne  trouve  point 
d’argent  dans  une  Ile , 319.  Sa  fermeté  à répon- 
dre a Ton  Général.  Suite  de  fon  récit , 5c  fes  me. 
naces , ibid.  Pour  l'intérêt  commun  il  veut  vio- 
ler la  loi  des  Pirates,  330.  Ses  proportions  à 
Roberts  , 33».  Sophifmc  de  Ruficl  pour  gagner 
ce  dernier,  333.  Souper  qu'il  donne  â Roberts  , 

& fes  circonfianccs,  334.  Nouveaux  outrages  de 
Ruficl , 3 3 3.  Sa  furieufe  obfii  nation.  Il  emmené 
Roberts  fur  fon  bord,  leur  dernier  entretien, 
ibid.  Sa  raillerie,  3 3 6. 

Ruficl,  Commandant  d’un  Vailfcau,  efk  envoyé 
pour  rétablir  5c  garder  le  For;  de  James , 111, 15. 

RulTel , Colonel  y III.  398. 

Rufics , voy.  Rufiic, 

Tome  XV U 


MATIERES.  617 

Rufiic  : Ambafiade  de  Rufiîe  à la  Chine,  V.  303 
& fuiv . Par  où  les  Rufiicns  viennent  à la  Chine , 

VI.  1 18.  Terme  humiliant  changé  en  faveur  des 
Rufiicns,  383.  Sibérie  Rufiic n ne , 347,  Con- 
quête que  les  Rufiicns  font  d'une  partie  de  la 
Tartaric  , ibid.  Rufiicns , cités , 349.  Comment 
les  Rufiicns  nomment  les  Mancheous  , 563. 
Ménagcmens  d’un  Khutuktu  pour  les  Rufiicns , 
J97.  Ville  deferte  decouverte  parles  Rufiicns, 

VII.  xi.  Forme  5c  fujec  de  feuilles  de  papier  de 
foie  qu'ils  y trouvent,  ibid.  Autres  découvertes 

ar  les  Rufiicns:  Autre  plus  recente  , 11.  Une 
ranche  des  Eluths  fous  la  proteétion  de  U 
Rufiic,  1 6.  Les  Rufiicns  nommés  Voufcs,  67. 
Les  Rufiiens  défaits  dans  une  bataille  , 94.  Les 
Ulbcks  attaquent  des  Forts  bâtis  par  les  Rufiicns , 
14^  Traité  qui  trompe  les  Rufiicns,  ibid . Les 
Rufiicns  mafiacrés  avec  leur  Chef,  147.  Con- 
uctc  de  Kipfak  par  les  Rufiicns,  163.  învafioa 
es  Rufiiens,  183.  Ils  y vérifient  tous  , ibid. 
Ambafiâdeur  Ulbck  à la  éour  de  Rufiîe,  xox. 
Ce  que  Marco- Polo  dit  de  la  Rufiîe  ,333.  Con- 

Î'tcs  de  Sclingha  entre  les  Chinois  5c  les  Ruf- 
tens  , 447.  Réponfe  des  Ambalfadeurs  Rufiiens  , 
4*4*  Caraélcre  d’un  Envoyé  Rufiien , 473.  Vi- 
fitc  qu’il  fait  aux  Jéfuices,  474.  Voyage  dcc 
Rufics,  XV.  16%  O fuiv. 

Rufiiens,  voy.  Rufiic. 

Ruftack  , lieu  conftdérable  , X.  203. 

Rufuan  , allure  la  mort  d’un  Amiral  Anglois  8c  d« 
tous  les  gens  de  fa  fuite  , II.  10. 

Rutcnfcls  ( Jacques),  Ecrivains,  cité  , VI.  16 . 
Rutland , Anglois , prifonnicr  dans  l’Ilc  de  Ccylan  , 

VIII.  4?7-  Projets  qu’il  fait  pour  fa  liberté  , 
voy.  Knox  ( Robert  ). 

Ruttcr  ( William  ) , Voyageur  Anglois , écrit  la 
relation  de  fon  voyage,  I.  181.  Eclaircificmcns 
fur  les  relations  de  ce  voyage.  Ce  que  les  Anglois 
font  fous  la  conduite  de  ce  Capitaine  , ibid.  & 
fuiv. 

Ruwenort  ( Gilbert  ) , Maître  d’Hôtel  d’une  Am- 
bafiadje  Hollandoife,  V.  31t. 

Ruydas , Capitaine  Espagnol , 6c  pluficurs  autres 
donc  les  corps  fc  confcrvcnt  gelés,  XIII.  89. 
Ruy-Diaz  de  Gufman,  XIV.  76. 

Ruyge  Hoeck  , Cap  , IV.  fi.  Le  même  que 
Monte  del  Diabolo , 70.  voy.  Mango  ( Monta- 
gne de  ). 

Ruvl  ( Acrt  Cornélifz  ) : Rapport  de  ce  Hollan- 
dois,  VIIL  107. 

Ruytcr , Hollandois , oblige  le  Gouverneur  Anglois 
du  Fort  de  Goréc  à fc  rendre  à diferérion  , II. 
447*  Il  enlevé  le  Château  de  Cormantin  à une 
Compagnie  Angloifc,  III.  1.  Il  détruit  un  Fort 
Anglois,  5c  butin  qu’il  fait,  iff.  Cet  Amiral 
cft  chargé  de  venger  fa  Nation , IV.  33.  Sign.  G. 

Il  fe  rebute  de  1 attaque  du  Cap  Corfe  , 34. 
Sign.  G.  Il  reprend  le  Fort  de  Nafiau , 6 t.  Son 
expédition  contre  Cormantin  , 67.  Ses  troupes 
d’abord  repou  liées , *S.  Il  cil  fccouru  par  les 
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Negrts.  Défen(e  des  aflîdgds.  Le  Foit  lui  efl 
Lvié  , ibid  Ruytcc  attaque  le  Fort  Royal  de  la 
Martinique,  XV.  joi. 

Ryertz  { Cornélius ),  Commandant  Hollandois, 
fc  tend  , V.  (87.  Comment  traitd.  Déclaration 
qu'on  lui  fait , te  fa  réponfe  , ibid.  Sa  paflion 
pour  un  Etablillcment  a la  Clone  , 588.  Cité, 
389.  lied  racheté  , un  autre  lui  fucccdc,  3 9 x. 
Ryfvrick , Fort,  YIII.484. 

S 

S A I arbre,  XI.  70).  Arbriflcau  de  ce  nom,  709. 
Sa  ( Conltancc  Rodrigue  de  ) , ou  d'Almcyda,  Da- 
me Portugaile  , luit  fon  mari , II.  184. 

Sa  ( Emmanuel  de  ) , Portugais  , XIV.  117. 

Sa  ( Garde  de  ) , Portugais  , fait  renoncer  le  Roi 
de  Rantam  à fon  entreprife  , I.  114.  Il  fortifie 
Bafaïm  & oblige  le  même  Prince  d’en  lever  le 
liège  ,1)4*  Nommé  aulli  Dom  Garde  de  Saa  , 
IX-  37°- 

Saa  ( Dom  Garde  de  ) , voy.  Sa  ( Garcic  de  ). 
Saada , Ile  , une  des  Comoics  , I.  470.  Commerce 
& humanité  des  Habitans  , ibid. 

Saaga  X.  yyy. 

Sa.imoto  , Ile  , autrement  nommée  I label  le  , XII. 

1 4. 

Saamouna  , bel  atbre  de  figure  extraordinaire , 3c 
fon  fiuit , XI.  444. 

Saana  , ou  Zcnan  , Ville  , voy.  Zenan. 

Saavcdra  , Officier  Efpagnol  . XIII.  114. 

Saba  . Ville  de  Pcrfe  ,1.  * ! j.  Tradition  des  Abyf- 
fins  fur  la  Reine  de  Saba,  177.  Reine  de  Saba, 
citée  , V.  nf  Le  Paillon  maquereau  porte  aufli 
ce  nom  , X.  4 73. 

Saba  , Ile  , une  des  Antilles , XV.  *73. 

S.ibaa  , II  499- 
Sabaku  , X.  y 3 4* 

Sabanda  , Royaume  , V.  *13. 

Sabandar,  qui  fe  rend  abord  d’une  Flotte  Hol- 
landoife  , VIII.  98.  Don  office  de  ce  Sabandar , 
loi.  Un  Sabandar  maflacré  à Bancam  , 383. 
Sabani , graine  , VIII.  153.  Cette  drogue  , citée, 
XI.  67 y. 

Saba nos  , Peuples  , voy.  Subanos  , Province. 
Sahaucé  , a bre , XIV.  310. 

Sabay  , Seigneur  ou  Prince  d'une  Ile  appellée  Goa, 
I.  49.  Un  Portugais  banni  fe  retire  auprès  de 
lui , y 4.  Un  Roi  de  Dckan  porte  le  meme  nom, 
106.  Naillance  , fortune  & mon  de  Sabay  Roi 
de  Goa  , 1 1 3.  Palais  qu’il  bâtit,  ibid, 
Sabawzar,  Ville,  VII.  413. 

Sabbegi  , forte  de  vin  de  Palmier,  III.  139. 
Sibdatitfa  , Plante  , & fon  fruit*  XI.  444. 

Sabdcr  Aly  Kam  , Prince  Indien  , IX.  419.  Hu- 
miliant Traité  de  ce  Prince,  613.  Vifitc  qu’il 
rend  au  Gouverneur  F’inçois  de  Pon  liclu'ry, 
4 31.  Ses  derniers  témoignages  de  reconnoiflan- 

CC,  6 3 t. 

Sabdcr- Sahcb , Prince  Indien , IX.  619.  Cité, 614 
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Sabcrgau  , Village  , VIII.  444, 

Sabcta  ( Pointe  de  ) , XII.  16. 

Sabgos,  Province  , VIII.  401. 

Sabi , ou  Xavier , Ville  Capitale  du  Royaume  de 
Juida  , III.  y 00.  Comptoirs  de  Sabi  brûlés. 
Grandeur  de  cette  Ville , ibid.  La  Ville  de  Sabi 
abandonnée  & prife  par  les  Dahomays  vain- 
queurs, y 17.  Sabi  ou  Xavier,  principale  Pro- 
vince du  Royaume  de  Juiia  , IV.  173.  Marché 
de  Sabi , 179.  Foire  champêtre  de  Sabi  5c  fes 
circonihnccs  Alimens  , denrées  3c  marchandi- 
fes  oui  s’y  vendent , ibid.  Enttéc  du  'cigncur 
d’Ardra  dans  la  Ville  Je  Sabi,  317.  Situation 
& defeription  de  la  Ville  de,  Sabi , 360.  Elle  cft 
aufli  nommée  Xavier  3c  Sabié.  Combien  elle 
étoit  peuplée  avant  la  révolution  , ibid  Vue 
des  Comptoirs  Européens  de  Xavier  ou  Sabi  , 
Ki. 

Sabia  , Pays  , X.  330. 

Sabié  , voy.  Sabi. 

Sabine  , arbriflcau , XI.  713. 

Sable  ( Pointe  de  ) , Baie  , II.  40 y. 

Sable,  qui  rend  de  giands  fervices,TII.  48.  Con- 
trée nommée  Sable  rouge  , 3c  pourquoi , V.  1 37. 
Montagne  du  Sable  rouge,  138.  Sable  d’or  3c 
d'argent  dans  des  ruifleaux  . VI.  fo.  Contrée 
nommée  Sable  blanc,  voy.  Karakum.  Sable  6c 
Mines  d’or  , 87.  Rivière  du  Sable  d’or,  93. 
Grand  Défett  doSablc  , VII.  114-  Sable  d’or 
dans  des  torrens  , 14t.  Sable  d'or  dans  une  Ri- 
vière, 33  t.  Ile  nommée  de  Sable  , XIV.  <90. 
Sort  de  quarante  François  dans  Pile  de  Sable  , 
ibid.  Nation  du  Sable  8c  du  Talon,  487  Ri- 
vière de  Sable  , 707.  Fort  François  de  la  Pointe 
de  Sable,  XV!  4çy. 

Sable  , animal , autrement  nommé  Infîre  , V.  87. 
Fourrures  de  Sables , xichcfle  d’un  Diftrift  Chi- 
nois , VI.  88, 

Sables-brûlés  ou  Lybic-maririme  , II.  431. 
Sablonicrc,  François,  XIV.  6 19. Cité,  4 10. 

Sabo , Royaume  ; Vifitc  que  le  Roi  de  Sabo  8c  au- 
tres Princes  font  aux  Anglois , III.  374.  Carac- 
tère du  Roi  de  Sabo,  35,0.  Singulières caielïls 
de  fes  femmes  , J91.  Ce  Prince  le  fait  honneur 
du  calme  de  la  Mer,  391.  Le  Roi  de  Sabo  per- 
met l’ércélion  d’un  Fort  à Mat/ri  , IV.  10.  Mé- 
contentement des  Nègres  de  Sabo  contre  les 
Hollandois,  13.  Royaume  de  Sabo,  ty. 
Sabongo,  Ville,  VIII.  343. 

Sabor  ( Cap  de  ) , XII.  78. 

Sabos  , ou  Sovafcn  , Chefs  de  Provinces  , IV. 
4i4. 

Sabot  de  la  Vierge  du  Canada , Plante  , XV.  zj  6, 
Sabou  , Royaume  , UI.  333. 

Sabrago  , avec  un  autre  Turc  apportent  un  préfent 
à un  Capitaine  Anglois,  II  46. 

Sabran  ( M.  de).  Envoyé  de  France,  X.  iiy.  Il 
part  pour  Vcnifc,  ibid. 

Sabrangh , lieu  p;c$  de  Paranc  , TI.  104. 

Sabicbou , ou  Souvciabo  , Village,  III.  419. 


-Stgitized  by  Google 


TABLE  DES  MATIERES.  Ci 


Sabres,  des  Negres,  & figures  de  cette  forte  d'ar- 
mes, IV.  100.  Autres  figures  de  Sabres,  197. 
Forme  des  Sabres  des  Peuples  de  Juida,  343. 
Forme  de  ccui  des  Malayens  , 347. 

Sabrun  , Ville , VU.  14a.. 

Sabu  , Pays,  IV.  31  Les  Habitans  fe  joignent 
aux  Comméoiens  pour  éviter  leur  ruine,  i6  , 
38.  Etendue  du  Royaume  de  Sabu  ,38.  Sa  Fer- 
tilité. Les  Nègres  du  Pays  ha  1 lient  les  Hollao- 
dois  , ibid  Guerres  d*un  Roi  de  Sabu  aux 
ucltes  le  Prince  fon  Fils  met  fin  , 59.  Situation 
e la  Ville  de  Sabu  , ibid 

Sabuda  , Ile , 8c  fa  defeription , XI-  130..  Scr Ha- 
birans  *131.  Leur  commerce,  ibid . 

Sabuki  , ou  Ro  , plante,  XL  706. 

Saburofima  , Ile  , X.  334. 

Sabuci , Tortue  de  terre  , XIV.  x 37. 

Sac  ( Grand  cul  de  ),  Habitation  , XV.  J ai. 

Saca  » animal , VIII.  604. 

Sacaben  , XII.  30. 

Sacaja  , Province , X 6fi. 

Sacar  mambu  , fucrc  infipidc  , VIII.  *17. 

Sacatepcques  , Montagnes  . XIJ.  491. 

Sacatul^,  Ville,  XII.  431. 

Sacavarly,  Roi  des  Chmgulais,  VIII.  J31. 

Sacay  , Ville  , X.  *43- 

Sacerdoce  , voy.  Piètres. 

Sachcm  (Grand  ) Roi  Indien , XIV.  316. 

Sa  chcu-fu  , Ville,  VI.  17  C'cft  la  Capitale  d’ufle 
Province  , 38. 

Sa-chi  hu  , Prince  Tartarc  , VII.  74. 

Sack  , nom  que  les  Anglois  donnent  aux  vins  de 
Canaric . 11.  140. 

Sackar,  Ville  marchande,  VIII.  41 6. 

Sackay  , grande  Ville  au  Japon  , JI.  1x0. 

Sacku  , X.  j 31. 

Sacotay , Pays,  IX.  413. 

Sacramalon  , herbe  potagère  , XV.  710. 

Sacrement  ( Saint  ) , Lac  du  XIV.  <co. 

Sacrifices  ( Ile  des  ) , 8c  d’où  lui  vient  ce  nom.XIl* 
149. 

Sacrifices  : Jeune  Portugais  facrifié  aux  Idoles , 
1.  1x9.  Sacrifices  des  Chinois  de  Java  , 416. 
Sacrifice  fort  fingulicr  des  Ganches , II.  xfi. 
Sacrifice  barbare  aux  Iles  Canaries,  190-  Céré- 
monies d'un  facrifice  de  l'Empereur  deBiifao, 
JSi.  Sacrifice  des  Ncgrcs  , III.  109  6»  fuiv. 
Deux  facrifices  humains , j 1 1 £ fuiv.  Sacrifice 
de  quatre  mille  Negtes,  3x0.  Autre  facrifice  de 
quatre  cens  Negres , 3x1.  Sacrifice  pour  Tarnc 
d unNcgre,  IV.  **48.  Sacrifices  humains  , 133. 
Efclaves  facrifiés  : Cruauté  des  exécutions  , ibid 
& fuiv.  Sacrifices  faits  à la  Mer,  301.  Hommes 
facrifiés  , 339.  Sacrifice  pour  les  Grands  de  Bé- 
nin, 4t  3.  Sacrifices  des  Giands  du'mème  Royau- 
me de  Bénin  , 417.  Sacrifice  d’une  Fille  que  la 
Reine  de  Singa  fait  au  Diable  , V.  37.  Sacrifice 
de  l’Empereur  du  Monomotapa  aux  Munmos 
ou  à fes  ancêtres,  1x7.  Ceux  Faits  à une  Idqle 
affreufe , 148.  Sacxifice  à l’Idole  d’un  fameux 


Temple , 134.  Temple  8c  facrifice  Chinois,  341* 
Defeription  d’une  proeeftion  pour  un  Sacrifice  9 
VI.  38X.  Tribunal  des  Sacrifices,  4x3.  Si  les 
Tartarcs  font  des  Sacrifices  fanglans  à la  mort 
de  leurs  Khans , VII.  3X.  Sacrifices  faits  au  Dia- 
ble , VIH.  331.  Sacrifices  Idolâtres,  IX.  1 90. 
Sacrifices  qui  fc  font  à Confucius  , XI.  387.  Sa- 
crifices qui  fe  font  aux  Ancêtres  , 3*9-  Sacrifice* 
pour  les  Ancêtres,  ibid.  Ile  des  Sacrifices,  8c 
8c  d’où  lui  vient  ce  nom , XII.  149.  Les  Sacri- 
ficateurs du  Méxique  portent  l’Empereur  à la  # 
guerre  , 4c  3.  Cimetière  des  Sacrifices  , 344. 
Planche  de  la  forme  de  ce  cimeticre  , ibid.  Sa- 
crifices humains  , 343.  Ceremonies  qui  les  ac- 
compagnent , ibid.  Autres  Sacrifices  d’écorche- 
raent  d hommes  , 346.  Combat  entre  le  Sacri- 
ficateur 8c  la  vi&ime  , 347.  Sacrifices  8c  Conful- 
tationsdu  Pérou,  XHI.  370.  Sacrifice  8c  fort 
des  Viétimcs,  XIV;  3x0. 

Sactificio  ( Ile  de  ) XI.  J79.  Ile  dos  Sacrificio*, 
XII.  3x3. 

Sacrificios  ( Ile  dos  ) , voy.  Sacrificio  ( Ile  de  ). 

Sa&es  , cfpcce  d’orge  , VIL  433* 

Sacualpa  , Bourg , nommé  aulli  Sainte  Marie  de 
Zoiaba,  XII.  490. 

Sada,  X.  314. 

Sadadonne , Officier  Japonois , voy.  Saddadona. 

Sadaghin , Rivière  donc  une  Tribu  prend  le  nom  , 

vii. 

Sadda , Village , X.  304. 

Saddadona,  Fils  du  Secrétaire  d’Etat  du  Japon, 

8c  Préfent  que  les  Anglois  lui  font,  II.  138.  U 
cft  Secrétaire  du  Roi  de  Jedo,  1(4.  Cet  Offi- 
cier , nommé  aufîi  Sadadonpe  , Préfident  dix 
Confcil  du  Prince *dc  Jedo , VIII.  411.  Com- 
ment il  reçoit  les  Holiandois.  Préfens  que  les 
Hollandois  lui  font  , ibid. 

Sadcl , Ile,  II.  311.  Le  Domaine  abfolu  de  cette 
Ile  accordé  aux  François,  y 18. 

Sado,  ou  Sasju,  Province,  X.  331.  Mines  d’or 
dans  la  Province  de  Sado  ,434. 

Sadoul-Serrail , Place,  X.  130. 

Sadras  , Etablilfcment  Hollandois  , IX.  6 19. 

Sadrafpatan  , petit  Bo-irg,  VIII.  849. 

Sadfin,  Lychnis  fauvage  , XI.  704. 

Sael , Royaume,  8c  la  ficuation  , I.  137.  Horri- 
bles excès  que  les  Portugais  y exercent , ibid. 

SaFani- al-Bahr , Ile  : Ce  que  ce  nom  fignifie  , I. 
189.  Sa  pofttiou , fon  étendue  8c  fes  Ports , ibid. 

Safar,  nom  de  mois,  VIL  38*. 

Saffi  , Port , voy.  Afafi. 

Salfran  , ( Rivière  de  ),  autrement  appellée  Rivière 
jaune,  V.  x 38.  Iles  flottantes  fur  cette  Riv.  139. 

Sanan,  impolc  un  Tribut  aux  Turcomans,  VII. 
168.  Il  y employé  la  Force  des  armes , ibid. 
Son  fuccefieur , 169.  Ville  qui  efl  le  partage 
de  fes  defeendans,  X7J. 

Saga,  ouConduri,  petites  feves  8c  leur  ufage9 
VIII.  1 36.  On  croit  cc  ftuit  vénimeux,  XL  676. 

Sagadabok,  Rivictc , XIV.  5x4. 

iii  i ij 
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Sagagita,  X.  Sfi. 

Sagem  i , Province  , X.  JiS. 

Saganak  , Ville , VII.  14». 

Saganda-raahomet,  Prince  de  peu  d'cfprit , VII. 
I7«. 

Saganian,  Ville  8c  fafituation,  VII  110. 
Sagapenum  , XI.  <4).  898. 

Sagatu  , Général  Tartare  , VII.  j4t. 

Sagebarau,  Village,  V.  5 J/. 

Sagedova,  Souverain,  Se  fa  réfidence , II.  y)0. 
£aggi , forte  de  monnoie,VII.  407,  408.  Sag- 
gis , nom  de  Hérons , voy.  Hérons. 
Saglialian-anga-bata , Ile,  VI.  j y 8. 

Sagbalianula , Riviere  , VI.  151,'jfJ  15*  > 

Jj8.  Pays  au-delà  du  Saghalianula  , j 59.  Cet- 
tc  grande  Riviere  nommée  a u ifi  Hc-long-lyang, 
8c  Yafhur  ou  Amur , J6 4.  Embouchure  du  Sa- 
ghalianula  , ibid.  Son  cours,  (<5.  Nommée  Am- 
plement Hc  long  , J7{.  Grande  Riviere  d'A- 
mur,  j9«.  Elle  cil  encore  appellée  Onon-amur, 

VII.  490.  Obfervation  fur  l'embouchure  de 
cette  Riviere , 554.  Source  du  Sagha-lian-ula, 

VIII.  J4  Nommée  aufli  Hclong  Kiang,  <1. 
Sagheray,  Riviere,  bras  du  Sénégal,  II.  49}. 

Sa- chia  , Village  , V.  }|1. 

Saghidata , Saint  Homme,  VU.  1 89. 

Saghil,  Ville,  VII.  4y. 

Saghinlalga,  Prince,  VII.  ny. 

Saghir  , nom  d'une  année  , VII.  1 97. 

Sagna  , Ce  fon  Corrégimcnt,  XIII.  jo4. 

Sagnora,  lieu,  où  des  Incendiaires  s’enfuient , II. 
ro8. 

Sago  , racine  dont  Ics.Infulaircs  font  du  pain,  II. 
144. 

Sagore  , Ile  , 8e  fon  Pèlerinage  , IX.  407. 
Sagouar,  liqueur,  XI.  447. 

Sagouin  , ou  Sahuin  , Singe,  XIV-  r/9. 
Sagounadi  , Riviere  , X.  t jy. 

Sagratz,  Ville,  VII.  I81. 

Sagre",  liqueur , IX.  ; 9. 

Sagres,  Cap,  I.  4.  ForterelTe  de  ce  nom;  II. 

119.  Mœurs  des  Habitans  , ibid. 

Sagres  de  Guinée  , Cap  , II.  ; 19. 

Sagu  , arbre  ou  plame , VIII.  ) f 8.  SagU  , pain 
des  Moluqucs  , ',76.  Le  Sagu  cil  une  cfpece  de 
palmier  nommé  autrement  Landau  8c  Yoro , X. 
41  j.  Le  Sagu  arbre  à Pain  , XI.  444. 
Saguenay,  XIII.  19.  Il  paroît  que  c’efl  nne  Ri- 
vière, jx,  )4-  Riviere  de  Saguenay  , XIV. 
491. 

Saguimon  , grande  Riviere,  XIV.  yry 
Sagumanda , ou  Sagu  , arbre  à Pain  , XI.  444. 
Sagur , ou  Sogur , petit  animal , VII.  199. 
Sahagy-Maha-Rajou  , Roi  forcé  de  prendre  la 
fuite,  IX.  4 1 4.  Traité  qu'il  fait  avec  le  Gouvcrn. 
François  de  Pondichéry  , ibid.  Il  viole  les  loix 
du  Traité  , 4t7.  Ce  Prince  étouffé  dans  un  bain 
de  lait  , 4 1 8. 

Sahamalaha,  Royaume  , VI  g. 

Sahanna  , 8c  fa  Mine  d'or  . II.  441, 


Sabatiento,  Village  , V.  J y 1 . 

Sa-hau  , Général  Mongol , VII.  94. 

Sahavcdra , Ile , XI.  17. 

Sabcnfa  , Prince  Géorgien  , VII.  îyy. 

Sahibobos,  Noblelfc  , III.  14/. 

Sahou  ( Raja).  X.  xjo. 

Sahu,  Village,  V.  140. 

Sahuin,  ou  Sagouin  , Singe , XIV.  1/9. 

Sai  , X.  jji. 

Saidc  , Place  maritime  , IX.  1 5. 

Saiffadin-malek  : Querelle  de  ce  Général  avec; 
fon  Collègue,  VU.  45. 

Saija  , X j f }. 

Saijah  : Riviere  8c  Village  de  ce  nom  , X.  yi  y. 

Saikaido,  grande  Contrée  , X.  5/4. 

Saikokf , Pays,  X.  494.  Cotes  de  Saikokf,  498; 
y) 7.  Belles  femmes  de  l’ilc  de  Saikokf,  $40. 
voy.  Kiusju,  Ile. 

Spillcr  ( Barthclcmi  ) , Lieutenant  Allemand , XIII. 
55- 

Saingour,  Riviere,  X.  147. 

SaAokavara  : Idée  des  Japonois  fur  ce  lieu  , X. 

J*».. 

Sains  (Sieur  de),  ancien  Gouverneur  de  Gorée  , 
H.  4jo.  • 

Saint-Amant  : Hifloire  de  ce  Gentilhomme  , X. 
1 4 4 bfuiv. 

Saint  André  ( la  Roche),  François,  voy.  Roche 
Saine  André,  ( la  ). 

Saint-Bernardin  , Cap.  X.  J7}. 

Saint-Dominique,  Riviere,  voy.  Domingo  (San). 

Saint  François.  Pour  ce  qui  à rapport  à ce  nom , 
voy.  François  ( Saint  ). 

Saint-Helme,  pour  Saint.Telme  , feux  marins, 

IX.  ix8. 

Saint  Jacques  ( Biegue  de  } , Millionnaire  Jéfuite, 
XIV.  185. 

Saint- Jean,  Ville , autrement  dire  de  Dom  Jean , 
la  meme  que  celle  d'Egui,  I.  1J8.  Doute  8c  em- 
barras (ur  ce  nom , ibid.  8c  140. 

Saint-Jean  ( Dom  Louis),  Général  d'une  Flotte 
Efpagnole  , I.  y 1 a.. 

Saint-Laurent  ( Comte  de  ),  Portugais , VI.  4 y y. 

Saint-  Martin  ( Thomas  de  ),  Supérieur  du  Couvent 
de  S.  Dominique,  à qui  des  ordres  adrclTés, 
XIII.  ito. 

Saints  ( Ile  des  ) XV.  447. 

Saint-Tclmc  , feux  malins  , IX.  118. 

Saifons , où  l'on  parte  la  Barre  du  Sénégal , II. 
488.  Saifons  de  la  Côte  Occidentale  d'Afrique  , 
111.  xyx  bfuiv.  Divirton  des  Saifons  du  Cap 
de  Bonne- Elpérance , V.  181.  Variété  des  Sai- 
fons à la  Chine,  VI.  4 y z ■ Saifons  changées 
dans  des  Mers , IX.  1 3 1.  Saifons  de  Siam  , yox. 
Leur  variété,  8c  celle  des  vents,  ibid.  Saifons 
du  Royaume  Je  Golkondc  , y y 1.  Saifons  du 
Japon,  X.  6 y 1.  Obfcrvarions  furies  Saifons 
des  Indes  , XI.  yo;.  Rapport  des  Saifons  eurre 
les  climats  de  la  Zone  torride  8c  des  Zones  rcm- 
péiécs , 4 10.  Leur  différence,  ibid.  Tcms  d'é- 
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claré  des  Saifons  dans  la  Zone  totride  au  Nord  de 
l'Equateur,  «II.  Différence  ptife  des  lieux. 
Exemples  lut  les  Côtes  fcches , ibid.  Exemples 
fur  les  Côtes  humides , fin.  Caufes  étrangères  , 
ibid.  Saifon  qu'on  choifit  pour  les  Montons  > 
«i{.  Irrégularité  des  Saifons  dans  leur  retour  K 
leur  durée,  4t4.  Saifons  de  l’I(lhmc de  Darien , 
XIII.  ajr.  Saifons  de  Lima,  jjo.  , 

Saitama,  X.  J 50.  • 

Sajah,  Ville, I.  55t. 

Sajct  , Domellique,  XIV.  4io.  Il  eft  affafliuc  , 
<11.  • 

Sajori , poiflon  , 8e  fes  noms  diffcrens  , X.  875. 

Saka  , Pays,  III.  6}?.  . 

Sakai , X.  Jya. 

Sakai,  Ville,  voy.  Sakay. 

Sakaido  , chemin  , X.  490. 

Sakaki , arbre,  voy.  Kemboku. 

Sakanaka  , X.  (48. 

Sakanandfio,  arbriffeau  à fleurs  de-lys , X.  fi  1. 
Il  n’cft  pas  (i  commun  que  d'autres , XI.  709. 

Sakandcra , ou  Sckandera  , Place , X.  >45- 

Sakanofta  , Village,  X.  jt). 

Sakatra  , X.  Jf I. 

Sakava  , gros  Village  , dont  1a  Riyiere  eft  dange- 
reufe , X.  $io. 

Sakay  , Ville  du  Japon , II.  1 6c-  Cette  Ville  Im- 
périale nommée  aulli  Sakai , X.  JOI. 

Saki,  boiflon  , du  Japon,  X.  303.  Cette  liqueur 
nommée  aufli  Sakki,  j*f.  C'eft  une  forte  de 
bierre  , faite  de  riz, -dé  3.  Poilfon  de  ce  nom  , 
«73- 

Sakian  , Ville  , VII.  3 10. 

Sakidoro , ou  Sakufctx,  plante  , XI.  718» 

Sa-ki-ko , Ville  , VII.  93. 

Sakinac  ( Baie  de  ) , XIV.  488. 

Sakipec  , Prince  , VIII.  ». 

Sakira,ou  Je-Jo-O , cerifier  8t  fes  efpeccs.XI.  <99. 

Sakju,  Ville,  VIL  378.  voy.  Sckju. 

Sakkam , Place  , V.  300 , 307.  Ile  de  Sakkam,3o8. 
Fort  de  ce  nom,  VI.  <î|. 

Sakki , liqueur , vey.  Saki. 

Sak-kiavay,  Village,  V.  350. 

Sakku,  X.  fi j. 

Saklab,  Fils  de  Japher , VII.  3 4. 

Saknak  , Seigneur  du  Pays  d'Amalik , VII.  4 r. 

Sako  , Pays  , III.  834. 

Sakonda , Place  , 8e  fa  fiiuation  , III.  35:. 

Sakrithma  , haut«montagne  , VII.  414. 

Saku  , voy.  Adomir,  Royaume. 

Saku  Jaku,  plante  efpece  de  Pivoine,  XI.  711. 

Sakura  , X.  134. 

Sakuro  , ou  Dsjakurjo,  Grenadier,  arbre , XI.  4»j. 

Sakulctz.  ou  Kakidoro  , plante  , XI.  714. 

Sakusju , ou  Minafaki , Province,  X.  5 ( 3 

Sal , une  des  Iles  du  Cap  Vetd,  6e  fa  fituation  , I. 
II.  Une  Flotte  Angloifc  y trouve  des  rafraichif- 
femens  , if».  Cette  Ile  produit  beaucoup  de 
fel , II.  185.  Ambre  gris  qui  s'y  trouve  8e  que 
les  Chats  fauvages  8c  les  Tortues  mangent,  313. 
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Grand  nombre  de  Chevaux  fauvages  , 376.  Sa 
pofition  , 34  t.  Abandonnée  de  fes  Habitant , 
ibid.  Bcftiaux  qui  y relient,  34t.  Eau  8c  Am- 
bre qui  s'y  trouvent,  ibid.  Différentes  obfcr- 
vations  fur  cette  Ile  , 383.  Elle  eff  crue  la  mê- 
me que  celle  d'Ulit,  ou  Joalli  ,111.  7|. 

Sal  ( Rio  de  ) , Lac,  8e  ouverture  qui  y conduit , 
XI.  387. 

Sala  ( Juan  de  ) : Bon  mot  qu'il  dit , en  s'agenouil- 
lant devant  une  Image  inconnue  I.  38. 

Sala  , Prière  , III.  to8. 

Salab  addin  , ou  Saladin  : Troubles  dans  l’Egyp- 
te, la  Syrie,  6cc.  fous  fon  regne,  I.  p.  vj.de 
l’introd. 

Salado  (Rivière de),  XIII.  331.  Rio  Salado, 
XIV.  71,  7*. 

Salage  , on  Sallage  , Cap  8e  Ville , voy.  Kilongo. 

Satagua  (Port  8t  Village  de  ) XI.  313.  Port  de  Sa* 
lagua  nommé  aufli  Saragua  , XV.  1(4. 

Salaka  (Port  de),  8e  fa  polîtion,  I.  18  a. 

Salamandre  : Si  elle  cil  incombufliblc , IV.  14t. 
Etoffe  compofée  d’acier  8e  de  Salamandre,  VII, 
311.  Salamandre  aquatique,  8c  fa  defeription  , 
XIV.  171. 

Salamanque,  Ville,  avec  Univerfiré  , XII.  aji. 

Salamon  (Antoine),  Maître  dans  un  Vaiifeau  , 
XIII.  1». 

Salamparis,  toile,  III.  468. 

Salangan,  oifeau  dont  on  mange  les  aids,  X.  401. 

411. 

Salangar,  Rivière,  IX.  448. 

Salango  , XIII.  434. 

Salati-Maleck  ; lignification  de  ces  mots , III.  108. 

Salazac , Efpagnol , XIV.  47. 

Satazar  ( Alonle  de  ),  Préfidcnt , XIV.  7. 

Salazar  ( Dom  Rodrigue  de)  , Efpagnol,  XIII. 
>3  >.  Satazar  , cité,  151,  10»  6*  fuiv. 

Salcedo , jeune  Efpagnol , dont  les  Infulaires  Ce 
défont  8e  comment , XII.  151.  Un  riche  parti- 
culier de  ce  nom  condamné  au  lupplicc , XIII. 
Uf. 

Salcedo  ( Dicguede  ) , eft  chargé  d'une  Commit 
lion,  XII.  137. 

Salcedo  ( Jean  de  ) Officier  Efpagnol , XIII.  4o. 

Salcedo  ( Rodrigue  ) , Contrôleur  militaire  d'une 
Flotte,  XII.  13. 

Salcedo  ( Mine  de  ),  XIII.  334, 

Salcyer  ( Ile  de  ) , XI.  174. 

Saldaignc  , Baie  , IX.  4i. 

Saldaoa  , ou  Saldane,  voy.  Saldanna  (Aguada  del). 

Saldanhatcrs , Nation  , Vfy.  Kokhaquas. 

Saldanna  ( Augadadet),  nom  célébré  d'un  lieu  , 
I.  80.  Baie  de  ce  nom,  3x9.  Ile  à l'entrée  de 
cette  de  Baiç  , oifeaux  8,  poiffons  qui  s'y  trou- 
vent, ibid.  Habitant  8c  animaux  de  la  Baye 
de  Saldanna,  344.  Abondante  produétion  du 
Pays , 8:  grolliereté  de  fes  Negres , 449.  Carac- 
tère des  Sauvages  de  Saldanna, 8c  leur  nourriture, 
j 1 ».  Animaux  dont  ce  Pays  eft  rempli , ibid.  Si- 
tuation de  la  Baie  de  Saldanna , U.  44  £•  fan. 
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Changement  arrivé  dan*  cette  Baie,  4f-  Canfes 
de  ce  changement.  Ufages  5t  cara&erc  de*  Afn- 
quains  de  Saldanna.  Habillement  de  ecs  Infu- 
laircs,  5c  animaux  de  ccuc  Baie,  ibid.  5c  4^- 

• Les  Negres  de  Saldanna  apparfés , 17  J.  Carte  de 
la  Ba  e de  Saldanna  ouSalda»c,  V.  tu. 

Saldanna  ( Antoine  de  l , Voyageur  Portugais  . 
commande  une  Flotte  de  trois  Vaillcaux  , I.  78. 
Il  donne  fon  nom  à la  «aie  qui  le  porte  , 80.  Il 
joint  fa  Flotte  à celle  de  Soarca  , 8t. 

Saldanna  ( Arias  ) , Viccroi  de  l’Inde  , VII.  4*o. 

Saldits  , plante  sgré  «blc  i vertus  de  fa  giainc  5c  de 
fa  racine  , VIII  617. 

Salé  : Rencontre  d'un  Corfairc  de  Sale,  III.  401* 

Salée,  Rivière  , XV.  fif. 

Salcmpouris  , cfpcccs  d’étoffes  . IX-  6 09. 

Saler iga  , Bourg,  XI.  307. 

Salcfano  ( J.Bap.),  Miffionairc  Capucin,  V.  5t. 

Salcttcs  , Peuple,  IX.  61. 

Salcy-Jacan  ( Port  de),  IX.  J 56. 

Sali,  VII-  7 J. 

Salian  , oifeaa,  XIV.  \\6. 

Salirooes,  Rivière  , XIII.  381. 

Satina,  petite  Place  , XI.  jxf. 

Salinas,  ou  la  Caldera,  Golfe,  XII.  joy.  Colo- 
nies de  Satinas  XIII.  379. 

Salinas  ( Rio  de  ) , ou  Caru  Bretuma-,  Fleuve  XIV. 
74t. 

Salines  , voy.  Sel.  Bataille  des  Salines  , XIII.  100. 

Salisbury  : Portrait  de  la  Comtcrtc  de  S.ilisbury 
chez  le  Grand  Mogol , X.  4.  Ile  de  Salisbury , 
XIV.  619- 

Silkokf , lie,  voy.  Kiusju. 

Sallagua  (Port  de  ),  XI.  J 84. 

Salle  , Cap  , 111.  x. 

Salle  ( M.  de  la  ) , CommifTairc  des  Troupes  Fran- 
çoifes  Se  de  la  Marine  , IX.  177. 

Salle  ( Cavelier  de  la  ),  Voyageur  François,  & fon 
caraélere  , XIV.  609.  Son  premier  projer,  ibid. 

• Faveurs  qu'il  reçoit  à la  Cour  de  France,  € 10. 
Il  part  avec  le  Chevalier  Tonti.  Son  ardeur  5c 
fes préparatifs.  Divers  accidcns  qui  le  retardent, 
ib.  La  Salle  fait  remonter  le  Mifliflîpi, 6 1 1.  Diffi- 
cultés fur  la  Relation  de  ce  Voyage  , ibid.  Nou- 
veaux obltaclcs  qui  l'arrêtent  ,61t.  Il  defeend 
le  Fleuve  du  MilfifTipi  jufqu’à  l’embouchure, 
ibid.  Son  retour  en  France,  €1%.  Il  entreprend 
de  vifiter  le  Miflîlîipi  par  Mer.  Sa  Commiftion 
5c  fes  préparatifs.  Un  de  fes  Nevetix  nommé 
aufG  Cavelier,  ibid . Départ  de  l'Efcadre  , 614. 
Fâcheux  démêlés  entre  Ja  Salle  5c  le  Comman- 
dant. Erreurs  Se  embarras  de  la  route.  On  palTe 
au-delà  du  MilttlTipi.  On  fc  trouve  fans  le  fa- 
voir  dans  la  Baie  de  Saint  Bernard.  La  Salle 
p>rendle  parti  d'y  débarquer.  Nouvelle  difgracc 

Îiui  lui  arrive  , ibid.  Comment  il  perd  un  de 
es  fiàtimens  , 61  y Ce  qu’on  en  fauve.  Fâclieu- 
fes  fuites  de  cetfc  perte.  En  quel  état  Beaujeu 
le  biffe  , ibid.  Il  bâtit  un  Fort  à l'embouchure 
de  la  Rivière  S.  Bernard  , 616.  Il  veut  remon- 
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ter  cette  Rivicre.  Il  s'arrête  5c  bâtit  un  fécond 
Fort , ibid.  Sés  diverfes  courfcs,  617.  Son  re- 
tour au  Fort  Louis  , 618.  Une  retrouve  point 
fa  Frégate  , <19.  Nouvelles  qu’on  reçoit  de  fa 
perte.  Comment  l'Equipage  fc  fauve  Mutinerie 
qui  s’élève  dans  le  Fort , ibid  La  Salle  y revient 
apres  avoir  perdu  plufieurs  de  fes  gens,  610. 
Scs  nouvelles  vues.  Avec  quelle  fuite  il  fc  remet 
en  route.  Sa  marchejpoua  aller  aux  II  mois , ibid. 
Sou  Neveu  cft  affaiblie  ,6xi.  Cireonftnn  es  da 
meurtre.  La  Salle  tué  par  les  mêmes,  ^ffaflins, 
ibid.  Obfcrvations  fur  ce  tragique  évutcnicnr  9 
6 xx.  Obfcrvations  fur  l'on  caraéterc  5c  fut  fa 
mort.  Cejqui  fait  manquer  fon  entreprife,  ibid. 

Salle  Impériale  ( fuprême  ) ; 3c  fon  ancienne  fpkn- 
deur  , VI.  it.  C'eft  la  Salle  du  Trône  Su  lie  de 
la  fouverainc  roncorde  , 011  fc  tient  le  Confcil , 
ibid.  Salle  ou  l’Empereur  de  la  Chine  reçoit  les 
Placers  , if.  Salles  des  Feftins  de  la  Chine,  1 )6, 
Salles  des  Morts  C hinois  , 1 f*.  Salles  des  Ancê- 
tres , 167.  Sallon  où  les  grands  Perfonnages  font 
hono  és , 3 j f.  Salle  des  Hôtes,  ibtd.  Salle  de  la 
Concorde,  VII.  f 1 y.  Deux  gtanJcs  Sales  5c 
leurs,  peintures  , VIII.  16  r.  La  Salle  du  Palais  du 
Roi  d'Arrakan  nommée  Salle  d’or , IX.  64.  Ce 
qui  fe  palTc  dans  la  Salle  d’Audience  du  Roi  de 
Siam  , i*f.  Forme  5c  ornemens  de  la  Salle  d’Au- 
dience du  Roi  de  Siam  , 167.  Salle  du  Trône  du 
Calaminham  , 468.  Salle  d'Audicncc  du  grand 
Mogol,  X.  146.  Salle  d'Audkncc  de  l'Empe- 
reur du  Japon,  yij. 

Sallizan  , ( Jean-Baptifte  de  ) , Capucin  Million- 
naire , IV.  j ix.  On  ne  fait  ce  qu’il  devient,  ibid. 

Sallovaki , Ile,  XI.  1 73. 

Salmanalî'ar,  Roid'Afîyrie  , cité  , VII.  113. 

Snlmon  ( Anfc  de ) , où  une  Habitation  , XV.  64SJ 

Salockia,  Place,  V.  334. 

Salomo  : Les  Hollandois  fc  retirent  de  devant  St* 
lemo  avec  perte  , I 494. 

Salomon  , Roi  de  Juda  : Scs  Flottes  5c  fon  com- 
merce , I.  p.  ij.  de  l’tntrod.  On  croit  que  Suma- 
tra eft  l'Ophir  de  Salomon,  ibid.  373.  Cité, 
VI.  356.  Iles  qu'on  croit  erre  celles  de  Salo- 
mon, X.  J 94.  Par  qui  les  Iles  de  Salomon  dé- 
couvertes , XI.  100.  Ce  qu'on  raconte  des  Ile* 
de  Salomon  , y 18.  Recherches  pour  les  décou- 
vrir , ibid.  Plante  nommée  Sceau  de  Salomon  , 
XV.  x4j. 

Salonra,  arbre  , VIII.  61 4.  • 

Saloucheou  , Place  , XI.  501. 

Salpêtre  : Dans  l’Ue  de  S.  Jean  ou  Bravjfe  II.  39t. 
Dans  File  de  S.  Vincent,  413.  Comptoir  pour 
les  Salpêtre  , IX.  583.  Salpêtre  de  l’excrément 
des  Chauve-Soutis  , X.  411.  Celui  des  Indes 
Orientales  . XI.  678. 

Sal-Point  , Baie  , II.  401. 

Salfcparetlle  , planre,  XII  61 6. 

Salfct  , Ville  dans  l’Uc  de  Goa  , I.  141.  Un  Colle- 
ge de  Jéfuite  dans  une  Ile  de  même  nom  , 5c  qui 
parole  la  même  que  Goa,  don:  Thomas  Stéphens 
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«ft  Reéteur,  i8j.  Ile  de  Salfetteoù  quelques  Jé- 
fuites  obtiennent  la  Couronne  du  Martyre  , IX. 
71.  Pays  de  S.ilfette , X.  88.  Ile  de  Salfctte,  XI. 
4<7-  Defcription  de  l'ile  de  Salfctte,  471. 
Salfctte,  voy.  Salfct. 

Salfrpucd  , Valide,  XIII.  411. 

Salta , lieu , où  la  Flotte  de  Solyman  Bacha  d’E- 
gypte jette  l'anerc  , I.  1 J4. 

Saltatefquis , Juges , III.  r)7- 
Saltinbanque  , qui  vole  dans  l’air,  IX.  177. 

Sait  Point  , Baye,  II.  3U  , 411. 

Salt-TWn , Village  : Ce  que  ce  nom  lignifie, 
IV.  447.  Ile  de  ce  nom  , ibid. 

Saluczxc  , Iles,  II.  319  Cfjuiv. 

Salum , Royaume  : Commerce  des  François  avec 
Bur  Souverain  du  Pays  , IL  484.  Rivière 
de  ce  nom , ibid.  Royaume  de  Salum  dans  le 
ddpartemcnt  du  Comptoir  de  Gurde  , 6or. 
Commerce  du  Royaume  de  Salum  qui  fe  fait 
à Kabone  ou  Kobotne , 604.  Rivière  de  Sa- 
lum formde  par  celle  de  Gambra,  ibid.  Rivière 
de  Salum  ou  de  Butfali , citd  , III.  7 - F.tendue 
de  ce  Royaume  fur  ht  tive  Nord  de  la  Gam- 

bra*  ,7‘  , ■ . j 

Salutation  Angélique  en  Siamois,  avec  la  traduc- 
tion interlinéairc,  IX.  316. 

Silvador  (François de  San  ) : Avis  qu'il  donne  au 
Roi  de  Congo  fon  parent  : Sa  mort  , IV.  339- 
Silvador  I Saint  ) , au  Brefil  : Prife  de  cette  Place 
par  les  Hollandois  , IV.  1 1.  Rencontre  d'un 
Chanoine  de  S.  Salvador  de  Congo  pat  des  Mil- 
lionnaires St  fon  entretien  avec  eux  , 500.  San 
Salvador  ancienne  Capitale  du  Royaume  de 
Congo,  j6o.  S.  Salvador  Province  de  Congo. 
Ville  de  meme  nom  , réfrdence  ordinaire  du  Roi, 
613.  Cette  Ville  portoit  anciennement  le  nom 
de  Banxa,  4x9.  Elle  cil  aulli  nommée  Otheiro. 
Beauté  de  la  montagne  où  elle  c(I  fituée  S.  Salva- 
dor Capitale  du  Royaume  de  Congo.  Defcription 
de  cette  Ville  , ibid.  Ses  édifices , 6 )0.  Palais 
du  Roi.  Eglrfes  de  S.  Salvador.  Ancien  Marché 
de  chair- Humaine.  Cloître  St  College  de  Jé- 
fuite  , ibid  Décadence  de  S.  Salvador,  6)1. 
Singularités  à S.  Salvador,  VIII.  138.  La  Ca- 
thédrale d’Angta  nommée  Sé  ou  San  Salvador, 

XI.  11  j.  Ile  Se  San  Salvador , 8c  par  qui  ainfi 
nommée,  XII.  14-  Fleuve  de  ce  nom  , 16. 
Ville  nommée  S.  Salvador,  49Î.  San  Salvador 
çommé  aiilfi  Cuzcatlan  , 499.  Petite  Rivière 
nommée  Rio  de  San-Salvador  , XIV.  58.  Vue 
& Plan  delà  Ville  d:  S.  Salvador,  z)x. 

Salvages,  deux  Iles  aux  environs  des  Canaries, 
I.  j 7.  Ces  Iles  formées  par  des  rocs , II  117. 
Elles  font  nommées  les  Sauvages  ou  Selvagcs , 
a6). 

Sulvalaon  , Ville  , XII.  146. 

Salvaticra  de  la  Savana  , Ville  8c  fa  fondation, 

XII.  Ht. 

Salvert  ( M.  de  ) , Commandant  un  Efcadre  Frnn- 
çoife,  ailicgc  file  d'Atg  .itn  & s'en  tend  maître  , 
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IL  4)1  Cf  fuiv.  Il  arrête  un  Vaificau  Hollan- 
dois , 4)).  Il  fe  rend  à Portendic  pourenfur- 
prendie  deux  autres,  4)4.  Bonte  de  cette  prife. 
Découverte  importante  qu’il  fait,  ibid.  Il  eil 
chargé  d'une  nouvelle  entreprife  contre  Ar- 
guim  , 441.  Il  met  le  fiege  devant  le  Fort  & 
s'en  rend  maitte  , ibid.  6*  fuiv.  Il  fait  voile  à 
Portendic  , & fon  expédition  . 447. 

Silzedo  , Enfcigne  Efpagnol , XIII  40. 

Salzcdo  ( Jean  de},  députéà  l'ile  Efpagnolc,  XII. 
aji- 

Salzedo  ( Dom  Philippe  de  ) , Capitaine  Efpagnol, 
X.  403. 

Sama  : Les  Hollandois  y élevent  un  petit  Fort. 
IV.  i).  14.  Village  de  Sama,  ij.  Fort  Hol- 
landois à Sama  , x8.  Plan  de  ce  Fort , a?. 
Comptoir  Hollandois  transformé  à la  Ville  de 
Sama  ou  Srbama.  Rivière  de  Sama  ; nommée 
autrem.  Rio  de  S.  Juan  ou  Bortiim-Pra.  Signifi- 
cation de  ce  dernier  nom  ,ibid.  Danger  à l'em- 
bouchure de  la  Riviere  de  Sama  , ;o.  Rio  Saint 
Juan  ou  RioTilante,  419.  Rio  SamaauPérou, 
XIII.  441. 

Samabed  , nom  d’un  Livre  , X.  175. 

Samaca  , fruit  , VIII.  »ft. 

Srma  ( Fidaïa  ) , voy.  Fidaïa  Sama. 

Sama  ( Foine  ),  Roi  de  l'ile  de  Firando , II.  133. 
Vifite  qu’il  fait  à Saris  Anglois  Salur^jon  St  ha- 
billement decc  Prince.  Tone  fon  fils  l'accom- 
pagne, ibid.  Fellin  qu’il  donne  aux  Anglois, 
ijj.  Sa  mon,  xo|. 

Sama  ( Rio  ),  XIII.  44). 

Saillait , Ville,  VIL  193. 

Simal , Ile,  XL  164. 

Samana  ( Prefqu'lle  de  ) XII.  t4.  Baie  de  Samana  , 
40.  Filles  achetées  par  les  Habitant  de  Sama- 
na, XV.  39t.  Situation  de  l'ile  de  Samana,  6)7. 

Samani-Banfa  : Sa  fonmilïïon,  IV.  481. 

Samar , Ile,  X.  378.  Forme  de  ceste  Ile  8c  fes 
Caps,  394. 

Samara,  Place,  VIL  14.  Royaume  de  ce  nom 
dont  les  Habitans  font  antiopophages , 363. 

Samarang,  Ville,  XI.  307. 

Samaraths,  Peuples  8c  leur  Sefle  , X.  164.  Leur 
Doélrine  , i6j.  Leurs  ufages,  ibid. 

Samaihan  , VII.  413. 

Samaris  , Port , 8c  par  qui  habité , I.  149. 

Samarkand,  rendu  Tributaire  , VU.  37.  Siégé 
de  cette  Place  qui  eft  livide  pat  un  'Jraître,  8c 
pillée  , 63.  Province  de  Samarkand  ou  de  Soga, 
143  toy.  Villes  du  Pays  de  Samarkand  , 109. 
Académie  de  Samarkand.  P.-oduélion  du  Pays. 
Aunes  Villes  remarquables,  ibid.  8c  110.  Sa- 
markand: Récit  d’un  prétendu  miracle  , 3 19. 

Smarkaut,  Ville,  VIL  38. 

Samaton  , Ville  , VIL  193. 

Samatenda  , Port  fans  maifons  , III.  63. 

Samba  : Signification  de  ce  titre,  IV.  393, 

Sambabna , Prince  8c  fon  Hiltoire,  IL  313.  Son 
excellent  caraâcrc  , fit.  Sa  modération 
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dans  une  longue  fuite  d’infortunes  , ibid.  Il  mon- 
te fur  le  Tiônc  des  Foulis,  j 17.  Sagcffc  de  fon 
règne.  Sa  mort  & fes  Succeffcurs.  Scsfujctsde 
plainte  contre  la  Compag.Françoifc.Il  reçoit  les 
juftifications  de  la  Compagnie  , ib.  Scs  menaces 
arrêtent  un  officier  François , 511. 
Samba-Dondé  , fuccéde  au  Trône  des  Fonlis,  5c 
cil  tué  dans  une  bataille  par  fon  frère  , II.  417. 
Sambagi , Prince , à qui  on  1 on  ôte  la  vie  , X.iK. 
Sambata  , ou  Getduar  t fruit , VIII.  1 j 5.  Ufage  de 
cette  drogue  , nommée  auffi  Guduan  , XI.  676. 
Sambal , Province,  X.  199.  Nommée  aulli  Sam- 
bel  fie  quelquefois  Doab  , 10  r. 

Samba-Lamma  ( le  grand  ) , Roi  des  Mores  & des 
Barbaricns  qui  bordent  Tombuto  , II.  4J7. 
Sambal  es , Iles,  XI.  y.  Ces  Iles,  citées  , XII. 
jo 9.  Citées  , XIII.  149* 

Sambanura  , II.  64 8.  Mine  d'or  en  ce  lieu,  641. 
Sambay  , Village,  IX.  190* 

Sambazum  , Tartare,  VII.  S o. 

Sambcl  , Province  , voy.  Sambal. 

Sambian.Pongo  , nom  que  les  Peuples  de  Loango 
donnent  au  Dieu  fupreme  fans  le  connokrc  , 
IV.  60 J* 

Sambiongan , Province,  X.  598. 

Sambo,  Roi  de  Futa,  déclare  la  guerre  aux  Man- 
dingos  pour  venger  Job  Ben  Salomon  , III. 
iii.  R^ce  d’Habitans  qui  porte  ce  nom,  X. 

3 S ç . Rivicre  de  Sambo,  XI.  J 6 8.  Geccc  Ri- 
vière, citée,  XIII.  151. 

Samboengan,  Cap  , X.  J 98.  Ce  nom  écrit  auflî 
Samboangan , 4 99*  4°o* 

Samboku , X.  45  a. 

Sambor , Circrnc  , dont  l’eau  coûte  cher  aux 
Anglois,X.  78* 

Samboupo,  Fortcreffc  , XI.  *7 
Sambrangan  , Province . X.  40a. 

Samedo  (Alvarez),  Jeiuiic , écrit  une  Relation 
fur  la  Chine , fie  idée  de  ce  grand  ouvrage  , 
VI.  t.  Cité  17. 

Samcdon  , Roi  de  Krats  : Vifite  de  ce  Prince  fie 
galanterie  de  Saris  Anglais  ,11.  17#. 

Sam-eulley  , que  la  jaloufie  fait  taire,  III.  $4.  Il 
fc  fait  circoncire,  ibid.  Son  avanture  , 44. 

Il  revient  à Batto  au  tems  de  la  Circonci- 
fîon  , 44.  Sa  circoncilîon  , ibid.  On  ne  per- 
met point  à fon  Martre  de  le  voir  aprcsla  cé- 
rémonie, 45* 

Sami  , Rivjfre  , qui  produit  grand  nombre  de  Cro- 
codiles , III.  1 5.  Comptoir  des  Anglois  à Sami , 
j 9 O fuiv.  Sami  cité  <So.  Sami  terme  du  Com- 
merce des  Portugais , 6 1.  Où  elle  fc  jette  dans 
la  Gambra  fie  d’où  elle  vient , ibid. 

Samingava  , X-  f f<*. 

Samipochcca  , Cor  faire  : Des  Portugais  s’enga- 
gent à fon  fervice , IX.  440.  & fuiv. 

Sa  mit , forte  d’étoffe,  VII.  18;. 

Samkazun  , Prince  Tartare  , VII.  41. 

Samma  , Ville  , où  les  Anglois  débarquait,  I. 
aty.  Commerce  des  François  fie  Anglois  a Sam- 
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ma,  146. 

Samman,  Souverain  de  Karaxm,  VU.  ij#; 
Saramar  l Nakhcl  ) , voy.  Nakhcl  Samraar. 
Sammu , Rivière,  VII.  91. 

Sa-mo,  VI.  j 11. 

Samogetcs,  Peuples,  VII.  151.  Ce  Peuple  fub- 
jugué,  139. 

Sa-mo-ho  , furnommé  Paturu  , Commandant 
Tartare,  VII.  89. 

Samoicdc  ( Sibérie  ) , voy.  Sibérie  : Terre  des  Sa- 
mokdes,  XV.  107.  peuples  Samoïedes , 108. 
Samonifu  , Idole  fingultcre  , VII.  480. 

Samorins , Souverains  de  Calécut  : Difpofition  de 
l’un  deux  à l'égard  des  Portugais,  I.  46.  Son 
Palais  & Salle  d'Audiencc  , 48.  Planche  ou  vue 
de  l’Audience  qu’il  donne  à Vafco  de  Garaa  , 
49.  Figure  , habillement  fie  magnificence  de  ce 
Prince  Indien.  Cérémonies  de  l’Audience  , ibid. 
Réponfc  du  Samorin  au  difeours  de  l'Amiral 
Portugais  , 40.  Demande  du  Samorin  , 41.  Let- 
tre du  Roi  de  Portugal  au  Samorin.  Le  Samorin 
s’adoucit  par  des  vues  d’imérct , ibid.  Molcffe 
du  Samorin  pour  fatisfaiic  Gama  , 44.  Nouvel- 
les injurtices  du  Samorin , 46.  Gama  force  le 
Samorin  à lui  renvoyer  fes  gens , 47.  Lettre 
Singulière  du  Samorin  au  Roi  de  Portugal , ibid. 
Conférence  du  Samorin  avec  Cabrai  autre  Ami- 
ral Portugais , 47.  Richcffes  fit  farte  de  ccRof 
Indien  , ibid.  Son  habillement  fit  fa  magnificen- 
ce,^. Ce  Samorin  nommé  Gnaffcr,  ib.  à la  note 
(b).  Réponfe  du  Samorin  aux  propoficions des 
Portugais,  ibid.  Il  donne  une  irai  ton  aux  Por- 
tugais. La  Patente  cil  envoyée  en  Portugal,  60. 
Les  accufacions  des  Mores  ne  font  point  d'im- 
prcflion  fur  le  Samorin  , 6 1.  Le  Samorin  court, 
rifque  d 'être  tué  , 64.  Allarmcs  du  Samorin  , 74. 
Il  fait  déguifer  un  de  fes  e- ns  en  Francifquain 
Motifs  de  cet  artifice  , ibid.  Nouveaux  artifices 
du  Samorin  , 74.  1!  s’efforce  d'animer  le  Roi  de 
Cochin  contre  les  Portugais,  74.  Son  reffenti- 
ment  contre  ce  Prince  , ibid.  Le  Samorin  décla- 
re la  guerre  au  Roi  de  Cochin  , 77.  Il  prend  la 
Ville  de  Cochin  fit  la  brûle , 78.  Il  fait  la  paix 
fie  la  viole , 79.  Ligue  du  Samorin  contre  les 
Portugais , 80.  R c pouffé  fie  battu  il  prend  le 
parti  de  fc  retirer,  84.  Nouvelles  entreptifes  du 
Samorin  cont:e  les  Portugais,  91.  Le  Samorin 
de  Calécut  le  plus  puiffant  Souverain  des  Rois 
fes  Voifins , VIII.  111.  Traité  d'alliance  entre 
les  Hollando^s  fit  le  Samorin  de  Calécut,  jôt. 
Défiance  que  les  Hollauiois  ont  du  Samorin  de 
Calécut , }8i.  Prcfens  des  Hollandois  au  Sarno^ 
rin  , 490.  Habillement  de  ce  Prince.  Audience 
qu’il  accorde  à l’Amival  Hollandois  , ibid.  Of- 
fres du  Samorin,  491.  Réponfe  de  l’Amiral, 
ibid.  Traité  juré  entre  le  Samoiin  fit  les  Hol- 
landois, 491.  Les  François  font  alliance  avec 
le  Samorin,  64 1.  Deux  Ptinccs héritiers  du  Sa- 
moiin  , ibid.  Caraélcre  tic  ces  deux  Princes , 
6}i.  Un  Directeur  François  rend  vificc  au  Sa* 
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lnorin.  Comment  il  en  cil  reçu.  Erreur  dans  l'o- 
pinion qui  fc  répand  de  ce  Prince , it>id.  Traité 
qu'un  Samoiin  fait  avec  les  François , IX.  joj. 

Samos  , Rivière,  II.  jpi. 

Sampagou  , atbufte  à fleurs , VI.  47J. 

Sampalc  , arbre,  voy.  Tamarin. 

Sams-addin  , Auteur  cité,  VII.  xxi. 

Samfu,  forte  de  liqueur  , VI.  Mi- 

Saut- fuay , Ville  ruinée,  V.  19  J. 

Sam  zou  , liqueur  de  la  Chine  , V.  i)p. 

San,  mefurc  de  Chemin,  IX.  tôt.  Poireau  de 
ce  nom,  XI.  706.  Efpece  de"  Pin  appellé  San, 
7*  S- 

Sanaa  , ou  Scnan  , Cantcm  , X.  190. 

ïanaga,  Riviere  , voy.  Sénégal. 

Sanagas,  Zanajas , ou  Zaneghas , Peuples  d’une 
Tribu  de  Mores  ,, II.  fi). 

S inara,  arbre  , 5e  fes  propriétés , III.  iti. 

Sanas , belle  toile  blanche  , IX-  60;. 

Sanatepcquc  , Bourg  , XII.  4«i. 

San-BIaz  ( Angra  de  ),  Ile  : Sa  pofîtion  , fesHabi- 
tansde  fes  animaux  , I.  ij  , j». 

San-Dofu  , ou  Jarmua-Bofu  , perfil , XI.  7oj. 

San-Botandon  , Ile , voy.  Brandon  ( Saint  ). 

San  Bras  ( Aguada  de  ) , Baie  , VIII.  76.  Beauté 
des  beftiauz  du  Pays , 77.  figure  Sc  caractère 
des  Habitans , 78. 

San-can-ho,  Rivière,  VIII.  4. 

Sancavans,  Peuple,  XIII.  Jij. 

Sancedo,  Officier  Cafiillan , XII.  1(8.  Cité  , 187, 

San  cha.  Ile , II.  171. 

San  chang,  Place,  VI.  fxj. 

San-chcu  , V.  4; 1. 

Sanchez  (Lopc),  ne  peut  fe  faire  obéir  de  fes 
Soldats,  I.  90. 

Sanchoam,  Ile,  VIII.  Jja. 

San-Chriltopboro , Ile , une  de  celles  de  Comore, 

I.  }«7. 

San-chu,  Bourg,  VIII.  4. 

San  chuan.  Ile,  voy.  Schan-chuang. 

San-chui-hycn , Place,  V.  519. 

Sanciam , on  Chang-chuen-chan , Ile , VI.  97.  S. 
François  Xavier  meurt  dans  cette  Ile,  nommée 
aufli  Ctiang-chuun-chan  Sc  Sancian,  5 j8  Sc  ; (9. 
Des  Portugais  arrivent  à l’Ile  de  Sancian  , IX. 
4)0.  Honneurs  rendus  dans  cette  Ile  à S.  Fran- 
çois Xavier , 485. 

Sancian , lit , voy.  Sanciam. 

Sancrat,  Chef  de  la  Religion  des  Talapoins  de 
Siam,  IX.  14;.  Conjeélures  fur  les  Sancrats  , 
z88.  Leur  ditlinétinn.  Faveurs  qu'ils  reçoivent 
du  Roi  , il’id.  Elections  & fondations,  19). 

Sanctela,  chaîne  de  Montagnes  qu’on  dit  remplies 
de  Mines  d’or,  XI.  jxj. 

Sanflorum  ( plaine  de  ) , XII.  4x7- 

Sandal , Bois  des  Indes , Sc  lieu  où  il  croit , I.  8 ç. 
Nom  que  des  Habitant  lui  donnenc  , III. 
Mj.  Onguent  compofé  d'huile  Sc  de  pouJrc  de 
Sandal,  IV.  <4 j.  Deux  fortes  de  ec  bois , ib'ii. 
Sandal,  Sc  fes  ulages,  V.  96.  Fruit  du  Sandal, 
Tome  Xyi.% 
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8c  ufage  de  fon  bois  aux  Indes,  VIII.  154.  Ar- 
bre de  Sandal,  XI.  1 Ses  propriérés  , 44 7. 
Sand-crecper , ou  Rampcur,  Puillon,  V.  10 6. 
Sande  ( Dom  François  de  ) , Gouverneur  & Pro- 
priétaire de  plufieurs  Iles,  X.  $81.  Sa  fameufe 
expédition  fur  Bornéo,  404. 

Sandcr  Cote  , commande  un  VailTeau  Anglois  , 
Sc  fait  conrtruire  une  machine  fur  fon  bord,  I. 
399.  Il  feint  de  céder  à fon  Amiral , 400. 

Sande  ( Ruy  de  ),  Amballadeur  Porrugais  aux 
Cours  d’Elpagnc  , XII.  38. 

Sandcr-Sahcb , Nabab  Indien , fie  ami  des  François 
IX.  6 1 7.  Cité , 6 1 8 ^5*  fuiv.  Terres  qu'il  donne , 
& préfens  qu’il  fait  au  Gouverneur  François  de 
Pondichéry,  6 31. 

Sanderfon  , Marchand  Anglois,  établi  aux  Iles  des 
Plantains,  III.  4 91  & 49J.  Pointe  d’un  Pays 
nommée  Sande rfon’s- hope  , XV.  101  Cap  de 
Sanderfon,  148. 

Sandcrus  (Jacob)  , Direéteur  Hollandois,  IX. 
J74.  Cité,  f8i. 

Sand-hills,  chaîne  de  Montagnes , XIV.  343. 
Sandi,  Province,  IV.  6 1 3.  Voy.  Sundi. 

Sandia  , ou  Angurie,  fruit,  XIV.  13$. 

Sandie  , Ncgrc  qui  patle  Portugais  , III.  j 8. 
Sandi- Lati } lignification  de  ces  mots,  III.  60  7. 
Sandi- Lcté  3 lignification  de  ces  mots , III.  617. 
Sandi-Simodinno  , titre  de  femmes  allociéo»  dans 
une  Confrairic  d’Ecole,  Hl.  <07. 

San-Djoska,  ou  Jamma  Mjoga , plante  , XI.  703. 
Sandoval  ( Chrillophc  de  ) , Officier  Efpagnol , 
XI.  34*. 

Sandoval  ( Confalvc  de  ) , Efpagnol,  délivré  des 
Ennemis  qui  l’environnent,  XI.  343. 

Sandoval  ( Conzalc  de  ) , Officier  Caftillan  , XII. 

1 3 f.  Cité , 176 1 3 }o  , 333.  On  tente  de  féduirc 
ec  Gouverneur,  349.  Sa  fidélité  pour  Cortcz  % 
ibid.  Il  fait  tranfportcr  des  Envoyés  à Mexico , 
330.  Cité,  334  6»  fuiv.  Viéloirc  de  Sandoval  9 
393.  Vengeance  qu’il  tire  du  mifiacrc  de  quel- 
ques F.fpagnols,  397*  H va  combattre  les  Mé- 
xiquains  dans  une  Province,  399.  Cité,  401  6* 
fuiv.  Poftcs  qu’il  ptend  avec  fes  Troupes , 407. 
Cité,  tbid  & fuiv.  » 

Sandraha  , arbre,  VIII.  413. 

Sandfu  , ou  Sora  Marne,  forte  de  Fcve,  XT.  707. 
Sanduda  , nom  d’un  jour  de  la  (emaine,  VIII.  331. 
Sandur  ( grande  ) , Ile  deferte,  VU.  341. 
Sandwich,  lie,  Xt.  41. 

Sandy-Poiut  , ou  Pointe  de  fable  , IV.  447. 
Sandy’s,  Fort,  XV.  6)  1. 

Sanccki  » Province  , X.  499. 

Sane  Kadfura  , arbiificau  : Ufage  de  fes  feuilles , 

X.  48 1,  Cette  plante  nommée  auffi  Orcni- Kad- 
fura fie  Kenkoo,  XI.  493. 

San  fa  tfc,  Tribunal,  VI.  41&. 

Sang,  ou  T*fang  , m entier , arbre,  VI.  tt4. 
Sanga  , Capitale  dune  Province  , X.  493.  Beauté 
de  cette  Ville  fit  des  environs,  494* 

Sangail,  Ile,  X.  398»  , , , , 
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Sangalla,  bon  Havre,  XIII.  437. 

Sangallan  , Ile,  XIII.  4Î6» 

Sangarna , Rivière  fif  Village  de  ce  nom  , IV.  44*. 

Sanganicus:  Eclairci  (Terne nt  fur  ces  Pirates,  IX. 

4 6.  Situation  du  Pays  des  Sanganiens  , 47.  Ca- 
raélere  de  ces  Pirates,  48.  Exemple  fingulicr  de 
leur  bonne  foi , ibïd. 

San gara , eau-de-vie  , II.  4 66.  Ce  terme  répété 
dans  les  chanfons  des  Guiriots,  111.  177. 

Sangay  ( Montagne  de  ) , XIII.  381.  Nommée 
aum  Macas  , <5ox.  Rivière  de  Sangay  , ibïd. 
Volcan  de  Sangay,  XIV.  31. 

San  German  , Pott , XII.  *75. 

Sanghali^n-ula  hotun  , Ville,  VI.  ftfi. 

Sanghay  , réfidcncc  du  Roi  de  Baol,  II.  477. 

Sanghira , cfpccc  d’indigo,  VIII.  417. 

Sangh-kia  tevang , Village,  V.  JJ1* 

Sangiac  , Officier,  X.  119. 

Sar.gicr,  Pays,  VIII.  4 69, 

Sang-io,  Ville,  V.  *63. 

Sang  juccn , V.  349. 

Sang  khang,  mot  facré  6c  myftéricux , IX.  198. 

Sang-kyang  fu  , Ville  ; fa  defeription  6c  fon  com- 
merce , VI.  41. 

Sanglée,  fatine  du  Maïs,  III.  177. 

Sangleys  , nom  de  Chinois , qui  font  tout  le  Com- 
merce à Manille  , X.  >8 y.  Leur  Gouverne- 
ment , ïbid. 

Sangliers:  Ceux  du  Pays  de  Jalofs;  I.  19.  Le  San- 
glier ne  craint  pas  de  combattre  le  Lion , III. 
a 81.  Sangliers  de  la  Gambra  K du  Sénégal, 
191  O futv.  Sangliers  de  la  Côte  d'or  : Bonté  de 
leur  chair , IV.  133.  Charte  de  Sangliers,  46t. 
Sangliers  du  Pays  de  Sogno,  V.  8*.  Propriété 
des  dents  de  Sangliers , ibtd.  Efpece  de  Sangliers 
nommés  Porcs  marons,  VI.  101.  Quantité  in- 
nombrable de  Sangliers  à la  Chine  , 490. 
Nombre  incroyable  de  Sangliers  VIII.  400. 
Sanglier  de  Mer  , 607  Observations  fur  les 
Sangliers  de  l’Amérique  , XI.  538.  Sangliers  du 
Mexique  ou  Nouvelle  Efpagnc , XII.  637.  Le 
Sanglier  de  Mer  ou  Aper  matinus , XIV.  170. 
Efpece  de  Sangliers  nommés  Porcs  Maions  , 
XV.  310. 

Sanglo,  Ile,  V.  130. 

Sangfues , V.  199.  Piccc  de  feutre  changée  en  une 
Sangfue  , VII.  3 or.  Efpece  fingulicrc  de  Sang- 
fuc  tcrrcllrc,  VIII.  347. 

Snng-ta  , Village,  V.  3 5 4. 

Sanguatz  Sannitz  , fête  annuelle  , X.  619. 

Sangui,  Village,  V.  3>o. 

Sanguil,  X.  333. 

Sanguin  ( Rio  ) : Od  cette  Rivicre  fc  décharge 
dans  la  Mer , 8c  une  Ville  fur  fes  bords , III. 
34*;  s«  labeur,  347. 

Sanguin  , Village  , III.  618. 

Sang  wan-hab  ( Montagnes  de  ) : Vue"de  ces  Mon- 
tagnes 6c  Détroits,  V.  141.  Une  de  ces  Mon- 
tagnes , nommée  auffi  San-yan-hab  , Ta  plus 
haute  de  la  Chine,  ibid. 
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Sang-yu,  Village,  V.  330. 

San-ho,  Ville,  voy.  San-tfyan*vey. 

San-hyay  5 fens  de  ce  mot,  VI.  îéx. 

Saniale  , plante,  XI.  71t. 

Saniarou,  Place,  XI.  303. 

San  ia  ru,  Place,  V.  498. 

Sanias-Brames,  voy.  Bramines. 

Sanindo,  grande  Contrée,  X.  55 J.  * 
San-Izin  , Plaçc  , V.  141. 

Sanjalli,  lieu,  III.  103. 

Sanjally  , Royaume , III.  14.  Rivicre  de  ce  nom  9 
J7« 

Sanjar , Sultan,  VII.  138. 

Saujene  Lahc  , Sorte  <b;  bois  , VIII.  6 13. 

Sanjodo  , grande  Contrée  , X.  333. 

San-Juan  de  la  Vittoria  , ou  Guamanga  , Xlïîi 
44*.  • 

San-Kakfo  , plante  , XI.  71  S. 

Sankal , Place , X.  149. 

San-kc-pa,  Général  Tartare,  VII.  87.  Difficultés 
Hans  fes  allions,  88. 

Sankefuquan,  Village,  V.  5(0. 

Sanki , ou  Ificame , efpece  Hc  Tortue , X.  67t. 
San-kin  hyen , Ville,  V.  489. 

Sankira,  ou  Quakera  , plante,  XI.  <94. 

Sankish  , préfens  de  l'Empereur  de  la  Chine , VII. 

J 88. 

Sankitz , ou  Jamma-Tadli  Banna  , aibriflcau  , XI. 
69t. 

Sankixien,  ou  Sankinxien  , Ville  , XI  49** 
Sankley  , Village  , VIII.  464. 

San-ko-mian,  Village  ruiné , V.  34É. 

San-kon  xicn  , Place  , XI.  499. 

San-ko-ta  , Temple,  V.  430. 

Sankri , Ville,  VII.  114. 

Sankruiper,  ou  Jefo  , PoifTon , X.  67  f. 

Sannaa  , principale  Ville  du  Royaume  d’Yemen  9 

X.  198. 

Sannar , Capitale  d'un  Royaume,  X.  no. 
Sanneshan , Ruirtcau,  VII.  43*. 

Sanno,  X.  330. 

Sannon,  Rivière,  II.  <43. 

San-pau,  fametife  figure  ou  Statue  Chîn.  VI.  34*. 
San-pira,  Rivicre  ou  Ton  pcchc  des  perles,  VL 

3*x. 

Sanpou  , Place  , XI.  301. 

Sanquay , Pays , voy.  Sonqoay. 

Sanquelone  , Province  , IX.  MJ. 

Sanquelouck  , Ville  confidérablc , IX.  139. 

San  Roman  , Cap  , voy.  Roman  ( S.  ). 

Sin-Sa,  ou  Jamma-Tfubakki,  grand  arbrifTeat»  , 

XI.  709. 

Sanfaporan  , fête,  IX.  $8. 

Sans- fin.  Rivière  , V.  184. 

San  Siab  , nom  des  Villes  fortifiées  chez  les  Ne* 
grcs,  III.  397  6» yî/iv. 

Sanfim  , Province  , IX.  403. 

San  fing  wey.  Ville,  V.  331. 

Sanfio  , arbre,  & fes  propriétés,  X.  *5?* 

Sans- jeune.  Ville,  y.  336^ 
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* Sans-jo  , ou  Foo-Dfukki , plante,  XI.  898.  Sans-  nommée  Santa-Maria  de  la  Vera  Par  , ou  Santa- 

jo , Poivrier  du  Japon,  717.  Autre  arbritleau  Maria  del  Puerto,  8c  Yaguana  ou  Leogane, 

nommé  Sansjo  ,*71*.  XII.  1 30.  Eglife  nommée  Santa-Maria  dei  An- 

Samju,  ou  Jamalijro  , Province , X.  148.  Autre  tiqua,  181.  Otigine  de  la  Ville  de  Leogane, 
Province  nommée  Sansju  ou  Sanuki , j)8.  an.  Leogane  , lieu,  nommé  a U fil  Xaragua  , 

Sanfon  , Géographe,  XIV.  »4.  XIII.  140.  Route  par  terre  du  Cap  François  à 

Sanfoo  , cfpcce  de  Plantain  , XI.  71a.  Leqgane , XV.  410.  Route  par  Mer  , 41 1.  Leo- 

San-Stilvara  del  Puerto,  Ville,  XII.  4ja.  ganc étigé  en  principauté  par  Philippe  111 , 41a. 

Sanfy  ( Baron  de  ) , François  , XIV.  148.  Titre  de  Prince  de  Leogane  donné  au  Roi , 8c 

San- ta , Ville  de  la  Chine , V.  47a.  Autre  Ville  de  rejetté , 41  3.  Plaine  de  Leogane , 8c  fa  fertilité  , 

ce  nom  au  Pérou,  où  l'on  découvre  une  Mine  ibid.  Fade  de  Leogane  , 417. 
d'argent,  X.  331.  Porc  de  Santa,  XIII.  119.  Santa-Marta,  Ile,  XII.  174. 

Corrégimcnt  de  Santa,  300.  Fleuve  & Ville  de  Santan  . Village,  V.  Jjt.  Lys  de  ce  nom  , XI. 
Santa,  ibid.  Ile  8c  Port  de  Santa  , 457.  71  J. 

Santa- Barbara,  ou  Rio  Meas,  Rivière , IV.  441.  Santangcl , Efpagnol,  XII.  8. 

Santa-Clara,  petite  Ile,  XI.  354.  Sanra-Pau  (Manuel  Omos  de),  vingt- huitième 

Santa  Cruz,  Ile,  I 18.  Découv.  du  Pays  nommé  Viceroi  du  Pérou  , XIII.  318. 

Ticrra  de  Sanra-Ctuz,  >4.  Pourquoi  ce  Pays  Santa- Pola,  Ile,  XII.  1 7 y . 

ainli  nommé  : Ce  nom  changé  en  celui  de  Brc-  Santaval  ( Juan  de  ) , Pilote  Efpagnol , donne  des 

fil,  iiid.  Voyage  d'un  Anglois  pour  Santa-Cruz,  lumières  aux  Hollandois  , X.  J48.  EdaitcilTc- 

ztf.  Porc  de  ce  nom  , 118.  Ville  de  ce  nom  , mens  qu'il  leur  donne  fur  la  Côte  du  Chili  8c  du 

174.  Cette  Ville  abandonnée  de  (es  Habitant,  Pérou,  J 49.  Déclarations  qui  loi  font  arrachées 

zj8.  Otages  entre  eux  8c  les  Anglois , j 3 1.  Ville  fat  la  Torture,  ; j 3.  Son  fort , iiid. 

êc  Port  de  ce  nom  dans  l'IIe  de  Ténérifc , II.  Santée,  ou  Santi  ( Thomas  ),  Capitaine,  feul 

1 3 3.  Ville  de  ce  nom  dans  l'IIe  de  Madère,  187.  propre  au  commerce  dans  l'IIe  S.  Philippe  ou 

Port  de  Sanca-Cruz , 531.  Golfe  de  Santa-Cruz,  de  Fuego,  II.  393.  Il  ale  titre  de  Procuradot 

III.  j 38.  Fort  nommé  Santa-Cruz,  XI.  118.  de  l'IIe  S.  Jean,  40;  8c  404. 

Mine  de  Santa-Ctuz  , 330.  Autre  lieu  de  ce  Santercn  (Jean  de),  découvre  le  commerce  de 

nom,  556.  Découverte  de  Elle  Santa-Cruz  .XII.  l'or  de  la  Mine,  I.  ij.  Il  eft  un  des  premiers 

40.  Le  Cap  de  S.  Auguftin  nommé  Terra  de  Portugais  qui  abordent  à la  Côte  d’ot , IV.  4. 
Santa-Cruz,  93.  ••  Santefcla,  Place,  IX.  j»8. 

Santa-Cruz  de  la  Sierra,  fécond  Evéché  de  l'An-  Santi,  fameux  Commerçant  Ncgre , IV.  84. 
dience  deCharcas,  XIII.  310.  Ville  de  Santa-  ’Sant-Iago,  Château  redoutable  de  Goa,  I.  14t.  • 
Cruz  de  la  Sierra,  )n.  L'IIe  de  S.  Jago  porte,  aufli  ce  nom,  II.  174. 

Santa  Cruz  ( Marquis  de  ) , Grand  Amiral  d'Efpa-  Plan  de  la  Ville 8c  des  Forts  de  S.  Yago  , ibid. 

gne,  I.  ifC.  Propolition  que  Drakc  Anglois  lui  Ville  de  Sant'Iago  , XIII.  J 1 1.  Rivière  de  Sant'Ia- 

fait.  Il  meurt  de  chagrin,  19I.  Grâces  qu’il  go,  375.  Defcription  de  Sant’Iago,  Capitale 

accotdc  à un  Capucin  Millionnaire,  IV.  511.  Il  du  Chili,  410.  Sa  (ïruarion.  Sa  grandeur  8c  fa 

fe  nommoit  auparavant  Marquis  de  Bayonc , forme.  Ce  qu’elle  a foufferr  des  trcmblemcns 

ibid.  de  terre.  Plan  de  la  Ville  de  Santiago,  ibid. 

Santa-Elena  ( Angra  de  ) , Baie  ; fa  découverte , 8c  Eglife  8c  Couvcns . 41  r.  Habitans.  T rtbunaux  , 
pourquoi  ainli  nommée,  I.xt.  Taille,  mine,  ibid.  Climat  8c  Commerce,  41t.  Commerce 

patolc,  habits,  armes  8c  nourriture  des  Habi-  avec  les  Indiens  non  fournis,  41;.  Fidélité  de 

tans,  ibid.  ces  Barbares.  Leur  haine  pour  les  Efpagnols , 

Santa-Elena  ( Punta  de),  Bailliage,  XIII.  3 Si.  ibid.  Comment  ils  leur  font  la  guerre , 4x4.  Ce 

Pourpte  de  Punta  de  Santa  Elena,  XIV.  117.  que  c’eft  qu’un  Parlement,  8c  quelle  en  cil  la 

Santa-Fé,licu  en  Efpagne,  XII.  8.  Ville  dcSan-  forme  , 4»r.  Foible  progrès  du  Chriftîanifme 
ta-Fé  auMéxique,  309.  Santa-Fé  de  Bogota,  parmi  ces  Indiens,  ibid.  Route  de  Valpataifoà 

Capitale  , XIII.  141.  Commerce  de  la  Cote  de  Sant’Iago,  4x8.  Bancs  de  Saht'Iago  , 433. 

Santa-Fé , 15S.  Ville  de  Santa-Fé,  331.  Santa-Fé  Sant  iago  de  las  Montagnas , XIV.  19.  Fort  de 

d'Ar.tioquia,  37t.  Par  qui  la  Ville  de  Santa-Fé  Sant'Iago , 394.  Ville  de  Sant’Iago  de  Leon, 

eft  fondée,  XIV.  77.  Ville  de  San  ta- Fc  . 41t.  398.  Sant'Iago  n'eft  plus  qu’un  Bourg  ouvert, 

San-ta-fu,  Ville,  VI.  t^>8.  Cette  Place  n’eft  pro-  XV.  401.  Ville  de  Sant’Iago  de  la  Jamaïque, 

prement  qu'une  Fortercfle:  Forme  du  Pays,  irt.  373.  Santiago  nommée  aujourd'hui  Spanisb- 

Santa-Juana  , Montagne  , 8c  fes  ricbclTcs,  XIII.  Tovn  , 378. 

3 19.  Sant  iago,  Officier  Efpagnol,  XIV.  {83  8c  384. 

Santa-Maria  ( Antoine  de).  Religieux  t Témoi-  Santillanc  ( Alfonfc de  ),  Commandeur , XII.  ni. 

gnage  qu'il  rend  , VI.  49t.  San-ting-hou  Be-the-tok , Gouverneur,  V.  189. 

Sania-Matia  (clPadrnu  de):  Déconverre  de  ce  Santis  ,ou  Alfantis , Peuples,  chalfcntune  Reine 
Jicu,  1.  48.  Cap  de  Santa  Maria  , XI.  xi 3.  Ville  de  fes  Etats,  III.  439. 
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Sant  Jago  , voy.  Jago  ( San  ). 

Santo,  Arbre  merveilleux  qui  fournit  de  l'eau  à 
Mie  de  Ferro,  II.  144.  Diverfité  d'opinions  fur 
cer  arbre,  14  J.  Le  Maire  le  traite  de  fable  Se 
fe  dément.  Relation  d'un  témoin  oculaire  fur 
cet  arbre,  ibid.  Jugement  fur  cette  variété 
d'opinions , 144.  # 

Santo  ( Spirito  ) , Ile,  voy.  Spirito- Santo. 

Santo  ( Spititu  ) , Fort , 8ce.  voy.  Spiritu-Santo. 
Santonile,  hetbe , XIV.  174. 

Santor  (Montagnes  de  ) , X.  581.  Fruit  de  ce 
nom,  41  y. 

Santos  ( Ville  de) , XIV.  11).  Fleuve Santos,  n b. 
Ville  de  Santos  décrite  par  Coréal , aji.  Igno- 
rance de  fes  Habitans , ibid. 

Santragan  ( prcfqu'Ile  de),  X.  i»8. 

San-tre-king , livre  d'enfant,  VI.  t8j. 

San-tli , plante  ou  racine , voy.  Gin-fcng. 
San-tfo,  livres  des  Juifs  Chinois,  VI.  );4. 

San-tfu  , Horde  Tartarc,  VII.  84. 

San-tfyan-wcy , ou  San-ho  , Ville  très  peuplée , &c. 

V.  164.  Petite  Ville  de  San-ho,  VIII.  ;i. 
San«ran-ying,  Ville  forte,  VIII.  31. 

Sanukt , ou  Sansju , Province  , X.  yy4. 
San-van-hab , Montagne  , voy.  Sang  w an  hab. 
San-Vincentc  , Ile  , voy.  Vincent  ( Saint  ) , Ile. 
Sanvitores , célébré  Jéfuite , premier  Miflioanairc 
aux  Iles  Marianes,  X.  î 6 y . 

San-van,  Village  fort  peuplée , V.  i84. 

San  win-chap  i lignification  de  ce  nom,  V.  141. 
Sanxil , X.  400. 

San-Yago,  XII.  84, 14s  , îyo. 

#Sanycng,  II.  471- 
Saode  Sou  , Rîviere  , X.  1 44. 

Saomoto,  autrement  Ifatffellc  , Ile, XV.  4)7. 
Saona,  Ile,  XII.  yz , 107. 

Saoragi-Scra , lieu,  X.  t)4. 

Saouas , métal , voy.  Sowa. 

Sapadillier  , arbre,  XL  570. 

Sapan , bois  de  teinture,  X.  4i4. 

Sapata  , Hameau,  XIII.  418. 

Sapé , Ville , VI.  577. 

Sapcns , nom  de  Fêtes  folemnelt  A , IX.  yvo. 
Saphir,  nom  d'un  baflion  à Batavia,  VIII.  48). 
Saphirs  qu’on  tire  de  plu  fleurs  Rivières  , 949. 
Mine  d’où  l'on  tire  des  Saphirs  bleus  Sc  blancs , 
XI.  48t.  • 

Saphres,  c'clt  à-dire,  Paens,  VIII.  87. 

Sapins,  Ceux  du  Japon,  X.  44t. 

Saport , Lac  rempli  de  rofeaux  , III.  la  & fuiv. 
Sapoti,  Portugais,  Sc  fa  mort,  VIII.  ))J.  Cité, 

Sapotict , ou  Zapora , arbre  ou  plante , Sc  fon 
fruit  nommé  Sapotille,  voy.  leur  figure  à la 
planche  , XII.  994.  Quatre  cfpeccs  de  Sapo- 
tiers,  404. 

Sappo , Iles  inhabitées,  III.  iy.  Iles  Sappos  , 
citées  , J 8 , y?  , ,j. 

Sapfo  , Seigneur  Chinois,  VIL  498. 

Saptargat,  petit  fac,  8c  fon  ufage,  VIL  joo. 


MATIERES. 

Sapurgan,  Ville,  VII.  )t8. 

Saputay,  Officier  Tartarc  , VII.  89.  Ce  Général 
reçoit  ordre  de  faire  des  incurfions,  94.  Cité  , 
ibid. 

Sara  ( Deferts  de),  II.  191.  Ce  Pays  appellé  , 
Dcfert  de  Lybie,  III.  IJ).  Diftriél  de  ce  nom  , 
X.  y J 4. 

Sarafa  , ou  Oja  de  Saint  Juan , fleur,  X.  418. 
Saragabedal , Ville,  VII.  417. 

Siragaflo  , ou  Saragoflo  ( Mare  de  ) , autrement 
appcfléc  Mer  verre , ou  la  Mer  des  herbes , 8c 
fa  fituacion  , IL  111.  Nommée  auffi  Sargolfo  , 

Saragolcx , ou  Saragols  , Peuples  du  Pays  du  Séné- 
gal : Nom  qu'ils  donnent  au  Fleuve  Niger  , II. 
yor , yit 

Saragols,  Peuples,  voy.  Saragolez. 

Saragoflo  , voy.  Saragaflo. 

Satagua , Port , voy.  Salagua. 

Sarakol,  Pays,  VIL  y9. 

Sarakoicz,  nom  des  Habitans  du  Pays  de  Galam  : 
D'où  leur  vient  ce  nom,  8c  leur  caraftere,  U. 
y»8. 

Saram  , Place,  Sc  fa  fituation  , IL  444. 
Sarana-Périmal , Souverain  du  Royaume  de  Ma- 
lamar,  1.  14.  Il  emhraflc  la  Religion  Maho- 
métane.  II  partage  fes  Etats , n'en  réfervant 
pour  lui  qu'une  petite  partie  qu’il  donjic  à fon 
Page , 8c  fe  retire  à la  Mecque  , ibid.  Sc  ) J . 
Sarara,  X.  549. 

Saras,  pièce  de  toile , X.  )8y. 

Sa-ra-fu,  Rivière,  VII.  144. 

" Saraverre  ( Antoine  de  ) , Capucin  de  Tofcanc , 
IV.  y 04. 

Saray,  Ville,  VIL  191. 

Sarbacane  , infiniment  pour  lancer  des  fléchés  d'os 
de  Poiflon  , VIII,  t44.  Ufage  de  cette  forte 
d’arme  , X,  401.  Sarbacanes  qui  fervent  d’ates  , 
445. 

Sarbo , Rade , 8c  Ile  de  même  nom  , I.  171.  Les 
Portug.  la  nomment  aufli  Ile  du  Chameau  , 17  )• 
Sarc,  Ile,  XI.  y4i. 

Sarcenet,  forte  de  marchandifc,  IV.  )9). 

Sarchil  , Province  , VII.  414. 

Sardaigne,  Ile,  IV.  919. 

Sardine  , Poiflon  , IV.  1 17.  Efpcce  de  Sardine  , 
1)9-  Nommée  aufli  I»a,  X.  4yy. 

Sardinha  ( Chriflophc  de  ) , Faélcur  Portugais  , tué 
avec  tout  fon  Equipage,  IX.  970.  Un  Corfaire 
prend  fon  nom , ibid. 

Satcpa  , Fort  Hollandois,  VIII.  y il. 

Sarcs  ( Edouard  ) , Anglois , relie  au  Japon  en 
qualité  de  Faélcur  fou^  les  ordres  de  Richard 
Cocks , II.  171. 

Sarfio,  ou  Jus-No-Ki , grand  arbre  , XI.  70). 
Sargamts,  nom  d’une  Nation  Nègre,  IL  4c 4. 
Sargafle,  grande  herbe  marine,  XII.  1)). 
Sargena , Rivière,  VIL  14t. 

Sargcntcs  , Peuples  d'une  Tribu  des  Mores. 
Sénégal,  II.  49 J. 
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Sargofto  , nom  que  les  Portugais  Honneur  à l’herbe 
dont  les  Iles  Hu  Cap  Verd  font  environnées , 
II.  355.  voy.  Saragatto  ou  Saragotto. 

Sargucs  , Village  , V.  M9- 

San  , farine  , & fon  ufage  , VIII.  155.  Propiiété 
de  cette  Drogue,  XI.  676. 

Sariaka,  fait  de  grandes  promefles  aux  Anglois, 
II.  144. 

Sarigoy,  ou  Carlgue , animal,  XIV.  151. 

Sank  , Tribu  des  Turcomans,  VII  ^54. 

Sari  mohomet , furuom  d’un  Prince  , voy.  Mah- 
mud  , Prince. 

Saris  (Edouard),  Anglois,  eft  du  voyage  que 
Jean  Saris  fait  au  Japon,  II.  19t. 

Saris  ( Jean  ) Faéleur  du  Comptoir  des  Anglois 
à Bantam  , I.  475.  Il  craint  d’érre  déshonoré, 
47 6.  Il  envoie  un  Parc  au  devant  de  Keeline  , 
501.  Il  s'emprette  de  vilîter  Middlcton  à fou 
arrivée,  509.  John  Saris,  le  meme  que  celui 
ci , écrit  à Sir  Henri  Middleton  , II.  41.  Il 
joint  cet  Amiral  avec  les  trois  Batimens  qu’il 
commande  , 4).  Etrange  Traité  entre  eux 
pour  piller  le  bien  d’autrui.  Grand  nombre  de 
Vai  fléaux  Indiens  arretés  par  ces  deux  Chefs 
Angloit , Ibid,  Saris  cil  l'Auteur  de  la  Relation 
d'un  Voyage  qu’il  fait  à la  Mer  rouge,  aux  Molu* 
ques  8c  au  Japon  , 1 1 1 . Départ  de  la  Flotte  qu'il 
commande  compoféc  Je  trois  VaifTeaux.  Sa 
route,  lu.  Erreur  furprenante  des  Matelots 
de  la  Flotte,  1x3.  Obfcrvations  curicufcs  & uti- 
les de  Saris.  Scs  avis  importans  pour  les  Navi- 
gateurs, La  Flotte  mouille  entre  Sofala  & Mo- 
zambiq.  ibiJ.  Il  reçoit  au  bruit  des  Trompettes 
& auttes  inftrum.  la  vifite  du  Roi  de  l’Ilc  de 
Moyclla , 1x4.  Lettre  qu’il  laifle  à ce  Prince 
pour  les  gens  de  fa  Nation,  ibid.  Il  joint  des  cal- 
mes fréqiîcnsà  des  intempéries  extraordin.  wf- 
Erreur  de  la  Flotte  touchant  les  lieux  , «1*.  Sa- 
ris fait  faire  l'clTai  d’un  courant  II  garde  l’o- 
riginal d’une  Lettre  de  Sir  Henri  Middleton.  Il 
patte  la  nuit  avec  lo»Roi  de  Sokotra  , ibid.  Saris 
attcmblc  le  Confcil  pour  délibérer  fur  fa  route , 
1x7.  Sc^notifs  pour  entrer  dans  la  Mer  rouge  • 
ibid.  Son  départ  de  Sokotra  pour  ccrte  Mcr,i  x8. 
Abondance  de  vivres  qu’il  trouve  au  Mont  Fé- 
lix. Inftruclion  qu’il  donne  à fes  Officier* , ibid. 
Sa  Flotte  patte  les  Détroits , 1 19*  Rcpnnfc  qu’il 
fait  faire  au  Gouverneur  de  Mocka  , ibid.  Pré- 
’ fent  qu'il  reçoit  de  ce  Gouverneur , & celui. qu’il 
lui  envoie  , 130.  Lettre  de  l’Aga  Turc  à Saris, 
ibid.  Les  Tûtes  lui  envoient  des  Orages,  131. 
Cérémonies  de  l'Audience  que  l'Aga  lui  donne. 
Patteport  du  Grand  Seigneur  des  Turcs  remisa 
S^nsjbid  O J'uiv.  Son  jtigcmcnr  fur  les  polirclTcs 
du  Gouverneur  Turc  3c  fon  dciîein  ,133.  Feftin 
uc  l’Aga  donne  à Saris  S:  à fa  fuite.  Cérémonie 
es  parfums  aptes  le  repas  , ibid.  Prefens  du 
Grand  Seigneur  à S iris,  114.  Saris  fc  promène 
dans  la  Ville  de  Mocka  , ibid.  Il  eft  exhoté  à la 
dcfîaucc,  13;,  Confcil  qu'il  reçoit  pat  des  Let- 


tres que  Sir  Henri  Middleton  lui  écrie , ibid  & 
fuiv.  Il  fc  détermine  à joindre  Sit  Henri,  137. 
Il  le  trouve  au  Detroit  , ibid.  Etrange  Traité 
qu’ils  font  enfcmble  , n8.  Saris  retourne  à 
Mocka.  Efpérance  qu'on  lui  donne.  Il  tente  le 
commerce  avec  les  Turcs.  Il  (c  rend  à la  Baie 
d’Attab , ibid.  Il  fc  rend  à Bantam,  140.  Il  en- 
treprend le  Voyage  du  Japon.  Dequoi  fon 
Equipage  eft  compofcpour  ce  Voyage.  Civilités 
qu’il  fait  8c  qu'il  reçoit  à Jakatra,  ibid.  Il  trou- 
ve l’Ile  de  Bachian  ruinée  par  les  guerres  civiles 
que  les  Flamands  8c  les  Efpagnols  y entretien- 
nent , 141.  Il  eft  bien  reçu  des  Hollandois  à 
Bachian  , ibid.  Il  fait  fonder  la  Baie  de  Bachian, 
143.  Proportion  ou’on  lui  fait  pour  cette  Ile. 
Il  part  de  la  Baie  a’Amafan  , ibid.  Il  commence 
le  commerce,  14#  Il  congédie  fans  ménage- 
ment deux  Hollandois , tbid.  Il  engage  un  Prin- 
ce Fils  du  Roi  de  Ternatc  de  venir  à bord  de 
fon  Vaifleau,  145.  Feftin  8c  fête  qu’il  donne  à 
ce  jeune  Ptince,  ibid.  Réponfc  qu’il  fait  à une 
proccftation  des  Holtadnis  , 146.  Saris  prend 
le  parti  de  quitter  l’Ilc  de  Machian.  Il  reçoit  en- 
core du  girofllc  des  Infulaircs  , ibid.  Il  eft  jette 
contre  ITlc  de  Marro,  147.  Accueil  qu'il  re- 
çoit des  Efpagnols.  Il  Ce  croit  trompé  par  cette 
Nation  , ibid.  Sa  confiance  renaît,  148.  La  défian- 
ce fait  lever  l’ancre  à Saris,  150.  1! patte  à Ter- 
natc,  151.  Il  entreprend  Je  fc  rendre  droit  au 
Japon,  ibid.  Sa  routt,  1 5 x. Vifite  que  Saris  reçoit 
du  Roi  de  l’Ilc  de  Firanio,t  y;.  Feltin  8c  Concert 
qu’il  donne  à ce  Prince  , ibid.  Redoublement  de 
vifites  , 154.  Il  prend  une  nuifon  à Firando  , 
15  5.  Il  prend  plaifîr  à fc  faire  répéter  une  chan- 
fnn  , 1 y 6.  Son  entretien  avec  Williams  Adams  , 
rj  8.  Voyage  de  Saris  à la  Cour  de  l’Empereur 
du  Japon,  *159.  Il  fait  une  partie  de  fon  voya- 
ge au  Japon  par  terre,  \6i.  Beauté  admirable 
de  la  route  , 1 61.  Saris  eft  conduit  à l’Audience 
de  l’Empereur  du  Japon  , ibid.  Il  eft  traité  favo- 
rablement , irfj.  Réglement  des  articles  du 
commerce.  Refus  d’un  article.  Saris  fais  le 
voyage  de  Jcdo  , ibid.  Il  eft  bien  reçu  du  Roi  , 
1*4.  Presens  que  ce  Piince  lui  fait  ainfi  qu’au 
Roi  d’Auglctcire  , 165.  Son  retour  à Suroiçn  , 
ibid.  U appaife  les  querelles  des  gens  de  Von 
Vaifleau  , 169.  Saris  fe  procure  des  Matelots 
du  Japon  , 170.  Grâce  accordée  à Saris.  Récep- 
tion galante  que  Saris  fait  ail  Roi  de  Kracs  qui 
le  vifite, ibid.  Il  établit  un  Comptoir  à Firando, 
i7i  Sa  route  depuis  Firaado  jufqu’à  Bantam  , 
ibid.  Etat  où  il  trouve  le  Comptoir  de  Bantam 
8c  réparations  qu’il  y fait , 1 7 î-  Départ  de  Sa- 
ris pour  l'Europe , 175.  II  appaife  les  Nègres  de 
Saldannn.  Remarques  ajoutées  à fon  Journal  , 
ibid.  Latitudes  des  lieux  par  où  il  a patte  , 17 6. 
Remarques  préliminaires  fur  divers  événement 
dont  il  fait  une  longue  Relation  , tbid.  Embar- 
ras que  les  Hollandois  loi  fufeitent  ,183.  Il  eft 
* appelle  à 1a  Cour  par  le  nouveau  Gouverneur  de 
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Rancam  , ibid.  Saris  retourne  en  Angleterre  av<* 
Keeling  , 184.  Autres  latitudes  des  lieux  par  où 
il  pâlie  , 190.  Son  départ  pour  la  Cour  du  Ja- 
pon , 191.  Il  arrive  de  la  Cour  Impériale  , fore 
latisfair  des  avantages  ou’il  a obtenus  pour  le 
Commerce , toi.  Son  dépare  de  Fitando  pour 
l'Europe,  ioj.  C’»té,V.  144. 

Sarjedo  : Hiftoire  de  ce  faux  Comte;  IX.  jll, 
& fuiv. 

Sarlione  , Cap  , voy.  Sierra  Lcona. 

Sarmakand  , VII.  ?9. 

Sarmans  , P'ince  , VII.  Hf. 

Sarmento  ( Dom  Jerome  Goraez  ) , fait  voile  pour 
la  Chine  « IX.  481. 

Sarmento,  ou  Sarmiento  ( Ignace  de  ) , Gouver- 
neur Portugais  à Cochin  , XI.  joi. 

Sarmiento  ( Dom  Juan  ) , Eff%nol  tué  , XIV.  J. 

Sarmiento  ( Dora  Pedro  de  ) , Èfpagnol , Gouver- 
neur des  Détroits  de  Magellan  , ell  pris  par  les 
Anglois,  I.  18*.  Cité  fous  le  nom  de  Pierre 
Sarmiento  de  Gamboa  , XI.  1.  Voyage  du  mê- 
me Pierre  de  Sarmientrf , & occafion  de  ce  voya- 
ge, 9.  Il  cft  nommé  Gouverneur  du  nouveau 
Fort  de  Ma*cllan,  ibid.  Il  bâtit  Nombre  de 
Jefus  St  la  Citadelle  de  Philippcvillc  , 10.  Il  eft 
pris  Se  mené  en  Angleterre.  Scs  oblcrvat.  dans  le 
Détroit,  ibid.  Ville  Se  Bourgs  qu'il  découvre,!!. 

Sainichok,  Tartare,  vo{.  Scrnichok. 

Sjrnuk , Ville  , qui  reçoit  le  nom  de  Kutluhba- 

lilc,VlI.  é\.  9 

S.noy-bouras,  nids  qui  fe  mangent , VIII.  17^*-. 

Satp  ( Antoine  ) , Jéfuitc  Allemand , & Ion  témoi< 
gnage  , XIII.  588. 

Sarquclle  , Place  , XI.  6f  1. 

Sarquet , Tréfor  du  grand  Mogol,  XI.  689. 

Sartagan,  lieu,  X.  j jj. 

Sarrangap  , Cap,  voy.  Auguftin  ( Saint  ). 

Saurai» n , Docteur  en  Médecine  , fait  la  deferip- 
tion  d'une  plante  à laquelle  il  donne  fon  nom  , 
XV.  ij«. 

Sartak,  Prince  Tartare,  & fa  Cour,  VII.  1 66. 
Audience  que  ce  Prince  donne  à des  Envoyés  , 
a .6  R.  Il  les  envoie  à la  Cour  de  Baatu , ibid.  Cité, 

Sarts^  Habirans  d'une  Ville,  VII.  içj.  Us  font 
du  Royaume  de  Karazm  , 151.  Les  bons  pâtu- 
rages demeurent  aux  Sarts  & aux  Turcomans  , 
ij*. 

Sarti-kahc-Banna  , arbrilTcau  , XI.  71 1. 

Sarvaron  , Place  , IX.  stj. 

Sarvi-mota  , Place  , VIII.  4(8. 

Sary,  Hôtellerie,  voy.  Caravanferas , 

Safa  , & Nipa,  cfpeces  de  palmiers  , X.  4tf. 
Rofeau  ou  arbriifcau  nommé  Safa,  XI.  719. 

Sa  fai,  poilTon  â coquille  , X.  6 78, 

Safangua  , plante , X.  687. 

Safanqua  . plante  , XI*  7*0. 

Safclpour{  Fott  de  ) , X.  78. 

Safena  , Place  , IX-  510. 

Saferon,  Place,  IX.  537.  Ornemens  de  cette* 


Ville  , X.  1 J4. 

Snsh-mirza  , Prince  , VII.  r 86. 

S.rlî-mirza , Chef  de  Conjuras , cfl  tuf , VII.  i* (à 
Sasjebu,  arbtilleau  , XI.  69  y. 

Sasjo  , ou  Katabami,  plante,  XI.  717. 

Sasju,  ou  Sado , Province , X 

Saikclari , mouvement  militaire  , IV.  <*».' 

Safpema,  X.  yyo. 

Sifquchanagh  , Rivière,  XIV.  49}. 

Sallaffras , pigme  de  la  Floride  , fa  delcription  dé 
fes  propriétés  , XIV.  4y<.  Manière  de  l’em- 
ployer, «j7.  Sallaffras  de  la  Nouvelle  France  , 
XV.  1,7. 

Sallaffras  , Riviete . XlV.  49t. 

Saffap  , poiflon  , fi:  fes  noms  différons , X.  67  y. 
Sade , efpcce  de  Pott  crcufé  par  les  Efp.enols , 
VIII.  yfii.  * 

Sacai-Imo  . plante  , voy.  Imo. 

Satanagar , Place  , X.  if  a. 

Satera  , Capitale , IX.  Cio. 

Sathan,  lieu , I.  1 y y. 

Satia,  fruit,  XI.  6y4. 

Satigana,  Ile  , fit  fa  polïtion  , I.  IJ,. 

Satilgaon  , Monaftere  , IX.  y y 7. 

Satil-tamish  , Ptinceflé , VII.  ajy.  * 
Satlifoko  , grand  poiflon  , X.  «7). 

Satsju , ou  Satzuma,  Province,  X.  yyy. 

Satfuki  : Signification  de  ce  nom  , X.  <yi.  Flenf 
deee  nom  de  plus  de  eenc  fortes,  661.  L’ar- 
brilfeau  Satfuki  nommé  aufli  To-ken  , XI.  709. 
Satfuma , Place,  VIII.  404.  Principauté  de  Satfu- 
ma  , X.  y4y.  Prince  de  ce  nom  , 546,  5 yfi. 
Satto-Dacke,  ou  Raanfîa  , Canne  de  fucre,  XI. 
7'»- 

Satyres  : Origine  de  leur  fable  , I.  179. 

Satzuma  , ou  Satsju , Province,  X.  y, y.  Diflriû 
de  Satzuma  , itij.  Commerce  de  Marchands 
borné  à Satzuma  , 611. 

Sauge  , plante  , XI.  7t«. 

Saukabé  ( Latitfal  ) , Roi  de  Kayor  : Titre  de  c« 
Prince , voy.  Damel  ( le  P 
Saukoul-thung  , Village,  V.  y yo.  _ 

Saule,  efpcce  de  Scrpeqy  , XIV.  1 1 9. 

Saules  , atbres  , III.  6,. 

Saumurez  , Anglois , commande  à bord , XI.  174. 
Saumafte  , forte  de  gros  orage  , IX.  ty«. 
Saumons  ( Rivière  aux  ) , XIV.  yjy.  Poilfons, Sau- 
mons longs  de  fix  pieds,  7 y s . 

Saunders  (M.),  Commandant  Anglois,  XI.  >44. 
Saupicquet , on  Embamma  , où  bien  Soeja , force 
de  mets  , qui  excite  l'appetit , X.  66 4.  # 

Saull'aic  ( la  ) , François  , fe  rend  aux  Anglois,XIV* 

Îî>6  & J97. 

Sauterelles,  ptifes  pour  des  Ecrcviflcs  de  terre  , I. 
107.  Armée  de  Sauterelles  , II.  19  6.  Le  Soleil 
s’écliplc  par  les  Sauterelles  , jn  Nuée  de  Sau- 
terelles , III.  j j.  Son  ravage  & fon  épaiiTeur  , 
J 6.  Famine  caufcc  par  les  Sauterelles,  119.  Ar- 
bre de  ce  nom  , voy.  Loeufte.  Bruit  étrange 
des  Sauterelles , 413.  Ravage  des  Sauterelles 
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Itir  la  Côte  d’Or , IV.  134.  Comment  les  Chi- 
nois le  défendent  des  Sauterelles  , V.  164.  Can- 
ton ravagé  par  les  Sauterelles  , 461.  Opinion 
des  Chinois  fur  l’origine  des  Sauterelles,  VI. 
490.  Sauraelles  8c  leurs  ravages , VIII.  445. 
Saute  rc  11  *qui  fe  mangent,  XI.  413. 

Sauteurs,  forte  de  Poitîons,  II.  570.  Peuple  de 
ce  nom , XIV.  6f6.  Pourquoi  cette  Nation  ainli 
nommée  , 687. 

Sauts  , d'uue  Riviere  , XIII.  3 y.  Divers  Sauts  ou 
Rapides  de  Rivières,  XIV.  705  6»  Jmv.  Vue  du 
Saut  ou  Cataraüc  de  Niagara , 708. 

Sauvages  : Joie  de  certains  sauvages,  I.  149.  Fa- 
cilité des  Femmes  Sauvages  , 384.  Sauvages  de 
la  Baie  de  Saint  AuguOin  , 464.  Sauvages  qui 
aiment  l’argent , 467.  Sauvages  circoncis, 468. 
Caraâere  des  Sauvages  de  Saldanna  fie  leur 
nourriture,  y 19.  Pied  d'un  homme  Sauvage, 
III.  107.  Tombeaux  de  Sauvages  , X.  340.  Sau- 
vages des  Iles  Philippines  , 379.  Rencontre 
d’une  Barque  remplie  de  Sauvages  inconnus , 
438.  Leur  tendrcH'ccntr'eux , 439.  Fabrique  de 
leur  Barque  , ibid.  Ils  trahirent  les  Hollandois, 
441.  Les  Sauvages  deviennent  traitables,  443. 
Paix  établie  entre  les  Sauvages  & les  Hollan- 
dois,  444.  Effet  des  armes  à feu  fur  les  Sauva- 
ges , ibid.  Fcttins  des  Sauvages  , 447.  Divers 
Sauvages  « 430.  Quel  foin  ils  ont  de  leur  barbe. 
Simplicité  dans  leur  trahifon.  Sauvage  pris  fie 

• nommé  Moyfe  , ibid.  Sauvages  qu'on  croit 
Papous  , 4yt.  Etrange  laideur  de  leurs  Femmes, 
ibid.  Sauvages  qui  connoiflcnt  les  Européens  , 
4yy.  Conduire  extrêmement  fingulicrc  des  Sau- 
vages de  la  Nouvelle  Albion , XI.  7.  Exercice 
de  Religion  de  ces  Sauvages,  8.  Cara&ctc  fie 
figure  des  Sauvages  du  Détroit  de  Magellan,  1 f. 
Miférablc  vie  des  Sauvages  , 37*  Invcnrairc 
d'un  Paquet  enlevé  aux  Sauvages,  38.  Leurs 
Chiens*  ibid.  Premiers  Sauvages  que  les  Fran- 
çois rencontrent,  53.  Les  Sauvages  font  des 
Vaificaux  de  la  forme  des  nônes , 8 y.  Sauva- 
ges de  la  Nouvelle  Zclande  , îio.  Combat  d’un 
Voyageur  Anglois  contre  pluficurs  Sauvages , 
il 9.  Portrait  de  leur  Chef,  110.  Dcfcnption 
de  leur  Pays  , 8c  de  fes  productions , ibid  Com- 
ment on  tâche  d’aprivoifer  les  Sauvages x 3 8. 
On  vifitc  leurs  Habitations  , ibid.  Produirions 
du  Pays  de  ces  Sauvages,  119.  Les  Sauvages, 
perfuades  par  Jean  Grct , 3 6 y.  T raités  des  Sau- 
vages avec  Wright  Capirainc  Avanturier,  ibid. 
Obfervations  fur  la  férocité  des  Sauvages  , 414. 
Les  Indiens  de  la  Nouvelle  F. (pagne  proi  fient 
fupérieurs  aux  autres  Sauvages»,  XII  147.  Def- 
cription  de  certains  Sauvages  , XIII.  xx.  Uq 
François  fauvé  par  l’humanité  des  Sauvages  , 
13.  RcmeJe  des  Sauvages  pour  le  Scoi but , 31. 
Joie  des  Sauvages  à l’arrivée  de  Cartier,  14. 
Sauvages  qui  empoifonnen:  leurs  flèches  , XIV. 
H.  Ehfficultés  de  la  part  des  Sauvages  du  Bre- 
fs!, 18 3.  Enfans  Sauvages  conduits  en  France  , 
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191.  Deux  Elpagnols  trouvés  entre  les  Sauva- 
ges, 414.  Explication  donnée  par  un  Sauvage, 
517.  Caraéterc  des  Sauvages  de  la  Baie  d’Hud- 
fon  , 6f 9.  Ces  Sauvages  mangent  leurs  Enfans, 
ibid . Lumières  tirées  d’un  récit  des  Sauvages , 
714.  #Etabl»llcmcnt  fie  conduite  fingulicrc  d'un 
Sauvage  , 748.  Idée  générale  des  Sauvages  de 
l'Amérique  Septentrionale,  XV.  7.  Idée  qu'on 
s’en  failoit  avant  les  découvertes , 8.  Leur  fi- 
gure fie  qualités  naturelles.  Corruptions  de  leurs 
Mœurs,  ibid.  Avantages  qu’ils  ont  for  nous, 
9.  Couleur  des  Sauvages , 1 x.  Leur  poil  , ibid. 
Divetfité  des  Nations  Sauvages,  13.  Nature  fie 
propriété  des  Langues  Sauvages  , 18.  Gouver- 
nement des  Sauvages,  xx.  Affaires  fie  Négo- 
ciations, xy.  Juffice  fie  Punitions , ibid.  Reli- 
gion des  Sauvages,  17.  Leurs  Divinités  fie  Gé- 
nies, ibid.  Voeux  de  Religion  , xy.  Idée  que  les 
Sauvages  ont  de  l’Ame  , ibid.  Leur  Superffition 
pour  les  Songes , 31.  Fèces  des  Songes  ou  du 
rcnvcrfcmcnc  delà  cervelle,  jx.  Pluralité  des 
Femmes,  fie  Mariages,  34.  Devoirs  des  Fem- 
mes, 36.  Devoirs  des  Maris,  37.  Accouche- 
“rnens.  Education  des  Enfans.  Noms  propres, 
ibid.  Habillement  fie  parure  des  Sauvages,  39. 
Culture  des  Terres,  41.  Mets  dégoûtans  des 
Sauvages , 4X.  Aliincns  des  Nations  cirantes- 
Pain  de  Mai/.  On  accufc  (nullement  les 
Sauvages  d'avaler  la  fumée  du  Petun  , ibid. 
Petites  occupations  des  Femmes,  43.  Oifivccé 
des  Hommes.  Forme  des  Bourgades , ibid.  Leurs 
Fortifications  , 44.  Difficultés  des  Campemens 
fie  des  Voyages.  Embarras  des  Millionnaires  qui 
les  fui  vent , ibid.  Perfécution  des  Chiens,  43. 
Famine  qui  fuccédc.  Guerres  des  Sauvages.  Com- 
ment elles  s’annoncent  , ibid.  Invocation  du 
Dieu  de  la  guerre  , 46.  Termes  militaires.  Pa- 
villons teint  de  fang.  Caufes  ordinaires  des 
guerres  , Guerres  particulières,  47.  Guer- 
res Nationale*.  Préparatifs  , ibid.  Feftin  militai- 
re , 48.  Promclfcsdcs  Guerriers.  Second  feffin 
fie  difeours  du  Chef  d'armée.  A quoi  les  Guer- 
riers s’engagent.  Engagement  du  Chef,  ibid. 
Ufage  des  Iroquois  pour  aguerrir  leurs  jeunes 
gens  , 49.  Précautions  des  Jongleurs  contre  la 
mort  fie  les  blclfurcs.  Leurs  Charlaranncrics  , 
ibid.  Traincaux  fie  Kaquertes^our  la  guefip  , yp. 
Départ  des  Guerriers.  Leurs  atmes,  ibid.  Leurs 
Enfeignes  fie  leurs  Manitous,  y 1.  Leur  marche. 
Leur  rora  en  Canots  , ibid.  Précaur.  négligées  , 
3x.  Conduite  des  Sauvages  dans  le  Pays  Enne- 
mi. Méthodes  pour  les  attaques,  ibid.  Com- 
bat*, 33.  Valeur  des  Sauvages.  Leurs  Dialo- 
gues avant  le  combat  , ibid.  Monumens  de 
Icuis  viéloircs,  34.  Comment  ils  gardent  leurs 
Prifonnicts.  Cireonffances  de  leurs  retour  aptes 
la  guerre,  ibid.  Emportement  des  Femmes  con- 
tre les  Prifonmers  , y y.  Entrée  triompanres  des 
Vainqueurs.  Cruautés  avec  laquelle  les  Piifon- 
niers  font  traités  , ibid.  Répartition  qui  s'en 
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fait , 36.  leur  fort  le  plus  ordinaire,  ibid.  Cé-  Savonicr , ou  Soap  , arbre , & ufage  de  Ton  feufr  * 
remonie  de  l'adoption  , 37.  Conduite  perfide  III.  167.  Propriété  du  Savonicr  ou  adne  du 

envers  quelques  Prifonniers , ibid.  Supplice  des  Savon  , XI.  6*7.  Le  Savonicr  Mexiquain,  & fa 

Prifonniers  de  guerre  , 58.  Explication  de  la  Description,  XII.  618. 
barbarie  des  Sauvages  apres  leurs  vidoircs,  ibid.  Savara  , PoifTon  du  Roi , X«  674.  _ 

Idée  générale  de  leurs  cruautés,  59,  Çonftan-  Sav-pu  , Village  , V.  xj 6. 
cèdes  Prifonniers  de  guerres.  Exemple  fîngulicr  Saxe,  Province,  X.  117. 
d’un  Capitaine  Iroquois  , ibid.  Habileté  des  Saxenburg  ( Défert  & Plantation  de  ),  V.  114. 
Sauvages  dans  leurs  Négociations,  6c.  Corn-  Say  , Capitaine  Anglois , pris  par  des  Piiatcs,  IX. 
* — —mm  * * A 46.  A quoi  il  doit  la  vie,  47.  Comment  il  eft 


ment  ils  s’y  picnncnt  pour  négocier  , 61.  A 
quoi  le  Négociateur  eft  expofé  , 61.  Exemples 
de  l’Eloquence  des  Sauvages  , ibid.  Maladies 
ordinaires  des  Sauvages  , 6*.  Qualité  de  leur 
fang.  Leurs  remèdes  , ibid.  Funérailles  des  Sau- 
vages , *8.  Fêtes  des  Morts , ou  Fctlin  des  Ames, 
70.  Danfes  des  Sauvages  , 71.  Leurs  Jeux,  74. 
Leurs  ChalRs  , 7 6.  Leurs  Pèches  , 87  Obterva- 
lions  générales  fur  la  vie  des  Sauvages  • 89. 
Source  de  leur  dépravation.  ElTet  de  l'eau-de- 
vie  fur  eux  tibid.  Comment  ils  s’exeufent  , 90. 
Leur  bonheur.  Preuve  qu’il  eft  réel,  ibid.  Eclair- 
ciflcmcnc  fur  la  figure  monftiucufc  de  quelques 
Nations  Sauvages  , 91.  Ile  des  Sauvages , 14  3. 
Lieu  nommé  Sond-Sauvage  , 176. 

Sauvegarde  , cfpccc  de  Serpent , XIV.  3 3 1. 

Sauveur  ( Colonie  de  Saint  ),  XIV.  *97.  Cette  Co- 
lonie détruire  en  naiiTanr.  Eclairciilcmcnt  fur 
ce  fait , ibid.  Ile  de  Saint  Sauveur , autrement 
nommée  Guanahani , XV.  636. 

Sauvolc,  Enfeigne  d’un  VaiiTcau  François,  XIV. 
6 M. 

S au- y a , & fon  fort , V.  306.  Titres  d’honneur 
conférés  à fon  Fils  ,311. 

Sava  , X.  3 34* 

Savadi , Royaume  , IX.  3 6 9.  Sivadi , même  Pays, 
416.  Capitale  de  ce  nom  , 474. 


panfé  de  fes  blclfurcs.  Il  perd  fon  argent  par  une 
avanturc  bizarre.  Il  eft  mené  captif  au  Port  d’A- 
ramra.  Comment  il  eft  délivré , ibid.  Ce  qui  lui 
arrive  apres  fon  naufrage,  30.  Un  Raja  ou  Sei- 
gneur Indien  de  ce  nom,  XI.  480. 

Sayan , Place,  VI.  377. 

Sayavedra  , Lieutenant  Efpagnol,  XIII.  100 ,119. 

Sa yavedra  ( Jean  de  ) , Oibeier  Efpagnol , XIII. 9 1. 
Sa  Conférence  avec  Fernand  Pizarre,  ibid.  Cité, 

1X1. 

Sayd-BonSahidi  , Roi  deCurûui  ou  Cutfini,VIlI. 
Sayem  , Ile,  II.  ifi. 

Sayer , Anglois  , va  à Siam  en  qualité  de  Fadeur , 
II.  103.  Deux  Lettres  de  cet  Edouard  Sayer 
ajoutées  aune  Relation,  11 1. 

Savet  Wang  . Place,  V.  330- 

Sayf-Addin,  jeune  Prince  trouvé  fur  le  Trône 
d’Ormuz  à l'arrivée  des  Portugais  devant  cette 
Ville,  I.  99  S%on  Royaume  eft  gouverné  pendant 
fa  jeunefle  par  un  Efclavc  adroit  & courageux 
nommé  Rbojali  Attar,  ibid.  Ce  Prince  nommé 
aulTi  Seyf-Addin , 110. 

Sayi , ou  Chapar , Etranger , VII.  73. 

Saylc  ( Guillaume),  Capitaine  Anglois,  XV. 6 J 8. 

Saymas  ( plaines  de  ) , XIV.  348. 


Savage  (Richard),  Anglois,  un  des  pi  iucipaux  du  Saypan,  Ile,  X-  3 64,  367.  Ile  de  Saypan,Xr. 
Comptoir  de  Bantam  , I.  473.  Il  craint  detre  171. 
déshonoré , 476.  Sayram , Ville  » VII.  38 


Savama,  forte  d* Ananas,  IV.  xxo. 

Savana  ( Salvaiiera  de  la  ) , Ville  & fa  fondation  , 
XII.  131. 

Savannah , Rivière , XIV.  378.  Progrès  de  la  Ville 
de  Savannah , 584. 

Si  vanne , nom  des  Plaines,  XII.  ixr.  Savane, 
brûlée,  XV.  3R3. 

SjvasrMunulin  , voy.  Sova-Munufin. 

Save,  grande  Riflere,  X.  119. 

Savedra  (Alvaro  de),  Voyageur  Efragnol , XI. 
100.  ^ 

Savel,  ou  Si-yu,  poilTon  ,V.  133. 

Saverne , Rivicre , XIV.  491. 

Savingava  , X.  3 31. 

Savinicr  du  Canada,  arbre,  XV.  137. 

Savoja,  X.  331. 

Savona  , Ile  environnée  de  rocs  & de  bas  fonds , 
I.  34E  & 34*. 

Savone  ( Bernard  de  ) , Millionnaire  abandonné 
par  fes  guides,  IV.  J37. 

Savone  , Ville  de  l’Etat  de  Genes , IV.  316. 


aayram  , vmc,  vu.  _ 

Sayry-Tupac,  Inca,  Fils  de  Manco  fc  loumct  aux 
Espagnols,  XIII.  3x1  II  era brade  le  Chriftia- 
*nilmc.  Sa  poitéritc  ibid. 

Sayfnn  , Lac  , VII.  11. 

Say-fiane  , Ville  , VI.  3x9. 

Safuri,  cfpccc  de  Lys,  XI  71X. 

Scadçt-Klun  , Seigneur  Mogol , traître  à l’Empe- 
icur  fon  Maître  X.  119.  Sa  punition,  xxo. 
Scaliget(  Adam),  Pere  Jéfuicc  , Mandarin  de  la 
Chine,  V.  x68.  Mémoire  qu’il  fait  pour  l’Em- 
pereur, 169.  Cité  , ibid.  171.  Service  qu’il  rend 
a une  Million  , 373.  Son  entretien  avec  l'Em- 
pereur de  la  Chine  ,378.  Confiance  que  ce  Prin- 
ce lui  témoigne.  Confeil  où  ce  Millionnaire  eft 
appcllé.  Les  Hollandois  examinés  en  fa  piéfcn- 
ce  , ibid.  Témoignage  que  le  Pere  Adam  rend 
deux  , 379.  11  rend  compte  à l’Empcicnr  de  fes 
idées,  & le  prévient  contre  les  Hollandois, 
ibid.  Zèle  qu’il  marque  pour  la  fureté  de  ce 
Piincc,  380,  Il  rend  un  témoignage  favorable 
aux  Molcoviics,  Scs  indexions.  Les  Hollandois 

s'efforcait 
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Véforeeftt  de  le  gagner , ibid.  Opinion  duPere  écrit  à Tavctnier  Voyageur  François  Kl.  Ta- 


, )8l.  Vains  efforts  d’un  Prcfidcnc  pour  le 
faire  changer  d’avis.  Fermeté  d i Millionnaire  à 
l’égard  de  cePrélident , ibid.  Son  opinion  l’em- 
porte, j8i.  Mémoire  préfené  contre  le  Peee 
Adam,  404.  Sa  mort,  408.  Cité,  40s.  LePere 

, Adam,  cité,  VI.  147.  Cité,  VII.  J 17. 

Ssam,  II.  if 7, 

Scander , Ville,  X.  199. 

Scandon , Page , tué  par  des  Conjurés,  XIII.  1 r ). 

Scanni , lie  , II.  ; îo. 

Scapula,  Bourg,  XII.  489. 

Scar , forte  de  poids , IX.  ; f. 

Scararagam  ,’arbrc  & fon  fruit , XI.  66 7. 

Scatari  ( Ile  de)  , XIV.  «77. 

Sçavans.  Vo y.  Science. 

Sceaux  : Fête  de  la  clôture  des  Sceaux,  VI.  Ko. 
Sceaux  de  la  Chine,  578.  Tribunal  de  Sceaux  , 
414.  Comment  les  Vifitcurs  portent  le  Sceau , 
4îo.  Cérémonies  des  Sceaux  Siamois  , IX. 
*08.  . 

Sccptc , Riviere , X.  ; 8. 

Schaaban,  mois,  VII.  578. 

Scha-Abbas  , Roi  de  Pcrfe  , X.  17.  Ko. 

Schaak-al- Yadain,  grand  banc  de  fable  : Ce  que  ce 
nom  lignifie,  I.  i8ç  voy.  U Noie  (b). 

Schaal , P.  Jéfuite , cité, VI.  ij.  Le  même,  cité 
fous  le  nom  d'Adam  Schaal , K,  11,  {T,  184, 
170.  Arrivée  du  Père  Schaal  & fa  faveur  à la 
Cour , '•  Services  qu’il  rend  à la  Religion  , 

;<Ci.  II  ell  fair  Précepteur  du  jeune  Empereur , 
ibid.  Sentence  qui  le  condamne  à mort,  K). 
Comment  il  meurt , ibid.  Singulière  accufation 
contre  cePcre,  379.  Cité.  VII.  571. 

Schabackt , chaffe  les  defeendans  de  Timur-bclc  ou 
Tamcrla»,  VII.  ai). 

Scbabak  , Port , & fa  pofition , I.  178.  Canal  prés 
de  ce  Port , 8c  diverfes  couleurs  de  fes  eaux 

17».  * 

Scha  cheu  , VII.  77. 

Schadi-khatkhan  , Gendre  de  Scbah-rokh  , STI. 
IV- 

Schadi-khoja , Chef  d’une  Ambaffadc , VII.  ) 77. 

Schadman , Château  , VII.  3 9 r. 

Schacl , ou  Schaer , lieu  où  on  trouve  du  fer  6c  du 
plomb , I.  470. 

Schaer,  lieu,  voy  Schacl. 

Schagen,  Bourg,  XI.  H).  Ile  de  ce  nom,  XV. 
301. 

Schagri-Cotram  , arbre , 8c  venu  de  fes  feuilles , 
XI.  667 ■ 

Schah  , titre  de  Roi  ou  Seigneur  des  Indes , I.  93. 

Schah-Abbas,  1.  Prince.  VII.  no.  Cité,  X.  69. 

Schah-abbas-mafi  , Souverain,  VII.  181, 

Schahbag  , beau  Jardin  , X.  66. 

Schahbakht , Prince,  tué,  VII.  139.  Ciré,  1 (9. 
ibid.  Ce  Prince  , nommé  aulli  Shaybck , fait 
une  irruption  dans  la  grande  Bukkaric,  118. 

Scha-Heit-Kham  : Vengeance  de  la  Princcffc  fa 

. femme,  X.  14T.  Lettres  que  ce  Prince  Mogol 
Tome  XVI, 


vernici  joint  Scha- Eli  Kliam  à un  Siège,  143. 
Schah-Jcban  , Empereur  Mogol,  Vil.  in,  n 
entreprend  la  conquête  du  grand  Tibet,  1 1 1.  Son 
cfpérancc  perdue,  11s  II  cil  retenu  en  priion  par 
fon  fils,  X.  91  Enticprifcs  de  cet  Eni|crcur, 
141  fr/îiiv.  Vile  qu’il  liait,  143.  Cir»,  ibid 
6e  fuiv.  Nommé  aulli  Choirom,  114.  Planche 
de  la  ligure  de  ce  Prit  ce,  ibid.  Il  porte  encore 
• le  nom  Chihabcddin  Cluh  Dgihan,  113. 
Guerres  fanglautcs  entre  les  fils.  Il  meurt  en 
prilbo  , ibid. 

Scnah-nadir,  Villes  dont  il  fc  remet  en  poffdfion  . 

' VII. 

Schah  nali’cr , Prince’,  VII.  173. 

Scha-ho,  Place,  VII.  380. 

Scha  ho  tycn  , Place,  V 49). 

Schah  Rt-kh  : Ambalfadc  de  ce  Prince  à la  Coût 
de  l’Empereur  du  Katay  , VII.  376.  Dépa.t  des  • 
Ambafladeurs  , 377.  Commencement  de  leur 
route.  Guerre  qui  les  artère,  ibid.  Comment  les 
Amball.  font  traités  le  relie  de  leur  route,  378. 
Fête  qu’on  leur  donne,  ré.Comniodiiés  qu’on  leur 
fournit,  380.  Co  n r.ent  traités  dans  les  Villes, ré. 
Continuation  de  la  toute,  181.  Les  Ambafla- 
deurs  arrivent  à la  Capitale,  38t.  L’Empereur 
fe  montre  publiquement  fur  fon  Trône,  ibid. 
Circonlianccs  de  cette  cérémonie  ,183.  Audien- 
ce particuliete  des  Ambalfa leurs,  384  Provi- 
fions  qui  leur  font  aflignées , ibid.  Commcnc 
les  oidrcs  communiques  aux  Ambaffadeuis,  183. 
Fcftin  Impéiial  Comédie,  ibid.  Tours  de  fou- 
pleffe,  386.  Préfcns  de  l'Empereur  aux  Ambafla- 
dtuts,  387.  L’Empeteut  fc  plaint  des  Chevaux 
qu’il  a reçus  d'eux  , 388.  L’Empereur  cft  jetté 
à terre  par  un  de  leurs  Chevaux.  Colère  de  ce 
Prince.  11  cil  appaifé  par  des  repiéfcntaiions  , 
ibid.  Sa  marche  en  retournant  à la  Capitale, 

389.  Plaintes  qu’il  fair  aux  Amba (fadeurs,  ibid. 
Départ  des  Ambafladeurs,  390.  Coiÿs  de  leur 
marche,  ibid.  Ils  arrivent  aHcrat,  391.  Re- 
marques fur  ce  JouAial , ibid. 

Schah  Rouh , ou  Miracha,  Piince,  X.  an. 

Schah- fefi  , voy.  Schah  Soit.  . 

Schah  Sufi,  Monarque  Pcrfan , VII.  194.  Surnom- 
mé Mau  , aol.  Cité  fous  le  nom  Je  Schah- Scfi, 

X.  <19- 

Schah  tahmash.Vn.  173  Nommé  aulli  Schah-tha- 
masli , voy.  Thamash,  Schah,  Pci  fan. 
Schah-tahmafp  , Prince  , Sc  fon  matiage  avec 
une  Princcffc  du  Sang  de  Jenghu-khaa , VII. 

169. 

Schah  thamash  , voy.  Thama'h,  Schah  , Pcrfan. 
Schah-thamysh  , ou  Tachmas , Ptincc  , VII. 

139. 

Scha-Ichan,  grand  Mogol,  X.  no  8c  13 1. 
Scha-Ifmarl  Sofi,  Prince  . VII.  118. 

Schakara,  lieu,  8c  fa  pofition,  I.  196. 

Schakmonui , VII.  378. 

Schallo,  III.  457. 
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Schama  , Ville  ou  Village , voy.  Sama. 

Scharoakki,  Place  ou  Province , VU.  }9t • ' 

Schamo  , Dcl'cn,  voy  Chamo. 

Scbam  Schi,  Chef  des  Maibuts  Motes:  Avis  qu'il 
donne  à Drue  , II.  <c<.  Vifuc  de  Schamchi  Chef 
des  Mores,  Su.  Ses  droits,  619. 

Scharwchuang , lie , où  meurt  S.  François  Xavier, 
V.  411.  Nommée  audi  San  chuan. , 41  ). 

Scbandu  , ou  Schantu , Ville  une  des  Capitales  de 
la  Tartarie , VIL  jaa.  Bâtie  par  Æublay , jaj*. 
Palais  Sc  Parc  Impérial , ibid. 

Scliang  ( Dynaftie  de  ) , VI.  )cf. 

Schang-hay  , Ville,  V.  404. 

Schangti , V.  594. 

Schang-tong;  Province  S Ville  de  ce  nom  , V. 
4)9.  Schan-tong  eft la  même,  447.  Petit  nom- 
bre de  Porteurs  da  ni  les  Villes  ,4)8.  Abondance 
de  marbre  dans  cette  Province  St  dans  un  autre 
• 440.  Capitale  de  ceue  Province  , VU.  84. 

Scbankar,  Oifeau  de  proie,  VIL  587. 

Schan-fchcu  , ou  Scbcvr,  Ville,  V.  141,  14a, 
*4). 

Schanfchwi , petite  Ville,  V.  440. 

Scban-li,  Province,  V.  448.  Douane  pour  l'entrée 
de  cette  Province  , 449. 

Schan-tfui , petite  Place , V.  îiîo. 

Sclian  tong.  Province  , voy.  Scbang-tong. 

Schautu , Ville  , voy.  Scbandu.  Kivicrc  de  ce 
nom,  VII.  584. 

Schaona , Porc  ,1.  187. 

Schapcnham , Vice.- Amiral  Hollandois,  donne  (on 
nom  aune  Baie,  XI.  14. Il  fucccdeau  comman- 
dement général,  St  Tes  cruels  ciécuerons,  17. 
Sa  mort,  18. 

Schapor , ou  Chapottr , Capitale,  X 199 

Seliarafans , ou  Séraphins  , forte  de  monnoie  des 
Indes,  I.  4 6. 

Schatif  mahamer , Prince,  VIL  188.  Conlcil  tenu 
outre  Abulghazi  St  Scltarif  mabajact,  190.  Mort 
de  Scharit  mabamct , 194. 

Schari  purftun  , plaine , VIL  477. 

Schatk-  Sc  Scharkcr,  Mondes  marins  , voy.  Re- 
quin. 

Scharp,  Boucanier  Anglois  , entre  dans  la  Mer  du 
Su4  , XL  u Cité  , j *4  , Cité  , XII. 

ÎOf. 

Schauf-mahamct,  Prince,  VII.  186. 

Schau-hing,  V.  417.  Ponts  de  cette  Ville  . 418. 
Beauté  du  terroir , St  Villages  agréables , ibui. 

Schaval , nom  d'un  mois,  VII.  )S(. 

Sche-chung , 8t  fa  Ggn idéation  , V.  149. 

Scbedel  ( Frédéric),  Marchand  Hollandois  , part 
de  Batavia  pour  Canton  , V.  tj  j.  Comment  il 
eft  reçu  en  arrivant.  Il  regagne  l'amitié  des 
Mandarins.  Il  ed  invité  à (è  rendre  au  Palais, 
iiid.  Accueil  qu’il  y reçoit  du  vieux  Viccroi , 
t)4.  Vifite  qu’il  rend  au  Second  Viccroi , ibid. 
Il  ne  laide  pas  de  former  un  Comptoir  à Canton, 
4.JJ.  Il  cd  congédié  civilement.  Second  voyage 
qu’il  fait  à Canton  , ibid. 


Scheduam,  Ile  ; St  fa  (ttoation , I.  [89  IffnUr. 

Sche  ho,  Lac,  V.  4)8. 

Schcker.  petite  Ville,  VII.  409. 

Scbetling,  Cap,  III.  494.  Bouigadcdc  Scbclling, 
XV.  10). 

ScbeUingct  ( Jean  Jacobfz  ) , Capitaine  de  V aideau 
Hollandois,  VIII.  68.  Cité  , >14.  Il  cd  tué  ou 
mortellement  bledé  , 11). 

Sche  mcn  ycn.  Ville,  V. 4)0. 

Scbems  , Marchand  Turc,  X.  ;oj. 

Schen- eberf , Place,  Sc  fa  lïtuation,  VU.  88. 

Scbencctaba  , Ville  , XIV.  J 49. 

Schen- ko,  Prince  de  Lyao-rong,  VIL  98. 

Schenfï  , VII.  77.  Province  de  Schcnfi  , 79.  Sa 
Capitale,  88. 

Schcpzuin-tamba-hutuktu,  Lama,  voy.  Schemp- 
zun-rantba-hutuktu. 

Scberbotongh , Rivière,  XL  ) ; J. 

Scherbro , Rivière  , III.  4)9  , 445.  nommée  Cbtr- 
bocougSc  Schctbcro , )6i , voy.  U note.  Le  Roi 
de  Scherbro  vif  te  Smith  , 484.  Ptéfcos  mutuels. 
Hatangue  de  ce  Prince.  Carte  des  entrées  de  la 
Rivictc  de  Sebeibro  ou  Ccrbcra,  ibid.  Infnlte 
que  le  Roi  fait  au  Comptoir  Anglois  après  le 
départ  de  Smith , 485.  Etrange  traitement  que 
Smith  lui  fait,  486.  Il  cd  emmené  prifonnier. 
Rage  des  Nègres.  Le  Roi  de  Scberbio  s'écha- 
pe  à la  nage  , 487.  MelVagct  de  la  part  du  Roi , 
489.  Réponfe  de  ce  Monarque  à une  dépuration 
des  Anglois, ibid.  Le  Roi  de  Scherbro  difpatoir, 
fes  Sujets  lui  donnent  un  fuccedeur,  490  Sc  491. 
Le  nouveau  Monarque  le  retire  dans  fa  Capitale  , 
49 1 Cataraéles  de  la  Rivière  de  Scherbro  , 49t. 
Ile  de  Scherbro,  (69.  Différcns  noms  de  l'Ile 
de  Scherbro , Sc  fes  produélioos,  ib.  Fort  Anglois 
à Scherbro  : Autre  Fort  abandonné  , j 70.  Divers 
noms  delà  Rivierede  Sebeibro.  Toroado»  fré- 
quens  fur  cette  Rivière  , ibid.  Divers  noms  de 
la  Rivière  Sc  de-FIle  de  Sebeibro , y 8 5.  Selboae  , 
autre  nom  de  la  Rivicte  de  Schcibro  , ;9). 

Schermal , Conful  Banian , fait  des  aidions  dignes 
de  louange,  II.  10.  Cité,  t f. 

Schcrman  ( Thomas  ),  Capitaine  Anglois.:  Perte 
d'hommes  qu’il  fait  , LU.  497  Si  fuir. 

Schciti , St  le  Btni-Schccti , atbriiTeaux  ou  plantes, 
XI.  667. 

Scheu-lî , Province , V.  448. 

Schcvlcing,  Ile,  XI.  ) 1 o. 

Sche-ya , Fonetcdc  , VII.  47». 

Sche-yang,  Lae,V.  ify. 

Schi  ( Scbam  ) , voy.  Scbarn  Schi. 

Scbido  : Fort  Anglois  à Scbido  , IV.  74. 

Scbrduiku , Gouverneur , voy.  Skiduiku. 

Sehi-ho,  lieu,  VII.  581. 

Scbildr , XI.  3)4. 

Scbillambafa , ou  Schillambanfa,  Seigneur  d’un 
territoire:  Sa  mort  Sc  fépubure  , IV.  486. 

Schimonafco,  Gouverneur,  II.  19a. 

Scbinga,  voy.  Singa  , Royaume. 

Scbirioa,  femme  Chrétienne  de  Mangu-kban  Em- 
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pereur  Tartare  : Hiftoire  racontée  à fon  fujct , 
VII.  )oj. 

Schir-Mchcmmed-Aglan , Prince.  VII.  4 77. 

Schirvan,  Province  , VII.  180.  Sa  Capitale,  X. 
480.  . 

Schoatis,  petite  Ile,  I.  «8 6. 

Scholver,  Oifean  , VIII.  171. 

Shoncmbourg , Prcûdcnt  Hollandois,  XIV.  114 
6>  Juiv. 

Schoole,  Poiflon  , VIII.  454. 

Scbot , Capitaine  Hollandois  , VIII.  17a. 

Schottcn  ( Timothy  ) , Pilote  Anglois,  fait  le 
voyage  autour  du  Monde  ,11.  at7. 

Schouppc  , Hollandois , Général  tj’unc  République , 
XIV.  114.  Il  eft  privé  de  fes appointemens  , 
a K. 

Schouren:  Ce  que  ce  Voyagenr  alfure  du  Cbeval 
marin  , III.  j j r.  Corneille-Guillaume  Schouten 
commande  un  Vaiffcau  Hollandois,  VIII.  74. 
Cité , 4)4.  Mort  de  ce  célébré  8c  fameux  Voya- 
geur ,4to.  Cité  , X.  178.  Inftruélions  que  Cor- 
nelis  Schouten  donne  à le  Maire  , 44 1.  Qua- 
lité qu'il  prend  , 4)1.  Il  fait  la  leélure  des  or- 
dres de  la  Compagnie  , 444.  Cité, 4)1,  4)8, 
441,  441,  »*'<»■  444,  ikid.  448,  4)0.  Ile  de 
Schouten,  4)).  Schouten,  cité,  4)4,  4)), 

‘ 4j«.  XI.  iC.  Terres  qu’il  découvre , te  r.  Guil- 

laume Schouten  , cité,  114.  Ile  de  Schouten, 
iiid.  La  même  Ile,  citée,  t)t. 

Schouten  ( Gautier  ) , part  de  Hollande  pour  les 
Indes  Orientales,  XI.  x<4-  Quelle  forte  de  gen» 
pâlie  aoi  Indes.  Spcétaclc  amufant  pour  l’Auteur, 

« bld.  Defcription  qu’il  fait  d’une  tempête  fore 
extraordinaire  , tSj.  Aventure  qui  l’inlf mir  , 
t«y.  Sa  padion  pour  les  Voyages , 17t.  Il  s’em- 
barque pour  une  expédition  inconnue  , t7).  Scs 
obfcrvations  fur  Japara.  Danger  qu’il  évite  dans 
la  Cour  d’une  Molquée,  iiid.  Cité  , 17  f.  ForccJ 
de  l’Armée  où  il  fe  met , iiid.  Récit  qu’il  fait 
de  la  défaite  des  Portugais  , »7<.  Schouten  part 

fiour  Arrakan , 177.  Cité , 180  & fuiv.  11  vifitc 
a Ville  d’Arrakan  le  le  Quartier  des  Portugais, 
184.  Son  retour  à Batavia  , t8f.  Cité  , i8«.  iiid. 
Exemple  de  la  tendreile  paternelle,  18"».  Cité, 
189.  iiid.  Schouren  part  pourBantam  St  Ceylan, 
191.  Il  vifitc  Colombo  : Scs  obfcrvations , iiid. 
Cité  ^191.  fi>  Juiv.  Il  cft  ptefTé  de  la  faim  , 196. 
Cité  , 199  6*  fuiv.  Remarques  fur  cct  Auteur  8c 
fur  (es  Voyages,  }0).  Ses  obfcrvations  furies 
faifons  des  Indes  , iiid.  <V  fuiv.  Cité  , $07  fi. 
fuiv.  Superftitions  dont  Schouten  eft  témoin  , 
414.  Son  voyage  fur  la  Montagne  de  la  Table 
avec  deux  autres  Hollandois  , ) t y.  Un  des  trois 
petd  courage  , iiid.  Schouten  avec  Ion  autre 
compagnon  arrivent  au  foenmet  de  la  Monta* 
gne,  )i<.  Cequ’ils  y trouvent.  Speâacle  fïngu- 
[ter,  iiid.  Récit  de  Schouten,  )17.  Difficulté 
de  fon  retour , iiid.  De  quel  lieu  la  crainte  le 
tire,  ji8.  Son  prcITemiment.  Il  cft  confirmé 
"par  un  VailTcau  François,  iiid.  Cité,  |iy,  Jxi. 
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Réflexion  de  Schouten)  ) 14. Cité,  ji;  fi. fuiv. 
Scs  plaintes,  |i8.  Le  Vaidcau  qu’il  monte  eft 
fépatédela  Flotte , )t9.  Son  Vailfeau  eft  aban- 
donné des  autres , ) ) s . Cité  , iiid.  ))).  Schou- 
ren arrive  à l’Oreiondt , iiid.  Informations  qu’il 
y reçoit , ) J4.  Comment  il  retourne  en  Hollan- 
de. Son  arrivée  au  Texel,  iiid.  Cité,-  4j}  fi. 
fuiv.  <48. 

Schudadero,  Village,  XIII.  xft. 

Schucrmans , Commis  Hollandois , arrêté , VIII, 

il). 

Schu-fu,  Village,  V.  148. 

Schuilkill  ( Rivière  de  ),  XIV  JJ7. 

Schulemberg  < Martimont  de  ) , voy.  Martimonc 
de , tic. 

Schulli,  arbrideau  de  deux  cfpeccs,  XI.  «8. 

Schullon  ou  Lin,  animal , pris  pour  une  efpccc  de 
Linx , Vil.  778. 

Schnma,  III.  )7i,  Schuma  8c  Comtnendo , J7j, 

Schungat , Oifcau,  VII.  47. 

Sthunti , chaflé  de  la  Chine,  VII.  td^.  Protec- 
tion que  ce  Prince  accorde  aux  Lamas  , 117  8c 
1X8. 

Schurlcy  ( Thomas  ) , Capitaine  Anglois , choifi 
pour  Chef  de  cinq  Vaiflcaux,  III.  ) )).  Il  échoue 
pcés  des  Dunes,  iiid.  Il  rejoint  Tes  auttes  Vaif- 
féaux  au  Cap  Mcfurado,  j<o.  Cité , (70  , )7i  , 
57),  )7).  Il  fait  fa  cour  à une  Reine,  )7<. 
Cité  , )77.  Sa  mort , fes  funérailles  8c  fon  Suc- 
ccllciir , )79.  Traité  de  paix  ligné  de  lui',  jjo. 

Schu-h-quan , Village  , V.  )40. 

Schutcn  (Jooft),  Géographe,  IX.  1)7.  Cité, 
1)8. 

Schutepeque,  groffe  Bourgade,  XII.  481. 

Schvan  , Place  , X.  xoj. 

Schvin-hyen  , lieu  , VIT.  j8o. 

Science:  Celles  des  Mores,  IL  <19.  Science  des 
Chinois,  VI.  i<t  S"  fuiv.  Effet  des  feicnccs  de 
l’Europe  fur  les  Chinois,  178.  Sciences  particu- 
lières aux  Chinois , xjx  6" fuiv.  Celles  des  Co- 
réfiens  .4)7  6*  Juiv.  Embarras  de  Savans  de  l’Eu- 
rope fur  des  écrits  myftérieux , VII.  1).  Acadé- 
mie des  feiences  de -Samarkand  , 109.  Science 
des  Chingutais , VUI.  jji.  Science  8c  Savans 
du  Tonquin  , IX.  104.  Faveur  accordée  aux 
feiences,  X.  i\(.  Colleges  8c  fciencedes  Gentils 
Indiens,  i<8.  Science  des  Iles  Mariants , t<7. 
Scicfccs  fpcculativesdes  Japonois,  j8).  Thefe 
Péruvienne  dédiée  à l’Académie  des  feiences  , 
XIII.  48;.  Intérêt  que  toutes  les  feiences  ont 
à une  queftion  , <tj. 

Scilly,  lie,  I.  14t.  Scilly,  III.  )«8.  L’Angleterre 
autrefois  jointe  aux  petites  lies  de  Scilly,  447. 

Scio,  belle  Baie,  mais  l'cntiée  d fficile  , II.  405. 

Sco  allou , efpcce  de  Cetf , ou  Ane-Vache , XIV. 
X90. 

Sco  , Sins-jo , ou  Naru-Fatfi  Kami  , 8c  Kava- 
Fsfi  Kami,  arbriffeau  ou  Poivrier  du  Japon, 
XI.  717. 

Sco-Kufitx , ou  Kufaggi , arbriffeau , XL  704, 
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5 coparia,  on  BcfvcJcre , plante,  XI. 

Scorbut  ; Hotte  Portugaifc  attaquée  de  cette  ma- 
ladie , I.  16  & fi.  Scorbut  & autres  maladies 
incommodes  aux  Navigateurs  , x8f.  Régime 
des  Ang’ois  contre  le  (corbuc,  j 3 a.  Comment 
ils  s’en  garanti  fient,  fi8.  Le  fejour  du  Cap 
Verd.cft  regarde  comme  le  préférvatif  contre  le 
fcoibut,  11.  a.  Cette  maladie  prefle  les  Hollan- 
dois  de  relâcher  à Madagafear , VIII.  78.  Le 
fcoibut  oblige  deux  Vaiflcaux  François  de  ga- 
gner Sainte  Hcicnc , xot.  Ravages  du  feorbut 
fur  une  Flotte  Hollandoife  , 333.  Herbe  qui 
guérit  le  fcoibut  ,X.  3 $ y.  Obfcrvations  fur  le 
feorbut , XI.  169.  Le  fcoibut  fair férir  un  grand 
nombre  de  François  , XIII.  fi.  Remède  des 
Sauvages  pour  cette  maladies , 

Scorpion  monfhueux  , III.  9$ , 198.  Un  d'un  pied 
dont  lablcffurc  mortelle,  301.  Scorpions  volans 
dont  la  piqûre  mortelle  , 41  J.  Figures  de  deux 
Scorpions  , IV.  x?o.  Scorpions  , de  leur  forme  , 
xf  x. Leur  venin  , ibid.  Remèdes  pour  la  piquûre 
du  Scorpion  , xf  3.  Scorpions  du  Cap  de  Bonne- 
F.fpérancc,  V.  xoo.  Scorpion  d’eau,  VIII.  604. 
Scorpion  que  Dernier  pie  lie  fans  en  être  pi '•que 
X.  107.  Scorpions  monfhueux,  XII.  641.  Piu- 
(icurs  <or*cs  de  Scorpions  , XIV.  lax.  Ils  puri- 
fient l'cm.  Comment  ils  fc  tuent  eux-mêmes, 
ibid  Scorpions  d’eau,  $19. 

Scory  ( Sir  Edmur.d  ),  Ecrivain  Anglois,  II.  1 16. 
Sa  defctipcion  de  la  Ville  Capitale  de  I Ile  de 
Ténerife  de  de  fes  environs,  ij8.  Autre  idée 
de  cet  Ecrivain  fur  la  même  Ile  , 141.  Son  voya- 

* gc  au  fomme:  du  Pic  de  Ténerife,  X49.  Son 
Supplément  fur  l’ufagc  des  anciens  Guanchcs 
pour  embaumer  les  corps,  1 6x. 

Scofi , ou  Kara-Maaez  Nomi , atbre,Xl.  71  j. 

Scosju,  ou  Suvo.  Province,  X.  y y 4. 

Scofpo,  ou  No:o.  Proiyncc,  X.  ffx. 

Scoc,  Capitaine  Anglois,  IL  )u.  Il  fe  rend  à la 
Barbade  ,3x3.  Canton  de  Scot  muni  d'un  Fort, 
XV-  6o*. 

Scot  ( Edmond  ),  Anglois,  Faéleur  à Bantam  y 
écrit  l'es  ohfeftations,  I.  41}  bfuiv.  Il  appaife 
Je  Protcélcur  de  Java , 4X/.  Réponfc  de  Scot  au 
Protcélcur  qui  extorque  de  l’argent  aux  Anglois, 
416.  Scot  fe  fait  juftice  à lui-même  , 419. 
Cruautés  qu’il  exerce  contre  un  coupable  , 430. 
Il  offre  un  moyen  de  brûler  les  Rebelle^  434. 
Les  Rebelles  demandent  un  accommodement , 
ibid.  Allarmes  de  Scot,  436.  Il  fait  exécuter 
un  Incendiaire,  ibid. 

Scou-chi-y  , Place  . XI.  jox. 

Scouran  , Ville  , XI  506. 

Screta  S.  à Zavomk  ( Henri  ):  Remarques  d'un 
✓ Voyageur  qu’il  publie  en  latin  , V.  105. 

Scrincjar , Ville  , VII.  413. 

Scrifinic  , Province,  rov.  Bothnie 

Scrivan  ( Pott  de  ),  XI fl.  X4*,. 

Scrogg5>  Voyageur  Anglois,  XV.  174. 

Sculpture  : Bel  ouvrage  de  (culture  , V.  441. 


Nation  de  Sculpteurs,  XIV.  if» 

Scura  ( Pointe  de  la  ),  XIII.  4»  6. 

Scurarct  ^ Sérail  de  j X.  1 30 

Scytes , lances  , VL  1/8.  Situation  de  la  Scytie, 
VIL  ift. 

Scytie,  voy.  Scytes.  • 

Se , terme  employé  dans  la  divifîon  des  poids  d’or 
& d'argent , VI.  x 1 9-  L'eft  aufïi  une  lettre  ou 
caraétere  Chinois,  xf  4.  Sé,  ou  San  Salvador  , 
nom  de  la  Cathédrale  d'Angra  , XI.  113. 

Sca-coal , forte  de  charbon  , III.  xi 9. 

Scad  , J.  100. 

Sca-dog  , PoifTon  , XIV.  f xf. 

Scaka  : Pointe  de  ce  lieu , III.  56.  Cette  Ville  ha- 
bitée pat  quelques  Portugais  , 78. 

Scarl , Fadeur»  III.  375. 

Seba  ( M.  ) , & fes  remarques,  XIV.  333. 

Scbico,  Ile  , XI.  if 5. 

Scbald  ( Iles  de  ) . X.  434.  Iles  Scbald,  XI.  108. 
Travcife  de  la  Côte  d’Afrique  aux  Iles  Scbald  , 
336.  Iles  Scbald  de  Weert , ibid. 

Sebafte  , Ville  d’Arménie  , VII.  x$6. 

Sebafticu  le  Bafque , envoyé  avec  deux  gros  Vaif- 
feaux  pour  rcconnoitre  une  Côte,  XI.  513.  Il 
en  tire  une  Carte,  ibid. 

Sébaftien  f Dom  ) , fils  de  la  grande  DnehefTe  de 
Bamba,lV.  fOf . CcDuc  ouMant  deBamba  com-  • 
man  ie  une  Armée  conlidérable , xi. 

Sébaftien  ( Dom  ) , Roi  de  Portugal , entreprend 
une  expédition  fur  Maroc  , IV.  473.  Sa  funefte 
cataflroplie  , 474.  Préfenc  qu’il  fait  à un 
Portugais , V.  xo  11  envoie  du  fecouts  au  Roi 
de  Congo , f 6.  Il  néglige  l’execution  de  fes 
promefles , ibid.  Sa  mort  infortunée , 57.  Cité  , 
XIV.  134- 

Sébafticn  ( Saint  ).  Pour  ce  qui  a rapport  à ce  nom , 
voy.  SébalVten  ( Saint  ),  Fort. 

Sébaftien  ( Saint  ) , Fptt  : Vue  du  Fort  S.  Sébaftico, 
àSchama,  III.  37a-  Ville  de  ce  nom  en  Efpa- 
gne , 41 4.  Le  Fort  S.  Sébaftien  cft  aux  Hollan- 
doi* , IV.  x$.  Baie  dc  S.  Sébaftien , V.  1 il»  Ile 
de  S.  Sébaftien  & fes  rafraîchi/Tcmcns,  X.  339. 
Entrée  de  S.  Sébaftien  , XI.  89.  Fort  S.  Sébaftien 
d’Angra  , 1 x x.  Ile  S.  Sébaftien  & fa  découverte  , 
5.19.  fondation  de  la  Ville  de  S.  Sébaftien  , XII. 

1 37.  Qui  nomme  l’Ilc  S.  Sébaftien,  10 f.  Ville 
de  S.  Sébaftien,  478.  Ile  deS.Sébaft.  XI Y.  né. 

Sebbézée,  Ile,  VIII.  443. 

Sebi , ou  Semi , cfpcce  d’Efearbots , X.  671. 

Sebio  . nom  de  Baleine,  X.  67x. 

Sebu  , Ile , X.  334.  C’eft  une  des  Philippines  , 377. 

Scche  , PoifTon  , III.  411-  Ufage  des  os  de  ce  Poif- 
fon  , IV.  494.  Ce  PoifTon  commun  à Timor  XI. 
*f4- 

Sc-chcu-fu  , Ville,  VI.  m.  Situation  & qualité 
de  fon  diftriét  ,113. 

Sc-chcun  , Province  , V.  448. 

Se  chin  fu  Ville  , & fa  (ituacion;  fon  diftriéi  peu 
étendu  cft  rempli  de  Bourgs  fort  peuplées  , YL. 
1q£. 
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Se  chitig-fu,  Ville,  VI.  104.  voy.  Se-chin-fu. 

Sc  ch vi en  , Province  , voy.  Sc  chtt'cn. 

Scchura , Bourg,  XIII.  104. 

I*  Sc-chvcn,  Province,  VI.  5.  Nommée  suffi  Sc- 
chuen  , 7».  Situation  Subornes  de  ecrtc  Provin- 
ce, 41.  Ses  productions  Sc  là  div  if  an  , ibid. 
Autres  Villes  de  la  ment  Province,  45.  Pofition 
des  Tlaces  d<  cette  Province  ,44.  Montagnes  de 
Sc-chuen  , ut.  Sa  Capitale,  VII.  134.  Petits 
Chevaux  de  Se-chuen  , 3 3 4. 

Sccki-Ji,  ou  Jawartokawa  , plante,  XI.  717. 

» Seco  ( Rio  ),  Ruiflcau,  XII.  43. 

Second  ( M.  le  ) , Lieutenant  d'un  Comptoir  An- 
glois , III.  37». 

Sccourada,  nom  d'un  jour  de  la  rcmaine  , VIII. 
II». 

Secours  ( Ile  du  ) , XI.  9t. 

Secra,  Ville , VIII.  144. 

Seâcs:  Celles  du  Tonquio  , IX.  11S.  Multitude 
de  Seâes  Idolâtres , X.  »4x.  Leurs  purifications , 
ibid.  Autres  Seâcs  Idolâtres , 473  6f  fuiv.  Naïf- 
fance  de  deux  Seâcs , 4 3 3 . 

Sedan,  forte  de  voiture,  V.  410. 

Scdebat , Bourg,  IX.  J74. 

Sedcccari,  Ville,  VIII.  »97. 

Scdgcvick  , Major  Anglois,  envoyé  par  Ctomvcll 
à la  Jamaïque , XV.  574. 

Scdigno-Alonfo  : Fondation  d'une  Maifon  de  Jé- 
fuires  à Manille  par  ce  Pcre.^C.  384. 

Sedoa,  Place,  IX.  43. 

Sedoucia , racine,  Sc  Ton  ufage,  VIII.  1 JJ. 

Sedovaia , racine,  St  fon  ufage  , <XI.  474. 

Scfis,  Souverain  de  Karaxm , VII.  rji. 

Sceadora,  titre  d'un  Souverain,  St  fa  rélidcncc, 
II.  444. 

Scgaelié  ( Babe  ) , voy.  Babe  Scgaglié. 

Scgatla  , lieu,  St  fa  Mine  d'or.  11.  441. 

Scgalle  ( Buba  ) , Village  , II.  494. 

Segars  ( Rivière  de),  XI.  47. 

Segas  < Jean  ) , Anglois , meurt  d'un  tranfpott  de 
joie,  I.  339. 

Ségéripe  , Capirainic , XIV.  108. 

Scgcrftz,  Hollandois,  VIII.  41  j. 

Segheri  rabat , Paya , VII.  198. 

Scghin,  Ville,  VII.  174. 

Scgienou,  nom  d'une  Fête , IX.  370. 

Segonzac  ( de  ) , Capitaine  d'infanterie  Françoife  , 
II.  j4o. 

Segovia-Nueva  , Ville , XII.  jo».  Ville  de  Nova 
Segovia,  XIV.  397. 

Segovic  ( Nouvelle.),  Capitale  d’une  Province, 
X.  j*». 

Seguaraneio  • Port , voy.  Scguatcneio. 

Seguatcneio  , haut  Pays  , XI.  158.  Port  de  ce 
Pays  , nommé  auffi  Seguaraneio  , I4j.  voy. 
Chcqucran. 

Scguciia  , ou  Sequeira  I Diego  Lopez  de  ) , rccon- 
noît  des  Iles,  I.  tio.  Il  feint  dette  envoyé 
avec  le  qualité  d’AmbalTadcur.  On  veut  l'aïfaffi- 
ac r.  Peate  qu'il  fait  dans  cette  occafion,  Aid. 


Il  fuecede  à Soarcz  au  Gouvernement  des  Indes, 
114.  Il  alfctTible  la  plus  grande  Flotte  qui  aie 
encore  paru  dans  les  Mers  des  Indes , raj.  Son 
entreprife  inutile  contre  Diu , ibid. 

Segunfio,  grande  lîccbe , VIII.  177. 

Segura  ( Baie  de  ),  XI.  74.  Scs  marques  Sc  fes 
dangers  , Aid.  Ses  Habitans,  73.  Leur  bonne 
foi,  ibid.  Leur  extrême  adrefle  pour  plonger 
74.  Produâions  du  Pays.  Vie  commune  des 
Habitans , ibid, 

Segura  de  la  Frintera  ou  Frontcra  , Ville , St  fa 
fondation , XII.  j8j.  Citée  , 43»;  Sa  fituation  , 
4(4- 

Segura  ( Nuncz  de  ) , Officier  Erpagnol  , XIII 

z J*. 

Stgurola  ( Dom  Jacimo  de  ),  Général  de  la  Mer 
du  Sud  , Sc  fa  juftification  , XIII.  481. 

Sc-ham  , Ville  , VI.  313. 

Scheikb  , en  réputation  de  Sainteté  , cft  tué  . 
VII.  il.  * 

Seheuri , Ville  , X.  lof. 

Sei , ou  Nadnufa,  plante,  XI.  7r8. 

Seibo,  ou  Zcïbo,  Pourg,  XV.  403. 

Seick-Omar  ou  Umer-MÏrza,  Prince  , X.  nj. 

Seid,  litre  de  Seigneurs,  X.  117. 

Seid  Khan  , X.  axs.  Autre  Mogol  nommé  Seïd- 
Muhammed  Khan  , »»8. 

Seignclay  ( Marquis  de  ) , Adminirtrateur  Général 
du  Commerce  , II.  4x7. 1'réfcns  qu’un  MiniOre 
de  Siam  lui  fàit,  IX.  173.  Ce  Miniftre  cité. 
XIV.  4lo. 

Seigneuries  du  Royaume  de  Congo,  IV.  4ij  Sc 

6l6r 

Seigneurs  particuliers  , & leurs  droits,  III.  r4o. 

Seine,  Rivière  en  Amérique  , XIV.  414. 

Scis , Région  , I.  p.  viij.  dt  t Introd. 

(Gilles  ):  Témoignage  de  ce  CommilTaire 
Hollandoh  fur  l'Ilc  d'Amboinc  , VIII.  347. 
Cité  , 344.  Ses  conftils  pour  affirrer  l'Ilc  d'Am- 
boine  aux  Hollandois , Aid.  Cité  , 370.  ibid.  Il 
vrfite  l'Ilc  de  Ternarc,  371.  Il  vifite  les  Forts 

. «**  H*»  <1=  Bachian  St  Machian,  371.  Cité, 
I7J-* 

Scixas  ( Paul  de  ) , Portugais,  IX.  4jr.  Cité  , 451'. 

Seixas  ( Vafco  Martinez  de  ) , Portugais , IX.  j 37. 
Son  combat  contre  les  Turcs,  338  Sc  359. 

Seizu  , fruit , voy.  Chicoy.  ' 

Sck  , Rajaput , Lieutenant  Général  d'un  Gouver- 
nent de  Province,  X.  jii. 

Sckandcra  , ou  Sakandcra  , Place  , X.  149. 

Sckander  Filifous  voy.  Alexandre  le  Grand. 

Sckicr  ; Pays  Sc  Fort  de  ce  nom  , X.  xo4  St  X07. 

Sekika  , ou  Kifinfo  , plante  , XI.  71  x. 

Seki-Kan  , ou  Sibito- Bjnna , plante  à fleurs , X}.. 
7*1- 

Sekinofili  , lieu,  X.  314. 

Scki  Qua  , Knkuro-Buto  Sc  Tokoro-Tcngufa1» 
Algue  , St  fon  ufage  , XI.  704. 

Scklfi,  ou  Iwaiagi,  Moufle,  XI.  704. 

Saikisju  , ou  Lvami , Province*  X,  jj^. 
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Scki-Tfiku,  <EilIet , XI.  71t. 

Sckjin , Officier , chargé  du  foin  des  Etrangers  , 

VII.  }»J. 

Sekju  , Ville  , nommée  auffi  Sakju  , VU.  J78. 
Defcriprion  de  Sckju , J7». 

Sekki  Kan,  arbriffeuu,  XI.  714-  . 

Sel , Ile  de  ) , 8c  f»  fituation  , I.  474. 

Sel,  ( Rivierede)  , IV.  5*.  Ri*icre  du  Sel , V. 
it).  Nouvelle  Rivière  du  Sel,  nom  donné  à 
un  canal , 114. 

Set  : Ufage  que  les  Nègres  en  font  , II.  1»} 
Commerce  du  Sel  , 8c  fa  méthode  , i»4- 
Son  effet  contre  les  maladies  des  Nègres , 1»  j. 
Méthode  de  tirer  le  Sel , j 11.  Précautions  pour 
le  faite  tranfpottcr,  itid.  Maniéré  de  faire  le 
Sel  dans  Plie  Mayo  ou  de  May  , *7i-  Précau- 
tions qu’on  prend  dans  la  Saline  de  1 Ile  de  May, 
}7i.  Salines  extraordinaires  , 4*7.  Efpece  de 
Sel  qui  eft  un  contrepoifon  , j»:.  Ecumede 
mer  changée  en  croûte  de  fcl , 608.  Sel  Armo- 
niac , III.  48.  Sel  du  Royaume  de  Barfalli,  ai». 
Côte  où  il  fc  fait  beaucoup  de  Sel , 571.  Né- 
ceflité  du  Sel , IV.  5 f.  Sign.  H.  Sd  de  la  Côte 
d’or,  116.  Différentes  manières  dont  il  fe  fait. 
Sa  beauté  le  fa  blancheur , itid.  Tems  où  les 
Ne" tes  le  fout , 117.  Saline  du  Cap  Padrone  , 
Jg.v.  Mines  de  Sel  de  roche  d’une  beauté  par- 
Ciitc  , «16.  Salines  au  Pays  des  Kopmaus , V. 
it«.  De  quelle  manière  il  fe  forme  au  Cap  de 
Boime-Efpérance,  18S.  Sclblaucde  l’eau  d’un 
Puits,  VI.  HO.  Mines  de  Sel  extraordinaire  de 
la  Chine  , 8c  maniéré  de  le  recueillir , 4«6.  Dé- 
couverte de  l’ufage  du  Sel , VII.  1 7 - Croûte  de 
Sel  crilkallin,  147.  Montagnes  compofées  du 
plus  beau  fel  de  roche,  j 18  Sel  tiré  de  la  Ter- 
re , J fi.  Mine  de  Sel  8c  manière  de  le  travail- 
ler, 484.  Eaux  nitreufes  dont  on  tire  du  Sel, 

VIII.  14.  Salines  naturelles  , 1».  Le  Sel , prin- 
cipal revenu  d’un  Etat  , 488.  Sel  de  I Ile  de 
Ccylan  , 510.  Deux  maniérés  de  faire  du  fel, 

IX.  548.  Satinesde  Lima,  X.  5(1.  Sel  du  Ja-, 
pon,  6 1 J.  Le  Japon  n’a  point  de  Sel  Armo-, 
niac  , ibij.  Salines  du  Port  S.  Julien  ,*XI.  ;8. 

* Grandeur  de  la  principale  Saline  du  Pays  de  S. 
Julien,  84.  Salines  d’une  Pointe  8c  leurdécou- 
vette  , XII.  »4-  Difette  de  Sel , j to.  Sel  tiré 
de  Réfcrvoits  falés  , 47»-  Méthode  fingulicre 
pour  faire  , St  garantir  le  Sel  des  pluies , ibij. 
Puits  d’eau  falée  dont  on  fait  d’excellent  Sel , 
8(^.  Célèbres  Salines,  XIV.  141.  Saline  ex- 
traordinaire, )»).  Salines  de  la  Virginie , 474. 
Belles  Salines , 7U- 

Selam;  Guérite  8c  Ville  de  ce  nom,  XII.  471  8c  47t. 

Sciâtes  .Peuples  , fondateurs  de  la  Ville  de  Mala- 
ca , I.  xi»  Leur  occupation.  Ils  prennent  pour 
leur  Chef  un  Seigneur  de  Pile  de  Java  , ibij. 

Selboba  , ( Rio  ) , même  Rivière  que  celle  de 
Scherbro  , III.  570. 

Selborc  , Lieutenant  de  Flandre  , donne  fon’nom 
à 1a  Rivière  de  Scherbio,  111,  j»j. 


Scldeno  , Capitaine  , taillé  en  pièces  avec  fa  trou- 
pe , XIV.  j 8. 

Seleb,  Prince,  VII.  188. 

Selim  , Empereur  Turc  , s'empare  de  l’Egypte  8c 
met  fin  à la  domination  des  Mamclus , I.  ttj. 

Selim guer , Place  , X.  118. 

Selim  Khan,  Prince,  X.  10». 

Sclim-Kham  : Sépulture  de  ce  Nabab,  X.  I J4. 

Sc-lin,  Ecrivain  , ciré  , VII.  x8f. 

Selinga  , Rivière,  VI.  588.  Selirga-pira  , t8»; 
Source  de  cette  Rivière , nommée  auffi  Sclin- 
gha , VIII.  80. 

Sclingha  : Congrès  de  cette  Place  entre  les  Chi- 
nois 8c  les  Rulfiens , VII.  447.-  Rivière  de  ce 
nom  , voy.  Selinga.  Bourg  de  Sclingha,  V III.  8 T . 

Se-ling-hins  koi , Place,  VI.  118.  Citée,  58». Ce 
nom  écrit  aufii  Selinglinskoy  , j»  }. 

Selinglinîkoy , Place.  vov.  Sc-ling  him  koi. 

Sc I j u k , fouch*  d’une  Famille  royale,  VII.  rj», 
1(4  , tj8.  Fondation  delà  Mouatchie  de  fes 
defeendans,  >4081141.  * 

*c I ki rk  ( Alexandre  ) : Hiftoire  de  cet  Ecofloi* 
abandonné  dans  une  Ile.  XI.  88.  Ancienne» 
Chèvres  d’Alexandre  Selkirk,  tjjSc  1)4. 

Selle  , (Ile  de  la  ) , V.  xt8. 

Sellices,  Monts,  XV.  J07.  * 

Sellixure  , Ville,  VII.  15  t.  Château  de  Sellifure. 
ibij.  Mauvais  traitement  qu'un  Auteur  reçoit  au 
Port  deSelliatre,  j 9 » . Château  deSeilizurc,  j»8, 

Seloam  , Ville,  8c  fa  defeription  , V.  47t. 

Se  lfe  , forte  de  fruit,  VI.  4f. 

Semane  , X.  Jrt- 

Scmaquc  , forte  de  Bâtiment  de  Mer,  XI.  ; t r. 

Scmaura,  Nation  Nègre  , fauvage  St  cruelle  , III. 
MI- 

Semba  thoa  , Village , V.  j ; f . 

Semence  : Utilité  de  porter  des  Semences  dans  les 
Voyages  de  Mer , II.  47.  Tems  des  Semence» 
8c  des  Moilîons  au  Cap  de  Bonne-Efpérance , 
V.  187.  Méthode  finguliere  d'enfemcnccr  Ica 
terres , XIII.  ) ;8. 

Scmencine  , poudre  à vers,  IX.  J4$.  Scmcncine 
des  Indes  Orientale , XI.  68:. 

Setnidonc , Japonois , offre  une  collation  aux  Aa- 
glois , II.  îoo. 

Sc-ming-fu  , Ville , VI.  104.  Sa  fituation  St  pro- 
férions de  fondiffrift,  10S. 

Sem-kut,  miffeau , VIII.  14. 

Semnimar,  Prince  qui  perd  la  vue  , X.  6:4. 

Semparcntaon  t racine,  8c  fes  vertus,  VIII.  * J f- 
Cette  même  Drogue  , citée  , XI.  675. 

Scmpcrvive  , ou  Houfclcik  , Plante,  IV.  an. 
Cette  plante  nommée  auffi  Scmpir-vivum , XI. 

j,:. 

Sempitay  , Ville  , IX.  408.  Service  que  des  Portu- 
gais rendent  aux  Chrétiens  de  cette  Ville  , 40;. 

Sen  , Dcfert , II.  477.  Scéle  de  ce  nom  , X.  j j». 
Herbe  appcllée  Scn  , XI.  7x1. 

Sena  ' Côte  de  ) 8c  qualités  des  Habitai»  , V,  1 1 1. 
Ce  Pays  conjeéluré  l’Ophit  de  Salomon  , ibiJ. 
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Scna  oo  $.  Marzalis,  xiy. 

Scnaco  ( S.  Dominique  de  ) , Bourg,  XII.  49». 

Senan  , ou  Sanaa  , Canton  , X. 

Sc-nau  fu,  Ville,  VI.  1 la.  Sa  fuuatioo  6c  forme 
de  fon  territoire , 113. 

Scn-cha-ho,  Pointe,  VI.  ffx. 

Scnco  , bâton  parfume  , XI.  710. 

Sendam  , arbre , voy.  Dcn. 

Send-Urary  , nom  d'une  fontaine,  X.  III. 

Senderbandi,  Roi  6c  Royaume  de  ce  nom,  VII.  J 6 j. 

Sendernaz  , Roi  de  ÏUc  de  Zeylan  , VII.  364. 

SenJigha  , Chef  de  Village , fc  fait  palier  pour 
le  Roi  de  Galam,  & tire  des  droits  6c  des  pré- 
Cens  des  François , II.  y î». 

Scncdcck  , nom  du  Fleuve  Niger,  II.  501. 

Sénégal,  Rivière,  1%  meme  que  Sanaga  ou  Ordcck, 
te  fa  découverte,  I.  10.  Elle  forme  quantité 
d ites  habitées  feulement  par  des  Bêtes  Sauvages, 
18.  Beau  fpcdaclc  qu'une  cafcadc  de  cette  Ri- 
vière produit , ibid.  On  croit  qu'elle  cft  la  mê- 
me que  le  Niger  ou  Nigriiis  , 1x7.  Commerce 
des  Anglois  fut  cette  Kivicre,  344-  Embouchu- 
re de  ce  Fleuve , II.  194.  Grande  différence  en 
trclcs  Hommes  dans  unirait  cfpacc.  D'où  fort  le 
Sénégal , ibid.  Royaume  de  ce  nom  , le  même 
que  cflui  de  Jf|pts  , 197.  P ic belle  du  Roi  de 
Sénégal.  Scs  Femmes,  9c  manière  dont  il  les  en- 
tretient, ibid.  Religion  du  Pays  , 198.  Habille- 
ment des  Hommes  Se  des  Femmes.  Chaleurs  du 
Climat.  CaratUre  des  Habirans.  Leurs  guerres 
& leurs  armes,  ibid.  Animaux  privés  du  Séné- 
gal , 504.  Ile  du  Sénégal  apptllée  aujourd'hui 
Ile  S.  Louis,  415.  Ile  it  Fort  du  Sénégal,  ou 
de  S.  Louis , de  la  dépendance  d'une  Compa- 
gnie Françoilc  , 418.  Etabli  lie  ment  des  Fran- 
çois au  Fort  S.  Louis,  44 6.  Situation  de  1 Ile 
du  Sénégal  ou  de  S.  Louis.  C‘elfc  la  réfidepee  du 
Directeur  général  S*  le  centre  des  affaires  de  la 
Compagnie.  Le  Fort  S.  Louis  nommé,  Wuliam- 
Mary,  par  les  Anglois,  ibid.  Le  Sénégal  3c  le 
Cap-Verd  nommes  Lybk  maritime,  49 1.  La 
Rivicredu  Sénégal  nommée  Niger,  ibid.  Diffé- 
rentes efpcccs  de  Poillons  au  Sénégal , Se.  d'où 
viennent  leurs  noms , 4 y 5.  Agrément  des  rives 
du  Sénégal,  4Î7»  Principaux  Princes  du  Pays, 
ibid.  Effets  du  tonnerre  St  de  la  pluie  au  Séné- 
gal , ay8.  Description  de  la  kivicre  du  Sénégal, 
487.  Cours  delà  Rivicredu  Sénégal,  ibid.' Les 
Difficultés  de  fon  embouchure  fervent  â la  fu- 
reté du  commerce  François,  488.  Saifons  où 
Ton  pâlie  la  Barre  du  Sénégal.  Intérieur  de  cette 
Rivière  , ibid.  Carte  de  1 entrée  du  Sanaga  ou 
Sénégal  , 489.  Différences  Iles,  du  Sénégal,  ibid. 
Une  lie  du  Sénégal  nommée  par  les  François,  Ile 
aux  Anglois,  ibid.  Divilion  du  Sénégal , 49$. 
Scs  cataraéles  , 500.  Les  Habitans  du  Pays  igno- 
rent les  noms  de  Sénégal  Se  de  Sanaga , foi. 
Beauté  des  rives  du  Sénégal , foi  Difficultés  à 
remonter  le  Sénégal,  511.  Cours  du  Sénégal 
depuis  Le  Défcic  juiqu’à  Hic  de  Moxiil , avec  le 
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Lac  du  Panier  Poule,  ou  Pania  Fouli , fl 9.  Va- 
riation de  la  Riviere  du  Sénégal , 517.  Oblfacles 
qvi  arrêtent  les  Européens  fur  la  Riviere  du  Sé- 
négal , yyi.  Obfervacion  fur  la  Gomme  du  Sé- 
négal , & fon  commerce,  619.  Qualité  de  la 
Gomme  du  Sénégal,  4io.  Ufage  de  la  gomme 
du  Sénégal,  ibid.  Différence  du  prix  des  Mar- 
chandées en  France*  au  Sénégal,  4xf.  Riviè- 
re du  Sénégal  citée,  III.  11.  Peoples  qui  habi- 
tent entre  le  Sénégal  6c  la  Gambra  , 1 *8.  San- 
gliers du  Sénégal  ,191.  Ecrévilïcs  6c  Carpes  du 
Sénégal,  311.  Calme  à l'embouchure  du  Séné- 
gi!,  }}<• 

Seneghis,  voy.  Aranaghis. 

Senegouvro , ( Riviere  de  ) , VIII.  41  J. 

Sefleka  , plante,  XV.  if8. 

Scnepgond  , Village  conftdérablc , IX.  fit. 

Scncfcal  , Marchand  Hollandois,  arrêté  , VIII. 
180.  Cet  Hollandois  , nommé  Guillaume  Se- 
ncfcal,  élu  pour  Capitaine  ,181. 

Scacfc  ( Janque  ) , voy.  Janque  Senefe. 

Seneuze  , Libraire  , VIII.  y 61, 

Sen-fan,  Place,  V.  48 4. 

Sen-Feuka,  V.  349.  % 

Senfoon  , Village  , XI.  489. 

Scu-Fuku  , ou  Ogurenna,  arbrilfeau , XI.  714. 

Scogado  , Province,  VI.  fif. 

Se-ngcn-fa,Yillc,VI.i04.  Le  ditfriél  de  ccrte  Ville, 
nommée  auffi  Sc-nghcn  fu , habité  par  des  Sau- 
vages civilifes,  10  y. 

Se  nghen-fu,  Ville,  voy.  Sc-ngcn-fu. 

Sengho  , Prince  Elutb  , VII.  17. 

Scr.g-rnyau-tfes  , Nations , voy.  Myaotfes. 

Seat,  Ville,  IV.  578.  Sign.  Dddd. . 

Seniergues  ( M.  ) , Chirurgien  François  , X1IT. 
140.  Affaire  tragique  de  M.  Seniergucs,  479. 
Cité,  yyo.  616.  Cité,  XIV.  144. 

Senjer,  Prince  de  peu  d’cfpric , VII.  178. 

Senmi  , Ville,  V.  478. 

Sennaks  ( de  las  Boenas  ) , Riviere , voy.  Cuama, 
Fleuve  , 

Senuart , E«ivain  , ciré,  III.  3*1. 

Senne  terre  ( M.  de  ) , Lieutenant  de  VaifTeau  Fran- 
çois, XIII.  47. 

SetmintTo  , plante , X).  7»  «• 

Senno  , cfpece  de  Lychnis , XI.  715. 

Seno,  Village,  III.  <1*. 

Se  no ra  je  , Droit  de  Seigneurie  , XII.  6f*. 

Senquelis  .Place,  X.  1 V). 

Senquera,  Place,  X.  rjy. 

Sente,  St  ce  que  c cd,  IV.  180. 

Senfe,  petite  Kivicre,  XV.  yiy. 

S-nlible  , atbte  curieux , XI.  *61. 

Senfim,  Ordre  de  Prêtres  Tartares , VIT.  fit. 

Sen-fio-Cki,  Salle  d'Audicnce , X.  J17. 

Senlicif,  arbre  lingulier,  III.  » Plante!  fenfi- 
tircs  des  Philippines  , X.41».  Plante  fcnlitive 
fort  commune  dans  l’Iflhme  4c  l’Amérique  , 
XIV.  roy.  Hauteur  de  celte  plaace  à Guaya- 
quil  , ibid. 
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Scnsju , oa  Idfumi  .Province,  X.  $4  9.  Sequins,  pièces  de  monnoic  qui  partent  de  Vchî- 

Scnsjun,  efpece  de  Lychnis , XI.  7Z|.  v le  aux  Indes,  IX.  6 13. 

Scnlbutlé,  oifeau  à cinq  cens  voix  , XII.  4if.  Ser , Ville  8c  Ton  Port , IX.  <x. 

Sente  mur , Prince  qui  gouverne  fept  Royaumes  , Sera  : Avis  fur  cette  terminailon  de  nom  , X.  1 34. 

VII.  331.  Scraam  ( Jean  ) , Anglois,  employé  au  Comptoir 

Sentence,  prononc'e  contre  les  coupables,  XII.  de  Bantam,  I.  301. 

f j 8.  Exécution  de  cette  Sentence  , 339.  Serachik  , Ville  , VII.  394. 

Seosju  , ou  Simoofa  , Province,  X.  f 50.  Se  ram  , Boulevard  , I.  111. 

Scpatcro,  Arcifan  Negre , III.  181.  Seram  ( François)  , Portugais,  pou/Té  par  les 

Scpdcn  Bal ju  , jeune  Prince  Eluth  , Fils  de  KaJdan  , vçnts  à Ternate  , I.  1 1 3 .-8c  1 & 4. 

VIII.  9.  Courage  de  ce  Prince.  Il  cft  conduit  Scramc  , grande  Salle , ou  Loge,  I.  j8. 

à Péking  , ibid.  Serampour,  Ville  f X.  194. 

Sepentra  , Village,  X.  * 1 . Seran,  Ile,I.  333.  Dangers  que  les  A nglois  y cou- 

Scptenbal , Prince  Kalmuk,  à qui  Ton  fait  couper  rent , 334. 

la  tête , VII.  9.  Scrano  ) Pedro),  commande  deux  VaiiTcaux  Ef- 

Scpt  Points,  Tcrte,  II.  17*.  pagnols , XI.  9-  Te  ms  qu’il  emploie  aune  cn- 

Sept- Sœurs  ( Iles  des  ) » I.  17t.  treprife  , ibid.  _ • 

Sépulcres,  Foy.  Sépultures  & Tombeaux.  Scrapah  y vefte  de  brocard  fort  riche  , X.  1 14. 

Sépultures  : Sépulture  d’Eve , uom  que  les  Mores  Scralia  , Place,  VIII.  438. 
donnent  à une  grande  Mofqucc  , I.  146.  Sé-  Scrafina  , liqueur,  VII.  177  & 178. 
pulfirc  des  Princes  Canariens,  II.  13 4.  La  Sé-  Scrborakata  , Village  , 8c  fa situation , III.  133." 
puUurc  refufee  aux  Hérétiques  à Madère , 173.  Scrbulcnd  Khan , X.  tu. 

Extraordinaire  fépulture  donnée  aux  Guiriors  , Scrcna  ( Pointe  de  ) » où  Ce  termine  le  Royaume  de 
III.  177.  Cclfc  du  Ftere  d'un  Capitaine  An-  Baol  ou  Baul,II.  47 J.  Hirondelle  ou  Chauve* 

glois , 343.  Jardin  qui  fert  de  fépulture  com-  fouris  de  ce  nom  , voy.  Lelé- Atterenna  , Ville 

munc  aux  Européens  , 373.  Précautions  des  de  la  Scrcna  , voy.  Coquimb^ 

Negrcs  d'KTîni  pour  leur  fépulture.  434.  Cé-  Serendip , nom  que  les  Arabes  donnent  à Hic  de 
xémooic  de  la  Sépulture,  chez  les  Negrcs  des  Ceylan  , I.  113. 

Pays  intérieurs  de  la  Côte  de  Malaguette  , j 99.  Scrcngcachi-taiki , Prince  Kalka  , VIII.  47. 
Scpulturc  des  Negrcs  de  la  Côte  d’or  , IV.  148.  Sercpelé  , petit  Village  , IX.  3 xx. 

Elle  cft  refufee  aux  Efclavcs,  1 31.  Sépulture  de*  Scrcpinang  , droit  qu’on  paye  au  Royaume  de 
Graads  du  Royaume  de  Juida,  199.  Celle  du  Banda,  I.  484  & fuiv, 

, de  Juida:  Femmes  enterrées  avec  lui,  3 39.  Sercrcs  ( Lac  des  ) , Nation  des  Screres  , II.  448. 
Sépulture  ÿcs  Jaggas,  V 103.  Pilier  ou  Tour»  Elle  cft  divifée  en  République.  Caraélcrc  des 
de  1er,  Sépulture  d’un  grand  Capitaine,  348.  Sereres.  Singularité  de  leurs  tombeaux.  Leur  in- 
Ulage  des  Chinois  pour  leur  Sépulture,  483.  duftrie  à cultiver  la  terre,  469.  Leui  boiflon  cft  le 

Origine  de  céiémonics  mortuaires  à la  Chine  , vin  de  Latanier.  Accueil  qu*üs  font  à Bruc,  iàidm 

VI.  [49.  Planche  ou  vue  de  Sépulchrcs  5c  de  Pays  des  Sercrcs,  par  qui  gouverné , III.  138. 
Laboureurs  Chinois  , 33.  Les  Cadavres  fe  gar-  Scrcfraz-Kan  , Gouverneur , tué , X.  130, 

dent  long  teins  fans  fépulture  à la  Chine,  5c  Sergate , Village , VIII.  40*. 

doivent  être  mis  au  tombeau  de  leurs  Ancêtres  , Sergeant  (Henri  ),  Gouverneur  Anglois  , XIV. 

156.  Deux  autres  cérémonies  matnfcires  , ibid.  646. 

Privation  de  la  Sépulture  , 440.  Sépultures  des  Serges  , Village  , IV.  449. 

Coréens,  303.  Des  Tarcarcs  Mongols,  385.  Sergius  , Moine , & fa  vifion , VIT.  177.  Confeil 
Sépulture  de  Jct.ghiz  kkan  8c  de  fes.SuccclTeurs,  qu'il  donne  à Rubruquis  , ibid.  Impofturc  de  Ser- 

VII.  70.  Sépulture  de  Kiu  Kicu , Seigneur  Chi-  gius,  x8o.  Rubruquis  l*cn  fait  rougir,  ibid. Cité* 

nois,  318  6*  fuiv  Sépulture  d’une  Famille  Im-  i8x.  Rcmcdesqu’.l  emploie  pour  la  guérif.  d’une 

périale  de  U Chine,  VIII.  31.  Sépultures  Sia-  Impératrice,  ibid  Sergius  maltraité  à la  Coar, 

modes,  IX.  301.  Embarras  fur  la  Sépulture  183.  Difputc  entre  Sergius  8c  un  Prêtre  Nefto- 

d uu  Prince,  479.  Sépulture  d’un  Roi  de  Boutan,  rien,  184^  Dispute  entre  Sergius  8c  les  Maho- 

X-  134.  Celle  d'un  Nabab  , ibid.  Lieu  de  la  méuns,  188. 

Scpulrurc  des  Empereurs  du  Méxique  , XII.  Seri , ou  Kl n , efpcce  de  Perfîl  , XI.  70J. 

370.  Sépultures  des  Peuples  du  ( b.ico  , XIV.  Scridan  , Ile,  8c  fa  firuacion  , I.  Mf* 

76.  Sepjlturcs  des  Rois  de  Viiginie , 311.  Celle  Scrigan  , lie,  XI.  170. 

n un  Indien  à Londres  , 381.  Scrigny  ( M.  de  ),  Commandint  François , XIV. 

Sc*Pw,,n  1 Prince  , voy.  Koxin  king  fya.  373.  Il  cft  envoyé  à la  Baie  d Hudfon  avec  un 

S<qllc>  II  - » voy.  Bachian  ( Boa  de  ).  renfort,  43  î.  Serigny  frère  dlbcrville,  XV. 

S qtied.uu,  lieu  dans  Plie  de  Bornéo  , I.  474.  43 7. 

Se  ji  » i(D  cgoï.oyc’’  le)  , Segueira.  Seri I la c , François,  VIII.  447. 

- ^uuiolb  , Place,  VIII.  4«7-  Scrimfalli  ,ou  Scrinpcca,  Village,  II.  493  , 4o4i 

Serimi , 
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Scrimi , Place  , XT.  /03. 

-Serine  ( la  ),  Commis  François  , & Ton  Voyage, 
IX.  jo 6. 

Scnngtachi-caiki  , Chef  Kalka  , & Ton  Camp  , 
VIII.  fi. 

Serinhaiin,  Place  , XIV.  an. 

Scrinpcta  , ou  Seiimfalli , Village  , II.  40f  , 606. 

Serins  : Où  naît  cette  cfpccc  d'Oitcaux  à Ténérife, 
II.  141.  Ceux  du  Cap  de  Bonnc-Efpcrance , V. 
xoj.  Un  Serin  vient  fc  percher  fur  les  cordages 
d’uu Batiment  de  Mer  , XI.  517.  D'où  il  ccoic 
venu,  fi 8. 

Seri-Raja-Nugarn,  Sabandar,  VIII.  J14. 

Série  ( de  ) , François,  Prifonnicr  captif  à 111c  de 
Ccylan.VIII.  515. 

Scrmcnto  ( V-fco  ) , Portugais,  commande  une 
Fuite , IX.  jrti. 

Serna  , Officier  Efpagnol , XllH  114.  Cité  fous  le 
nom  d HernanJo  de  la  Serna  , 171. 

Serna  ( Heroando  de  la  ) , voy.  Serna  , Officier. 

Serna vi lia  , petite  lie  , XV.  379. 

Scçnichok  , ou  Sarniduik  , infoimation  tirée  de  ce 
Tartarc  , VII.  403 , 4-4. 

Sernilfas  ( las  ) , Dunes  blanches,  IV.  461. 

Seronge  , Place,  X.  151.  Propriétés  de  cette  Ville, 
*H» 

Scros  , forre  de  Barques  , IX.  4 66. 

Serpanil , Ville  , VII.  414. 

Serpau,  IX.  633. 

Serpens  ailés  , I.  19.  Poiffons,  Serpens  d’eau  , If. 
303.  Seipens  de  terre,  leur  fifflcmcnt , ibid  6» 
Juiv.  Gi and  nombre  de  ferpens  dans  la  Rivicte 
de  Gambra,  3 16.  Serpens  du  Royaume  de  Kayor, 
474-  Leur  familiarité  avec  les  Nègres.  Leur  gran- 
deur monftrucufc  , ibid.  Serpens  monftrucux  , 
jxx.  Fauff’c  idée  fur  les  ferpens,  3 8 8.  Monllrueux 
ferpens  à Sierra  Lcona  , III.  x 3 J.  Serpent  capa- 
ble d’avali  r un  Homme  & meme  un  Bœuf,  1 y 1. 
Us  font  ennemis  de  l'Eléphnnt  , 188.  Us  font 
monftrucux  fur  la  Rivière  de  Kurbali  ,303.  Ser- 
pens que  le  Roi  8c  les  Habitansde  Juida  regar- 
dent comme  leurs  Proteéleurs  , s 1 6.  Comment 
ces  ferpens  font  traités , Grandeur  com- 
mune des  ferpens  de  la  Côte  d'or,  IV.  xyo. 
Serpens  ailés.  Leur  grandeur  paroîc  fabuteufe. 
ligure  d’une  forte  de  ferpens  , ibid.  On  trouve 
des  hoifimes  dans  le  ventre  des  ferpens , ifi. 
Serpens  qui  mar  lient  fur  deux  pûtes.  Céralles 
ou  ferpens  cornus.  Combat  d’un  Serpent  contre 
deux  Porcs  épis,  ibid.  Serpent  fans  venin , xyx. 
Le  ferpent  Fciichc  de  Juida,  301.  Defeription 
du  Serpent  Fétiche  , 305.  Douceur  naturelle  des 
Serpens  Fétiches  , 306.  Leur  grandeur.  Leurs 
combats  contre  d'au'res  ferpens. Origine  de  cette 
fuperftition  , ibid.  Hiftoirc  du  premier  ferpent 
Fétiche  , 307.  Quelles  font  fes  vertus  Son  Tem- 
ple & fes  Prêtres.  Sort  de  fa  poftétité,  ibid.  Parti 
a prendre  pour  un  Blanc  qui  tueroit  un  Serpent 
Fétiche  , 308  Familiarité  des  ferpens  dans  les 
Maifons,  ibid.  Serpent  Fétiche  enlevé  pat  un 
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Portugais  , 3 10.  Embarras  d'un  Anglois  qui  tue 
un  Serpent,  ibid.  Temples  dédiés  aux  erpens 
dans  tout  le  Pays  de  Juida  , 3 1 1.  Temple  prin- 
cipal du  Serpent  Fétiche.  Vœux  & otli  index 
adreffés  au  grand  Serpent , ibid.  Fêtes  (olcmncl- 
les  à l'honneur  du  ferpent , 3 1 1.  Ordre  & détail 
d’une  Procclfion  au  Temple  du  ferpent , ibid  6* 
Juiv.  y lie.  ou  heure  de  cette  Proccffîon,  313. 
Hommages  rendus  au  ferpent  tibid  Revenu  que 
le  Roi  de  Juida  tire  dit  culte  du  ferpent,  314. 
Filles  aimées  parle  ferpent,  ibid.  U-.e  fille  du 
Roi  de  Juida  aimée  du  ferpent  ,31;.  Grand 
Piètre  du  ferpent  , 3 16.  Mariage  des  jeunes  P<ê- 
trertes  avec  le  ferpent,  318.  Réflexions  d’un  Au- 
teur fur  l’origine  du  cube  du  ferpent , 310.  Di- 
verfes  cfpcccs  de  fetpens  au  Royaurite  de  Jui- 
da , 353  6»  fuiv  Rencontre  d’un  ferpent  prodi- 
gieux , 499.  Serpent  d'eau  ou  Hydre,  au  Pays 
de  Congo  , V.  *9  , 90.  Servent  à Connecte  90. 
Le  fc  pent  chevelu  & le  remède  à (a  pi  juiire  , 
198.  Pierre  de  ferpent  , ibid  Seipens  d'eau , 1 99. 
Figure  du  Cérallc  ou  ferpent  cornu  , & du  fer- 
pent à chaperon  , 100.  Vertu  de  la  peau  d ua 
ferpent  VI.  78  Gros  ferpens  peu  daugeieux  , 
loi.  Infinité  de  Serpens  daii<  la  Co  éc  , yyy  An- 
née Mongolcdu  fcipcnt,  VU.  91.  Serpens  p-o- 
digieux,  333.  Serpent  dcau  ou  Hydre  } V II. 
386.  Serpens  de  l’Uc  de  Ceylan  , <*8.  Serpens 
de  Siam  , IX.  3 ! 1.  Rivieic  dis  Svrpms,  391. 
Avanrurc  d’un  gros  ferpent,  X.  136.  ierpens 
horribles , 41 1.  Serpens  du  Japon  ,668.  Serpent 
volant , & pourquoi  nommé  ainfi , XI.  151.  Di- 
veifes  cfj  cccs  de  fcipcns,  x , 8.  Scipcnt  noir  Se 
foirgros , 1x4.  Combat  d’un  fcipcnt  contre  deux 
Poif'ons,  x 3 x.  Couleuvres  & autres  ferpensdu 
Malabar,  436.  Comment  les  ferpens  fonr  hono- 
rés des  Maîabarcs , 437.  Seip.ns  d'une  monf- 
trueufe  grandeur  , 458  Ce  qu'ils  font  capables 
d’avaler,  ibid.  Seipens  qui  fervent  d!  Chats  dans 
les  Mailons  , 43./.  Quantité  de  fcrp.  ns  de  di- 
verfes  couleurs , 3x3.  Racine  nomm  e boi<  de 
Serpent,  66  y.  P.cinr  de  ferpent , 680  Pierre  de 
ferpent  au  Chiperon,  ibid.  Serpens  & autres 
bêtes  venimeufes , XII.  6 39  6*  fuiv.  Serpent  à 
fonnerres  nommé  Cafcabcla,  XIV.  11 9.  Autre 
ferpent  nommé  Saule  , ibid.  Scipcnt  à deux  tê- 
tes , 110  P odigieux  nombre  de  ferpens  ,13t. 
Ceux  du  Tucuman  Se  du  Paiaguay  , 1 to.  Ser- 
pens Chafleurs  , ibid.  Si  les  (eipcns  font  fans 
venin  au  Pais  de  l’Amazone  ,139.  Jugement  de 
M.  de  la  Condaminc  fur  un  ferpenç  monllrueux, 
160.  Antre  jugement  de  M.  dlJIloa.  Explica- 
tion Phyfique  de  ce  dernier  fur  le  même  fujet,. 
ibid.  Effet  du  poifon  d’un  Terpent  à fonnettes, 
166.  Serpens  du  Brcfîl , 194.  Aflrcnfc  îuanritc 
de  ferpens  aVi  B efil , X96.  Retraite  des  ferpens, 
3x7-Efpccc  de  fc'pem  nommé  fauvegarde,  333. 
Contrée  remplie  de  monftrucux  ferpens,  1*43, 
Plante  nommé:  fcrpciv  2 fonnette  , contre-  poi- 
fon de  la  motfurc  du  ferpent  de  ce  nom  ,313, 
m mm  m 
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lie  des  ferpens  à fonnettes  , 7x0.  Serpent  à fon- 
• nettes  du  Canada,  XV.  118.  .Herbe  au  ferpent 
à fonnettes  , 14s.  Serpens  des  Antilles,  5)7. 
7io.  Pioprictéde  leur  graille,  71?. 

Serpentaire  de  la  Virginie  , Plante,  XV.  158. 
Serpentine,  Rivicre  , voy.  Cabra  ( Rio  ). 
Serpentine  , Plante  , IV.  m.  Voiture  appcllce 
Serpentine,  Se  vîtefle  des  Porteurs  , 183.  Ri- 
vicre de  ce  nom,  voy.  Ankobar.  Pierre  de  ce 
nom  , VII.  318.  Racine  de  la  Serpentine  appel- 
le auflî  Pao  de  cobra  , VIII.  1 34.  Serpentine', 
antidote  vanté  , XIV.  j 1 3.  Autre  Plante  nom- 
mée Serpent  à fonnette  , Se  fa  vertu  , ibid . 

Serra,  forte  de  poids,  VII  118. 

Serralia  , Ville* , où  un  Voyageur  embarraflé,  X.  V. 
Serralvo  ( Marquis  de ) , Éfpagnol  , XII.  4*7* 
Serrano  , fameux  Navigateur  , donne  fon  nom  à 
une  Ile  , XV.  $7  9. 

Serrano  ( Airoinc  ) , forme  le  projet  de  peupler  les 
Iles  Caraïbes  , XIII.  4. 

Serrano  C Juan  ) , Capitaine  de  Vaifleau  , tué  , X. 
196. 

Serrano  ( Jean  Rodrigue  ) , premier  Pilote  d’une 
Flotte  , XIII  18  Se  19. 

Serra  Querreira,  Village  ou  Port,  IV.  451. 

Serras  ( Cap  das  ),  IV.  4J).  Baie  dtuStrras  Se  Côte 
fuivante,  4fç. 

Serras  de  Prata , voy . Kambombe. 

Scrralfa  , ou  Pintadc-Malaïcnnc  , marchandifc , I. 

Serre  , nom  de  la  livre  , IX.  39. 

Scrrcrcs  Nation  , II.  ;o8. 

Serres  ( de  ) , Hiftoricn  cité  , IV.  3. 

Serropi  , Lac  d'eau  douce  , XIV.  415. 

Sctro-pricto  , Cap  noir,  XIII.  41  J. 

Serry  , ou  Zaïri  , Pays  , IV-  J79  *• 

Sertrekrou , Place  fur  la  Côte  de  Malaghctte,  III. 
34*. 

Seruvur,  Pays  , VII.  177. 

Servavaron  , gTos  Village  ,IX.  ftj« 

Servenath  , Royaume  , VII,  3*9. 

Sefame  ( huile  de  ) , VIT.  ) 18.  Le  Sefamé  , arbre 
ou  Plante,  X.  661.  Propriétés  du  Sefame , XI. 
707. 

SefiaUPort  de),  XI.  117 

Sclïn  , furnom  de  grands  Petfonnages,  X.  66$. 

Stlîrau  , Ile,  IX.  444. 

Sesju  ou  Ific  , Province  dont  la  Mer  fait  une  pref- 
qu’Ile,  X.  *49- 

Se  (fort  r is  , Roi  d'Egypte  .entreprend de  joindre  la 
MéJirerrannée  au  Golfe  Arabique  , I.  :9a. 
Seflari  ( Pierre  de  ) , Frère  Lai , Capucin,  Se  un  P. 
du  même  Ordre , «captifs  à Alger  : Leur  fore, 
IV.  jm  6*  Juiv. 

Selle  ( M.  de  ), Prêtre  François,  Millionnaire  Apof- 
tollquc  , XI.  $07., 

Seftakan  , Nabab  de  Patna  ; fon  Palais  , IX.  j8i. 
Sefter , ou  Scftcrc  , ou  bien  Setters,  Rivicre  , la 
même  que  Sefto  ou  Settos , &c.  voy.  Setto. 
Sefto,  Rivicre  fur  la  Côte  de  Guinée,  I.  no  Se 


114.  Cette  Rivière  cft  auflî  nommée  Settos,  144. 

Rio  Settos  Se  fes  bords  , III.  34Ç.  Caraélere  du 
Roi  fur  le  témoignage  de  l’Ectivain  d’un  Vaif- 
feau.  Pratique  fingulicrc  des  Negres  de  la  Côte, 

Se.  fon  origine  . ibid.  Grand  Sertie  , Place  fur  la 
Côte  de  Malaghctte  , 344.  Petit  Seftre , ibid. 
Ouvrlfrs  de  cette  Place,  347*  Grand  Settos, 

3*4.  Pikinini  Setro  , le  meme  que  petit  Settos, 
ibid.  Grand  Seftre  nommé  petit  Paris , 404.  Em- 
bouchure de  la  Rivière  de  Settos  ou  Seftro,  449. 

On  députe  au  Roi  du  Pays.  Cour  de  ce  Prince 
Se  fa  ngurc,  ibid.  Groflicrcté  des  Ambafladeurs 
Se  du  Monarque  Nègre  , 430.  Création  burlef- 
uc  d’un  Duc  de  Settos  , ibid.  Ville  Se  Rivière 
c Settos,  49 j.  PolirelTc  intérclTéc  du  Roi  de 
Settos , 494.  Carte  de  la  Rivicre  de  Seftre  ou  Sc£- 
tos,  j 69.  Dittancc  de  Rio  Settos  ou  Seftro  au 
Cap  Mefwado  , 607.  Defeription  de  cette  Ri- 
vière & du  Pays  qui  en  dépend  , ibid  Scs  divers 
noms  , 608.  Ancrage.  Marques  de  terre.  Canal 
d’entrée.  Facilité  pour  l'eau  fraîche  Se  le  bois. 

Vue  de  l’entrée  de  la  Rivière  de  Settos , ibid . 
Agrément  Se  quaîirésdu  Pays,  609.  Scs  produc- 
tions. Cailloux  précieux.  Ville  des  Negres.  Hau- 
teur fingulicrc  des  maifons.  Trois  Villages,?^. 
Ville  Royale  S:  fa  fituation  , 6 10.  Salle  du  Con- 
fcil  : Idole  Se  fa  figure.  CaraéTerc  de  Peter  Roi 
du  Pays.  Scs  Femmes  , ibid.  Carafterede  la  Na- 
tion , 611.  Son  principal  exercice.  Elle  cft  en- 
tièrement nue  , ibid.  Noms  Chrétiens  qui  y font 
en  uîagc  , 611.  Salutation  Mariages.  Le  titre 
de  première  Femme  coure  cher  à celle  qui  lob- 
ticnr.  Elle  cft  enterrée  vive  avec  fon  mari.  Cir- 
conrtanccde  cetre  funefle  cérémonie  , ibid.  Mort 
cruelle  de  la  Favorite  , 6 13.  Langue  de  Settos  , 
ibid.  Comment  les  Portugais  s’y  font  établis , • 

614.  Combien  le  Commerce  pourroit  s'y  éten- 
dre. Abondance  des  provifions  , ibid . Affeélion 
des  Habitans  pour  les  Fançoic , 4if.  Dangers 
du  climat.  Supplément  fur  le  Pays  & les  ufages 
de  Settos  , riic  de  flarbor.  Etendue  du  Pays. 
Chiens  de  Settos  , ibid . Médecins  Se  clyttcrcs  du 
Pays  , 6 1 6.  Deux  hommes  fingulicrs  Funérailles 
d’un  Negrede  dittinftion.  Sacrifice  humain,  ibid » 
Feftin  qui  fuit  l'enrerremenr  , 617.  Idolâtrie  ri- 
dicule. Autre  Témoignage  d’Ielolâctic#iÆ/</.  Petit 
Settos  , £18.  Villapc  no  nmé  Grand  Seftre  , ibid. 

Le  grand  Se  le  pci  it  Settr«,  appelles  autrement  le 
grand  Se  le  petit  Paris  , lîio. 

Settola  ( Pierre  de  ),  Millionnaire  Capucin  , obtient 
une  pluie  abondante  par  fa  pi ierc  , IV.  Ç71. 

Settola  ( Thon. as  de  ) , Supérieur  d'une  Million  , 
raconte  une  Hittoirc  fingulicrc,  IV.  j*o.  Cité 
fous  le  nom  de  1 bonus  de  Siftola  , V.  47  , j 8, 

60. 

Settos  ou  Seftre,  voy.  Sefto. 

SelTos  ( Rio  ) , voy.  Setto. 

Scftra-Kro  , Village,  III.  6 18.  Seftre  Kroou  Krou, 

Se  fon  Cap  environné  de  rochers,  619. 

Scftïe  ( Grand  ) , voyt ç Sefto. 
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Seftrt-Kron  , voy.  Scftra-Kro. 

Sdtre  ( Petit  ) , voy.  Scfto. 

Seftri  (Jofcpb  dc),Câpucin  MifTionnaire  au  Royau- 
me de  Congo,  IV.  j 54. 

Sefiri  ( Jofeph  Marie  de  ) , Capucin  Millionnaire, 
empoifontié  par  un  Prcirc  Mulâtre  qu’il  admi- 
nirtre  , IV.  5(4. 

Setam  , Ville  , VII.  4K. 

Setavacca  , Capitale  d'une  partie  de  l'Ile  de  Cey- 
lan  , VIII.  180. 

Setcrna  ou  Serres , III.  1 19. 

Setiko , grande  Ville,  III,  14,  107.  C’eft  la  Ville 
Capitale  des  Matbuts  ou  Ptcttes  des  Nègres, 
116  6>  fuiv. 

Setion  , Bourg,  VIII.  46) 

Setra-Ktou , III.  4*5. 

Serres , ou  Setcrna , III.  6 (9. 

Setta,  Village,  voy.  Tfetta. 

Sctton  , Ile,  habille  par  le  Diable,  VIII.  118. 

Sctubal  ( Mafoldo  de  ) , Portugais,  parcourt  la 
Côte  de  l'Ile  d’Arguim  , I.  8. 

Setun  , Ville  brille  par  les  Hollandoic  , V.  194. 

Setuval,  Place,  IX.  )(j. 

Sera  , Province  , X.  joi.  Herbe  de  ce  jom , XI. 

71  *• 

Seuil  de  porte  : Dcfenfe  de  toucher  au  fenil  Im- 
plrial  . VII.  tyf. 

Seu  ku-chan  , Temple  : Pratiques  Chinoifcs  au 
palfagc  devant  ee  Temple  , V.  48 l. 

Sentcn  , Place  , VI.  J77. 

Scva , atbrilfcau,  VIII.  <15. 

Scvagi , Ptince , Voy.  Scvazy. 

Sevagy  , Avanturier , pille  la  Ville  de  Surate  , IX. 
6.  HardielTe  de  ce  Conquirent , ibid.  Supplé- 
ment au  rlcitde  fon pillage,  i<.  Jugem.  d'un 
Voyageur  fur  le  Prince  Scvagi , 498.  Cité,  609, 
610.  X.  i<j.  Caufe  des  différent  de  Scvagi 
avec  le  grand  Mogol,  116. 

Severn  , I.  151. 

Sévi,  Dynalfic  Chinoife , VI.  508. 

Séville,  Ville,  & fa  DcCcription , IV.  j 10. Com- 
pagnie deScville,  XI.  5(0.  Route  du  Port  de 
Saint  Lucar  à Séville  , J(t.  Obfervation  fur  Si- 
ville,  (t|.  Defctiption  du  Palais  des  anciens 
Rois  Mores  , ibid.  Autres  édifices  publics,  554. 
Route  de  Séville  à Madtid,  555.  Village  ou 
Bourgade  de  ce  nom  , XII.  t;6,  169.  Place 
nommée  Nouvelle  Séville  , 187.  Ville  nommée 
Séville  de  la  Jamaïque  , XV.  575. 

Sewde , au  lieu  de  Sewten  , Place  , VI.  577. 

Sevrer , Rivière  , XIV.  j <Sj. 

Sewten , voy.  Scu  de. 

Seyd-Ali , More  , envoyé  féliciter  nn  Viceroi  Por- 
tugais d'une  Viétoirc  , 1. 108.  Ce  que  le  mot  ou 
tir  e Scyd  lignifie , ibid.  J la  noie. 

Seydra  : Tribu  de  ce  Peuple  , X.  17 1. 

Seyf-Addin  , Prince  , voy.  Sayf  Addin. 

Seylc  ( Taba  , ou  Tabo  ) voy.  Taba. 

Seyruk-tamis'n  , Ptince,  VII.  1I7. 

Seyta  , Idole  , 8c  fon  fameux  Autel , XV.  }:3. 
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Seyzu  , fruir  , v*y,  Chicoy. 

Sfahan , Place  , voy . Ifpahan. 

Sforce  ( Afcagne),  Cardinal , XII.  de  l'avant 
propos . ' 

Seardcrbcral , groflîere  toile  de  coton  , X.  1*7. 

Snab,  Sultan,  VII.  ryo. 

Sha-chcu,  Ville*  VII.  99. 

Shaftfburys  , Nation  , XIV.  5 66. 

Sha#,  efpccc  d’oifeaux  , XI.  8 1. 

Shahadakh  , Prin  ce  , VII.  1*4. 

Shahbakht , Sultan,  VII.  lyy.  Nommé  autrement 
Mahamet,  164. 

Shahbasha  , Kagan  des  Turcs , VII.  140. 

Shahiro-lthoja , Ville  , voy.  Shah-kukhiya. 

Shah-jchan  , Petit  Roi , VII.  109. 

Shali-kukhiya , ou  Fenakant  , Ville,  VII.  Ky. 
Cette  Place  nommée  aufli  Shah-rukhiya , ibid. 
Autrement  appclléc  Shahiro-kHoja  , & Fcni- 
kant  , 144. 

Shah-rukh , Prince , VII.  144.  Ambaflade  de  cc 
Prince , 148. 

Shah-rukhiya,  Ville,  voy.  Shah  kukhiya. 

Shakacay  : Cour  ou  Cam  de  ce  Prince  Tartare  , 
VII.  166.  PiAcns  qitf  Rubruquis  lui  fait , ibid, 

Sham  , Ville  , VII.  39. 

Shama,  (Ile  de)  Sa  poficion  & fon  étendue,  l.  17). 

Shamakya  , Capitale  , VII.  67. 

Shambcrc  ( Jean  ) , hardieffe  de  ec  Matelot  An*? 
glois  , II.  11.  # 

Shamnanrin,  Ville,  VII  114. 

Shang-pipi , Homme  de  Lettre* , nommé  Gouver- 
neur, VII.  139.  Cité  140, 141. 

Shanf»  , Province,  voy.  Chon-fi. 

Shan  tong  , Province  , VII.  90. 

Shapely  , Capitaine  Ànglois  , XV.  1 59.  Cité, 
Ko  & fuiv. 

Shaik  , Monftte  marin,  voy.  Requin. 

Sharp,  célébré  Pirate  , XIII.  148.  Cité  181  & 
fuiv . Canton  de  Sharp , XV.  6of. 

SharPcy  ( Alexandre  ) , commande  une  Flotte  de 
deux  VailTcaux  Anglois , I.  y 16.  Départ  de  fa 
Flotte,  y 17.  Elle  arrive  à la  grande  Canarie, 
ibid.  La  Flotte  fe  remet  en  Mer  * 519.  Elle  eft 
fépnréc  par  un  orage.  Sharpey  perd  fon  fécond 
Vailfcau.  Il  arrive  à l'Ile  de  Comorc,  ibid.  On 
lui  amène  deux  Infulaires,  yio.  li  approche  de 
Hic  & dépure  au  Roi  du  Pays , Il  rend  vifite 
à cc  Prince  & dinc  en  fa  préfcncc,  ibid.  Son 
Vaidcau  donne  fur  les  bas-Tonds  de  Mélindc, 
y x j.  Sharpey  fc  laifit  de  trois  Bàtimens  Mores. 
Crime  iufamc  découvert  fur  le  V aideau  de  l'A- 
miral, $17.  L'Amiral  cft  arrête  prifonnicr à Adcn, 
y 19.  Artifice  qu’on  emploie  pour  le  tromper. 
Il  cft  relâché,  mais  on  retient  deux  de  fesgens  , 
ibid.  Reprcfcntation  qu'il  fait  au  Gouverneur  • 
y 3 o.  Il  prend  la  réfolutiôn  d’aller  à Mocka.  Il  cft 
content  du  commerce,  mais  fes  plaintes  font  mal 
reçues  , ibid.  Son  imprudence, y 31.  Son  Vailfcau 
fait  naufrage tibid.  Circonftanccs  de  cc  crifle  acci- 
dent, y yj.  Autres  citconft.  de  ce  même  Voyage 
m m mm  ij 
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par  Thomas  Joncs,  534*  Deux  Bâtimens  font 
le  parés  de  l'Amiral  par  une  tempctc , l’un  aborde 
à Comore  & à Pamba,  ibid.  & f|jv  Sharpey 
s’approche  de  trois  Barques  Mores  & enprcnd 
deux,  fjf.  Révolte  & châtiment  de  ceux  qui 
les  montent , ibid.  L'Amiral  fc  rend  à Mocka  , 
où  jl  cil  bien  traité,  y $7*  11  part  pour  Cam- 
baye  , ibid.  Il  eft  cuvoyé  à Agra  par  un  autre 
Amiral  Anglois  , II.  $9.  Son  retour  avec  le  Ca- 
pitaine Hawkins,  ibid.  Un  Emir  Turc  fait  fon 
éloge,  f6.  Réponfc  que  les  Portugais  lui  font, 
6 U.  Avis  que  les  Angtois  reçoivent  de  fon  arri- 
vée ,69.  & Jttiv.  Il  amené  heureufement  fes 
Marchandifcs  à “bord  , 70.  Cité,  V.  144. 

Shaybek , Prince  , voy.  Schalibakht. 

Shaybek-khan , Prince  , VII.  xoj. 

• 5licikh*al  Iflam,VII.  68. 

Siuker  , Ville  , VU.  1 10. 

ShclJen  , Fadeur,  voy.  Sheldou. 

Shcldou  (Daniel),  Fadeur  Anglois  : Scs  obfcr- 
vations  fur  le  Royaume  d'Arrakan  , IX.  4$. 
Cité  , fous  le  nom  de  Sheldon,  66.  70.  Il  rec- 
tifie une  erreur  de  Tavernicr,  y^o.  Cité,  j 6y. 
Sa  defeription  du  Royaume  de  Pégu  dans  la- 
quelle il  contredit  Tavernicr  , j*6  £ Juiv. 

Sherley  ( Antoine  ) , Chevalier  Anglois  , fait  la  def- 
eription de  S.  Jago  , II.  $84.  Il  prend  la  Ville 
de  Praya,  189.  Cité,  XII.  ^8. 

Sheu  , Empereur  de*  Kins , VH.  97. 

Sheybani  khan  , VII.  i S j.  Cité  , ttfi.  Rccompen- 
fes  accordées  à Sheybani  , 1 6$.  Scs  defeen dans, 
164. 

Sheykh  , Vil.  xyy.  Combat  fort  étrange  d'un 
Sheykh  avec  un  Seigneur  Moggol  pour  la  Reli- 
gion, 

Shcykh-mahamCt , Prince , VII.  I7J. 

Shiduiku  , ou  Schidurku,  rebelle  , VII.  70.  Mal- 
gré la  rénftancc  opiniâtre  de  ce  Gouverneur  il 
périt  dans  un  Siège,  ibid.  Cité,  loi. 

Shigah , Ssde,  VII  xoi. 

Shikaft-kuli,  Etang,  Vil.  17 J. 

Shir-behran  , Pays , VII  577* 

Shire , Anglois,  Capitaine  de  la  Flotte  de  Tovt- 
fon  , I. 

Shir-ghazi-fultan,  Priucc  , VII.  «71. 

Shirkhan , Général , fe  révolte  contre  le  Roi  fon 
Maître  & s'empare  du  Royaume,  I.  i)g.  Il 
prend  Kalejor  $ profane  un  fameux  Temple. 
En  voulant  tuer  un  Eléphant  d’un  coup  de  ca- 
non , la  pièce  crevé  & le  tue  lui  meme , ibid. 

Shirley  , Colonel  Anglois  , XIV.  7 6i*  Cité  , XV. 

. *74* 

Shiyah  , Sede  , VII.  no. 

Shuakom  , Seigneur  Taitarc  , VII.  fj. 

Shun-chi , Père  du  dernier  Empereur  de  la  Chine  , 
VU  jt. 

Shushulan  , Rivière,  VII.  9) 

Si,  Décret  Chinois,  V.  yyi,  ffi,  yyj.  C’eft 
aulTi  le  nom  d’une  clochtf  » VI.  40.  Figuier 
nommé  Si  ou  Kaki , XJ.  700.  C'eil  aufli  le  nom 
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d’un  Champignon  autrement  Naka,7otf.  • 

Siabarpour,  Place  , IX.  57 6. 

Siaca,  Sede,  voy.  Xaca. 

Siag  o,ou  Rafelgat , Cap  & fa  f*fition,  I.  iof. 
Ce  Cap  nommé  aufli  Fartak  & Siagros,  17 1. 
Fartak  dans  l’Arabie  heureufe  , II.  y. 

Sia-hi  chcu  . Ville , V.  497. 

Siaka  , X.  5*4. 

Siakusja , ou  Vackafa , Province,  X.  yyx. 

Si  kwa,  cfpece  d'Ecréviflcs , X.  677. 

Siara  , Royaume  & fa  pofition  , I.  54.  & 14t. 
Commerce  du  Pays,  8 y.  Le  Roi  de  Siam  eft  un 
des  plus  puiilans  Princes  dcl'Afic,ii4.  Traité 
d'amitié  de  ce  Prince  avec  les  Portugais , ibid. 
Un  Vaiifeau  de  Siam  attaqué  par  les  Hollan- 
dois  alliés  de  cette  Couronne,  41  y.  Un  Am- 
baffideur  de  Siam  rend  vifite  à un  Amiral  An- 
glois , 477.  Rivière  de  Siam , II.  97.  Situation 
de  la  Ville  de  Siam,  iox.  Révolution  de  Siam, 
lo}.  Siam  trouble  par  des  guerres  , 104.  Pro- 
duction du  Pays,  x 88.  Les  Siamois,  cités , V. 
171.  Le  Roi  fit  fon  Minière  en  danger  d'ccrc 
maflacrés , 411.  Temples  & Idoles  de?  Siamois 
dans  la  Ville  de  Patanc  , VIII.  175.  Tribu  que 
Patanc  paie  au  Roi  de  Siam  , 176.  Lettre  d'un 
Amiral  Hollaodois  au  Roi  de  Siam  , 1 99.  Infi- 
délité d'un  AmbxlTadeui  Siamois  , tyj.  Préfeus 
des  Ambafiadeurs  de  Siam.  Motifs  fccrets  de 
cette  Ambaflade  , ibid.  Carte  du  Royaumo  de 
Siam  , IX.  6j.  Ambaffade  de  la  Cour  de  France 
â celle  de  Siam  , ixy.  Arrivée  de  l’Ambafladeur 
François  à la  Barre  de  Siam  , 1 57.  Inondations 
fréquentes  dans  le  Royaume  de  Siam  , 159.  Pa- 
goJc  du  Palais  royal  de  Siam  & fes  richeflcs, 
14X.  Speétaclc  d’une  marche  dû  Roi , 147.  Or- 
dre delà  marche  du  Roi,  146.  Maniéré  donc 
ce  Monarque  cil  falué  par  fes  Peuples.  Combat 
de  vitefle  k prix  propofe  aux  Balons  de  la  fuite 
du  Roi , -ibid.  Voyage  de  la  Cour  â Louvo*. 
147*  Eléphant  blanc  de  Siain,  149.  Petit  Elé- 
phant blanc  , élevé  pour  fuccéder  à l'autre,  1 yo. 
Erreur  de  la  Cour  de  France  fur  la  converfton  du 
Roi  de  Siam,  iya.  Projet  d’un  Obfcrvatoir  à 
Siam.  Vue  du  Seigneur  Confiance  pour  lacon- 
lion  des  Siamois , ibid.  Silence  qui  règne  autour 
des  Palais  du  Roi , xyé.  Chauffe  trappes  Sia- 
moi  fes  , ij  7.  Qucllions  que  le  Roi  fait  auxjé- 
fùitcs  Mathématicien  , ibid.  Faveurs  dont  le 
Roi  honore  le  Pere  Tachard,  x y S . Deux  Am- 
bafiadeurs Siamois  viennent  en  France,  160. 
Qucllions  que  le  Roi  de  Siam  fait  àl'Ambafia- 
deur  de  France  & parure  de  ce  Prince  , 167. 
Prefens  do  Roi  de  Siam  envoyés  au  Roi  de 
France  , 168.  Ceux  qu’il  fait  pour  M-  le  Dau- 
phin, 171.  Préfens  de  la  Reine  de  Siam  pour 
la  Dauphine , ibid.  Ceux  de  la  Princcflc  Reine, 
pour  M le  Duc  de  Bourgogne  , 17J.  Les  Ma- 
calfars  fc  révoltent  à Siam,  184.  Chemin  de 
Siam  à Macao,  1S6.  Etonnement  d'un  Gou-^ 
verne ur  Siamois  à h vue  dune  montre,  189. 
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Ce  Gouverneur  exécute  mal  Tes  promette  , ibid. 

•Les  Fourmies  Siamoifes  font  leurs  nids  fur  des 
arbres  , 1 91.  Le  Pays  de  Siam  eft  défère.  5c 
pourquoi  , 194.  Marque  fingulicrc  de  rcfpeét 
pour  le  Roi , ibid.  On  ne  peut  s’informer  de  la 
0 lancé  de  ce  Monarque,  t 9 f.  Comment  on  en 
demande  des  nouvelles.  Formalités  des  M inif- 
ires  à l’égard  de  la  Cour.  TroublH  entre  les 
Siamois  & les  Anglois,  ibid.  Retour  des  Am- 
bafladeur  Siamois  , & formalités  qui  les  regar- 
dent , 197.  Le  Roi  de  Siam  fc  fait  lire  leur  Jour- 
nal , 19s.  On  donne  des  Officiers  François  aux 
troupes  Siamoifes,  199.  Le  Miniftre  vifuc  in- 
cognito fes  Envoyés  François.  Les  Envoyés  le 
vihtcnt  de  même  5c  foupent  avec  lui.  Sa  magni- 
ficence , ibid.  Mines  d’or  & d’argent  de  Siam  , 
xox.  Deux  Mines  d’aiman  , ioj.  Raifons  qui 
rendent  ce  point  fort  important , ibid.  Fonde- 
rie de  Siam,  ôc  maniéré  d’y  travailler,  lof. 
Mine  d'aunan  & fa  fituation  , ibid.  College 
Conftantinien  à Siam,  107.  Titres  ou  noms 
du  Roi  de  Siam.  Patence  de  ce  Prince  qui 
accorde  un  emplacement  aux  Jéfuitcs  François, 
ibid.  Prières  des  Talapoins  pour  le  Roi,  xo8. 
LeéLure  que  ce  Prince  fc  fait  faire.  Cérémonies 
des  Sceaux  , ibid.  Le  Roi  de  Siam  députe  trois 
Mandarins,  en  qualité  d’Envoycsen  Fiance  5c  à 
Rome,  109.  Les  ttoupes  Fiançoifes  relient  à 
Siam  , ibid.  Les  Mandarins  Siamois  font  le 
voyage  de  Rome  avant  l’Audience  du  Roi  de 
France,  ait.  Piéparatifs  du  Pape  pourlcsrece- 
voir  ,xia.  Comment  iis  font  rraités  Rome. 
Ceremonies  de  l'Audience , ibid.  Préfcnsdu  Roi 
de  Siam  au  Pape  xrj.  Comment  les  Envoyés 
Siamois  falucnt  fa  Sainteté  , 114.  Carcflcs  qu’ils 
reçoivent.  Leur  difpoficion  pour  le  Chriftianif- 
mc.  Retour  des  Mandatons  en  France  , ibid. 
Grande  Ambaflade  Siamoife  pour  le  Portugal  , 

116.  Récit  du  Naufrage  de  cette  Amballadc, 

117.  Allaimcs  des  Siamois  dans  un  Village  des 
Hottentots,  Erreur  du  Capitaine  5c  des 
Pilotes  , ibid.  Faufile  cfpérance  qni  augmente 
leurraifcre,  1x4.  Les  Siamois  abandonnés  des 
Portugais,  ixf,  Leur  conllcrnation  , ibid.  Dil- 
cours  d’un  Mandarin  qui  relève  leur  courage  , 
1x6.  Extrême  rcfpcél  des  Siamois  pour  les  Let- 
tres de  leur  Roi.  Ils  s^tforccnc  de  retrouver  les 
Portugais.  Rivière  qu’ils  veulent  travcrfcr,/£û4L 
Ils  en  fui  vent  les  rives,  1x7.  Ils  trouvent  quel- 
ques traces  des  Portugais.  Mort  d‘un  des  Inter- 
prètes Siamois  , ibid.  Murmuic  de  La  Troupe 
xx8.  Elle  retourne  fur  fes  pas.  Leur  joie  en  ar- 
rivant à l’Ile  aux  Moules.  Le*bois  leur  manque, 
ibid.  Ils  prennent  la  réfolution  de  s'abandonner 
aux  Hottentots  , 1x9.  Motifs  qui  les  obligent 
de  quitter  111c.  Rencontre  de  trois  Hottentots. 
Ce  qu'on  croit  entendre  par  leurs  lignes»  Secours 
que  les  Siamois  tiicnt  d eux  , ibid . Sept  Siamois 
abandonnés  de  leurs  Compagnons  , X30.  Hu- 
manité <f  un  AmbalLulcur  Siamois,  ibid.  Rctv- 
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contre  de  deux  HotUndois  qui  viennent  au  de- 
vant des  Siamois , xji  Tranfpous. naturels  de 
rcconnoiilancc  , ibid.  Les  fccouis  augmentent  la 
foiblcflc  des  Siamois  , x$x.  Ils  font  porté  dans 
une  Habitation  Hollandoifc.  Ils  fc  rendent  a la 
Fortcrcrtc  du  Cap  de  Bonne-Efpérancc.  Civili- 
tés qu’ils  reçoivent  du  Commandant.  Les  Mol-  • 
landois  leur  font  payer  le  fcrvicc  qu’ils  leur 
rendent , ibid.  Séjour  des  Siamois  au  Cap  de 
Bonne-Efpéranee  , xj4.  Comment  leur  fanté 
fc  rétablit.  Leur  départ  pour  Batavia.  Il  retour- 
nent à Siam  , ibid.  Dcfcription  du  Royaume  de 
Siam,  x 3 6.  Remarque  préliminaire.  Idée  géo- 
graphique du  Royaume.  Sa  lituation  , thid. 
Avantage  de  la  fituation  de  Siam,  1 37.  Le  Royau- 
me de  Siam  a beaucoup  de  Ports , 5c  la  Côcc  de 
Coromandel  n’en  a point , ibid.  La  Rivicie  de 
Menan  travetfe  le  Royaume  : Scs  boids  fort 
peuplés,  X38.  L'intérieur  du  Royaume  peu  con- 
nu, ibid.  Ville  nommée  Siam,  xj?.  Situation 
extraordinaire  de  la  Capitale  , ibid.  Sj  pofition 
& fa  forme  , X40.  Sa  grandeur.  Scs  maifons  5c 
fes  rues.  Vrais  nom  de  Siam  5c  des  Siamois. 
Chronologie  Siamoife  5c  origine  des  Habiians. 

Plan  de  la  Ville  de  Sian\,  ibid.  Mélange  d’E- 
tranger  à Siam  , 141.  On  y compte  quarante 
Nations  différentes , ibid.  Figure  des  Siamois  , 
X4X.  Comment  ils  portent  leur  cheveux.  Leur 
habillement  commun.  Habits  des  Grands.  Ha- 
bit du  Roi.  Planche  de  la  figure  d’un  Mandarin  • 
Siamois  6c  d'une  Femme  avec  fon  Enfant , ibid. 
Cocffurc  , X4J.  Chauflurcs.  Habillement  des 
Femmes*  Leur  modeflic , ibid.  Elle  éclate  juf- 
que  dans  les  châtimcns . X44-  Autres  parures. 
Propreté  des  Siamois.  Leurs  Baius.  Leur  Archi- 
tecture 5c  leurs  maifons,  ibid.  Auberge  Fran- 
coife  à Siam,  14  y.  Maifons  des  Grands.  Mai- 
Ions  de  briques  des  Mores  5c  des  Chinois  , ibid. 
Précautions  contic  la  chaleur,  146.  Palais  du 
Roi  5c  fes  Temples.  Efcalicrs  5c  portes.  En  quoi 
confifte  la  dignité  des  Maifons  Siamoifes  , ibid. 
Principal  ornement  des  Pagodes , 147.  L’incc- 
lieur  du  Palais  n’cft  pas  commun.  Jardin  de 
Louvo.  Palais  de  charte  dans  les  forets , ibid. 
Meubles  des  Siamois , 148.  Vaificllc  Siamoife. 
Meubles  du  Roi.  Vaificlle  royale  , ibid.  Alimens 
communs  du  Pays,  149.  Sauces  Siamoifes.  Hui- 
le , fromage  , beurre.  Les  Siamois  n'aiment  que 
les  imeftins  des  animaux  , ibid.  Qualités  de  la 
viande  à Siam  , 1 $0.  Prix  des  viandes.  Maladies 
communes  à Siam.  Ravages  de  la  petite  vérole, 
ibid.  Diftin&ion  des  Siamois  libres  5c  cfclavci  , 
xf  1.  Droit  des  Maître  fur  leurs  Efclavrs.  Les* 
Siamois  libres  ne  font  qu’un  corps , ibid.  Idée 
générale  du  Peuple  Siamois  xyx.  Gens  de  main 
ifroite  5c  de  main  gauche.  Nom  de  leuts  Chefs. 
Privilèges  de  ces  Chefs,  ibid.  Nature  des  Offi- 
ces & des  Charges  , a y 3.  Scrmcns  des  Officiers. 
Juiifdickions du  Royaume,  ibid.  Tribunaux  de 
JulKcc  : Leur  Prcfidcot  eft  le  fcul  Juge,  **34, 
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Titre  du  Préfixent , fcs  fondions  8c  fon  extrê- 
me autorité  , ibid.  Droits  qui  forment  Ton  re- 
venu , t 5 5.  Gouverneurs  par  Com million.  Offi- 
ciers de  JliJicaturc  , ibid.  Droit  public  de  Siam  , 
rf6.  Procès  8c  manière  dont  ils  fc  jugent  9ibid. 
On  emploie  la  queftion  pour  fupplécr  aux  preu- 
ves, x 57.  Preuve  par  le  feu,  ibid.  Preuves  par 
lcsPillules,  158.  Preuve  par  des  Tigres.  Peine 
de  vol.  Tribunal  de  la  Capitale  , ibid . Guerre  fie 
Milice  des  Siamois,  159*  Ce  qui  leur  ôte  le 
courage.  Leur  conduite  dans  les  Batailles.  Trou- 
pes régulières,  i£.  Défenfes  naturelles  du  Royau- 
me de  Siam , 160.  Artillerie  Siamoife.  Ordre  de 
campement  & de  bataille  , ibid.  Forces  en  mer, 
.161.  Educations  des  Siamois,  ibid.  Ils  com- 
mencent tous  pat  être  Tatopoins , x6x.  Leurs 
premières  études.  Langues  Balie  8c  Siamoife. 
Difficultés  de  la  Langue  Siamoife.  Trois  Alpha- 
bets Sia  mois , ibid.  Etude  de  l'Arithmétique, 
16 j.  Po'cfie.  Eloquence.  Philofophic , ibid.  Mé- 
decine , 164.  Pratiques  Siamorfes  dans  les  ma- 
ladies. Chirurgie,  ibid.  Chymie , 165.  Mathé- 
matiques. Calendrier  Siamois.  Syftcme  du  mon- 
de , ibid.  Mulique  , 166.  (îliants  Si  inftruracus. 
Planche  de  figures  d'inftrumcns  muûcaux  , &c. 
ibid.  Accompagnement  de  la  voix  , 167.  Exer- 
cices du  corps.  Arts  8c  Artifans.  Arts  les  plus 
exercés  de  Siam  , ibid.  Fondeurs,  168.  Do- 
reurs. Broderie  8c  Peinture.  Profcllions  les  plus 
communes.  Commerce  , ibid.  Bonne  foi  des 
Siamois  cncr’cux  , 169.  Leurs  mcfurcs.  Leurs 
poids  8c  monnoic.  Balle  monnoie , ibid.  Tem- 
pérament des  Filles  8c  mariages,  170.  Formali- 
tes d'un  mariage  Siamois.  Diftinétion  des  Fil- 
les de  Mandarins.  Pluralité  des  Femmes,  ibid. 
Succédions,  *71.  Propriétés,  t'uidance  du  Ma- 
ri dans  fa  famille.  SagclTc  des  Femmes , ibid. 
Les  Siamois  peu  jaloux  , 171.  Leurs  qualités 
morales,  ibid.  Caraétcrc  général  de  la  Nation  , 
175.  Scrmcns  d’amitic,  ibid.  On  compafc  les 
Siamois  à leur  Ciel,  174.  Ufagedes  Eléphans. 
Chevaux  du  Roi.  Comment  ce  Prince  monte 
dans  fcs  voitures.  Chaifes  à porteur  ou  Palan- 
quins de  Siam.  Planche  de  la  vue  de  Siam  , 8c 
divers  Balons,  ib.  Parafai  Siamois , 17*.  Speéta- 
clesdcSiam,  177.  Cerf  volant  de  Siam.  Trois 
farces  de  Spcétaclcs  Siamois,  ibid.  & 1 78.  Lut- 
teurs Siamois,  178.  Courfe  de  Boeufs  , ibid.  Les 
Hommes  8c  les  Femmesfument  du  Tabac  , 179. 
Gouverneur  du  Palais  intérieur,  180.  Garde 
Royale  à pied  , ibid.  Garde  à Cheval , 18 1.  Dé- 
penfe  du  Roi  pour  fa  Garde.  Eléphans  des  pre- 
mières enceintes  du  Palais  , ibid.  Sentiment* 
d'un  Auteur  fur  l'Eléphant  blanc  de  Siam  , 181. 
Arfcnal  des  Râlons  & des  Galères  du  Roi.  Qua- 
rante Pages  intérieurs.  Pages  du  dehors  , ibid. 
Seul  Ofncicr  exempt  de  fc  proflcrncr  , 18). 
Femmes  du  Palais.  Etat  de  la  Reine  , ibid.  Suc- 
ccfiîon  à la  Couronne  , 184.  Sceaux  de  Siam. 
Revenus  royaux  , ibid  6*  j'uiv . Commerce  per- 


mis au  Peuple,  18 6.  Revenus  du  Roi  en  argent, 
ibid.  Offrandes  qui  fc  font  aux  Temples  , 19^. 
Cérémonie  de  laver  les  per  formes  qu'on  refpec- 
te , ibid • Religion  des  Siamois  ,19].  Idée  qu'ils 
ont  de  Dieu  , ibid.  Bonheur  de  leur  Dieu  , 194. 
Suivant  eux  , les  Hommes  peuvent  devenir 
Dieux.  Etat  de  Sainteté.  Bizarre  idée  de  l’En- 
fer & du  Iferadis.  Sources  du-bonheur  & du  mal- 
heur, ibid.  D'où  viennent  les  Ames,  19 j.  Ré- 
compcnfcs  & punitions.  Anges  corpcurls  , ibid. 
Hcrmiccs  merveilleux , 196.  Eternité  du  Ciel  8c 
de  la  Terre.  Divifion  du  Monde.  Ce  qui  fou- 
tient  1a  Terre  , ibid.  Renouvellement  du  mon- 
de , 197.  Dernier  Dieu  des  Siamois  , ibid.  Ori- 
gine qu'ils  donnent  à notre  Religion  , 198. 
Principale  raifon  qui  les  en  éloigne  , ibid.  Fu- 
nérailles des  Siamois , jco.  Singularités  de  leurs 
Bûchers.  Convoi  funèbre  , ibid.  Manière  dont 
on  brûle  les  corps,  501.  Il  n’cft  que  rôti,  8c 
l’on  enterre  les  reftes.  Sépultures , ibid . Hiftoi- 
rc  naturelle  de  Siam,  501.  Qualités  générales 
du  Pays.  Saifons  de  Siam.  Leur  variété  8c  celle 
des  vents, iêû/.Mois, jours  & années  des  Siamois, 
103.  Récolte  principale, 504. Légumes.  Fleurs, 
ibid.  Aibrcs  & bois,  505.  Papier  d'écorce  & de 
feuilles  d’aibre , ibid.  Siam  n’a  aucune  de  nos 
elpcccs  de  bois , 30*.  Sucs  de  racines  Se  de  feuil- 
les dont  les  Siamois  fe  noircilfcnt  les  dents  & fe 
rougiffent  les  ongles , ibid.  Mines  de  SianM07* 
bjitiv.  Poudre  a Canon  de  Siam,  308.  Effets 
d’une  inondation  annuelle.  Eléphans  communs 
en  Siam,  ibid.  Maniéré  <^:s  Siamois  pour  prendre 
ces  animaux  , 509.  Les  Siamois  croient  de  l’or- 
gueil aux  Eléphans  , 3 10.  Rhinocéros  communs 
en  Siam,  ibid,  Oifeaux  fort  grands,  tu.  Ha- 
netons  d’un  verd  doré  , }ix.  Tigres  de  bois  8c 
Tigres  d’eau.  Serpens  de  Siam  , ibid.  Chiffres  & 
numéros  Siamois , 51).  Remarques  fur  les  Lan- 
gues Siamoife  8c  Balie.  Caractères.  Prononcia- 
tion , ibid.  Acccns  ,514.  Pronoms  Siamois, ibid. 
Verbes  ,515.  Exemples  de  la  Langue  Siamoife  , 
ibid.  Chiffres  Siamois  , 316.  Le  Royaume  de 
Siam  nommé  aullî  Sornau.  3 69.  Rivière  qui  fc 
décharge  dans  le  Sornau  , 40;.  Mort  funcite  du 
Roi  de  Siam,  481.  Don  qu’il  fait  aux  Portu- 
gais en  mourant,  483.  Diipcrfion  des  Jéfuites 
aptes  la  révolution  dcéiam  , X.  309.  Monnoie 
de  Siam  , 314.  Eclairci  lie  ment  fur  la  révolution 
de  Siam  , 484.  Pyramide  Siamoife  échappée  aux 
Voyageurs  François  , 487.  Baie  de  Siam,  XL 
407.  Origine  du  Mal  de  Siam,  XV.  491.  Na» 
turc  de  cctcc  Maladie  , ibid. 

Siam,  pente  Vil  !<?,  & fafituation,  II.  19.  Baie 
de  “Siam  , XI.  407.  * 

Siamachi , Capitale  d’une  Province  , X.  480. 

Siammon  , Pays,  IX-  5 66. 

Siamois  , voy.  Siam  , Royaume. 

Siamon,  titre  de  l'Empereur  de  Ponialeu  , IX. 
4 fy* 

Siam;  a , fameux  Village  , V.  xjS. 
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Siampan  , forte  de  bois , VIII.  49 5 - 

Sianyai,  Province,  X.  y 4 6. 

Si-an  , Rivière  nommée  auflî  Sl-ho  , V- 14*. 

Sian-fu,  belle  & grande  Ville,  VII,  559.  Long 
fiége  quelle  fondent , 8c  comment  prife  , VIL 
ibid. 

Siara,  Capitainie,  XIV.  109. 

Siargao , Ile,  une  des  Philippines,  X.  } 77- 

Siaflîri , ou  Ouaflerry  , voy.  Ouaflerry. 

Siau-chi-cheou  , Ville  , XI.  foi. 

Siba  , ou  Sigha  , petite  Riviere,  VI.  j 81.  Nom- 
mée anfli  Alcay  , y 90*  Province  de  Siba  , X. 
xoi. 

Siban  , Seigneur  Tartarc  , VII. 

Sibanna  , X y y 1. 

Sibartay  , ou  Sibartou  , Plaine,  VIL  58$.  Citée 
6oj. 

Sibatca , X.  yfi. 

Sibbeféc  , Ile  , XI  z<Ç8. 

Sibé  , Rivière , VIII.  y y. 

Sibérie  Ruflîcnnc  , VI.  y 47.  Sa  Capitale , J 8$.  Si- 
bérie §amoïcde  , VII.  489. 

Sibcri-Fiiu  , Pourpier , voy.  Bakin. 

Sibcca,  tue  Riram  fon  frère  Roi  de  Jalofs  , 5c  fe 
faifit  du  Gouvernement  ,1.  18. 

Sibi , Fokudfuqua  , Fakufinda  & Fakufitz,  noms 
d’un  atbre  très  rare , XL  710. 

Sibita  Banna  , ou  Scki  Kan  , plante  à fleurs,  XL 
7IJ. 

Siboa,  arbre  dont  on  fait  dujû,  III.  10 6 , 160. 
Ses  propriétés  , 160. 

Sibolc  , animal  du  Méxique  , XII.  6 y 6. 

Siboycz , nom  des  Seigneurs  du  Pays  de  Galam  , 
IL  yt8. 

Sibu  . Ccbu  ou  Sogbu  , Ile , X.  y 96.  Sa  Capitale  & 
fes  productions  , ibid.  Iles  qui  l’environnent , 

397-  ‘ 

Sibucau  , erpece  de  bois  » X.  <8  y. 

Sibugan , I’.c,  une  des  Philippines,  X.  y77*  Elle 
paroîc  la  meme  que  Sibuyau  , 590.  Ile  de 
Sibugan  , y 9 J* 

Sibugucy  , Riviere,  X.  598. 

Sibukaja , X.  y+9- 

Sibuyau  , Ile  , voy.  Sibugan. 

Sicatd  ( M.  ),*  Géographe  , L US. 

Si-chan  , chaîne  de  Montagnes , V.  4*1. 

Sichcm  t V.  y y4. 

Sick,  X.  y 49.  Poiflon  de  ce  nom  , XV.  yzo. 

*Sicku , Ken  ou  Kenpoco  es , Poirier , XI.  701. 

Sicyokvin,  Village,  V.  ytî. 

Sidall,  A iglois,  nommé  par  Kecling  pour  le  voya- 
ge de  Bmda  » I.  47*.  Il  cft  reconnu  des  Indiens 
de  Pile  de  Button , 481.  Il  porte  quelques  pré- 
fens  au  Roi  de  cette  lie,  48  y.  Son  entretien 
avçc  un  Nackada  d*  Java,  yiy. 

Si -de  tey  , lieu,  VUf.  18. 

Sid^iftan  , Province  , X.  104. 

$idin-fu  , Place , VII.  yy£. 

Sidom  , ou  Si  lomi-Notti,  arhrifleau , XI.  701. 

Sidûmi,  Poilfon  à coquille,  X.  678. 
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Siégé  ( Saint  ) , voy.  Rome. 

Sieghe  ; Fabrique  de  papier  fin  dans  ce  Village,  V. 

Sienko  , fruit , voy.  Guaiave. 

Sienfitcen  , Village  , V.  y yo. 

Sicrra-Liona  ou  Leona , I.  lt  , 118.  Les  courans 
d’eau  y caufcnt  beaucoup  d’embarras,  145.  Si- 
tuation du  Cap  de  ce  nom  8c  des  lieux  voifins  , 
4**.  Planche  ou  vue  de  la  Baie  de  Sierra- Leona 
& du  Pays  de  Burré,  461.  Obfcrvations  recon- 
nues faufles  , 4éy.  Qualités  du  Pays , 4*4.  Ob- 
fervations  fur  les  Ncgres  de  Sierra  Leona , ibid . 
Vue  des  Montagnes  5c  des  maifons  , 46  y.  Lati- 
tude de  Sierra- Leona , ibid . Pourquoi  ce  Pays 
nommé  Sierra  Leona  , IL  y 10.  Les  Normands 
y ont  un  Etabliflement  & un  Fort , 4*y.  Rivière 
de  ce  nom,  y4y.  Quatre  Voyageurs  dont  la 
defeription  de  Sierra  Leona  eft  tirée,  III.  110. 
Raifon  qui  les  fait  donner  féparés , lt x.  Ob- 
fcrvations de  William  Finch  fur  Sierra-Leona. 
Situation  de  la  Baie.  Sa  latitude.  Religion  5c 
caraétcre  des  Habitans.  Leurs  habits  5c  modes  , 
ibid.  Leurs  maifons  5c  meubles , m.  Ufagcs 
civils  & religieux.  Productions  du  Pays , ibid. 
Pallîon  des  hommes  & des  femmes  pour  le  tabac  * 
uy.  Fruits  naturels  du  Pays  , ibid.  Le  Pays  ne 
porte  que  des  vivres,  116.  Defeription  de  ce 
Pays  par  Villault  de  Bclicfond  , 117.  Nom  que 
les  Morts  donnent  à Sierra-Leona.  Pourquoi 
nommé  Sierra-Leona.  Etendue  du  Pays.  Sources 
d’eau  inacccllibles.  Royaumes  de  Burré  & de 
Bulom.  Produ&ions  du  Pays.  Les  animaux  , 
ibid  Guerres  des  Motcs  de  Sierra  Leona  contre 
les  Singes  fie  les  Eléphans,  n8.  Odicufc  profti- 
tution  des  femmes.  Maiébns  des  Hal  itans  5C 
leurs  armes.  Leur  Religion  8c  fuperftuion  , ibid. 
Leur  commerce,  119.  Divers  noms  de  la  Riviere 
de  Sierra  Leona.  Haies  fort  fingulierc*.  Comp- 
toir des  Anglois  fur  la  Rivière.  Autre  dcfciiption 
de  Sierra  Leona  par  Jean  Barbot.  Bornes  8c  nom 
du  Pays,  ibid.  Malignité  du  climat , z?o.  Na- 
tions qui  y habitent , ibid.  Pays  qui  bordent  la 
Riviere  de  Sierra  I.cona  ou  dcMiromba,  tyi. 
Ce  qu’on  connoît  de  la  Riviere  de  Sierra-Leona, 
nommée  auflî  Mitomba  8c  Tagrin,  tyt.  Iles  de 
cette  Riviere,  ibid.  Rivières  qui  tombent  dans 
celle  de  Sierra  Leona  . ly  \.  Droits  pour  le  bois 
& l’eau,  7J4.  Productions  du  Pays  , ibid . Ses 
animaux  , ij  y.  Oi  eaux  Jc<  bols.  Bois  de  conf- 
tniétion , ibid.  Langue  du  Pays,  zy*.  Nattes 
cltimc'e*.  Commerce  de  Sierra  Leona  , ibid.  Sin- 
gularité de  Gouvernement  6c  de  Religion  , zj7. 
Manière  dont  les  Avocats  plaident,  hlcétion  des 
Juges , ibid.  Succctâon  à ! » Couronne  , Lnter- 
rcmcns,zy8.  Sierra  Léo»  a par  Atkins  , *$9. 
Marque  pour  rcconnorrc  le  Cap , ibid.  Monf- 
rres  de  la  Riviere  d Surra-l  eona  , 1 o A*  fuiv. 
Epaiflcur  des  bois, t4>.  Lugamflc  Lollas.  Arbres 
qui*cioilL  nt  fui  le#  rocs  des  Côtes  de  Sierra- 
Leona.  Diifércns  fruits,  ibid.  Fécondité  du  riz  , 
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144.  Taîlle  «les  hommes  & des  femmes.  M.n’fons 
8:  meubles.  Dcfciiption  d'une  Ville,  ibid.  Civet- 
te, »4f.  Alfcmblée  de  Juftice.  Méthode  de  pu- 
nition. Pontarring  ou  éol  , ibid.  Danfes  de  Sier- 
ra- Lcona;  146.  Politcirc  des  Dames  du  Pays, 
147.  Religion.  Supplément  à la  description  de 
Sierra-Leona.  D’od  vient  la  Rivière  , 8c  pourquoi 
nommée  Sierra- Leona.  Fertilité  extrême  des 
Pays  autour  de  la  Baie.  Rivières  qui  fe  déchar- 
gent dans  la  Baie , ibid.  Trois  Canaux  rfte  la 
ranJc  Rivière,  Se  fes  diffère  ns  noms,  148. 
luficurs  Baies.  Iles  de  la  Rivière.  Le  climat  foie 
bon  fuivant  Labat , ibid.  Ce  que  Sierra-Leona 

froduit  de  propre  au  Commerce,  tfi.  D’où 
or  y vient  , 13  t.  Deux  planches  de  divers 
Poiffons  de  la  Côte  de  Sierra-Leona , 3 1 1.  Vilite 
du  ficrc  du  Roi  de  Sierra  Lcona  , 3 19.  Conven- 
tion avec  ce  Prince,  ibid.  Dcfc?iption  de  la 
Riviere  de  Sierra-Leona,  481.  Cap  de  Sierra- 
Leona,  nommé  autrement  Sarlione  , IX.  31 9. 
Sierra-nevada  , ou  Monts  de  nege  , V.  66. 

Sierra  de  Pagode  , Montagne,  VIII.  117. 

Sierra -Par. la  , & fa  pofition  , I.  >6. 

Sierra  Kcdonda  , Montagne,  XII.  498, 

Sieftan  , Volage,  V.  4?9* 

Si- fai , Moulfe,  voy.  Ama-Nori. 

Si-fan  , ou  Tu  fan  , Nation  , V.  419.  Tays  de 
Si-fan  , VI.  7.  Contré*,  de  Si- fan  , 87  Ce  Pays, 
le  meme  que  celui  des  Lamas,  110.  Tu-fan  , 
nom  du  Royaume  de  Tibet,  que  les  Tu  fans  ou 
Si-fans  prennent  eux  memes , VII.  104.  voy. 
Tibet. 

Si-fang  ycu-ching-Jin  :Scns  de  cette  cxprcflîon,VI. 

‘503. 

Sifarnon  , Rivière,  YUT.  381. 

Sifaro  , Sifaro  Religieux  Milanois,  nommé  à l'E- 
vêché de  Nankin  , XI.  490. 

Si  gaium  , Village,  V.  3 3 6. 

Sigan  fu,  VIL  79.  C’cil  la  Capitale  de  Schenfi , 
'88. 

Sigarras,  forte  de  mouches,  IV.  134. 

Siger,  nom  de  l'arbre  girofle  , VIII.  374. 

Sighir , nom  d’année,  VU.  17*. 

Sigipuron,  titre  de  Prêtres  , IX.  470. 

Sigifmond  , Roi  de  Pologne  , X.  1 %6, 

Sigmodo,  ou  Ufijmano , grand  8c  beau  Village  , 
X.  j 00. 

Signak  , Ville , VII.  61. 

Sig-na-mong,  Viceroi  de  Canton  , V.*H4. 

Signaux  , foigneufement  réglés , VIII.  190  Signal 
du  Changailü , XIII.  6 3 f.  Situation  des  fignaiix, 

6 37.  Signaux  enlevés,  *> 8 Conftn.ftion  des 
premiers  lîgnaux.  Les  Tentes  des  Académiciens 
lubftituées  aux  Signaux  . ibid.  Les  Académiciens 
pof  nt  des  Signaux,  XV.  341. 

Signes  ( Ile  des  bons  , voy.  Huinunu.  Signes  cé- 
Icftcs  au  Japon,  X.  384.  Divers  lignes  fur  la 
Met  , XII.  11.  Autres  lignes  qui  *e  trouvent 
trompeurs,  la.  Signes  oui  confolent,  1^. 
Signota  Kitti,  femme  Mulâtre  , a part  à t’admi- 
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niflration  de  Rulifco  , H.  4*7  » 4*9.' 

Sigraili , Port  ; X.  joo. 

Si-hay  > Lac  , VII.  19.  Nommé  aufli  Lac  de  Ko- 
ko-nor  ou  Mer  Occidentale  , 108. 

Si  ho  , Rivière  j voy.  S i an. 

Si-hoa , Colline  , 8c  délicieufe  lituation  de  ce  lieu  > 
V.  144. 

$i*hu  , Lac , & fa  defeription  , V.  419.  Lac  de 
Si-hu  , 8c  fes  ornemens , VI.  6 6. 

Silmn,  Rivière,  VII.  90.  voy.  Sir. 

Si-Jebi , cfpcce  d’Ecré villes  , X.  67^ 

Sij-Jos,  ou  Simmios,  X.  349.  * 

Sijmotzi , ou  Sijmoczui,  Ville,  X.  300. 

Sijna,  X.  5 fl. 

Sijn-Seijcmont  ( Nangafaki  ),  Prince  , X.  f jf. 
Sîjo , ou  Adfai  8c  Adüki , Sureau  aquatique  , XI. 
710. 

Sijra  , X.  Jff. 

Sijroivo,  ou  Poiffon  blanc  , X.  *7 J. 
Sijromottofano  , Prince,  X.  499. 

Sijvoja , Village,  X.  501. 

Sikama,  X 333. 

Sikamma,  X.  *ft. 

Sik.indar,  Roi  de  Vifapour  , détrôné,  XI.  479. 
Sikhaba , lieu  où  la  Flotte  de  Soly man  Bacha  arrive 
avec  beaucoup  de  peine,  I.  13*. 

Sikimo-Cami , X.  349. 

Si  king , ou  Pin-jam , Ville,  VI.  310  Ces  noms 
changés  en  celui  de  Tang-niri-fu  , 311.  Autre 
Ville  nommée  S^ing  , ou  Cour  Occidentale  , 
VII  8 r. 

Sikino  Simo  , X.  349. 

Sikirbic-nor , Lac,  VII.  14. 

Sikifo , ou  Kin  , elpece  de  Jonc  , plariee , XI.  719. 
Silc*  , ou  Omodaka  , plante , XI.  705. 

S k kf.  Ile,  X.  33 f. 

Si  kong  , troifieme  femme  d’un  Empereur  de  la 
Chine,  VI.  xx. 

Sik-fîo  vyen,  Village»  V.  340. 

S;k  ibuflma  , petite  Ile,  X 63t. 

Si  kwi , ou  Fitzma,  Concombre,  XI.  70!. 
Silabali,  II.  639. 

Silao  , Vi  le  , X.  3 30. 

Sileiic  , Province,  X Tl*. 

Silcupaquin  , large  Détroit,  IX.  399. 

Silcupcmcr  , grande  Ville,  IX.  393. 

Silcy-Jacau,  grande  Ville,  IX*  401. 

Silgucros  » Oifeau  , XII.  éi6. 

Si  li-fu , Village  , V.  347. 

Siltrnby,  Bourg,  XI.  307.  Paffage  de  ce  nomj 
ibid. 

Silimfl-pira , Riviere  , VI.  3 <9. 

Sili-quaflrc  , ou  poivie  Indien  , 8c  ufage  qu'on  en 
fait  à Congo  , IV.  444. 

Silique  de  Calîc  , XV.  304. 

Sillage  ( Table  du  ) , XI.  394. 

Sillcbar  , Btic  8c  V.lic  de  ce  nom,  XI.  1*7. 

Silli , Interprète  Royal , III.  60t. 

Sillibar  ( Rade  de  ) , I.  433.  Le  grand  nombre  de 
Parcs  qui  y arrivent  caufc  de  l’étonnement  a 

Miche&urne. 
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Michclburne.  Prov, fions  dont  cils  abonde.  Scs  Simie , Science,  VII.  406  Se  407. 

Habuans  pâlie  lit  pour  de  grands  voleurs , ibii.  Similau  , grand  Corfairc  & morte!  ennemi  des  Por- 
Silm, 'Pays,  III.  139.  Silm  Monu  , 370.  Nation  tugais,  malF.icrc  Gilpaid  de  Melio  , IX.  3*7. 

de  Silni  , 384.  Situation  de  ce  Pays,  385.  lied  tué  par  Faria,j  6$.  Un  autic  Corfairc  de  ce 

„ Silm  Monu  , Pays  f Voy.  Silm.  nom  fort  de  Pilotcà  Faria.3 S9.Rai'  umem.  Je  ce 

Si-Iucula  3 Rivicre  , 3c  cireur  des  Manchcous  fur  Pilote  , 390.  Il  diflipc  les  doutes  de  Faria  , ibij. 

fa  lourcc , VI^J'So.  Similau  , cité,  391,  391.  HardielTe  avec  la- 

Stlveira  ( Dom  ; . Portugais  , Gouverneur  du  Fore  quelle  Similau  fait  palier  les  Portugais,  393! 

de  Diu  , IX  3 36.  * II  entre  dans  la  Kivicre  de  Nanquin.  Comment 

Siivcftrc,  piccicufc  teinture  , XI.  377.  C’eft  la  il  (c  procure  des  vivres,  ibiJ.  Faria  veut  tuer 


graine  d'un  arbre  , XII.  600. 

Silveyca  (Antoine  de),  brûle  quatre  Villes  fur  la 
Côte  de  Cambaye , I.*  1 3 1.  Il  cft  Gouverneur  de 
Diu,  1 38.  Il  donne  avis  à Nunno  de  Cunna 
Viccroi  des  Indes  de  l'approche  de  la  Flotte 
Turque  à Dm  afin  d'en  recevoir  du  fccours  , 
139  Mépris  cfü'il  fait  d'une  proportion  de  So* 
lyman  Bacha,  160.  Contenance  ferme  de  ce 
brave  Portugais , 163.  L*honncur  de  la  levée  du 
fameux  Siège  de  Diu  par  les  Turcs  cft  attribué 
à l'invincible  Silveyra  ,164.  Rappcllé  en  Pottug. 
il  y reçoit  des  éloges  & des  récomp.  qui  ne  peu- 
vent être  qu'inférieures  à fes  fctviccs  , 163.  Son 
portrait  Se  fon  cara&.Sa  vertu  lui  devient  nuifible 
en  Portug.  ibid.  Mifearenhas  fc  propolc  la  meme 
gloire  que  Silveyra  s’étoit  acquifc,  10  3. 

Silveyra  ( Diego  de  ) , fait  de  cruels  ravages 
dans  les  Indes  Orientales  , I.  131.  Belle  adion 
de  ce  Capitaine  Portugais , ibid, 

Silveyra  ( Hector  de  ) , brave  Portugais , fc  fait 
voir  dans  la  Mer  rouge  avec  dix  Vaificaux  & fix 
cens  hommes  ,1.  1 3 i.Il  eft  tué , Se  regretté  ibid. 

Silveyra  ( Vafco  de  ) , Capitaine  d'une  Caravelle 
Poreugaife  , I.  53. 

Si-lyang  , Ville  attaquée,  VIL  141. 

Si-lyang  fu,  Place,  VII.  98. 

Situa,  Officier  Siamois.  IX.  107.  Diftritft  de  ce 
nom  , X.  3 54. 

Simabara  , X.  49a,  lu. 

Sioiada  , petite  Ville,  X.  fil. 

Simagani , cfpcce  d'Ecrcviftcs , X.  I77. 

Simakani , X.  549. 

Simamtamba  ( Dom  Juan  ) , Roi  de  Congo  , IV. 
5I4.  Mariage  d'un  Seigneur  de  ce  nom,  & fa 
mort , V.  4 6. 

Simancas,  Ville,  XII.  470. 

Sim  ara  ( Baie  de  ) , X.  533. 

Simarouba,atbre,3c  amertume  de  fon  bois,XV.7i7. 

Simarre,  Ile , XI.  f r 3. 

Simar roues.  Boeufs  Cauvages , XII.  49  j. 

Simafino,  X.  349. 

Simbe , IV.  39. 

Simbclas,  Nation,  V.  103. 

Simbi,  forte  d’Aiglc , III.  304,  587. 

Simbones  (Pointe  de),  XI.  y 13. 

Simbong,  forte  de  thé , III.  10I. 

Simbor , plante  fingulicrc,  Se  (es  vertus.  XI.  66t. 

Simbos,  Se  leurufage,  IV.  6 38.  Ces  coquillages, 
nommés  aufiî  7 imbis  , fervent  de  monnoic  , V. 
17.  Zirabis  purs  & impurs  ; Leurs  noms  ,31.^1. 
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ce  Pilote  qui  prend  je  parti  de  l'abandonner,  394. 
Siminga , Fête  de  la  pleine  Lune , XI.  474. 
Simmios,  ou  Sii-Jos,  X.  549. 

Simmoiclcckî , Tiacc  , VIII.  4.1 6. 

Simodfima,  X.  334. 

Si  momie* , X.  334. 

Simon  , Portugais,  fait  voile  à Canton,  I.  117. 
Il  cft  furpris  de  trouver  Thomas  Petex  à Ta-mu 
où  il  fait  élever  un  gibet  pour  f umectrc  les  Ha- 
birans  par  la  terreur,  ibid.  Vallée  de  ce  nom  , 
& pourquoi  ainfi  appclléc,  V.  1 4 f « 

Simon  ( Saint  ) , lie  , XIV.  383.  Un  Genrilhom- 
me  Canadien  nomme  S.  Simon  , voy.  Albancl  , 
Jcfuitc. 

Simoncki,  Place,  X.  490.  Son  Port  , 49 K.  Des- 
cription de  cette  Ville  , 497.  Route  de  Simo- 
noteki  à Ofacka  , ibid. 

Simonetti:  Plainte  que  ce  Religieux  fait  du  Pape, 
V.  t48. 

Simonkaca,  X.  ff6. 

Simonofcki,  Place,  X.  490. 

Simonfon  ( M.  ) » habile  Conftru&curde  Vaificaux, 

l.  544.  Un  autre  Hollandois  nommé  Claes  Si- 
monfon , II.  181. 

Siraoo , ou  Seosju  , Province,  X.  530. 
Simoodfuke , ou  Jasju , Province,  X.  331. 
Simorg  , ou  Phénix  , Oifeau  fabuleux  , VII.  385. 
Si-Moro,  Genévrier,  XI.  715. 

Simofii  , lieu,  X.  315.  £ 

Simotzki  , X.  333. 

Simpa , ou  Wiamba , ou  bien  Vimba , Sec.  Place 
au  Pays  d'Angouna  : Confufion  fur  ce  nom , IV. 
71  6*  fuiv. 

Simpclas , Place , VU.  11. 

Simples  de  la  Côte  d’or , & leurs  vertus , IV.  147  , 

m.  Commerce  de  drogues  Se  de  fimpl.  VI.  30. 
Simples  de  la  Corée,  33 6.  Du  Pays  des  Mon- 
gols , 604.  Simples  d’une  vertu  admirable , VIII. 
544.  Simples  d'une  mervctllcufe  vertu,  X.  4x8. 
Simples  du  Btcfil,  XIV.  313.  Simples  du  Pays 
de  la  Rivière  de  S.  Jofeph  , 716. 

Simtnyr-pccha , ou  Kilileé,  VII.  I17. 

Sin  , Royaume  : Titre  du  Roi , ce  qu'il  fignifîc , Se 
étendue  de  ce  Royaume,  II.  477.  Commerce 
des  François  avec  Bur  Souverain  du  Pays,  484. 
Royaume  de  Sin  dans  le  département  du  Comp- 
toir de  Goréc  , aoi.  Les  guerres  de  Bur  ou  Roi 
de  Sin  tournent  à l'avantage  de  la  Compagnie 
Françoife  , loj.  Famille  Impériale  do  Sin  , voy. 
Tùu.  TeirpLs  des  principaux  Sms,  X.  ùjo 
n n n n 
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Sin  , Fon  Maki,  K'a  Maki ou  Maki  fctiùc  , grand 
atb  c : XI.  «»4-  Courtier  nomme  Sin  , &c  70t. 
Sina,  Ville,  voy.  Zen.™  ou  Saqna.  Racines  de 
Sina,  VIII.  1S7. 

Sinaçahouan , Pointe  d'une  Montagne  où  les  Aca- 
démiciens François  cliuicnt  des  disgrâces , XIII. 

• <40. 

Sinagava,  premier  Fauibourg  de  Jedo,  X.  jir. 

Lieu  des  exécution  dans  ce  Fauibourg , ibid. 
Sinai , Se  fa  fituation  ,1.  17  Les  Moines  du  Mont 
Sinaï^llarmés , députent  an  Pape , 8«. 
Sinamary  , Riviere,  XIV.  57!. 

Sinano,  ou  Sinsju  , Province,  X.  jji. 
Sina-vang,  V.  580. 

Sinays  ( Rio  de  Buenos  ) , Riviere  ; pourquoi  ainfi 
nommée , I.  s*. 

Sin  Baku  , arbre  , voy.  K'nfin. 

Sincapora  , Rnyaume  , J.  nj. 

Sincapur  , II.  107. 

Sin  chang,  Ville,  V.  ;40.  Un  Quan-po  ou  Gou- 
verneur de  ce  nom  , alfaffiné  pat  un  de  fes  Con- 
fcillers,  VI  fti. 

Sin  clic  , Ville  , V.  ) JO. 

Sin  chcu  cliivi , Place  , V.  foo. 

Sin  cheu  fu,  Ville , voy.  Tfin  clieu-fu. 

Sin-chian  ebieny  , Place , XI.  sot. 

Sin-chin  , nom  d'une  partie  de  ia  Ville  de  Canton, 

V.  47» 

Sin- cliing,  nom  d'une  paitic  de  Péking,  VI.  n. 
Sinchi  Roca  , Inca  du  Pérou  , XIII.  J x ) . 

Sincho  , ou  Cliinka  , Ville  , IV.  85. 

Sind  , Riviere  , voy.  Indus. 

Sindant , ou  Tnuko  • & Bjaddon  , arbre,  XI. 


7*o. 

Sinde,  Royaume,  8c  fa  polîtten  , I.  140.  Riviere 
de  ce  nom  , II.  84.  Ville  Capitale  du  Royaume 
de  Sinde , X.  *oj. 

Sindickcra  , Village  , qui  proJuic  beaucoup  de 
Laque  , X 8# 

Sindin  fu  , Province  , VII.  JJO.  Scs  Rivières  8i  fes 
Ponts,  ibid. 

Sindiquantc  , nom  qu'on  donne  à l'Intendant  de 
Kachao  , II.  1 44. 

Sindifin  , Ville,  VII.  414. 

Sindrie  mal , fleur  qui  fert  d'Horloge  , VIII.  j. 

Sindrio,  ou  Akai-Sindjo,  arbiilîeau,  XI.  677. 

Sinduat , Bouig  , VIII.  484. 

Sindy  , IX.  47 

Sin- ru,  Eunuque;  V.  544.  Cité  fous  le  nom  de 
Fin  fu  , 547,  J48. 

Singa  ,Princctfe , Souveraine  du  Royaume  de  Ma- 
kemba  , IV.  (tt.  Royaume  de  Singa  , j6y.  Com- 
ment 'a  Reinede  Singa  convertie , j«s.  Cette 
Princertc  invite  un  Capuciu  Millionnaire  à la 
péelte , «1  y Hillonc  de  la  Reine  de  Singa,  nom- 
mée Anna-Singa  , ou  Schinga  , V.  J 6.  Une  de 
fes  finir  s prife  par  les  Portugais.  Incertitude 
fut  la  mort  de  1a  Reine  de  Singa  , ibid  Carac- 
tère cxtraordinatic  de  cette  PrinedTc , jy.  Sa- 
crifices qu'elle  fait  au  Diable.  Combien  çilç  g 
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d’ Amans , & ufage  qu’cl'c  en  fair , ibid.  Oran- 
gers de  binga  , 71.  Dtfttrô  de  ce  nom  , X. 

. H*- 

Singa  ( Radga  ) , voy.  Radg*  Singa. 

Singan  , femme  de  Jenghiz-Khan  , VII.  71.  .. 

Sin  gan,  Village,  V.  jjj. 

Si-ngan  fu  , Ville  Cabale  , & fa  defeription , VI* 
8H.  Emploi  de  fa  Garnifon.  Scs  produ&ions  , 
ibid.  Plan  de  cette  Vjîlc  , 89.  Nommée  auffi 
Chang-gan-fu  , VII.  136.  • 

Singapamor,  ou  Cunebetay  , Lac,  fie  fon  éten- 
due, IX.  41J.  Quatre  grandes  Rivières  cnfoi- 
tert , ibid. 

Sirgapara , Cap  , aux  Indes  Orientales  ,1. 141* 

Sing-cheu  ( Port  de  ) , V.  3 37* 

Singdo  , grade  , IX  98,  104-.  . 

Singe  , Poillon  fingulicr , fit  fa  acfcriptîon  : II  dc-i 
vroit  être  nommé  Nègre,  IV.  *f6. 

Singes  , II.  foi  j o.  Elpccc  de  Singes  rouges  r 
jn.  Ils  fe  détendent  contre  les  François,  tbid. 
Singes  blancs,  *4#».  Infulrc  d'une  troupe  de  Sin- 
ges , III.  f 1.  Quantité  de  Snges  Iauvngc$,j7. 
Troupeaux  de  Singes  68  Singes  rouges  & bleus» 
103.  Guerre  des  Mores  contre  cts  animaux, 118. 
Singes  prodigieux  nommés  Barrys,i3?.  Nom- 
bre incroyable  de  Singes  fit  leur  intelligence  , 
ift.  Arbres  aux  Singes,  i6f.  Fruit  dem  ies  Sin- 
ges font  leurs  délices  , 169.  Difiér entes  cfpecc* 
de  Sii.ges  , 193.  Leurs  divers  noms.  Opinion 
que  les  Nègres  ont  des  Singes.  Moiflon  .les  Sin- 
ges , ibid  6*  fuiv.  Singes  des  bois,  194.  Singe 
fort  hideux  fit  fa  méchanceté  , ibid  Quantité  de 
Singes  au  Cap  Mcfuiado,  $61.  Singes  dange- 
reux pour  les  femmes  , 377  Lxtréme  vaiiété 
des  Singes,  4x1.  Les  François  en  apprivoifenc 
un  monftrucux  , tbid  &Juiv.  Sir  ges  d une  gran- 
deur prodigieufe  qui  attaquenr  les  Hommes  , 
4t8.  Multitude  innombrable  de  beaux  Singes. 
Quelques  uns  apportés  à Paris  y font  admirés» 
IV.  if  Prodigieufe  quai  tiré  fur  la  Côte  d’or  , 
leurs  noms  fie  cfpcccs  différentes , xtft  & fuiv. 
Leur  adrefiç  à déiobcr , 140.  Une  cfpcce  qui 
rclTemblc  parfaitement  à Pcfpccc  humaine.  Sa 
Defeription.  Deux  figures  de  cette  cfpcce.  Avan-* 
ture  d'un  de  cette  dernière  cfpcce  , ib  d 6»  fuiv . 
Singes  blancs,  44».  Un  Singe  ft  r de  défenfe  à 
un  Capucin  Miffionnairc* pendant  fa  maladie, 
509.  Singe  de  forme  humaine  , 383.  Divetfes 
cfpeccs  de  Singes  fit  leurs  noms  , V.  87.  Singes 
du  Cap  de  lionne  Efpérancc  , & manière  donc 
ils  volent  les  Jardins,  196.  Tours  de  Singes, 
517.  Homme  Singe  , VI.  8.  L’Homme  Sin- 
ge nommé  Sir.  fin  , 494.  Singes  oui  palTcnc 
pour  des  Pygmées  , VII.  163.  Planche  ou  figu- 
res de  diverfes  efpeces  de  Singes  de  Pile  de  Ccy- 
lan  , VIII.  343.  Noms  de  deux  cfpeccsde  Sin- 

fes  , tbid.  Singes  de  Siam  , IX.  J 1 *\  Familiarité 
es  Singes  fit  vénération  qu'on  a pour  eux, 498. 
Haine  & combats  des  Singes  , 513.  Hiftoire 
fort  «uriçufç  d'viu  Singe  , X-  47.  5ingcs  de* 
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arbres  peuples  , 67 . Leur  familiarité  , ibid. 
Fameux  Jardin  dont  les  arbres  chargés  de  Sin- 
ges , 7 j.  Danger  d'irriter  les  Singes  , 140.  Hô- 
pital pour  les  Singes,  14*.  Singes  monftrucux  , 
410.  Etrange  récit  qu’on  fait  des  Singes  de  l’Ilc 
Célèbes  ou  Macaftar , 461.  Singes  du  Japon, 
667.  Familiarité  des  Singes  , XI-  473*  Bezoar 
des  Singes,  48  3.  Palmier  des  Singes , 6 j3.  Sin- 
ges piis  pour  des  Chats  , XII.  77.  Faits  de  Sin- 
ges aller  curieux,  jn.  Singes  d'une  Conttée 
d’Amérique,  XIV.  ija.  Singes  de  l'Amazone, 
1 58.  Singes  du  Brefil , 191. 

Sing-fon,  Village,  V.  )4<- 

Sing-fu-hay  ; Signification  de  ce  mot , VII.  108. 

Sin-ghia,  Village,  V,  3 36. 

Singhilli , nom  de  Prêtre  , & fa  lignification  , Y* 
41.  Impofturcs  des  Singhiliis , 41. 

Sin-gho,  Village,  V.  344. 

Singh  yam-pau  , V.  346. 

Sing  hyn-tyen , Palais , & fa  lignification  , VI»  J 1. 

Singil^pau  , Ville  , JX.  464. 

Sing-Kiacto  , Village  , V.  MP» 

Sing-ki-tfycn  , Vilic,  V.  164. 

Sing-ko  , V.  164.  • 

Sing-ko-tfycn  , Ville , V.  164. 

Sing-la  mong  , Viccroi  de  Fo-Kyen  , V.  183.  Ci- 
té, 3 1 1 , 311 , 339.  Audience  que  ce  Yiccroi 
donna»  un  Ambalfadeuc  Hollandois,  365. 

Sing  li- ta-tfuen  , titre  d’un  ouvrage  , VI.  347» 

Singofau  , grande  feuille  d’une  [Hante  : Son  ulâge, 
VIII.  611. 

Singola , Pays,  voy.  Songati,  Rivière. 

Singor  , Royaume  , donc  le  Roi  enlevé  par  un 
Canonicr  Provençal , IX.  139. 

. Sing  pi  pu  , Bourg  , VIII.  1 3. 

Singrachirau  , porte  delà  grande  muraille  delà 
Chine,  IX.  4*r, 

Sing-fcn-fu  , Tribunal  , VI.  413. 

Sing-fung  , Ville  , V.  337. 

Singuafatur  , Temple , & fes  (ingularités  , IX. 
4*3. 

Singui, Ville,  5c  fcsfingolarités  , VII.  314.  Ville  de 
Singui  & fon  commerce  , 339.  Sa  giandcur  U 
production  de  fon  diihiét,  341. 

Sia  gui-matu.  Ville  célèbre,  VII.  337. 

Sjngui-paiccha,  plaine,  VIII.  16. 

Singulatirés  : Deux  (ingularités  nouvellement  con- 
nues, XIV.  99-  Deux  fingulaiités  à Panama, 

XlO. 

Sing  yo  , Ville,  V.  164. 

Sinhahoric  , herbe  , VIH.  616. 

Smho  , Place  , V.  363. 

Siui , Conhifi  & Kobus,  aibrc  à (leurs  , XI.  708. 

Si  nin^,  Place,  V.  160.  Cette  Ville  dans  la  Pro- 
vince de  Chan-tong,  343.  Si  ning  , Ville  forte 
VI.  90.  118.  Si  ning , dans  la  Province  de  Schen- 
fi  , VII.  lof.Si-ning  , nommécauffi  Cheu  cheu, 
139.  Appeliée  aufli  Chen-chcu  , 130. 

. Si- ning-cheu  , Ville,  V.  139.  Cette  Place  citée, 
VI.  91  Dtluiption  Je  Sining-chcu , VII.  416. 


Sin-kia  , Village  , V.  346. 

Sinkicn-xien , Mace,  XI.  503.’ 

Sin-kin,  Ville,  V.  147. 

Siokkis , Place,  V.  336. 

Sin-Koo , ou  Kavo-Riki , arbre  odoriférant , XI. 

7*o. 

Sinkorfuno,  Village  célébré  pour  la  porcelaine, 
V.  148. 

Sink-fycn  , V.  186.  Defeription  de  cette  Ville 
nommée  aufiî  Sink-Sycu,  191. 

Sink-Sveu  , voy.  Sink  Syen. 

S.n-kyang , Ville  , voy.  Ching  Kyang. 
Sinkyenhycn,  Ville,  V.  498. 

Sin-la,  partie  d’un  Royaume  , VI.  309. 

Sin-lo,  Pays  attaqué  par  les  Coréens,  VI.  309. 
LcsSin  los,  obliges  d’implorct  le  fecours  dos 
Chinois,  Ibid.  Royaume  de  Sin-lo,  yxo. 
Sin-lo-hyen,  petite  Ville,  V.  447. 

Sin-ning-cbcu  , Ville,  voy.  Tzin  ning  chcu. 
Sinnobu  , X.  t f 1. 

Sino , Rivière  , III.  163.  Village  de  ce  nom , 617; 
Sinoa  , Province  , IX.  78. 

Sinongi  » Place,  X.  49*» 

Sinotz  , X.  3M» 

Sinqua  , ou  Ikingufa  , plante  , XI.  711. 

Sinlan  , ou  Mijamma-Skimari , grand  atbre,  XI. 
693. 

Sinfeathien,  Village  , V*  330. 

Sin-lîn  , Village,  V.  148.  Un  animal  de  ce  nom 
appelle  autrement  l'homme  (mge,  VI.  494. 
Sin-Sioos,  ou  Firu-Mufiro,  Epi  dcau , plante, 
XI.  7 1 7* 

Sinsju,  ou  Sinano,  Province,  X.  331. 

Sinfo  , Province,  V.  n. 

Sintapaii,  Ville  & fa  pofuion,  I.  34. 
Sin-tay-hven  , petite  Ville  , V.  4 39* 

Sin-ticn,  Ville,  V.  487. 

Sinto  , Religion  la  plus  ancienne  du  Japon  , X. 
614.  Extravagances  du  Sinto.  Son  plus  profond 
myftcrc  Dieu  de  cette  Sede  , ibid  6*  fuiv.  Prin- 
cipaux dogmes  du  Sinto  , 617.  Fèces  du  Sinto, 
618.  Naifiance  de  deux  Sec> es  du  Sinto,  633. 
Sintsjcu  , Ville  oa  Province  . X.  610. 

Sin-tu , Royaume  , voy.  Hin-tu. 

Sin-wcy.  V.  304. 

Sin  wha-chin  , grand  Bourg,  V.  437. 

Sioku  , voy.  Millet,  graine. 

Siolki  ou  Suclki , Montagne,  VI.  (88. 

Sio-Mio,  titre  de  Seigneurs,  X.  337.  Cortège 
d’un  Siomio  ou  Siouqo,  603. 

Sion  yRoyaume.dont  le  Roi  fc  fait  baptirorjX.47!# 
Sione  , Village,  V.  331. 

Sionifabrondonne  , titre  du  Tréforicr  général  de 
l’Empire  du  Japon,  VIII.  409. 

Sior , Ville,  Capitale  de  la  Corée  , VI.  313. 
Sioiza  ncra,  racine,  VI.  93. 

Siouanna  , bel  arbrilfeau  , fes  vertus  & fon  fruit, 
XI.  668. 

Siouekke,  Village,  V.  333. 

Sious,  Nation  Indienne,  XIV.  61  x.  Nommée 
nnn  n ij 
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aufli  Sioux , 7J  x • 

Sioux , Nation , voy.  Sious. 

Sipavcnd , Bourg  , X.  108. 

Siphon  de  Mer , forte  de  Phénomène,  IX.  118. 
Siquior , ou  Fuegos , Ile  , X.  j 97. 

Sir»  Rivicre,  VII.  11,  57,  X4f.  Nommée  aufli 
Paria  , ibid.  Lac  qui  reçoit  cette  Rivière,  I47« 
Elle  cft encore  nommée  Si-hun  & Jaxattes , 141. 
Beauté  de  fes bords,  5f  Villes  donc  ils  font  cou- 
verts. On  a cru  y trouver  du  labié  d‘or  , ibid. 
Siraf , Port  de  mer  , I.  p.  iv.  de  ïintrod. 

Sirak  ; fa  lignification , VII.  46. 

Sirakava,  X.  ffi. 

Sira*  manghits , arbre , VIII.  <5 1 6. 

Siramcc  » Sultan  de  Kait , gagné  par  un  préfent  > 
VII.  }97. 

Sira  muran  , Rivière,  voy.  Sira-murcn. 

Sira- mure d , Rivière  , Vil  580.  Nommée  aufli 
Sira-muran  , VII.  j8.  Source  du  Sira  nommé 
autrement  Chira  , VIII.  58.  # 

Sira- 01  da  , Princeflc , mere  d'un  Empereur  Tar- 
tarc  , VII.  a 51. 

Sira-furitu  , lieu  , VII.  f8j. 

Sira: ik  , Prince  Negre,  II.  484.  Cité,  48^.  Sira- 
tik  cft  purement  un  nom  de  Majcfte  , 49  J-  H 
cft  Roi  des  Foulis.  Sa  rcfidcncc  , 49  f-  Port  Be 
Capiralc  du  Siratik  , f 04  11  envoie  fon  grand 
Bouqucnct  à Bruc  , f«f.  Courdu  Siratik  , 50?. 
Audience  de  ce  Prince.  Difcours  du  Général 
François.  Réponfc  du  Siratik  ,.Bc  faveur  impor- 
tante qu  il  accorde  aui  François  , ibid.  Audien- 
ce des  Piincclfcs  Reines  , jo8.  Elles  veulent  ma- 
rier le  Général  François  en  Afrique.  Portrait 
du  Siratik  , ibid.  Adininiftration  de  la  jufticc 
par  le  Siratik , J09.  Il  congédie  Brue  avec  de 
nouvelles  faveurs , ibid  & Juiv.  Marche  de  la 
Maifon  Royale  , fio.  Monture  des  Femmes, 
ibid  Puiflance  du  Siratik  , fi  f Brue  lend  vifi- 
tc  au  Siiatik  à Gbiorel , 510.  Signification  du 
titre  de  Siratik,  détendue  de  fes  Etats,  III. 
1 $8.  Scs  Chevaux  barbes,  197. 

Siratik  de  Belle  , Office  du  Royaume  des  Foulis  , 
II.  5 if. 

Siratik  de  Klayé , Office  du  Royaume  des  Foulis , 

. H. 

Siratik- Si  ré , entreprend  de  faire  monter  fon  fils 
fui  le  Tiônc  ,11  5 1 5 . Il  veut  cmprilonncr  Sam- 
baboa  , fié.  Il  tombe  dans  un  excès  de  dévo- 
tion & abandonne  les  rênes  de  l'Etat , ibid.  Sa 
mort,  fi 7. 

, Sirches,  petite  Ville,  où  cft  un  admirable  Tom- 
beau . VIII.  4?8  & 479. 

Siré  ( B.baka  ) , voy.  Bub.ika  Siré. 

Sué  ( Bultar  ) , voy.  Bukat  Siré. 

Siicmen  , Piincc  Tartarc  , tué  avec  trois  cens  de 
fes  complices,  VII.  174, 

Sircn  , Ville,  IX.  féé.  Elle  pafle  pour  Capitale  du 
Pégu , XI.  t 81. 

Sirène  , poiifon  , voy.  Syrenc. 

Si'gataya,  lieu,  VII.  468. 
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Sirgha,  ou  Siba,  petite  Rivicre,  VI.  «Si.  Sfr- 
gfia-pirai-honghor-angha  » lien  ou  le  fait  la 
jonâion  du  Sirgha  & du  Honghor  , VIII. 
H*  J*. 

Siiiam  ( Fort  de  ) , donné  aux  Portugais  par  le  Roi 
d'Artakan  : Sa  fituation  , II.  !0f.  Ville  de  Si- 
riam  & ce  qu  elle  a de  remarquable , IX.  66. 

f*7.  , . 

Siriang , lieu  dont  le  Roi  d’Ova  s’empare  , & fait 
empaler  unPortug.nommé  Brito  de  Nicote  & fon 
Fils  : Sort  de  la  femme  de  ce  Portugais  , II.  107. 
Sirina , Prince fle  , fille  du  Khan  des  Tai tares, 
VII.  177.  Nommée  aufli  Khitina,  ibid.  voy.  la 
note. 

Sir  indi,  Fleuve,  VII.  éf  , 66. voy.  Indus. 
Sirinpatan  , ou  Padcnotc  : Voyage  des  François 
pour  ce  lieu , IX.  fo$.  Peines  St  dangers  du  che- 
min , fo4.  Succès  de  l’Etabliflcmcnt  François 
de  Sirinparan,  fo?. 

Siripa,  Cacique,  B t fa  barbarie , XIV.  6 1. 
Siroafaka  , gros  Village,  X.  ftf. 

Sirofaka  , lieu  , X f 1 f • 

Sirpodan,  Prince,  VII.  if8.  Ses  conquêtes,  tfy. 
Sirra  , X.  04* 

Sirrah  , Juif,  VI.  3 f7. 

Sirrapour , Ville,  X.  84* 

Silal , lieu  , XII.  471.  Guérite  de  ce  nom,  47** 

Si  fan-li , Village  , V.  f f f . • 

Sifaro  , Jcfuitc  ,BCréé  Evcquc  de  Nankin.  XI.  495- 
Sifcda  , foumifliôn  Mogolc,  X.  17. 

Sifen  , Principauté  , X.  éfO. 

Sifignon  f Cafpcl  de  ) , Gouverneur , XI.  3 a Y. 
Sifio,ou  Slima,  petite  Province  , X.  f 49. 

Sisjoo  , ou  Miru , Moufle  de  Mtr  , XI.  707. 

Silo  , ou  Murafakki , plante,  Bc  les  propriétés.  XI» 
69  f- 

Sifpu , Province  , voy.  Sitzu.  # 

Siflibi , efpecc  d’iris , plante , XI.  7 1 f . 

Siftola  ( Thomas  de  ) , voy.  Seftola  ( Thomas  de  ) 
Si-ta  men  , Gouverneur,  VU.  1 39- 
Sitang,  partie  de  la  Ville  de  Pékin  , XI.  49Î* 
Sitars  , Nation  , Voy.  Tartarcs. 

Sitaron , XIII.  141. 

Si-ta-tfes,  nom  des  Mongols , voy.  Tartarcs. 

Si  taus  , ou  Kirans,  voy.  Tartarcs. 
Sitfiguarz-Fanuka , Fctc  annuelle,  X.  619. 

Siti  ( Pulo  ) ou  Pu  lo*  Siti , c*cft-a-dire  , Ile  de  Siti  , 
II.  171. 

Sir  marins,  Nation  , XIV.  740. 

Sitpour , X*  xof. 

Sitrc  , Gouverneur , III.  f»;  j. 

Sitfij  , Province,  X.  147. 

Sirfifu  Sfou  , Sfufu-Kaki , plante , XI.  716. 
Sirtinguis  , Nation.  VII. 351. 

Situation  ou  Pofition  des  lieux  .voy.  Tables,  &c. 
Situmpor  Michay  , Divinité  , IX.  4*  î. 

Si-tyen,  ou  Chang- tycn-cho,  partie  de  l’Inde, 
VII.  rat. 

Siti , X.  f f 3.  ^ • 

Sitzu  , Sifpu  , ouTISnokuni,  Province,  X.  549* 
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Sitzuki  , X.  334.  • Sjuro , ou  Sodio,  cfpcce  de  Palmier , XI.  719. 

Sitzumi , X.  55).  Skandria,  ou  Hayrarh  , Place  , VII.  414. 

Siud-Sultan,  Arabe  de  haute  naifîance  , IX.  j 4l.  Skaflcm,  Ville  , VII.  318. 

Nommé  aufli  Sultan  Afidalla  Houian  , 3*3.  Skieman  , nom  de  celui  qui  a foin  de  la  proue  d'un 
Cité,  365.  VaifTcau,  VIII,  49 1. 

Sium,  Empereur  Chinois,  X.  ééf.  Skigufa,ou  Koo  Scki , plante  , & fon  ufage  , XI. 

Siun  Tchicn,  Ville , VI.  5x9.  7I7S 

Sitjntcbala,  Ville,  VII.  xo6.  Skihe , mot  Nègre  employé  dans  les  piieres  , III. 

Siuntz- khan,  Prince Tartarc  , VII.  37.  45*.  . . 

Siuncz-mahamct,  Prftcc  , VII.  180.  Skinvmi , arbre,  voy.  Somo. 

Siurgatmish  miiza  , Prince  , VII.  3 8 S.  Skinqer , échape  fcul  d'un  péril  & fauve  un  Vaif- 

Siufiam  , Monarque  héréditaire  Eccléfialliqoe,  X.  feau  , II.  103.  Ce  Capitaine  prend  la  place  du 
545.  Capitaine  Edouard  Chriftian , & celui-ci  la  fien- 

Siusju  ou  Surunga  , Province,  X.  530.  ne  ,1 13.  Skinncrpris  & tué  par  un  Pirate,  III.  1 j. 

Siuto.  Scclc  du  Japon,  X.  614.  Seélc  Philofophi-  Skull-Bay  , Baie,  XV.  603. 

.que  de  Siuto , 649.  Sa  Doélrine  , ibid.  Ses  Scc-  Slabbcrfaucc  , forte  de  mets  des  Nègres  Quaquas , 
tateurs  n'ont  ni  Temples  ni  culte,  6 50.  Leur  III.  633. 

mépris  pour  la  Mort.  Caufc  de  leur  diminution.  Slapcirjes  , ou  Dormeur  , plante  , XIV.  3x4. 
Efforts  d'un  Prince  ponr  tolérer  cette  Scélc,  ibid.  Slati , ou  Slacti-Makamar , voy.  Makamar  ( Slati  ) 


Siva  , X.  551. 

Sivo  , Havre  êr  Province,  X.  498. 
Sixibri,  lie,  XII.  3 9, 

Sixmcns  Bay,  Baie.  XV.  6of. 


Slatti- Oéfouré,  pille  Barra  Konda  & fubjuguc  le 
Pays  de  Woolli.,  III.  60. 

Slatti  SancKontc-Madcbaugh , Chef  d’une  Cara- 
vane de  cinq  cens  Efclaves , III.  60. 


Sixte- Quint , Pape  , craint  de  blelTer  les  droits  Slatti  Mamadu  : Signal  dont  il  convient  avec 

J* : II)  y P ’LL.  III  y - 


d'autrui , IV.  47 6. 

Si  yu  , ou  Savel , pu i (Ton  , V.  1/3. 

Si-yu,  Pays,  VU  9t. 

Sjadcn,  cfpcce  de  Plantain , XI.  711. 

Sjako-Gufa,  efpece  de  Bafilic,  voy.  Sfo. 
Sjcnzqktan,  Village  , V.  330. 

Sjccla  , Village , voy.  Tfctta. 

Sjigogufa  , Iris,  plante  , XI.  713. 

Sjiko,  ou  Rintsjo  & Rantsjogc , aibrideau,  XI. 
708. 

Sjin , plante  , voy.  Ginfcng. 

Sjimkas  , Chêne  , voy.  Koku. 

Sjiro , ou  Tsjo  , cfpcce  de  Chanvre  ou  Ortie  , XI. 
7*7. 

S|iro  Banna,  ou  Ominamisji  . plante,  XI.  716. 
Sjiroggi , arbrillcau  , & un  autre  de  ce  nom  ap- 
pelle autrement  Namomc  , XI.  693. 

Sjo,  ou  Maatz  , nom  général  du  l’in  , XI.  715. 

AibnlT.au  nomme  S)o  , 7 18. 

Sjokku'o,  voy . Millet,  gtaine. 

Sjo-Kwa,  ou  Avo  Uri  , Melon  , XI.  701. 

Sjoo , eu  Firatz  , Provence,  X.  jji.  Etpcce  de 
bled  nooimé  Sjoo  , XI.  "07. 

Sjoonku  , ou  Jamma  Gobo  & Iliuu  o Sikki , plan- 
te , XI.  *’o6. 

Sjo  Ri , ou  Kandfi  Kanfî  , Mûrier , XI.  718. 
Sjorto  Truflc  , XI.  706. 

Sjorvatlio,  poudic  «f'un  Serpent  , qui  pafic  pour 
bon  fpécifique  , X.  668. 

Sjou-fin  ka,  pair  V||lî»gc,  V.  *46. 


Stibbs , III.  61. 

Slavifck  , Millionnaire  & Aftronome , VI.  164. 

Slecpcr  ( Iles  de  ) , XIV.  640. 

Slettas  , forte  d'étoffe , III.  484. 

Sloane  ( Hans  ) , Chevalier  Anglois,  donne  11  def- 
cription  du  Piment,  XV.  388. 

Sloth  , Bête  à quatre  piés  , XII.  637. 

Sluggard  , ou  Porto  , animal  ftngulier  , voye^ 
Porto. 

Smart , Anglois , captif,  VIII.  501.  Sort  funefte 
de  ce  jeune  homme  , ibid. 

Smerenbcrg,  lieu,  XV.  193. 

Smeth  , Anglois,  envoyé  à Bantam  , I.  341. 

Smilak  , plante  , XI.  *94. 

Smilax,  ou  Racine  de  la  Chine , XV.  135^  Smi* 
lax  a feuilles  de  laurier,  138. 

Smillc,  Prince  Murfa,  VII.  394. 

Smith,  prifonnicr  Anglois  , VIII.  497.  Artifice 
d’un  autre  de  ce  nom,  XI.  376.  Perfidie  d'un 
aurre  Smith  , XV.  398. 

Smith  (Arthur),  Anglois,  defeend  à Mafulipa- 
tan  pour  le  commerce,  II.  94.  Son  fentiment 
fur  la  couleur  du  Crocodile  9c  fur  fes  écailles  , 
III.  314.  Il  manque  d’êrcc  failî  par  un  Croco- 
dile, 3x6.  Ce  qu’il  dit  de  l’Alhgator  , 317.  Ci- 
té, 334.  Difcours  qu'un  Prêtre  Ncgrc  adrcflc 
aux  morts , au  fujet  de  la  maladie  de  Smith  , 
391.  ù fuiv. 

Smith  ( François  ) , Voyageur  Anglois  , & inf- 
ttuclionsquc  le  Comité  lui  donne  , XV.  181. 


Sju  , plante  , voy.  Ginfcng.  E’pc'cc  de  Cytife  de  Smith  ( Jean  »,  Anglois,  écrit  une  Relation , XIV. 
ce  rom  , auticnuoi  F.vgi,  XI.  714.  Jonc  ap-  4*9-  Son  Voyage , 464.  Son  retour,  466.  Rc- 
pellc  de  même  7:9-  quête  qu’il  préfente  à la  Reine  d’Angleterre  en 

Sjukaido,  c'pccc’d'Ozville,  XI.  717.  faveur  d’u ne  Prince ile  Indienne  , 469.  Cire, 

Sjukald*,  Village  , V.  331.  J09.  Enchantement  qu'il  rapporte,  318.  Cite, 

Sj un,  ou  Tfub»kki , & Sa,  aibiificau  , XI. 709.  52.0  ibid.  5x4. 
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Smith  ( Matthieu  ) , Maître  d’une  PinalPe  Hollan- 
doife,  VIII.  171. 

Smuh  (Samuel)  1 arrive  lui  quatrième  feulement 
de  tout  un  Batiment  Anglois  , I-  344*  Cité  , 
ibid.  Samuel  Smith,  Secrctaiic  du  Commité, 
XV.  187. 

Smith  ( Thomas  ) Chevalier  Anglois , Gouverneur 
de  la  Compagnie  des  Indes  Orientales  * V.  144. 
Son  portrait  chez  le  grand  Mogol , X.  6. 

Smith  ( William ).  Son  Icntimcnt  fur  le  Crocodile 
& fur  fes  écailles,  III.  3x4-  U manque,  d être 
faifi  par  un  Crocodile  , 3 Ce  qu'il  dit  de 
l'Alligator,  |17.  Cité  , 3*4.  Difcours  qu’un 
Prêtre  Ncgre  adrclfc  aux  Morts,  au  fujet  de  la 
maladie  de  Smith  , 39*.  & fuiv.  Son  Voyage  en 
Guinée  ,473.  6* Juiv.  But  de  fon  Voyage  , ibid. 
Planches  & dcllcins  de  Smith , 47<î.  Commif- 
lion  de  l’Auteur.  Son  dépatt  , tbtd.  Il  arrive 
dans  Vile  de  James  , où  il  trouve  l’Empereur  de 
Fonia,  4-77.  Difficulté  qu’il  trouve  dans  fa  com- 
miffion , 478.  Allarme  qu’ri  caufc  aux  Nègres  , 
ibid.  Vilitc  qu'il  rend  au  Roi  de  Baira  , 479» 
Accueil  que  lui  fait  ce  Prince.  «Harangué  du 

# Roi  , ibid.  Admiration  des  Ncgres  pour  Smith, 
480.  Remarques  de  Smith  fut  une  erreur  de  plu- 
heurs  Cartes.  Autres  te  marques  fur  la  Religion 
des  Nègres  Se  leurs  langages  différens  , ibid.  Il 
fe  rend  à Sierra  Lcona , 481.  Faullc  crainte  a 
la  vue  d'un  Vai fléau , i*id.  bfuiv.  Smith  arrive 
à Sierra  Lcona  avec  le  fccoursdc  Crokcr  , 481. 
Beauté  d’une  Petite  Baie»  ibid.  Smith  commen- 
ce l’exercice  de  fa  commiffion , 483-  11  entre- 
prend de  vilîtcr  la  Riviere  de  Schcrbro  , 484* 
Il  defeend  dans  Pile  d'York.  Il  y reçoit  la  vifitc 
du  Roi  de  Schcrbro.  Préfens  mutuels.  Haran- 
gue du  Roi  j ibid . In  fuite  que  le  Roi  de  Schcr— 
bro  fait  au  Comptoir  Anglois  apres  le  départ  de 
Smith  , 483.  Smith  rappclléau  fccouts  du  Comp- 
toir , ibid.  HardtelTc  avec  laquelle  il  débarque 
dans  Pile  d’York  , 48*.  Etrange  traitement  qu'il 
fait  au  Roi  de  Schcrbro.  Il  remmené  prison- 
nier. R. âge  des  Ncgres.  Smith  manque  d’être 
poignardé  , ibid . Ordre  qu  rl  met  aux  affaires 
des*  Anglois,  487-  Danger  qu’il  court  pour  fa 
vie  , tbid.  Il  tient  cnnfeil  , 48 8.  Meflager  de  la 
part  du  Roi  deScherbro,  489.  Réception  de 
Smith  à Jamaïque  , 49* • ferc  quil  reçoit  de 
Cummerbus,  ibid.  Il  établit  un  Comptoir,  491. 
Il  manque  de  liqueur.  Comment  il  y fuppléc. 
Informations  qu’il  reçoit  lut  le  bois  de  Caïn  , 
ibid.  Embarras  Se  danger  de  Smith  pendant  une 
nuit  cnticte,  49}.  Il  s’égare  dans  un  Canot.  Il 
retrouve  la  terre  fans  être  plus  en  fureté,  Tor- 
ntdoqui  le  jeere  dans  un  nouveau  danger,  ibid. 
Il  retrouve  enfin  fon  Bâtiment,  494*  Fièvre  qui 
l’incoragjodc  long-terns.  Smith  parcourt  la  Cô- 
te, ibid.  Ce  qu'il  obfcrvc  au  fujet  des  Nc- 
gres du  Cap  Monte,  49f-  Son  arrivée  au  Crp 
£’oifc.  Il  veut  lever  le  plan  du  Château  de 
Jdtna.  Difficulté  quil  y tiouvc ibid,  Smith 
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defeend  au  rivage  de  Juida  , 499*  Il  rctoupi 
ne  à bord.  Difficulté  de  fon  paflage , 331.  Il 
fe  rend  dans  l’Uc  <[u  Prince.  Calme  près  de  la 
ligne.  Voie  d'eau  qui  expofe  le  Vaifleau  au  der- 
nier péril , ibid.  Mclurcs  qu’on  prend  contre  le 
danger  , 301.  Il  prépare  les  vivres.  Murmures 
de  l’Equipage.  Horrible  défcfpoir  des  Matelots, 
ibid.  On  arrive  enfin  à la  Barbade,  303.  A quoi 
l'Equipage  doit  fon  falut.  Il  retourne  en  Europe. 
Leur  arrivée  à Portsmouft  , ibid.  Smith,  cité, 

> 637  , 6 4t.  IV.  1 , x8 , |x,  39,  43. 
31  & 31  34.  Sign.  G.  j 6.  Sign.  G.  33  Se 
Siçn.  H.  37 , 69 , 71  ,71  ,76  , 80  & 81  ,119. 
Smith  fait  l’apologie  des  Femmes  Ncgrell'cs  li- 
bertines , 1x1.  Cité,  xi8,  xro,  1x3.  Son 
opinion  fur  l'Eléphant , X3 1.  Cité,  xj6.  6*/aiv. 
140  6»  fuiv.  143 ,147,  xjx&  xj  3.  X33, 171, 
193  , 198.  Témoignage  de  cet  Auteur  au  fujet 
d’un  Roi  de  Juida  , 341.  Ses  éclaircillcmcns  fur 
les  Mabycos , 349.  Cité,  388. 

Smith  ( Sond  de),  XV.  148. 

Smitten , «fpcce  de  Singe,  IV.  xj$. 

Smyrrtc , Ville  , VII.  430. 

Snailcba  ( pointe  de)  IV.  449. 

Snang  , Place  , V.  3 jo. 

Snapper  , poilfon  , II.  370. 

Snafang,  Place  , V.  3 30. 

Snathicn  , Village  , V.  3 30. 

Snclgravc  , Voyageur  cité,  III.  334.  Principal 
fujet  de  la  Relation  de  quelques  partie*  de  la 
Guinée,  parle  Capitaine  William  Snclgravc  , 
309.  Raitons  qui  font  dédier  cet  ouvrage  aux 
Marchands  , 310.  L'Auteur  combat  quelques 
préjugés.  Témoignages  en  faveur  de  fahnccrité. 
Opinion  qu’il  a de  Bofman.  Quatre  divifions  de 
la  Côte  où  l’Auteur  à commercé,  ibid.  6*  fuiv» 
Il  defeend  au  Château  de  Kallabar , jii.  Il  fau- 
ve un  Enfant  de  la  mort,  3c  acbette  cette  vic- 
time. Railons  dont  il  fe  fert  pour  perfuader  le 
Roi , ibid.  Evénement  fort  iingulier  de  la  Mère 
te  de  l'Enfant.  Snelgravc  les  vend  tous  deux 
àAntigo,  3 1 3.  Arrivée  de  l’Auteur  à Juidi  Ra- 
vage de  lagucire,  ibid.  Snelgravc  fcicnddans 
la  rade  de  Jaquin  , 317.  Il  eff  appel  lé  au  Camp 
par  le  Roi  de  Dahomay , 3 1 8.  Il  part  avec  quel- 
ques autres  Blancs  Se  un  Prince  Nègre.  Aima- 
bles qualités  qu’il  attribue  à ce  jeune  Seigneur 
Ncgre  , ibid.  Pays  que  Snelgrave  traverfe,  319. 
Il  arrive  près  du  Camp.  Accueil  birarre  qu’on 
lui  fait,  ibid.  Logement  qu’on  lu»  donne  , 310. 
Première  Audience  que  le  Roi  de  Dahomay 
donne  à l’Auteur  & à fes  Compagnons,  3x1. 
L’Auteur  affilie  au  lacrihcc  de  quatre  cens  Nè- 
gres , 31».  Politelîc  qu’|l  reçoit  d’un  Mu’.âtre 
Portugais,  114.  Il  reçoit  la  vilitc  du  Duc  de 
Jaquin.  Il  cft  perfuadé  que  les  Dahomay  s man- 
gent la  chair  humai  rtc.  Confit  mat  ion  Je  les  idées, 
ibid.  Vilitc  qû’rl  rend  au  Mulâtre  Portugais,  J x 3. 
Récit  de  ce  Mulâtre,  ibid . Seconde  Audience 
d e Spclgtavc  ,3x6,  Proportion  de  commet  ce  , 
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ibid.  Saclgrave  implore  la  clémence  du  Roi  de 
Dahomay  en  faveur  des  Peuples  de  Juida,  517. 
Reponfe  politique  de  ce  Prince,  ibid.  Snclgra- 
vc  obtient  1a  liberté  départir,  519  Vifiteque 
l' Aureur  rend  au  grand  Capitaine  de  Dahomay, 
yjo.  Il  retourne  a Jacquin.  Il  cft  chigriné  par 
le  Prince  8c  les  Negres  de  cette  Ville.  Ils  fe  ic- 
concilienr , ibid  6»  fuiv.  Soclgravc  cft  infulté 
par  les  Negres  de  J a équins,  5 u . Secours  qu’il 
trouve  dans  un  Negre , $ ] 1.  Il  cft  vengé  , ibid. 
Vieille  Femme  facr j fiée  i la  mer , $35,  &fuiv. 
Snclgrave  achevé  fa  cargaifon , 534.  Nouveau 
différend  avec  le  Prince  de  Jaquin.  Il  part  & 
revient  en  Europe  , ibid.  Son  (ccond  Voyage 
à Juida,  5 5 J.  Il  retrouve  l’ancien  Roi  de  Jui- 
da dans  fon  afyle.  Il  arrive  à Japiin.  Ce  qui 
s’étoit  pafié  depuis  fon  dépare  , ibid.  O fuiv . Son 
retour  en  Europe  , 540.  OSjcélions  d’Atkins 
contre  Snclgrave,  543  b fuiv.  Principe  recon- 
nus par  I* Aureur , ibid.  Sa  méthode  pour  con- 
duis une  cargaifon  d’Efclavcs  , ^44.  Première 
fédition  dont  il  cft  témoin,  545.  Son  touiagc. 
Fermeté  de  fon  pere.  Révolte  de  quelques  uns 
de  fes  Efclavcs,  ibid.  Les  coupables  fe  précipi- 
tent dans  la  mer , {46.  Raifons  qui  rendent  les 
autres  plus  fournis.  Ils  retombent  dans  leur  cri- 
me. Leur  obftination  , ibid.  Propofitions  de 
Snclgrave  aux  Anglois  d’un  Vailfeau , 547. 
Deux  de  les  Negres  rebelles  dévorés  par  les 
Requins  & deux  autres  arretés , ibid.  Un  de  ces 
Negres  condamné  à mort , *4#.  Son  exécution 
& ce  qu’on  y ajoute  pour  fervir  d’exemple  aux 
autres  Lfdavcs,  ibid.  Relation  de  la  prrfc  de 
l’Auteur  par  des  Pirates , 1 49.  Il  dhiie  trois  tem- 
pêtes fucccflivemcnt  , ibid.  Il  arrive  à Sierra 
Lcona  où  il  trouve  trois  Pirates  , y y o.  Avanturc 
de  ces  B igands  , ibid  Snclgrave  tombe  entre 
leurs  mains,  f f 1.  Il  prend  des  précautions  inu- 
tiles. Lâcheté  de  fes  gens  , ibid  Bot  heur  qui 
lui  faic  éditer  un  coup  de  balle,  55*.  Nouveau 
péril  pour  fa  vie.  Il  cfl  traite  plus  douccmrnr. 
tirage  que  les  Corfarres  font  de  fes  provihons  , 
ibid  II  cft  conduit  fur  le  Vailfeau  des  Piraccs  , 
553.  11  cfV  interrogé  par  un  Pirate.  Il  trouve 
uu  de  fes  Compagnons  d’Ecole.  Service  qu’il 
en  reçoit , ibid.  Ce  dernier  le  défend  3c  lui  fau- 
ve la  vie,  jj4.  Pluficurs  des  gens  de  Snclgra- 
vc  s'engagent  au  fervicc  des  Pirates*  Trahi  fon 
de  fon  Contre  Maître.  Ses  Marchandises  jettées 
dans  la  mer , ibid.  Nouveau  rifque  où  la  vie  de 
l’Auteur  crt  expofee  , $$6.  Pillage  de  fon  Vsif- 
feau  par  les  gens  des  deux  Corfaires.  Confeil 
qu’un  Pirate  donne  à Snclgrave  , ibid  Snclgra* 
vc  cfl  dépouillé  de  tout , y 37.  Il  obtient  la 
permiffion  d’aller  au  rivage.  Un  des  Pirates  plii- 
de  pour  Snclgrave  dans  leur  aifcmbléc  , ibid. 
Od'es  que  les  Pirates  font  à Snclgrave,  fj$. 
Il  les  refufe.  On  lui  accorde  les  relies  de  fa 
carfaifon  3c  un  autre  VaiiTcau.  Dangers  où  les 
Fnfoankrs  font  expofés  pour  leur  vie,  ibid. 
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Snclgrave  recueil  les  débtis  de  fa  fortune,  559. 
Mott  du  Quartier-Maître  des  Pirates  j il  deman- 
de pardon  à Snelgravc.  Horribles  circonflances 
de  fa  mort , ibid.  Exhortations  que  Snclgrave 
fait  aux  Pirates  , 5*0.  Elles  produifem  peu 
d’effet.  Il  trouva  Ambroile  Curcis.  Vanité  des 
trois  Capitaines  Pirates  , ibid.  Flatterie  dont  il 
fe  fert  pour  adoucir  un  Quarier-Maitre  des  Pi- 
rates , $6l.  Service  qu’il  rend  au  Capitaine 
Eliot,  y6j.  Précaution  de  l’Auteur  «pour  fa  fu- 
reté , ibid.  ReconnoilTancc  des  Pirates  pour  fes 
fccours,  584.  Vente  des  bijoux  de  Snclgrave. 
Il  en  racheté  une  partie,  ibid.  On  lui  impute 
une  friponnerie,  J6f.  Situation  des  Prifonmers 
que  les  Pirates  lailîcnt  à Sierra  Leona  , $66. 
Une  partie  retourne  en  Europe.  Embarras  des 
autres,  y 6 7.  Snclgrave  8c  fes  Compagnons  quit- 
tent Sierra  Lcona.  Ils  artivent  à Briltol.  Gené- 
rofrté  de  l’Auteur , ibid.  Snclgrave,  ciré,  IV. 
171  , a8  y , 190 , jo6.  Témoignage  de  cet  Au- 
teur au  fujet  d’un  Roi  de  Juida,  34a.  Cite, 
348  , JS»,  jyj,  J98. 

Snock,  Voyageur , III.  571,8c  f 7 J-  *78,578, 
8c  Î79  , f8o  , y8j  , <109.  Son  témoignage 
fur  Peser  Roi  du  Pays  de  Scltos  ,8  il.  Cité, 
ibid.  61$  , 818  , 830,  831. 

Snook  , poi lion , cfpccc  de  brochet , XI.  381. 

So , nom  d une  cloche , VI.  40.  C’eft  aulli  le  nom 
d'un  ordre  de  Places  fortes , 445. 

Snap , athre  , voy.  Savonicr. 

Soarez  ( Fernando  ),  conduit  des  Vaiiîcaux  Mar- 
chands , I.  108. 

Soarez  , Jéfuitc  , XI.  49  f. 

Soarez-  ( Lope  ) , Commandant  d’une  Flotte  de 
treize  gros  V ailfeaux  Portugais  pour  les  I ules 
Orientales  ,V  8«.  Il  canonc  la  Vihc  de  Caléeut, 
•bij.  Il  venge  le  Roi  de  Cocliin  , brûle  la  Ville 
de  Oanganor  , 3c  force  te  Sam  or  in  à demander 
la  paix  , 84.  Il  lailfe  a Cochm  Barrato  avec 
quatre  Vaiifc  ux  pour  la  sûreté  du  Roi , ibid  En 
retournant  en  Portugal , accompagné  de  l’aché- 
co  , il  défait  une  Flotte  Turque.  Réflexion  fur 
les  exploits  de  Soarez  3c  de  Pacheco.  Arrivée  de 
Soarez  a 1 abonne  & richcffes  dont  fes  Vnillcaux 
font  chargés,  ibid.  Un  autre,  ou  peut  être  le 
même, nomme  Lope  Soarez  d'Albelgaria  fucccdc 
à d’Albuqucrquc  dans  le  Gouvernement  des  In- 
des Orientales,  itr.  Scs  expéditiotos  dans  la 
Mer  rouge,  ut.  Il  manque  loccafion  de  pren- 
dre Aden,  ibid.  Provoqué  à un  combat  d fem- 
me à homme  il  le  refufe,  n;.  H foutfre  beau- 
coup de  la  famine.  Il  prend  8c  brûle  la  Ville  de 
Zcyla.  Les  vents  3c  la  tempête  difpcrfcnt  fa 
Notre  : Il  fait  voile  à Elle  de  Ceylan  Se  rend  le 
Roi  de  Columbo  Tribu,  du  Portugal,  ibi J 8c  1:4. 
Apres  avoir  exercé  pendant  cinq  ans  le  Gouver- 
nement des  Indes , il  cfb  fucccdé  par  Diego  Lo- 
pez  de  Sequeira  , ibid. 

Soarez  ( Sébaftien  ),  Vice-Amiral,  monte  un  Ga- 
lion d'uneAimadc  Portugarfc,YIII.}  îi.Ché,j  34. 
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Soafal,  plante,  voy.  Ginfcng. 

Soalunia.h,  aibrc,  VIII.  * 14. 

Soba  , ou  Kjo,  cfpccc  de  Bled , XI.  707. 
Soba-Uti , ou  Ko-Kwa  , Concombre  , XI.  70T. 
Socanrayo , Porc , voy.  Pierre  ( Saint),  Fort. 
Soccari.los , Ruillcau  rapide  de  l'Ilc  de  Madère  , 
II.  283. 

So-chcu,  Ville  confidciable  , VI.  90.  Cette  Place 
citée,  VII.  418.  Elle  cil  bâtie  pour  contenir  les 
Tartarct,  419.  So-cbcu , citée  , VIII.  4. 

Socka,  X.  y il. 

Soconufeo,  Province,  XII.  414.  C’eft  la  première 
Province  de  1 Audience  de  Guatimala:  Ville  de 
même  nom  , 481.  • 

Socorc,  Angl.  va  aux  Mines  de  Diamans  , IX. 

j\6. 

Socoro  ( Noftra-Scnnora-Dcl  ) , Ile  , XI.  4 y ,*  90. 
Socotai , Ville  confidérablc , IX.  a 3 9. 
Socothima,  lieu,  XII.  190. 

Socotra  , Ile  , & fa  decouverte  , I.  84.  Ville  de  ce 
nom  où  des  Chrétiens  gémilîcnt  fous  le  joug  des 
Mores,  9t.  Situation  de  Socotra  , » y.  Ses  Mon- 
tagnes, Tes  propriétés  Se  Tes  Habitans.  Culte 
6c  noms  de  Chrétiens  qui  y demeurent.  Ufage 
rtngulicr  en  faveur  des  femmes.  Sorcelleries  que 
les  Mores  de  cette  Ile  emploient , ibid  & 96. 
Habillement,  logcmens&  armes  des  Habitans, 
96.  Son  Fort.  De  qui  ils  dépendent.  Les  Portu- 
gais fc  rendent  maîtres  de  Plie.  Le  Schah  cft 
abbatu  d’un  coup  de  lance.  Bon  mot  d’un  aveu- 
gle de  Socotra.  On  y laide  une  garnifon  , ibid. 
Poficion  , étendue  fie  propriétés  de  cette  Ile  , 

1 69.  Caractère  des  Habitans,  ibid.  Qualité  6c 
productions  du  Pays,  170.  Rade  de  Tamérin 
dans  l'Ile  de  Sokotra  , II.  4.  Ville  de  Tamérin 
principale  de  Plie  , ibid.  PrudAice  3c  bonnes 
manières  du  Roi  de  cette  Ile  pour  les  Anglois  , 
5.  Calmes  6c  dangereux  coutans  de  Soknra,  41. 
Principales  propriétés  de  cette  Ile,  yx.  Il  paf- 
fc  au  Cap  de  G 'atdafu , ibid.  I.e  Roi  de 
Sokotra  fait  la  résidence  dans  la  Ville  de  Ta- 
mérin, 116.  Ce  Prince  parte  la  nuit  avec  Saris 
Général  Anglois,  ibid.  Son  habillement , 8c  bâ- 
timent Je  fou  Palais,  117.  Chqfté  d:s  provi- 
lions  dans  Plie  de  Sokotra  . ibid.  Avis  utile  que 
le  Roi  de  Sokotra  donne  aux  Anglois,  ixS.  lie 
de  Sokotra,  VII.  570. 

Socrates,  cité,  VI.  300. 

Sodetz  , palmier,  voy . Tertio. 

Sodin-fu,  Ville,  & fon  Temple,  VII.  t8t. 
Sodio,  ou  Sjuro,  cfpccc  de  Palmier,  XI.  719. 
Sfcdomc  ( Tomme  de  ),  XIV.  3!  3. 
iodre  ( Vincent  ) , Commandant  d’EfcaJre  Portu- 
gaife,  I.  71.  Il  cft  lailTépouriuincrlc  commerce 
des  Mores , 74.  Son  Vairteau  fubmergé  \ il  périt 
avec  fon  frere  Se  tous  fes  £ens,  7 3. 
Sodropercera  ( Fiancifco  ) , Capitaine  Portugais, 

VIII.  3 89- 

Sodfu  , ou  Adfuki,  cfpccc  de  feves,  X.  664, 

Soeja  , forte  de  mets , voy.  Saupiquet. 
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Soc/iwarcr , XI.  334. 

Soepra , Place  , IX.  58  t.  Comptoir  de  So'épra  pour 
l'Opium  & le  Salpêtre,  j8j. 

SofaU  » Viile  . 3c  Royaume,  6c  fa  Poficion  , I.  p. 
iv.  de  i'introd.  Ses  Mines  d’or  , 17.  Vafco 
de  Gama  parte  ce  Pays  fans  s*cn  appcrccvoir , xy. 
La  Ville  «le  Sofala  reconnue  par  les  Portugais* 

6 7.  Les  Portugais  y ctablillcnt  un  Comptoi  ,71. 
Importance  de  fon  commcice  d’or , 89.  Les  Por- 
tugais y élèvent  un  Fort , 90.  Le  Roi  de  Sofala 
entreprend  de  charter  les  Portugais  qui  tuent  ce 
Prince  dans  fon  Palais  Se  lui  donnent  un  Succcf- 
feur  Royaume  de  Sofala  fujetdc  Monomorapa. 
Etendue  du  Royaume  de  Sofala.  Rivières  qui 
l'arrofent  & riche  rtc  de  ces  Fleuves.  Deferiprion 
du  Pays,  fes  abondantes  Mines  d’or.  Edifices 
anciens  avec  des  inferiptions.  Ufage*  Se  Religion 
du  Pays  , ibid.  Solala  au  rie  fois  nom  d’une  Côte, 

V.  xn.  Ce  Pays  nommé  aurti  Zofala  , xxy. 
So-fan , Prince  Chinois , favorife  les  Millionnaires, 

VI.  366.  Il  fait  une  Ambartade  pour  une  Négo- 
ciation qui  lui  cft  confiée,  VII.  447  & fiiv . 
Nommé  aurti  Sofan  lau-ya , 438.  Cité,  4j9> 
4*0.  Sa  difputc  fur  les  principes  de  la  Religion  , * 
ibtd.  Cire,  463.  Fête  qu’il  donne  aux  autres  Am- 
bartadeurs,  463  3c  4*4.  Il  cft  favori  du  Prince  , 
46  y.  Barque  qu’il  fait  lancer  fur  un  Etang  , 47 f. 
Cité,  483,  yoj.  Courier  de  ce  Prince,  303.  Il 
cft  dépéché  aux  Princes  Kalkas,  yyo.  Sofan-lau- 
ya  déclare  à ces  Princes  les  ordres  de  l’Empereur, 

y y ».  Cité , 589  , 6ox. 

Sofan  lau-ya , Prince,  vcy.  So-fan. 

So-fyen,  Ville,  V.  139. 

Soga,  Province  ,voy.  Samarkand.  Vallée  nommée 
Soga  , VII.  xo9. 

Sogbu  , Ile  , voy.  Sibu. 

Sog^iane , Pays,  VII.  xoy. 

Sogdiens,  Peuples,  VII.  138. 

Soge  , marinade  aflez  agréable  , X.  <(18. 

Soggono  , nom  des  Mintftrcs  d’un  (ftand  Pierre, 
fil.  toi.  606. 

Sogno  ( Port  de  ),  & fa  ficuation , IV.  4*7-  voy~ 
Songo. 

Sogno  (Iles  de  ) , voy.  Songo. 

Sogomonbar-klun , Prince  Solitaire,  8c  fes  Reli- 
‘lies,  VII.  ?«j. 

Sogtina  , nom  des  principales  femmes  du  Damel  , 
Roi  de  Kayor  5c  de  Rufifeo,  II.  47y. 

Sogor , Rocher  & lieu  de  ce  nom  , X 39  t. 
Sogouilli,  la  plus  ancienne  femme  d’un  Ordre, 
ou  Maîtrcrtc  d’Ecole  , III.  607. 

Sogualla  , Prince  des  Karrows  , cft  tué,  III.  y 91. 
Sogur,  ou  Sagur  , périt  animal  , VII.  X99. 

Sohar , lieu  où  les  Portugais  font  attaqués,  I.  1x8. 

So  hon-fum  , Village  , V.  346. 

Soie  de  cotton , 6c  fes  propriétés,  II-  3 69.  Soie  de 
palmier,  IV.  39X.  Artifice  des  Mandarins  pour 
vendre  leur* foies,  V.  313.  Commerce  prohibé 
de  la  foie  crue  ,319.  Riebefle  d'une  Pio*incc  en 
foies,  338.  Versa  foie  fauvages,  438.  Vers  à 

foie  , 
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foie  , & pratique  de  la  Chine,  4T9*  Efpecc  de  roiflon  appellé  Sblcif  de  Mer,  Voy.  la  planche 

foie  fingn lie rc , VI.  8r.  Soie  dorée  ou  Kin-fi,  ^u.  Poillon  nommé  .Soleil  de  Mer,  fa  forme 

herbe  , excellent  rcmede,  90.  Origine  de  la  foie  Ci  figure,  IV.  J74  *.  Montagnes  dn  Soleil,  Ce 

Ce  Tes  progrès  à la  Chine,  »iy.  Qui  a inventé  pourquoi  ainfi  nommée»,  éio  at  4 11.  PoilTbn* 

l'art  de  la  fabriquer.  Qualité»  de  la  bonne  foie.  a coquille»  nommés  SolcH  de  Mer1,  V.  xo7. 
La  meilleure  foie  de  la  Chine,  ibid.  Etoffes  de  Aibrc  du  Soleil,  VII.  fijr.  Ptlipfe  de  Soleil, 

foie  les  plus  communes  , 114.  Ver»  à foie  d'une  517.  Edipfé  de  Soleil  obiervdc  par  l'Empereur 

nature  particulière,  ibid.  Traités  fur  la  foie,  de  la  Chine,  yi8.  Grande  Eclipfe  de  Soleil  , 

xx4.  Voy.  Vers.  Planche  où  figures  de  Manu  fac  • VIII.  îty.  Eelipfc  drt  Soleil  ©bftrvéc  dans  un 

turcs  de  foie,  154,  ryy.  Versa  foie  de  la  Chine',  lieu  où  l’on  ne  croit  pas  qu’elle  peut  être  vue, 

489.  Fabrique  de  beau  papier  de  foie,  VII.  109.  IX.  179.  Anneau  du  Soleil , ligne  de  tempête  , 

Quatre  fortes  de  Vers  à foie , VIII.  40y.  La  foie  XI.  414.  Pyramide  qui  porte  le  rtom  du  Soleil, 

fort  commune  au  Tonquin  , IX.  m.  Manufac-  y y y.  Temple  du  Soleil , XIII:  J y*.  Planche  ou 

tures  d'étoffes  de  foie  , X.  4*4  » y f r.  Autres  vue  du  Temple  du  Soleil  à Cufco  , J47.  Vierge» 

Manufactures  d’étoffes  de  foie,  y y y.  Couleur  confacrécs  au  Soleil,  568.  lié  du  Soleil , XIV- 

naturelle  des  foies  crues  aux  Indes  Orientales , tt.  * 


XI.  48 y.  Herbe  à foie  dcTlfthmc  de  l'Amérique, 
XIV  io4.  Belle  foie  de  Chenille,  jji. 
Soioltgi,  Montagne,  VIII.  48.  . 

Sokio  , grand  arbre,  XI.  708. 

Sokju  , Place  , VII.  590. 

Sokka  , forte  d'étoffe  , IV.  Ç9t. 

Soko,  Pays,  III.  4yi.  Ville  de  Soko , IV.  7y. 
Augmcnration  Ce  ficuation  de  cette  Place,  7 4. 
Royaume  de  Soko  , Ci  fes  Villes  maritimes  , 8 y. 
Autres  habitations  du  meme  Pays , ibid.  Confeil 
pour  la  navigation  au  long  de  la  Côte  de  Soko  , 
84. 

Sokokcais,  grand  petfonnage , X.  44p. 

Sokotra,  ou  Socotora , Ile,  voy.  Socotra. 
Sokotrinc  , marciiandifc.  II.  y». 

Sol  ( Rivière  de  ) , XII.  yot.  Changement  du  Sol 
vers  le  Nord , XIV.  49.  Rivière  nommée  do  Sol , 

îfi, 

Solafi  , fleur  , X.  4il* 

Solanga  , Pays , voy.  Langa. 

Solanghî , Pays , voy.  Soiangi. 

Solangi , Pays,  VH.  xy  $.  Nommé  atlfli  Solat»  ph 
Mf* 

Solano  ( S.  François  de  ) , & fa  prédiéfcûin , XIV. 

78. 

Solanfa , Ville  , IV.  578.  Sign.  Dd3d. 
Solanum-Soporiferum  y a r brille  au , voy.  Hirarrei 
Solar  , nom  des  Détroits  de  l'Ile  de  Défolarft,  II.» 
M*. 

Solar  ( Antoine  de  ) , mi»  eu  prifon  les  fers  aur 
pieds  Ce  aux  mahis  i,  en  eft  délivré  , XIII.  148. 
Solariega , nom  de  Nobleflé , XL.  y y y.  - ' ^ 

Soidadia  , Place  , voy.  Soldaia. 

Soldais  , Ville  , VII.  i4y.  Nommée  aufÏÏ  Solda* 
dia , J07.  - ' * 

Soldat,  Poiffbn,  de  pourquoi  alnfi  nommé  dre. 

IL  590.  Celoi  de  l’Ile  Efpagoole,- XII.  ij  j. 
Ile  aux  SoldatsyXV.  yio.  >•  I 

Sole,  Poiflon  , & pouroooi  ainfi  noriimé.  Il  4 y y. 
Les  Soles  remontent  dans  la  Riviere  d’Füftafcs  , 

IV.  557.  Celles  duCàp  'de  Borme-Lfpérancc , 

V.  104.  • 

Soleil:  Eclipfe  de  Soleil,  I.  94.  Obfcrvations  fur 
les  apparences  du  Soleil , UI.  154*  Figure  du 
Tome  XV L 


Solcra  ( Cruz  de  la  ) , lieu  par  où  l’on  pafle  poux 
monter  au  Pic  de  Ténérife  , II.  iy4. 

Solcyman  , Marbut , III.  ji. 

Solho,  Royaume,  voy.  Corée. 

Solidiné  , Ofticc  du  Royaume  de»  Foulis  , H. 
J1!- 

Solika,  Pays,  VII.  48. 

Soliman  ,*fucccfleor  du  Stifrin  SfcRrA , envoie  une 
Flotrc  de  Suez  contre  les  Portugais , I.  1 18. 

Solimocs  ( Rio  de  ),  nom  dcT'Amazonc  jufqa’au 
deffous , Ccc.  XIV.  41. 

Solis,  Ecrivain,  XII.  v.  de  Cavant  propos • De 
quoi  rtaite  cet  Hiftoribn  nommé  Antoine  de 
Solis,  xij.  Cité,  tyt  , 157,  ibtd.xS),  1 66  s 
194  6*  ju'tv.  yjç  6»  fiïiv . 

Solis  ( Diaz  de  ) , fait  un  voyage  avec  Yancz  Pin- 
son , XII.  1 4 y - Ils  fuivent  les  découvrîtes  de» 
Colombs,  ibid.  Cités,  148.  Voyage  de  Jean 
Diaz  de  Soit»,  iOy.  Ses  découvertes  au  Sud  de 
l’Amérique.  Sa  fih  tragique  , tVtd.  Cité,  XIV. 
y4,  xx 6, 

Solis  ( Gomcz  de  ) , Efpagndly  XIII.  191.  Solis, 
ciré,  114  , x 1 9. 

Soit*  ( Pierre  de  j , commandé1  des  Soldats  pour 
conduire  des  Envoyés , XII.  jyj.  Cité,  jyi. 

Solis  ( Rivière  de  ) , XIII.  po: 

Solitaire  : Bel  Oifcau  de  ce  nom,  IX.  j. 

Solttarios  , forte  d'Oifcaux  ffnpilicr»  , !•  *l>  Tt.' 

Sollankango , Seigneur  d'un  - petit  Canton  , IY. 

481-  , 

So  lo-fu.  Village,  V.  J47. 

Solomalv/er  ( Cap  de  ) ',  XI.  1,  T. 

Soloni , Nation  Tastare,  VI.  560.  Charte  det 
Martres  par  lès  Tarrates  Solon»,  fti.  Province 
de  Solon,  autrement  nommée  Davra,  5C4, 

’ voy.  Tartarrs. 

Sol  or , Ile , Vin;  1 f 4.'  Havre  deSolor,  4(^.  Eta- 
Millemcnt  Hollandais  de' Solor , XI-  tyi. 

Soit  (Pavan  J.j  Commis  Hollandois  , Je  fer  re. 

: coeils,  Vilt.  jot. 

Soltania  , Ville  , VII.  40,. 

Snltibay  (Port  de  ),  XI.  ffo. 

Solyman  , Bacha  d'Egypte  , joint  au  Roi  de  Cim- 
baye  , -attatjue  la  Y'ilc  de  Diu,  I.  1 j».  Il  c(l 
000  O 
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Général  des  Turcs,  i44«  Soû  voyage  de  Suez 
aux  Indes  Orientales.  Quel  fut  l’Ecrivain  de  ce 
voyage  St  l’occafion  de  (on  travail , ibid.  Départ 
de  la  Flotte  qu'il  commande  t I4f.  Il  députe 
vers  les  Rois  de  Zabid  & d’Aden,  146.  Perfide 
oétion  qu'il  exerce  envers  le  Roi  d’Aden  qu’il 
fait  pendre,  147.^00  cnjtre vue  avec  le  Renégat 
Zaffar , 148.  Il  olfiçgc  Se  attaque  les  Portugais 
\ dans  le  Fore  de  Diu  , 149.  Il  manque  dç  parole 
à ces  derniers  , ibid.  AlTaut  général  qu’il  livre  , 
xji.  Il  lève  le  Siège  Se  fe  rend  au  Golfe  d’Or- 
mu7- , ibid.  Cryausc  de  Solyman  , 151.  Il  fortifie 
Aden.  Il  entreprend  la  perte  du  Roi  de  Zibid. 
Artifices  qu’il  emploie  dans  cette  vfic,  ibid.  Il 
débarque  les  troupes  Si  fon  artillerie,  & fait 
couper  la  tête  à ce  Piincc,  1 y $.  Cruel  maflaerc 
qu’il  fait  de  deux  cens  Abyfiïos.  Autre  barbarie 
qu’il  exerce  contre  cent  quarante  Portugais,  ibid. 
Cruautés  de  ce  Barbare  à Zerzer , 154.  Son  te* 
tour  à Suez  , Se  détail  géographique  de  la  route 
qu’il  tient , ibid.  6»  fuiv.  Il  part  à cheval  pour  le 
pèlerinage  de  la  Mecque  , 155.  Origine,  por- 
trait Se  caraélcrc  de  ce  Bacha,  1 f7-  Arrivée  de 
fa  Flotte  à Diu  , : y 8.  Perfide  aétion  de  Soly- 
man , 1 60.  Furieufe  continuation  du  Siege  qu  il 
met  devant  Diu  , 161.  Terreur  qui  lui  fait 
lever  le  Siège,  1 6y.  Autre  caufc  de  fa  re- 
traite , ibid.  Sa  cruauté  envers  des  Portugais 
qu’il  trouve  aux  Ports  d’Arabie,  164.  Ce  cruel 
Barbare  fe  rue  lui- même , ibid. 

Solyman  ( Rcis  ) , d'une  n alliance  obfcure  , Com- 
mandant d’une  Flotte  Egyptienne,  rue  Mir  Huf- 
fein  , I.  lia  & fuiv.  Il  cil  tué  lui* meme  par  un 
autre  Commandant,  118. 

Solyman  . Roi  de  Sofala,  couronné  par  les  Portu- 
gais à la  place  de  fon  pere  qu’ils  tuent  dam  fon 
Palais,  1 90. 

Som , plante  , voy.  Ginfeng. 

Soma , ou  Meftifa  , forte  de  VailTcau  Chinois , VI. 
106.  Ce  que  cette  mcfurc  contient  , VII.  $41. 

Sombaia  , Place,  VIII.  147. 

Sombanco , Roi  de  Macafiar , fous  le  règne  de  qui 
il  arrive  une  étrange  révolution  , X.  47 1 & fuiv . 

Somberiétee  , Se  fa  Mine  d'aigenc,  XII.  449. 

Sombey,  falutarion  ,,IX.  114. 

Sombo , Poirton , IV.  489- 

Sombreiro  ( Rivière  de  ) ,.IV.  41* , 445  Parafai* 
nommés  Sombreiros  , voy.  Sombrero , Ile. 

Sombrera  , Ile  déferré,  XV.  468. 

Sombrero,  Ile,  & fes  Habitons,  I.  $87.  Affroifc 
figure  des  Prerres  de  cette,  Ile.  Plante  Singulière 
que  les  Anglois  y découvrent , il y<L  Cinq  Ile* 
nommées  Sombreros,  leurs  ficuatioiys  &:  produc- 
tions , III.'  J69.  Quatre  Rivières  entrent  dans 
la  Baie.  Trois  de  ces  Iles  peu  fréquentées  , tbid. 
Chapeaux  nommés  Sombieros , VIII.  16  j.  Ces 
Chapeaux  font  des  Parafais  faits  de  feuilles  de 
Palmier  , XI.  6 j8. 

Sommagy-Raja  i mort  de  ce  Prince,  IX.  611.. 

Somme , foire  dé  petit  Bâtiment  dç  Mex,  V.  41a. 


Rivicte  de  ce  nom , XIV.  41  T. 

Somraclfdyck  ( M.  de;.  Se  fa  plantation,  XI V. 
JM. 

Sommereux  ( M.  de),  nommé  Secrétaire  pour, 
&c.  XIII.  616.  Cité,  XV.  ) jo. 

Somraers  , Village,  II.  f8$. 

Sommets  (Georges),  Voyageur  Anglois,  XV. 
6x7.  Sa  mort,  ibid. 

Sommcr’s-Iflands  , Iles,  voy.  Bermudes. 

Sommerfet  : Portrait  de  la  Comte  Ile  chez  le  Grand 
Mogol , X.  6. 

Sommona-Codom , Auteur  de  la  Religion  des  Sia- 
mois , IX.  *40.  Cet  Auteur  nommé  au  (S  Som- 
mono  khodom  , cft  le  dernier  Dieu  des  Siamois  , 
197.  Ses  avantnrcs  divines  , 198.  Sa  guerre 
cancre  fon  frere.  Formes  par  lefquelles  il  parte  , 
ibid . Son  aporhéofe  , 199.  Préceptes  de  fa  Loi  , 
ibid.  Sommona- Kodom , & Rhucama  , cités, 

X.  656. 

Sommono-khodom , voy.  SommonaCodum. 

Somo  , ou  Skiinmi  Se  Fanna  , arbre  fauvage  , 

XI.  71 U 

Sonadou,  Ile,  VIII.  *14. 

Sonany,  Place,  IX.  jf. 

Son  ching  , Empereur  de  la  Chine,  V.  195.  Sa 
mort , 196. 

Son  ching  hyen , Place,  V.  494. 

Sond  de  cornes  , Port  , XV.  147.  Lieu  nommé 
Sond  fauvage  , 17**. 

Sonda,  Place,  VIII.  6jo. 

Sonda- Calippa  , VIIlJ  9J. 

Sonda-Kirani-Karagia.,  Prince  Gentil  , Seigneur 
de  quelques  Villages,  XI.  475.  Sa  réfidcnce  » 
ibid. 

Sonde  ( Détroits  de  la  ),  I.  *97.  Sonde  de  la  Cô- 
te d’Olibato,  IV.  46).  Les  Nègres  de  la  Pro- 
vince de  Sonde  mangent  un  Capucin  Million- 
naire , <jx7*  Bouque  du  Détroit  de  la  Sonde  r 
Se  fes  lies  , VIII.  9 ç.  Les  Sondes  fervent  à gui- 
der les  Vailleaux  , IX.  MO.  Utilité  des  Sondes  , 
XI.  ut.  Inégaliré  des  Sondes,  179.  Obferva- 
tionfurlc  Détroit  delà  Sonde,  59*-  Ile  de  la 
Sonde,  nomjnée  autrement,  la  Clé,  XII.  f<>9- 

Sonde  (la).  Capitaine  François,  XI.  164.  C'eft 
un  Avanturicr , ;66. 

Sond  et  ou  , lieu,  VII.  187. 

Sondi , lieu  d’où  l’on  tire  le  cuivre  , IV.  59*. 
Duché  de  ce  nom  , Province  du  Royaume  de 
Congo  ,6» f.  voy.  Sundi. 

Song  ( Dynaftic  de  ) , VI.  116.  Monnoiedu  régné 
deSong,  tt7.  Cité  $00  , joi  , J4*>  JH*  Un 
Roi  des  Coréens  de  ce  nom  , ibid.  Race  de 
Sojig,  VI].  8 (.  Montagne  de  Song  , 88.  Célè- 
bre* Ambirtadcs  de  l'Empereur  Soug  à Jenghiz- 
khan  , 91.  Cité  , 9 j 100. 

Songami  , ou  Soofiu  , Province  , X.  { 50. 

Songari,  Rivière,  VI.  ff*  Songari  ula  , nommée 
auffi  Piitay-ula  , <19  Se  j6o.  C»  Fleuve  célé- 
bré parmi  les  MaacfccouS,  560.  Pays  de  Soa- 
i jaxi  ou  SingpU  > 
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Songaris  , Kalmuks  , voy.  Tartares. 

Song  ho-tu  , Seigneur  Chinois  , voy.  Song-hu-tu. 
Song-hu  tu , Seigneur  Chinois  , VII.  498.  Nom- 
mé aufli  Song  bo  tu , fji. 

Song,ing'chang  : Qualité  que  l'Empereur  de  la 
Chine  donne  à cet  Officier  , VI.  f 1 5- 
Songkog  , Rivière  , XI.  4M* 

Songkoy  , Rivière  qui  traverfe  la  Capitale  du 
Tonquin  , IX.  95.  Abondance,  qu’elle  apporte^ 
à cette  Ville.  Carte  de  fon  coûts  & de  fon* 
embouchure , ibid.  • 

Song-lau-ya  , Officier  Chinois  , V.  3 f«. 

Soxtg-lo , VI.  toi.  C’eft  une  forte  de  thé  nommé  * 
autrement  Song-lo-cha,  489. 
ioDg-ming-Pc-fyeu , ou  Tfyeu-bon-tok , Miniftre 
8c  Gouverneur  d’ilcs,  V.  300,  301.  Cité  fous 
le  nom  de  Song  ming-pe-tficn  , 308. 

Song  ming-  pc-tficn  , voy.  Song  ming-rc-fycu. 
Song-ming-rng , Village,  V.  336. 

Songo,  Ville  du  Pays  de  Mandinga , I.  11.  Ju- 
ement  d’un  Roi  de  cette  Ville  fur  celui  de 
ortugal , tbid . Le  Duc  ou  Comte  de  Songo  f« 
révolte  contre  le  Roi  de  Congo  , IV.  foi. 
Cette  Contrée  nommée  aufli  Sogno , fit.  Ar- 
rivée de  deux  Millionnaires  à Sogno  $ibid.  Po- 
litcûflc  que  le  Comte,  Prince , ou  Seigneur  du 
Pays  fait  à ces  deux  Miflionnaires  , 538.  Dans 
quel  corps  les  Comtes  de  Sogno.  font  élus,  ibid. 
Reproche  que  les  Miflionnaires  font  au  Comre  ^ 
547.  Il  reconnoit  fes  fautes.  Son  nom.  Qudle 
preuve  le  Comte  exige  de  fes  fujets,  ibid . Le 
Comte  plus  difpofé  à pourfuitte  les  forçiers , 
j)8.  Les  Habitans  de  Sogno  peu  difpofés  à fe 
foumerrre  aux  ordres  du  S.  Siégé,  540.  Entre- 
tien fort  vif  entte  le  Comte  8c  Mcrolla.  Em- 
ortcmenc  du  Comte.  Il  défend  à fes  fujets 
aller  à LEgUCe,  441 . Le  Comte  excommunié  , 
541.  Occauon  qui  appaife  un  peu  le  bruit.  La 
petite  vérole  fe  répand  dans  le  Comté  de  So- 
gno. Les  Nègres  de  Sogno  ail  armés  forceac 
leur  Prince  à le  ^concilier  avec  l’Eglife  . ibid. 
Il  demande  pardon  au  Miflionnaiie  , f 4 3.  L’ex- 
communication cft  levée , ibid.  Un  Capitaine 
Anglois  part  mécontent  Se  ménacc  le  Pays,  344. 
Aflembléc  des  E!cûcurs8c  Gouverneurs  du  Pays 
î la  Cour  du  Comte  , J 4 f • Occafion  que  le  Com» 
te  prend  pour  fe  réconcilier  avec  le  Millionnai- 
re , 546  Formalités  de  la  réconciliation,  547. 
Querelles  des  Princes  Neveux  du  Corqte.  Ré- 
volte du  Capitaine  Général , ib;J.  Joie  du  Com- 
te. Deux  queftions  cap’.icufcs  qu  il  fait  à Me- 
. rolla,  549-  Incident  qui  ralumela  guerre.  Hile 
cft  app.iifée  par  Merolla  , ibid . Entrevue  du 
Comte  8c  de  (es  Neveux  , f jo  Iles  de  Sogno  , 

4 Reftitution  faite  au  Comte  à la  pricre  de 
Merolla,  y 60,  584-  Rareté  de  la  pluie  dans  le 
Comté  de  Sogno,  37t.  Comptoir  Anglois  à 
Sogno  , 578*.  Logement  du  Comte  de  Sogno, 
8c  des  Millionnaires  , 379*.  Etat  de  la  Ville  de 
£ogno 8c  de  fon  Commerce,  583*.  Rcftdcncc 


du  Comte  , 8 14.  Sogno  Province  du  Royaume 
de  Congo  , 81  y.  Etendue  8c  fituation  de  Sogno 
nommé  aufli  Sonho  8c  Sor.i.818.  Le  Pays  clH 
une  Péninfule.  Scs  Villes.  Son  Seigneur  porte 
le  titre  de  Comre.  Ville  de  Sogno , fa  forme  8c 
fes  édifices , ibid.  Figure  8c  cataâere  des  Ha- 
bitans. 6 19.  Commerce  du  Pays.  Habits  des 
deux  fexes.  Habits  du  Comte  de  Sogno , ibid. 
Ordre  de  fes  marches,  610.  Ornemens  donc 
il  fe  pare.  Son  autorité.  Comment  il  cft  élu. 
Sor?  des  Comtcfics  Douairières,  ibid.  Se  81 1. 
Embarras  d’un  Comte  dans  une  maladie.  Con- 
dition des  enfans  du  Comte.  Céiémonie  du  re- 
nouvellement de  l’hommage , ibid.  Pourquoi 

. elle  fefaie  le  jour  de  S.  Jacques , 61 1.  Révolte 
des  Comtes  de  S6gno  comre  le  Roi  de  Congo. 
Guerre  dont  cette  révolte  devient  l’occafion  , 
ibid.  Guerres  du  Comte  de  Sogno  contre  le  Roi 
de  Congo  , ibid.  6*  fuiv . Il  perd  la  vie  dans  une 
bataille  fanglantc , 614.  Délcfpoir  des  Peuples 
de  Sogno.  Comment  ils  en  font  délivrés.  Adref- 
fc  8c ^fermeté  de  leur  nouveau  'Comte,  ibid. 

Il  fe  met  en  campagne  8c  taille  en  pièces  fes  en- 
nemis , fi  j.  Sa  more,  818.  Apologie  de  la  Na- 
tion , ibid.  Seigneurie  de  Songo  , V.  1.  Ufaget 
judiciaires  de  Soguo , 8.  Jufticc  fondée  fur  la 
nature  8c  le  bon  fens , ibid.  Converfion  du  Com- 
te de  Sogno  , 47.  Conftruétfon  d’une  Fgüfe 
Chrétienne. Noms  que  le  Comte  8c  fon  Fils  pren- 
nent à leur  Baptême  , 48.  Inftances  du  Comte, 
nommé  Mani  Sogno  9 en  faveur  du  Fils  du  Rot 
de  Congo  , 49.  Courage  8c  fidélité  du  vieux 
Comte  de  Sogno , fo.  Etat  de  la  Religion  à So- 
gno , 58.  Mécontentement  du  Comte.  Traite- 
ment qu’il  fait  aux  Miffionnaires , ibid.  La  Mif- 
fion  de  Sogno  abandonnée  , 59.  Révolte  des 
Habitans  contre  le  Comte.  Ils  le  noient  pour 
venger  un  Capucin  , ibid  8c  80.  RétablifTemeot 
de  la  Million  , 60.  Difttibution  des  Eglifes  dans 
le  Comté.  Maîtres  d’Ecoles , ibid.  Refpcétd'na  . 
Comte  pour  la  Religion  ,81.  Ufage  qu’on  fait 
du  Maniok  à Sogno , 89.  Culture  des  Jardins. 
Diverfes  fortes  de  fruits  , ibid.  8c  70.  Limons 
de  Soguo,  71.  Chaire  de  (‘Eléphant  à Sogno, 
80.  Charte  des  Bêtes  de  proie,  88.  Chiens  fau- 
vages.  Ours  8c  Sangliers  , ibid.  Singes  8c  Chats 
fauvages  du  Pays  , 87.  Pêche  téfervée  au  Com- 
te de  Sogno , 94. 

Songo- ru  , Capitaine  des  Gaidts,  8c c.  Signe  une 
Lettre , VII.  48c. 

Song- pu  , Place  , V.  4f9. 

Song-tc,  Empereur  Chinois,  V.  17** 

Songuaez,  Fête  annuelle  du  Japon  , X.  8if. 

Sonhioc , Pays  VI.  581.  Tattates  Sonhiots  , voyj 
Tartares. 

Sonbo  , Pays , voy.  Songo. 

Soni , Province  , voy.  Songo. 

Sonna  Kallu,  Ville  , X.  }ij. 

Sonnette  de  main  : Figures  de  deux  fortes  de  cee  • 
inftiumcnt , IV.  136*  Palfion  des  Indiens  pour 
o o o o ij 
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les  fonnout*  * XII.  M-  Des  Chevaux  garnis  do 
formelles  mettent  * n faite  an  Géger.  Indien,  )oj . 
Sonobatz  , X.  f i i.. 

So-No-Ki  , ou  Fir*  5c  Firnfi  , arbufte  , XI.  69  f. 
Sonoro-Maatz,ou  Woro-Unig,  Gc«,«yHcr,XI.7 1 J . 
Souquas,  Nation,  -.V.  UJ.  tllc  ii;  loue  pour  1a 
guerre,  147. des  Songes  , ibid.  , 

Sonquay , Pays , IV.  70,  Nomme  aufli  Sanquay  , 
9i- 

Sonfonacc  , Porc,  XII.  511. 

Son  fou.  Rivière,  X.  154. 

Sontanuc  > Village.,  VIJI.  4*4* 

Sonze  , cfpccc  de  choux  , VIII.  fot. 

Soo  , X.  ff  f . L<  Soy  , Mûrier  , autrement  Kuva  , 
XI.  $96-  Oignon  ppnjnié  Soo,  ou  Fiiomofi, 
7c 6.  Herbe  appelée  Soo  ou  Momubah, 

Sooju , lotte  de  fauce  , XI.  70?* 

Soo  ma  , X.  550. 

Soono.,  X.  549. 

Soonolir-io  , X.  (49. 

Soor,  Ville  da  Royaume  d’Ormuz,  I.  98.  Tous 
les  Habitans-  excepté  le  Gouverneur,  piennent 
la  fuite  à la  vire  de  la  Flotte  Portugitfc  ribid. 
Les  Portugais  accoi  1 :nr  leur  protection  à cette 
Ville  à condition  qu  elle  leur  paie  un  tribut , 
ibid. 

Soora  , X-  f U.  ' 

Soofiu,  ou  Songihii , Province  , X.  Jyo. 

Soota  , X.  ç ». 

Soo  Tliku,  cipcçc  d<  Palmier,  XI.  719. 

Soovo,  Empereur  Chinois  , X 637. 

Sophie,  g ande  Vide.  X 119. 

Soppen  , Ville  , X.  4^4.  Le  Roi  de  Soppen  reçoit  le 
Baptême,  47t.  . 

Soppi  , Bourg  , X.  4(f.  Sa  Baie,  ibid, 

Sor,  Ile  : Cane  d'une  de  (es  parties,  &c.  II.  490. 
C‘çi\  la  meme  que  celle  de  Jean  Barre,  voye[ 
Jean  Bar/e.  ni 

Boraclie,  Village  » XIII.  1 46. 

Sora-Mamc  , ou  Sandiu  , forte  de  Feve , XI.  707. 
Soratof , Place  , MI.  x6. 

Sotcierc  , voy.  Sorciers  ( Iles  des  ). 

Sorciers  ( Iles  des),  II.  (68.  Avantnre  d'un  Mif. 
fionnaire  avec  uncSorcicre,  IV.  (6  t.  Sorciers 
& leur  épreuve  , (79.  Sign.  Dddd  Oii  des  Sor- 
ciers font  leur  demeure,  59t.  Importions  te. 
ligeufesdes  Sorciers , 641.  Méthode  pour  dé- 
couvrir le  forti]cge,V.  10.  Haine  mutuelle  des 
Millionnaires  fc  dus  Sorciers  , 41.  Les  Sorciers 
cèdent  quelquefois  aux  Capucins  , 4).  Sorcier 
Nègre  confondu  , ibid.  Autre  confulîon  des 
Soie  ers,  44.  Zèle  des  Millionnaires  contre  tes 
Sorciers,  ibid.  Apologie  qu’un  Sorcier  fait  de 
fa  profclfion , 4$.  Sou iere  tuée  d'un  coup  de 
canon,  110.  Sorcicis  & Devins  de  la  Co;éc, 
VI.  f $6 , (40.  Sorciers  qui  peuvent  caufer  des 
otages,  VII.  U J.  Sorciers  confultés  dans  les 
maladies  , j6j.  Sorciers  de  Mindanao  , X. 
• 400.  Hiftoire  des  Sorciers  de  la  Nouvelle  An- 

gleterre, XIV.  J41.  Sorcicis  de  la  Laponie  , 
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XV.  îit. 

Sorel  , Officier, qui  donne  fon  nom  à un  Fore  & 

& à une  Rivccre,XIV.  70 j. 

Sorct  , petite  Province  , X.  195. 

Soig'is,  Tartare  , VII.  a.6xi 
Soitngau  , Place  , VIII.  406.  G'cll  la  Ville  où  la 
Cour  Impériale  du  Japon  réüde  , 407. 

Soi  lingues  ( les  ) , H.  451 . 

Sotnau  , Royaume  , voy.  Siam  , Royaume, 
Sotfokon  , Port , X.  4 Si. 

Sortieres  , lie  , 41.  59  t. 

Sortilège  , voy.  Spreiers. 

’Sory  , liqueur,  £c  d'où  cirée  , XI.  644.  Nommée 
aufli  Soura,  670.  • 

Sofa  ( Do  m Martin  de)  , Gouverneur  du  Brcfil 
XIV.  f5. 

Sofez , Peuples , voy.  Zapez. 

Sotaquy  , Vallée  XIII  411. 

Sotclo  ( Chrilfoval  de  ) Capitaine  Efpagnol , prend 
pofleflion  de  Cu'co,  XIII.  nj.  Di  fié:  end  qui 
lui  coûte  la  vie,  ibid. 

So*ti  ha,  V.  185. 

Sotitz  , Palmier  , voy.  Tcflîo. 

Soto  ( Fernand  de  ) ‘,  Capitaine  Efprgnol , & fon 
anivée  , XIII.  fç  Cité  , 60,  61.  Il  cil  en- 
voyé à un  Prince  Indien  , 64  & 6f.  Il  va  aCuf- 
co  avec  un  autre  ,7).  Rencontre  qu’ils  font, 
ibid.  Cité  , 80  6*  fuiv.  Cité  , XIV.  J 74- 
$oro  ( François  de  ) , Commande  une  petite  Co- 
lonie , XIII.  7.  Sa  défo  'éiflancc  & fa  puni- 
tion, f. 

Sotodcl  Toro , ( Diegue  de  ) , Officier  Caftillan  , 
XIÎ.  ij6. 

Socomaior  l Dom  ) , Sec.  voy.  Soromajor,  Sec , 
SorO'M  ji*r  ( D<*m  Fraucifco  de  ) , Commandant 
Portugais,  Grand  Amiral  du  Noid  , II.  (t.  In* 
fuite  jointe  à l'injufticc  qu’il  fait  aux  Ar.glois  , 
68.  Dom  Francifco  de  Sotomaior  commande  un 
Galion  d’une  Armade  Poitugiife  , VIII.  jji. 
Sotomayor  , Efppgool , XIII.  108. 

Sotomayor  ( Dom  Chriftophede  ) , démis  de  fon 
Gouvernement,  XII.  150  Il  cft  aflaflîné  pat  les 
Indiens  , 1 f » . 

Sotomayor  ( Diegue  de  ) , Portugais,  qu'une  mi- 
ne fait  fauter  en  l’air , retombe  fans  blcflurc  la 
* lance  à U main  , I.  107. 

Soto-Mayor  ( Garcia  Sarm»ento  de  ),  vingtième 
Viceroi  du  Pérou  , XIII.  (ij. 

Sotouis  , Narion  , XIV.  7Î4. 

Sorrokadfuia  , nom  de  la  baleine  dés  Aveugles , 
X.  67a. 

So-tfo-lo , entreprend  de  rétablir  la  Monarchie 
des  Si  fans,  VII.  14t.  Il  manque  de  fuccès  , 
ibid.  Divifton  entre  fes  Enfans  aptes  la  more , 
14t.  Quel  fut  fucccffivemcnt  leur  fort,  ibid. 
Sotcomatz,  partie  dune  Ville,  X jj$. 

Sotru  , Ville  , IV.  578.  Sign.  Dddd. 

Souabe  , Province,  X.  116. 

Souadou  ( Arollons  de  ) VIII.  xij. 

Soually  ( Rade  de);  Sa  latitude  Se  pofltion,  II; 
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y 9 de  77.  Ecueils  dangereux  de  la  Baie  de  Soual- 
ly  , éé.  Obfcrvatiou  de  ccccc  Baie,  ibid.  Se  77. 
Situation  des  Comptons  Européens  à Soually  , 
IX.  14. 

Souar  Gum  ' Manuel),  II.  410. 

Souche.),  Ville,  XI-  48»*  # * 

SoucIkou  , Fleuve  dangereux  par  la  rapidité , XI. 
JOI  , joi. 

Souchet  de  l'Améilquc,  plante,  XV.  if9. 

Souciet  ( Etienne  ) , Perc  Jcluicc  , publie  k Paris 
l'extraie  d’un  Voyage  de  Canton  a Peking,  V. 

J *7* 

Soucis  ( Baie  des  ) XI.  14. 

Souck  ( Martin  ) , Ion  arrivée  pour  commander 
dans  un  Fort  Hollaodois,  V-  fyl.  Lettre  qu'un 
Gouverneur  Chinois  lui  écrit , ibid. 

Soudan  , Nom  commun  aux  Rois  d’Egypte  : Les 
Portugais  prennent  un  Vaifleau  d’un  de  ces 
Rois , I.  71.  Fin  tragique  de  ce  Batiment  de  des 
Mores  qui  le  montent  , ibid.  Feint  projet  d’un 
Soudan  d'Egypte,  86.  Un  Soudan  de  Babylonc 
déclare  la  guerre  à l’Abillimc  , 1/7.  voy,  ta 
non  (a). 

Souenziga  s,Pcuplcs  d*une  Tribu  de  Morcj,IUsj» 
Soultitt , chimique  , III.  48- 
SourHeur , oonlke  marin  , III.  yn  » $89.  Ce 
poillon  nommé  aulli  Grampus  8c  Noord  Ka- 
pers,  IV.  149.  Les  François  nomment  ainfi  la 
Baleine  , 461.  Souffleurs  de  Baleines  attaaués 
par  d’autres  Montres  marins,  J 7 5*.  La  chair 
du  Souffleur  cil  venimeufe,  V.  xoy.  Souffleur 
ou  Grondeur  , animal  (ingulier,  XI.  8f. 

Soufre  : Ruifleaux  de  foufre  en  flammé,  Il  ifd* 
Soufre  de  Plie  de  Cevlan  , VIII.  549.  Pointe  du 
Soufre,  X.  \ 81.  Souffre  des  Volcans,  y99*Abon- 
dauce  de  foufre  qui  donne  fon  nom  à une  Ile, 
-6«y&4f  4. 

Soufrière  , Montagne  , XV.  509.  Voyage  a cette 
Montagne  & fon  Volcan,  yso. 

Soug  Kvang,  Canton  , V.  4 U* 

Souhiforoua  , fort  grand  arbre  , VIII.  <14. 
Souirfa , herbe  déchiquetée  , de  fa  propriété,  VIII. 
4n. 

$ou-ken-tang.  Village,  V.  H 9. 

Sou  kou.  Village,  V.  541. 

Soukoulton  , Village,  V.  yjo. 

Soûle- Bcllic  . Ile,  VIII.  y 4y. 

Soulpin  , poiflon  , XIV.  11 4. 

Soumelponr , gros  Bourg  , donne  fon  nom  à une 
Mine  de  Diamans,IX  <17. 

Soumonrfoui , arbre  : Son  ufage  , VIII.  4x8. 
Soupe -noiic,  (ortc  de  met  des  Nègres  Quaquas , 
III.  «||. 

Sou-ping  de  Boim,  arbre  ou  fruit , voy.  Su  ping. 
Souppa  . Titre  ou  Nom  du  Roi  de  Siam , IX-  107. 
Souquo , IV.  9J. 

Soura  , ou  Sory , liqueur  , tirée  du  Cocotier , XI. 

670. 

Sources  d’eau  inaccrfliblcs  , III.  xi?-  Source  très 
puic  fur  une  Cote,  j;o.  Source  d eau  fraîche  , 


4i7.  Source  d'eau  chaude  , V.  H4.  Autres 
fourccs  d’eau  chaude,  xj8.  Riviere  nommée 
les  dix  mille  fource*  , VI.  177.  Belle  fource 
d’eau*  J91.  Pluficurs  fources  excellentes,  VII. 
4fi.  Sources  d’eau  chaude  , 579.  Sources  d'eau 
chaudeaux  Philippines , X.  578.  Source  dont 
l'eau  Ce  pétrifie,  $81.  Source  d’une  chaleur  fur- 
prenante,  y 8 9 - Sources  fingulicrcs,  éjj.  Sour- 
ces hitumineufes  8c  bouillauce,  XI.  yyo.  Sour- 
ce d'eau  froide  qui  bouillonne  fans  fottir  de  fes 
bords  , XH.  6j4.  Autre  fource  d’eau  chaude. 

Se  fes  finga  lancés.  Singularités  de  deux  autres 
fources,  ibid.  Sources  de  la  Riviere  des  Ama- 
zones , XIII.  y 80  bjuiv.  Sources  de  plulicurs 
Rivières  & Ruilîcaux,  604.  Singul.  pétrification 
des  eaux  d’une  fource  , XIV.  149.  Source  d’eau 
fort  étrange,  7fO.  Sources  chaudes  & miné  ra- 
ies, XV.  J90.  Source  minérale  J’eau  cUiuJc/13 . 
Sourches  : Marquis  de  ),  Chef  des  Archers  de  Fran- 
ce» IV.  y79- 

Source , vrai  nom  de  Surate  , X.  109.  voy.  Sutar, 
Souriquois , ou  Micmacs,  Peuples,  XV.  i4. 
Soutis  odoriférantes  , IV.  1)8.  Souris  d’Indes  au 
Cap  de  Bonne-Efpérancc  , V 196.  Souris  à 
fonnettes,  197.  Tours  de  fouris , 5x7.  Souiis 
de  Rats  du  Japon  , X.  447. 

Soury  , liqueur  , voy.  Tary. 

Soufa  ( Antonio  de  Faria  ) , voy.  Faria  Soufa 
( Antonio  de  ). 

Soufa  (Faria  y ),  Hiflorien  , I.  xi.  Manuel  de 
Faria  y Soufa  illuftre  Commentateur  , di  qui 
' paroît  le  meme  , cité  , II.  X77.  Le  mime  ou  un 
ancre , cité , VI.  1. 

Soufa  ( Manuel  de  Faria  y ) . voy.  Soufa  Faria  v ). 
Soufa  ( Martin  Alonfcdc  ) , Gouverneur  des  Indes 
Orientales  , X.  f6x. 

Soufa  ( MdchiorTavarcs  de  ) , fecourt  le  Roi  de 
Bashra  , I.  1 y I.  Il  cfl  le  premier  Portugais  qui 
pénétré  jufau’à  l'Euphrate  de  k Tigre  , ibid. 
Soufa  ( Ruv  de  ),  Commandant  Portugais  , com- 
ment il  cil  reçu  par  le  Roi  de  Congo  , I.  1 9. 
Soufa  ( Thomas  de  , Commandant  d’une  Flotte 
Portugaife  pour  le  Brefil , XIV.  185, 

Soufes  (Terres  de  ),  III.  481. 

Soufouhounan  Ingelaga  , Empereur , nommé  au- 
trement Mataram,XI.  yo8.  Commeut  ce  Prin- 
ce court  dans  un  Tournoi , 509. 

Sou-fuenna  , Village  , V.  y y 4. 

Sout  ( Jansz  ) , HolTandois^  commande  un  Vaif- 
feau , VIII.  187. 

Soura  fouan-ka.  Place,  IX-  107. 

South  Défolation,  nom  d’une  Terre  & pourquoi 
ainfi  nommée  , XI.  44. 

Southern  ( Jean  ) , Matelot  Angtois  , périt  dans 
une  tempête  , III.  y j4. 

Snutinguiour  , Riviere  , voy . Kiourkienk. 
Soutiqui , Ville,  X 1 14. 

Soutouva  , Vill  'gc  , V.  yro 

SouvciaSo , ou  Sibrebou  , Village,  III.  (19. 

Sjuvre  ( de  ),Coinn)andcur,Ambaîla  Jiur  de  Malte, 
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XV.  47  f. 

Sou-yong,  maifon  <Ic  garde  , V.  )|t. 

Souza  ( Antoine  de  ) , commande  un  Boulevard  â 
Diu  , I.  I4i. 

Souza  ( Antoine  de  Faria  y ) , chargé  de  conclure 
un  Traite  de  pai*,  I.  139  6- Juiv.  L’hifloirc  de 
fes  avantures  ne  mérite  aucun  crédit,  tuglou- 
tilfcmcnt  de  fon  Vailles u , ibid. 

Souza  ( Dom  Antonio  de  ) , Commandant  d’une 
Flotte  Portugaife,  III.  4'4; 

Souza  ( F.mmanucl  de  ) » obtient  le  commandc- 
du  Fort  de  Diu,  I.  IJ).  H cft  tué  pat  l'ordte 
du  Roi  Bandur  qui  perd  aufli  la  vie  , t (4.  Mur 
abattu  par  fes  ordres,  io(. 

Souza  ( Dom  Louis  de  ) , réfifte  aux  Ennemis , I. 
ao  8. 

Souza  ( Dom  Francifco  de  ) , Capitaine  Portugais, 
VIII.  194. 

Souza- Falcaon  (Antonio  de),  monte  un  Galion 
d’une  Armad:  Portugaile:  VIII.  J 4*. 

Souza  ( Gafpatd  de  ) , Commande  une  Tour  de 
Diu  afliegée  pat  les  Tûtes , I.  1 4o.  Il  fait  une 
fottie  où  il  a les  jarrets  coupés  fans  cefler  de 
combattre  ; mais  il  eft  accable  par  la  multitude , 
141. 

Souza  ( Martin  de  ) . réglé  des  articles  de  pai*  , I. 

tj|. 

Souza  ( Pedro  Lopez  de  ) , Commandant  d’une 
Flotte  Portugaife , eft  tué  dans  une  bataille  , 
VIII.  z8t. 

Sonza  de  Sepulveda  ( Manuel  de  ) , Portugais , pé- 
rit dans  un  naufrage  , IX.  44f. 

Souzin-ho-va  , Village  , V.  ( 1 f- 

Sova  , Chef  Negre  , protégé  par  un  Soldat  Portu- 
gais , IV.  490.  Ce  que  c'eft  que  le  titre  de  Sova , 
V. 

Java  , nom  que  les  Quojas  donnent  au  Diable  , 

ni.  <04. 

Sova-Monus . Prêtres  8c  Devins , ufage  qu  ils  font 
d'un  animal  , III.  5®7- 

Sova-Munulin  , Sorcier  ou  Empoifonncur,  III. 
404. 

Sovafen , ou  Sabos , Chefs  de  Provinces  . IV.  4 1 4. 

Sovonfo  ( Seigneur  de  ) : Sa  foumiflïon,  IV.  481. 

Sova,  métal  artificiel,  X.  4 18.  Ce  métal,  nom- 
mé aulfi  Saouas,  eft  précieux,  4J4. 

Sovchik  , Place  , VII.  404. 

Soy,  aliment  du  Japon,  8c  autie  aliment  qui  lui 
eft  comparé,  XI.  j<4- 

Soya  , forte  d’aliment  Chinois,  V.  j y y. 

Spacliefotd  (Thomas),  Marchand  Anglois,  I. 
Ut- 

Spahi  , X.  119. 

Spakembourg  ,'  nom  que  les  Hollandois  donnent 
à un  Village,  VIII.  89  6*  Juiv. 

Spalding,  Anglois,  reconnu  par  les  Indiens  de 
l’Ilc  de  Button  , I.  481  11  porte  des  préfens  an 
Roi  de  cette  Ile,  48t.  David  Middleton  fc  l’af- 
focic  en  qualité  de  Confcillcr  St  d’interprète  , 
} 4j.  Il  cft  rc^u  civilement  avec  fon  coitcge  au 


Château  de  Banda , f jo.  Il  eft  envoyé  â Pulosray 
pourpropofer  au*  Habitant  d’achetter  leurs  épi- 
ces, ( }i.  Il  demeure  dans  cette  Ile  avec  Chap- 
man 8c  diz  Matelots,  8c  y eft  traité  avec  conn- 
ration  par  les  Indiens,  f f9  6-  fiiiv.  Il  eft  chargé 
de  faire  le  commerce  de  Diamans , j4;.  Il  tra- 
vaille à l’établilfemcnt  d'un  Comptoir  à Sukka- 
donia,  II.  100. 

Spalding  ( Auguftin  ) , nommé  premier  Faétcur  des 
Anglois  à Banram , I.  foi. 

Spanbcre  , Voyageur  Allemand  , XV.  170. 

Spanish-Tosvn  . ou  Sant'Iago , Ville  , XV.  378. 

Span  zagun,  Prince  qui  donne  du  fccours , VII- 

t)8. 

Sparrov,  Anglois,  XIV.  J44. 

Spatule,  forte  d’Oifeauz,  Sc  pourquoi  ainlï  nom-s 
mé,  n.  J 90.  Figure  de  cet  Oifcau,  voyez  la 
planche,  III.  303. 

speck,  Hollandois,  envoyé  àSiam,  VIII.  19 9. 

Speétacles:  Ceux  des  Chinois  de  Java,  I.  417. 
Spectacles  à Bantam  au  fujet  de  la  circoncüïon 
du  Roi,  41 8 , 4)9.  Autre  Spcétacte  que  David 
Middlcton  donne  à Bantam  où  le  Roi  eft  invité  , 
J4t  6*  fuiv.  Comédie  que  la  Reine  de  Parane 
fait  repréfenter  par  des  femmes  à la  maniéré  des 
Javans,  II.  104.  Spcétacle  d’une  danfe  d'Ours, 

1 70.  Spcétacle  amufant  que  les  Oifcau*  , les  Sin- 
ges 8c  les  Ecureuils  procurent  au  Sénégal , joi. 
Spcétadcs  Nègres.  III.  fat.  Spcétacle  qu'un 
Gouverneur  donne  â des  Millionnaires,  V.  467. 
Spcétacle  pendant  un  feftin  , f 13.  Feu*  d’artifi- 
ces 8c  autres  Spcélaclcs  Chinois , f 11.  Speétacles 
Chinois,  VI.  I4t.  Beau  Spcétacle  pour  des  Mif- 
flïonnaires  fur  les  bords  d'une  Kivicre  , fff. 
L'Empereur  de  la  Chine  fc  donne  le  Spcétacle  de 
la  lutte  , VII.  f 44.  Speétacles  du  Tonquin,  IX. 
101.  Spcétacle  d'une  marche  du  Roi  de  Siam  , 
>4t.  Speétacles  Siamois , 1778c  178.  Speétadc 
affreu*  dans  une  Ile  , 44 4.  Speétacles  que  l'Em- 
pereur Mogol  fc  donne  , X.  143.  Spcétacle  d une 
Foire  bizarre  , 148.  Speétacles  Japooois,  579. 
Dureté  des  Scènes , ; 80.  T rnis  Speétacles  extraor- 
dinaires, XI.  fl.  Speétacles  que  les  Indiens  don- 
nent aux  Caftillans , XII.  4;.  Spcétacle  barbare, 
XIV.  4oo. 

Specx,  Hollandois  , VIII.  184. 

Spedcgat , lieu  à la  vue  de  la  tetre  du  Cap  Ver d,' 
II.  313. 

Spccdill , Pointe  , XV.  187. 

Speight , Ville , XV.  4oi.  C'eft  une  des  ptiocipalel 
Villes  de  la  Batbadc,  4o(. 

Spek  , cfpecc  de  Laurier  , IX.  1 10. 

Spelman , Général  Hollandois , bâtit  une  Maifon  , 
IX-,  i(i. 

Spen  . plante  , voy.  Imo. 

SpcAccr,  Mylord  Anglois , XIV-  fff. 

Speult  ( Jean  ),  Hollandois,  Gouverneur  d' Am- 
hoine,  VIII.  349. 

Spex  f Corneille  ) , Hollandois , meurt  du  feotbut, 
VIH-  3 JJ- 
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Spex  ( Jacques  ) , Hollandois , qui  paroît  être  l’Au- 
teur d'un  Journal,  VIII.  41;. 

Spice  , Ville  , voy.  Spifc. 

* Spilberg,  Voyageur  Hollandois,  vqy.  Spilberge. 

Spilberge,  Commandant  Hollandois  , I.  J9J.  Le 
meme , nommé  Spilberg  , va  à Ceylan  pour 
s’emparer  d*un  Fort  Portugais  , 41 9.  Avis  qu’il 
donne  aux  Anglois , 410-  Cité  fous  le  nom  de 
Georges  Spilbcrgen  , VIII.  70.  Il  fait  le  tour  du 
Monde  , 74-  .Voyage  de  Georges  Spilberg  aux 
Indes  Orientales,  169-  Son  départ  , a.70.  Sa 
bardiclfc  contre  les  Portugais  Avanture  à la- 
quelle il  s’expofe.  Route  jusqu'au  Cap  de  Bonnc- 
Efpérance,  ibid.  Baie  qu’il  nomme  Baie  de  la 
Table,  271.  Rencontre  des  deux  prcmicisVaif- 
feaux  François  aux  Indes  , 171.  Route  de  Spil- 
berg jufqu’aux  Iles  de  Comorre.  Il  perd  une 
Cbüoupc.  Tempête  affreofe,  ibid.  La  chaloupe 
rejoint  U Flotte,  173.  On  follicite  Spilberg  de 
dcfccndrc  dans  lTIc  de  Mulaly  , 174.  Rations 
qui  lui  attirent  une  fàchcufc  avanture.  On  lui 
euleve  vingt-huit  de  fes  gens.  Circonftanccs 
extraordinaires  de  cette  perte,  ibid.  Il  cil  obligé 
d’abandonner  les  gens  qu’on  lui  a pris , 175. 

. Route  jufqu’à  Pile  de  Ceylan  , ibid.  Spilberg  Ce 
rend  à la  Cour,  176.  On  lui  foutient  qu’il  eft 
Portugais.  Il  arrête  onze  Cbingulais.  Sa  lctrrc 
au  Roi , ibid.  A quelles  conditions  on  fc  récon- 
cilié , 177.  L’Amiral  apprend  qu’il  y a un  plus 
t grand  Roi  dans  l’Ilc.  Il  lui  députe  un  Commis. 
Il  cft  invité  à fc  rc.idrc  lui- même  à la  Cour  de 
Candy , ibid.  Motifs  importans  du  voyage  de 
Spilberg , 178.  Il  part  pour  Candy.  Honneurs 
qu’il  reçoit  lut  fa  route.  Ce  qu’il  voit  à Vincana  , 
ibid.  Le  Roi  envoie  au  devant  de  Spilberg,  179. 
Audiences  que  ce  Prince  lui  donne.  Spilberg  lui 
fait  l’ouverture  de  fa  Commilîion  , ibid.  Faveurs 
qu’il  reçoit,  180.  H laifle  deux  Mulicicns  au 
Roi  de  Candy  , x8x.  11  prend  une  Galiote  Por- 
tugal fc  , x8y.  Ufage  qu’il  fait  de  fa  prife  Scs 
reptéfentations  au  Roi  d’Achin  , ibid.  II  part 
. avec  des  Anglois  pour  attaquer  une  Caraque 
Portugaifc,  184.  Combat  noélurne.  La  Caraque 
. prife,  ibid.  Sa  cargaifon , x8y.  Entretien  de  Spil- 
berg avec  lc<  Portugais.  Son  adrefle  pour  obtenir 
. les  faveurs  du  Roi  d’Achin  , ibid.  Perte  qu’il  fait 
d’une  Chaloupe  & de  neuf  hommes,  i86.il  fc 
rend  à Bantam  , ibid.  Scs  regrets  fur  le  malTaoc 
de  fon  Vice  Amiral  ,188.  Son  retour  en  Hollan- 
de , ibid.  Cité , X.  3 j*.  Relation  de  fon  voyage 
4ff.  Citr,  XI.  x . Route  qu’il  tient  dans  fon 
voyage  , 1 6.  Ce  qu’il  penfe  de  la  découverte  du 
. Dccroir  de  le  Maire  , 17  Idée  de  fon  Journal. 
Ses  obfcrvations  fur  le  Détroir  de  Magellan , 
ibid.  Il  donne  des  noms  à différens  lieux  , 18 
O fuiv.  Il  bat  «ne  Flotte  royale  Efpagnole  , 11. 
Spilbergco , Hollandois,  voy.  Spilberge. 
Spi'ihnis  , grand  Edifice  ï Batavia  pour  les  femmes 
de  mauvaife  vie,  VIII.  481. 

SpinoU  ( Dont  Augulbn  ) , Efpagnol,  X1Y-  J7J* 
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Spinola  ( Monfignor  ) , Prélat  Italien  , nommé  à 
l’Archcvcché  de  Séville,  IV.  jn. 

Spinofa  ( François  ) , Capitaine  de  VailTcau  Efpa- 
gnol pris  par  les  Anglois,  I.  51  y. 

Spira-Kunugi , Chêne,  voy.  Reki. 

Spirca,  ou  Bukku  , plante  , V.  107.  Ufage  de  la 
poudre  de  cette  herbe  nommée  Spirda  , 1 y 1.  La 
Spircc  dont  les  Hottentots  fc  poudrent,  189. 

SPirée , plante  , voy . Spirca. 

Spirito- Santo,  Ile,  I.  367.  Cap  de  ce  nom,  II. 

a 14. 

Spiiitu-Santo , Fort  Portugais,  XIV.  188.  Capi- 
tainie  de  Spiritu  Santo,  1x7.  Port  de  Spiritu- 
Santo,  1x8.  Ville  de  Spiritu- Santo,  ibid. 

Spirit-Wced,  plante,  XV.  590. 

Spitxa  , herbe,  f'byeç  Spirca. 

Spiie,  ou  Spice,  grande  Ville  où  il  fe  tient  na 
Marché,  1Y.  83. 

Spitzbcrg  ( Côte  de  ),  XV.  141.  Carte  de  Spitz- 
berg,  169.  Dcfcription  Sc  propriétés  naturelles 
de  Spitzbcig,  168  b fuiv.  Plantes  & animaux  de 
ce  Pays,  171  & fuiv. 

Spode  , ou  Spodio , partie  groflicrc  d’une  forte  de 
terre,  VII.  317. 

Spodiam  , cendre  , voy..  Spodium. 

Sfodium  , cendre , & Ion  ufage,  VIII.  ijf.  Cette 
drogue  citée  four  le  nom  de  Spodiam  , XI.  *7j. 

Sponton  , Monftrc  maiin , Ôc  pourquoi  ainfi  nom- 
mé , III.  3 16. 

Spotfwood , Gouverneur  Anglois,  XIV.  487. 

Sprat , Doélcur  Anglois  , IL  116.  Il  public  les 
obfervationsd’un  homme  d’efptit,  X40.  Hiftoire 
où  cet  Evêque  infctc  on  voyage  au  Pic  de  Téné- 
tife  , 149. 

Sptailin  (Robert),  Anglois,  XIII.  181  & fuiv. 

Spriggs  » Commandant  d’un  Vailfcau  de  Pyratcs  , 
II.  115. 

Springer,  ou  Tobivo  , Poiflon,  X.  67  j.  Ile  de 
Springer,  XIII.  X49. 

Sprin^gatha  , principal  Kabafthir  du  Roi  de  Jui- 

«On.  39i. 

Sptoori , Courge,  voy.  Furi-Uri. 

Spugna , plante  fenhtive , X.  419. 

Spurn,  XV.  X09. 

Spvoca  , Bourg  ruiné,  V.  334 

Squachc.  animal  fingulier , XII.  £3*. 

Squattto  , Prince  Indien,  XI  Y.  5x6. 

Squclctcs  qui  fe  trouvent  fur  les  Montagnes  de 
Tartaric  avec  diverfes  chofcs  précicufcs,  VII. 
a 3.  Squelettes  humains  d’onze  pieds  de  long, 
X-  4*4- 

Sqirilla  Lutaria  , ou  Thetb  , cfpccc  d’Ecréviflc  de 
Mer,  XIV.  17’. 

Squille  , plante,  XL  637. 

SLiu-tfirg,  Village,  V.  347. 

S fi , Katrz-Banna,  & Gus,  noms  d'un  Orangée 
fauvage  , XI.  699.  Néflier  nommé  Sfi  ou  £ut(^ 
oinas  , 701.  Plante  appclléc  Sû  , 711, 

Sfibu  K ki , Figuier,  XI,  701. 

S6da  , X.  351  & fju 
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S.i.n»  , ou  Sifio,  petite  Province , X.  î4J- 

Minuki  ,efpccc  de  Chêne,  X.  661.  C’cft  auffi  an 
Hcue  autremenc  uommê  Sai  » XI.  701. 

Sfio  Kus-No  ki St  Ntmbolc,  Camphrier  du  Ja- 
pon , XI.  <>90. 

Siiro , ou  Tapara-Kinfo  , Moutardier,  plante  , XI. 
7of. 

Shfcn  , Narcice  de  deux  cfpeces,  XI.  71  j. 

Sii-ïfikn,  Rolcau,  XI.  71». 

Mo,  ou  Narajc , St  Sjako-Gu/a,  efpcec  de  Baiiiic , 
XI.  711. 

Sfo  Fagi , ou  Tfoo-Sju  , herbe . XI.  714. 

Sfonja  , plante  , voy.  Gingembre. 

Sfo  Sinc-Kfo  , Rochers  dangereux  , X.  498. 

Sfo-Sjo,  cfpccc  de  Marricaite,  XI.  7t4. 

Sliiji , ou  San,  petit  l’iu  Cyprès,  XI.  7r  ç. 

Stu-Momu  , ou  Ri , 'efpcce  de  l’cchcr,  XI.  <98. 

Sfus  , X.  551. 

Sfuilu  , X.  ((o. 

Sfufu-Kaki , ou  Sitfifu  Sfoo  , plante,  XI.  71  S. 

Sfuva,  X.  Jjl. 

Stachouvcr , Contre-Amiral  Hollandois , XT.  Ij4. 

Stackcy  ( William  J , Fadeur  Anglois  , voy . Ttar- 

key. 

Stadacona  , lieu  , XIII.  57. 

Stadius  , Voyageur  Hilloticn  , XIV.  11;. 

Stalker,  Oifcau  de  la  grolTeurd'un  homme,  III. 
I‘- 

Stamarica  , Place  , XIV.  si  f. 

Stanclia  t la  ) , lieu  lut  la  route  du  Pic  de  Tênê- 
rife  , II.  1 p7. 

Stanger  ( Samuel)  , Sous.  Gouverneur  de  la  Com- 
pagnie Royale  Angloifc  d Afrique , III.  } JJ. 

Stapcrc  , Roeher,  VIII.  <11. 

Stapleton  , Anglois,  captif , VIII.  jot. 

Stark  , animal , VII.  579. 

Starkey,  Fadeur  Anglois,  I.  J9f.  Cité  fous  le 
nomidc  William  Staikey  , <99-  Nommé  auffi 
Stackcy,  418.  Magaftn  qu'il  bâtit.,  & ce  qu'il 
fc  figure  mal  à ptopos,  liid  St  419.  Il  cil  atta- 
qué d'une  maladie  dangereufe,  ihid  Sa  mort, 410. 

Stathouder  : Officiers  qui  prennent  le  titre  ridicule 
de  Statlioudcrs  , VIII.  49a. 

Sraticc  ( grande  ) , de  l'Amérique  Septentrionale, 
plante  précicufc,  XV.  i«o. 

Statife , St  fa  lignification  , V.  5 U. 

Statues  : Une  trouvée  dans  l'Ile  de  Cucrvo  ,1.  ix. 
Une  d’or  d’une  figure  monftroeufe  , 7#.  Statue 
ou, figure  monftrueufe  qui  repréfente  le  Diable 
au  front  d’un  Théâtre , 4)8.  Coloile  repréfen- 
tant  le  Diable , 440.  Statue  d’une  Divinité  du 
Japon,  II.  164.  Statue  coloflalc  d’une  Idole  , 
168.  Culte  rendu  à des  Images- 8c  Statues,  IV. 
iy9-  Statue  repréfentanx  unir  idole . 580  .Sipi. 
Dddd.  Celle  d un  fameux  Phiiofophc  , V.  457. 
Statue#  de  deux  Mandar.  47*.  Statues  affreufes 
dans  les  Temples  de  Nan  king,  481.  Statues 
monftrucufes  & figures  d’animaux  dans  pJufieurs 
Temples , 49)  8c.  494.  Culte  rendu  à la  Statue 
de  Confucius,  49S.  Plufieuis  Statues  dan#  un 


Temple  célébré , 499.  Statues  de  plufieurs  Em- 
pereurs de  1a  Chine  dans  un  Temple  , VI.  54. 
Planche  de  Statues  d'un  Temple,  171.  Statue  de 
Pu,  Patror\  des  Ouvriers  en  porcelaine,  iji. 
Planches  de  Pagodes  ou  Statues,  tu.  l iait  eu- 
«eux  de  la  Scatue  d’une  femme , VII.  1 1 x . Sta- 
tues d’une  monftrucufc  grandeur,  17a.  Statues 
gigantcfqacs  qui  paroilfci:t  comt  atrre  . $•$.  Fi- 
gure qui  porte  le  nom  de  Statue  aux  mil!  * tniinç, 
}8i.  Statue  de  la  hauteut  d'un  Cheval  ij-io  nu  al- 
fife,  VIII.  i7f.  Statue  en  pi  cire  doive  a 'un 
Voyageur  Portugais,  161  Statue  ia  plus  épod- 
vcntable  qui  fe  puifle,  IX.  41).  Staruc  a une 
Idole  d*or  maffit,  X.  <140.  Statues  o ngetet 
d’idoles,  XI.  468.  Statues  8c  Idoles  dans  U-jx 
Temples  , 504.  Autres  Statues  & Idoles  de  «I  jx 
Temples  l’un  au  deflus  de  l’autre,  ibid.  Deux 
Statues  fort  maltraitées  par  le  teins  . yyy.  Sta- 
tues du  Pays  de  TYucatan  , XII.  14». 

Stecn-bracllcm , Poilfon  , voy.  Tai. 

Stckary,  Village,  X.  84. 

Stcl  ( BuilTon  de  ) , voy  Stcllenboch. 

Stellenboch  : Colonie  Hollandoife  de  Stcllenboch  J 
V.  1*0.  Oiigine  de  cet  Etabliflemcnt  nommé 
auffi  Builfon  de  Stcl,  ou  Forêt  fauvage  , 118. 
Sa  divifton  en  quatre  parties  , ibid.  Quartier  de 
Stellemboch,  iyi.  Variété  des  vents  Sud-Eft. 
Bois  8c  fleurs  des  Montagnes.  Ville  8:  Rivière 
de  Stcllcmboch  , ibid  8c  1 4 x. 

Srep  , nom  que  les  Rufficns  donnent  à des  Deferts» 
VII.  1 y. 

Stcphano  ( Dom  ) , Interprète  Neere , IV.  y fl. 

Stéphens  ( Thomas  ) , écrit  lui-même  fes  avantu- 
rcs , I.  117.  Son  voyagea  Goa  fur  une  Flotte 
Portugaife,  i8x.  Remarques  préliminaires  fur 
cc  voyage.  Qui  étoit  Stéphens  8t  l'origine  de 
fon  Journal,  ibid.  Il  éiou  Jéfuire,  ifcj.  Son 
départ.  La  Flotte  infultée  par  un  Anglois.  Souf- 
frances dans  le  voyage.  Obfcrvarion  curieufc. 
Difficulté  de  la  navigation  , ibid.  Bonne  Métho- 
de de  Stéphens,  184.  Scs  obfcrvations fur  des 
Oifeaux.  Danger  qu'il  court  au  Cap  de  Bcnne- 
Efpérance,  i8y.  Autre  obfervation  de  Stéphens, 
ibid.  Ce  Pcrc  Jéfuire,  Anglois  de  Nation  , nom- 
mé auffi  Thomas  Srévcns,  VIII.  tfi. 

Stcvens  ( Thomas  ) , Jéfuitc,  voy.  Stéphens  ( Tho- 
mas ). 

Steward,  Quai,  XV;  60t. 

Sthill-Manaebe,  Viceroi  de  Santa  Cro*',  I.  lit. 

Stibbs  ( Batthclemi  ) , Capitaine  de  Vaifleau  An- 
glois , icmonre  la  Rivière  deGaivbia,  III.  rj. 
Il  paroir  y avoir  pénétré  le  plus  ioii*,  47.  Son 
voyage  far -cette  Rivière,  yy.  Mortfs  de  ce  voya- 
ge. Son  arrivée  à la  Rivière  de  ( ambra  & à Ja- 
mesfort,  tbid.  Il  n’y  trouve  pas  le  Gouverneur 
Anglois,  54.  Il  le  voit  arriver  mort.  Difficultés 
qui  retardent  fon  cnticprifc.  Il  efi  admis  au 
(Tonfcil , ibid.  Détails  de  fes  préparatifs  8c  dé 
fon  plan,  y y.  Nombre  de  fes  Canots  8c  de  fes 
Gens,  ibid.  Noms  de  ceux  qui  font  employés- 
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Îar  ordre  du  Confcil,  5 6.  Départ  de  Stibbs  pou: 
bn  expédition.  Diftribution  d'emplois  entre  les 
Chefs.  Stibbs  fc  charge  de  la  compofition  du 
Journal,  ibid.  Il  remonte  la  rivière  de  pama- 
fenfa,  J7.  Il  obfcrvc  trois  piliers,  &c.  j8.  Il 
tue  un  Oifeau  de  lîx  pieds  entre  le  bec  & la 
Queue  , ibid.  Route  qu'il  prend  f?.  Salut  qu'il 
fait  de  fon  Canon  , ibid.  Il  reçoit  la  vifitc  du 
Roi  de  Kateba  , 60.  Lettre  qu'il  écrit  au  Confcil 
de  Jamesfort.  Compte  qu'il  lui  rend  de  fes  pro- 
grès. Il  monte  au  fommet  du  Mont  Arfchill , 
ibid.  Difficultés  de  fa  route,  61.  Il  tire  cinq 
coups  de  canon,  61.  Récits  par  lefquels  on  tâ- 
che de  le  rebuter  t ibid.  Il  mefure  la  Riviere , 
é|.  Ce  qu'il  découvre  fur  le  rivage,  6 4.  Pro- 
pofitions  de  Commerce  avec  un  Alkade.  Les 
Negres  de  Stibbs  refufent  de  palfer  Barrakonda. 
Il  les  fait  rentrer  dans  la  foumiffion.  Il  fait  com- 
plimenter un  Alkade  , ibid.  Il  part  avec  fes  cinq 
Canots  , 6 y.  Sa  route  au  dciïus  de  la  Catarafte 
de  Barrakonda  , ibid.  Terrible  obftacle  qui  l’ar- 
rête , & effort  qu'il  fait  pour  le  furmonter  , 66. 
On  ne  peut  faire  palier  que  le  plus  petit  Canot. 
Stibbs  s'avance  jufqu'à  la  féconde  Catara&c  , 
ibid.  Il  reçoit  de  fâchcufcs  nouvelles , 67.  Son 
courage  augmente.  Il  parte  avec  deux  Canots  Se 
renvoie  les  autres.  Il  palTe  la  féconde  Catarafte, 
ibid.  Ce  qu’il  obfcrve , 63.  Nouvelles  Balles  qui 
l’arrêtent  » 69.  Efforts  inutiles  pour  les  palier. 
Offres  qu’il  reçoit  des  Habitans , ibid.  Scs  remar- 
ques , 70.  Il  retourne  à Barrakonda.  Il  reparte  la 
Cataraéle.  Il  tue  un  Guana  long  de  fix  pieds , 
ibid.  Il  dépêche  à Jamesfort,  71.  Il  laiffe  fa 
Chaloupe  derrière  lui.  Il  trouve  une  tanicre  de 
Lion.  Il  rejoint  fon  Vailleau  àKuirejar.  Il  arrive 
à Jamesfort,  ibid.  Opinion  de  Stibbs  furTiden- 
tiié  de  la  Ôambra  Se  du  Niger  , 71.  Ses  quatre 
objections,  8e  réponfe  qu'on  y fait,  ibid  6*  fuiv. 
Son  Journal  joint  à celui  de  Moore,  7 J.  Son 
retour  en  Angleterre  , 8 1.  Ciré,  J09  , }$i. 
Stikanne,  X.  ffi. 

Stinkerques  brodées,  & d’où  elles  viennent, IX.  £07. 
Stinkingfem  ou  Bocte  puante,  bête,  V.  197. 
Srirum  ( Comte  de  ) , Hollandois  , XV.  501. 
Srirchin , Seigneur  Tartarc,  tue  le  Khan  Se  en  efl 
tué  , VII.  17 6. 

Stnug  , Baie  , V.  1 II. 

Srockfisb  , forte  de  poirton  ainfi  nommé  par  les 
Hollandois  , 3c  que  les  François  appellent  Vieil- 
le, II.  419*  La  Vieille  abonde  dans  la  Baie  de 
Sierra-Leona  , III.  xi 6.  Sa  forme,  Se  pourquoi 
nommé  la  Vieille,  141.  Sa  figure  ; voyez  la 
planche , JM.  Ce  gros  Poirtba  , efpcce  de  Mo- 
rue, fait  une  fort  Donne  nourriture,  fié. 

Stock  vis- dorp,  Village  , IV.  J94. 

Stoliza,  Ville,  voy*  Mofeou. 

Sone-braffem  , Poirton  , voy.  Bradera. 

Jtonebarn , Capitaine  d'un  Brigantin  Anglois,  ar- 
rêté par  les  Negres  de  Jilfui,  & pourquoi  , 
III.  7*. 
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Stoncs  , Rivière  du  Pays  de  Sierra-Leona,  III. 
M7. 

Stono  ( Riviere  de  ) , XIV.  \6S. 

Strabon,  Auteur:  Où  il  place  la  Ville  de  Suex  , 

I t*l  & IJ). 

Srrahlembcrg  , Ecrivain  , ciré,  VII.  :j  , 14  , 
ibid.  14;. 

Sirammonium  , arbnfleau  , VIII.  4 t f . 

Stralbourg,  Ville,  X.  11S. 

Stratagèmes  : Les  ennemis  des  Portugais  joignent 
le  Aratagéine  à la  force , I.  81.  Artifice  des  Ef- 
pagnols  pour  tromper  les  Anglois,  joi.  Rufe 
ou  Aratagème  des  Anglois  pour  furptendre  le» 
Efpagnols  , ibid . Stratagème  de  quelques  Ma- 
telots Anglois,  444.  Stratagème  du  Roi  de  Da- 
homay  , III.  j}7.  Celui  que  les  Hollandois 
emploient  pour  furprendre  les  Portugais,  IV. 
4).  Stratagèmes  de  guerre  des  Negres  , 104. 
• Stratagème  des  Namaquas  contre  les  Hollan- 
dois, V.  114.  Stratagème  qui  réuffle  aux  Chi- 
nois , VI.  f IJ.  Stratagème  d un  Prince  Kalmufc  , 
VII.  8.  D’un  Général  Mongol , 6 j.  De  Jenghix- 
khan  . 84.  Stratagème  qui  fauve  un  Vailleau  , 
IX.  y f.  Stratagème  qui  trompe  des  Avantuiicr* 
& fauve  une  Flotte  Efpagnolc,  XI.  ,71.  Cé- 
lèbre Aratagème  par  lequel  des  Infulaires  font 
contenus  , XII.  154.  Stratagème  d'un  Général 
Efpagnol  XllI.  ni.  Stratagème  Carthaginois 
renouvellé  10t.  Stratagème  lingulicr  qui  làuve 
un  Vailleau  Efpagnol  a un  Corlaire  François, 
i)|.  Stratagèmes  des  Peuples  du  Chaco,  XIV. 
7J. 

Stratford  , Commandant  du  Fort  de  Dungannon, 
artétc  Dounton  comme  Pirate,  & fc  faifit  des 
marchandifcs  de  fon  Vailleau,  II  91. 

Stfttiote  plante,  XI.  711. 

Streecher,  Anglois, donne  du  fccours  à onze  Indiens, 
I.  s8ti.  Il  aide  à tuer  un  Buffle  d’énorme  grof- 
feur,  48t. 

Stringer , Anglois , Gouverneur  de  Sainte  Helene , 
VIII.  )8r.  Il  fait  voie  au  François  les  curiofiiéf 
de  fon  cabinet , ibid. 

Strobl  (Mathias),  Jéfuite,  XIV.  84  O fuir. 
Strobo  ( Robert  ) , Efpion  Anglois  , XIV.  779 
Strohmliogs,  Poilfon,  X.  <7). 

Strund  jager,  Oifeau,  XV.  179. 

Struys  Hock  ( Cap  ou  Promontoire  de  ) , XI.  1 1 y.' 
Stubbs,  Doéieur  Anglois,  bi  fes  obfctvations  fur 
le  climat  de  la  Jamaïque  , XV.  )8  j. 

Stubbs  ( John  ) , jeune  Btigand  ,.îc  Ion  difeours , 
III.  j«4- 

Stumpf,  voy.  Rilian-Stumpf. 

Stutlïfamme,  Place,  VIII.  417. 

Styles,  Faéleur  Anglois , I.  i 9 J. 

SuabcII , voy.  Magadoxa- 
Suaken  ( Port  de  ) , voy.  Suaqnen. 

Sualis  , Rade  de  Surate,  VIII.  4x8. 

Suallaba  ( Pointe  de  ) , IV.  4 1 1 . 

Suan-chcts,  Place,  V.  )0)  , jo4. 

Siangeho,  Village,  V.  jjo. 
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Suango,  Village,  V.  331. 

Suan-mirg  i ce  que  c'elt  , VI.  3îi* 

Suan-pan  , infiniment  dont  les  Chinois  Te  fervent 
pour  compter,  VI.  163. 

Su  an- fi -ho,  Place,  V.  X9i. 

Suan-ti-fo,  V.  19 1. 

vSuapau'ara  , lieu , & fes  Mines , XV.  J07.  Mon- 
tagnes Je  ce  nom  , $09. 

Suaquen , Ville,  Capitale  d'un  Royaume  Je  meme 
nom,cfi  pillée  par  les  Portugais  lbus  la  conduite 
d’Etienne  de  Gama  , I.  167.  Canal  & Bancs  de 
Suaquen , 178.  Defeription  impofliblc  des  Balles, 
Iles , Rocs  & Canaux  de  Suaquen  , ibid.  Envi- 
rons de  Suaquen  , 179.  Port  de  Suaquen  , ibid. 
Mocka  5:  plulîcurs autres  lieux  enlèvent  le  com- 
merce de  Suaquen , ibid  à la  note  ib).  Commerce 
de  Suaquen  , 180.  Situation  de  cette  Ville.  Trois 
lies  dans  la  Baie  de  Suaquen  , ibid.  Une  petite 
Ile  de  ce  nom , toi.  Poit  de  cette  Place  nommée 
aufliSuaken,  IX.  86. 

Suarcs  Vives  (Jean  ) , Portugais,  remporte  une 
viétoirc  fur  les  Mollandois . V.  393. 

Suarez  ( Jofeph  ) , Jéfuitc , fait  une  objection,  V. 
$44.  Cité  , 148.  Il  cftoppofé  à la  Bulle  du  Pape  , 

5 f j . Apofiillc  de  ce  Perc  , 3 j 8.  Cité  fous  le  nom 
de  Suarcs  , VII.  474.  L'Empereur  |de  la  Chine 
choilit  ce  Religieux  pour  envoyer  à Canton  , 
Hi.  Il  reçoit  ordre  d’acheter  des  infirumens  de 
Mathématiques,  ibid.  Cite,  575.  Il  cft  fcul  Jé- 
fuitc à Siam,  IX.  140.  Son  logement,  141.  Son 
entretien  avec  deux  autres  Jéfuites  fur  les  injuf- 
tices  faites  à leur  Ordre,  159. 

Suarez  ( Yllan  ),  XIII.  146. 

Suafo  ( Didacc  Machica  de  ) , Efpagnol , fes  décou- 
vertes, Ce  dangers  qu'il  furmontc,  XII.  659. 
Suafius,  Rivicre,  voy.  Nibal.  • 

Sua-ti  ln-,  Rivicre  3c  Ville  de  ce  nom , V.  19  j. 
Suayenni-pira,  Place,  ou  Rivière  , VI.  377. 
Subanos , Province , X.  398.  Peuples  Subanos  ou 
Sabanos,  $99. 

Subarhan  -,  fignificatiou  de  ce  mot , VI.  579  & y 80. 
Subcrcafc , Officier  François  , fucccde  au  Gouver- 
nement dePlaifancc,  XV.  6 y 7. 

Subhan-kuli , Khan  de  Balk  , VII.  198.  Significa- 
tion de  ce  nom  , toi  à la  note. 

Sübmiguel,  Rivicre  , voy . Bonda. 

Subtil* bu ka  , Général»  voy.  Suktubuka. 
Succadana  ( Rivicre  de  ),  VIH.  198.  Diamans  de 
Succadana,  ibid.  Royaume  de  Succadana , XI. 


Arretenef  ; Sucking-Fish  fie  Lamproie  de  Merj 
IV.  161.  Infinité  de  Rcmorcs  ou  Suceurs  dans 
Rio  Gabon , 46t.  La  Lamproie  nommée  aufli 
Jaatzmc  Unaci  Ce  Ncunaug,  X.  676. 

Su-elWu  , ou  Chew-fu  . ou  bien  Su-tcheou-foa  : 
Tlan  de  cette  Ville,  V.  }|p.  Ville  de  Su*cheu. 
Défintéreflemem  du  Gouverneur.  Sa  defeription. 
Scs  avantages  pour  le  commerce , ibid.  Richcfic 
de  fa  Douane,  340.  Canal  & Pont  extraor- 
dinaire, ibid.  Ville  de.  Su-chcu  ,431.  Un  Mif- 
fionnaiic  s’y  établit , ibid.  Defeription  de  Su- 
cheu-fu,  VI.  40.  Beauté  de  fon  Difitiét,  41. 
Cette  Ville  , Paradis  tenedre  de  la  Chine.  Scs 
Canaux  font  habirés.iéh/.  Citée,  91.  Fertilité  de 
fon  terroir  ,93.  Citée  , 1 18.  VII.  1 jt. 

Su  cliiap,  lieu  , V.  334. 

Suchile  , couronne  de  fleurs,  XII.  611. 

Suchiinilco  , Place , XII.  400.  Elle  cd  fondée  pu 
des  Peuples  nommés  Suchimilcuics  , 314. 

Suchimilqucs , Peuples,  voy.  Suchimilco. 

Suchin  , Pays  , VI.  yo3. 

Suchutcpequc  , Province,  XII.  461. 

Suckcr , forte  de  confiture , II.  xyo. 

Suckcta , Province  ou  Royaume  , X 487. 

Sucking-Fish  , PoifTon,  voy.  Suceur. 

Sucre:  Méthode  aux  Canaries  pour  la  culture  Ce 
la  fabrique  du  fucrc  , II.  13t.  Scs  différentes 
fortes,  üc  tems  de  fa  récolte  , 133.  Celui  de 
Madère  parte  pour  le  meilleur  de  l'Univers  , 
x 66.  Cannes  de  fucrc  de  la  Côte  d'or  , IV. 
110.  Cannes  de  fucrc  & Indigo  de  Juida,  331. 
Manufactures  de  fucrc  cunolitcs  du  Pays  de 
Fernambuc,  493.  Cannes  de  fucrc  au  Pays  de 
Congo,  V.  71  & 7 j.  Cannes  dont  on  tire  d'ex- 
cellent fucsc  . VI.  94  Katan  Ct  cannes  de  fucrc  , 
47?.  Cannes  de  fucrc  de  Madagafear , VIII.  609. 
Cannes  de  fucre  , IX.  lu.  Manufactures  de  fu- 
crc , XI.  375  & 37  6.  Sucre  des  Indes  Orientales , 
677.  Canne  de  fucre  du  Japon,  719.  Moulins 
à fucrc,  XIV.  x 14  bfuiv.  Cotonnier  à fucre,  XV. 
i)6.  Calcul  du  profit  d’une  Sucrerie , 367.  Obfer- 
varions  fur  l'origine  fie  la  nature  du  fucrc  de  l’A- 
mérique, 684.  Forme  des  Cannes  de  Sucre,  68  y. 
Terre  qui  leur  convient , ibid.  Culture  des  Can- 
nes , 687.  Figure  d'un  moulin  à fucre , 690. 
Sucre  ( Pain  de  ) , Montagne;  la  meme  que  Sugar 
Loaf , IL  43  & 47.  Roc  de  ce  nom  dans  la  Baie 
de  S.  Vincent,  41  x.  Pain  de  fucre  voifin  delà 
Rivière  de  Sama,  IV.  jo. 


483.  Sucre  ( Rivière  de  ),  III.  63 x. 

Suce- Bœufs , Oifeau  , & pourquoi  ainfi  nommé  , Sudan  : Manière  dont  les  Arabes  y font  le  commcr- 
III.  307.  ce  , II.  yjx. 

Suce- fleur  , ou  C.huppaflor  , Oifeau  , XII.  381,  Il  Sudan  ( Nil  ad  ) , voy.  Nil-ad-Sudan. 

c(t  aulfi  nommé  Guachichil,  617.  Suday-Bahadur , Général  du  Sultan  Mohammed  , 

Succland,  grande  Ile,  XV.  rjx.  VII  63,66,  67. 

Succt,  Poillon  , voy.  Suceur.  Sudetu,  lieu,  VII.  603. 

Suceur , Paillon  , Se  pourquoi  ainfi  nommé,  III.  Suède,  v*y.  Suédois. 

X43.  Figure  du  Succurou  Rcmorc,  v©v.  la  plan-  Suédois,  élevent  un  Fort  fur  les  ruines  de  celui 
chc  , III.  3 11.  FaulTc  Idée  fur  ce  poillon  , 313.  des  François  , III.  333.  Les  Suédois  s’établif- 

Le  Suceur  nommé  autrement  Remoye,  Succt , fent  dans  le  Pays  de  la  Nouvelle  Jetfey  avant  les 


- - 


TABLE  D 

Hollandois  & les  Anglois , XIV.  J 5 1 . 
nomme  Nouvelle  Suède,  358. 

Succprakcs  , ( Baie  de  ) , XI.  41. 

Suciro  «la  Colla  ( Rio  de  ) , III.  6x4  & fuiv.  Vil- 
lages entre  Rio  Jt r Suciro  & le  Cap  Apollonia  , 

6 |i.  La  Côte  d'or  commence  à cette  Rivière, 
IV.  15. 

Suclki , ou  Siolki  ( Montagne  de  ) , VI.  588. 
Sucn-cheu , Ville  , V.  371.  Sa  grandeur  & fa  force, 
3518. 

Suen-cheu-fu , Ville  & beauté  extraordinaire  du 
Pont,  VI.  i?9- 

Suen-ti , Empereur  Chinois  , VI.  361. 

Suen-va-fu,  Capitale,  VI.  10.  Plaine  de  Suen- 
vha-fu  , VII.  610.  Citée,  VIII.  a. 

Sncrre,  Rivière,  XII.  30$.  • 

Sueur  ( le  ) , fait  un  Voyage  à une  riche  Mine  de 
cuivre  , XIV.  6x9. 

Suez.  Golfe  de  Suez  , I.  83  Situation  de  Suez  , 
144.  Flotte  Turque  équipée  à Suez  pour  les  In- 
des Orientales , voy.  Soliman  , Bacha,  & Turcs. 
Obfervatious  fur  la  fituation  de  Suez,  par  MM. 
de  l’Académie  des  Sciences  à Paris , 1 <98.  Envi- 
ions de  Suez,  1 91.  Ville  de  Suez  & fes  ditferens 
noms.  Ancien  Canal  entre  cette  Ville  & le  Nil, ib. 
Etat  préfent  de  Suez,  193*  Ruines  d’une  an- 
cicnnc  Ville  proche  de  Suez.  Propriétés  du  Can- 
ton de  Suez,  ibid.  Defeription  du  Pa^s  entre 
Tor  & Suez  , 194.  Froid  &:  chaleur  infuporra- 
ble  entre  Suez  & T\)r  , 1 9 f • 

Suffolk  ( Province  de  ) XIV.  330.  Autres  Villes 
de  la  meme  Prov.  331.  Comté  de  Suffolk  , 330. 
Sugage  , Titre  d’un  Souverain  , VIII.  401. 

Sugai , limaçon  , oupoilfon  à coquille,  X.  6 79. 
Sugar-Iflands  , Iles,  XV.  61 1. 

Sugar-Loaf  , montagne , autrement  Mont  du  pain 
de  lucre,  II.  43. 

Suge  , ou  Serz  , herbe  , XI.  7 *9. 

Suggar , petit  Millcpedc,  V.  100. 

Suggi,  cfpccc  de  Cyprès  , X.  66 1. 

Suglacuru,  ou  ver- Macaque  , XIV.  idr. 
Suhutu-pulak  , plaine  , Vil.  477. 

Sui , ou  Sli-No-Ki , cfpccc  de  Hêtre,  XI.  701. 
Sui-ching,  Roi  Coréen,  VI.  308. 

Suida-Bahadur  , Général  Tartarc  , VII-  38. 

Suif  : Arbre  qui  produit  du  Suif,  VI.  8.  voyc{ 
U-kycu-rnu. 

Sui- fond- pii  a , Rivière,  VI.  3f^« 

Sui-Katfura  # aibtillcau  , voy.  Nin-Too. 

Sui  kau  , ou  Ko  kau  , examen  , VI.  188. 
Sui-kc-tfc,  Tribunal , VI.  4x3. 

Suik-vao , Village , V.  330. 

Sui-kyen-chi-pu,  intitulé  d’un  Livre  Cbiuois  , VI. 
134. 

Suilhitu  ( Montagne  de  ) , VII.  399. 

Suin-King,  lieu,  V.  334. 

Suïour , Place  , X.  xox. 

Su i- pia  , grande  Ville,  V.  334. 

Sui  Roo , ou  Midfu-Soba , forte  de  bled  , XI. 
707. 
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Canton  Sui  Sin-Kadfura,  plante  à fleurs  double,  XI.  71t. 


SuilTc , Province  diviféc  en  Cantons , X.  n«. 

Sublima  , ou  Taymuta  , Ile,  VI.  jjf. 

Sujali , Sultan,  Prince  vaincu,  X.  r+j. 

Sukadona,  Ville  qui  fournit  grand  nombre  de 
Diamans , II.  178.  Les  Diamans  font  le  com- 
merce de  cette  Ville,  188. 

Sukij  , X.  jj«. 

Sukkadania , lieu  où  fc  fait  le  commerce  de  Dia- 
mans, I.  jéj.  Les  Anglois  entteptennent  d'é- 
tablir un  Comptoir  à Sukkadonia , qui  cil  le 
meme,  II.  ico. 

Sukkadonia , voy.  Sukkadania. 

Sukkandi  : Sade  Se  Comptoir  de  ce  lieu,  III. 
571. 

Sukkiafcvun , Village  , V.  j 50.  • 

Sukkonda  : Fort  bâti  en  ce  lieu  , III.  ;.  Ce  que 
c’cli  que  le  Comptoir  de  Sukkonda,  4(4.  Plan 
du  Fort  Anglois  de  Sukonda  , IV.  17.  Situation 
du  Village  de  Sukkonda.  Beauté  du  Pays.  Le 
Fou  Anglois  du  Sukkonda  pris  Se  pillé  par 
les  Nègres  , ibid.  Ce  fou  rétabli  par  les  An- 
glois , 18.  Vûc  Sud-Oucll  des  Forts  Anglois  Se 
Hollandois  de  Sukkonda  ou  Sukkondi , ibid. 

Sukkondi , voy.  Sukkonda. 

Sukkuir,  Place,  VII.  313,  403.  Defeription  de 
Sukkuir,  40S. 

Sukkumma,  Place,  IV.  71. 

Suktubuka,  ou  Subtu-buka,  Général  Tartare , 
VIL  61  le  6i. 

Sokuir,  Province , VII.  311. 

Sukut  : Origine  de  cette  Tribu  Tartare  , VII. 
P- 

Su-kycn,  V.  437. 

Sula  , Ile  , IL  141. 

Suldus,  Tribu  de  ce  Peuple  , VII.  f|. 

Suliago,  Cap,  X.  398. 

Sullc-tombaquarriafch , eiprcdion  flatteufe,  Se  ce 
qu’elle  lignifie  , III.  tSot. 

Sullivant , le  Hunring-ifiands . noms  de  plufieurs 
petites  Iles , XIV.  jüj. 

Sulphckar-kam , Favori  du  Mogol , X.  1 1. 

Sultan-Abdalla  Hou  fan  , voy.  Siud-Sultan. 

Sultan-alimed  , VII.  377.  Cort^c  de  cet  Ambaf- 
fadeur,  378. 

Sultan-Amir-Ebcnfaid  , Roi  de  Sokotra , pâlie  1a 
nuit  avec  un  Général  Anglois  -,  Son  habillement, 
fon  Palais  Se  fon  cortège , 11.  116  Se  117.  Avis 
qu’il  donne  aux  Anglois,  118. 

Sultanes,  voy.  Sultans. 

Sultan-Eskicndcr  , Prince , X.  199. 

Sultanin  , forte  de  moonoie  , VII.  r 3 : . 

Sultan-Mahmoud  , Prince  , X.  104.  Cité , icj. 

Sultan-Mahmud , Prince,  IX.  (<!r. 

Sultan-Pcrvis , voy.  Pervis  ( Sultan  ). 

Sultans  t Vifite  que  la  Sultane  Femme  d'un  Braie 
rend  à Bruc  Se  fes  citconllances , II.  614. 

Sujet  de  leur  entretien  le  galanterie  qu'elle  lui 
fait , 6 1 J.  Elle  reçoit  le  même  Général  à fois 
Audience,  S t8.  Ville  célèbre  par  la  fcpulture 
ppppij 
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d'an  grand  Sultan,V.i  J6.  Sultan  Kalifcdc  Rum, 
VII.  r8a. 

Sultan-fchars , Ambafladcur , VII.  377- 

Sultan-Su jah  , Prince  vaincu  , X.  149. 

Suma , Monarque  de  Jemarrev  Se  de  Dubokon- 
da  , III.  91.  Les  Nègres  du  Suma  forment  des 
prétentions,  94. 

Sumac  , plante,  XII.  610. 

Sumach  , atbic  , VIII.  414.  Autre  arbre  de  ce 
nom  , voy.  Tobé. 

Sumator  : L’Alkadc  de  ce  lieu  faifit  un  Cbeval , Se 
Procès  qui  en  réfulte  , III.  101. 

Sumatra  , Ile , féparéc  du  Continent  par  un  Ca- 
nal , I.  1 1 3.  Ses  productions  , J 7t.  Scs  Etats  & 
fa  divilîon  , ibid.  Religion  de  cette  Ile,  373. 
RichefTes  des  Tombeaux  des  Rois.  On  croit  que 
Sumatra  cfl  l’Ophir  de  Salomon  , ibid  Danger 
des  HollanJois  en  arrivant  dans  nie , VIII. 
419.  Péril  qu'ils  y courent,  ibd.  Defeription 
Se  Carte  de  I Ile  de  Sumatra,  IX.  138.  Autres 
Royaumes  de  Plie  de  Sumatra,  339.  Iles  voi- 
iînes  , ibid.  Idée  des  Royaumes  particuliers  de 
Sumatra  , 340.  Iles  à l’Occident  de  Sumatra  , 
XI.  410. 

Sumbor  ( Ile  de  ) IX.  380.  Mines  de  Sumbor,  411. 

Sum-hcpadano  , Rivière  , IX.  390. 

Sumirc  , ou  Kiufai , Penfee,  plante , XI.  714. 

Summafenta,  Bourgade  , XII.  4*5.  Rivière  de 
Summafenta  , 473.  Veut  nommé  Summafenta  , 
190. 

Summa-Tomba  , Roi  d’Oranto  , aveugle  , 8c  d’une 
extrême  llupidité , III.  30.  158. 

Summavay,  Roi  de  Barck  ou  Bcrck,III.  31. 138# 

Su  miner  ( Georges  ) , Chevalier  Anglois  , XIV. 
463.  Naufrage  de  Summers , 488. 

Summcr-Iflands , Iles  , voy.  Bermudes. 

Su-Mongols  , Peuples  , VII.  .84. 

Sun , Piincc  du  Sang  Impérial , cfl  mis  fur  le  Trô- 
ne, VII.  83.  Cet  Empereur  veut  tranfporter  fa 
Coût  à Penlyang  , 8 5 . Fâcheux  ctlcrs  de  ce  chan- 
gement. Autre  imprudence  du  meme  Empereur. 
Cotifuiton  qui  règne  à la  Chine  , ibid. 

Sunan  , Prince  Si- fan  , VII.  14a. 

Sonda,  Royaume#!  1 19.  Duché  de  $unda,V. 
1.  Rivière  de  Sunda , 13. 

Sruvié  , Ruifîeaa , VII.  480. 

Sundi , Province  , nommée  auflî  Sandi  Se  Sondi , 
IV-  <13.  Etendue  & bornes  de  la  Province  de 
Sundi  , 616.  Elle  donne  fon  nom  à l’Héritier 
du  Royaume  de  Congo,  ibid.  Commerce  du 
Pays,  417. 

Sundiva  , Ile  , IX.  6 j. 

Sunio  , Duché  , V.  4. 

Sungay , Langue  des  Negres  , III.  193.  C’cfl 
aulli  le  nom"  de  la  Maifon  Royale  de  Barlâlli , 
ibid. 

Sun  Giku,  plante  à fleurs,  XI.  7tx. 

Surg-tu  , Officier  Chinois,  V.  380. 

Suogu  , animal  - imaginaire  , X.  685. 

£ucguu,  Pûucc  Tanaïc,  VU.  JJ,  J1  cfl  défait 
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avec  fon  Pere,  Î4.II  fe  tient  caché  parmi  fes 
Sujets , Se  un  autre  Prince  , chez  qui  il  fe  réfu- 
gie , lui  fait  couper  la  tctc,  33. 

Sungut-Doriamba,  voy.  Doriamba  ( Sungat  ). 

Sun-kc-fan  , Ville  réduite  , Vil.  9*. 

Sunni , Seéle,  VII.  101.  Les  Sunnis  , cités,  IX.  4. 

Sun-quan-ki , mortel  ennemi  des  Mongols,  VII. 
9». 

Sun-fc  kan , Ville  , VII.  90. 

Sun-fTu-khé,  Général  Chinois , YII.  J9*.  Nom- 
auflî  Junlfikc , 800. 

Sun-thoa.  Village,  V.  338. 

Sunufu,  Village,  V.  J49. 

Suparabu  , Lac  . XIV.  roi. 

Supaca  , lie  , XI.  190. 

Supcrcagocs*(  I.ow  tlicr  ) , meurt  d’une  blcflurca* 
ventre  , III.  y7. 

Supercargo  ,11.  333.  Ce  qu'il  doit  faire  en  arrivant 
à Attira  , IV.  393. 

Super  limons  : Celles  des  Mores  I.  49.  Cérémonie 
fupctlliticufc  des  Moi«s  , 58.  Fatal  effet  de  la 
fupcrflition  , j 13.  Celle  des  banians  , 538. 
Supcillitious  d’un  Pays  du  Japon,  II.  164.  Mé- 
lange de  fupci  Rit  ions  dans  Plie  de  S.  Jean  , 403. 
Supcrflition  des  Femmes  des  Motes,8i9.  Su- 
perflu. des  Mandingos  fur  les  Eclipfes  de  Lune. 
III.  a z a.  Supcrfliitons  des  Negtes  ,113  & 
Juiv.  Ufjyc  fupcilliticux  ,441.  Supcrflition 
des  Negtes  fur  quelques  oifeaux  , 588.  Celle 
des  Habitant  delà  Côte  du  Poivre,  814.  Pra- 
tiques fuperlliticufes  , 639.  Supctflition  des 

Nègres  Se  de  quelques  Euiopécns  , IV.  148. 
Céiémonies  fupeilluicufcs  des  Nègres,  148. 
Cérémonies  funèbres  du  Cap  Cotfe  , 131.  Bons 
eflets  de  fupcrllition  des  Nègres,  164.  Super- 
flttion  des  Habitans  du  Pays  de  Koto  , a 63. 
Celle  au  fujet  des  ferpens  Féiichcs  , 308.  Etran- 
ge cite  1 de  la  lupcilticion  , 310.  Elle  cil  exccf- 
livc  dans  le  Pays  d'Angoy  , 388.  Exemples  de 
fupei Union  , 606.  Supcrflition  des  Hoctcotots  , 
V.  1 60  Supctflition  Religieufe  des  Hottentots, 
173.  Plailantc  fupeiflition  , 149.  Sopcrlli- 
lions  Ch  iuoi  fi  s,  VI.  ijo.  180.  Supcrflition 
du  vent  <Sc  de  l’eau  , 331.  Jufqu'oti  va  la 
fupcrllition  à la  Chine,  33a.  Mcpnfée  par 
les  Millionnaitcs  de  Nan  King.  Celle  d’un 
Gouverneur , ibid.  Origine  d’une  fupcrfliiion 
Idolâtre  , VII.  lai.  Supcrflicions  Tartarcs  , 
138.  Celle  d’un  Khan  Tartaïc  , 181.  Super (li— 
lions  N.llorienncs , x£î.  Celle  des  Tartares 
pour  fes  ma  ndes,  303.  Supcrlliiions  pour  dé- 
couvrir la  deflinec  de  Jenghiz  khan , 3 a*.  Su- 
pctflition  de  quelques  Tarrarcs,  4 ^ B.  Difeouts 
de  l’Empereur  de  la  Chine  fur  les  Supeiflinons, 
populaiics  , 57:.  Supcrflition  populaire,  VIII. 
a 48.  Pratiques  fupcrfliticufes  , IX.  87.  Cruel 
eflct  de  la  fupcrflition  , 70.  Supcrflition  popu- 
laire , 10}.  Autre  qui  regarde  le  tenu  de  la 
mon,  1 1 f . Superllrtion  du  Tonquin  , 117  £ 
fuiv.  Autre*  doue  un  Poxeugai*  témoin , 48  x. 


« 


Digitizef)  by  Google 


TABLE  DES 

Etrange  fnpctflition  , jyj.  Snpcillitions  à l’oc- 
cafion  d’une  Eclipfc  , X.  t6).  Supcrllition  des 
Portugais,  439.  supciltiiions  Japononoife  , J 14. 
Supcrltition  plus  foite  que  l'avarice  , XII.  ioj. 
Supctflition  d’un  Indien,  XIV.  45t.  Supcrlli- 
tion  des  San*  âges  de  I- Amérique  fcpicntrio- 
nalc  pour  les  fiungcs , XV.  31. 

tu-ping  : Planche  de  ta  figure  de  cet  arbre  St  de 
ion  fruit,  VI.  4(6.  Fruit  nommé  Sou-ping  de 
1(01  ir.  qu’on  croit  cire  une  cfpcce  de  Tfc  rfc, 
417. 

Suppera,  Village,  X.  83. 

S uppilotc  , oifeau  , XII.  «17. 

Suprlimcns  : Celui  de  Sfcoty  au  fujee  des  Guan- 
cncs , II.  i4s.  Supp'émcns  de  Marchandifcs 
pour  les  Comptons  , 111.  90.  Supplément  fur 
le  Pays  S:  les  Ufages  de  Scllos  , tiré  de  Batboc . 
il  f.  Supplément  d’eau  fur  un  Bâtiment  de  mer, 

XI.  114. 

Supplices  : Celui  que  VafeodeGama  fait  fouffrir 
a un  More  , I.  jo.  Vue  en  taille  douccdcs  fup- 
pliccs  du  Japon  , II.  1 59.  Crime  & fupplices  du 
Gouverneur  d’un  jeune  Prince  de  Firando  , 1 f S. 
Supliccs  cruels  , IV.  19;.  Supliccdcs  Meuttriers 
au  Pays  de  Juida  , tir.  Supplice  dcdcua  adul- 
térés , ibid.  Celui  des  coupables  au  Pays  de 
Loango  , j 97.  Diverfes  manières  d'adoucir  le 
fupplice  à la  Chine  , de  formalités  dont  il  cil  ac- 
compagné , VI.  4)7.  Trois  fupplices  capitaux  , 

439.  Supplice  des  gens  de  qualité.  Manière  de 
trancher  la  récc  , ibid.  Dilliuélion  de  l’Exécu- 
tcur,  8c  opinion  des  Chinois  fur  ce  fupplice, 

440.  Plufîcurs  fortes  de  tortures,  441.  Suppli- 
ce inventé  par  un  Empctcur  Chinois,  ibid.  Sup- 
plice détruis  Rois,  J71.  Supplices  employés 
pour  faire  palier  un  transfuge  , VIII.  ; a.  ; . Plan- 
che ou  vue  des  fupp.  del’llc  de  Ceylan,  t s 7-  Ri- 
gueur des  fupplices  A:  cruauté  des  Rois,  ibid. 
Loti  de  fupplices  du  Japon,  X.  joj.  Amballa- 
drurs  Portugais  condamnés  au  fupplice,  611. 
Pluficurs  Indiens  innocens  condamnés  au  fup- 
plice , XI.  369.  Circonftanccs  touchantes  de 
de  leur  mort  , ibid.  Supplice  d’un  Capitaine 
Efpagnol  & de  fes  Officiers , XIII.  US.  Suppli- 
ce de  quatre  Rebelles , XIV.  415.  Supplice  des 
Nations  Méridionales  de  la  Nouvelle  France  , 
71  S.  Supplice  des  Pnfonniers  de  guerre , XV. 
f*- 

Suppofuions  établies  fur  des  obfervations , XV. 
a 8 1. 

Suntrtay  , Général  des  Mongols  , VII.  94. 

Surnban  , tanne  , Se  fou  ulagc,  VIII.  i/J. 

Sutabaya,  Place,  IX.  J61. 

Surago,  Village,  II.  19. 

Sutama  , Rivicte,  XIV.  131. 

Suiat , Vrlje  , S.  fa  pofition  r Elle  ell  brûlée  par  An- 
toine de  Silvcvia  Portugais  , I.  rjr.  Incendiée 
de  nouveau  per  Antoine  de  Satdanna  , iji. 

. Les  entrions  de  la  Rivière  de  Sutatc  ravagés 
par  Doits  Jean  de  Caftto  , 107.  Line  liot- 
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te  Angloife  fe  rend  dans  la  Rade  de  Su- 
rate , II.  J1.  L’Amiral  Anglois  reçoit  des 
informations  de  bouche  Se  par  lettres  de  Surate , 
jy.  Grand  nombre  de  Frégates  Marchandes  y 
arrive , 54.  L’Amiral  Anglois  y ell  amufé  par 
le  Gouverneur , ibid.  Conférence  entre  les  Gou- 
verneurs de  Surate  8c  de  Cambaye  8c  l’Amiral 
Anglois  , j j.  Difgracc  du  Gouverneur  de  Surate, 
)7-  Celui  qui  prend  la  place  vifite  la  Flotte  An- 
loife , ibid.  Il  y ell  arreté  8c  enfuire  relâché , j g. 
Latitude  de  la  Rade  de  Surare , ) 9.  Deux  Vaif- 
fcaui  Anglois  cherchent  à pafTer  la  Barre  de  la 
Riv.  de  Surate  , «7.  Etoiles  de  Surate , IV.  6)8. 
Etat  deSurate, 8c  richelîede  quelques  Négocians, 
VIII. 618.  Gouvernem.  du  Mogol  à Surate  ,619. 
Liberté  de  Religion  , ibid.  Etat  de  la  Compa- 
gnie Françoife  a Sutate,  IX.  5.  Planche  de  la 
vue  de  Surate  du  côté  de  la  Rivière  , j.  Beauté 
des  édifices,  6.  Comptoirs  des  Nations  étran- 
gères. La  Ville  de  Surate  pillée  par  un  Avantu- 
ticr , ibid.  Défolation  des  Habitans , 7.  Le  Goo- 
verneur  puni  par  fon  Souverain.  Rematque  fur 
cette  punition  , ibid.  Ouragan  annuel  à Sura- 
te, ij.  Supplément  fur  le  récit  du  pillage  de 
Surate,  K.  Obfervations  particulières  concer- 
nant Surate  , )4.  Finclfe  de  l’or  8c  de  l’argent 
du  Pays , ibid.  Amandes  ametes  qui  y fervent 
de  monnoie  , JJ.  Mefurcs  8c  Poids  de  Sura- 
te. Son  Commerce.  Deux  Gouverneurs  de  Su- 
rate, ibid.  Fallcdu  Gouverneur  Civil , )6.  Son 
Confeil  compofé  de  trois  Officiers.  Paix  Se  fù- 
rcté  qni  régnent  à Sutatc.  Elles  s’étendent  juf- 
tju’aux  Campagnes  voilines,  ibid.  Pelle  terrible 
à Surate,  37.  Renouvellement  de  cette  pelle 
& fes  elTcts  , ibid.  Maladies  ordinaires  à Surate, 
)S.  Remarques  Se  dcfciiption  du  Pays  de  Su- 
rate, ibid.  Liqueurs  de  Surate,  ]p.  Poids  Se 
monnoie  , ibid.  Jardin  de  la  Prineelfe  , prome- 
nade de  Surate  , 40.  Terroir  de  Snrate  , 41. 
Maniéré  dont  on  1'cngrailte,  ibid.  Etat  des  af- 
faires des  Anglois  à Surate , 41.  Orage  qt  i 
tombe  for  les  Europ.  de  Surate,  4).  Origine  de 
l'éiabliflcmcnt  der  François  à Surarc  , 3)], 
Origine  des  Fortifications  de  Surate  X.  49. 
Agrémens  de  la  Rivière,  }8.  Rigueur  de  la 
Douane  , ibid.  Route  de  Su-ate  a Agra  par 
Brampour  Se  Scror.gr , 13.,  Pluficurs  Rivières 
forment  celle,  de  Sutatc , ibid.  Le  viai  nom  de 
Sutatc,  ell  Source,  109. 

Surate  , Ville  , voy.  Sutat, 

Surbaia,  Ville.  Vl(I.  itr.ijy. 

Sutetu  , lieu  , VU.  60). 

Surent. huchin  ( lac  de  ) , VI.  tst. 

Surgcrc  , lie  , nommée  aulfi  Ile  aux  VailTeaux 
XIV.  6)6.  ’ 

S ni . nom  dit  Piètre  des  Hottentots,  V.  17  4. 
Surianamé,  Rivicre,  XIV.  131. 

Surinam,  Se  fa  Colonie  . III.  6.  Rivicre  de  Suri- 
nam, XIV.  3).  Etabliflement  Hollandois  à 
Sut  ma  m,  110.  Infcûes  Se  plantes  de  Surinam, 
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J 17  6-  fuiv.  Cotonier  Je  Surinam,  !i».  Prunier 
de  Surinam,  310.  Vignes  8c  raifin  de  Surinam, 

S 14.  Propriétés  de  leurs  Chenilles , i r 3.  Gran- 
deur extraordinaire  des  Oiangcrs  de  Surinam  , 
518.  Nid  des  Guêpes  de  Surinam  , 3x9. 

Suiinga  , X.  330. 

Surnun  , Ville,  VII.  114. 

Sutmullct , poiiron.1V.  557. 

Sutobay  (Ponde)  IX.  514. 

Suronga  , féjour  de  l’Empereur  du  Japon  II. 
161. 

Mines  d'or  de  Suronga , X.  £$4. 

Sutrey  (Province  de)  XIV.  313. 

SurCegon,  XI.  3 1 4. 

Stiruban  , racine,  & fon  ofagc  , XI.  676. 

Surtiga  , Capitale  d’une  Province  de  même  nom, 
X.  316. 

Surunga , ou  Siusju  , Province  , X.  f JO.  «JJ. 
Su-fan,  Village,  V.  144. 

Sufanc  ( Sainte  ) , Habitation  Françoife  , VIII. 

61 7.  Quartier  de  Sainte  Sufanne  , XI.  607. 
Suidai , en  Ruffic  , VII.  efj. 

Sufequerim  , Village  , IX.  198. 

Suit,  Prince  des  St-faus,  VII.  tî«. 

Sulîam  , Empereur  Japonois  , X.  J4J. 

Su  fi-fa  , Tribunal,  VI.  413. 

Sulima  , Ile,  VI.  14t. 

Su-li-mon  , nom  d'une  porte,  V.  ijt. 
Sufkia-jccn  , Village , V.  5 (o. 

Sufquahanough , (Rivière  de) , XIV.  538. 
Sulfaquas  , Nation , V.  ni.  Situation  du  Pays  & 
qualité  du  teititoire,  in. 

Salles  (Comtéde),  XIV.  J f 9. 

Sufuka,  X.  (49. 

Sufuki , poiflba  , X.  «74  > «7J. 

Sulumcbuka  , poilfon  venimeux  , X.  «7  J. 
Su-ta-tfes,  Peuples  1 Peinture  d’an  de  leur  Am- 
bafladeur,  V.  17)  Se  174. 

Su-tay-lins,  Officiers  de  Juftice,  8c  leur  Tribunal , 
V.  J il. 

Sutdicou-fou  , Ville,  voy.'Su-chcu  ou  Clicwfu. 
Suthenhall , Vallée,  V.  1 1«. 

Sutile,  cfpcce  de  Limon,  XIV.  lit.  Sa  proprié- 
té pour  cuire  les  viandes  , ibid, 

Sutimor,  Ville  , 111.  «1. 

Su-ting  , Commandant  des  Kins  , VII.  89.  Il 
airemblc  une  armée  de  deux  cens  mille  Hom- 
mes , 96. 

Suto  (Port  de  ) , V.  x«. 

Sutlifamme,  Place,  VIII. 407. 

Su- tfyen-hyen  , Ville  , V.  4)7. 

Suttati , aliment , V.  180. 

Sutz  , X.  J 5 o. 

Suugar  ( Promontoires  de  ),  X.  J4«. 

Suvat , Rivière , X.  xoj. 

Suvo,  ouScosju,  Province,  X.  Jf4. 

Su  va,  Dieu  des  Chartcurs  , X.  «xy. 

Suvonada  , nom  d'une  Mer  , X.  498. 

Suvota,  lieu,  X.  «t 7. 

Suykeou,  YiBagn»  XI.  487. 
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Suyr-Jccn  , V.  145. 

Suy-tlui-tfyen  , Village  , V.  343- 

Suzoanganu  , Bourg , 8c  Serment  qu'on  y exige 
des  Portugais,  IX.  401. 

Svan  , Capitaine  Anglois . arrive  8c  s'alTocic  avec 
l'Avanturicr  David,  XI.  331  & fuiv.  Autres 
noms  qu’il  donne  à des  Iles,  374  Je  ; 14.  Cité, 
577  , 580,  ibidb  fuiv.  Rations  qui  le  rebutenc 
8c  propolitions  qu’il  fait  de  paifer  aux  Indes 
Orientales,  391.  Objections  à fes  propolitions, 
39t.  Scs  réponds,  ibid  Cité  , 595  6-  fuiv.  Ses 
premières  mcfurcs  à Mindanao , 400.  Cité,  401. 
ibid.  401.  Révolte  des  A vanturiers  conte  Svan. 
A quelle  occafion , ibid.  Il  cl)  abandonné  de  lur. 
Equipage  avec  trentc-(ix  Hommes,  405. 

Svangans  , Ile  , V.  3 SS. 

Svan-ft-fo,  Ville  qui  contetve  fes  privilèges , V. 

188. 

Svappawara , lien , 8c  fes  Mines , XV.  371. 

Svar,  Vieillard  Anglois  , tnalfacré  par  IcsEfpa- 
gnols,  XI.  3 7 J . 

Svarchoek , Cap  , XV.  Z04. 

Sventzar,  petite  Ile  formée  par  un  Fleuve  XV. 
31  3- 

Sven-wha-cheu  , Ville,  voy.  S «'en  wha -fil. 

Sven-vha-fu,  Ville  conftdérable , 8c  production 
du  Pays,  VI.  3«.  Cirée,  VII.  81,  81.  Situa- 
tion de  cette  Ville,  nommée  auffi  Sven-vha- 
clicu  ,4îo 

Sverts,  bâtir  le  Fort  de  Wedeubourg,  IV.  31. 
Il  s’acquiert  de  l'honneur , 3 5. 

Swi , nom  d’une  cloche  , VI.  40. 

Svinborn  , pointe  d'Ecoffic,  XV.  94. 

Svoja , grand  Village  , X.  499. 

S vota  , Village  où  fc  lait  de  la  porcelaine  du  Ja- 
pon, X.  493. 

Syan-clic-ku  Place , V.  497. 

Syjn-chi  i , Place , V.  497. 

Syaugcliiou  , Ville,  V.  350. 

Syang  kong,  c'cd-a  dirc , Secrétaire  , VI.  70. 

Syang-ning-kong  , Palais , 8c  fa  figuifîcation  , VI. 
19. 

Syang-po-vi,  Général  Chinois,  V 31».  Conven- 
tion de  ce  Général  avec  les  Hollandois  , 8c  re- 
proches qu’il  leur  fait  , 3x9.  Autres  chicanes 
de  ce  Général , 330. 

Syang-yang-fù , Ville , 8c  fa  duration,  VI.  73. 

Syan-fchan  , Ville  8c  petite  Montagne  de  meme 
nom , V.  418. 

Syan-tong-hyong,  ou  Syang-tong-fyang  , Com- 
mandant etc  Gouverneur , V.  307. 

Syau  hya , Livre  Chinois,  VI.  300. 

Syau-lirto,  Place,  VI.  577. 

Syau-tin-que  ; dgnidcation  dcccnom,  VI.  17c. 

Syau-tong-tfyong  , Commaudant  Chinois  , V, 
309. 

Sya-win  , nom  de  petits  Camps,  VII.  1 34. 

Syay-srang,  Ville  , V.  35  t. 

Sybia  t Frère  de  Koxinga  8c  fa  mère  font  appelles 
à Péking,  V.  311. 
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Sybia,  Monarchie  , voy.  H va. 

Sycdck,  Village,  X.  74. 

Sycke  , litre , à'Otticicrs  ou  de  Seigneurs  d'Arra- 
kan  , Xt.  178.  Lear  bizarre  point  d'honneur , 
& leur  figure  , ibid.  * 

Sycomore  , du  Japon  , X.  «0.  Le  faux  Sycomo- 
re , XI.  6}i. 

Sye,  Mont,  V.  540. 

Sye-bon  tok  , ou  Syz-bon-tok,  Général  d'un 
Pays  de  la  Chine , V.  J } 1.  Il  invite  un  Arnbaf- 
fadeur  Holtandois  à dîner.  Préfens  mutuels 
qu'ils  fc  font.  Informations  que  les  Hollandois 
tn  tirent  fur  la  Cour  de  Péking , ibid.  Grâce 
que  ce  Général  demande  à l'Ambafladcur , } J }. 

Sycn-chay,  Infpcâcurs  , VI.  410. 

Sycne,  Ville,  XIII.  <10. 

Sycn-Jin  , petite  ftatue  d'homme  déifié,  VI.  J 14. 

$ycn*men  , ou  Ching-yang-men  , nom  d'une  por- 
te du  Palais  Impérial  de  Péking  , VI.  17. 

Sycn  fing-«'ey,  Place,  V.  }Si. 

Sycn-fvt;  fens  de  ce  mot , VI.  )8y. 

Syen-fyen,  V-  18 y.  , 

Syen-tfay;  ce  que  c’cft  8c  fon  privilège , ^1.  18S. 
Nommé  suffi  Sycu-tfay,  185.  Cérémonies  qui 
fuivent  l élcâiondcs  Sycn  ou  Sycu-tfays , ijo. 

Syen-tfc  , clafle  de  Mandarins  VI.  418. 

Syepu-  tfyn  ; fens  de  ce  mot , VI.  1 1 >. 

Syetaus , autres  nom  des  Kitans , voy.  Tartarcs. 

Sye-tfc  , partie  d’une  pièce  de  Théâtre  , VI.  171. 

Syeu-cheu , Place , V.  4«}.  , 

Syeu-feng,  titre  de  Maître  d'Ecole , 8c  fa  lignifi- 
cation, VI.  186. 

Sycu-tfay , voy.  Sycn  tfay. 

Syguenza  y Gongora  ( Dom  Carlos  de  ) , favant 
Mathématicien  Efpagnol , XII.  447. 

Sy-io-thi  ya,  nom  que  la  Ville  de  Siam  porte  en- 
tre les  Syamois  , IX.  140. 

Sylva  (Bernardin  de  ) .brave  Capitaine  Portugais, 
périt  dans  une  action  , I.  40 }.,  à la  note. 

Sylva  ( Dnm  Daniel  de  ) , Comte  de  Sogno , IV. 
8zi.  Planche  de  la  figure  de  ce  Prince , 61  y. 

Sylva  ( Dom  Dieguede  ) , Efpagnol , commande 
àCufco.XIII.  11  y. 

Sylva  ( Dom  fernando  de  ) , Gentilhomme  Pottu- 
gais,  VIII.  140. 

Sylva  ( Dom  Géronimo  de  ) , Mettre  de  Camp  Ef- 
pagnol  , écrie  des  Lettres  favorables  aux  An- 

f;lois , II.  148. 

va  ( Dom  jean  de)  , Gouverneur  Portugais, 
commande  à Loana  , V.  84. 

Sylva  de  Menczès  ( Antoine  de  ), brûle  une  Ville 
maritime  8c  autres  Places,  I.  1 y ».  Il  trompe 
les  Turcs  , 8c  a paît  à la  levée  du  fiege  de  Diu , 

l(i. 

Sylva  ( Dom  Pedro  de  ) , Commandant  d'un  Vaif- 
feau  Portugais,  IX.  Ijj. 

Sylva-Vandoch,  animal  , III.  J87. 

Sylveira  ( Antoine),  Portugais,  rafe  la  Ville  de 
Surate,  IX.  1. 

Sylveira  ( Georges  ) Portugais  : Belle  action  qu’il 
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fai:  à la  prife  d’une  Ville  , I.  94. 

Sylveira  ( Hcétorde  ),  Portugais,  fc  rend  maître 
de  Dhafar  Ville  forte  fur  la  Côte  d'Arabie,  fie 
réduit  les  Iles  de  Mazua  & de  Dalaka  dans  ta 
Mer  rouge,  I.  118.  Sa  valeur  & la  fortune  lui 
font  obtenir  une  viétoire  complccte  fur  le  Roi 
de  Cambaye,  ijo.  Il  fc  fai  fît  de  Bazaim , Se 
rend  Tana  tributaire  , ibid.  Par  fon  adreife  à 
ménager  les  cfprits  , il  fait  coofcntir  le  Roi 
d'Aden  Se  celui  de  Sacl  à payer  tribut  au  Roi 
de  Portugal , 131.  Il  cft  tue  au  fiege  de  l'Ilc  de 
Beth  , ibid. 

Sylveira,  ( Martin)  Officier  Efpagnol,  XIII.  198.' 

Sylveira,  ou  Sylvetia  ( Dom  Sébaiticn  Lobode  ), 
Commandant  Portugais,  donc  le  Vaiilcau  enfe- 
vclidans  les  Bots,  IX  81. 

Sylveira- Pcrcyra  ( Manuel),  Portugais,  Gouver- 
neur de  S.  Paul , IV.  47 6. 

Sylveito  ( Antonio  ) Paitifant  des  Hollandois , 
VIII.  no. 

Sylvciria  ( Dom , Sec.  ) Portugais  , voy.  Sylveira  , 
ou  Sylveria , Se c. 

Sylvius  ( Æncas  ) , VII.  337. 

Sy-mi-tfc-khaii , Ville  foumife,  VIT.  91. 

Symphonies  : Symphonie  Chinoifc  Si  Mofeovite  , 
VII.  484. 

Syn  ( Paul  ) , voy . Syu  ( Paul  ). 

Synahama  , dards , III.  190. 

Syn-chcu,  Ville,  V.  4-63.  Elle  cil  confidérablc , 
4 8*. 

Syn-kcu  , Ville , V.  48  3. 

Syn-kian-pu,  grand  Village,  V.  363. 

Synk  fyeu  ,•  Ville,  V.  319. 

Syn-kyu-byen  , Ville,  V.  430. 

Syn- Mu  , ou  Syn-Mu-Ten-Oo  , premier  Empereur 
du  Japon, X.  j4i.  Nombre  de  les  Succdleurs,  ib . 

Syong-chi-ning-ing  , titre  de  Kolau  , VI.  411. 

Syong-hang  , titre  d’un  Ko-lau  , VI.  411. 

Syong-tfing,  titre  d’un  Ko-lau,  VI.  41t. 

Syopo,  pomon  , V.  91. 

Syopouzing  , Village  , V.  341* 

Syranakar  , Capitale,  X-  195. 

Syrcnc  de  la  Rivière  de  Zaïre,  V.  93.  Sa  chair 
rciïcmble  à celle  du  Pote.  Scs  différens  noms. 
Comment  les  Pécheurs  la  prennent , ibid.  Figu- 
re de  ce  poiflon  femme,  10 j.  Sirènes  du  Royau- 
me de  Macailar,  X.  46t. 

Syrie  , grande  Province  où  le  CafTé  palfc , X.  303  . 

Syrîga , Ville  , X.  6g  i. 

Syringa  , arbrilleau,  XI.  711. 

Syro- Macédoine  t VII.  43. 

Syrpera  , forte  de  Monnoie  , VII.  169. 

Syu  ( Paul  Kolau  Chinois  , converti  , VI.  Jrfo. 
Répu Tentation  que  ce  Docteur  Chinois , nom- 
me aulïî  Paul-Syn , fait  aux  Mandarins , 44?. 

Syu  cheu  , Ville  , voy.  Chan*chcu. 

Syun-fu  , titre  , VI.  414. 

Syun-ho,  Vifitcur,  VI.  410. 

Syverfon  (Cornélius)  , Capitaine  de  Vaifîcaux 
Hoiiaudois , Hoounc  fans  cfpric , ruine  U corn- 
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mcrcc  d’amitié  à Bantam»  I.  438.  La  groflïcrcté 
de  Ton  caractère  caulc  plulicurs  combats  entre 
fes  gens  te  les  Anglois , 44). 

Syz-bon  tok , voy.  Syc-bon-tok. 

T 

T A : Tours  qui  porte  ce  nom,  V.  450.  Ar- 
bre appcllé  Ta,  ou  Sa  3c  Tsja,  XI.  703. 
Taabi , arbre  , XI.  7*o* 

Taa-chan-pu  , Place  , V.  483. 

.Taal-nor  , Etang  ou  Lac  falé,  rempli  de  Poi/Ton  , 
VII.  47«. 

Taamo-Sjibatra,  arbrifleau,  XI.  710. 

Taatchio  ou  Taatchiou  , Ville , voy.  Ta-ebu. 
Taato , X.  549. 

Taba , ou  Taba-Scyle , ou  bien  Tabo-Seyle , Roi 
de  la  Côte  du  poivre  , III.  414. 

Tabac  : Celui  du  Sénégal  , III.  i4i.  Celui  delà 
Côte  d’or,  IV.  an.  Tabac  de  la  Chine,  VI. 
480.  On  en  fume  beaucoup  dans  la  Corée,  né. 
4%  Tabac  des  Indes  Orientales,  XI.  677.  YvrclTe 
de  Tabac  , XII.  ixo.  Origine  du  nom  de  tabac, 
ibid.  Ulagc  que  les  Fcm.  de  Lima  font  du  tabac, 
XIII.  î jo.  Tabac  du  Pays  de  Flfthrae  de  l'A- 
mérique , XIV.  ni.  Commerce  du  tabac  de 
Virginie  , 481.  Capitation  en  tabac  , 499.  Ta- 
bac des  Antilles  3c  fes  différentes  cfpcccs  , XV. 
691.  Culture  du  tabac  , 694.  Figure  de  la  fa- 
brique du  tabac  te  fes  préparations  , 697.  Ob- 
lervations  fur  des  profits  négligés  , 494.  Impor- 
tances des  Plantations  du  tabac,  697, 

Tabaco  , Üc  , fie  fes  agrémens  , XI.  5 66. 

Tabago  , lie  fans  Habitans  , XIV.  37*  • 404. 
Tabakomba  , arbre  , III.  i4y. 

Tabalota  : Forr  Hollandois  proche  cette  Ville, 
IL  ijo.  Origine  des  Habitans  les  meilleurs 
foldacs  des  Iles  Nloluqucs , ibid. 

Tabanc , IL  141. 

Tabano , lieu  où  les  Anglois  font  appellés  par  les 
Nègres,  I.  zyt. 

Tabanque  , nom  de  Douane  , IX.  1 3 8. 

Tabas  , Ville,  VII.  403. 

Tabafeo,  Village, St  fa  prife  parles  Erpag.  XI.  y j 9 . 
Carte  de  la  Province  de  Tabafeo,  0cc.XIl.14t. 
La  Vilk  de  Tabafeo  forcée,  îéi.  Province  de 
Tabafeo  , 414.  Cette  Province  cft  la  fixicmcdc 
l’Audience  de  Mexico  , 4*  y.  Nommée  aulfi 
Nueftra  Signoradcla  Visoria.  Rivière  de  Ta- 
bafeo. Ile  de  Tabafeo,  ibid . Poivre  de  Tabaf- 
eo, éij. 

Tabasket  ; ce  que  ce  root  lignifie  , III.  109. 

Tabaxir,  forte  de  jus  , VIII.  1 5 z te  151.  C’eftun 
fucre  infipidc  ,417. 

Tabayas,  Province  , voy.  Calilaia. 

Tabazik  , Général  Mongol,  VII.  4y. 

Taben  , Territoire  , voy.  Tabeu. 

Tabeu,  territoire  & fa  produdion  , IV.  30.  C’eft 
un  des  Pays  intérieurs  de  la  Côte  d’or  , 87.  Si- 
tuation de  Tabeu  ou  Taben  , 84. 
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Tabillola,  Fort,  VIII.  371.  Sa fittlâtîo’n , ibl£% 
Tabin , Cap  XI.  y.  XV.  107. 

Tabis  , tafetas  de  couleur  variable , III.  30 4. 
Tabites,  Rivière,  I.  11. 

Tablas  (Ifla  de).  Ile,  une  des  Philippines,  X. 
?77.  195  - 

Table  ( Montagne  de  la)  : Pourquoi  ainfi  nom- 
mée,!. 384.  Baie  de  la  Table , V.  1 1 1.  Carte 
de  la  Baie  de  la  Table  5t  Rade  du  Cap  de  Bon- 
ne-Efpérance  , ut.  Beauté  3c  fertilité  de  la 
Montagne  de  la  Table  nommée  autrement  Ta- 
voa  de  Cabo.  Singularité  de  cette  Montagne  , 
ibid.  Lieu  d’obfcrvation  cnrre  cette  Montagne 
3c  celle  de  Lion,  ni.  Deux  Jefuites  montent  tur 
la  fameufe  Montagne  de  la  Table  , IX.  181. 
Voyage  de  trois  Hollandois  fur  la  Montagne  de 
la  Table  , XI.  313  3c  11 4.  Montagne  nommée 
Table  de  Roland  , XIV.  7t4. 
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DétaiL  géographique  du  Voyage  de  Solyman 
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1446*  fuiv.  Son  retour  à Suez  ,1546*  fuiv . Ta- 
ble des  Latitudes  obfcrvées  par  Dom  Jean  do 
Caftro  dans  le  Voyage  d’Etienne  de  Gama  de 
Goaà  Suez  , 100.  Table  des  Longitudes  de  la 
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ou  Mer  rouge,  toi.  Table  des  Latitudes  ob- 
fervées  dans  le  fécond  Voyage  en  Guinée  par  le 
Capitaine  Jean  Lok,  118.  Latitudes  obfcrvées 
dans  le  premier  Voyage  de  Guillaume  Tovtfon 
à la  Côte  de  Guinée  , 141.  Latitudes  obfcrvées 
dans  le  Voyage  du  Pilote  Davis  aux  Indes 
Orienrales,  379.  Variation,  401.  Latitudes  te 
variations  obfcrvées  dans  un  voyage  de  Ban- 
tam à Banda,  413*  Table  de  portions  de  lieux 
dans  le  Voyage  du  Chevalier  Edouard  Michcl- 
burne  à Bantam  , 441.  Latitudes  des  lieux  dans 
le  Voyage  du  Capitaine  William  Kecling  à Ban- 
tam & a Banda,  yoy.  Latitudes  des  lieux  dans 
un  Voyage  du  Capitaine  MiJdlccon  à Bantam 
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rouge  à Surate  , II.  44.  Latitudes  obfcrvées  par 
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7 y#  Vocabulaire  Jalof  3c  Fouli , 19 y.  Nom- 
bres Jalof  3c  Fouli , 199.  Vocabulaire  Mandin- 
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principales  Places  depuis  Urgenz  à Boghar  en  Tudo,  <31. 

Tome  XVI.  qqqq 
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Tabo-Dune  , Place  : A quoi  elle  cil  remarquable , 

111.  6i6. 

Taboga  ( Ile  de  ) , XIII.  40. 

Tabogillc  , petite  lie  , XI.  367* 

Tabolola , Fort  Hollandois , II.  1 44. 

Tobona,  Ville  : Cruauté  que  Mcnczcs  Général 
Portugais  y exerce  contre  trois  pcrfonucs  de  dif- 
tinélion,  I.  1 $0. 

Tabora,  Rocher,  IV.  5;.  Sign.  G.  Ce  rocher 
appcllé  aufli  Tabra,  161. 

Taborda  ( Louis  ),  Portugais  fait  naufrage,  IX. 
449, 

Taborda  ( Mem  ) , Portugais  , IX.  587.  Cité, 
ibid.  3 8 S. 

Taboucourou  , Fleuve  du  Brcfil,  XIV.  246. 

T a boula,  Fort  Efpagno! , VIII.  373. 

Tabouret  , plante,  XI.  718. 

Tabra  , roener , voy.  Tabora. 

Tabrouba  , fruit,  & fes  effets  , XIV.  527. 

Tabukto  , Village,  X.  493. 

Tacama  , Place , XIII.  jif. 

Tacatalpo , Bourgade,  XII.  447. 

Taeday  , Général  de  Jcnghizkhan  , VII,  fi. 

Ta-cha  , Village,  V.  334. 

Ta  cha  kyang , Place,  VL  314. 

Taclurd , Père  Jétùitc , V.  1 1 1 . Erreurs  qui  lui  font 
attiibuécs.  115  & 1 16.  Autre  erreur  attribuée  à 
ce  Jéfuite , 1 18.  Scs  obfcrvations  . 1 16.  Erreur 
qui  lui  cil  reprochée,  133.  Cité,  139,  i4f  , 
1 5 1.  Témoignage  du  Porc  Tachard  , 194.  Cite, 
198 , 410,  411.  Cité  , VI.  363.  Voyage  de  ce 
Père , nomme  Gui  Tachard  , à Siam  , IX.  ri4. 
Occafion  & motifs  de  ce  voyage,  ibid.  Dépare 
de  Brcll , il  y.  Arrivée  au  Cap  de  Bonnc-Efpé- 
119.  Mal-entendu  pour  le  Salut,  ibid. 
Dirtmilté*  de  la  route  depuis  le  Cap  de  Bonne- 
Efpéiance  jufqu'à  ITIc  de  Java  ,13t.  Hardicflc 
avec  laquelle  le  Pere  Tachard  & un  de  fes  Com- 
pagnons rendent  vilîtc  au  Général  «le  Batavia  , 
lia.  Maifon où  il  trouvent  le  Pere  Fuciti,  133. 
Cet  Auteur  ell  envoyé  à la  Ville  Capitale  de 
S’am  , 1 19>  Scs  diverfes  obfcrvations  fur  la 
route , ibid.  Il  arrive  à Bancok , 140.  Il  ent:e 
.à  Siam,  ibid.  Il  vifîte  le  Palais  dcfync à l'Am- 
balladcur  François,  141.  Faveurs  dont  le  Roi  de 
Siam  Chancre,  158.  Dernière  fête  où  cet  Au- 
teur aflillc,  139.  Son  entretien  avec  les  Pères 
Suarez  & Fuciti  fur  les  injuiliecs  qu'on  fait  aux 
Jefuircs , ibid . Départ  de  Siam  , 160.  Préfent  fait 
à cet  Auteur  , ibid.  Combien  il  fe  loue  des  Hol- 
landois , 16 1.  Scs.  rcma'q  :cs  fur  fa  route  , ibid. 
On  renvoie  au  Pere  Tachard  pour  Us  articles 
u'il  a traités,  168.  Ce  Pere  n cfl  pas  informé 
es  préfens  du  Roi  de  Siam  .ibid.  Second  Voya- 
c du  Pere  Tachard  aux  Indes  , 174.  Motifs 
c ce  fécond  Voyage.  Ce  Pere  favorifé  du  Roi , 
ibid.  Plante  curiculc  que  l’Auteur  fait  deffinerj 
181  L’Aurcur  cfl  détaché  pour  précéder  l’El"- 
cadrc , 183.  Il  defeend  dans  une  Chaloupe  à 
Pulo-Timon.  Ce  qu’il  y voit.  Il  cfl  r appcllé  fans 
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avoir  pu  prendre  des  rafraichilîcment  ; ibid 
Le  Pere  Tachard  envoyé  à la  Cour  de  Siam  , 
194.  Changcmcmcnt  depuis  fon  premier  voya- 
ge. Il  fe  rend  à Siam  & veut  fe  rendre  à Louvo, 
I9f*  Pourquoi  il  cil  arrété^en  chemin,  196. 

II  cil  abandonne  de  tous  fes  Rameurs.  Il  tâche 

en  vain  de  les  ralTurcr.  Accueil  que  le  Seigneur 
Confiance  lui  fait,  ibid.  Prérogative  dour  Le 
Roi  de  Siam  l’honorc , 100.  Kaifon  qui  fait 
retourner  l'Auteur  en  France,  208.  Ses  Com- 
miflîons , 209.  Ce  qu'il  die  au  Roi  de  Siam  en 
le  quittant , ibid.  VaifTeau  qu’il  trouve  au  Cap 
de  Bonne- Efpérance  , 210.  Ce  qu’il  apprend 
à ceux  qui  ne  connoilfent  pas  la  Mer  au  fujet 
de  la  Sonde  , ibid.  & it  (.  Arrivée  à Br  cfl,  ibid . 
On  veut  le  traiter  en  Miniilre  de  Siam  : Sa  rao- 
dcflic.  Il  fe  repd  à Vcrfaillcs.  Il  fait  le  voyage 
de  Rome  avec  trois  Mandarins  Siamois  avant 
l'Audience  du  Roi , ibid.  Comment  il  harangue 
le  Pape  , 113.  Traduélion  qu’il  donne  d’iftre 
Relation  Siamoife  , 1 17.  Cité  , 136,  147,260. 
Ce  qu'il  rapporte  touchant  la  Religion  des  Sia- 
mois, 193  6»  fuiv.  Le  Pere  Tachard  penfe  à 
forrer  la  Foi  dans  le  Carnate , 309,  Cette 

entreprife  commencée  par  le  P^  Mauduit  , 
ib  J.  Cité  ,310,311,312.  487.  • 

Ta-chau-teu  , Place  , V.  483. 

Taches,  Peuples,  VIL  84. 

Ta  chcu,  ou  U-kyav  , Ville,  V.  162.  Beauté  de 
la  plaine  de  Ta-chcu  & forme  des  maifons  du 
Pays , 440. 

Tachiampou  , Village  , XI.  489. 

Tachin,  Pays,  VIL  386. 

Ta  ching-kyen,  titre  d’un  Palais  j fa  lignification  , 
VI.  303. 

Tachin  ho,  Rivière,  VI.  81. 

Ta  chin  quan  , Ville  , VIL  136. 

Tachmasou  Shah  thamysh  , Prince  *,  VII.  119- 

T^-chu  , ou  Taarchio  ou  bien  Taatchiou , Ville  > 
& fa  deferiptu  n , V.  349- 

Ta-chui  keti  , Place , VIII.  3. 

Tacite,  cité , XV.  323. 

Tackc,  rofeau  : voy.  Tfiku. 

Tackeflfima  , Place  , VIII.  406. 

Tacoamioucn  , Lac , XIV.  636. 

Tacon  , forte  de  Voiture  , VIII.  37  * * 

Tacouon  , Place  , XI.  joi. 

Taeourou  , titre  de  NoblcfTc,  VIII.  230. 

Taétravan  , cfpccc  de  Trône , fur  lequel  le  grand 
Mogol  fe  fait  porter  par  des  Hommes  , X.  99. 

Tacuba, Place, XI.  f4f.  Citée, XII. 3 9S  &fuiv. 417. 

Tacubaja  , Place,  XII.  427. 

Tacuini,  tablettes  qtmrées  , Vil.  339. 

Tacuyo  , Province  , XIV.  393. 

Tade  , Curage  , Poivre  d’eau,  ou  Rio,  nom  d'une 
plante , XI.  717. 

Tadiane  , petite  Ville,  VI.  fil. 

Tadic,  Col  ou  partage , XI.  308. 

Tado  , X.  j 16. 

Tadourtac,  lieu,  XIV.  591» Pon de Tadouffac, 69t. 
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Tâdfu,  efpece  de  furcau  , XI.  696. 

Tacl,  forte  de  poids,  II.  1 86.  C'eft  aufli  une 
pigee  de  monooic  , IX.  499. 

Tacl- pi,  efpece  de  rat,  peaui  de  ces  petits 
animaux,  VI.  60}. 

T acta  (Iles  de),  V-  989. 

Tatafoa  , Ville  Capit.  d’une  des  Iles  Moluques  où 
les  Holland,  ont  un  Fore  du  meme  nom  , II.  14 9- 

Tafali , Riviete  , II.  591. 

Tafahfga,  Ville  cél.  par  fon  commerce,  IL  4 9** 
Bruc  arrive  à ce  Village,  <14.  Mofquéc  de  ce 
lieu , ibid.. 

Tafara  , herbe  & fa  vertu  , VIII.  617. 

Taffafal,  Place  prife  par  les  Hollandoi»,  II.  i8t. 

Tftfafo  , Fort,  VIII.  971.  Sa  fituation  , ibid.  Dé- 
fenfes  de  ce  Fore,  $84.  Il  cft  attaqué.  Il  cft  pris 
d’aflaut.  Sort  de  lagarnifon , ibid. 

TafFet , Village  , X.  8f. 

Taffio  , petite  l^urfe  pour  le  tabac  , III.  ixj. 

Tafo  , Pays  , voy.  Tafu. 

Tafou,  Pays , dont  les  Mines  d'or  vantées  , IV.  8 y* 

Tafey  , ou  Tynde  , Rivière  , X y 8. 

Tafu,  Pays,  IV.  99.  Nommé  aufli  Tafo,  94. 
Or  de  la  Montagne  de  Tafu , 114. 

Tafur,  Lieutenant  Efpagnol,  XIII.  41  8r  45. 

Tagales  , .anciens  Habitans  des  Philippines , X. 
$67.  Langues  des  Tagales  , ibid.  D’ou  ce  Peu- 
ple forti,  9 78.  Ces  Peuples  ont  des  queues  , 39 1 • 

Tagapota  , Ile,  XI.  514. 

Tagara  Kinfo  , ou  Sdro.  Moutardier,  XI.  705. 

Tagaratha,  III.  571. 

Tagari  , racine  & fon  ufage  , VIII.  155.  Pro- 
priété de  cette  Drogue  , XI.  676. 

Tagaril , Roi  4c  Bantam , IX.  477. 

Tagaris , Peuples  Indiens,  XI V.  19. 

Tage  , Ville,  & (a  defeript. , X.  &91.  Grand  pont 
de  pierre  fur  le  Fleuve  nommé  Tage  , XI.  5 J6. 

Tagera  , plante  , & fes  vertus  , XL  668. 

Taggal,  Ville  , VIII.  19S. 

Tagima  ( Détroit  de)  VIII.  J44« 

Tagiputu,  Canal  ou  Bras  de  Riviete,  XIII.  984. 

Tago  , nom  d’on  préfent  , IL  4 91.  Diftrift  de  ce 
nom  , X.  y j 1. 

Tagora  , Ville  d'Afrique  , X.  18  y.  Lettre  que  le 
Roi  écrit  aux  François , ibid.  Danger  de  la  Baie 
de  Tagora,  186. 

Tagrim  , Cap  , III.  191, 199*  Baie  fpacieufe for- 
mée par  ce  Cap  3c  celui  de  laVega,i47.Il  cft  aufli 
nommé  Lcdo , ibid.  On  donne  ce  nom  a la  Ri- 
vière de  Sierra  Lcona,  148.  CapTangrim , J 69, 

Tagrin  , Rivicrc  , voy.  Sierra-Lcona. 

Tagualo,  XIII.  477. 

Taguan  , cfpccc  de  Chat  allé , X.  410. 

Taguba , Femme  du  Pays  de  Sukkandi , & fa  Fille , 
III.  î7i  bfuiv. 

Taguefehua , voy.'  Taquefehua. 

Taguima,X.  9 9 y.  C’eft  une  des  Iles  Philippe*,  977. 

Tagum  Mafia,  pièce  de  monnoie  , VIII.  j 9). 

Taguris  ou  Tuguris  , Peuples  , voy.  Tartares. 

Tagutû,  voy.  Mandai ins. 
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Tagufo , Cap,  X.  S 91. 

Taewang-fuang,  Village,  V.  jjo. 

Xalian-nor , Etang  fort  grand  , VU.  47 J. 

Tahbokf,  X.  549. 

Taho,  Village,  III.  <16.  Belle  Rivière  appellée 
Ta’  ho,  qui  porte  aufli  le  uom  de  Hu  mon  , Se 
pourquoi,  VI.  96.  Elle  Te  nomme  encore  Yan- 
gho  , VII.  4 18.  Ses  débordement,  ibid. 

Ta  bo  chang,  Supérieure  de  Bonzes,  VI.  jji. 

Tahoua  , clpcce  de  Perroquets,  XIV.  I4x. 

Tahuglanlrs,  Peuple,  XIV.  714. 

Ta  hui  ; lignification  de  ce  mot , VI.  579. 

Ta-hyo, titre  d’un  Palais, & fa  lignification, VI.  J 0 î . 

Ta-hyo-tfe,  litre,  VI.  19). 

Tai  , nom  que  les  Siamois  fc  donnent , IX.  140. 
Poiflon  1res  rare  de  ce  uom  , St  à qui  confacré, 
X.  419.  Ce  poiflon  nommé  aufli  SteenBraef- 
fem , 4744 

Taiba  ( maraisde) , IX.  11. 

Taiefle,  grande  Ville  , VIII.  4j8. 

Taiguillcu , petit  Village  , IX.  J48. 

Tai-ho,  petite  Riviete,  VIII.  10. 

Taiki , voy.  Tayki. 

Tailleurs:  Ceux  des  Hottentots,  V.  17t. 

Tailur , petite  Ville,  X.  51  J. 

Taimins  , Peuples,  VIII.  J. 

Tain-fu  , Royaume  , VU.  519. 

Tai  ouan,  Ile  , voy.  Formofa,  Baie  , ou  Sic. 

Taipa , matières  dont  une  muraille  compoféc  , 
VIII.  j 19.  • 

Tai-puffé  ( Tribunal  de  ) , VIII.  17. 

Tairagi , poiflon  à Coquille  , X.  478. 

Taifero,  grand  Village  , X.  X?4- 

Taisju  , Ile  , voy.  Tfuflima. 

Tai-tong-fii  , VII.  619.  Pont  de  Tai-tong-fu , 
VIII.  j. 

Tai-yai  , titre  de  Grands  Seigneurs,  IX.  14t. 

Ta-i-yucn,  Tribunal,  VI.  4x4. 

Tajahug,  Fleuve,  XIV.  rot. 

Tajampurc , lieu , Se  la  Mine  de  Diamans,IX.;44. 

Tajaoba,  plante,  XIV.  jri. 

Ta-Jaflou  , efpece  de  Sanglier,  XIV.  190. 

Tajc-Mchal , Princefle  , X.  100. 

Tajiks , Peuples , VII.  4f . Cette  Nation  cft  fort 
Ample,  44.  voy.  Bukkaiic. 

T4j in  , grand  Officier,  V.  y j<ï.  Ciré,  JÎ7,  J)8. 
Explications  exigées  par  le  Ta-jin , 1 1 9.  Le  Ta- 
iin  précédé  Mezza-Barba , 540.  Il  faifit  au  col- 
lée le  Légat  Mezza-Barba,  y y | Se  JJ4.  Ce  titre 
donné  au  Père  Verbieft  , VI.  184.  Incertitude 
des  TajiDS , VII.  494.  Les  Jéfuites  confultésan 
Confeil  desTajins  , 497.  Crainte  des  Tajins  , 
ibid.  Préfens  mutuels  des  Tajins  Se  des  Princes 
Kalkas  .VIII.  44. 

Tajipuru  , bras  de  l’Amazone,  XIV.  44. 

Tajoda  , X.  JJ4- 

Tak  , Rivicrc,  X.  1 y y- 

Taka  , Tribu  de  Turcomans,  VII.  1J4.  Diftiift 
de  ce  nom,  X.  5 y f . Autres  diftriéts  appcllés 
Taka,  ibid.  jjj , j j 4.  Poiflon  de  ce  nom,  47J. 

qqqqij 


Digitized  by  Google 


67  6 TABLE  DES 

Takagufo,  X.  ff). 

Takaij,  X.  ffl. 

Taka-Jama  , ou  Taka-Boko  ,‘Ile,  X.  J 34.  Nom- 
mée auflî  Papcnbcrg,  ibid, 

Takaki.X.  fjj. 

Takakida  , X.  ffu 
Takaku , X.  ff 5. 

Takamija  , X.  f 54. 

Takainine , écrit  une  Lettre  de  fa  main , X.  5 19. 
Takind,  X.  549. 

Tak.me,  X.  ; $1. 

Takang  , Tyran  , VI.  fC 6. 

Takanotnakuia , Oreiller  du  Polype,  X.  676, 
Takaragai,  nacic  de  perles,  X.  611. 

Takitango , ou  Tako'ani , petite  Ville  , X.  joi. 
Tak.vh,  Prince,  VII.  150.  Nomme  aulli  Vighis , 
*41. 

• Takaflîma  , X.  f jt. 

Tak.uo,  X.  ffo. 

Takatta,  X.  334. 

T.ikcno,  X.  y 34. 

Taki , X.  f49  » f jr,  f 33.  Champignon  nommé 
Taki  t autrement  Tan , XI.  70 6. 

Ta  kia  ken,  ou  Taki  haptcliil-angha,  Détroit  de 
Montagnes,  VIII.  33. 

Takiaurcn  , Village  , XI.  489, 

Taki  hapcchil  augha,  Détroit,  voy,  Ta*kia-kcu. 
T.»  ki-kyen  , V.  447. 

Takk  ou  Tayowan  , X.  4io. 

Tak  kcu-da,  Ile,  V.  $91» 

Tako, étoile  de  Mer,  qui  11e  fe  mange  point, X 676. 
Takocl  , beau  bois  de  tciuture  , IV.  433. 
Takokame  ou  Tatc ko  me  , poilTon  , voy.  Kamc. 
Tnkol , forte  de  bois  rouge  , V.  j 1. 

Takolla  : Onguent  compolé  de  poudre  de  Takol- 
la,  IV.  64!. 

Takorari  , lieu  célèbre  pour  la  fabrique  des  Ca- 
nots, IV.  119. 

Takoray , Place  dont  les  François  ont  etc  les  Maî- 
tres , III.  333.  Sa  (nuation  , jji.  Ruine  d*un 
Fort  François  à Takoray,  ibid. 

Takou , certain  gtain  qui  fert  à pefer  l’or , I V.  1 j 1. 
Takrama  , ou  Kicma , lieu  où  tes  Prufiens  ont  un 
Comptoir,  IV.  10.  Fort  Pruflîcn  à ce  Village , 1 3, 
Takrins  - Tribu  de  ce  Peuple,  VII.  46. 
Taktacalah  , quartier  de  Conllantinoplc , X.  J03. 
Takco  , Ville,  XI.  49»- 
Takufitfu  , ouToraigufa,  plante,  XI.  718. 
Takuma,  X.  335. 

Takura-K  .ku,  nom  d'Ofticc , X.  371. 

T .ijcus  , pièce  de  monnoic  III.  418. 

Takvim-al  Boldan, titre  d’une  Géographie, I.200. 
Ta-kya,  Concubine  favorite  d’un  Empereur  de  la 
Chine,  lui  fait  inventer  un  luppltcc  batbarc , 

VI.  44i. 

T.a-kyang,  Riviere,  voy.  Kyang.Ta  Kyang'nom 
d une  entrée  du  Porc  de  Tay-M'an  , VI.  38. 
Talacoan  , Ville  , IX.  1*9. 

Talagrcpo  , nom  de  Solitaires,  IX.  J97, 

Talao  pulak,  lieu,  VII.  $94, 
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Talapat  , Parofo!  Siamois  quî  a donné  le  nom 
aux  Talapoints  , IX.  177. 

Talnpicor  ( Goua  ) , Souverain  Pontife  , IX.  ^14.' 

Talapoin  , nom  des  Piètres  de  Siam  , V.iiî.  Let 
Talapoins  Prêtres  de  Fo , VI.  318.  Cérémonie 
funébic  d’un  Talapoin  , IX.  147.  Révciics  des 
Talapoins  furies  Eclipfcs  de  Lune,  138.  Dé- 
votion de  ces  Moines  , iyi.  Explications  titées 
d'un  Talapoin  , 19).  Piicrcs  des  Talapoins  pour 
le  Roi  de  Siam  , 108.  Les  Siamois  commencent, 
tous,  leurs  études  par  être  T aîapoins , i4i.  Oii- 

* ginc  du  nom  de  Talapoiu  , 177.  Les  Talapoins 
nommés  aulli  Tch  ion-cou  , ibid.  planche  ou  vue 
d'un  Couvent  de  Talapoins,  i8f.  Foi  me  des 
Couvens  de  Talapoins  , 187.  Talapouines.  Eiv- 
fansTahpoins./é.Üupciicurs  des*  ouvensde  Ta- 
lapoins , 188.  Conjeéturcs  fur  ces  Supérieurs. 
Leur  dillindion.  Faveurs  qu'ils  reçoivent  du 
Roi.  Efprit  des  Talapoins,  \Pid.  Deux  forte* 
de  Talapoins,  189.  Leurs  Prédications.  Leur 
Carême.  Leurs  veilles  dans  les  champs,  ibid. 
On  les  croit  rcfpcdés  des  béccs  féroces  , 190. 
Leur  Habit.  Comment  ils  fe  rafenc,  ibid.  Ô£- 
fiandcs  qui  fe  font  aux  Temples,  191.  Cérémo- 
nie de  laver  les  pcifonnes  qu'on  rcfpcde.  Ordre 
du  jour  dans  les  Couvens  des  Talapoins,  ibid . 
Efeiaves  fie  Valets  des  Couvens.,  191.  Com- 
ment on  reçoit  les  Talapoins.  Réception  des 
Talapouincs,  ibid.  Elections  fie  fondations,  193. 
Talapoins  , du  Pégu  , 369. 

Talapulak  , lieu  , VIII.  11. 

Tabqucou  , Ville,  IX.  139. 

Talas  , Rivière,  VII.  13.  14.  Place  de  ce  nom,2)8. 

Talath  , Ville  , VII.  38.  Rivière  ^lc  ce  nom,  4^. 
Cette  Rivière  nommée  aulli  Tatazfic  Arjc  , 141. 

Talas  muren  , Rivière  , VIL  217. 

Talafla,  plante  , & fes  vertus  , XI.  66 8.  v.  Talaflc. 

T.il;  lie  , ouLaladc,  herbe,  VIII.  153.  Ccll  la 
meme  que  le  TalalTa  , XI.  <-47. 

Talat  Cauu,  Village  , IX.  104. 

Ta-lau-ya,  titre,  V.*  32 f.  Admiration  d'un  Ta- 
lau-ya  pour  les  Hollandois,  3 41  .‘Civilité  qu’un 
Ta  lau  ya  fait  à un  Arr.bafladeur  Hoilandois  , 
330.  GéuéioJîté  d'un  Ta  lau  ya  , 3*2.  Un  Ta- 
lau  ya  ne  fait  point  de  téponlc  a une  flatterie  , 
des  Hoilandois,  164. 

Ta-lau-ya-tfirc  fyu  jfignificat.  de  ce  mot , VI.  140. 

Talavcra,  Ville,  renommée  , XI,  554.  Citée, 
XIII.  321. 

Talavcra  ( Bernardin  ) , échapé  de  Prifon  , XII. 
IJ7-  Il  met  Ojcda  dans  les  fers  , 158.  Talavcra 
condamné  à mort,  139. 

Talavcra  ( Hernandde),  Confcfîcut  de  la  Reine 
d’Efpagnc , XII.  f. 

Talay  , Lac  , Voy.  Paykal. 

Talay-  kan  , Roi  du  Tibet  cft'défait  fie  périt  dans 
un  combat , VII.  119. 

Tal  Biram  ( Hamel  ) Prince  qui  fe  fait  nommer 
Roi  de  Kayor  fie  de  Baol  ou  de  Jain  , III.  403. 

Talbot  , Capitaine  d'une  ïiégatc  Angloifc,  atca* 
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que  des  Frégates  Françoifes,  XIII.  619 , In* 
digne  conduite  de  ce  Capitaine  ,631. 

Talc,  VI.  44.  Propriété  de  ce  minéral  , 157. 
Pierres  de  talc,  VII.  5 89. 

Talcagucna,  enfoncement  , XI.  3A3. 

Talcaquana  , lieu  , XIII.  4*5. 

Talc  , Village  , X.  39 1. 

Talcva  , Oilcau  de  Rivière,  VIII.  6c 4. 

Talichere , lieu  , nommé  malmenant  Tilfery  , IX. 
JOf. 

Taliir-Kara  , grand  aibrc,  & fes  vertus , XI.  6(.  8, 

Ta  lin  ho,  Rivière , VI.  58e. 

Talion  : La  loi  du  talion  fore  en  ufage  au  Pays  de 
Juida,  IV.  J 14. 

Talipot , voy.  Tallipos. 

Talkan , Ville,  VIL  93. 110. 

Talkc,Ile,X.  34t. 

Ta!  khan.  Place , VII.  64.  Ville  de  Ttlkhan,  413. 

Tallcncr,  Place,  X.  133. 

Tallipos,  VIII.  308.  Feuilles  de  Talipot  qui  fer- 
vent de  tente  , 319.  Proptiétés  de  Faibre  Talli- 
pot , 340.  Planche  ou  vûc  dcsChingulais  à cou- 
verts de  la  pluie  fous  la  feuille  de  Talipot,  541. 
Tallou  , Ville , X.  4*4- 

Talon  ( Narion  du  ; , & du  Sable  , XIV.  487* 

Talon  ) Intendant  de  la  Nouvelle  France, 
XIV.  4o8.  Cité,  409.  Talon  le  jeune,  6 10. 
Soit  des  Fils  de  Talon  , 61  j & 6x4. 

Talon  de  Bagnon  , écueil  , voy.  Bagnon. 

Ta'.payana  , & les  Mines  d'argent,  XII.  648. 

Talpuiaga , Mine  célèbre  , XII.  648. 

Tallcnghc,  Ville,  X.  84. 

Ta-lu,Lac  fcché,Vl.  303. 

Tarn,  efpeccdc  pâte,  VII.  18  J. 

Tama  , X.  y 30. 

Tamaca  , gomme,  voy.  Tamacha. 

Tainacara,  bourgade , XIV.  18J. 

Tamacha  ( gomme  de)  VIII.  A 13.  Nommée  auflî 
Tamaca  ,619. 

Tam.ma,X.  33p. 

Tamandua  , animal  fingulier , XIV.  191. 

Tamaraca,  Capitainic , XIV.  109.  133.  Rivière 
de  la  Côte  , 1 \6.  Rcvilion  de  toute  la  Côte, 
ibid. 

TanuranJahu  f Fleuve  de) , XIV.  100. 

Tamarin,  Vil’c  , II.  30.  Vifitc  que  les  Anglois 
font  au*Roi  de  ce  Canton  , 11.  Ce  Prince  fc 
In  Ile  du  le  jour  Anelois,  ibid. 

Tamarin  , aibre  , & fa  dcfnipcion  ain£  que  de  fa 
ffeur  & de  fon  fruit,  ITI.  164.  Il  en  croit  au 
Pays  de  ('on go  , V.  7t.  G t r.tbrc  nommé  auffi 
Ta^arinde , VIII.  Ao«.  Tamarins,  nommes 
atilli  Sampalcs  , communs  aux  philippines  , X. 
4 ia.  Tamarins  fauvages,  XI  at  3.  Grandeur  te 
beauté  desTamatins  ou  Tainarindes  aux  Indcs^ 
Orientales,  66S.  Autre  cfpccc  de  Tamarin, 
nomme  Tamaiis.  & fon  ftuit , 669.  Tamarins 
bruns,  XIV.  107. 

Tamarin,  Su  gc  , XIV.  139. 

Tamarindc  & Tamaris , aibrc , voy.  Tamarin, 


Tamaris  & Tamarindc,  arbre,  voy. Tamarin. 

Tamas-Kouli  Kam  , nommé  aulfi  Nader  Scha  , 
Roi  de  Perfe,  IX.  619.  Cité,  X?  19s. Traité 
de  ce  Vainqueur  , nommé  audi  Nadir-Scha  , 
avec  le  grand  Mogol , 10A.  Il  ell  encore  appel- 
lé  ThamasKouliltliam , xi  1.  Exploitsdc  ce  Hé- 
ros , x 1 8.  Le  g:  and  Mogol  lui  demande  la  paix  : 
Conditions  du  T raité  , toid.  Comment  ces  con- 
ditions obfcrvécs,  ü£.  Nadir-Chah  donne  un 
fcllin  au  grand  Mogol.  Difeours  qu’il  lui  tient. 

II  fait  arrêter  le  grand  Mogol.  Son  a dre  (Te,  ibid. 
Précautions  qu’il  prend  du  côté  de  Dchti  , 110. 
Dans  quel  ordre  il  matche  vers  cette  Capitale, 
ibid.  Avidité  de  Nadir  Chah  pour  les  richclTcs 
des  Mogols , iü.  Lllc  s'exerce  jufqucs  fur  les 
Mous , iij.  Nadii-Chah  s’empare  du  Tréfoc 
Impérial.  Il  enlève  les  Auiftes  de  Dchli  pour  un 
grand  projet.  Monnoic  qu’il  fait  battre.  Il  marie 
Ion  Fus  avec  une  PrincefTc  Mrgole.  Cclfton 
d’une  partie  des  Etats  du  Mcgol  qui  lui  cft  fai- 
te , ibid.  Belle  réponfc  qu’il  fait  à un  Dervis, 
114.  Il  part  pour  Dchli,  ibid.  Ses  adieux  aux 
Oir.hras  , 1x3.  Danger  dont  fon  bonheur  le  ti- 
re Aéiion  extraordinaitc  qu’il  fait,  ibid.  Poli- 
tique qui  fait  réuflir  cette  sétion,  zi6.  Deinkts 
obftaclcs  qu’il  furmonte  , ibid . 

Tamavaka,  Royaume,  I.  1&3. 

Tamba  . Souveriins  des  Biafaras , II.  587.  Céré- 
monies funèbres  de  ce  nom  , V.  31.  Grande 
Ville  de  Tamba,  X.  83. 

Tamba  ( Dom  Jean-Simon  ) , Roi  de  Congo  , V.  6 . 

Tamba  Aura  , II.  638.  Mine  d’or  de  ce  Village  , 
*41- 

Tambac  , alliage , voy.  Tambag. 

Tambag,  alliage  de  métaux  précieux,  IX.  ijS. 
Nommée  aufli  Tambac,  160. 

Tambarancjf  c’cft  à- dire.  Dieu  ) , cri  que  des  In- 
fulaires  font  étant  furpris  d’effroi , I.  49. 

Tambaria  ( Rio  ) , Fleuve  médiocre , XIV.  131. 

Tambafinc  , Rivière,  au  Pays  de  Sierra  Lcona, 

III  148. 

Tambo  de  Guÿanacava  ; ce  que  c’eft , XI.  57T. 

Tambourc.  Voy.  Bétel.  Atbre  nomme  Tambourc- 
cifla,  & fon  fruit,  VIII.  613. 

Tambonrsdes  Nègres  : Figures  de  trois  fortes  de 
Tambours  muiicaux,lV.  13A.  Tambour  nou- 
vellement inventé,  137.  Office  de  Tambour  Se 
de  Trompette  chez  les  Nègres,  1 SA.  Tambours 
de  Juida  , %9é.  Figures  de  deux  fortes  de  cet 
inftiumcnr,  19 7.  Tambour  des  Femmes  du  Pays 

* de  Juida,  ibid.  Tambotus  d’une  groffeur  ex- 
traordinaire, 393.  Tambours  de  diverfes  for- 
tes, 636.  Tambour  de  débauche,  é 3 7.  Tam- 
bour & livrée  dune  Nation  Indienne,  XIV. 
740. 

Tcrobrc-Noki  , l aurier  Sauvage  , XI.  710. 

Tamclli  , brave  Cacique  , XII.  X90. 

Tamcncs  , forte  d’Artifans,  XII.  189.  J09.  Trou- 
pes Tamenes , 39A  £*  fuiv. 

Tauictin  , Rade , & Ville  de  ce  nom  , II.  41*. 
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Tametlan  . cra  Timur , détruit  la  Ville  d'Aftracan, 
I.  p.  vij.  Je  l'introd.  Ce  Tattate  nommé  Ti- 
mur-bek  . VI.  <04.  Timur-bek  ou  Tametlan  , 
cité,  VII.  jt.  iji.  t J 9.  Nommé  au®  Amir- 
timur  , 1 1».  Il  prend  le  nom  de  Kutagan  , lé». 
Lieu  où  cil  mort  Timur  beg  ou  Tametlan,  10»  Se 
ai o.  Ville  dont  Timur-bcgcfl  Souver.  avant  (on 
élévation  il  la  grandeur  Impériale  , zio.  Les 
defeendans  de  Timur-bek  ou  Tametlan  , (ont 
chalfés  de  la  grande  Bukkatie  , 11  J.  Cité,  lit. 
Nommé  aulh  Amir-timutkatkan  , J 8».  Cité, 
IX  fj».  Pont  que  ce  Ptincc  tait  bâtir,  J?7.  La 
Race  Impériale  des  Mogols  remonte  à Tamer- 
lan  ,X  lia.  Ce  Ptincc ailùjcttit  l'Inde.  Sa  pof- 
tetité , ibid.  (.Juiv. 

Tametane  , plante  ou  graine , VIII.  <11. 

Timgta , forte  de  palmier , Se  fon  finit , V.  74- 

Tammanquod,  Bailliage , VIII.  Ji7- 

Tamnos , nom  que  les  Portugais  Se.  les  Nègres 
donnent  au  Matfoin  , III.  jtt. 

Ta-mo,  Petfonnage  vanté  , VI.  14°. 

Tamouttata , on  Tamoyata,  poi lion  ,\ÏV.  304. 

Tomoyata , ou  Tamoutiata , poilTon,  XIV.  304. 
Tar.ipaic  , fruit,  X.  414-  , 

Tampaya , Montagne  , Se  fes  ricltclïcs  , XIII.  319. 

Tampicc,  Ville  qui  n'en  mérite  pas  le  nom , XII. 

4Jl-  _ , . • 

Tampopo , plante , voy.  Fo  (et. 

Ta-inu  , Ile  , où  un  Portugais  fait  bâtir  un  Fort  Se 
drefler  une  potence  , 1. 117. 

Tnmuka  , Prince  Tattate , VII.  4 

Tamuler , X.  314. 

Tatmr-No-Ki , atbtc , XI.  710. 

Tamuiin , Prince  , voy.  Jenghix-Kan. 

Tamvias , ou  Ararapas , Nation,  XIV.  téo. 

Tan,  Ufurpatcur,  voy.  Li-diing-qucv.  Sotte  de  me- 
furc  nommée  Tan , VII.  6 1 1.  Arbte  de  ce  nom , 
Se  propriété  de  fes  feuilles  , IX.  joj.  Cham- 
pignon de  ce  nom  , vulgairement  appelle  Taki , 

Tana  , Place , que  les  Portugais  rejidcnt  tributaire , 
I.  130  Se  131.  Elle  fait  partie  des  polTcllions 
Portugaifes  aux  Indes  Orientales  , 14t.  Ile  de 
Tana  ou  Tanagatîma  , X.  445-  Cinq  Forts  des 
Portugais  aux  environs , XI.  471. 

Tanaclu,  animal  , VIII.  4- 

Tanadas , Portugais , tué  par  un  Turc  dans  une 
bataille  devant  Diu,  I.  xto. 

Tanaffarin,  Ville  fort  marchande,  I.  377. 

Tanagafima  ,1!e,  voy.  Tana. 

Tanais,  grande  Rivière  , VII.  xéy.  Beauté  du 
Pays  au-delà  de  cette  Rivière , ibid. 

Tanaifer,  Rivicte  , X.  lé?. 

Tanamadcl,  vieux  édifices,  IX.  394. 

Tananifi , on  Fananifi , nom  de  Limaçons  de  plu- 
iicurs  cfpcees,  X.  879. 

Tananot  , Royaume , VIII.  xu. 

Tanaferi , grande  Baie  du  Royaume  de  Siam  , I. 
337.  Commerce  des  Habicans  de  cette  Baie  ,3  3®. 
Ce  nom  écrit  aufli  Tanaflerim , IX-  368.  Côte 


de  Tanaflerim,  44  J.  Ce  nom  écrit  encore  Ta- 
na (Te  ri,  XL  277. 

Taualfcti , Se  Tanalfcrim  , voy.  Tanaferi. 

Tanauquit,  Rivière,  IX  371. 

Tanay  ( Détroit  de  ),  X 3yé. 

Tanazarim , grand  Royaume  des  Indes  Orientales  , 
jt  fa  pofition  ,1.  141. 

Tattba , ou  Tansju  , Province  , X.  jjj. 

Tanchcn,  glande  Ville , XI.  jcx  * 

Tandala , titte  de  Seigneur  du  Royaume  de  Congo , 
IV  489- 

Tandegait , ou  Manoka , Riviere,  IV  4J1. 

Tand  ku(I,  III.  471.  Les  Hollandois  donnent  ce 
nom  à la  Côte  d'ivoire  , étj. 

Tanduk,  plaine,  VII.  313. 

Tancquilau  , Commandant  des  Eluths , VIL  197. 

Tanevoul  , atbtc  dont  les  feuilles  lingulicics  , 
VIII.  éi8. 

Tanfou  , mets  des  Chinois , XI.  «90. 

Tan  fu,  forte  de  fauce  , V.  48é.  Un  Millionnaire 
continue  fon  voyage  pat  le  Tan  fu  , 499. 

Tang , Cotps  de  garde  , VI.  178.  Monnoie  du  rè- 
gne d'un  Empereur  de  ce  nom , 117.  Famille 
Impériale  de  Tang,  184.  Race  de  Tang  , 324. 
Tang  mis  fur  le  Trône,  509.  Ville  de  Tang  ou 
Tong,  VIL  too. 

Tangaghin , Sec.  voy.  Tangeghin. 

Tangaira,  X.  tjx- 

Tangan-hya,  Tlace  , V.  488. 

Tan-ian-pck , ou  Ton-gan-pck,  on  bien  Ton-gan- 
ptk  , Commandant  d'une  Flotte  Chinoile  , V. 
|oo  (f  J'uiv.  Tan-gan-pek,  cité,  304,  312* 

Tancata , lieu , XIII.  48.  Oifeau  de  ce  nom  , XIV. 
198. 

Tangataiin  , Cap  ou  Pointe , III.  131. 

Tangas , pièces  de  monnoie,  VIL  ijé.  C'eft  aufli 
un  terme  de  compte , VIII.  1 57. 

Tangava,  X.  5 5 J. 

Tangaxia,  Ville,  XI.  49t. 

Tang-chau , Roi  Coréen,  VI.  jto. 

Tangeheu,  Ville  d'impottancc , VII.  8é. 

Tangeghin,  ou  Tangaghin-pcilé , Ptincc  Kalka, 
VIU.  47- 

Tanger,  dans  l'Inde,  fait  partie  de  la  dote  de  Ca- 
therine d'Arragon  , IL  374.  • 

Tanghetar,  Place,  VII.  41  j. 

Tangly , Village,  X.  84. 

Tang-nin  fu  , Ville,  VI.  jtl. 

Tango,  ou  Tansju  , Province,  X.  JJ3.  Didiiél 
nommé  Tango,  ibid. 

Tangomokonomingé  , écorce  pour  la  teinture  , 
XIV.  ,23. 

Tangorata , lieu  , XI.  348.  1 

Tangouarach,  bois  de  Mer,  Se  fa  vertu,  VIII. 

«17. 

Tang- pu  , ou  Cotps  de  garde  d’où  on  faluc  les 
Mandarins,  V.  jt8. 

Tang-quen  , ou  Prévôts,  VI.  411. 

Tanstud-Sanea , engagé  pour  fervir  d'interprète  , 
III.  J 7. 
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Tang-fyen,  beau  Village,  V.  338  , jja. 

Tanga  , Royaume  dont  le  Souverain  tue  celui  de 
Pégu  d’un  coup  de  pilon  , II.  ioj. 

Tangue,  picce#dc  mqnnoic , VIII.  164. 

Tangulan  , Prince  , VIII.  19. 

Tanguriens  , voy.  Tangut. 

Tangut , Pays  , VII.  U.  Royaume  de  Tangut , 16. 

, Conquête,  de  ce  Royaume,  38.  Conquête  de 
Tangut , 56.  Rebelles  de  Tangut , 70.  Cane  de 
l'Empire  de  Hya,  fie  partie  de  Tangut,  77-  Ce 
Royaume , le  meme  que  celui  de  Tibet , voy. 
Tibet.  Chaîne  de  Montagnes  de  ce  nom  , 133. 
Nation  des  Tanguts  ou  Tanguriens , 173.  Cou» 
tûmes  de  ce  Pays,  jn.  Sa  Capitale  , 3x1.  Figure 
du  Roi  de  Tangut , 4x8.  Planche  de  la  figure  du 
Roi  de  Tangut , ibid. 

Tanguth,  Royaume  ,voy.  Tibet.  Chaîne  de  Mon- 
tagnes de  ce  nom,  VU.  1 3 3. 

Tang-yang  , Ville , & fa  defeription  , V.  41  f. 

Tanbara,  Village,  VIII.  1 1 1 • 

Tanhctanhc  anhcla  , herbe  aftringcntc,  VIII.  6I7. 

Tan  ho ( Château  de) , V.  19 1.  Rivière  de  ce  nom, 
VII.  470. 

Tani,  efpccc  de  Prunier,  Se  Ton  fruit,  XI.  669. 

Taniku-taraz  , fameux  Général,  VII.  14*. 

Tanilla  fofte  de  bois  rouge  fie  fonore  , IV.  633. 

Tanion  , Cap  , X.  397.  . 

Tanipanda  , Village  ou  Bourg , fie  Rivière  de  ce 
nom  , XII.  418. 

Tanixuma , Ile  où  des  Portugais  font  )e:tés  IX. 
4)i.  Faveur  qu’ils  y trouvent , ibid. 

Tanjaour;  Royaume  fit  Ville  de  ce  nom,  IX.  6 16. 

Tanjunjava,  Rivière,  VIII.  m. 

Tankbut,  Royaume,  VU.  414. 

Tankian  , Place,  XI.  304. 

Tankoulthung  , Village  , V.  3 30. 

Tan-ko-ya  , Place  , V.'  ;ay. 

Tankroval , Ville  ou  Village  du  Royaume  de  Kacn, 
III.  14.  Cité  , xrf.  Les  Anglo'sy  ont  un  Comp- 
toir^ 19.  Defeription  de  cette  Ville  , 8t. 

Tankut,  chaîne  de  Montagnes , Vil.  133. 

Tanlay  , Piincc,  voy.  Tauby  khan  , 

Tanli , ou  Kcnli , animal , V.  197. 

Tap-ma  quan  , Forterefle  , VII.  9 6. 

Tan-mey  , coloris  d‘une  teinture,  VI.  483. 

Tannan  , X.  349. 

Tanor , Capitale  d’un  Royaume  fuict  de  celui  de 
Calécut:  Sa  (ituation  , I.  34.  Le  Roi  de  cette 
Ville  appellé  pat  le  Samorinpour  châtier  les  Por- 
tugais, 8e.  Defeription  de  Tanor  , IX.  309. 

Tanora  , Place,  IX.  490  • 

Tanquilau,  Piincc  Elut  h , VIII.  13. 

Tanquofu  , Village  V.  35I. 

Tanfebun  kiao  , V.  447. 

Tanfe,  Boute,  XIV.  114. 

Tanfikan  , Village,  XI.  489. 

Tanlîtju  . ou  Ta fma,  Province , X.  333. 

Tansju  , ou  T.u'ba  , Tiovincc  ,'  X.  33).  Autre 
Province  nommée  Tansju  ou  Tango , ibid. 

Tantamou,  racine,  V1U.  608. 
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Tantien  , Ville,  XI.  499-  % 

Tantofi , mot  que  les  Nègres  prononcent  en  criant 
loifqu'un  d’eux  boir , IV.  109. 

Tan-tfi , Village,  fit  fa  defeription,  V.  430. 

Tamumqueni , Fort  de  ce  lieu  , III.  498.  Vue  de 
ce  Fore , ibid.  Tantumqueri,  Ville  ou  Village  , 
IV.  68.  Sa  fituation , 69. 

Tan-tycn,  Ville  , V.  493.  Elle  paroît  la  même 
que  Tantien  , XI.  499. 

Tanua  , petite  gtainc  , VIII.  3)9.  AtbrilTcau  nom- 
mé Tanua-VVatLâfi , autrement  Nyfimi  Motfi  eu 
Motfi,  XI.  69? 

Tanuki , animal  d’une  cfpeec  finguliere  , X.  667. 

Tan-wa,  une  des  plus  belles  Villes  de  la  Chine  : 
Hôtellerie  fîngu'icrc,  V.  z8 9. 

Tan-wha  , titre  , VI.  190. 

Tan-yang,  Lac,  V.  130. 

Tanvomges , Prifonnicr  débiteur  des  Angtois , IL 

I8j. 

Tao,  Place,  III.  349 , 616.  Réfidcncc d’un  Tao, 
VIII.  11. 

Tao-chcn-i , Place,  V.  496. 

Taolnor  (Lac  de),  VI.  381. 

T.nouche-ny,  Place,  XI.  jot. 

Taouchiany  , Place  , XI.  4S9. 

Tapa  , Ville,  VII.  141. 

Tapacou  , nom  d’F.fclavcs  fie  ÿalccs  des  Couvens 
des  Talapoins  , IX.  191. 

Tapajocos , Peuples , XIV.  10.  Lcür  Rivière  , ibid . 

Tapanarepeque  , Bourg,  XII.  46t. 

Tapé  ( Montagnes  de  ),  XIV.  ij8.# 

Tapemiry,  lieu,  XIV.  188. 

Tapcrica  , Ile,  XIV.  130. 

Taphy,  belle  Se  grande  Rivière  qui  paroit  !a*mê« 
me  que  Tapti  ou  T.iniy  , IX.  J.  voy.  Tapti. 

Tapia , arb^jlcau  , fon  huit , 3c  venus  de  fes  feuil- 
les , XI.  669. 

Tapia  ( André  ),  Officier  Efpagnol , XII.  373. 
Ciré,  401  bfuiv. 

Tapia  ( Bernardin  ),  Officier  Efpagnol , XII.  373. 
Cité  , 401. 

Tapia  ( Gonzale  de)  , Officier  Efpagnol , périr , 
XIII.  94. 

Tapia,  Efpagnol,  misa  mort,  XIII.  113. 

Tapiges,  Nation  redoutable,  XIV.  69. 

Tapiira,  ou  Anta  , animal,  XIV.  r f 8. 

Tapinzo,  grande  fit  belle  Ville,  VII.  343. 

Tapirouflbus,  animal,  XIV.  îox.  Defeription  de 
cet  anima) , 189. 

Tapis:  Manufactures  de  tapis,  VI.  83.  Fabrique 
de  beaux  tapis  de  coron  , 109. 

Tapiti , animal,  XIV.  19t. 

Tapoddin  , Ambalfâdcur , fie  fon  cortège  ^ VIL 
378. 

Tapon  , inftrument  de  mufîquc,  IX.  1 66.  voy.  fa 
figure  à la  planche , ibid. 

Tapouitapcrc  , Province,  XIV.  14S. 

Tapouyas,  Nation,  XIV.  143. 

Tapoyers , nom  que  les  Nègres  donnent  aux 
Mulâtres  ,1  Y.  10  j. 
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Tnpfals,  toile,  HT.  4^8. 

Tapfcil,  forte  de  marchand ifc , IV.  573.  Sign. 

Cccc. 

Tapti  » Rivière  ,1.  131.  Elle  paroit  h meme  que 
Taphi , IX.  5.  Nommée  aulli  Tapty  ou  Tindy, 
34.  Rivière  de  Tapty,  41. 

Tapty  , Rivictc,  voy.  Tapti. 

Tapîtes , Fleuve,  XIV.  lot. 

Tnpujas,  Indiens,  XIV.  xx8. 

Tapuyas  , Peuples,  XIV.  11.  Differentes  branches 
des  Tapuyas  , x6o.  ^ 

Taqua  , voy.  Paqua. 

Taqua-Saheb,  Grand-Divan  , tué  , IX.  6xï. 

Ta  que  fc  hua , lieu  au  Royaume  d'iffini,  III.  403. 

Taguefehua,  Port  du  Royaume  d Lirai  j 418. 
Ta-quou,  Place,  V.  496. 

Tara',  Poiffon,  X.  673. 

Tarab , Ville,  voy.  Otrar. 

Tarabites  ; ce  que  c'cft  , XIII.  606. 

Taratalo  , Ville  de  l’Uc  de  Fuerte- ventura  , II, 
148. 

Taiafu , cfpccc  de  vin  Chinois,  V.  503. 

Tarai  jo,  ou  Onimatfi  , cfpcce  de  Laurier  Ccrife, 
XI.  69t. 

Tarnko,  ou  Torako  , II.  659.  Liberté  que  le  Fa- 
rirn  de  ce  lieu,  nommé  auflt  Taroko  , accorde 
à Compagnon  , ^41. 

Tarangh , Port  dans  le  voisinage  de  Queda , II. 

101.  # 

Taranja,  atbre,  & fon  fruit,  XI.  66 9. 
Tarmkangai  ) ou  Kover , Poiilbn  à coquille , X. 
67*. 

Taranoo,  ouTobi,  plante,  XI.  71 6. 

Tarapaca  ( Cap  de  ) , XIII.  444. 

Tar.ipor  , Ville  ',  brûlée  pat  les  Portugais  , I. 

I J X.  ^ v 

Tarafmn,  liqueur,  VII.  187. 

Taratanrilla , cfpccc  de  bonys,  VIII.  <*ri. 

Tarate , feve  d’Egypte,  X 66 4.  Plante  de  ce  nom, 
voy.  Hatfîs. 

Tara-tubuskuk,  Montagne,  VII.  49. 

Taraulachinc , Rivière,  voy.  Tmacoreu. 

Tarai.  Rivière,  voy.  TaLsh. 

Tarbiki , animal , Se  fa  propriété  , VII.  479.  Trous 
de  Taibikis , 4S0. 

Tarcolan , Ville  où  les  Jefuites  font  un  étabülTc- 
ment,  X.  3 10.  Defeription  de  Tarcolan#  ibid. 
Le  Ctamar.i  de  Tarcolan  donne  une  Terre  au 
Porc  Bouchet  ,311.  Effets  de  ce  préfent , ibid. 
Tardli , X.  î 31. 

Tarcm,  Ville  considérable , IX.  416. 
Taren-dfong , Ville  . VII.  * i 4. 
larcroqui,  ouTyroqui,  plante,  XIV.  311. 
Targettes  d’oïicr  Si  de  cuir:  Figure  de  cette* forte 
d'arme,  IV.  101. 

Targhir,  lieu,  VII.  3 83,  6n^. 

Ta;han  cajan  , Village,  VII.  tfix. 

Taihigi , cfpece  de  Loutre,  VIII.  46. 
Tarhont-chaidan  , lieu  , Vil.  600. 

7a;i,  ou  Torri , Rivière,  nojnmic  aufii  Rio  de 


Poupon  , IV.  t <9. 

Tarifs  : De  la  Compagnie  Françoifê  pour  le  com- 
merce dcGoréc,  II.  601.  Celui  des  Efclavcs, 
601.  Tarif  des  échanges  ^ 603.  #Tarîf  des  Con- 
trebandiers d’Arguim  & de  Portendic  , 611. 
Tarif  des  François  réglé  par  Bruc  , 6ix.  Tarif 
des  marchandifcs  & provilions  que  les  Anglois 
donnent  & reçoivent  à Bandi , IV.  41 1>  # 

Tarija,  ou  Chicas,  Corrégiincnt  de  , XIII.  313. 
Mines  de  la  Province  de  Chichas  , nommé  aufii 
Chicas,  & Ville  de  Tatija,  5R9.  Nation  des 
Chicas  , XIV.  71! 

Tank  , Commandant  de  troupes  Arabes  , 1. 1. 
Tarik  , fils  de  Japlicr . VII.  3 6.  ■ 

Tarjian  , Khan  des  Naymans,  VII.  7 t. 
Taikammcpck  , P:inccde  Hami , VIII.  9. 

Ta  k.in,  Place,  VII.  378. 

Tarkghcbcdal , Ville,  VII.  4*7. 

Tarkun , titre  qui  exempte  de  toutes  taxes , VIL 

n. 

Tarma,  & fon  Corrégiment,  XIII.  30X. 
Tarmarfehir  , Prince  , VII.  il 6. 

Taroko,  voy.  Tarako. 

Tarpon,  gros  Poi lion  , XIV.  113. 

Tarqui  ( Terre  de  ) : Fctc  galante  des  Indiens  de 
ce  Canton,  XIII.  480.  Ils  contrefont  agréable- 
ment les  Académiciens , ibid.  Route  depuis  Tac- 
qui  jufqu’à  Jacn  , XIV.  13. 

Tarquin,  VIII.  493* 

Tatrade,  forte  de  Barque  , I.  31. 

Tarragonc,  & Tortofe  , IV.  313. 

Tarfac  , Ville,  VII.  167. 

Tartarcs:  Etendue  de  leur  Domination , & troubles 
qu'ils  caufcnt  en  Afic,I.  p.  v & vj.  del’introd.  Les 
Tarrarcs  Manchavrs  font  la  conquête  de  la  Chi- 
ne , V.  130.  Exercice  des  Tartarcs,  141.  Rava- 
ges des  Tartarcs,  X44.  Galanterie  d’une  Dame 
Tartarc,  s 31.  Polirclle  d’une  Gouvernante  Tar- 
tarc  , x*3.  Entreprife  contre  les  Tarrarcs,  197. 
Les  Tartarcs  prefiés  par  les  Hollandois  de  fc 
joindre  à eux  , 300.  Jonétion  des  HoîlarTdois  3c 
des  Tartanes,  501.  Lâcheté  des  Tarrarcs , ibid. 
Projets  des  Tatrares  : ils  font  des  prières  pour  la 
pluie  ,313.  Les  Officiers  Tartarcs  s'adouci  lient, 
&:  conclufion  du  différend  ,317.  Genérofiré  d'un 
Gouverneur  Tartare  , 337.  Tartarcs  de  Koko- 
nor , 41 9.  V. Ile  intérieure  des  Tartarcs  à Péking, 
44t.  Brutalité  d’un  Soldat  Tartare  , 484.  Gibier 
de  Tartarie,49i.  Ufage  Tartare  pour  s’endormir, 

4 96.  Tarrarcs  Orientaux  ou  Mongols  , 313. 
Nfcm  de  la  race  Tartare  qui  occupe  le  Tronc  de 
ia  Chine,  3x3.  Tartarcs  Kins  dont  les  Man- 
chous  qui  gouvernent  la  Chine  dcfccndcnt,  VI. 
6.  Kicay  ou  Katay  , nom  de  pluficurs  Puninccs 
Tartarcs,  ibid.  Pays  de  Ko  ko  nor,  7.  Arnbalîa- 
dc  Tartarc  & à quel  fujer,  30.  Contrée  de  Ko- 
ko-nor,  87.  Par  où  les  Tartarcs  Manchcus  ou 
Manchons  entrent  pour  U conquête  de  la  Chine, 

1 1 8.  I.c  Pays  des  Tarrarcs  de  Kokonor  monta- 
g eux,  & terres  des  Tanarcs-Oncs,  111.  Ma- 
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nîere  Tartare  de  prendre  le  thé , x *9.  Ufages  des 
Tartares,  141  .Ils mangent  la  chair  de  Chameau 
& de  Poulain , 141  Facilité  du  divorce  entre  les 
Tartares  de  la  Chine , 147.  Ancien  ufage  des 
femmes  Tartares  de  fc  pendre  à la  mort  de  leurs 
maris , 1 yo.  Voiture  des  Dames  Tartares,  159. 
DomclHqucs  Chinois  Tartarifés,  1 8 Change- 
mens  caufés  par  la  conquête  des  Tartares,  y 61. 
Ufage  préfent  des  Empereurs  Tartares  à la  Chi- 
ne, j 8 7.  Qualités  des  troupes  Tartares,  447. 
Officiers  Tartares  à la  Cour  de  la  Chine  , 448. 
Familles  & troupes  Tartares  de  Péking.  Troupes 
Chinoifes  Tartarifées.  Ordres  des  troupes  Tarta- 
rcs.  Mancheou , Langue  Tartarc , ibid.  Thé  donc 
les  Mongols  Tartares  font  ufage , 470.  Seigneur 
Tartare  envoyé  au  Roi  de  Corée  pat  l'Empereur 
de  la  Chine  f 501.  Les  Tartares  Kitans  font  la 
conquête  d'une  partie  de  la  Chine  , fit  reçoivent 
le  nom  de  Lyaus,  f 10.  Kin,  nom  ou  titre  d’une 
famille  Royale , ibid.  Dcfciiption  de  la  Tartarie 
Sujette  à la  Chine  , 74.7 • Bornes  de  la  Tartarie , 
nommée  aufll  Tatarie,  fie  fon étendue. Ancienne- 
ment beaucoup  plus  grande , ibid.  Elurhs  fie  Kal- 
muks,  Peuples  Tartares , 548.  Etat  préfent  de  la 
Tartarie.Obfcrvat.  fur  fes  deux  princip.  Peuples. 
Voyageurs  anciens  & modernes  qui  ont  pénétré 
dans  la  Tartarie.  Carte  de  la  Tartarie  compoféc 
par  des  Millionnaires  Jéfuites, /£/</.  Mancheous  fie 
Môngols  ou  Mogols  , Peuples  Tartares , ibid. 
Ce  qu'on  die  aux  Voyageurs  modernes,  y 4 9. 
Mérite  de  la  Carte  des  Vuyageurs  modernes.  Ce 
qui  manque  encore  à cette  Carte.  Méthode  des 
Millionnaires  pour  les  noms  propres  Tartares , 
ibid.  Méthode  qu'on  fuit  ici  pour  les  noms  des 
Auteurs , 5 yo.  Trois  Gouvernemens  dans  la  Taf- 
tarie  Orientale  , ibid.  Anciens  tombeanx  de 
deux  Princes  Manchcous,  y {^Tartares  Y 11  pi  s, 
555.  Tartares  Tatfc  kc-ching , ib$d.  Maniéré 
de  trouver  le  Jin-feng  dans  les  deferts  de  Tarta- 
ne, y 54.  Pays  des  Tartares  Quelle  , y y y.  Mu- 
raille qui  fé parc  la  Corée  de  la  Tartarie,  y \6. 
Bords  d’une  Riviere  que  les  Tartares  Yu-pis  ha- 
bitent. Habillement  de  ces  Tartares , fie  leurs 
alimens,  ibid.  Langage  des  Yu-pis,  y 57.  Tarta- 
rcs  Kc-chongs  fie  leurs  ul’agcs,  yy8.  Tartares 
Hao-halas  ou  des  trois  familles  de  Hala,  y y 9. 
Tartares  Kinchans,  y 60.  TartatesSolons.  Fleuve 
v fie  Montagne  célcbics  parmi  les  Manchcous. 
Erreur  des  Mancheous,  ibid.  Tartares  Tuguris  , 
5*1.  Qualités  des  perles  de  Tartarie,  y*i.  Chaf- 
fe  des  Martres  par  les  Tartares  Solons,  ibid. 
Tartares  Ululfu-mudans , y*j.  Les  Mancheous 
nommés  an  (fi  Duebati  fie  Bougdoys,  5*5.  Té- 
moignage de  Bentink  fur  les  Manchcous,  5**. 
Ufage  commun  des  langues  Chinoifes  fie  Tarta- 
rcs.  Ouvrages  fit  Dictionnaire  Tartarc  Ordre  fie 
divilion  de  ce  Didionnaire,  ibid.  Singularités 
de  la  langue  Tartarc  , 567.  Richellc  de  la  langue 
Tartare.  Combien  de  mots  pour  exprimer  un 
Chien.  Il  y en  a beaucoup  plus  pour  le  Cheval, 
Tome  XKL 


ibid.  Quatre  manietes  d'écrire  des  Manchcous  p 
5*8.  Leurs  pinceaux  S:  papier,  5*9.  Obferva- 
tions  entre  le  Prince  héiéditairc  de  la  Chine  fie 
le  Père  Parennin  fut  les  langues  Européennes  fie 
Tartares,  ibid  Se  y7o.  Condufionde  cet  entre- 
tien, 571  Voyage  dans  !a  Tartarie  Orientale 
parle  P.  Ferdinand  Vcibicft  , J éCuicc, ibid  6»  fuiv. 
Table  de  la  latitude  fie  longitude  de  la  Tartarie 
Orientale , 577.  Etendue  Si  bornes  de  la  Mon- 
galie  ou  Pays  des  Mongols , Monguls  ou  Mon- 
gais,  578.  Pays  des  Tartares  Kalkas,  ibid.  Em- 
pires de  Caray  ou  Kitay , fie  de  Kara-kitay , 579. 
Grands  évenemens  dont  le  Pays  des  Mongols  effc 
le  théâtre  ou  la  fource.  Divifion  de  ces  Peuples. 
Tatrarcs  Karchms-  Propriétés  de  leur  Pays.  Ils 
contribuent  à la  conquête  de  la  Chine,  ibid. 
Pays  des  Tartares  Korchins , y 80.  Royaume  de 
Nayman  Si  Tartares  Nagmans  Tartares  Ohans. 
Tartares  Tumets.  Autres  Pays , ibid.  Tartares 
Oubiots  fie  Parins,  y 81.  Tartares  Kcchiélens. 
Tartares  Uchu-mu-chins  , ou  Urfimufins.  Tar- 
tares Charots.  Arukorchins,  fie  Abahanars.  Au- 
tres Pays  Mongols.  Tartares  Hoachits  , Sonr 
hiots  , Abahays  fie  Tvrinchuz.  Autres  Pays  des 
Tartares  , ibid.  Tartares  Kalka-targars,  581. 
Tartanes  Maomingans , U rat  s , Ortex  ou  Ortnes, 
ou  bien  Ortus.  Les  Mongols  divcifcmcnt  nom- 
més. Pourquoi  les  Mongols  appellés  Moguls , 
Si-ta-tfes  , Si  Tfaiwa  tfes.  Origine  de  leur  gran- 
deur. Remarques  fur  les  noms  de  Mongols  Si  de 
Tattarcs.  Les  Kalkas  fie  les  Eluths  comptis  fous 
leur  nom  , ibid  fie  y8  y.  Véritable  ortdgraphe  da 
nom  des  Tattarcs,  y 8t.  Leur  Langue  fie  leur 
livres.  Leur  taille  fie  figure.  Leur  occupation. 
Leur  cara&erc , ibid  Ils  font  propres  aux  affai- 
res, 584.  Leurs  habits.  Leur  mauvaife  odeur. 
Leurs  atmes.  Ils  fout  la  guerre  comme  les 
Llmhs  fie  les  Calmuks  ou  plutôt  Kalmnks.  Leurs 
troupeaux.  Manière  dont  ils  vivent,  ibid.  Leurs 
alimens  Se  liqueurs,  58 y.  Leurs  Scpultutcs.  For- 
me de  leurs  tentes.  Leur  commerce.  Religion 
des  Tarrares  Mongols.  Caraélcre  de  leuis  Prê- 
tres, ibid.  Stupidité  du  Peuple,  y8*.  Dévotion 
des  Grands.  Quand  la  Religion  de  Fo  introduite 
paimi  les  Mongols.  Conjecture  du  Pcrc  Gcrbil- 
lon  fur  la  Religion  de  ce  Pays , ibid.  Gouverne- 
ment des  Mongols,  y»7.  Pays  des  Ortus.  Giand 
nombre  de  Princes  Tartaics.  Leur  bonté  pour 
leurs  Sujets  , ibid.  Etendue  Si  fuuation  du  Pays 
des  Kalkas,  y 8 8.  Otiginc  des  Ka  kas.  Rivières 
qui  arrofent  leur  Pays  , ibid.  Origine  fit  deftruc- 
tion  de  pluficurs  Villes  Mongoles,  590. Conquê- 
te de  l’Empire  de  Kin  ou  Karay  , 591.  Réfidence 
des  Princes  Kalkas , 594.  Kalka-tc-tfcs  fie  Kalka- 
Mongous  , ibid..  Religion  des  Kalkas  ,595  Na- 
tion des  Uchu-mu-chins , yy*.  Cciémonics  des 
jours  de  fête  , ibid.  Ancunuc  fierté  des  Khans 
Tartares  à l'égard  des  Chinois,  597.  Premières 
conquêtes  des  Tarttres , $ 98 . Tartares  Sinus. 
Ere&ion  de  la  Monarchie  de  Kin , ibid.  Form*- 
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tion  des  Hordes  Tartarcs,  399.  Par  quels  degrés 
ccsHordcs  fe  foumetter. ta  l'Empereur  de  la  Chi- 
ne. Ordre  des  Bannières  Tarrares,  & titre  de 
leurs  Princes,  ibid.  Remarques  fur  le  Gouverne- 
ment des  Kalkas, 6co.  Combien  le  Khan  des  Ka!- 
Icas  clk  redoutable  à la  Chine , 601.  Stérilité  des 
régions  Tartarcs.  Animaux  qa'on  y trouve  , ibid 
& fuiv.  Peaux  du  Pays  des  Kalkas  , 6c\.  Pèche 
des  Mongols , ibid.  Agriculture  du  Pays  des 
Mongols , 604.  Simples  & autres  plantes  des 
Mongols  , ibid.  Table  des  fituadons  des  Places 
dans  la  Tartatic  Occidentale  , 6c J.  Eclaircillc- 
ircnt  fur  cette  Table,  ibid.  Autre  Table,  $08. 
Guerres  entre  les  Kalkas  & les  Eluths,  VII.  1. 
Nombre  Se  divilion  des  Kalkas  , 1.  Etats  Si 
léfidenccs  de  leurs  crois  Kluns.  Leur  puilîance. 
Montagne  la  plus  confdétable  de  la  Tartaric. 
Caufcsilela  guerre  entre  les  Kalkas  & les  t luths, 
ibid.  L'Empereur  de  la  Chine  entreprend  de  con- 
cilier les  Kalkas , 3.  Orgueil  du  Lama  des  Kal- 
kas , ibid.  Le  Roi  des  Eluths  attaque  le  Lama  des 
Kalkas  , 4-  Les  Kalkas  fe  divifent.  Ils  font  battus 
par  les  Eluths,  ibid.  Kaldan  folliciré  en  leur  fa- 
veur , f.  Reponfe  de  Kaldan.  Les  Kalkas  fe 
foumettent  à l'Empereur  de  la  Chine.  Guerre 
entre  les  Chinois  Si  les  Eluths , ibid.  Premiers 
avantages  de  Kaldan  , 6.  Bataille  dont*  le  fucccs 
indécis.  Traité  de  paix.  Adverfité  de  Kaldan. 
Kaldan  recommence  la  guerre , ibid.  Planche  ou 
figures  dcTartarcsOricntaux,7.Paysde  Kollbnor, 
1 1.  Bornes  du  Pays  des  Eluths  , ibid.  Celles  que 
Bentink  lui  donne , 1 1.  Hauteur  de  la  terre  dans 
le  Pays  des  Eluths  . 14.  Combien  le  vent  y cft 
froid  , 1 y.  Ce  qui  forme  les  Deferts  de  la  grande 
Tattaric.  Sa  fertilité  dans  les  autres  lieux.  Elle 
cft  prcfqoe  fans  arbres  Animaux  du  Pays  des 
Eluths,  iW.  Villes  du  Pays,  16.  Les  noms  de 
Kilmuks  ou  Kalmouks  font  des  fobriquets.  Par 
qui  les  Mongols  Si  Tar tires  chalîés  de  la  Chine. 
Figure  des  Eluths , ibid.  Figures  de  leurs  femmes, 
17.  Leur  habillement  d’Hivcrfic  d’F.té.  Couleur 
aimée  des  Tartarcs.  Lears  troupeaux,  ibid.  Leutg 
alimens,  18.  Liqueur  qu'ils  cirent  du  laie  de 
leurs  jumens.  Paffion  des  Eluths  pour  les  liqueurs 
fortes.  Leur  caraékcre  moral.  Icor  mariage  Se 
leurs  enfans,  ibid.  La  Polygamie  peu  incommode 
aux  Eluths,  t9.  Rcfpcéî  des  enfans  pour  leur 
père.  Si  les  Elurhs  exercent  la  mrgic.  Forme  des 
hures  dans  le  Pays  des  Eluths.  Logemens  des 
Seigneurs,  ibid.  Logemens  des  Mmeheous,  10. 
Cheminées  fingulicrcs.  Chariots  Tartarcs  pour 
le  tranfport  de  lents  butes.  Monument  décou- 
vert dans  un  Defert  de  la  grande  Tartane  , ibid. 
Jugement  fur  cette  découverte,  1 1.  Elle  elt  com- 
parée à celle  de  Paul  Lucas  dans  T A fie  mineure. 
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d’un  Prince  Mongol  ,44.  Anciennes  limites  des 
Mongols  te  des  Kalkas,  ibid.  Amazones  Tar- 
tarcs , 479.  Révolution  caufée  par  les  Tartarcs, 
IX.  413.  Barbarie  d'un  Général  Tartaïc,  417. 
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Les  Tartares  lèvent  U fiége  de  Pékin , 41c  Am- 
batl'ade  Tartare  à la  Cour  de  la  Cochinchinc , 
41;.  Tous  les  Habitans  d’une  Ville  Taria- 
re  créés  Piètres,  414.  Ville  Capitale  de  la  Re- 
ligion Tanare , itid.  Le  Pays  de  Mogoliilan , 
Patrie  des  Mogols  Tartatcs  , X.  au.  Ufage 
bifarre  des  Tattarcs  , XI.  |0i. 

Tattarico  ( Bcllo  } , voy.  Bello  Tartarico. 

Tartatie  , voy.  Tattates. 

Taruga  , ou  Alpaca,  animal , XIII.  313. 

Tary  , liqueur , IX.  39.  Cerce  liqueur , nommée 
aufli  Soury , vient  du  Cocotier,  XI.  4I1. 
Tarzimam  ( Muflafa  ) , Renégat  Italien , II.  1 19  8c 
1)0. 

Tas  , ou  Koki  , Moufle  , XI.  704. 

Ta-fa,  Village,  V.  «(). 

Tafco  , Bourgade  , XII.  419  Ville  de  Tafco  ,|tt. 
Tash  kant , ou  Al-shash,  Ville  , VII.  1 s j.  Nom- 
mée aufli  Taskand,  tic.  Ville  de  Tashkand, 
141. C'cfi  une  Capitale,  144. 

Taslikg-pruk  .Place  , VII.  191. 

Tashli-ghcimish  ( Canal  de  ) , VII.  1*8. 

Taiima  , ou  Tanlîtju  , Ptovince  , X.  j 5 J. 
Tafïtnak an  , gtand  Bazar  , X.  144. 

Taskand,  Ville  , voy.  Tash  kant. 

Taskanc  , Ville  , voy.  Taskaut. 

Taskaut , Ville  , VII.  j 8.  Nommée  aufli  Taskanr , 
J7- 

Taskcnd  , Ville  , VII.  i77. 

Tasko  , Empereur  Jjponois,  X.  491s. 

Tafltm  , hurlement  d'un  Eléphant  pris  pour  fatu- 
tanon,  X.  t«(. 

Tafman  ( Abcljanfcn),  Hollandois  , découvre 
des  Terres  auxquelles  il  donne  fon  nom  , XI. 
loi.  Son  Voyage  aux  Terres  Aullralcs  incon- 
nues , 109.  Départ  de  Batavia.  Nom  qu'il  donne 
à une  Terre  , itid.  Route  projettée  , tto.  Taf- 
man , Cité  , 1 bid.  Son  retour  à Batavia  ,114. 
Tafore,  Pays,  voy.  Aéra  & Akra. 

TafTacortcs  , deux  Manufactures  de  Sucre  dans 
Pile  de  Palma  , II.  14). 

Taflai , X.  334. 

Taflal , Empereur  de  Fonia  ; fa  vifite  , fon  habil- 
lement 5c  fou  efeorte  , III.  79  (f  fuiv.  Proprié- 
tés de  fon  Pays  , *0. 

Taflc  , ou  Dalle,  Village, ni.  <19. 

Tafsbkam  , Région  , VII.  I91. 

Taflo , Ile  de  la  Rivière  de  Sierra-Lcona , III. 

»Ji , 48). 

Tara,  Ville  , VII.  430.  Province  de  Tata,  X. 

MI- 

Tarait,  Capitale,  X.  10;. 

Tarai  ( Montagnes  de  ) , X.  3 17. 

Ta-tan  , titre  de  Chancelier  Chinois , V.  3 jt  6> 
fuiv  Fére  célébrée  chez  le  Grand  Ta-tan , 3 6e. 
Ta-tang  , tirie  de  Piélîdent  , VI.  4t  5. 

Tatar  , Prince,  Sc  fa  Nation,  VII.  Ciré  , 74. 
Tarare,  animal  de  deux  cfpcces , X1Y.  Ijt. 
Tatarie  , voy.  Tartarcs. 

Tacas-blaacs , Peuple  , Y U-  7<- 


Taren , titre  du  plus  vieux  des  Enfans  Talapoins  , 
IX.  1I7. 

Tacluqucs,  Peuples,  XII.  5 14. 

Ta-tok,  Commandant  de  la  Milice  Chinoife , Y. 
384  , j88,  389,  39t. 

Ta  rong-yang,  Rivière  , VI.  314. 

Tatou  , ou  Muiica  , animal , XIV.  134.  Tatou  dn 
Brcfrl  8c  fes  propriétés,  191.  Figure  de  cet  ani- 
mal , nommé  aufli  Armxdille  , XV.  Ht. 

Tats  , Dria  ,ou  Dira , Dragon  imaginaire  , X.  44  j. 

Ta-tfao  , Village,  V.  348. 

Tatfc-ke-chirg , nom  de  Tartarcs,  VI.  333. 

Tatlinbaria,  X.  f)0. 

Tatfmaki , cçlomncs  d'eau,  X.  43 1.  Dragon  d'eaa 
imaginaire  de  ce  nom  , 46y. 

Taira,  Province,  X.  193. 

Tattanour,  Bailliage,  VIII.  3:7. 

Tattenango,  Village,  XI.  518. 

Tattcnni , X.  jjj. 

Tarton  ( John  j , Anglois,  Pilote  du  Vaiflcau  qner 
Samuel  Cafllctou  commande  , écrit  la  Relation 
du  Voyage  de  ce  Capitaine  , II.  114.  Baie  a va  n- 
tagculc  qu'il  ne  nomme  point  ,113.  Grande  lie 
donc  il  ne  dit  pas  le  nem  , tif.  Il  patoîc  le 
même  que  Marron,  119.  Ce  qu’il  confcllc  fous 
ce  dernier  nom.  Ce  qu'il  fait  obfcrvcr  fur  les 
courans  8c  tournans , itid.  Il  pcfe  une  anguille 
de  vingt-cinq  livres,  110. 

Tatusquoyaou-Secahigan  , grand  lac,  XIV. 4 3 1. 

Tatz-Banna  , ouKitz , Limonier , arbre  , XI.  4y  y. 

Tau  , titre  d'Üflicicr  Chinois , VI.  1)9.  C'cflat.fli 
le  nom  d'une  monnoie  , 117.  Idole  de  ce  nom , 
409.  Un  Roi  de  Corée  appelle  Tau  , ju. 

Tau-chan-i , petite  Ville,  où  les  Bcltiaux  font 
nourris  de  fèves  noires , V.  484. 

Tau  chen  , Ville,  fans  murs,  V.  498. 

Taucole  , feuille,  VIII.  331. 

Taufoe  , aliment  de  la  Chine,  V.  »8n. 

Tau-liu,  forte  d'aliment  Chinois,  V.  353. 

Tau-jcn-jeen  , ou  Ti  tay  wen  , Ville , V.  j 44. 

Tank,  nom  d’une  année  , VII.  184. 

Tauko  , arbre, voy.  Sindant.. 

Tau-kya,  Stèle,  VI.  449, 

Taulay  khan  , Prince  Tartare  , fils  de  ïenghiz- 
khan  , VII-  31.  Cité,  44.  Expédition  de  ce 
Prince,  nommé  aufli  Taulay , 47 , 48. Taulay  , 
cité , itid.  Il  alfiégc  Marri.  Comment  il  rraite 
les  Habitans  de  ccite  Ville.  Siège  d’Herat.  fort 
fanglant , itid.  H gagne  les  Habitans  par  fes 
offres , 49.  Cité  , ioid.  Emploi  de  ce  Prince  , 8c 
fa  mere,  71.  Cité  fous  le  nom  de  Tauley  , 84. 
Exploits  de  Tauley»  du  Princedcs  Igurs,  93. 
Tauley  nommé  Régent  de  l’Empire , 100.  Il  cft 
aimé  de  fon  pcrc  8c  effinaé  des  Tattarcs.  Qui 
cil  famcrc,  itid.  Cité,  lot. 

Tauley,  Prince,  voy.  Taulay-khan. 

Taulr,  elafle  de  Mandarins , VI.  416.  rrince  Tar- 
tare de  ce  nom,  VII.  47. 

Taunak  , petit-fils  de  Japhct , découvre  l’ufage 
dufél.  Vit  37. 
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T.iuquiday  , Rivière  , IX-  4 °f- 

Tauranzi , Prince  Tartarc  , VII.  48. 

Taureau  de  Mer , ou  Poiffon  cornu  , & fa  def- 
cription  , III.  433.  Vertu  d'une  pierre  qui  croît 
dans  le  fiel  du  Taureau,  VI.  83.  Taureaux  ex- 
traordinaires» VII.  3 14-  Leur  nom  , jji. Tau- 
reaux d’une  porteur  & force  extraordinaires  , 
378.  Taureau  du  Japon,  X.  666.  Multiplica- 
tion furprenante  de  Taureaux,  Xî.  114.  Ma- 
nière de  les  tuer.  Manière  de  les  prendre  , ibid. 
Prodigiculc  quantité  de  Taureaux  au  Paraguay, 
XIV.  148- 

Tautis,  Ville,  VII.  117.  Route  de  Tauns au  Ca- 
ray,  408.  Cette  Capitale  parte  pour  l’ancienne 
Ecbarane,  IX.  «8. 

Taurifma , Pays  , XIII.  514. 

Taurus  ( Mont  ) , vqy.  Caucafe  (.Mont  ). 

Taufe  , & Maufe,  Peuples,  VII. 

Tau-ti , titre  d’un  Officier  Mandarin  , VI  $9*. 

Tautfc,  Sede,  VI.  51.  DoéVrine  de  cette  Sefle, 

313.  Cette  Scétc  exerce  la  Chymic  & la  Magic, 

3 14.  Liqucor  d’immortalité  qu  elle  prétend  avoir 
découverte.  Duperie  d’un  Empereur.  Progrès  de 
cette  Sc&c.  Honneurs  rendus  à fes  Prêtres,  ibid. 
Abus  qu’ils  font  de  la  crédulité  d’un  Empereur, 
313.  Autres  abus  qui  augmentent  le  crédit  des 
Prêtres  Se  leurs  impoftures  , ibid.  Remarques  de 
l’Auteur,  31*.  Livre  du  Tau-tfc  , par  qui  écrit , 
ibtd . 

Tauva  , nom  des  Livres  du  Pcntatcuquc  , VI. 

3f*. 

Tau-ye,  titre  de  Gouverneur,  VI.  5*« 

Tavalc  , forte  d'in ftrument  de  guerre  , V.  iot. 

Tavalli-Bachian  , Ile  , II.  145.  Une  autre  Ile, 
nommée  fimplcmcnc  Tavalli  , ibid. 

Ta-vang-ye:  Cérémonies  obfervécs  aux  funérailles 
de  ce  Prince  Chinois,  VI.  134. 

Tavarcarrc,  groffc  noix  , VIII.  i34- 

Tavay,  Ville,  IX.  f66. 

Tavcbotrcch  , arbre  , & vertu  de  fonbois  , VIII. 

$17* 

Tavernier  , Auteur,  cité  , VII.  104,  109 ,114, 

11  j , 117,  131  , 149  » 41)-  Supplément  tiré  de 

- cet  Auteur  ,431.  Cité  , 5 3 3.  IX.  6 3.  Remarques 
critiques  fur  cet  Auteur  ,916*  fuiv.  Erreurs  de 
Tavernier  , rof  &/uiv.  Aurc  erreur  du  même 
Auteur , lit.  Son  départ  d’Ormuz  pour  les  Mi- 
nes de  Diamans  , f 19-  Danger  dont  on  fc  déli- 
vre par  induftne.  Etrange  effet  du  Tonnerre, 

• ibid.  L’Aurcur  arrive  à Mafulipatan  , 310.  II 
eft  oblige  de  fc  rendre  à Gandicor  : Sa  route  & 
Pagodes  qu’il  vifite  , ibid  & fit.  Cité,  51  j , 
ibid.  Rencontre  d’un  Officier  du  Général  du  Roi 
de  Golkonde,  3 14.  Tavernier  arrive  à Gandi- 
cot , 313.  Il  y trouve  un  Canenier  François  , 
ji 6.  Il  cft  bien  reçu  du  Nabab  , ibid.  ScsoDfcr- 
vations  dans  la  tente  de  ce  General,  317.  Il  fc 
met  en  chemin  pour  Golkonde,  318.  Chez  qui 
il  defeendk  Golkonde,  330.  Tavernier  fc  rend 
à la  Mine  de  Diamans  de  RaolLonda  , ibid.  Scs 
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ob  fer  va  tions , 531  6*  fuiv.  Heureufe  avanturtf 
de  l'Auteur  , 73  3.  Son  retour  à Golkonde,  334. 
Son  voyage  à. la  Mine  de  Coulour  ou  Gani  , 
5 3 y.  Autre  voyage  qu’il  fait  à la  Mine  de  Dia- 
nians  de  Bengale,  337.  Une  peut  vendre  fes  per- 
les à Golkonde  ,539.  Réponfe  qu'il  fait  à un 
Eunuque.  Il  quitte  Golkonde  pour  fc  rendre  à 
Su  rate  , ibid.  Cité,  341 , 3x3.  Occafion  qu'il  a 
de  connoîtrc  le  Pays  ou  Royaume  de  Tipra  , 
J 4 î - Cité  , J 30  , 3 y 1 , ibid  , 333  ,M9-  Eircur 
de  Tavernier  rectifiée  par  Daniel  Shcldon  , j4o. 
Tavernier  contredit  par  Shcldon  ,*567.  Il  fc  con- 
tredit lui  même , ibid.  Naiffancc , fortune  & ca- 
ractère de  Jean-Baptifte  Tavernier , X.  IU.  U 
cft  ennobli  , ibid.  Perte  qu’il  fait , & fa  mort  . 
113.  Scs  voyages  dans  l’Europe  Se  récit  qu'il  en 
fait , r 14  f**  fuiv.»  S es  voyages  dans  l’Indouftan  , 
131.  Sa  méthode  utile  à la  Géographie,  131. 
Son  voyage  de  Surate  à Agra  par  Brampour  Se 
Scronge  , ibid  6*  fuiv.  Rencontrc.de  cinquante- 
fepr  Fakirs  Se  de  leurs  Chefs,  140.  Vengean- 
ce d’une  Princertc  , dont  il  cft  témoin  ,14!. 
Il  obtient  la  permirtion  de  voir  le  Palais  Impé- 
rial d’Agra  , 141  6*  fuiv.  Il  vifite  pluficurs  Villes 
de  l’Empire  Mogol  avec  Bernier , 148. Ce  qu’il 
voir  dans  une  Pagode , 1 31.  Il  fe  féparc  de  Ber- 
nier , 1 54.  L’Auteur  effaie  fi  les  Crocodiles  Ten- 
tent un  coup  de  fufil  , ibid.  Sa  générolité  , 1 37. 
Privilège  qu’il  obtient , 138.  Route  qu’il  tient 
de  Daca  à Cafambazar.  Difgracc  qu’il  crtiiic  , 
ibid.  Le  Grand  Mogol  lui  fait  voir  fes  joyaux, 
139.  Deux  Voyages  de  Surate  à Golkonde  , 16 1. 
Ses  remarques  fur  diverfes  Places  , i6i.  Lettres 
que  Scha  Eft-Kham  lui  écrit  , ibid.  L’Auteur 
joint  ce  Nabab  au  fiege  de  Choupar  , 163.  Il 
fait  deux  Voyages  par  terre  de  Surate  à Goa  , 
144.  Son  jugement  fur  Goa  , i4t.  Entretien  de 
Tavernier  avec  l’Inquifitcur  , ibid.  Il  «ft  mêlé 
dans  l’affaire  de  du  Bclloy,  i48.  Son  voyaec 
dans  i’IIe  de  Java  , 1 7t. Il  parte  à Bakanor,  tbid. 
Dans  quel  lieu  il  trouve  le  Roi , 17?.  Fermeté 
de  Tavernier  dans  une  tempête,  ibid.  Perre  de 
quatre  hommes  dans  une  Chaloupe  , 174.  Chan- 
gement dû  vent  qui  fauve  le  Vaifleau  , ibid.  On 
luit  le  confcil  de  T^ernier , 17/.  Ses  obfcrva- 
tions  à Poiiu-de-Gmlc.  Jugement  qu’il  porte  de 
la  conduite  des  Hollandois , ibid.  Comment  il 
cft  reçu  à Batavia,  174.  Affaire  dangereufe  qu’on 
lui  fufcice,  178.  Avantage  qu’on  prend  fur  lui , 
ibid.  Tavernier  retrouve  un  de  fes  frères  , 180. 
Eloge  qu’il  en  fait.  Voyage  de  l’Auteur  à Ban- 
tam  Son  inquiétude  , Se  d’où  elle  vient , ibid. 
Frayeur  que  l’hiftoire  de  deux  François  caufc  a 
Tavernier,  181.  En  quel  état  il  trouve  le  Roi 
de  Bancam  , ibid.  Tavernier  expofé  à pétir  par 
la  main  d’un  furieux  , 1 83.  Son  frère  tue  cet  en- 
nemi , 184.  Embarras  de  Tavernier  pour  les  Rc- 
quenings  ou  comptes,  184.  Il  cft  trompé  par  le 
Gênerai  Hollandois  , 187.  Dédomnugemens 
qu’il  reçoit,  1&8.  Formalites  qu’il  obfcrvc  à loa 
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embarquement.  Son  retour  en  Europe  Ses  ob- 
fetvations  au  Cap  de  Bonnc-Efpciance  , ibid. 
Ciré  , 194,  147  , J 18  , 51*-  & JM  ^ 3*7*  XI. 
173  » 467  , *7 *8  1 ôjfuiv. 

Tavila  , forte  de  bois  de  Sandal , IV.  6 43. 

Tavires  , race  d’Infulaircs  , VIII.  340. 

Tavoa  de  Cabo  , voy  Table ( Montagne  de  la). 

Tavou  , Oifcau  fingulier  fit  fespropriétés,  X.  411- 

Tavora  , François  de)  , Portugais,  fc  préfente  de- 
vant Ormuz  ,1.  10?.  Il  prend  un  Vaiflcau,  ibid. 

Taver , Bourg,  VIII.  463. 

Taxapaian  , petite  Rivière , qui  contient  quantité 
d’argent , XIV.  71. 

Taxcn  , Ile  , voy.  Lapins  ( Iles  des  ). 

Taxilacous , Hcrmites,  IX.  463. 

Tay,  Ville,  en  Gallicc  , III.  414.  Belle  Rivière 
de  ce  nom,  V.  14©.  Lac  du  Tay,  340  Signi- 
fication de  mot,  VI.  3iJ. 

Tayabas  , Province  , voy.  Calilaia. 

Taya  , Khan  des  Naimans  , VII.  34. 

Tayang  , Ville  , V.  341.  Roi  de  ce  nom  tué  dans 
une  bataille,  VII.  77. 

Taybayba , atbriileau  , II.  13  3. 

Tay  chang  fu.  Tribunal,  VI.  413. 

Tay-chcu-fu  , Ville  , VI.  6t.  forte  de  Raye  qu'on 
y prend , 70. 

Tay-ching  , Ville , VI.  339. 

Taychot , Prince,  tué , VII.  73. 

TaycoSama,  Empereur  Japonois  , X.  373. 

Taydc  ( Pedro  de  ) : Bon  confcil  de  ce  Portugais, 
qui  n'cft  pas  fuivi  , VIII.  103.  Ce  bon  Pilote 
cft  égorgé  par  fes  Compatriotes,  104. 

Taydican  ( Montagne  de  ),  IX.  4*9* 

Taydo  ( Pcdto ) , Voyageur  Portugais , VIII.  1 7 3. 

Taydu,  Villeneuve,  & fa  defeription  , VII.  31*. 

Taye  ( Simon  de),  Hollandois  , cft  la  première 
viétime  des  Portugais  , IV.  9* 

Taycn  , Ville  , IL  * 3. 

Tayes,  V.llc  , II.  19. 

Tay  Frufchama,  grand  Ptincc  , dépouillé  de  (es 
biens,  II.  ko. 

Tay-ghis,  Princes  Mongols,  voy.  Tayki. 

Tay  bia-vcn,  Village,  V.  348. 

Tay  hing-hyen , Tribunal,  VI.  418. 

Tay-ho  , montagne,  V-  383.  Empereur  de  ce 
nom , VII  79. 

Tay-ho- tycn  , Salle  de  l'Union  fie  du  Trône  de  la 
Chine , VI.  x 6. 

Tay*hu  hycn  , Ville , V.  497. 

Tay-hya,  Livre  Chinois,  VI.  198. 

Tay  hyo  , Ville  du  troificme  ordre  , V.  319. 

T^yiin,  Château,  VII.  319. 

Tay  kau  tycn  , Temple  , 5c  à qui  dédié  , VI.  31. 

Tay  ki  >cc  que  c’cft  , VI.  ! 47-  Autres  explications 
de  ce  tirre,  348.  Princes  Mongols,  nommés 
Tay-ghis  ou  Tay  kis  , ftns  emplois  , 387.  Tay- 
ki, rirre  de  Prince,  VII.  1 fie  x.  Ils  font  aufli 
anpcllés  Ta  y skis  ou  Tavshis,  x-j.  Vifitc  d'un 
Tay  ki  Kalka,  461.  Comment  unTay-ki  traite 
«des  Ainbalfadcurs r 463.  Vifitc  de  quelque  Tay* 
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kis,  473.  Vifitc  d’un  Tayki -Kalka , 477.  Vie 
miférabledesTartaresSujcts  de  ce  dernier  Tayki, 
478.  Autre  vilite  d'un  Tayki  Kalka  , ibid.  Vifitc 
de  piuficurs  Taykis  Kalkas  ,301.  Arrivée  d’un 
Tay  ki  Kalka,  393. 

Tay-kia  fa  , Village,  V.  348. 

Tay-ko,  petite  Ville,  V.  14*.  Titre  d'honneur  de 
de  ce  nom  , VL  313. 

Tay  ko*hyen  , Ville , V.  477. 

Tay-ko- fama  , Empereur  du  Japon,  VI.  339. 

Taylan , racine , X.  418. 

Tay  li-fu  , Ville  , VI.  48  3. 

Tay-li-tfe,  Tribunal,  VI.  411. 

Taylor,  Contre-Maître  d’un  Vaiflesu  de  Pyrates  , J 
III.  5 £ J.  Il  fufcice  une  cou  fpi  ration  contre  fon 
Capitaine,  363. 

Tay-lyau,  Monarchie  , VI.  398. 

Tay  man  , ou  Yoitman  j fens  de  ces  mors,VI.!3 1. 

Tay  mi-boirni-Kans , Peuples,  VII.  89. 

Taymin,  voy.  Tayming. 

Tayming,  race  Royale  Chinoife , VI.  83.  Citce 
fous  le  nom  de  Taymin  , 303.  Fondateur  de 
cette  dynaftic  , VII.  103. 

Tay  ming-fu , Capitale  d'un  Canton,  VI.  10. 

Tay-min*que,  nom  de  la  Chine  , fie  fa  lignifica- 
tion , VI.  7. 

Taymuta,  Ile,  voy.  Suifiiraa. 

Tayo  , montagne,  VII.  506. 

Tay  ngan  cheu.  Ville  , V.  439. 

Tayn-xou-xyen  , Ville  longue , XI.  301. 

Tayoir , Famille  Royale , voy.  Taytfing. 

Tayom,  Plante,  XIV.  383. 

Tayouan  , Port , VIII.  440. 

Tayovan  ou  Takkafaga  , X.  6:0. 

Tay-ping,  ou  Tey-torg , Place  , V.  ko.  Nom- 
mée aufli  Tay-tong,  a ji.  Village  de  Tay  pii  g, 
333.  Situation  de  Tay  pir.g-fù  VI.  43.  Elle  clt 
de  la  Province  de  Quang-fi,  104  fie  103.  Son  difc- 
tria  vanté  comme  le  meilleur  de  la  Province, 
10*.  Scs  Habitans  partent:  pour  Barbares  , 8C 
pourquoi  , ibid. 

Tay-ping  fu  , Place  , voy.  Tay-ping , ou  Sec. 

Tay  ping- hycn  , Ville,  V.  433. 

Taypol , Ville,  où  des  Portogais  font  enfermés 
dans  une  étroite  prifon  , IX.  404. 

Tay-po-tfc  , Tribunal , VI.  413. 

Tay-quang-ming,  Temple  J à quoi  fie  à qui  déc- 
alé, VI.  31. 

Tayr  , lait  aigre  & caillé,  XI  .6$6. 

Tayras,  Peuple  . XIV.  |*>8. 

Tayrel-khan,  Prince  Tartare  , VII.  48.  voyt { 
Vang. 

Tay-fang  Li-po  vi , voy.  Tay  e Lipovi. 

Tayshas,  titre  de  Prince  , voy.  Tay  ki. 

Tayshi  . Prince  , voy.  Koduti. 

Tayshis  . de  Princes , voy.  Tay  ki. 

Tay  fing  Li-po-vi,  Géncial , V x86.  Nomméaeffi 
Tay  fang  Li-po-vi  , X90  11  félicite  un  Amiral 
Hollandois,  303.  Il  furptend  Tllc  d'A-moui  fie 
s'en  faille.  Sa  conférence  avec  l'Amiral  Holiaor 
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dois  , ibid.  Cité,  JII.  Ji*.  Difcours  brufque 
de  ce  Général , 517.  Il  continue  lur  le  meme 
ton.  Ce  Générai  5c  les  Officiers  Tartarcss’adou- 
cilTcnr.  Conclu fion  du  différend  t ibid.  Li-po-vi 
renonce  aux  affaires,  jt8.  Il  cft  nommé  Con- 
fcillcr  d’Hcar  : Ce  que  cet  Office  lui  coûte  , jio. 
Sa  mon  , )n. 

Tay  fua  , Frère  d'un  Général  Tartatc,  VII.  57. 

Taytay  , Place  , X.  <91. 

Tay-ting , Empereur  Chinois  , VII.  117. 

T.»y-tong,  Place,  voy.  Tay-ping,  ou  Sec. 

Tay-tong*fu  , Ville,  VI.  84.  Sa  fituation  , Sf. 
Son  commerce  & produ&ions  de  fon  territoi- 
re, 86.  Cette  Place  nommée  aufîi  Si-king  ou 
la  Cour  Occidentale,  VII.  81.  Siège  de  cette 
Place  , ibtd 

Tay-fing,  ouTayoir,  Famille  Tartarcqui  occu- 
pe le  T rône  de  la  Chine , V.  j 1 j . 

Tay-tfing  mwcn , appartement*  Impérial,  VI.  to. 

Tay  tfonz,  Empereur  de  la  Chine  , public  unE.lit 
en  faveur  de  la  Dodrine  Chrétienne , VI.  3 58. 
Vertus  de  ce  Monarque,  109.  Refus  qu’il  fait 
d’une  Pi incellc Chinoife  demandée  en  mariage, 
VII.  1 jj.  Si  mort , 1 J7. 

Taywan  , Place  , V.  ij  j , ijf.  Ile  de  Tay  van  # 
i8f.  Trifte  fituation  de  cette  Ile,  jax.  Une  Co- 
lonie Hollandoifc  y cft  tranfportéc,  J91.  Les 
Hollandois  y bâtillcnt  un  Fore , appcllé  main- 
tenant Fore  de  Zélande  , 5c  l'Ilc  porre  le  nom  de 
S.*kkanda  en  Langue  Chinoife  , 591.  Sa  deferip- 
tion,  ibid.  Voy.  rormofa , Baie  ou  Ile  , Sec. 

Tay  van  fu , Ville  .VI.  JJ.  Scs  rues.  j8.  Im- 
portance de  cette  Place  , J9. 

Tay  ya  , fa  lignification,  VL  41*. 

Tay-yan , Khan  d’une  Ttib'i , VIL  48.  Cité  , 54, 
j j , ibid.  11  meurt  des  blcflures  reçues  dans  une 
bataille , j 6. 

Tay-yucn  fu  , Capitale,  V.  4J0.  Sa  dcfciiprion  , 
VI.  84  & «J- 

Tay-xin  , Royaume , V.  j J7. 

Tayzuts  , Peuples  , VII.  j 3. 

Taxi,  Décile,  XII.  J41. 

Tazik  , nom  de  Bourgeois  , VII.  xoo. 

Tchadas  ( Pays  des) , XIV.  739. 

Tchainat,  Ville  , IX.  139- 

Tchainatbourie  , Village  , IX.  104. 

Tchaoo-cou.  Voy  Talapoin. 

Tchaou-Mcnang  , titre  de  Préfident  , IX.  ij4- 
Droits  qui  forment  fon  revenu,  itç. 

Tchaou-Vat , Supérieur  Talapoin  , IX.  188. 

Tchaudoul , forte  de  voiture  , X-  100. 

Tcneampion  , nom  que  les  Siamois  donnent  à no* 
tre  Monde  , IN*  t*6. 

Tchcnau,  Fleuve  de  l’Inde , X.  104.  La  Rivière 
nommée  Tchenhavc.paroît  être  la  meme  chofc , 
aoj  6*  fuiv.  Elle  cft  auffi  appelléc  Chenab , xij, 

Tchcnhav,  Rivière  , voy.  Tchcnau. 

Tchctl,  valeur  de  ce  Héros,  5c  celle  de  fa  Fem- 
me , VIII.  J 8c  6. 

TcUUi,  Province  , IX.  xj4. 
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Tchinywen-fou  , voy.  Cliin-yveti  fu. 
Tchirikov  ( Alexis  ) , Voyageur  Rullicn , XV. 
170. 

Tchouang-Ian , ou  Cbvran-lan,  Ville  & fou  Pla»  , 

VI.  89. 

Tchoukis,  Peuple,  X.  io<. 

Tchoun  , Rivière,  voy.  Gemena. 

Tchoupdois , ou  Huillieis , X.  ut. 

Tchumna , Rivière , voy.  Gemena. 

Te  , ou  Mate  , potiron  à Coquille  , X (7t. 

Teat , Anglois  , commande  des  Avamuriert,  XI. 
4>f. 

Tcbbo,  Village.,  III.  <if. 

Tebelder,  Royaume,  IV.  4fi. 

Tebendar,  Rivière,  VII.  1,4 f. 

Tcbet , Pays  , voy.  Tibet. 

Tebeth,  Province,  infellée  de  bêtes  farouches  j 

VII.  ,,t. 

Tebuira  , grand  Village  , X.  fit. 

Tecamalchadcc  , Place , XII.  J84. 

Tecames(  Baie  de  J , XI.  71.  Sa  deferiptioo,  71.' 
Ses  dangers.  Haine  des  Indiens  du  Pays  coatie 
les  Efpagnols,  ibid. 

Tc-cheu,  belle  le  grande  Ville , V.  jji, 
Tcchifchcac , Village,  XI.  519. 

Tccho  , Htftoricn , XIV.  7<.  Le  P.  Techo,  ciré, 
>47. 

Teehucla,  lieu , XII.  190. 

Tccki-Tfyocku , on  Tfutfulï , atbtilTeaa , XI.  709. 
Tccoantepcc]uc , Ville,  XI.  578.  C'eft  une  Place 
maritime  , XII.  4H0.  Rivière  de  ce  nom  , 488. 
Tccomahiayc,  ou Tccomahuca,  arbic,  XII.  <11. 
Tccop.il  pitzahuac , arbre,  XII.  <ti. 
Tecubichpoizin  , Impératrice  , voy.  Teiralco. 
Tccuirlc,  Dignité  de  Chevaliers,  XII.  4 J 7. 
Tcdottvanatam  , lieu  , cédé  aux  François  , IX. 
«JX. 

Tcfé  , lieu,  XIV.  j7,Rivicre  du  Tcfé,J8. 

Tefi,  ou  Tc(i . Roi  d’Ardia,  IV.  )9«. 

Teggazza,  Ville, & lignification  de  ce  nom,  II. 

19 J.  Ville  ou  Canton  dcTcggszza,  jjt. 

Tegin  , Domcllique  Chinois  d un  Comptoir  An- 
glois, I.  47J.  Avis  rju'il  donne  à fes  Maîtres, 
ibid 

Tcguaquilla,  lieu  . XI.  f4{. 

Tegutik-pira , Rivière,  VI.  tv4. 

Teianguts  : Ttibu  de  ce  Peuple  , VII.  48. 

Teil , pièce  de  monnoic  , IX.  181. 

Tc-in  , Seigneur  Tartate  , VII.  74.  Il  eft  Prince 
d’une  Horde,  10O. 

Teinture  : Bois  pour  la  ceinture , XII.  470.  Excel- 
lent bois  de  Teinture,  XIV.  107.  HctbeS.de 
teinture,  174.  Variété  des  bois  de  teinture, 
909.  Bois  , Plantes  & racines  de  teinturc , 5 ri. 
Teinturière  , Monftte  marin  , XIII.  177. 

Taitalco  , ou  Tecubichpotzin , ou  bien  Donna- 
Ifabcllc , Impératrice  Méxtrjuaine , & les  Ma- 
riages , XII.  448. 

Tcitbe  , nom  de  la  montagne  ou  Pic  da  Ténerife, 
II.  M4- 

. Teito, 
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Teico,  oti  Jamma-Buk* , arbriflcau,  XI.  7°*» 

Tcka-Radfura , Lieue  » XI.  711. 

Tckckio , Village,  V.  949. 

Tckcrki-felck  , Edifice  d'une  forme  fingulicrc,VII. 

J81. 

Tckgu,  Place  , VII.  380. 

Tcki , X.  333. 

Tckicr  : Pays  & Fort  de  ce  nom  , X.  io<î , 107. 

Tckiong  chang  , petit  Bourg,  VII.  $10. 

Tekis,  Rivière,  voy  Urga. 

Tekki  Amo  , General  Comménien,  remporre  une 
victoire  fignalée  fur  les  Anglois  , IV.  37  II  re- 
çoit une  bic (Turc  mortelle,  *8. 

Tekki-Ankan,  Trincc  qui  palfc  dans  une  armée 
HolUndoife,  IV.  \6.  Il  participe  à l'affad'inac 
du  Roi  fon  Frète,  37.  J1  monte  fur  le  Trône 
de  Commendo  , 38. 

Tckkola,  couleur  rouge  tirée  d'un  bois , IV.  581. 
Sign.  Dddd. 

Tekoa  , Canton  , & production  de  ce  Pays  ,1  471. 

Tekou , 1.  344. 

Tcleugon,  Ruiifcau , VII.  481. 

Tcldc , Vide  , II.  1 ji. 

Tcldik  : Secours  que  ce  Prince  donne,  VII.  138. 

Tclcphium,  arbre  , XI.  69 8. 

Tclcskp  » Lac  , voy.  Alran-nor. 

Tclingamma  , Port,  VIII.  360. 

Tcllc^ic  , liqueur  ditlilcc  d'un  arbre,  VIII.  341. 

Telle*  ( Alvaro  ) , commande  un  Vailleau  delà 
Flotte  de  Triltan  de  Cunna  & d'Alphonfc  d'Al- 
buquerque,  I.  «M.llcft  pouffé  parunc  tempête 
julqu’au  Cap  deGuardafu  où  il  fc  faific  de  cinq  Bâ- 
timens  Mores  extrêmement  chargés,  ibid.  II  cft 
rencontré  par  Cunna  au  Cap  de  Guardafu  d’où 
ils  vont  fc  préfenter  à la  vue  de  Socotra  terme 
de  leur  commiilion  , 93-  Cité , V.  194. 

Telle*  , Jéfuitc  Portugais  , & fa  Relation  , X.  308. 

Tcllicr  ( J.  le  ) : Obfervations  de  ce  Pilote  , IX. 
317.  Il  drclle  le  Journal  d'une  route  , 337 

Tcllo,  Efpagnol , commande  la  Cavalerie,  XIII. 
99. 

Tcllo  ( Dom  Ferdinand  ) , Gouverneur  Efpagnol , 
X.  404. 

Tcllo  (Francifco)  , Pilote  Indien, X.  3 37.  Un  Gou- 
verneur des  Philippines  , nomme  Dom  François 
Tcllo,  JM. 

Tema  , ou  Temina  , Ville , IV.  83. 

Tctrula  , Chef  des  Fealis  Nation  d'Afrique , 1. 10. 

Tcmalaraequcjou  Tatnalameque  Provin.XlY.408. 

Teman  , forte  de  mefure , IX.  JJ. 

Tc-Mariqua  , ou  Fundan,  fur  eau  XI.  710. 

Temina  , ou  Tema  , Ville  , IV.  83. 

Temondo  , Chien- dent,  voy.  Mondo. 

Temozcalcepcque , & fes  Mines  d'argent  , XII. 
648. 

Tempeft , Anglois,  va  au  Japon  ,11.  19  t. 

Tempêtes  : Affreufe  tempête  qu'clbiicnt  les  Portu- 
gais , I.  4.  Violente  tempête  qui  fcpare  Vafeode 
Gama  de  fa  Flotte,  n.  Tempête  précédée  d'une 
Corné  c , 34.  Cette  tempête  dure  vingt-deux 
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jours  , ibid.  Une  autre  fait  périr  Vincent  Sodre  , 
7».  François  d'Albuqucrquc  périt  par  une  tem- 
père , 79.  Mcrvcillcufc  cfpecc de  tempête,  187. 
Une  furieufe  tempête  force  Dom  Alvarc  de 
Calho  de  relâcher  à Bafaïni , 107.  Affreufe  t cm- 
pôc  qui  difperfcla  Flotte  de  David  Carier.  An- 
fiûis  , 175.  Une  afheufc  tempête  comble  les 
maux  des  Anglois  , 30 6.  Tempête  futieufe  qui 
venge  la  mort  de  Sir  Richard  Green  will  An- 
glais, 3 7 3.  Tempête  futieufe  & fes  effets,  317* 
Suite  Je  la  même  tempête  >318.  Autre  tempête 
futieufe,  3996»  fuiv  Tempête  qui  féparc  une 
Ilo  te  Anploifc  de  deux  Vaiiieaux  , 430.  Hor- 
ribi  : tempête  , 460.  Tempête  futieufe  pendant 
dix  heures  fur  la  mer  : Sérénité  fur  la  terre,  II. 
a 6’ fuiv.  Horrible  tempête  qui  renverfe  de  fond 
en  comble  un  Monument  magnifique  , tot- 
Tempete  qui  fait  découvrir  à Cada  Molîo  les 
Iles  du  Cap  Verd  , 311.  Tempête  qui  brife  un 
Bâtiment,  343. Tempête  qui  fait  périr  un  Vaif- 
feau  devant  Dieppe  ,43t.  Tempête  violente  III. 
33.  Tempête  qui  jette  Moore  à Cadix  , 7 6. 
Tempêtes  fur  la  Côte  Occidentale  d’Afrique, 
x 3 * O fuiv.  Tempête  qui  met  le  Capitaine  Phil- 
lips en  danger,  356.  Extrémité  où  une  tem- 
pête réduit  deux  Vailfcaux  , 40t.  Piufîeurs 
Vaifî’caux  Portugais  pétillent  par  une  tempête  , 
4*4-  Tempête  qui  jette  un  VailTcau  Anglois 
dur  la  Côte  d’ Afrique  , IV.  319.  Furieufe 
tempête  qui  jette  un  VailTcau  à Matalonc  , 314. 
Tempêtes  & calmes , V.  109.  Tempête  fu  ri  eu- 
fc  , 141.  Furieufe  tempête  , 319.  Tempête 
qui  oblige  des  Millionnaires  de  relâcher  an 
livage  , 41 1.  Tempêtes  & malheurs  de  Mer,  VI. 
319.  Tempête  qui  enlcve  les  Canots  d'une  Flot- 
te, VIII.  90.  Tempête  qui  jette  deux  Vaifléaur 
François  dans  l'Ilc  de  S.  Laurent,  101.  Tempê- 
te ,&  précautions  pour  d’autres  dangers,  *33. 
Tempère  affreufe  , 17t.  Defetiption  d’une  fu* 
rieufe  tempête  , 443  6*  fuiv.  Bourafques  & tem- 
pêtes, 367.  Tempête  horrible,  IX.  14.  Tem- 
pête qui  fait  perdre  à un  Portugais  une  partie 
de  fon  butin,  384.  Nombre  de  Portugais  perif. 
fentdans  une  tempête.  439.  Tempête  fans  exem- 
ple , 483.  Tempête  furieufe,  XI.  101.  Tem- 
pête fans  exempte  , 1 17.  Obfervations  fur  l'ap- 
proche d’une  tempère  , 117.  Dclcription  d’une 
tempête  fort  extraordinaire,  ttff.  Nouvelle  tem- 
pête qui  furprend  les  Hollandois,  168.  Tempère 
extraordinaire  nommée  Eléphant , 177.  Affreufe 
tempête , 408.  Tempête  qui  jette  des  Avanru- 
riers  en  Mer  , 413.  Phénomène  , figue  de  tem- 
père , 416.  Tempête,  317  , <{03.  Tempête 
Furieufe,  & vœux  des  Equipages  Efpagnols, 
XII.  17.  Autre  tempère  & voeux  renouvelles, 30. 
Tempêtes  nommées  NorJs  , 43.  Tempête , 31,  ' 
Autre  tempête  terrible  ,184.  Tempêtes  du  Golfe 
du  Méxique  , 39I.  Tempêtes  qai  fépnrcnt  trois 
Navires  François.  XIII  aS.  Quelles  font  les 
tempêtes  de  U Met  du  Sud  , 497.  Violente  tem* 

f»s*. 
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f exe  , XIV.  64.  Une  Etendre  Françoife  efluie 
trois  tempères,  i3f*  fii  188. 

Temples  : Un  des  Malabarcs,!.  37.  Ce  qui  fc  parte 
dans  ce  Temple,  38.  Ordre  de  piller  le  Temple 
de  Madrafs,  158.  Un  autre  fur  la  pointe  de 
Rasai  Anf , 18  3 & fuiv.G rand  nombre  de  Tem- 
ples an  Japon  , II.  164.  Temple  célèbre,  167 
6*  fuir.  Elévation  d’un  Temple  au  Serpent  Fé- 
tiche de  Juida , IV.  307.  Temples  dédiés  aux 

• Serpens  dans  tout  le  Pays  de  Juida  , 31 1.  Tem- 
ple principal  du  Serpent  Fétiche  de  Juida.  Che- 
min qui  y conduit  , ibid.  Vue  d'une  Proccflion 
ou  Temple  du  Serpent,  3n.Pcrfonnc  n’cmrc 
dans  ce  Temple  , 314.  Temples  des  Idoles  du 
Roi  de  Doni , 447.  Temple  de  Bolibatta  , 607. 
Beau  Temple  fur  le  revers  d’une  Montagne  , V. 
a4«.  Autre  merveilleux  Temple  , 141.  Deux 
Temples  fans  nom  , Se  vûc  de  celui  de  Kon- 
Jan  Siam  , ibid.  Temple  élevé  à l’honneur  d’un 
Gouverneur,  143.  Temples  d’idoles  , 14*.  Deux 
portes  d'un  Temple  compofées  d’une  feule  pier- 
re , ibid.  Q jarre  Temples  dans  une  Ville , 14?. 
T emples  & Sacrifices  qu’on  y fait  , 148.  Quan- 
tité de  beaux  Temples  , ibid.  Temple  dont  le 
clocher  a fept  étapes , 130.  Vue  d'un  Temple 
dans  une  Plaine  à Nm-king,  133.  Offrandes  à 
l’Idole  d'un  fameux  Temple  ,134.  Beaux  Tem- 
ples , 133.  Temple  fameux  , 137.  îlcau  Tem- 
ple fur  une  montagne  , 138.  Pluficurs  bciiux 
Temples,  ibid.  Peau  Temple  fur  une  hauteur 
efearpée  , 13?.  Vafte  & haut  Temple  , 1(4.  Am* 
bafladeurs  qui  acceptent  des  rafraichiflcmcns 
dans  un  Temple  , 167.  Plufieurs  Temples  or- 
nés de  Pagodes,  187.  Envoyés  logés  dans  un 
Temple  , 19t.  Trois  beaux  Temples  dans  une 
Ville,  3 3 3.  Quantité  de  Temples,  334.  Tem- 
ple bâti  fur  un  Pont,  ibid.  Autres  Temples, 
333.  Statue  d’un  Fameux  Phitofophe  dans  un 
Temple,  3 '37.  Temple  Se  Sacrifice  Chinois: 
Ornement  de  ce  Temple,  141.  Fore  beau  Tem- 
ple, 343  Temple  où  des  Bateliers  font  leurs 
prières  , 3 44.  Temple  abîmé  avec  tous  lcsalïf- 
tans,  347.  Plufieurs  Temples  ruinés , 330.  Ile 
nommée  des  Temples,  383.  Conférence  dans 
un  Temple  , ibid.  Temple  d’idoles  près  de  Ma- 
cao , 39*.  Tcrrplc  fur  une  Montagne  , 403, 
Pratique  fmgulierc  des  Matelots  Chinois  à la 
vue  d un  Temple,  41 3.  Temples  qui  environnent 
une  Tour  , 434  Petit  Temple  au  fommet  d’une 
montagne  , 43  9-  Temple  au  fommet  d’une  mon- 
tagne , 44^-  Beau  Temple,  431.  Temple  & deux 
^Villages,  ibid.  Grand  Temple  environné  de  mai- 
fons  , 473.  Temples  de  Nan-king  , 481.  Tem- 
ple des  Rois  pâlies  ou  de  Ti- vang-myan  , 493. 
Pluficurs  Temples  nommés  Kiycn-ghen  fu,  leurs 
Statues  & figures  d'animaux  , ibid  & 494.  Tern- 
ie voiûn  de  Kan-cheu  fu-,  499.  Temple  ccle- 
rc  fi:  fes  ufages,  ibid.  Temples  entre  des  ro- 
chers, 300.  Temple  voifin  de  Canton  , 301, 
Tempte  qui  fc  prefente  aptes  le  partage  de  U 


muraille  delà  Chine,  304*  Pèlerinage  Chinois 
à un  Temple  , 30$.  Beauté  des  Temples  de  Pé- 
king  , VI.  13.  Temples  du  Palais  Impérial  de 
Peking,  fie  defeription  des  quatre  principaux, 
*t.  Autres  Temples  Impériaux  dans  la  Ville  de 
Peking,  33  & 34.  Temples  à l’honneur  des  Hé- 
ros , 3 3.  Temple  fomptueux  fie  fon  origine  , 44. 
Pluficurs  Temples,  8i.  Plan  ou  vûc  de  l'intéiieur 
d’un  Temple  d'idoles  , 1 6 3.  Temples  nommé» 
Pagodes  & Tour  de  chaque  Temple  , ibid.  Vûc 
de  deux  Temples  Chinois , 1 70.  Temples  fit  Mo- 
numens,  171.  Planche  de  Pagodes  fie  Statues 
d'un  Temple,  171.  Manière  de  prier  dans  les 
Temples  *409.  Temples  du  Pays  des  Tartarcs 
Mongols,  386.  Deux  beaux  Temples  démolis  « 
VII.  4 fie  3.  Temples  d'idoles  , 17t.  Temples 
Neftoriens  , ibid.  Temple  dans  une  Ile  pierreufe, 
340.  Grand  Temple,  378.  Temple  environné 
de  Statues  fie  figures  étranges  , ibid.  Terrein  fpa- 
cieux  que  des  Temples  occupcnr,  379.  Autres 
Temples  ,#3  8 r.  Temple  magnifique  , ibid.  Temp 
pics  de  Kampion  , 40 6.  Temple  qui  fert  d'Ho-* 
tcllcric  aux  Lamas  ,431.  Temple  où  des  Am- 
bartadeurs  trouvent  un  Lama  immortel , 433. 
Cérémonies  qui  s’y  font , 434.  Vifite  de  ce  Tem- 
ple , 433.  Galerie  fie  chambre,  ibid.  Temples 
ou  Pagodes  de  Huhu-hotun  , 61©.  Temple  fa- 
meux Se  fes  Grottes  , 6 19.  Temple  taillé  dans 
le  roc , VIII.  10.  Temple  ou  Pagode  de  Ntng- 
bia  , 19.  Débris  d’un  Temple  fie  Pyramide  blan- 
che, tx.  Ruines  d’un  Temple  bâti  par  le  Grand 
Lama  Tartare,  37.  Temples  fie  Idoles  des  Sia- 
mois dans  la  Ville  de  Patauc  , 173.  Temples  fie 
leurs  curiofités,  177.  Temples  de  Plie  de  Cey 
lan  , 3 jo.  Temple  d'idolâtres  à Bombay,  IX. 
3 1.  TempLs  ou  Pagodes  qui  rendent  une  Ile  cé- 
lèbre , 66.  Forme  des  Temples  du  Pays  d’Arra- 
kan  , 68.  Tcniples  du  Tonquin  , 117  & faiv . 
Détail  curieux  fur  un  Temple  Chinois  près  de 
Batavia,  1 34.  Temples  du  Roi  de  Siam,  146.. 
Offrandes  qui  fc  font  aux  Temples,  191.  Im- 
prudence qui  fauve  des  Temples,  35-.  Temple 
fie  lieu  dollemens  de  morts  , 4tj.  Aecompa- 
gnemens  d'un  Temple,  46  3.  Temple  de  la  petite 
Vérole,  333.  Temple  dont  le  pave  couvert  de 
lames  d’or , X.  101.  Temple  confacrc  au  Patron 
des  Chiens,  jo6.  Divers  Temples , 5 10.  Tem- 
ple des  trente-trois  mille  trois  cens  trente  trois 
Idoles,  ibid.  Montagne  qui  contient  trois  mille 
Temples , 31 1.  Temples  des  Cimeterres,  313^ 
Curiofités  d’un  Temple  . 319.  Temples  Chinois» 
349. 1 cur  ufage.  Singularités  de  leur  fondation, 
ibid.  Temples  du  Japon  , 1*13  Se  616.  Gardiens 
des  Temples  , 617.  Habillement  de  ces  Gar- 
diens. De  qui  ils  dépendent , ibid.  Petit  Temple 
XI.  407.  Temples  ou  Pagodes  du  Malabr.r,44$. 
Temple  merveilleux  de  Canarin  , 467  & fuir * 
Autre  Temple,  470  Temple  de  Tonda,  474. 
Temple  de  Xicn-ghen-fon  , & fon  iJolemonf- 
tiucufc , 4?9.  Temples  de  Zoaxien  , fie  kuis 
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Idoles , joo.  Deux  Temple*  avec  leurs  Idoles  & 
Statues  , 5C4.  Deux  autres  Temples  l'un  au-def- 
fus  de  l'autre  avec  leurs  Idoles  & Statues , ibid» 
Temple  de  la  féconde  gorge  des  Montagnes  , 
50 6.  Temple  ou  l'on  immole  des  vi&imcs  hu- 
maines , f 40<  Ornemens  d’un  grand  Temple, 
591.  Un  Voyageur  prend  des  Manuferits  Arabes 
dans  un  Temple  d’Infulaircs  , 605.  Temple  qui 
tremble  comme  un  rofeau  , XII.  xo 6 Temples 
remplis  d’idoles , 141  & 14?.  Temple  qui  s’em- 
braie , 17 y.  Las  Myfteresdu  Chriltianifmc  font 
célébrés  dans  un  Temple  d'idoles,  x8$.  Pein- 
ture que  les  Mexiquains  font  de  l'aUauc  delcuc 
Temple  , 37**  Temples  & Chapelles  du  Mexi- 
que , 541.  Defeription  du  grand  Temple  de 
México  , ibid.  Temple  fervi  par  deux  mille  Prê- 
tres , XIII.  90.  Temple  de  Titicaca , 3 10.  Tem- 
ple du  Soleil  , j yi.  Planche  ou  vue  du  Temple 
du  Soleil  âCufco,  ^67.  RichclTc  des  Temples 
du  Pérou  , ibid.  Temple  de  Cayambé  , J79- 
Temple  que  le  hafard  fait  découvrir  , XIV.  f 1 f. 
Idole  trouvée  dans  ce  dernier  Temple  , fi 6. 
Temple  des  Bayagoulas,  616.  Temple  Se  fon 
feu  perpétuel , 757.  C’eft  le  fcul  duCays, ibid. 

Temps , voy.  Tems.  ^ 

Temquilem  , Pays , IX.  j9Ç. 

Tems  : Variété  du  tems,  VII.  f8?.  I.e  tcmschan* 
gc  , ibid.  Mauvaistems,  )86.  Calculs  des  tems 
au  Japon  , X.  f8j.  Etrange  variété  du  tems  dans 
des  lieux  peu  éloignés  , XI.  306.  Tems  déclaré 
des  faifons  dans  la  Zone  torride  , au  Nord  de 
l'Equateur  , 6\\.  Différence  prife  des  lieux. 
Exemples  fur  les  Côtes  fcchcs , ibid . Exemples 
fur  les  Côtes  humides  , 6u.  Caufes  étrangères , 
ibid.  Peu  de  Commerce  à C.arthagcnc  des  Indes 
dans  le  tems  mort,  XIII.  if7.  Commerce  de 
Porto  Belo  en  tems  mort , 170.  Tems  des  mau- 
vais chemins,  4*f. 

Temughin  , Prirfee,  voy.  Jen-ghiz-kan. 

Tcmujin,  Prince,  voy.  Jen  ghiz-kan.  Un  autre 
de  ce  nom  , Chef  d'une  Horde  Tarcarc  , cft  fait 
prifon.  Se  fes  troupes  taillées  en  pièces , VII.  7 J. 

Tcraulim,  Soeur  de  Jengbiz-Khan  , VII.  75. 

Temur,  Prince,  VII.  H4* 

Tenatn,  Province,  XI.  4)5. 

Tenara  , Place  , IX.  f 19» 

Tenaffenm , Place,  IX.  195-  Province  de Tenaf- 
ferim,  if 4. 

Tenayuca , Ville,  XII.  598. 

Tcnchoa  , Province  , XI.  455* 

Tenchon,  Province,  XI.  4)5. 

Tendakonda,  Ville,  III.  68. 

Tendebar , Ville,  III.  16. 

Tendrac  , animal , VIII.  603. 

Tendres  , cfpcce  d'étoffe  , III.  145. 

Tcndrocolîc  , hetbc  , & fa  vertu,  VIII.  6 17. 

Tenduk,  Province,  VII.  311  , 5x4. 

Tcncquefic  Aneque,  Forterefles,  VIII.  464. 

Tener , partie  du  nomTénéiifc  : Ce  qu  il  lignifie , 
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Ténérife  , Ile  , une  des  Canaries , célcbtc  par  Pan 
Pic,  I.  1x4.  Obfcrva  rions  fur  ce  Pic  , 11-  zi6. 
Situation  de  cette  Ile  , X34.  Defeription  du 

Pic  de  Ténérife  , nommé  Teithe  , ibid.  Pro- 
d ud ion  de  Pile  de  Ténérife,  xjf.  Lac  fur  le 
bord  duquel  la  Capitale  cil  fit  née.  Prodigieufe 
fécondité  d'un  petit  Canton  , ibid.  Cette  Ile  , la 
plus  coniîdcrablc  des  Canatics , x \6.  Dequoi  le 
nom  Tcnérific  cil  compofé  & ce  qu’il  lignifie. 
Cette  Ile  nommée  aufli  Nivaria.  Scs  principaux 
Ports  & leurs  propiiétés.  Remarques  fur  cette 
Ile  par  le  Capitaine  Dampiere , ibid.  Ses  forti- 
fications, 1)7.  Defeription  de  la  Capitale  fie  de 
fes  environs , par  Dampiere  , ibid.  Autre  dc(- 
cription  par  Scory,ij8  Les  Faucons  de  Téne- 
rife  plus  gros  que  ceux  de  Baibatic  , tbid.  Ob- 
fervations  fur  le  Pic  de  Ténérife  la  plus  haute 
montagne  de  l’Univers  , 1)9.  Sa  hauteur  mefu- 
rée  à i’aidc  du  Baromètre.  Corail  à Tépérilc. 
Poix  de  Pin  , ibid.  Trois  fortes  d excellent  Vin  , 
140.  Marchandées  clUraécs  à Téuéiifc.  Une 
Mine  d’or  y coûte  la  vie  à un  pauvre  homme. 
Obfcrvaiion  d’un  homme  d’cfprit  fur  cette  lie  , 
publiée  par  Sprat  » ibid.  Où  naillcni  les  Serins  à 
Ténérife  , 141.  Poi  lions  de  cette  Ile,  Idée  de 
Ténérife  par  Scory.  Ses  principaux  vignobles, 
fruits  & autres  produdions  , ibid  Se  X4*-  Arbres 
de  cette  Ile  , X4i.  Eglife  bâtie  d’un  fcul  arbre. 
Nombre  des  Habitant  > ibid.  Vue  ou  Plan  du 
Pic  de  Ténéiife,  149.  Remarques  préliminaires 
fur  les  Auteurs  des  Relations  de  trois  Voyages 
au  fomincc  de  ce  Pic.  Dcfciiption  de  cette  Mon- 
tagne , ibid.  Maniéré  d'y  monter , x jo.  On  ne 
peut  s'arrêter  longtems  au  Commet.  Le  Soleil  y 
paroît  tourner  fur  fon  centre.  Ruilîcaux  de  fouf- 
fre  qui  fottent  du  Gouffre  nomme  Chaudron  du 
Diable.  Idée  des  anciens  Habitans  au  fujet  de 
ce  gouffre  , ibid.  Sommet  du  Pic  Se  ce  qu’on  y 
trouve  , ij).  Forme  & qualité  de  la  Chaudière 
du  Pic  , x f 4.  Ce  qu’ou  découvre  du  Commet  du 
Pic.  Effet  du  Soleil  dans  ce  lieu.  Humidité  au 
Commet  du  Pic , ibid.  Cave  ou  Grotte  Gngulicrc 
au  bas  de  ce  qui  cft  appcllé  le  Pain  de  fucre  . 
zy  y.  Hauteur  du  Pic  Se.  fa  ftérilité.  Plante  , e(- 
pece  d ’Eupkorbium  ,dans  Pile  de  Ténétifc,iF/<L 
Détail  de  la  route  pour  monter  au  Pic,  1 56. 
Quantité  de  Pins  fur  les  Montagnes.  Ruilîcaux 
de  Souffre  enflamme.  Lapins  qui  habitent  ce* 
lieux.  Pierres  fort  mobiles  , ibid.  Effets  des  Vol- 
cans, 1)7.  La  Stancha  , oti  les  Voyageurs  An- 
glois  qui  montent  au  Pic  palfcnt  la  nuit.  Ces 
Voyageurs  ne  peuvent  dormir.  Leur  fueprife  de 
trouver  beaucoup  de  Mouches  dans  un  lieu  fi 
froid  , ibid.  Deux  Montagnes  entre  la  Stancha  Se 
le  Pic  , xt8.  Ce  qu’on  découvre  du  pied  du  Pai» 
de  fucre.  Forme  Se  étendue  du  fummet  du  Pic. 
Gouffre  nommé  Caldera.  Diverfes  obfcrvaiion* 
fur  le  Pic  , ibid.  Cave  ou  Citerne  que  les  Ar.- 
glois  trouvent  à leur  retour  du  Pic  , if 9.  Ca- 
verne fépulchialc.  Conjecture  fur  l'origine  di 
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Pic  , avec  la  dcfcription  de  la  Cave  des  Mores 
êc  des  Momies  de  t*He  de  Tenérife.  A qui  l’oa 
doit  ces  obfervations.  Explication  phyfique  des 
apparences  du  Pic  Se  des  environs,  ibid.  Mines 
Se  minéraux  qui  Cernent  du  fourneau  ou  Chau- 
dière du  Pic  , x*o.  Faits  qui  fervent  de  preuves. 
Caves  des  Morts  Se  à quel  titre  l'Auteur  les  vi- 
(ite  , ibid,  Vue  ou  Plan  de  ces  Caves  fépulchra- 
lcs  , 1*1.  Ce  que  l'Auteur  trouve  dans  ces  Caves. 
Découverte  d une  Cave  Se  d'un  corps,  ibid.  Té- 
pérife  une  des  plus  hautes  Iles  du  monde  , 189. 
Hauteur  qu'un  Voyageur  donne  à la  Montagne 
ou- Pic  de  Ténérife.  L’Ilc  de  Ténérife  a neuf 
Maîtres  ou  Princes  qui  prennent  le  titre  de  Ducs. 
Scs  anciens  ufnges  Se  ancienne  Religion  , ibid. 
»9 o.  Civilité  du  Gouverneur  de  l'Ilc  de  Tené- 
rife , III.  403.  Ville  de  Tenérife  , XIV.  407. 
Ténérife  , Ville  . XIV.  4©7- 
Tcncrifsc , Ile , I.n  j. 

Ten-fong-hyen  , Ville  , VI.  79- 
Tenga  , nom  du  Cocotier  & de  fon  fruît , XI.  4 5 *• 
Obfervations  fur  ccc  arbre , *70. 
Tenga-badaslian , Place,  VII.  414. 

Tc-ngan  fu  , Ville  , VI.  74. 

Te  ngan  byen  , V.  4 6j.  C’eft  une  petite  Ville > 
497. 

Tengan-xien  , petite  Ville  , XI-  jo?. 
Tcng-chcu-fu , Ville,  VL  81.  Sa  fnuation,  8>. 
Tenglio  , Rivière  ou  Fleuve,  XV.  341. 

Teng  pira  , Rivière  , VIII.  41. 

Tengue , VIII.  9j. 

Tcnhalas  , Prince  du  Sang  Royal , Sec.  III.  I4f. 
Terr-hay , Ville  brûlée  par  les  Hollandois , V. 
194.  Arrivée  de  trois  Vailfcaux  Hollandois  à 
Ten-hay,  Se  pourquoi,  3*3. 

Tenka  , ou  Kona-Subbi  , plante  , XI.  711. 
Tenkaday  , lieu  de  péJerinage  au  Japon,  IL  1*4. 
C'clt  auflî  le  nom  de  l'idole  qu'on  y adore  , 
ibid, 

Tenkiri,  Lac  immcnfe,VII.  108. 

Tenkix  nos,  VIL  94. 

Ten  Kvra  , Melon  , XI.  70f. 

Trn  Mu,  Empereur  du  Japon,  X.  f 4 y . 

Ténor  , infiniment  de  mufiquc,  IV.  633  Se  *3*. 
Ten-Pounder , Poiffon  , 3e  pourquoi  ainfi  nommé. 
XI.  154. 

Ten  Rhim  , Ecrivain  , V.  148. 

Ten  Khyne  (Guillaume  ) : Eclaircilîcmcnt  de  fon 
Traite  fur  le  Cap  de  Bonne  Efpéran ce  , V.  103. 
Ten-Rijn  , Rivière  , X.  41 6. 

Tcn-rou-joulon  , Orfeau  d’une  beauté  fingulicrc  , 
X.  459- 

Te.-ilik  , Pays  , X.  *37. 

Tenfio-Dai-Dfm  , Dieu  du  Japon  le  plus  révéré  des 
Catms,  X.  *14.  Scs  fêtes,  619. 

Ten-fiogura,  ou  Magalin  à poudre  , X.  J37. 
Tentatives  : Première  tentative  du  Prince  Henry 
de  Portugal  pour  les  découvertes,  I.  j.  Tenta- 
tives Se  préparatifs  des  Anglois  pour  le  voyage 
des  Indvs  Orientales , ai*/ Tentatives  des  Au- 


Îjlois  & des  François,  IL  ni*  Tentatives  du 
leur  Bruc  . 397.  Tentatives  des  François  pour 
la  découverte  de  Bambuk  , *3  3.  Tentative  inu- 
tile fur  Axim  , IV.  11.  Celle  des  Hollandois 
pour  s'établir  à Corifeo  , 4f  4 La  tentative  que 
des  Hollandois  font  pour  fe  fauver  leur  réulltc 
mal  , VI.  jiî  , JM*  Tentative  pour  délivrer  des 
Prifonniers  Hollandois,  VIII  11*.  Mauvais  fuc- 
ccs  de  cette  tentative  , ibid.  Teutatives  impuif- 
fantes  des  Hollandois  ,383.  Premières  tentati- 
ves des  Hollandois  pour  le  Commerce  du  Ja- 
pon, 403.  Tentatives  de  Prifonniers  François 
pour  s'échapper,  IX.  16.  Tentatives  des  Euro- 
péens pour  découvrir  deux  Iles,  X.  j 47.  Ten- 
tative des  Portugais  pour  rentrer  au  Japon,*  11. 
Tentatives  des  Portugais  & leur  jaloulrc  , XII. 
37.  Tentatives  des  Hollandois  pour  s’établir 
dans  un  Païs,  XIV.  11.  Tentatives  fans  fucccs 
fur  la  multiplication  des  Polypes,  53.  Malheu- 
reufes  tentatives  des  Portugais,  J6.  Tentative 
pour  pénétrer  dans  la  Guiane  , 3*0.  Un  Anglois 
tente  de  nouvelles  découvertes  t 980.  On  n'ca 
a pas  tenté  depuis , ibid.  Tentative  fuigulicie  des 
Françoi»"pour  établir  un  Commerce  avec  le 
Mexique,  *31. 

Tenc-Bay  , Baie-,  XV.  *oj. 

Tente,  de  grandeur  extraordinaire , VIL  iji.  Au- 
tre Tente  nommée  Ordre  d’or 4 ijj.  Tente  de 
l'Empereur  , jji.  Tentes  pour  l’AfTcmbIée,/éi</. 
Tentes  des  fils  de  l'Empereur  , j J3.  Tente  pour 
la  Garderobe  Se  la  Sommellerie,  ibid.  Celles 
des'Mogols,  X.  9 f ■ Leurs  oinemcns,95. 
Ten-tfe  , racine  , VI.  481. 

Tcnuchcitlan , ancien  nom  de  México  , XII.  419. 
Ten-yu,  voy,  Chen-yu. 

Teotiguacau,  Village,  XI.  J34. 

Tepae  , nom  de  Palais  , XII.  431. 

Tépéaca  , Province,  XII.  a 7 j.  Les  Tépéaques  maf* 
lacrent  cinquante  Efpagnols  ,383.  Cticrrc  con- 
tre les  Tépéaques  , 3 8 j.  Ville  de  Tépéaca,  4J1. 
Bourgade  nommée  Tépéaca , 4/4.  D'où  vient 
la  Nation  des  Tépéaques  , 57t. 

Tepcamatl  , arbte.  voy.  Amatcaftic. 
Tepeaneques,  Peuples,  XII.  314. 

Tépéaques,  Nation,  voy.  Tépéaca. 

Tcpeaquilla  , Place  , XII.  407. 
Tepecopalli-quahoitl , arbre  , XII.  *ro. 
Teplofotlan  , lieu  , où  les  Jéfuices  ont  une  Mai- 
fon  , XII.  41*. 

Teponafte  , ancien  Tambour  Indien  , XI.  518. 
Tepreyro  (Antoine),  Portugais,  clt  le  prcmici 
qui  fait  le  voyage  par  terre  de  la  Mer  rouge  en 
Portugal , 1. 118. 

Tequicillcpcqiic  , Ville  , XII.  *j7. 

Tctapaca  , Place,  XÜL  439. 

Teratza  , Ttibu  de  Mores  , IL  *14. 

Tcrca  Nabal  , voy.  N’nbal  ( Tcica  ). 

Tcrccrc,  ou  Jéfus,  Ile,  une  des  Açores,  I.  it; 
Supplément  à la  Defenp tiup  de  Mie  Tcxccrc  » 
XI.  MO, 
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Tcrccron  , ou  Caftis  , race  d’Habirans , X.  j8f. 

Terelg»  , lieu  d’un  champ  de  bataille , Y II*  <01  > 
<ot. 

Tciclki , petite  Rivière , VIII.  y 3. 

Terghis  , Tribu  , voy.  Kerghis. 

Tcrnaltcns , lie  , XI.  14. 

Tcridcni-ghui  , Officier  du  Sultan  Mohammed, 
VIL  <). 

Termcd  , Ville  , VII.  <4. 

Tcrnanbal  , Ville  , I.  4. 

Tcrnata  , Roi  de  Ternate  , écrit  une  Lettre  au 
Roi  d’Angleterre , I.  40s,  409. 

Ternate,  une  des  Iles  Moluques  , I.  115.  Mon- 
tagne ardente  dans  cette  Ile  , ibid.  Les  Portu- 
gais y font  traités  cruellement  , 154*  Le  Roi  de 
Ternate  6c  fa  merc  font  empoifonnes  par  Trif- 
tan  d'Acaydc  , ibid.  Lettre  du  Roi  de  Ternate 
au  Roi  d’Angleterre  , 408.  Arrivée  du  jeune 
Prince  de  Ternate  , II.  144.  Il  défend  fous  peine 
de  mort  le  commerce  du  Girofle  avec  les  An- 
glois , ibid.  Ce  Prince  vifite  les  Anglois  à bord , 
14  t.  Production  du  Girofle  dans  Pile  de  Ter- 
nate , 149.  Le  Roi  de  Ternate  fait  prifonnicr 
par  les  Efpagnols.  Les  Hollandois  y bâtilïcnt 
trois  Forts , ibid.  Galanteries  du  Roi  de  cette 
Ile  , VIII.  1 jo.  Commerce  6c  pria  des  Marchan- 
dées , ibid.  Le  Roi  viGtc  les  Hollandois  : Sa 
curiofité  , iji.  Son  caraétere.  Sa  bravoure  6c 
cruauté.  Son  goût  militaire  6c  religieux , ibid. 
Occupations  de  ce  Prince  , ijt.  Caractère  de 
fes  Courtifans.  Gladiateurs  de  Ternate.  Cruau- 
tés dont  il  accufc  les  Portugais , ibid.  Rcfpccl 
du  Roi  pour  le  Chrillianiime  , 169.  Combat 
dont  ce  Prince  cil  fpc&ateur  , 170.  Fctc  du 
Roi  de  Ternate  , 171.  Grand  fcllin  qu’il  donne 
aux  Hollandois,  171.  Le  Roi  de  Ternate  pro- 
met de  demeurer  neutre  , 303.  Fort  Hollandois 
bâti  à Ternate,  J40  Situation  de  ce  Fort,  541, 
L’Ilc  de  Ternate  nommée  anciennement  Cape, 
3 37- Ile  de  Ternate  6c  fon  Roi,  j 60.  Volcan 
de  Ternate.  Dcfcription  de  ce  Volcan  , ibid.  Té- 
moignage des  Relations  Hollandoifcs  fur  ce 
Volcan,  j<r.  Autre  témoignage  d’un  Auteur 
plus  moderne,  ibid.  Etat  de  Ternate  en  mil  iîx 
cens  quatre-vingt- fix  , i6t.  Force  du  Roi  de 
Ternate  dans  l'ile  deCcram,  *<*3.  Forts  de  Pile 
de  Ternate  , 371.  Le  Roi  de  Ternate  poignar- 
de fa  femme,  401.  Il  cft  dépouillé  de  la  Cou- 
ronne , ibid. 

Tcrnud  , Ville  * VII.  109. 

Tcrol , Rcélcur  des  Dominiquains , XIII.  491. 

Tcroun  , Place  , X.  io<. 

Terra- AncgaJa  , voy.  Popo. 

Terra  Bianca , IL  jj8. 

Terra  ( Conta  Je  ) , voy.  Cont*  de  Terra. 

TcrraJc  , on  Gclvc  , Bât. nient  de  Mer  , IX. 

Terrafal  , Habitation  de  Bandits,  IL  î fo  , 5 7 ç j 
j 7 9*  P°rt  de  ce  nom  fort  cltimé,  & donc  Pac- 
tes cil  fort  difficile,  381.  C’cll  la  plus  célèbre 
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Rade  de  l’Ilc  S.  Nicolas  : Elle  eft  auflî  nommée 
Trcfal, '407.  Port  ou  Rade  de  ce  nom  à l’Ilt 
S.  Antoine,  413. 

Terra-Firma  , I.  j 16. 

Terra- Gazclla  , vo{.  Popo. 

Tcrrapaca,  Place,  X.  jjo. 

Terrapcncs , cfpecc  de  Tortues  . XII.  <44. 
Tcrra-Pcqucna  , ou  Ampcna  , IV.  10. 
Tcrra-Pigucna  i ou  Lari , Viltam,  IV.  14. 

Terras  ( Cap  d’AIdca  das),  IV.  fô. 

Terraffies  6c  Plateformes  du  Palais  Impérial  de 
Pcking , VI.  a«. 

Terra- Vcrmilia,  ou  Punta  de  Vcr-Milliari  II. 
339- 

Terre-baffe,  Canton,  XV.  J7*. 

Terre-ferme  , Province  : Sa  carte  , 6cc.  XII.  ny. 
Terre-Neuve  (Ile  de;  , XII.  98  , >9.  XIV. 
689.  Defcription  du  grand  Banc  de  Terre-Neu- 
ve, 7 SS-  Voyages  & EtablilTcmcns  dans  Plie 
«c  Terre-Neuve,  XV.  <43.  Premiers  Ecablif- 
(emens  dans  ccttc  Ile  , <43.  Indiens  découverts 
dans  Pile  , 64*.  Situation  des  EtablilTcmcns  An- 
glors  en  Terre-Neuve  # <48.  Etabliircmcnt  des 
François  en  Terre-Neuve , <49.  Divers  avanta- 
ges des  François  avant  la  ceffion  de  PUc  , <37, 
L Ile  de  Terre  Neuve  cédée  aux  Anglois,  660. 
Propriétés  de  1 Ile , 66t.  Opinions  différentes 
lur  fes  Habitans  , 66t.  Iles  voilîncs  de  Terre- 
Neuve , 66  j.  'Obfcrvations  fur  fes  avantages. 
Ancienne  Police  des  Anglois  dans  PUc , ibid. 
Commerce  des  Anglois  de  Terre  Neuve,  6t 4. 
Réflexions  fur  ce  Commerce,  ibid. 

Tcrrcno  , ou  Harmattan  , Vent , & combien  il  cil 
pernicieux  , IV.  at  j.  Il  fair  changer  les  Matées  , 
*14.  Mattan  , nom  du  même  Vent,  468,  470, 
> enc  Terrcnos  fort  dangereux , XI.  618.  Scs 
effets  au  Golfe  Pcriîquc.  Dcfcription  des  effets 
du  vent  Harmatan  » ibid. 

Tcrrcro,  Place,  VIII.  x6i. 

Te"“:T«rte  nommée  Ticrra  de  Natal,  I.  j4: 
Celle  du  bon  Peuple,  If.  Armes  & caraétc- 
re  des  Habitans.  Terre  bafle  couverte  d'ar- 
bres, ibid.  Ticrra-Firma,  aux  Indes  Orienta- 
lc!>  S75- Marques  auxquelles  on  reconnolt  la 
terre  ferme , 1S6.  Terre  ou  Pays  d'Yamao  St  fa 
fituation  , II.  j8.  Terre  de  Bantam  , g(.  De 
Uemcti , 118.  De  Darlina  , ibid.  Terre  des  fepe 
Points,  I72..  Terre  dorée  ou  Gliingau  , 6 1 y.' 
Qualité  de  cette  terre  dorée,  <s4).  Droits  des 
biens  & Marchandées  tranfportés  de  Terre- 
Neuve,  III.  t.  Tcirefort  balle  nommée  Koe- 
tte,  J < f . Pays  dont  le  nom  lignifie  Terre  d or, 
177-  Un  Vailfcau  arrive  à la  vue  de  la  Terres 
Scs  apparences,  IV.  f7J  *.  Manière  dont  les 
femmes  cultivent  la  terre  , nos..  Qualité  des 
terres  de  Loanda  , V.  1 6.  Culture  .les  terres 
d'Angola , ! V - Canton  nommé  Terre  noire, r ’ 8, 
Terre  couleur  de  fer,  4jf.  Vailfclle  de  terre  , 
ibid.  Trois  fortes  de  terre  propres  a la  f.ibnque 
de  la  Porcelaine  , VI.  ijé  , 1J7.  Terres  doue 
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les  Cafes  pour  faire  cuire  la  Porcelaine  font  com- 
posées , 148.  Hauteur  de  la  terre  dans  le  Pays 
des  Elut  lis , VU.  r 4.  Terres  imprégnées  de  nîcrc, 
j8i.  Nouvelles  découvertes  dans  les  terres  du 
Cap  de  Bonnc-Efpérancc , IX.  itfi.  Eternité  de 
la  Terre  & du  Ciel  fuivant  les  Siamois,  19*. 
Ce  qui  foutient  la  Terre , ibid.  Terres  cédées  à 
la  Compagnie  Françoise,  *10.  631.  Les  terres 
mal  cultivées  ^ans  l'Empire  Mogol , X.  137» 
Terres  que  les  Hollandois  découvrent  , 434. 
Terre  de  feu,  & fes  Iles,  XI.  14  & fuiv.  Terres 
de  Layers  ou  Gens  de  Loi . 44.  Autres  terres 
nommées  Défolation  du  Sud  , ibid.  Apparences 
de  la  terre  de  feu,  99.  Ce  qu’un  Auteur  penfe 
des  Terres  Auflralcs,  106.  Horrible  alpcél  de  la 
rerre  des  Etats,  11 6.  Carte  réduite  des  terres 
Auflralcs,  199.  Voyages  aux  terres  Àull raies  ou 
Antaréliques  , ibid  & Juiv.  On  croit  la  terre  de 
feu  fort  peuplée,  337.  Découverte  d’une  terre 
inconnue , XII.  74.  Terre  Verte , partie  du  Con- 
tinent de  l'Amérique  , nommée  enfuite  Cortc- 
Rca!  , 98.  Comment  on  connoit  déjà  les  Terres 
au  Nord  de  l’Amérique  , XIII.  10.  Ile  de  Terre- 
Neuve,  17.  Méthode  iinguliere  d’enfcmencer  les 
terres,  3 <8.  Divilion  des  Terres  au  Pérou  , 3 66. 
Eclairciifemem  fur  les  obfervations  faites  au  Pé- 
rou pour  déterminer  1a  ligure  de  la  Terre  , 609. 
Embarras  des  Anciens  fur  la  figure  de  la  Tcrrc,i£ 
Autre  embarras  fur  fon  étendue,  610.  Méthode 
d’Eratoflhcnc  pour  la  trouver,  ibid.  Les  Moder- 
nes ne  s'accordent  pas  tout  d’un  coup  ,611.  Pre- 
miers doutes  fur  la  fphéricité  de  la  terre,  ibid. 
Obfctvation  des  Angles  # 6 18.  Changement  du 
Sol  vers  le  Nord,  XIV.  49. 

Terre-Vette  , voy.  Terres. 

Terri , liqucurtiréc  du  Palmier , X.  39 , 61.  Auteur 
de  ce  nom,  199.  voy.  Terry  ( Edouard  ). 

Terrible,  nom  d'un  chemin  dangereux , & pour- 
quoi , V.  133. 

Tcrric  Valet  de  Thornton, commande  une  Frégate 
Angloifc , II.  79. 

Terrier- rouge  , Village  , II.  , 493.  Ce  lieu  cé- 
lébré pour  le  commerce  des  gommes,  501 , 608. 
Port  de  ce  nom  , *14. 

Terry  ( Edouard) , Fadeur  Anglois,  X.  3.  Minif- 
tre  Anglois  de  ce  nom  , 40  & 41.  Edouard  Terri , 
cité,  181. 

Tertre  ( M.  du  ),  François,  IX.  177.  Le  P.  du 
Tertre  compofe  une  Hifloirc  , XV.  381.  Cité  , 
481  6»  fuiv.  Situation  8c  grandeur  qu'il  donne  à 
la  Guadeloupe  , 307.  Scs  obfcrvations , 508. 
Cité  ,3316*  fuiv. 

Tcfayucca,  Village,  XI.  334. 

Tefcacilputza , Idole  , Dieu  de  la  pénit.  XII.  340. 

Tcfcuco , Royaume  , XI.  334. 

Te-shc  , Ville,  Vil.  94- 

Tclï , ouTefi,  Roi  d’Ardra  , IV.  39*. 

Tcfijma,  X.  349- 

Tcsjc  , Poilfon  , X.  87f* 

Tcfmolucca,  Hôtellerie  , XL  33 É. 


Teflelim , faluration  , X.  17. 

Tefleri,  Place,  VIII.  411. 

Tdlî:r,  Pilote  François,  XIV.  610.  Meurtre  qu’il 
commet,  611. 

Tcfiîo,  ou  Sotitz  8c  Sodetz,  cfpece  de  Palmier  t 
XT.  719. 

Tcllora  ( Triftan  ) , conduit  la  première  Colonie 
l'ortugaifc  à Madère  , IL  x6y.  Ce  Trillan  Tcf- 
fera  dit  Gouverneur  d'une  partie  de  cccre  Ile  , 
188. 

Teftacé  , animal  marin  , 8c  quand  il  dl  plein  au  Ja- 
pon, X.  677. 

TcRcfolcj  caraélcre  de  ce  Gouverneur  Anglois , 
III.  337.  Il  excite  les  Juidas  à la  révolte  , ibid. 
Empottemens  témérnites  de  Teftefole , 338.  Le 
Roi  de  Dahomay  le  fait  arrêter.  Il  cft  tué  cruel- 
lement Se  mangé  , ibid. 

Teftigos  ( los  ) , nom  de  trois  Iles,  XII.  78.  D’au- 
tres difent  qu'elles  font  au  nombre  de  huit  j 
XIV.  403. 

Telliguacan , voy.  Jean  ( Saint  ) , 8c  Pyramides. 

Tefton,  pièce  de  monnoie,  VIII.  ij7* 

Teta , X.  334- 

Tccc,  Colonie  Portugaife,  V.  114.  Hauteur  nom- 
me Tête  du  Vieillard  ou  Morro-Vcijo,  XI.  143. 

Tethanos,  maladie,  XIV.  384. 

Tctnuchitlan  , ou  Mexico , Ville , 6c  fa  fondation  , 
XII.  3M. 

Te  tfc , petit  fils  de  Confucius  , VI.  199» 

Te-tlîn-hycn  , Ville  , VI.  67. 

Te  tfong , Empereur  Chinois , VII.  1 3 8. 

Te  tfui  3 fens  de  ce  mot , VI.  131. 

Tetuan,  III.  311. 

Tcuchc , brave  Cacique , XII.  190- 

Teu-feu  , forte  de  feves  donc  on  fait  de  la  pâte  , 
VI.  MX. 

Teuglio,  petite  Rivière,  XV.  338. 

Teukul,  ou  Az’lan  , Pays,  XII.  314. 

Tculc,  Se  fa  lignification , XII  330. 

Tculis , nom  qiic  les  Indiens  du  Méxique  donnent 
aux  Efp.ngnols,  XI.  340. 

Teu-pau-nyang  , enufe  d’une  efpcce  de  Chevreuil  * 
VI.  493- 

Tcutcalli,  grand  Temple,  8c  fa  dcfcriptiôn,  XII. 
f4*« 

Tcuthlacoxaubquin  , cfpece  de  Vipère  , XII.  £40. 

Tcutilé,  Orticicr  Méxiquain  , voy.  Pjlparoé. 

Tcutitlan , Province,  8c  fesufages,  XII.  378. 

Teva,  Roi  de  Tangue,  VII.  llj.  Teva  cft  le  titre 
du  Roi  de  Tangut,  418. 

Texada , Auditeur , voy.  Texava  ( Lizon  de  ). 

Texander  , Prince,  VII.  X38. 

Texava  (Lizon  de) , Dodeur , va  au  Pérou  en  qua- 
lité d' Auditeur  , XIII.  144.  Cet  Auditeur  nom- 
mé aufli  Texada  , cil  envoyé  comme  député  en 
Efpagnc , irîx. 

Tcxcalamatl , arbre , voy.  Amatcaftic. 

Tcxcira  ( Gabriel  ),  Ce  faifit  d’un  Etendard,  tue 
celui  qui  le  porte,  & proclame  U Vidoirc,I. 
lii - 
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Tcxeira  , Hifloricn,  St  fcs  Extraits , VII.  tlf. 
Cité,ir8  (efuiv.  Erreur  de  ccc  Auteur,  XII. 
Cité  , X.  io). 

Tcxeira  ( Jean  ) , fait  une  Carte  marine  , XV.  175. 
Tcxeira  ( Jctôme  ),  Portugais,  defeend  à Malaca 
avec  titre  d'AmbalTadcur  ,1.  ne. 

Tcxeira  ( Pedro  ) , Capitaine  , commande  une 
petite  Flotte  , XIII.  388,  Cité,  514-  XIV.  J. 
Ce  Gé nf ral  rejoint  fonCamp  , n.Cité,  38. 
Texel,  petite  Ville  Se  Port  de  Hollande,  II.  114. 
Texoli,  lie,  St  fa  fituation , 11.4)7. 

Teyde,  ou  Teythe  , nom  du  Pic  de  Tenérife , 
voy.  Tcitltc. 

Teyn,  Ville  , VI.  jif. 

Tey-ping,  Empereur , voy.  Kang-hi. 

Tey-lin  ) fens  de  ce  mot , VI.  131. 

Tey tire , ou  Teyde , nonf  du  Pic  de  Tenérife , voy. 
Teitbe. 

Tey-iong,  Place,  voy.  Tay-ping. 

Tey. wan-myau, fameux  Temple,  V.  181.  Il  eft 
aufii  nommé  Tey  wcn-myau , 147.  Vue  ou  Plan 
de  ce  Temple  appcllé  aulE  Tey-wang-myan , 
VI.  170. 

Tey- wang- myan  , Temple,  voyez  Tey -wan- 
myau. 

Tey-ven-myau , Temnle,  voy.  Tey- wan-myau. 
Tczcalcpuca  , Dieu  de  l'Enfer,  XI.  540. 

Teicvico,  Principauté,  XII.  31t.  Defeription  de 
la  Ville  de  Tczcuco,  313.  Sa  fituation,  38p. 
Perfide  cncreprifc  du  Cacique  de  Tcxcuco,  39  t. 
Nouveau  Cacique  établi  à Tczcuco ,393. 
Tezi-palak  , excellente  fource  d'eau , VII.  477. 
Tczmeleuca,  Bourgade  confidérable,  XII.  390. 
Tczpi , Prêtre  Indien  , dont  le  trait  cil  curieux , 
XII.  171. 

Thabatheba,  illuflre  Maifon,  X.  198. 

Thadée  ( S.  ) , Apôtre  , Se  où  il  a foufFert  le  Mar- 
tyr, VII.  194. 

Thaigin,  Château , VII.  jt). 

Taïkan  ( Château  de  ) , VII.  3 18. 

Tlialck  , Ville,  VII.  417. 

Thaïes , Sage  de  la  Grece , VI.  )co. 

Tbalietrum  des  Prés,  plante,  XV.  1)8.  Thalie- 
trum  du  Canada,  160. 

Thalyrandus  , Cardinal,  VII.  373. 

Thamahoo  ( Montagnes  de  ) , XI.  174. 
Thamalapadta  . ou  Thamalapatra , arbre  , Se  Tes 
vertus,  donc  les  feuilles  no  ni  nié  et  blalabajhvm 
ou  Folium  Indum  , XI  670. 

Thamalapatra , voy.  Thamalapatra. 

Tbamang,  mot  facré  Se  myftéricux  , IX.  19S. 
Tiurna.il  > Sebab,  Perfan,  VII.  173.  Schah*Tha- 
masli , irrite  contre  Ali  dernier  fils  d'Avanash , 
177  Cité,  119. 

Thamas  Koulikhan,  voy.  Tamas-Kouli  Kam. 

Thane  , Titre  de  NoblcfTc  , 111.  443  à la 

Noie. 

Tharimbaro,  Canton,  S:  fa  plante  purgative, 
XII.  «17. 

Tiurfis,  XIV.  37. 
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Thafacrat , titre  ou  nom  du  Roi  de  Siam , IX.  103. 

Thavar  ( Signor  Antonio  ) , Civilités  qu'il  fait  à 
un  Anglois , II.  330. 

Thay,  Cour  fupicmc  de  Barons,  VII.  338. 

Thay-bou  , Thay-bou-topi,  8c  Thay-de  lis,  trois 
fortes  de  claffcs  de  Magiciens , IX.  1 18  Se  1 19. 

Tiré,  autrement  nommé',  Cha  , V.  397.  Arbre 
qui  porte  le  thé  , VI.  8.  Manière  Tartarc  Se 
Chinoifede  prendre  le  thé,  1)9.  Tbé  verd  d'une 
beauté  fingulicre  Se  d’une  odeur  agréable , xox. 
Thé  bohé  ou  Vu  Telia,  forte  de  thé,  435.  For- 
me ou  figure  de  l’atbufle  qui  produit  le  thé,  480. 
Thé  de  la  Chine  , Se  d'ou  vient  ce-  nom , 488. 
Différentes  fortes  de  thé , iM If.  Les  cfpcccs  ré- 
duites à quatre  , favoir  ; Song-lo-cha , Vui-cha  , 
Pa-cul-cha  Se  Lo-ngan-cha , 489.  Le  Sor.g-lo-cha 
ou  le  thé  verd.  Le  Vu-i-cha  ou  Thé- bohé  ou 
bien  Thé-bout.  Comparaifon  du  thé  verd  Se  du 
thé-bolié,  ibid.  Trois  fortes  fort  cltimccs  dont 
une  nommée  Mau-cha  , 470.  Autres  thés  de  la 
Chine , Se  leurs  noms.  Rufe  des  Marchands , ibid. 
Qualités  que  les  Médecins  Chinois  attribuent  ail 
t né,  471-  Récolte  du  thé,  ibid.  Si  culture,  471. 
Obfcrvatioos  d'un  Millionnaire  fur  l'arbufic  du 
thé  , ibid.  Vertus  du  thé  dans  l'ufage  , 473.  Son 
piix  à la  Chine.  Autre  obfervation  furl'aibufle 
du  thé,  ibid.  Thé  bohé  nommé Kata-chay  ,583. 
Thé  Se  fcs  ufages , VII.  408  Thé  Se  collation 
d uo  Lama  immortel,  434.  Manière  de  fervirlc 
thé  à l'Empereur  de  la  Chine,  358.  Comment 
on  le  fert  aux  Régules  Se  aux  Princes , 5 39.  Thé 
du  Tonquin , IX.  10S.  Le  meilleur  thé  du  J*, 
pon,  X.  508  Thé  populaire,  804  Nomdcl'ar- 
brtlfcau  du  thé,  6J9.  Obfetvations  furl'arbtif- 
feau  Japonois  qui  porte  le  thé.  Se  fcs  divers 
noms,  881  Defeription  de  cet  arbrilfcan  , ibid. 
Fleurs  du  Thé,  883.  Son  ftuit , ibid.  Première 
récolte  des  feuilles , 884.  Seconde  Se  troifiemc 
récolrcs.  Le  lapon  n'a  que  trois  claffcs  de  Thé 
ibid.  Celui  qui  cfl  le  plus  cftimé  au  Japon,  883! 
Précautions  avec  lesquelles  il  cft  cultivé  pour 
l'Empereur  du  Japon.  Sa  cherté.  Curieufe  prepa- 
raiion  des  feuilles  de  The  , ibid.  Comment  on 
les  frife , 888.  Autres  méthodes.  Pots  qui  fer- 
vent à garder  le  Thé  , ibid.  Origine  de  ces  pots , 
887.  Comment  les  Japonois  prennent  le  Thé  , 
ibil,  Remarques  for  les  qualités  du  Thé  , 688. 
Thé  des  Antilles,  XV.  349. 

Tcakiki , Rivière,  XIV.  717.  Fourche,  jonélion 
du  Thcakiki  Se  de  la  Rivière  des  Illinois  , ibid. 

Thebe  h.  Piètre  Tattaie,  VII.  3x3. 

Thé  bohé  , voy.  Thé. 

Theea  , ar!>.-<; , St  fesproptiétés,  XI.  8709. 

ThecaJa,  IX.  93. 

Thecky-da  , fête,  IX.  i!j. 

Theers , Sectaires,  X.  178. 

The n , Tsjaa  ou  Tsjanoki  , noms  de  l’arbri fT-JO 
qui  porte  le  Thé  , X.  6S1.  Sa  defeription,  ibid. 

Thelupan, Ville,  XI.  383. 

Thcma-Cuilcahuga,  Serpent,  voj.  Caltete. 
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Themioes ( Maréchal  de  ) , dont  la  Commilfion  Thomas,  A ngtois , redélai  quatrième  d’un  Equt- 
icvoquéc  , XIV.  601.  page  , fc  livre  aux  flots  de  la  Mer  fur  un  trono 

TbcmiiHtan  , ancien  nom  deki  Province  de  Méxi- 


d’aibrc  , I.  361  & 363. 

Thomas  ( Antoine)  , Jefuite  Portugais  ,*appcllé 
avec  un  Jefuite  François  pour  interroger  un  Ara- 
bafladeurdc  Ruflîc  : Queftions  qu'ils  lui  font, 
V.  y 10.  Le  Père  Thomas  réduit  les  degrés  aux 
mefuresChinoifes  , VI.  119.  Cite  3 66.  348.  Au 
dience  que  l'Empereur  de  la  Chine  lui  donno 
ainfi  qu'à  trois  autres  Jéfuites,  VII.  474.  Cité, 
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ui  divifent  la  Rivière  de  Sainte  Thomas  ( Dalby  ) , Chevalier , ancien  Gouverneur 
• du  Cap  Coclc,  III.  436.  Avis  que  Sir  Dalby 

Thomas  fait  donner  a la  Compagnie  Angloife 
d’Afrique,  IV.  xi.  Ce  qu*il  fait  craindre  à U 
meme  Compagnie,  1 6.  Il  fc  fait  rendre  ce  qui 
a été  confilquc  , 74. 

Thomas  de  , voy»  Sclîola  ( Thomas  de  ). 


co  , XII.  4*?« 

Théodolite,  infhument  de  Mathématique, III.  478. 

Theonolus  : A van  turc  de  ce  Clerc  qui  fc  fait  nom* 
mer  Raymond  , VII.  179* 

Thcodofio  ( Don  ) , Duc  de  Bamba  , IV.  6 17.  Ses 
prétentions  fur  lesOudans,  618. 

Theononrate  ( Rivicre  de  ) , XIV.  £87. 

Therefe  (Sainte),  & fes  Manuferits,  XI.  yf7* 
Rivière  de  Sainte  Therefe,  XIV.  6 y J.  Grand 
nombre  diN 
Therefe,  6f6. 

Thefe  Péruvienne  , dédiée  à l'Académie  des  Scien- 
ces , XIII.  <8;. 

Thet  ( Gilbtrsdu  ) , Frère  jéhiite,  rué  , XIV.  5,7. 

Tlictis , ou  Squilla  Luiaria  , cfpccc  d'Ecrévillc  de 
Mer,  XIV.  177 


Tlicuim-Thyb.andfs , Menuifier  d'un  Vaiffeau  , Thomas  ( Jean  ) , fon  Patrimoine,  III.  iii,  Si- 
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VIII.  41«. 

Thevathat,  Scélatcnr , & fa  pu  erre  avec  fon  frété 
dernier  Dieu  des  Siamois , IX.  198* 

Thevenot,  Auteur  cité  , I.  xoo.  Defeription  qu’il 
donne  de  la  Civette  , III.  19  y.  Edi» ion  ne  Theve- 
not , V.  130.  Doutes  & embarras  fur  des  Def- 
criptions  ,131.  Scs  planches  & figures,  ibid  Son 
Edition  parole  la  plus  exalte  , 131.  Cité,  141* 
Cet  Ecrivain  , cité  , VI.  1.  Découverte  qu’il 


tuation  de  la  Maifon  de  ce  Capitaine  ,133.  Pè- 
che de  fes  Efclaves  , 13  y.  Attaque  qu’il  fait  avea 
fes  Nègres  qui  font  repouflés  & diffipés  ,3)8. 

Thomas , Jefuite  de  Namur  , XI.  493. 

Thomas»  Prinae , fils  du  Roi  du  Cap  Lopez  Con- 
falvo  , & fa  réfidcnce  , IV.  4(4. 

Thomas  , Officier  Hollandois  , part  pour  aller 
prendre  poflcfiîon  de  l'IIc  S.  Mat  tin  des  Antil- 
les , XV.  669. 


fait  » $ 5 8.  Cité,  VII.  103  , 104.  Vaincs  pro-  Thomas  (Saint  b pour  toutee  quia  rapporta 


méfies  de  Thevenot,  110.  Surquoi  fondées, 
ibid.  Cité  , 4»  y , VIII.  417»  IX.  3.  4.  Scs 
remarques  fur  le  Pays  de  Surate,  38  6*  fuiv . 
Eclaitctflcmcnt  fur  une  particularité  curieufequc 
cet  Auteur  avance  , 1 80.  Cité , 1 8 1 . Témoignage 
de  ccc  Ecrivain,  317.  Cité,  ibid.  318.  310. 
X.  yx , 117. 

Thevet  ( André  ) , Erreurs  &'  faufletés  de  ce  Voya- 
geur, II.  xxy.Cité,xi8.  XIV.  189, 199  & fuiv, 

Thiaday,  Prince,  VII.  l/a. 

Thihaud  , Officier  François  , VIII.  64t. 

Thibault , a liai  fi  ne  fon  Bienfaiteur,  XY.  381. 
Thibes  , Place  , VIII.  4*  J* 

Thibet , Royautae  , voy.  Tibet. 

Thicl,  Habitation  , VIII.  368. 

Thiena  , Place,  IX.  37$. 

Thi-hyang  , mufe  d’uuc  cfpccc  de  Chevreuil , VT. 
49  3* 

Thillado  , Proviocc  , où  le  Commerce  floiiflant , 
VI.  yxy. 

Thilla-pcning  , Ville  , voy.  Diu-ltong. 

Thionvillc»  Jefuite  Mathématicien  , IX.  17 6. 

Thiouts  , arbre,  VIII.  609. 

Thiriko  , Ville  ou  Village  , & fon  iJolc  , IV.  £07. 

Thisker,  Rivicre,  VII.  J04, 

Thlafpi , Plante,  XI.  7XX. 

Thoantak  , Ville  , VII.  417. 

Tholanare  , Pointe  , VIII.  37^, 

Tholoman  , Place  , Vil.  JJ*. 

Tnom  ( Capitaine  ) , voycx  Tom, 


nom  , voy.  Thomas  ( Saine)  , Ile. 

Thomas  ( Saint  ) , Ile  , & fa  découverte  , I.  x 3.* 
Archevêché  de  S.  Thomas  dans  les  Indes  Orien- 
tales , auparavant  nommé  Méliapor , 141.  Baf- 
tien  de  Diu  nommé  S.  Thomas,  108.  Danger 
que  les  Anglois  courent  à l’Ile  S.  Thomas,  »y8- 
Situatiou  de  cette  Ile  & montagne  pnfe  pour 
un  clocher , 139.  Saint  Thomas,  une  des  Iles 
Vierges,  II.  558.  Un  Capitaine  Anglois  y ar- 
rive , III.  393.  Les  Anglois  y arrivent , 438. 
Ile  de  S.  Thomas,  ibid.  L Ile  S.  Thomas,  en- 
droit le  plus  mal-fainde  l’Univers,  IV.  139. 
Fondation  d’un  Couvent  dans  l’Ile  de  S.  Tho- 
mas , yrt<{.  Evêché  à l’Ile  S. Thomas  , V.  33  a: 
34.  Tombeau  de  Saint  Thomas  Apôtre,  VII. 
3*7*  Cet  Apôtre  nommé  aullî  Ananias , ibid. 
Eclairciircmcns  fur  le  Tombeau  de  l’Apôtre  SL 
Thomas , VIII.  648.  Miracle  de  la  pierre  fur 
laquelle  S.  Thomas  fut  percé  de  lances  , IX.  73. 
Beauté  admirable  d'un  aibrc  nommé  le  S.  Tho- 
mas, XI.  67*. Port  nommé  S.  Thomas,XIf.  xo. 
Fort  appcllé  S.iint  Thomas  , 46.  Bourg  de  Saine 
Thomas  de  Caftiltc  , 493-  Une  Ile  des  Antillc» 
nommée  Saint  Thomas , XV. 

Thomafon  » Anglois , va  aux  Mines  de  Diaxnans» 
IX.  yi*. 

T home , Prince  Nègre , protège  un  Anglois , II. 
34U  , 

Thonsé  ( Saint  ) , Barque  de  ce  lieu  prife  par  les 
Anglois,  II.  9}.  Pièce  dç  owtmoic  appt  lice  $. 

Thoraç , 
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Thomé  , VIII.  if 8.  Brutalité  du  Gouverneur 
More  de  Saine  Thomé  , 641.  Ce  Gouverneur 
renouvelle  Tes  injures,  ibid.  Les  François  pen- 
sent à la  vengeance  , 645.  Troificmc  infultc  du 
Gouverneur.  La  guerre  cft  déclarée. Les  Confeils 
d’un  Capucin  font  attaquer  la  Ville  , tbid.  Vive 
attaque  , 644.  Les  François  fe  rendent  maîtres 
delà  Ville.  Le  Gouverneur  Fait  prifonnicr.  Ac- 
tions de  grâces  rendues  dans  la  Cathédrale.  Etat 
de  la  Ville  8c  perte  des  Mores  , ibid.  Les  Fran- 
çois fe  préparent  à foutenir  un  fiége,  645.  Ap- 
proche de  uz  mille  Mores.  L'Amiral  François  va 
les  attaquer  8c  les  défait , ibid.  Siège  qui  dure 
deux  ans,  646.  Traité  de  la  reddition  de  Saint 
Tliomé  , 6+7.  Edaircidcmcnt  Fur  Saint  Thomé 
& fur  le  tombeau  de  l’Apôtre  S.  Thomas,  648. 
Hiftoirc  mcrvcillcufc  , ibid.  A quelle  occafion 
la  Ville  de  S.  Thomé  cft  bâtie,  6+9.  Les  Por- 
tugais la  perdent.  Villes  voifincs  de  S.  Thomé, 
ibid.  Un  Auteur  vifitc  cette  Place , IX.  fa). 

Thomé -Santi  , Commandant  de  la  Cavalerie  de 
l'Ile  Saine  Philippe  , II.  948. 

Thomfon  , Anglois , remonte  la  Cambra , III.  1 3. 
Entreprife  de  ce  Capitaine  , nommé  Georges 
Thorapfon  , 1 6.  Malheur  de  Ton  VailTcau  8c  de 
fon  Equipage  , 17.  Scs  progrès.  Sa  mort.  Scs 
découvertes  enfevelies  avec  lui , ibid  6»  /hiv. 
Cité,  4f  1.  y cft  accufé  d’un  meurtre,  ff8. 
Son  avanturc  , ff9,  y 66.  Thompfon  Chirur- 
gien Anglois,  XV.  103.  • 

Thong-ping  .Général,  VII.  574. 

Thora  , Plante,  XI.  719. 

Thoriamba  , Seigneur  Mongol,  VII.  463.* 

Thorne  { Nicolas  ) , Marchand  Anglois  , I.  ny, 
Voyige  de  Thorne  en  Terre-Neuve  , XV.  <4}. 

Thomtou,  Anglois,  fe  difpofc  à aller  chercher 
Ton  Amiral  avec  un  corps  de  troupes  bien  ar- 
mées, II.  47.  Récit  qu’il  fait  à Douncon  des  dif- 
graces  de  leur  Amiral  , y*.  Il  cft  envoyé  pour 
obfcrvcr  les  environs  d’une  Ville  , d’où  il  ramené 
«ne  partie  des  Prifonniers  , 61  & fuiv.  Il  paroic 
eue  le  même  que  Gilles  Thornton  Lieutenant 
de  Vaifleau , qui  Félicite  Dounton  Je  Ton  heu- 
reufe  arrivée , 8f. 

Thouliou  , Village  , V.  3 fo. 

Thoupa  , aibriircau  , XIV.  176. 

Thiumaho,  nom  de  mois  , VII.  44T. 

Thula  , Place,  VII.  fît.  Rivicrcde  Thula,  391. 

Thundcrbolcc  , lieu  , XIV.  381. 

Thunlc  , Village  , V. W 

Titus , Ville , VII.  91. 

Thufe  , forte  de  marbre  on  jafpe  , VII.  41/. 

Thur-fuang  , Village  , V.  546. 

Thu  ys , étoffe  , V.  178. 

Thys , Commandant  Holhndois , périt,  XIV.  aoS. 

ThvTz  ( Pierre  ) , Maître  d’un  V aideau  Hollandois, 
VIII.  418. 

Ti , nom  des  premières  Femmes  Je  l’Empereur  de 
la  Chine  , & fa  lignification  , VI.  386. 

Tûb  , Coupe  pour  le  Bctcl , IX.  148. 

Tome  X ri. 
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Tiahuanacu  , Province,  XIII.  yiy. 

Tiaraa  ( Pulo  ) , & fa  fituation  , II.  108. 

Tianco,  Fruit,  8c  fes  propriétés,  XI.  677. 
Tiang-rtando  , Province,  VI.  yxy. 

Tianguitzli,  ou  Tianguez,  Places  ou  Marchés; 
.XII.  4!  J. 

Tianna-Tadfi-Banna  , ou  Quackitz  , aibrilTeau . 

XI.  69t.  9 

Tianpou  , Place,  XI.  foi. 

Tian-tong,  Ville,  IX.  139. 

Tiaou,  petite  Ville,  VII.  604.  I 

Tibet,  Royaume,  I.  33.  Nommé  aurti  Turner * 
VI.  6.  Ce  Royaume  boiJc  la  Chine  , 7.  Pays  de 
lumct  , 379.  Tartarcs  Tumets,  voy.  Tartarcs. 
Carte  du  grand  Trbcc , VII.  103.  Mémoires 
qu’on  a fur  le  Tibet  , ibid.  Divets  noms  du  Ti- 
bet , favoir , Thibet , Tibt  ou  Tobr , Topet  ou 
Tupcc,  Barancola,  Buton  ou  Buian  , Tfan  ou 
Tfan-li , Lalla  ou  Lafa , 104.  Remarque  fur 
quelques  autres  noms , favoir , Tangut  ou  Tan- 
guth,  Tufan  ou  Si-Fan,  ibid.  Etendue  du  Ti- 
bet, i©y.  Sa  fituation.  Comment  la  Carte  du 
Tibet  compofée.  Soins  des  Millionnaires  pour 
cctic  Carte.  Imperfections  de  la  Carte  du  Tiber, 
ibid.  Articules  Montagnes  qui  réparent  la  Chi- 
ne du  Tibet  , 106.  Diflicultcs  des  partages.  Hau- 
teur de  la  terre  du  Tibet.  Climat  du  T met,  ibid. 
Scs  Rivières  8:  leur  cours,  107.  Incertitude  de 
plurtcurs  noms  de  ces  Rivières  Se  de  ces  Nations. 
Pluficurs  Lacs  dans  le  Tibet  , ibid.  h 108. 
Royaumes  qui  comportent  le  Tibet  Se  fes  diffé- 
rentes divirtons  , IC9.  Situation  du  Baltiftan, 
Royaume  du  Tibet.  Les  Princes  font  Tributai- 
res du  grand  Mogol.  Ce  qu’un  Auteur  en  rap- 
porte , ibid.  Capitale  du  petit  Tibet , 110.  Opi- 
nions diverrtes  rtur  l’étendue  du  Tibet.  Edair- 
cilTcmcns  du  Pcrc  Dcrtdcri  fur  le  grand  Tibet, 
ibid.  Propriétés  du  Pays,  ni.  Caraélcrc  des 
Habitans.  Leur  monnoic  8c  leur  Commerce. 
Leur  Religion  , ibid.  Leur  Prêtres  nommés  La- 
mas, ni.  Par  qui  le  grand  Tibet  cft  gouverné. 

On  connoit  peu  de  chorte  de  ce  Pays.  Deux 
entreprîtes  des  Mongols  pour  le  conquérir,  ibid . 
Antbairade  du  Roi  a Aureng-Zebe,  113.  Diffi- 
cultés fur  la  divifrou  du  Royarme  de  Tibet  nom- 
mé I.affaou  Barantola.  ibid.  Qualités  du  Royau- 
me de  Larta,  114.  Incertitude  de  fon  étendue. 

U contient  un  grand  nombre  de  Villes.  Tonker, 
Larta  ou  Lafa  fa  Capitale  , ibid.  Figure  Se  carac- 
tère des  Habitans  de  Larta  , 1 1 f • Leur  malpro- 
preté , 1 16.  Ils  ne  mangent  point  de  vache  , 8c 
nu  quoi.  Les  Femmes  oui  pluficurs  Maris, 
ar.gagc  Se  caradcrcs  Ju  Tibet , ib.  Commerce 
de  Lalîa,  1 17.  M irehandifes  du  Pays.  Deux  rou- 
tes pour  LaiTa.  Celle  du  N'ord,  tbid.  Celle  du 
Midi  ,118.  Femmes  Se  Filles  Artiftes.  Or  Se  ar- 
gent de  Larta.  Millionnaires  dont  on  Fuit  le  té- 
moignage. Leur  opinion  fur  la  rellcmblancc  de 
la  Religion  du  Tibet  avec  la  nôtre,  ibid.  Ca- 
ractères (le  cette  rçrtcniblance , 119*  Autres  dé* 
IUÇ  4 
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tails  fur  les  apparences  du  Cluiflianifme  au  Ti- 
bet, ibid.  Ditierentes  opinions  des  Mifiîonnai- 
rcs,  xio.  Vaincs  promettes  de  Thevenor.  Sur- 
quoi  fondées.  Conclufion  , fortifiées  par  le  Pere 
Gaubil.  Explication  naturelle  de  la  difficulté  , 
ibid.  Autorités  qui  confirment , rxx.  Figures 
des  Idoles  du  Tibet , ibid.  Planche  de  figures 
des  Seigneurs  de  Lafla  , nj.  Grande  étendue 
de  Religion  du  Tibet.  Hiéraicbic  Eccléfiaftioue 
du  Tibet , ibid.  Rois  du  Tibet , Ji8.  Révolu- 
tion du  Tibet.  Le  Grand  Lama  en  cft  fait  Roi , 
ibid.  Le  Tibet  ravagé  & les  Lamas  traufporiés 
en  Tattaric  , 1x9.  Rétabli flement  de  la  Monar- 
chie du  Tibet , ijo.  Circonftanccs  qui  regar- 
dent le  Roi  de  Butait  ou  de  LafTa  : Sa  Garde  , 

1 j 1 . Artillerie  du  Pays.  Vieille  arquebufe,  ibid. 
Le  Roi  de  Butan  rcfpc&c  extraordinairement  de 
fes  Sujets  , 1 ji.  Variété  fur  la  fituationdu  Pays 
de  Si- fan  ou  Tu- fan.  Defeription  vague  , ibid . 
Conjecture  fondée  fur  la  Carte  , x)3.  Deferip- 
tion  d'apres  la  Carte  des  Jéfuites.  Ancienne 
grandeur  des  Si-fans,  ibid.  Trois  fortes  de  Si- 
fans  , favoir , blancs  noirs  8c  jaunes.  Leurs 
triages  & leur  Gouvernement.  Leur  Langage. 
Les  St -fans  dépendent  peu  des  Chinois  , ibid. 
Conquêtes  des  Si- fans  , 1 }4.  Leur  Roi  deman- 
de une  Princcfle  Chinoife  en  mariage.  Son  fils 
l'obtient  par  la  force  des  armes , ibid.  Défaite 
d’un  Rebelle  , 1 j$.  Les  Si-Tans  attaquent  l’Em- 
pire de  la  Chine.  Ils  forcent  l’Empereur  d'aban- 
donner fa  Capitale  , ibid.  Ils  font  forcés  de  fe 
retirer,  157.  Nouvelle  guerre  des  Si-fans  con- 
tre la  Chine.  Autre  guerre.  Ambaflade  des  Si- 
fans  mal  reçue  à la  Chine , ibid.  La  guerre  fe 
renouvelle,  158.  Elle  finit  pat  une  Paix  bien- 
tôt rompue.  Les  Si  fans  challés  de  la  Chine  , 
ibid.  Ils  rentrent  en  poflcflîon  de  Whey-chcu  , 
1)9.  Paix  folidc  entre  les  Si- fans  & les  Chi- 
nois. Succeflcurs  à l’Empire  des  Si-fans , ibid. 
Uuc  Reine  élevé  au  Trône  le  fils  .de  fon  Favo- 
ri , 140.  Guerres  qui  en  font  la  fuite.  Obliga- 
tion d'un  Général  rebelle.  11  fe  foumet  aux  Chi- 
nois , ibid.  Divifions  des  Si  fans , Mr\  Ils  fe 
réunifient  fous  le  Prince  Pan-lo-chi.  So-tfolo 
autre  Prince  , entreprend  de  rétablir  la  Monar- 
chie des  Si-fans.  Il  manque  de  fuccès,  ibid.  Def- 
truclion  entière  des  Si-fans , 141.  Remarque  fur 
la  Carte  du  Tibet , 1 10.  Le  Tibet  nomme  aulfi 
Burithabeth  , 138.  Ufage  barbare  au  Tibet, 
174.  L’or  cft  en  grande  abondance  : Mais  les 
Habitans  font  fort  difformes  , ibid.  Le  Prête 
Jean  grand  Lama  du  Tibet,  514.  Coutumes  du 
Pays  deTangut  ou  Tibet , 511.  Sa  Capitale, 
91t.  Le  Tibet  nommé  aulfi  Tebet,  38*.  Fo- 
rêt aux  frontières  du  petit  Tibet,  409.  LafTa  Ca- 
pitale du  Royaume  de  B.uantoia  ou  Tibet , 417. 
Habits  des  Fetnmesde  Barantola  , 41g.  Produc- 
tions du  Royaume  de  Bjtan  ou  Tibet,  43 1.  Con- 
trée du  petit  Tibetou  Baltillan , 434.  Grand  Ti- 
bet ou  Butan  , ibid.  Etat  & propriétés  du  Pays , 
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43).  Religion:  Sa  reficmbîancc  avec  le  Chnf- 
tianifmc  : Ce  trait  cft  curieux  , ibid.  Curiofité 
du  Roi  & des  Lamas  pour  les  Livres  des  Mif- 
fionnaires  , 43  6.  Audience  du  Roi  d’un  troifie- 
mc  Tibet , ibid.  &:  437.  Le  Roi  du  Tibet  prend 
de  l’cftimc  pour  le  Chriftianifmc",  438.  Le  grand 
Lama  fait  des  objections  à la  doétrinc  des  Ca- 
pucins , ibid.  Nombre  des  Habitans  du  Tibet , 

4 39-  Pafieport  que  le  Roi  donne  à Horace  de 
la  Penna.  Lettres  que  ce  Prince  , le  grand  La- 
ma & le  premier  Miniflre  écrivent  a Horace  de 
la  Penna  , ibid,  & 440.  Le  Pape  envoie  neuf 
autres  Capucins  au  Tibet,  44c.  F.dic  portant 
liberté  de  confcicnce  au  Tibet,  ibid.  Zèle  du 
Roi  du  Tibet  ,441.  Zele  du  grand  Lama , ibid. 
Converfions,  & cfpéianccdc  les  voir  augmen- 
ter , 441.  Obllaclcs  à ces  converfions  delà  part 
de  la  Chambre  Apoftolique  , ibid.  Le  Mogol 
entreprend  la  conquête  du  grand  Tibet , X.  11 6. 
Le  grand  Mogol  en  reçoit  des  Àmbafladeurs. 
Médecin  du  Pays  de  Lafla  , ibid. 

Tibigoqui  ( Ile  des  ) , XIV.  579. 

Tibt,  Royaume,  voy.  Tibet. 

Tiburon  ( Cap  de  ) , voy.  Farol. 

Tical , pièce  de  monnoie,  IX.  199.  Voyez  la 
planche  pour  la  figure  de  cette  monnoic , 166. 
Ticao  , lie  , X.  377.  Citée,  390. 

Ti-chc-keu,  petit  Fort , VI.  jÆ  Nommé  auffi 
Tu-chc-ku,  118. 

Tichiri,  Village,  XII.  181. 

Tick  , Gomme  , voy.  Laque. 

Tico,  Ville  ,I-4îi. 

Tico-cic,  Prince  Méxiquain  , monte  fur  le  Trô- 
ne. & eft  cir.poifonné  , XII.  317*  • 

TicoFama  , légitime  heritier  de  l'Empire  au  Japon, 
renfermé  par  l’Ufurpatcur  Ogoxofama,  II.  t$o. 
Ticou,  Place,  VIII.  167. 

Tiefan  , Bourg,  XIII.  370. 

Ticunas , Nation  , XIV.  53. 

Tider  ( Ile  de  ) I.  7. 

Tidor  , une  des  Iles  Moîuqucs,  I.  nf.  Le  Roi  de 
cette  Ile  rendvifite  à Brito  , 116.  La  Ville  de 
même  nom  réduite  en  cendres  par  les  Portu- 
gais, 1 39.  Le  Roi  de  Tidor  écrit  au  Roi  d’Au- 
glcterre,  409.  Un  Prince  de  Tidor  eirrue  un 
de  Ternate  , II.  148.  Caraâcrc  de  ce  Prince  de 
Tidor,  ibid.  Les  Hollandois  y ont  le  Fort  de 
Maricko  , 149.  Siège  du  Fort  de  Tidor  par  les 
Hollandois,  VIII.  30).  Le  Roi  de  Tidor  pro- 
met de  demeurer  neutre  , ibid.  L’Ilc  de  Tidor , 
anciennement  nommée  Duco,  357.  Ile  de  Ti- 
dor, nommée  Tidura  dans  l'ancien  langage  du 
Pays,  961. 

Tidre  , ou  Ner , Ile,  II.  434. 

Tiduia,  Ile  , voy.  Tidor. 

Ticco , Ville  , X.  84. 

Tickfc , & Orankay  , noms  que  les  Coréfiens  don- 
nent à l’Empereur  de  la  Cninc,  YI.  540. 
Ticn-ching  , Ville  , VIII.  i. 

Ticno  ( Baie  Je  ) XI.  5x4. 
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Tien-ptt  , grande  Ville,  V.  4 96. 

Ticrccry , Place,  où  les  François  ont  un  Comptoir 
VIII.  4 JX. 

Tierra  , Ile  , XIII.  49  3 , 499-  Ce  que  les  Anglois 
lai  lient  dans  cette  Ile  , 500. 

Tierra-aita  de  nmbozi  , voy.  Ambozes. 

Tierra-Firma,  Côtes  des  Indes  Orientales , I.  27$. 
Defeription  du  Royaume  de  Tierra-Firme , & fa 
divifion  en  trois  Provinces,  XIII.  14t.  Carte 
de  la  Province  de  Tierra  Firme  , 6c c.  24). 
Mœurs  Se  Ulagesdcs  Indiens  de  Tierra-Firme, 
178.  Figure  des  Hommes  & des  Femmes,  179. 
Leurs  cncvevx  Se  leurs  peignes.  Honneur  qu’ils 
attachent  à les  couper.  Indiens  blancs  3c  leurs 
propriétés , ibid  Comment  les  Indiens  de  l’If- 
thme  fc  peignent  Je  corps  , 180.  Autres  ufages 
des  Indiens  de  l’ifthme,  288.  Autres  ornemens , 
189.  Edifices,  290.  Fortereffes  Culture  des 
terres  , ali  mens  Si  boiilons  , ibid  Education  des 
Enfans , *191.  Leur  manière  de  faite  de  la  roilc 
de  cocon  te  des  Paniers  , 292.  Mariages.  Puni- 
tion de  l’adultcrc.  Loix  fort  (c vêtes.  Céiémonics 
des  Maiiagcs,  ilid.  Inflrumcns  S:  Dardes , 29}. 
ChalTc,  tbid.  Inftinél  de  leurs  Chiens,  1 94.  Com- 
ment ils  préparent  la  chair  des  Animaux.  Leurs 
tables,  fieges  , nappes  & manière  de  manger. 
Leurs  règles  pour  connoîtrela  (ituarion  des  lieux, 
les  chemins  Se  les  jours  , ibïd.  Comment  ils 
comprenc  les  nombres  , 19t.  Religion,  296. 

Tierra-Firme,  voy.  Tictra-Firma. 

Tiflis,  Capitale,  VII.  195,  295. 

Tjg,  Rivière  , X.  395. 

Tiga,  forte  de  bois  extrêmement  dur,  X.  414. 

Tignes  , du  Cap  de  Bonnc-Efpérancc  , V.  200- 

Tigre  , Fleuve  : Cette  grande  Rivière  fotme  avec 
l’Euphrate  File  nommée  Jazirat , I.  l ) l.  Sour- 
ce du  Tigre  , VII.  293.  Aurre  Rivière  nommée 
Tigre  en  Amérique  , XIII.  382. 

Tigre  ( Montagnes  du  ),  V.  121.  Pourquoi  ainfi 
nommées  , 122  & 123.  Grande  Vallée  duTigre, 
128. 

Tigre,  Bete  Féroce  : Les  Tigres  in  feftent  la  route 
de  Pacane  à Siam  , II.  iox.  Le  Tigre  ne  craint 
pas  de  combattre  le  Lion , III.  282.  Tigres  d’A- 
frique , 283.  Combat  d’un  Porc  contre  un  Ti- 
gre, ibïd  Ofuiv.  Difficulté  de  les  prendre  vi- 
vans  , 284.  Multitude  incroyable  de  ces  ani- 
maux. Leur  furie , ibïd.  Le  Tigre  le  plus  redou- 
table ennemi  de  l’Eléphant , 288.  Tigre  prive, 
$79.  Ce  Tigre  s’échapc  de  fa  cage,  3 93.  Féro- 
cité de  cet  animal , 398.  Hardieffe  & voracité 
des  Tigres  , 420.  Un  animal  fauvage  fon  mor- 
tel ennemi , 411.  Tigres  en  grand  nombre , IV. 
132.  Combien  ils  font  dangereux.  Avanturc 
d’un  Tigre  , ibïd.  Maniéré  dont  Bofman  prend 
ce  Tigre  , 233.  Si  les  Tigres  craignent  le  feu  , 
ibïd . Ils  dévorent  plutôt  les  beres  que  les  hom- 
mes, 254.  UncTigrcffc  Se  un  Lyon  effrayent 
deux  Millionnaires , 300.  Avanturc  d’un  Mif- 
honnaire  avec  un  Tigre , 507  Férocité  dcsTigxcs; 


Un  Voyageur  Portugais  en  éleve  un  jeune  » V. 
83.  Montagne  du  Tigre  , IH.  En  quoi  le  Ti- 
gre &:  le  Léopard  different  au  Cap  de  Bonne- 
Lfpéiance  , 193.  Figure  d’un  loup  Tigre , 194. 
Rencontre  d’un  Tigte  , 397.  ChalTc  annuelle 
duTigre,  312  Les  Tigres  infellcnc  les  mon- 
tagnes de  la  Chine,  VI.  213.  Grand  nombre 
de  Tigres  à la  Chine,  491.  Férocité  des  Ti- 
gres Chinois.  Le  Tigic  cheval , animal  fabu- 
leux , ibïd . G ro  lient  ôc  férocité  des  Tigres  de  la 
Tartaric , 402.  Anatomie  d’un  Tigre , VII.  338. 
Propriétés  des  Tigres  de  la  Chine  , ibid.  Em- 
bairas  que  caufc  un  Tigre  , 349.  Il  renverfe  un 
Challcur  6:  foi»  cheval , ibid.  On  découvre  on 
Tigre,  367.  ChalTc  t’.v  ce  Tigre,  ibid.  More 
du  Tigre  368.  Huit  Tigres  qu’on  n’ofe  atta- 
quer , 379.  Combat  de  trois  Etéphans  contre 
un  Tigre  , IX.  1 34.  Preuve  par  des  Tigics,  138. 
Tigres  de  bois  & Tigres  d’eau,  3 1 2.  Bois  remplis 
de  Tigres,  XI.  97.  Ile  du  Tigre,  i*,0.  Tiois 
fortes  de  Tigres  au  Malabar  ,433.  G'and  nom- 
bre de  Tigics  dans  une  Province  , XII.  181. 
Tigres  du  Mexique  ou  Nouvelle  Efpagnc  .433. 
Le  (.bat  Tigre  du  Méxiquc  , 43*.  îigics  qui 
défolcnt  la  Ville  de  Porto- Bdo  , XIII.  248. 
Comment  les  Nègres  les  nient , ibid.  Combat 
du  Crocodile  & du  Tiîîre.XIV.  1 s 8. 

Tigremabon,  Merede  l’Empereur  d’Ethiopie , IX. 
337.  Bons  fentimens  & générofité  de  ccttç 
Princeflc  , 3 38. 

Tigrillo  , oifeau  » XII.  4i4. 

Tigris,  Rivicre  , XI.  111. 

Tihou,  petite  Ville  , VIII.  184. 

Ti-hyc  , Empereur  de  la  Chine,  VI.  301. 

Ti  hyo  tau,  titre,  voy.  Hyo-tau , &c. 

Tijja,  Village,  III.  371. 

Tijji , Prince,  IIT.  571. 

Tikabaffa  , Ile  , voy.  Tikabefla. 

Tikabeffa,  Ile:  Le  Roi  de  Butron  enlève  la  fem- 
me d’un  des  proches  parens  du  Roi  de  cette 
.Ile , I.  483. 

Ttkli  ( Bourg  de  ),  XI.  474. 

Tiklin  t.  Pointe  de  ) , XI.  314. 

Ti-ko,  un  des  Fondateurs  de  l’Empire  Chinois, 
VI.  371. 

Tikos:  Ile  & Ville  de  ce  nom,  VIII.  173. 

Tikofama,  commence  un  Temple , II.  148.  Son 
cheval  nourri  près  de  ce  Temple  , ibid. 

Tikou  , Ville , où  les  Holiandois  lonr  trompés  par 
les  Indicus  , VIII.  1 39.  Ohfcrvations  fur  cette 
Place  & le  Pays  voilin  , IX.  323  ,1339.  Situa- 
tion Se  production  de  Tikou  , 341. 

Tikquoa,nom  que  les  Hottentots  donnent  à Dieu , 

V.  143* 

Tik*foya,  Village  , V.  331. 

Tikuori,  Ile;  fa  fituarion  , & comment  elle  eft 
formée.  1. 1 1 1.  La  Ville  de  Goa  lîtuéc  dans  cette 
Ile,  ibid. 

Ti-kycn  , ou  Fi-kin  , Ville,  V.  293. 

Tilantc  ( Rio  ) , ou  S.  Juan  , voy.  Sama. 

tut  ij 
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Tillannmera,  Place  , IX.  373. 

Tilma  , Manteau  des  Méxiquains  , XII.  3 37- 
Tilfcry  , heu  près  de  Cananor  où  les  François  onc 
un  EtablilTcmcnc  , IX.  joi.  Obfcrvations fur  le 
Pays , ibid.  Les  François  de  Balliepatan  s’v  trans- 
portent, yo*.  Dcfcnption  de  Tilfcry  , yoy. 
Tihii,  petit  Village,  U les  Mines  d’or,  XIII. 
418. 

Tim  ( Nation  de  ) , & langage  de  ce  Peuple  , III. 
398- 

Tiroan  , Ile,  IX.  jtfi. 

Timana  l Montagnes  de  ) , XIV.  3J9. 

Timanga  ( Montagnes  de  ) , XIV.  3 3 9. 

Timb , Gouverneur  Hollandais,  VIII.  36 I.  Cité 
lous  le  nom  de  Jean  Timb  , 366. 

Timbale  , ou  Chaudron,  voyez  la  figure  de  cet 
infiniment  de  mufîque  , IV-  13  6. 

Timbi , II.  499* 

Timbo  plante  admirable  , XIV.  313. 

Timbuez  , Nation,  XIV.  60. 

Time-Raja  , Prince  Indien  , invite  les  Anglois  au 
Commerce  ,#I1.  110. 

Tim-  hay , petite  Ville  , & ce  que  fignific  ce  nom , 
V.  4*4- 

Timidcor,  fcié  parle  milieu  du  corps,  IX.  J79- 
Timna  , III.  131.  Les  Nègres  de  Timna  affec- 
tionnés aux  François,  13  y.  Montagnes  de  Tim- 
na , 134.  Le  Peuple  de  Timna  ne  rcconnoie 
qu’un  Dieu  Créateur  de  l'Univers,  139. 
Timochocos,  IX.  416.  Ce  font  des  Peuples,  419. 
Timoja  , Pitatc,  l.  49.  J la  note  ( a ).  Par  les 
confcils  qu  il  donne  à d'Albuquerque  il  infpirc 
d'autres  rcfolocions  à ce  Général,  Ht.  Il  fon- 
de la  Kiviere  de  Goa  , 113.  Il  prend  un  Fort 
de  cette  Ville , ibid.  Son  mariage  à Onor  avec 
la  fille  d’une  Reine  ,114  II  donne  à d’Albu- 
querque  trois  de  fes  meilleurs  Vailleaux  , & le 
rejoint  bientôt  avec  fix  mille  hommes  , ibid. 
II  cft  nommé  Gouverneur  des  Gentils  de  Goa. 
ibid. 

Timo-Kaim  , Royaume,  VII.  317. 

Ti-mo-Kyau  , voy.  Mahometans. 

Timopoa,  Pays,  XIV.  4*0. 

Jimor  , Ile,  & fa  pofition  , I.  141.  Fort  Portu- 
gais dans  cette  Ile , ibid,  Ce  quelle  pioduit  , 
II.  187.  Vent  de  ce  nom  , VIII.  130.  Ile  de 
Timor,  XI  113.  Jaloufie  des  Hollandois  pour 
cette  Ile  , 114.  Premières  obfcrvations  fur  le 
tcriain.  Difficulté  d'y  trouver  un  Havre  & de 
l'eau  douce.  Erreur  des  Cartes  fur  cette  Ile  , 
ibid.  Rencontre  du  Gouverneur  du  Fort  , 115. 
Defeription  de  l’Ilc  de  Timor  , 147.  Sa  gran- 
t deur  & pofition.  Canal  qui  la  féparc  d’Anabao. 
Di fp o fu ion  de  fes  Côtes  & de  fes  Raies.  Fort 
Hollandois  de  la  Concorde,  ibid.  Iles  de  la  Baie  , 
148.  Commodités  de  cette  Baie  qui  fc  nomme 
Baba  o y ibid.  Quartier,  & Ville  Pomigaifede 
Laphao  , 149.  Portrait  des  Habitans.  Leur  com- 
merce. Difficulté  des  MoufTons , ibid.  Indépen- 
dance des  Portugais  de  Timor , 150.  L'Uç 
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de  Timor  divifée  en  pluficurs  Royaumes  , ibiJ. 
Iles  au  Nord  de  Timor  , xjt.  Portrait  des  In- 
fulaircs  de  Timor.  Leurs  ufages  , ibid  Proprié- 
tés de  l’Ilc,  xj*.  Son  or  & fon  cuivre.  Arbres 
qui  lui  font  propres,  ibid.  Figuiers  de  Timor, 
a j J.  Palmiers  qui  ne  fc  trouvent  qu'à  Timor. 
Efpcce  de  Pin,  ibid.  Animaux  terreftres  de  Plie, 

* y 4*  Scs  oifeaux.  La  Mer  qui  l’environne  fécon- 
de en  poiffon  , ibid.  Ile  Timor  ,418. 

Timofa , Gouverneur , fc  foumet  aux  Portugais 
au  nom  du  Roi  fon  Maître,  I.  89. 

Tiraplam  , Ville  du  Calamiuham  , IX.  4 66.  Ob- 
fcrvations à Timplam , 470.  Commerce  de  Tim- 
plam.  Capitale  du  Calaminham  , 471. 

Timpra , Royaume  , X.  su. 

Ti-mu  , ou  thefe , fcncence  d’Auteur  daffiques  , 

VI.  I 86. 

Timur , Pays,  & fa  produdion  , I.  8 y . Caratte- 
re  d'un  Prince  de  ce  nom  , VII.  179. 

Timur  (Amir),  voy.  Tamcrlan. 

Timur- bcg.  Voy.  Tamcrlan. 

Timur-Bek,  voy.  Tamcrlan. 

Timur-kong  , ForccrclTc  , VII.  tîo. 

Timur-malck,  Gouverneur  de  la  Ville  de  Kojend  ; 

Sa  valeur  & fidélité,  Vil.  f»y. 

Timur-fcbi’k , Khan  des  Usheks , VII.  1*. 
Timur-;hab,  Prince,  VII.  utî. 

Timur-slirykh , Prince  , VU  1*4. 

Timur  Sultan  , VII.  180.  Son  Pays , 393.  Un  Au- 
teur cfl  obligé  de  vifiter  ce  Prince.  Sa  Cour  ibid* 
Timur-tash  , Piincc,  VII.  161  & 163. 

Tin,  titre  du  Roi  de  Baol  ou  Baul , II.  477*  Trou- 
peaux du  Tin,  III.  *97.  Rivière  de  ce  nom, 

VII.  38.  Animal  de  ce  nom  , X.  667. 
Tinacorcu  , ou  Varclla  , Rivicre  , IX.  3 *8.  Cours 

de  cette  Rivicre  nommée  auffi  Taraulachinc , ib. 
Tinagogo. , Pagode  ou  Hôpital,  IX.  461.  Def- 
ciiption  de  cette  Pagode,  ibid.  Accompagne- 
mens  de  ce  Temple  , 4^3» 

Tinamary  , Rivière  , XIV.  374. 

Tinda,  III.  *?  Se  *8.  Rivicre  de  Tinda , & Baf- 
fes qui  en  ferment  l’entrée  , 3*.  Circonftanccft 
du  Commerce  de  Tinda,  40. 

Tindy  , Rivière  , voy.  Tapti. 

Ting,  édifice  Chinois,  V.  468. 

Tingabafie,  Ile,  II.  141. 

Tingan-xycn  , Ville,  XI.  joi. 

Tin-gau-hycn  , Ville  , V.  493. 

Ting-cheu,  Ville  , V.  447. 

Tiftg-chcu-fu , Ville  ou  diftriéfc  , Yl.  33.  Sa  fitua- 
tion,  54. 

Tingeren  , Cap.  I.  437. 

Ting-hay  , V.  193. 

Tinghians,  Peuple  fauvages , X.  379. 

Ting  hing-hycn  , Ville  , V.  44$. 

TingoJava,  II.  140. 

Ting-pyen , Bourg,  VIII.  13. 

Ting-fycn-i,  V.  464. 

Tingui , petite  Ville  , mais  d’un  grand  commerce  j 
VU.  338.  Belle  porcelaine  qui  s'y  fait , 3*7* 
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Tinguîguï,  grande  & belle  Ville , VII.  340.  Tous 
les  Habitans  pâlies  au  'fil  de  l'épée,  ibid. 

Tinguis , Prêtres  des  Bramines  , Vil.  388. 

Tingwa,  Province,  voy.  Tingu'ay. 

Tingw-ay , Province , IX.  94-  Nommée  aufli  Ting- 
wa , 108  de  îc». 

Tin-hay-hycn  , Ville , VI.  88. 

Tinian,  Ile,  où  les  Anglois  aboident,  XI.  I7>. 
Sa  beauté.  Les  Anglois  la  trouvent  déferre,  ibid. 
Sa  defeription  , 17a.  Elle  étoit  autrefois  habi- 
tée. 17 j.  Ruines  qu'on  y trouve.  Quelle  cft 
fon  eau , ibid.  Le  mouillage  n'y  cft  pas  (ür , 
J74.  T ride  expérience  qu'en  font  les  Anglois. 
Etat  de  ceux  qui  fe  trouvent  dans  cette  Ile,  ibid. 

Tinker,  Gouverneur  Anglois,  111.  joo.  Jérémie 
Tinker , Gouverneur  du  Fort  de  Juida  , j 10.  Il 
cft  fait  ptifonnicr , (17. 

Tinkjunzu  , Village  d'une  longueur  extraordinai- 
re , V.  $44. 

Tinlau  , Rivicre,  IX.  58  t. 

Tinocohos,  Peuples,  IX.  481. 

Tinquam,  Village  ou  Hameau, HI.  1 j ;. 

Tin-fany,  Place  , XI.  jox. 

Tinta  , ou  Canchés  8:  Canas , k leur  Corrégi- 
ment,  XIII*}  10. 

Tinram  (Jean),  Anglois,  forme  le  projet  d’un 
Voyage  aux  Indes  Orientales  ,1.  a 1 4.  Scs  V aif- 
feaux  arrêtés  dans  le  Port , al  y. 

Tintcnna  , Village,  V.  î J 4. 

Tinto , forte  de  vin  de  l’Ile  de  Madère  , II.  188. 
Le  vin  d'Andaloulic  , nommé  aufli  Tinto,  XI. 
r<4. 

Tin-aan  , Place  , V.  4*7. 

Tiocaxas  , Plaine , où  fc  donne  une  fanglante 
bataille,  XIII.  J8z. 

Tiolo  ( Cbiteau  de  ) V.  J r 9. 

Tionoatatés , Nation  , XIV.  711. 

Tipa  , Plénipotentiaire,  voy.  Deva.  Port  de  ce 
nom  formé  par  plufieurs  lies  , XI.  ]8t. 

Tipora,  Ville,  IX.  6 j.  Appcllée  aufli  Tipra, 
ibid.  Royaume  de  Tipra,  J4J.  Sa  lîtuation  , 
ibid.  Quelques  uns  de  ffs  ufages  , 54 6.  Son 
Commerce , ibid. 

Tipoura , Royaume,  fa  monnoie , X.  jxj, 

Tipra  , Ville  , voy.  Tipora. 

Tipuanys , Fleuve , XIII.  JXJ. 

Tira  , nom  de  Temples,  8c  idée  qu'on  en  don- 
ne , X.  841. 

Tircios  de  Encommicndos,  droit  fur  lcsOflices, 
XII.  Sjp. 

Tircpopeliete , Place  , VIII.  489. 

Tirinanxc,  Grand  Piètre  : Planche  de  fa  figure, 
VIII.  |)o. 

Tiron  , Place  , fur  la  Côte  dTvoire , III.  <49. 

Ti-fang,  meurier,  voy.  Sang.  Ti-fang , Officier, 
voy.  Hyaog-yo. 

Ti-fcho,  Mont,  V.  191. 

Ti-fing  , nom  de  l’Etoile  du  Nord , VI.  )8o. 

Tifpo,  jolie  petite  Ville,  XII.  489. 

Tillcrands  de  la  Côte  d'or,  IV.  nS.  Ceux  de 
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Pondichéry,  IX.  815. 

Tifvary,  Pays,X.  88. 

Ti  tang,  Temple  , 8c  fa  lignification , VI.  J4. 
Titay,Pays,  VII.  40J. 

Ti-tay-wen,  ou  Tau  jen-jeen , Ville , V.  (44. 
Ttthymallui-arborefctni  , ou  bfpurgc  à branches  , 
plante  curieufc  de  l'Ilc  S.  Vincent , II.  414. 
Titi,  Héraut  oui  déclare  la  guerre , IV.  198. 
Titicaca,  ou  Cnicuito  , fameux  Lac,  XIII.  318. 
Defeription  du  Lac  dcTiticata,  ouChicuito, 
J19.  Temple  dcTiticata,  jao.  Lac  du  Titita- 
ca,  qui  paroît  le  même,  44;. 

Tirymagg  , poifion,  XV.  187. 

Titicaca  , Lac,  voy.  Titicaca. 

Tito,  titre  d’Officier  , XI.  j88. 
Titoumalc-Rayen-Patnam , Bourg,  IX.  818. 
Titouraven , ou  Aropalautangh-vati , aibre  , VIII. 
8 17. 

Titfe  , nom  incertain  d’une  Nation  fauvage  , VII. 
«07. 

Ti-tu , V.  joo. 

Titu-Autachi , Inca  du  Pérou,  XIII.  84.  8j.  U 
recommande  la  paix  en  mourant,  88. 
TitxungijX.  fji. 

Ti-u-azi , Tribu  de  Turcomans,  VII.  IJ4. 

Ti  vang-miau  , Temple,  voy.  Ti-w-.ing-myan. 
Tivas ( M. de) , François, IX.  177.  Cité,  18;. 
Tivc  , nom  d’une  Tribu,  XI.  440. 

Ti-whang , racine  , VI.  481. 

Ti  wang-myan  , Temple,  autrement  dit  Temple 
des  Roispaffés,  V.  49  J.  Signification  du  nom 
de  ce  Temple  nommé  aufli  Ti-vang  miau , 8c 
combien  refpeélé , VI.  54.  Ti-wang  miau.  Si. 
Tjan-chia  , ou  Chmg-xa  , Ville,  V.  3 s 8. 
T'kamma  : Signification  de  ce  terme  . V.  r8t. 
Tkong-jin-fu,  Tribunal  : Sa  rigueur  modifiée  par 
l'Empereur,  VII.  333.  Sentence  de  ce  Tribunal. 
Aquoi  elle  cft  réduite  pat  l'Empereur  , ibid. 
T’kumi  : Signification  de  ce  mot , V.  181. 
Tlacacllel,  Général  Méxiquain  , XII.  ji88c  717. 
Tlaca  Huc-Pan  , Prince  Méxiquain  , XII.  448. 
Tlaca-Huque-Pantzin  - Yohualica-Hua-catziu  - 
Prince  Mériquain , XII.  448. 

Tlacocbalco,  M.tifon  Impériale,  XII.  359. 
Tlahuilillocan , arbre  , XII.  6 ti. 

Tlalamatl,  ou  Hctbc  de  Jean  l'Itffant , plante,' 
XII.  81  j.  * 

Tlaloch,  Divinité,  XII.  J41. 
Tlantlaquacuitlapille,  Sic.  racine  purgative  XII 
8188C817. 

Tlaou-laou  , IX.  i8j. 

Tlapa,  Canton  , 8c  fes  veines  d'or,  XII.  848. 
Tlapalezpatli,  ou  Coati , gt.  atbrilfcau,  XII.609. 
Tlaquarzio  , Animal  fort  fingulier,  XII.  837. 
Tlafcala , ancien  Ville,  XI.  j;8.  Province  de  ce 
nom,  3 i 9.  Les  Elpag.  entrent  dansTlafcala,  ibid. 
Côtes  de  Tlafcala, XII.  zfo.  Etatdc  la  Province, 
191.  Comment  la  Ville  de  Tlafcala  fc  forme 
en  République , ibid.  Cortez  rente  les  difpoû- 
tions  du  Sénat  Tlafcalan  pat  des  Députés,  193. 
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Comment  les  Députes  reçus  à Tlafcala.  Leur 
Difeours  au  Sénat , ibid.  Réponfc des  Sénaicuts, 
194.  Leurs  délibérations.  Avec  quelles  vues  ils 
Te  déterminent  à la  guerre.  Cortex  s’approche 
de  leur  Ville,  ibid.  Embarras  des  Tlafcalans, 
$ot.  Ils  ont  recours  à leurs  Magiciens  : Rai- 
sonnement Je  ces  Impoflcurs,  ibid.  Ces  Magi- 
ciens font  facrifiés  aux  Idoles,  50 j.  Le  Sénat  de 
Tlalcala  Te  détermine  a la  paix  , ibid.  Dépura- 
tion de  ce  Sénat  au  Camp  de  Cortex  , 504. Cé- 
rémonies de  la  matchc  des  Députés  . ibid.  Offres 
qu'ils  fonça  Cortex,  505.  Réponfc  & réfolu- 
tion  de  ce  dernier , ibid.  La  Paix  cft  publiée  à 
Tlafcala  , 507  Chagrin  qu’elle  caufc  aux  Mé- 
xiquains  , ibid.  Députation  des  principaux  Sé- 
nateurs , 308.  Dcfciiption  de  la  Ville  de  Tlaf 
cala,  J 10.  lent  de  la  Piovince.  Ce  qu’elle  pro- 
dait  à fc*  Habbans,  ibid.  Cortex  fc  fait  aimer 
des  Tlafcalans,  «11.  Difeour*  <t\in  Sénateur 
lut  la  Religion  des  Cafltllans,  tbid  Volcan  qui 
fc  forme  piès  de  Tlafcala,  tu.  Opinion  des 
Indiens  fur  ce  Phénomène,  ibid.  Fidélité  des 
TlalVa  ans , 316.  Les  Tlafcalans  pillent  la  Vil- 
le de  Cholula  , ji*.  Les  Tla‘calar>«  & IcsChn- 
lulans  unis  par  une  alliance  foLmndh.  no.  Les 
Tlafcalans  offrent  leurs  fccours  aux  Espagnols  , 
%6\.  L’Empereur  du  Méxiquc  envoie  *ks  Am 
balfadeurs  a Tlafcala  , 383.  Proposions  faites 
au  Sénat  de  Tlafcala , $84.  Réponfc  que  ces 
AmballaJeurs  reçoivent  du  Sénat,  ibid.  Juge- 
ment remarquable  de  ce  Sénat  , 383.  Vaniré 
d’un  Cacique  Tlafcalan  , $97.  Province  de  Tlaf- 
cala , 414.  Cette  Province  la  quatrième  de 
l'Audience  de  Méxtco  ,411.  Situation  de  Tlaf- 
cala , 4 f ) - Scs  rue*.  Trois  Langues  différentes 
dans  cette  Ville , ibid.  Nation  des  Tlafcalans  & 
fon  origine  , 314.  Vertus  & vices  de  la  Répu- 
blique des  Tlafcalans , 37J. 

Tlafco  , Canton  , & fes  Mines  d’argent,  XII.  648. 

Thtcluli , forte  de  jeu  , XII.  $6 4. 

TIarduco  , Place,  XI.  543  & f4*.  Cette  Place , 
cité,  XII.  41  ).  Grand  Marché  dcTlatcluco, 
& fes  Marchandées,  4$)-  Quaicicr  du  Mexi- 
co nommé  Tlatcluco,  454 . a U note. 

Tlatlanq  taic , ou  Acapatli , plante  qui  porte  le 
Poivre  long’du  Mexique,  XII.  61  o. 

Tléc  Pouflonne  , Maifon  Royale  , IX.  133,  Châ- 
teau de  l iée  Pouflonne,  ijrf.  Observation 
d’une  Eclipfc  de  Lune  faite  dans  ce  Château  , 
M7. 

Tlefambikinga  ; lignification  de  ce  mot  , IV.  dox. 

Tlilayd>ic , cfpccc  de  jafpc  , & fa  vertu  , XII. 

dfd. 

Tlilxolchid , herbe  fingulicrc  , XII.  <514. 

Tlour.pounpan  , inflrumcnc  de  mulique  , IX.  1 66. 
Voyez  la  p’anche  pour  fa  figure  , ibid. 

Tlungaric  , X.  jj  1. 

Toa  , Rivière  , fur  laquelle  Dom  Rodrigue  de 
Fticnccs  Efpagnol  fc  retire  aptes  une  cruelle 
friponnerie,  I.  361  & 363. 


Toad  ( Anfede),  ou  du  Crapaud,  Habitation  ; 
XV;  648. 

Toajafaki  ( Promontoire  de  ) > X.  74 6. 

Toar  ( Sanclio  de  ) , Portugais  , commande  le 
VaifTeau  de  fon  Amiral  ,1.  53. 

Tobabokonda,  de  fa  fignification  , III.  33. 

Tobanda  Menfa  : Ce  que  ce  nom  fignific  , III, 
114. 

Tobe  , Karakatx  , Sumach  , Roux  , ou  Rhus  , 
noms  d'un  arbre  odoriférant,  XI.  710. 

Tobcl,  arbre,  III.  138. 

Tobi,ou  Taranoo , plante  , XI.  7id. 

Tobira,  grand  arbrillcau , XI.  dy8. 

Tobivo,  ou  Springer,  poilfon  , X.  6 73, 

To  'o|  , Rivictc  de  Tartarie  , VI  547.  Citoc  % 
VU.  143.  x4j. 

Tobolsltoy  , Capitale  , VI.  389. 

Tobr  , Royaume  , voy.  Tibet. 

Toci.uboa  , fruit , & fa  vertu  , VIII.  6t 4. 

Tocâmiucs  ( Rivicre  de)  XIII.  18t.  384. 

Tnraiitins,  Peuples,  XIV.  u.  Rivière  des  To- 
caïuins,  4t. 

Ti>  cayrra  V lie  , XIV.  411, 

Tochu  , Ville  , III.  171. 

To  kirz,  Village,  X.  491. 

Tocquec  , intcélc  terrible  , IX.  3 11. 

ToJ<jy  , XI  414.  C cil  une  liqueur  qui  vient  du 
Cocotier,  6 70. 

Tod*.  Ficro  ( Pointe  de),  XIII.  1 66. 

ToJonki , lieu  , X.  494. 

Todoroki , Place,  X.  493.  Grand  Village  nom- 
mé Todoroki,  494. 

Todos-Santos  , ou  Baie  de  tous  les  Saints , Capi- 
tale du  Btefil , IV.  5 14. 

Toet  , Ville  » II.  xy  3. 

Tofizon  , Roi  d’Ardra , IV.  369.  Il  eft  élevé  dans 
un  Couvent  Portugais,  374.  Voy . Ardta. 

Togalak-timur,  Prince,  VII.  1 3 9.  Ce  Prince, nom- 
me auilî  Togluk-timur , agrandit  fes  Etats  par 
conquête,  117.  Ce  Prince  quoi  qu’illégitime 
cil  proclame  Khan  . 133.  Comment  il  cmbralfc 
le  Mahométifme  t*bid. 

Togan,  ou  Dogan  , Prince,  VII.  140. 

Togat , grande  Ville,  IX.  90. 

Togay-bahadur , Chef  des  Kunkuracs,  VII.  173* 

Togay-timur,  Prince  Régent , VII.  idi. 

Togazar-khanrarct  , fils  de  Jcnghiz  khan  , rué 
devant  Harat,  VII.  6f. 

Togitz,ou  Fakone , lieu,  X.  318. 

Toglo  , prefent  qu’un  Negrp  fait  à la  fille  qu’il 
veut  éjpoufcr,  & en  quoi  il  confifte  , III.  393. 

Togluk  rimur,  Prince,  voy.  Togalak-timur. 

Togorri,  X.  5 3J- 

Togrcl-bèg , couronné  à Nisbobar  , VII.  141. 

Togiul-bcg,  Prince,  VII.  140. 

Togragu  , Prince,  VII.  ldi  & ldi. 

Togu  , lie , III.  13  t. 

Togwa,  & Kamo  Uri , ou  Kva , Melon  , XI.  701. 

Toiko,  X.  ffo. 

Toiles,  tranfparcmcs  pour  les  Femmes,  X.  13;. 
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Manufactures  de  toile  de  coton  , 4*4.  Manière 
de  faire  de  la  toile  de  coton  , XUI.  191. 

Toi-Sci , ou  Aii-Nori , Moufle  de  mer,  XI.  707. 

Toits  : Dcfcription  de  ceux  du  Palais  Impérial  de 
Péking  , VI.  x6. 

Tojonc  , X.  $i%, 

Tojora  , X.  554- 

Tojota  , X.  J jo. 

Tokaido  , voy.  Tookaido. 

Tokay,  forte  de  paie,  III.  4jf. 

To-ken , ou  Satfuki,  arbrifleau  , de  plus  de  cent 
cfpcces,  XI.  709. 

Toknarcftan  , Province,  VII.  110. 

Tokka,  Prince  Tartarc,  VII.  41, 

Tokké , cérémonie  quelquefois  fanglantc  , III. 
417. 

Tokki,  X.  a 1.' 

Tokkorado  , Ville,  voy.  Tokorari. 

Tokonc  , Place , où  les  Hollandois  bâcilîcnr  un 
Fort  , II.  I49. 

Tokorari , ou  Tokorary  , ^rand  Village  , IV.  aj. 
Cette  Ville  nommée  aufli  Tokkorado.  Sa  fitua- 
rion , x6.  Les  Hollandois  y ont  un  Fore  , 1 8, 
Rocher  de  ce  nom  , 161. 

Tokorary,  Village,  voy.  Tokorari. 

Tokoro,  ou  Kai , forte  d’herbe,  XI.  707. 

Tokororen  , efpccc  de  Verinicclli , XI.  707. 

Tokoro-Tengufa,  Algue,  voy  Scki-Qua. 

Tokorfî,  Bannian,  pue  les  Anglois  de  donner  un 
Mémoire  de  leurs  dommages  , II.  18.  Accom- 
pagné d'autres  Chefs  Turcs  il  termine  l'affaire 
des  fatisfa&ions avec  les  Anglois  , 6 3.  Accom- 
pagné d’un  autre  Turc  , il  apporte  un  préfent 
a un  Capitaine  Anglois , 66. 

Tokos-vigurs  : Tribu  de  ce  Peuple,  VII.  49. 

Tokta-beghi,  Khan  d’une  Tribu  , VII.  48.  Cité, 
51.  Sa  Tribu  cft  réduite,  j 6.  Il  prend  la  fuite} 
mais  il  cft  pris  ,6c  mis  à mort,  ibid, 

Toktamish  , Prince  rebelle  , VII.  i6x. 

Tokrotay  : Pays  & Rivière  de  ce  nom  , VII.  417. 

Tola , Riviere  , anciennement  nommée  Kolla- 
nuacr,  VI.  390.  Appcllée  auflî  Tula  , VII.  48. 

Toldo,  & fon  ufiage  , XIV.  131. 

Tôle,  poids  pour  l'or  & l'argent , IX.  59. 

Tolcde  , Ville  du  Pérou  , & (a  fondation  , XIII.  6. 

Tolcdc  ( Nouvelle  ) , Pays , XIII.  88. 

Tolcde  ( André  d<*  ) , Frcrc  Lai  Francifcain,  5c  fon 
entreprife  , XUI.  386.  Ciré  , XIV.  4. 

Tolcde  ( Ferdinand  de  ) , Grand  d'tfpagnc  , donne 
fa  fille  en  mariage  à Dom  Dicgue  Colomb , 
XII.  r47. 

Tolcdc  ( François  de  ) , neuvième  Viccroi  du  Pé- 
rou , XIII.  S xx.  Cité,  XIV.  16. 

Tolcde  { Pom  Juan  de  ) , Efprgnol,  & fa  demeu- 
re, XII.  46}. 

Tolcdc  y Leva  (Pedro  de  ) , dix- neuvième  Vice- 
roi  du  Pé  on  . XIII.  314. 

Tolcdc  (Vorio  ( Ftédeiic  de  ) , Commandant  de 
deux  Flottes,  XIV.  1^7.  Cité  , toj». 

Toli , Scig  ic^r  des  Kataus,  VII.  73.  Tcmujin  ou 
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Jcnghiz-khan  l’aide  dans  fes  infortune  , 74. 
Union  de  ce  P/ince  avec  Tcmujin  , 7 5.  Ils  font 
divifés  par  les  artifices  de  Chamuka.  Reproches 
que  Tcmujin  fait  a Toli , ibid.  Sa  querelle  avec 
Tcmujin  excite  des  mouvemens  dans  toute  la 
Tartarie  , 7 6.  La  vie  lui  cft  ôtée,  ibid. 

Tolla  , graine  qui  donne  de  l'huile  , \ III.  J39. 
Sorre  de  Lézard  appelle  Tolla  Guion,  549. 

Tollo , poiflon  , XIII.  317. 

Tollu  , F lace  , XII.  607. 

Tolo,  Royaume,  IX.  83. 

Toloco,Port,  VIII.  360. 

Toloman( Côtes  de),  VII.  3*1. 

Tolomban , Place  , VIII.  149. 

Tolonor,  plaine  , VII.  331. 

Tolfcy  , achète  Job  Ben  Salomon  , 6c  comment  il 
le  traite,  III.  IH  6c  lis. 

Toltipins  , efpccc  de  Sauvages  , X.  349. 

Tolucco  , Fort , voy.  Toluko. 

Toluko  , Place  aux  Iles  Moluques  , 6c  Fort  que 
les  Hollandois  y bêtifient,  II.  149.  Cette  P:a- 
cc  nommée  auffi  Tolucco , VIII.  371. 

To-lyang  fu,  Ville,  VII,  100. 

Tom  ( Adomo-Orvonoko  ) , Tiincc,  III.  318. 

Tom  ( Capitaine  ) , Seigneur  de  la  Cour  du  Roi 
dejuida,lll.  }9J.  Explication  qu’il  donne  fur 
les  Fétiches, IV.  1 6 3.  Il  cft  interprété  de  Phillips, 
x 90.  Avanture  de  ce  Capitaine  nommé  aulii 
Thora,  3 16. 

Tom  , Ncgrc  du  Pays  de  Jacquin  , FIT.  yi7.Eclair- 
cilTcmcnc  fur  ce  Ncgtc , 318.  Il  cft  renvoyé  au 
Roi  de  Daliomay  avec  des  préfens.  Impofturc 
publique  à fon  occalion  , ibid. 

Toma  , cri  des  Ncgrcs  à la  rencontre  de  leurs 
amis  , III.  349. 

Tomaco  : Riviere  5c  Village  de  ce  nom,’  XI.  361. 

Tomahankc  ( lie  de)  , XI.  30. 

Tomakichi , ou  Tomokichi  , Chef  Indien  5c  fon 
difeours,  XIV.  381.  Il  retourne  en  Géorgie, 
J81. 

Toman,  fomme  d’argent  ou  d’or , VII.  xoi.  Ce 
que  c'eft  que  le  Toman  , 344.  C’cft  auffi  le  nom 
d’une  Efcouarlc  de  dix  hommes  Tattarcs , 349. 

Tomana-Niakancl,  lien  5c  fes  Mines  d’or,  II.  644. 

Tomar.bcy,  dernier  delà  Nation  «les  Mammclus 
qui  dominent  en  Egypte  , cft  défait  par  Sclim 
Empereur  Turc  , I.  tx;. 

Tomangum  , titre  de  Prince  Indien  , XI.  481. 

Tomam  , Royaume  , rempli  de  Villes  , III.  r<f. 
Tamana  , autre  nom  de  ce  Royaume , fitué  fur 
la  rive  Sud  de  ta  Gambra  , 17.  Accommode- 
ment des  Anglois  avec  le  Roi  de  Tumani,  61. 
Caraétcre  «le  Huma  Badjt  Ufurpatcur  de  la 
Couronne  de  Toniani,  91. 

Tomanili  , X.  f f 3. 

Tomaié,  nom  de  la  cafaquc  ou  habillement  des 
Guan clics  , II.  131. 

Tomaffcafî , X.  33  3. 

TomafTcns  (Rutger),  Hollandois,  figue  l’ordre 
fignifié  par  fa  Nation  aux  Anglois,!.  49  6.  O fuir. 
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Tomaffin  , François  , époufe  fccrctcmcnr  une  beaux  de  Saurages  , 540.  Autres  tombeaux^ 

Prineelîe  Nègre  , VIII.  6x1.  ibid.  Tombeaux  des  Rois  dTfpagne  , XI.  J J7. 

Tomba,  Ile,  III.  48}.  Arica , tombeau  des  François , j6j.  Tombeaux 

Tomba,  Rivière,  voy.  Bouda.  Efclavc  diflingué  antiques,  571.  Tembeaux  Indiens,  XII.  118. 

nommé  Capitaine  Tomba.  Comment  tombé  Tombeau  d’un  fils  de  l'Empereur  du  Mexique  , 

dans  l'cfctavagc  » III.  140.  C.c  Capitaine  Ne-  447-  Figures  des  Ouvrages  qui  fe  trouvent  dans 

grc  tue  trois  Anglois  , & a le  meme  Toit , 451.  les  tombeaux  des  anciens  Péruviens  , XIII.  577. 

Tomba-Aura  , II.  <84.  Tombeiro  , Ville,  I.  p.  viij  de  l'tnlrod. 

Tombale , métal  Indien  , mélangé  d'or  Se  de  cui-  Tombes , voy.  Tombeaux. 

vie,  I.  389.  Tombey,  Village,  & fa  lituation  , III.  131. 

Tombait , Pointe,  II.  771.  Tombi,  Ville,  III.  jyi. 

Tomba-Mendex,  conduit  leRoi  deBarfalli,  III.  85.  Tombo,  Nègre,  III.  J 1.  Vin  de  ce  nom  , appellé 
Tombe:  Vin  de  Tombe,  IV.  637.  auflï  Bourdon  , 6 3 j.  Port  de  Tombo  , IV.  487. 

Tombeaux  : Un  Tombeau  dans  l'Ile  de  MaJere,  I.  Tombo  Bangocla  , guérite  , III.  598. 

5.  Monument  que  les  Portugais  pillent  & biû-  Tombokado;  lignification  de  ce  mot . V.  4. 

lent  jufqu'aux  fondemens,  196  O'/îiiv. Richcf-  Tombokonda,  Ville  , qu’on  croit  la  même  que 

fes  des  tombeaux  des  Rois  d’Achin , 375.  Hif-  Tombuto , voy.  Tombuto. 

toirc  de  deux  tombeaux  Indiens,  4y7.Singula-  Tomboubiclï , arbre,  VIII.  6 13. 

rite  des  tombeaux  des  Séreres  , II.  468.  Images  Tombtanc  t lignification  de  ce  mot  , VIII.  51  r. 

de  terre  fur  les  tombeaux  des  Nègres  , IV.  Tomburoy,  Village  abandonné , qui  fert  de  Ci* 

jji.  Vue  d*iin  tombeau  des  Rois  de  Guinée,  meticre,  III.  J99. 

if  j.  Valle  étendue  du  tombeau  des  Rois;  if  J.  Tombuto  , Ville  en  Afrique. 

Figue  du  tombeau  du  Roi  de  Juida  , jôj.  Tom-  nommée  aulfi  Toinbukeu  , I.  19.  Commerce  des 

beau  qu’on  élevé  au  Roi  de  Juida  , 540.  An-  Nègres  à Tombuto  , II.  191.  Rivière  qui  y 

ciens  tombeaux  des  Empereurs  de  la  Chine,  pâlie,  499.  Situation  de  la  Ville  Se  du  Royau- 

V.  if4.  Tombeau  de  fer,  161.  Grand  nom-  me  de  Tombuto  ou  Touobuktu  , ibid.  Recher- 

bre  de  tombes,  438.  Tombeau  d’un  Empereur  ches  furie  Commcrccdc  Tombuto,  531.  Té- 

Chinois  , 48  3.  Tombeau  Royal  nommé  Whang-  moignages  de  divers  Auteurs  à ce  fujet , ibid. 

lin,  VI.  44.  Tombeau  fur  une  Montagne,  8 f.  Cette  Ville  regardée  comme  la  Capitale  du 

Tombeau  de  Fo-hi  le  plus  ancien  monument  Royaume  de  Gago  , f 31.  Informations  fur  les 

du  monde,  89.  Celui  de  S.  François  Xavier,  routes  par  terre  pourTombuco,  t)F  Richefl'e 

97.  Grande  plaine  remplie  de  magnifiques  rom-  & fertilité  de  Tombuto  , 544»  *04, 615.  On 

beaux  Chinois  , 100.  Planche  ou  vue  de  Sé-  croit  que  la  Ville  de  Tombuto  cft  la  meme 
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fépulturc  à la  Chine,  Se  doivent  être  mis  au  Ancien  Temple  de  Tomcbamba,  ibid. 

» tombeau  de  leurs  ancêtres  , if<>.  Tombeaux  des  Temen  , fomme  d’argent , VII.  i8f. 

Empereurs  Chinois  , 390.  Anciens  tombeaux  de  Toincpcnda  , Village  Indien  , XIV.  x6. 
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que  tombeau  , VIII.  458.  Un  Seigneur  Negre  Tomma  (Corrégiment  de)  XIII  313. 
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57 6.  Eclaircilfcmcnt  fur  le  tombeau  de  l’Apôcrc  XII.  616. 
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Tonchal , Ville , voy.  Funchal. 

Ton-cbe-kou,  Village  , V.  jjo. 
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Tonc-Sama  , Piince , II.  If).  • 

Toog , ou  Tang , Province  , VII.  roo.  Infini- 
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Tong-chong,  Ville,  VII.  114. 
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Cité,  47 (. 

Tong-la-ya,  Mandarin  du  troificmc  ordre,  Y. 
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paux de  la  Chine,  110.  Nommé  suffi  Lac  de 
Jan-chcu  , 494. 

Tong-tfau  , arbre,  jtufagedefa  moelle,  VI.  59. 
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Tonihata  ( Ile  de  ) , XIV.  70(. 

Tonjé,  forte  de  poids  , IV.  )47. 
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Comment  les  Seigneurs  font  la  cour  au  Chova  , 
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Effets  du  tonnere  5c  de  la  pluie  au  Sénégal , II. 
458.  Effets  fingulicr  du  tonnere,  III.  81.  Il 
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6x7. 

Ton-to , Ville , VI.  fit, 

Tontong  , lotte  de  Tambour  des  Nègres,  III.  174. 

Ton-yc-clieu. , Ville  médiocre  , VII.  19. 
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Topaze , Pierre  traufparcnte , fit  oü  il  s’en  trouve, 
II.  415  Découverte  dune  Mine  de  Topazes, 
VIII.  377.  Mine  d’où  on  en  tire,  XI.  681. 

Topet,  Royaume,  voy.  Tibet. 

Topia , Province  , fit  fes  Mmes,  XII.  649. 

Topiaouari,Cacique,fon  âge  fit  fa  force  XIV.  348. 
Informations  qu'il  donne  à Ralcigh , il.  Raleigh 
zevoit  ce  Cacique,  3 y 3.  Leur  Conférence.  Pro- 
poluion  de  Tapiaouaii.  Reponfe  de  Raleigh  , 
Haine  du  Cacique  contre  les  Lfpagnols , 3^4. 
Injures  qu’il  reçoit  des  Epoicmctios.  Ses  con- 
ventions avccRalcigh  , ibid.  Il  lui  apprend  la 
fabrique  des  Plaques  d’or,  jyj. 

Topilzin , titre  d'un  Exécuteur  ou  Miniftre  des 
Sacrifices  humains,  XII.  343. 

Topinambous  ( Ile  des  J , fit  leur  Hiftoire , XIV. 
17.  Caraélcrc  extraordinaire  de  ce  Peuple.  Ré- 
cits qu'ili  font  aux  Portugais , ibid.  fit  18.  Cet- 
te Nation  cft  farouche,  113. 

Topingas,  Nation  , XIV.  7I4s 


Topirtala  , VI.  380. 

Topo , bois  , donné  ans  Téfuires  , X.  J x t. 

Toppershoutié,  Ile,  XI.  x6i. 

Toptop  , Troupes , VII.  191. 

Toqua  , Comme  d'argent , IV.  179. 

Toque  , ( Baie  de  ) , XI.  jkt.  Ile  de  la  grande  To« 
que,  399. 

To-que-na-que  , forte  de  métal , VI.  71. 

Toquos  ; ce  que  c'eft  , IV*  180. 

Tor  , Ville,  fie  fa  pofîcion.  I.  17.  Etienne  de  Ga- 
rni y fait  des  Chevaliers,  167.  Autres  noms  de 
cette  Ville,  voy.  la  note  {b)  1 90.  Chaînes  de 
Montagnes  du  Pays  de  Tôt,  qui  divife  les  deux 
Arables.  Quantité  de  pieu*  Chrétiens  mènent 
une  vie  fort  finguliere  fur  le  Commet  de  ces 
Montagnes.  La  Ville  de  Tor  prife  pour  l'ancien- 
ne Elana , ibid.  Froid  fie  chaleur  infuporcablet 
entre  Tor  fie  Suez,  193.  Tor  nommée  auû* 
Al-Tur,  101. 

Toraja  , ancien  Royaume  , X.  437.  Maintof 
nam  Province  ,418.  Ville  de  ce  nom  , 464. 

Torako(  Farim  ) , II.  6 43*  voy.  Tarako. 

Torbay  , Habitation  , XV.  648. 

Torchcfclam  , étoffe  de  brocard , VII.  440. 

Tordefilas  , lieu  , XI.  • 3 J 6. 

Tordoya  ( Gômez  de  ) , Capitaine  Efpagnol , XITI. 
94.  Comment  Tordoya  fe  prépare  à vanger  fon 
fils,  11 9.  Il  eft  tué  dans  une  bataille:  Ses  fu- 
nérailles, 1 30. 

Torcs-y-Portugal  ( Dom  Fernando  de  ) onzième 
Viceroi  du  Pérou  , XIII.  313. 

Torgautis,  Peuples,  voy.  Tartarcs. 

Torga-uits  , Peuples  , VII,  48. 

Toribio  Alfonfo  Mogroveyo  , Archevêque  de 
Lima,  XIII.  339. 

Tormentofo  ( Cabo  ),  le  meme  que  celui  de  Bon- 
ne* Efpérance  , I.  1 6. 

Tornadachu  , grand  Village,  IX.  417. 

Tornado  , nom  que  les  Portugais  donnent  à de* 
tempêtes,  III.  33.  88.  Les Tomados  capables 
de  caufcr  de  l’épouvante,  130.  133.  Nature 
de  ees  orages  , 3*0.  Deux  Tornados  , 3 43. 
Tornado  qui  met  un  Capitaine  Angtois  en 
danger,  373.  379.  Calmes  fie  Tornados , 481. 
Tornado  qui  jette  Smith  dans  un  nouveau 
danger  , 493.  Tornados  fréquens  fur  la  Ri- 
vicre de  Schcrbro  , 370.  Tornados  accom- 
pagnes de  tonnerres  fie  d'éclairs  terribles  , 614. 
Nature  des  Tornados  ou  Travados  , IV.  m. 
Les  Nègres  appellent  ees  Ouragans  , Agambret- 
tous.  Signes  qui  les  annoncent.  Leur  Saifon  , 
ibid.  La  violence  des  Tornados  diminuée  ,111. 
Ils  font  suffi  nommés  Airmatrans  ,114.  Vent* 
fie  Tornados  : Raifons  de  ce  Phénomène,  468. 
Tournant  d’eau  dangereux  a l'embouchure  d'une 
Rivière,  V.  *14.  Deux  fameux  toarnans  d'eau 
fur  les  Côtes  du  Japon , X.  6\  1.  Toumans  ex- 
traordinaires , XI.  141.  Manière  dont  les  Tor** 
nados  fe  forment,  630. 

Tornea , ou  Tomto  , voy.  Torno. 
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Tornseus  (Jean),  Hiftotien  célèbre  , XV.  JOJ. 
Scs  funéraires  , 316. 

Torno , Ville.  XV.  301 , 8c  je).  Rivière  deTor- 
no,  ou  Wilnama  Suanda  , 30 3.  Carte  des  en- 
virons de  Tornea  ouTomeo,  334.  Rivière  ou 
Fleuve  nommé  aulfiTorneao , 33;. 

Tornotrefek  ( Lac  de  ) , XV.  30;.  Sa  longueur, 
8rc.  339. 

Toro  , forte  de  ragoût  des  Negres , III.  43  r. 

Toro  ( Alfonfc  de  ) , nommé  par  un  Général  pour 
commander  fous  lui,  XIII.  130.  Cité,  16  t. 
r7*. 

Toroa , Royaume , Y.  y 8.  Montagnes  de  ce  nom  , 

«3.  i 

Torongil,  fleur,  voy.  Balanoy. 

Toronje,  fruit,  XIII.  401. 

Toronto  (Baie  de)  XIV.  687. 

Torpcde  , poi(Ton  , 8c  fa  figure  , voy.  la  planche, 
III.  | a 1 . Ce  poilton  nommé  aufli  Numb-Fish, 
ou  Crampe  , 8c  fa  vertu,  317.  Expérience  fur 
ce  poiifon.  Sa  defeription  , itid.  Remarques 
fur  l’engoutdiiTement  que  caufc  la  Torpcde, 
31*.  Manière  dont  on  l'explique.  La  Torpcde 
femelle  a plus  de  vertu  que  le  mâle  , thid.  Con- 
tinuation des  mêmes  remarques,  310.  Témoi- 
gnages de  divers  Voyageurs  8c  Ecrivains  fut  ce 
poilton  , itid.  Leurs  oppof  lions  conciliées,  31t. 
Topedcs  ou  Torpilles  de  la  Mer  du  Sud  , XI. 
«7. 

Torpille,  poiifon  , voy.  Torpede. 

Torquato-Parilimo  , Millionnaire  Jéfuitc  Italien. 
IX.  88. 

Torquemada  , Hifloricn  , XII.  xiij.  de  l'av.  prop. 

Torre  , Oflicicr  fubalterne  , XIII.  r 9 5.  Torre  , 
Cité,  197.  xtt.  ar 9. 

Torre  (Bahtadc),  voy.  Bahia. 

Torrens  , communs  à la  Chine  , VI.  *07.  Tor- 
tens  qui  entraînent  quantité  de  poudre  d'or  8c 
d'argent , VII.  air.  Torrens  où  l'on  recueille 
du  labié  d’or.  141. 

Torrex  ( Antoine  de  ) , XII.  J 6.  Il  eft  renvoyé  en 
Efpagne , 44.  Cité,  yx.  tri.  11  périt  par  un 
naufrage,  114. 

Torrex  ( Jean  ) , Capitaine  Efpagnol , XIII.  38. 

Torti,  ou  Tari , Rivière,  IV.  189.  Province  de 
Torri  8c  là  Capitale , 387. 

Torrington  ( Comte  de  ) : Faulfeté  d'une  nouvelle 
à fon  fujet,  III.  3 88. 

Torro  ( Rivière  de)  , 8c  fa  jonélion  â celle  de 
Schcrbro  , III.  371.  Elle  clr  bouchée  par  quan- 
tité de  petites  Iles  , itid  383. 

Torrex  , Efpagnol,  renverfe  le  Viceroi  d'un  coup 
de  hache  , XIII.  173. 

Totimas  , Nation,  XIV-  734. 

Totnefl",  Rade  , XV.  100. 

Totonaqucs , Nation  barbare,  XII.  310. 

Torrofc  , 8c  Tarragone  , IV.  513. 

Tortues  : Il  y en  a de  li  prodigieufe  qu'une  fait  la 
charge  d'un  homme,  II.  rty.  Tortues  vertes, 
313.  Une  monilrucufc , 3 14,  Leur  abondance 
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aux  Iles  "du  Cap  Verd,  337.  Remarque  fur  (1 

Îontc  des  Tortues,  371.  Abondance  8c  grof- 
cur  de  celles  de  l'ile  Saint  Vincent,  413.  trfuiv. 
Tortues  prodigieufes,  III.  334.  Defeription  des 
Tortues  8c  leurs  propriétés , jai.  Etrange  mul- 
tiplication de  la  tortue.  Son  huile  , itid.  Tor- 
tues Sc  leurs  oeufs , 4 sa.  Deux  efpeces  de  Tor- 
tues, IV.  139.  Tortues  du  Cap  de  BonneEf- 
pé rance  , V.  »o8.  Tonnes  prodigieufes,  VIII. 
1 3 1 . Ecaille  de  tortues  recherchée,  X.  401. 
Tortues  du  Japon  , 87 6.  Ce  qu'on  en  raconte, 
877.  Maniéré  de  prendre  les  tortues  en  Mer  , 
XI.  r 38.  Préjugé  des  Efpagnols  contre  la  chair 
destortucs,  137.  Tortues  venes , 153.  Nom- 
bre extraordinaire  de  tortues , 341.  Abondance 
de  Tortues,  803.  Tortues  de  terre  à l'ile  de 
Bourbon  , 807.  Ile  nommée  la  Tortue,  XII. 
39.  107.  Deux  fortes  de  tonucs,  13).  Obfer- 
vations  fut  les  tonucs  du  Méxique  ou  Nouvelle 
Efpagne , 844  (tfeiv.  Tortues  de  l'Amazone, 
XIV.  137.  Pêche  de  tortues  , 387.  Ile  de  la 
Tonue  , 8c  fa  defeription , XV.  378.  L’ile  de  h 
tortue  eft  abandonnée,  397.  Iles  mémorables 
nommées  les  Tortues , 837. 

Tortugas  ( lasj)  ou  los  Caymanes  , nom  de  deux 
petites  Iles  , 8c  pourquoi  ainli  nommées  , XII. 
1 13.  Ile  de  Tortugas , 178.  Ile  Tortuga , XIV. 
401. 

Tofa , Ile , IX.  3 «8 . Province  de  T ofa , autrement 
Tosju  , X.  338.  Diftrift  de  Tofa,  itid. 
Tofanfa , nom  d'une  Congrégation  , X.  83*. 
Tofcane  ( François  ) , riche  8c  généreux  Négo- 
ciant , IX.  488.  Sous  la  qualité  de  Capitaine 
d'un  Vailfcau  , il  porte  une  atteftation  au  Roi 
Dom  Jean  de  Portugal  , 489 
To-Sii-Jori-Siu  , nom  de  Magiftrats,  ou  Maires  , 
X.  370. 

Tosju  , ou  Tofa , Province , X.  JJ8. 

Toslca,  Place,  VIII.  4tr. 

Tofma  , X.  530. 

TolTi-Koku  , Patron  des  Marchand  Japonnois , X. 
819. 

TolTm , cri  d'une  populace , 8c  ce  qu'il  lignifie,  II. 
168. 

Tota,  Iles  au  nombre  de  trois,  nommées  autre- 
ment Iles  des  Plantains  , III.  369. 

Total  gu  (a  , ou  Takufitfu  , plante  , XI.  718. 
Totdrma,  X.  330. 

Toti,  forte  de  treillis,  X.  .163. 

Totimatz  , grand  YPIage  , X.  49 1 - 
Toto  , Ville  ruinée  , VI.  5S1.  Prince  de  ce  nom , 
tuépar  Jenghiz  khan,  VII.  78.  Ville  de  Toto 
8c  les  murs ,613. 

Totoc,  titre  de  Chefs  Chinois , VIII.  44*- 
To  tok  foa  : Lettre  de  ce  Gouverneur  Chinois 
au  Commandant  Hollandois,  V.  391- 
Totomina  ( Baie  de!  X.  317. 

Totonagucs  , Peuples,  XII.  183. 

Toroqucftal , oifeau  , XII.  830- 
To-tfe,  dalle  de  Mandarins , VI-  416. 
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Touay  , Place , IX.  449. 

Toucan , oifeau  , XI.  57. 

Tou  gan-pek.  Voy.  Tangan-pek. 

Toui , Rivière  , VI.  589.  Le  Toui  pira  , fe  perd 
fous  terre , ibid.  Cette  demicre  Rivière , citée, 
19*-. 

Toui-pira , Riviere  , voy.  Toui. 

Touirin,  lieu,  VII.  393. 

Toujoueny,  Ville  , XI.  303. 

Toukcar , Négociant  Turc  ; fa  conlîdération  Sc 
pitié  pour  les  Anglois  , II.  1 ). 

Touk-jam-tuao  , Village  , V.  147. 

Toulle  l Baie  de  ) , XV.  <14. 

Toulon  : Jugement  d'un  Capucin  fur  cette  Ville , 
IV.  316. 

Touloufe  , Ville , IV.  jaj.  Port  Touloufe , XIV. 
«7  6. 

Touncen-y  , Place , XI.  joo. 

Toun  ebin-xien  , Ville  riche , XI.  foi. 

Tououpinambaouls , Nation  Indienne  , XIV.  189. 

Toupaflcs , Marchands  de  volaille  , VIII.  48a. 

Touquoa  , Divinité  maligne,  V.  174. 

Tour,  efpece  de  laine,  VII.  Hl. 

Tourakonda  , nom  d'une  des  parties  de  la  Ville 
de  Kotrer , III.  84. 

Touraté  , Ville  , X.  4<4 

Tourghen  , Riviere,  VII.  6 II. 

Touri  , Ville , X.  196. 

Tourlouroux  , forte  de  Crabbes  , II.  488.  Nature 
dangereufe  d'une  efpccc  de  Tourlouroux  , III. 
313.  Propriétés  des  Tourlouroux  des  Iles  An- 
tilles, XV.  714. 

Tourmente,  Cap,  XIV.  69 1.  Cap  Tourmentin  , 
748. 

Tournans  d'eau  , voy.  Tornado. 

Tournefort  , Ecrivain,  XV.  i;8.  Cité,  14;. 

Tourn’encore  ( Montagne  de  ) , V.  1)4. 

Tourneur  (le).  Lieutenant  de  Vailfeau  François, 
VIII.  j «4.  Mort  de  cet  aflif  SC  vigilant  Offi- 
«« , J77-  , 

Tournois,  en  ufage  au  Mataran,  XI.  |o8.  Com- 
ment l'Empereur  y court , 309.  Manière  dont 
on  y conduit  les  chevaux , ibid. 

Tournon  ( Charles  de) , Archevêque  titulaire  d’An- 
tioche , envoyé  à la  Chine  par  le  Pape  , V.  5 1 j. 
Ce  Hégat  relégué  à Macao  , où  il  meurt  , ibid. 
Ce  Cardinal  cité  , 118,139,  141  , 548  , J.J7. 
Son  corps  obtenu  par  le  Légat  Mczza-Batba  , 
360. 

Tours!  Tour  degarde,  V.  ) 1 4.  Deux  rours  de 
fept  étages,  336.  Magnifique  Tour , ibid  Ville 
compolrt  de  Touts  , 34 1.  Pilier  ou  Tour  de 
fer,  fépulture  d'un  grand  Capitaine , ;48.  Lieu 
nommé  la  grande  Tour  ou  Lo-fou-fat , ) 66. 
Tours  hautes  de  plulieurs  érages  , 430.  Tour  de 
fept  étages  , 433.  Tour  de  plulieurs  étages,  4 34- 
Autres  .Tours  Sc  édifices , 433.  Tours  (ingulie- 
res  St  leurs  ufages,  441.  Dix-fept  Tours  quar- 
rées,  447.  Tours  en  grand  nombre  St  Icurufa- 
gc  , 477.  Tout  de  garde  Se  manière  de  donner 
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lallarme,  50t.  Tours  de  Pékitig,  Vl.  11.  Tours 
du  Palais  Impérial  de  Pélcine , 18  fl>  fuiv.  Tour 
de  cuivre  doré , îx.  Tourelles  qui  ornent  tes 
fommets  des  toits  du  Palais  Impérial  de  Péking, 
ibid.  Tour  quartéc  à quatre  grands  étages,  44. 
Belles  Tours  , 34.  Quatre  Tours  à fept  étages , 
66.  Belle  Tour  de  huit  étages  , 8x.  Tour  à neuf 
étages,  99.  Tours  des  Villes  Chinoifes  , 164. 
Tour  d'un  Temple , ibid.  Tour  de  chaque  Tem- 
ple, 16  j.  Tours  Sc  Corps-dc-gatdcs  fur  les  grands 
chemins  ,171.  Touts  du  Tambour  Sc  de  la  Clo- 
che , 166.  Tour  extraordinaire , VII.  43 1.  Def  ■ 
cription  d'une  Tour,  VIII.  1 3.  Six  hautes  Tours, 
438.  Plulieurs  Tours  dont  un  Château  orné,  X. 
499.  Tours  oui  défendent  un  Château  , 301. 
Tours  ou  Châteaux  mobiles , XII.  366. 

Tour-tan  tien  , Place,  XI.  )oo.  , 

Tourte  , Oifeau  , XV.  118. 

Tourterelles  d'eau  , nommées  Kékati , III.  68.  Re- 
traite des  Tourterelles  de  la  Côte  d'or,  IV.  143. 
Tourterelle  des  Philippines,  X.  41 1.  Celles  de 
la  Nouvelle  Efpagne,  XII.  619. 

Tou-fi,  nom  d'Office  Chinois:  Un  Tou-fi  traité 
fans  ménagement  par  Van-Hoom  Ambafladcur 
Hollandois,  V.  363. 

Tous  les  Saints  (Baie  de)  , III.  404.  Çapitainie 
de  tous  les  Saints , XIV.  130.  Defcri^on  de  la 
Baie  de  tous  les  Saints , ibid. 

Toufquet  ( Iles  de  ) , XIV.  751. 

Toutang , nom  d'une  partie  de  la  Ville  de  Pékin  , 
XI.  49  J. 

Tou t- bec  , Oifeau , XII.  61  y. 

Toutenague  , étain  blanchi , IX.  308. 

Toutipour , Place,  X.  136. 

Touvaitja , nom  d’Office  , V.  34;. 

Tou  ycn-hyen  , petite  Ville,  V.  138. 

Toux,  forte  de  laine  , X.  ri7. 

Tova  , mot  que  des  Peuples  ptononcent  en  s'en- 
trefaluant , III.  614. 

Townley,  Capitaine  Anglois,  XI.  367.  Rencon- 
tre de  ce  Capitaine  St  d'une  nouvelle  troupe  d'A- 
vanturiers,  369.  Cité,  37»,  371  , 378  , ibid. 
380.  Projet  audacieux  de  ce  Capitaine,  381.  Il 
entreprend  d’enlever  un  Vaificau  , 381.  Cité, 
38;  (/fuiv. 

Tovns , Dortoir  Anglois , Sc  ce  qu'il  alfure  du 
fane  des  Nègres , XV.  613. 

Towrfon  ( Guillaume  ) , Anglois  : Son  premier 
Voyagea  la  Côte  de  Guinée  , I.  119.  Départ  de 
fa  Flotte  Sc  fes  vues,  ibid.  Rencontre  inutile 
d'une  C tavelle  , ibid.  Autres  Caravelles  qui 
prennent  la  fuite,  130.  La  Flotte  arrive  à la 
Côte  de  Guinée  , ibid.  Remarques  que  Towtfon 
Sc  ceux  de  fa  Flotte  font , 1)1.  Diverfcs  Na- 
tions Sc  différentes  Côtes,  11;.  Où  la  Flotte 
cefTede  trouver  du  Poivre,  ibid.  Rencontre  de 
différons  Negres.  Les  Anglois  leur  achètent  de 
l'yvoare  , ibid  Sc  134.  Obfervanon  Géographi- 
que que  fait  la  Flotte  , 134.  Diftancc  de  quel- 
ques lieux  , ibid.  Montagnes  rouges  , Ob- 
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fervation  furie  cours  du  Vent  , Uf.  Ville  fut 
la  Côte  , ibid.  Tovfon  ufe  de  rcpréfaillcs  con- 
tre les  Portugais  qui  tirent  fur  fes  VailVeaux  , 

» La  Flotte  découvre  grand  nombre  de  Villes 
& Montagnes  rouges  , 140.  La  Flotte  retourne 
en  Europe  & rapporte  beaucoup  dor  , 141.  La- 
titude obfcrvéc  , Ibid.  Second  Voyage  de  M. 
Towtfon  fur  les  Côtes  de  Guinée  & au  Château 
de  Mina,  14?.  Difpofmon  de  To«'tfon  & fa 
nouvelle  Flotte.  Son  départ.  Elle  tombe  fur  la 
Côte  de  Guinée.  Towtfon  rencontre  deux  Vaif- 
feaux  François  , ibid.  Information  qu'il  en  re- 
çoit , 144.  Délibérations  qu'ils  forment  enfem- 
blc.  Civilités  mutuelles.  Les  deux  Flottes  s’unif- 
fent , Ibid  Couifc  des  deux  Flottes  , 24t. Elles 
commencent  leur  Commetee.  Elles  arrivent  à 
Mina.  Tovçfon  vilitc  les  Côtes.  Difficultés  pour 
le  Commerce  de lor , ibid.  Difficultés  pour  les 
poids  fie  les  mefures  , 146.  Commerce  à Snmma, 
ibid.  Crainte  de  la  part  des  Portugais , 147.  Les 
Portugais  braves  par  les  François  & Içs  Anglois. 
Continuation  du  Commerce.  Combat  entre  les 
deux  Nations  réunies  & les  Portugais  , ibid.  Les 
Portugais  fe  récitent , 148.  Towtlon  reconnu  de 
quelques  Sauvages  , 149.  Joie  de  ces  derniers. 
Avantage  que  Toxrtfon  en  tire  pour  acqué- 
rir dc4*or.  Suite  du  Combat  des  Portugais  , 
ibid.  Plainte  des  François.  Les  François  quit- 
tent les  Anglois  » ibid.  Tovtfon  députe  vers 
le  Roi  Abaam  , ifO.  Difpofition  Se  réponse  de 
ce  Prince  , ibid.  Rencontre  de  cinq  VailVeaux 
Pottugais  , 1 p.  La  Flotte  Angloife  tâche  de  les 
éviter.  La  Flotte  retourne  en  Europe.  Courans 
dangereux  , ibid.  Maladies  dans  l’Equipage  An- 
glois , ijx.  Towtfon  attaqué  par  un  Vuifieau 
François.  Il  arrive  en  Angleterre.  Son  dernier 
Voyage  aux  Côtes  de  Guinée.  Eclairciflcmcns 
fur  cet  Anglois.  Scs  nouveaux  préparatifs  , iHJ. 
Il  part  avec  trois  Vaiffeaux  , îJJ.  Il  picnd  «leux 
liâtimens  Hambourgeoi*.  Il  s’accommode  de 
leurs  dépouilles.  Il  cil  maltraite  à fon  tout  pat 
une  Flotte  F-fpagnolc  , ibid.  Son  arrivée  à la 
Côte  de  Barbatic  & cnfuite  à celles  de  Guiné^ 
154.  Il  eft  maltraité  par  cioq  Vailfcaux  Portu- 
gais» if  5.  Rencontre  <pi*il  fait  de  quatre  Vaif- 
lcaux  François  en  différais  lieux.  Il  en  pourfuit 
un  qu’il  prend  , fit  lui  trouve  beaucoup  d’or, 
ibid  O /îriv.  Towtfon  cherche  lui  meme  de  l’or , 
%yj.  Difficultés  qu  il  y trouve  , fie  à quoi  fon 
avarice  l’cxpofc  , ibid.  Il  relâche  dans  l’Hcdc 
Sal  , 1 $9.  Il  y trouve  des  rafraiehiflemens.  Ecof- 
fois  qui  difparoît  de  U Flotte.  Trille  état  d'un 
des  Vailfeau*  , ibid.  Les  Anglois  abandonnent 
un  de  leurs  trois  VailVeaux  , t*o.  Incertitudes 
des  trois  autres.  Les  Anglois  arrivent  au  Port 
dans  un  trifte  état , ibid. 

Tovtfoo  , Chef  du  Comptoir  Anglois  â Bamam  , 
s’emprefle  de  vifitcr  Middlcton  , I.  jop. .11  ac- 
compagne Saris,  II.  4).  11  vil  Vice- A tu  irai  de 
U Flotte  de  Saris,  87.  Jullrtiâton  qu’il  reçoit 
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de  Saris,  1x8.  11  fe  rend  à terre  fans  attendre 
l’arrivée  des  Otages  de  Mocka  , fie  reçoit  un 
préfent  du  Gouverneur  , z J f. 

Towtfon  , Faflcur  Anglois  , avec  Edmond  Seoc 
reçoivent  deux  Femmes  javaucs  dam  leur  Comp- 
toir , I.  4jx 

Toxcoail , Fête  du  Jubile  , XII.  $48. 

Toxinga  : Outragé  de  ce  Pyrite  , V.  174. 

Toyagua  . Baie  remplie  de  petites  I es  , XIV.  tôt.’ 

To-ya  K >m-mcn  01  Ko  man  , un  des  principaux 
Mandarins  de  Hok  fycu  , V.  J 8 6.  Dédatation 
que  ce  To-ya  prononce,  $87. 

Toyna  , Roi  , patent  fie  allié  de  celui  de  Goto, 
U.  ij7. 

Toxifon  , le  même  que  Tofaon  , Roi , IV.  596. 

Tradarc  , Port  , fit  la  polition  ,1.  181. 

Tradition  ftngulietc  fur  la  prédiélion  d’un  Saint 
futur  , VI.  joj. 

Tiafa  ( Rivera  de  ) , petite  crique  , II.  41  j. 

Tragacanthc,  gomme  , XII.  616. 

Tragédies,  voy.  Comédies. 

Tranifon  : Feinte  fie  trahifon  d’un  More , I.  49, 
Trahifon  des  Mores  à Cochin  , 81.  Trahifon  des 
Mores  contre  les  Portugais  à Diu  , ijj.  Les 
Anglois  trahis  par  les  Portugais,  J47. Trahifon 
contre  les  Hollandois,  *71.  Trahifon  d'un  Frinc-e 
More  fous  le  voile  d'amitié  , 5x5.  Les  Anglois 
trahis  par  les  Guxarates  , 5x9.  l es  Anglois  tra- 
his par  les  Nègres  , $41.  Trahifon  des  Pottug. 
IL  1 17.  Trahifon  qui  fait  perdre  vingt  hommes 
aux  Hollandois  , 116.  Celle  d'un  Gouverneur 
Portugais  , f 66.  Les  Portugais  excitent  les  Ne- 
grès  a la  trahifon,  IV.  9.  Trahifon  d’un  Ne - 
gre,  78.  Trahifon  des  Mores  , V.  119.  Une 
des  Chinois,  589.  Celle  d’un  Génétal  Chinois 
lui  réuffit , VI.  fié.  Trahifon  des  Nègres,  VIII. 
81.  Trahifon  dangereufe  pour  les  Hollandois  , 
ni.  Comment  elle  cil  foutenue  , iij.  Trahifon 
des  Infuiaircs , 179.  Trahifon  des  Portugais, 
xtt.  Celle  d'un  Roi  qui  fe  fait  Chrétien  , 119. 
Trahifon  des  Infuiaires  , J98.  Sages  précamions 
comre  la  trahifon , IX.  1x4.  La  trahifon  d'un 
Gentilhomme  Portugais  expofe  la  vie  de  Pinto 
&:  de  Mahmud  ,458.  Trahifon  que  les  Hollan- 
dois  effuient  de  la  part  des  Indiens , XL  167. 
Celle  de  quelques  Hollandois,  190.  Taphifon 
d’un  Interprète,  & fon  fort,  XII.  x6jv  Celle 
des  Habitans  d une  Ville  , j 1 6.  Commem  decou- 
verte , ibid.  Trahifon  deNarvaex,  jftf.  Trahi- 
fon bien  deguifee  , $79-  Tiahifoj»  punie,  XIII. 
}.  Celle  d'un  Interprète  Indien,  8).  Trahifon 
duo  Inca  Péruvien,  9 t.  Un  Officier  Efpagnol 
tué  par  trahifon  , itj. 

Traîneau  Lapon,  XV.  joj. 

Trait , jeune  homme  , pofTedé  du  Démon  , VII. 
1 11. 

Traités  : Un  des  deux  Cours  , de  Portugal  fit  d’Ef- 
pagne,  I.  to.  Traite  d’amitié  fie  de  Commerce 
cntic  les  Portugais  fie  les  Rois  de  Siain  fie  de 
ia  Chine,  1x4.  Autre  Traite  entre  les  Portugais 
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& le  Roi  de  Pégu  , conclu  par  des  Prêtres  , ibid . can  avec  les  Portugais , X.  88.  Celui  du  Grand 

Entre  les  Portugais  Se  le  Roi  Bandor,  tu*  Avec  Mogol  avec  Nadir  Scha  ou  Tamas  Kouli  Ka;n  , 

le  Roi  de  Patana,  119  6*  Juiv.  Traite  à Diu , 106.  Conditions  d‘un  Traité  entre  les  Holland. 

16 j.  Des  Anglois  avec  les  Hab:tans  de  Grncio-  Sr  le  Roi  de  Célèbes  , 476.  Traité  entre  les  Chi- 

fa  , j 01.  Traité  violé  entre  les  Cours  d’ Angle-  nois  5c  Hollandois  , XI.  191.  Celui  des  Sauva- 

terre  8c  d’Efpagnc  , 348.  Traiteentre  les  Hol-  ges  avec  un  Capitaine  Anglois  Avanturier,  }6f.  • 
iandois  8c  les  Anglois  à Bantam  , 44Ç.  Traité  Traité  de  la  Cour  de  CalHllc  avec  Chriftopbe 

• d’un  Anglois  avec  les  Turcs, II.  7.  Celui  de  Cada  Colomb  , XII.  7.  Traité  de  Chriftophe  Colomb 

Moftoavec  les  Negres  de  Gambra,  3c  Commence  avec  des  Rebelles  , 85.  Ce  Traité  rompu  parla 
avantageux  qui  en  réfulte , JI4*  Traité  de  Ro-  perfidie  de  Roldan  , 84.  Modération  avec  la- 

berts  Anglois  avec  un  Prêtre  Portugais,  JI4-.  quelle  il  cfl  renoué  par  Colomb  , ibid.  Trêve  de 

Traité  dallociation  entre  les  Négocia  ns  de  Dicp-  trois  jours  entre  les  Efpagnols  5c  les  Méxiquains, 

pc  Se  ceux  de  Rouen  , 414.  Trairés  d’une  Com-  41  j.  Traité  dans  Pile  Efpagnole , XIII  6.  Celui 

pagnic  Françoife  avec  divers  Rois  Afriquains  , de  Magellan  avec  l’Efpagnc  , 17.  Traité  entre 

416.  Traité  d’urc  Compagnie  Françoife  avec  les  deux  Pattis  Efpagnol s , 84.  Traité  entre  le  Por* 

Mores  , 4*0.  Ce  Traité  cft  renouvcllé  , 444.  tugal  Se  les  Hollandois,  XIV.  111.  Ttaitéqni 

Traité  de  Commerce  entre  les  François  & trois  rend  le  Bréfil  aux  Portugais,  117.  Alliance  Si 

Rois  Negres,  44R.  Traités  des  François  avec  Traité  des  Anglois  avec  les  Habitans  de  la  Nou- 

divers  Princes,  fj  6.  Rétabliflement  d'un  Traité  vclle  Gcorg:e,  y?9  Se  583.  Dan  Te  qui  fcrc  aux 

Se  Ta  confirmation,  649.  Traité  entre  l'Efpagoe  Traités,  XV.  73.  L’Ilc  Saint  Chriftophe  ccdéc 

& le  Portugal,  IV.  f Celui  entre  Jean  Konny  aux  Anglois  par  le  Traité  d’Utrecht,  468.  Traité 

Se  les  François  , 11.  Celui  des  Hollandois  avec  entre  les  Caraïbes  Se  les  François , 540.  Celui  de 

Je  Roi  de  Popo  , 171.  Traité  de  Commerce  en-  M.  Dodington  Anglois  , pour  la  pêche  de  Terre- 

tre  les  Malayens  Se  le  Roi  de  Juida,  *47  Afte  Neuve,  664.  Entre  les  hançois  3c  les  Hollan- 

du  Traité  entre  TAmbalTadeur  du  Roi  d’Ardra  dois,  670. 

Se  la  Compagnie  Françoife  # 384.  Traité  des  Traitres  , lies  , Se  par  qui  découvertes  , XI.  100. 
Portugais  avec  les  Jaggas,  631.  Occafion  d’un  Tran,  Touche  d’une  famille  Tonquinicnnc , IX. 
Traité  entre  les  HoÙandois  3c  la  Nation  des  107. 

Khamtovers  , V.  119.  Confirmation  d’un  Traité  Tranchant,  Pilote  François  , XIV.  41a. 

de  Paix  entre  les  Hollandois^  les  Hottentots  , Tranfolin  , forte  de  Palmier , fes  propriétés  3c  Ton 

14t.  Trêve  d’nn  an  entre  les  Chinois  8c  les  Hol-  fruit , XI.  6 $7. 

Jandois , 3c  confirmation  de  ce  Traité,  589.  Trangka , Montagne,  VIII.  60. 

Traité  qui  interrompt  la  guerre  , 591*  Deux  Trangivin  , titre  du  Chef  ou  Préfident  des  Scicn- 
Traités  fur  la  Soie  3c  la  Porcelaine,  VI.  116.  ces,  IX.  104. 

Anciens  Traités  d’Aftronomie  Chinoife , Se  ce  Tranmrccm-Mudcliar:  Epitaphe  de  ce  Prince,  IX. 
qu’on  en  peut  conclure , t6j.  Traité  conclu  à 407. 

Nipchou  , VII.  f.  Traité  de  Paix  , 6.  Traité  d’aï-  Ttanquebarre  , Ville  : Aqui  appartient  la  Forre- 
liance  entre  les  Ufbcks  Se  la  RufTie  , 101.  Traité  relie,  VIII.  c^o.  Nommée  aufli  Traaquebar  , 
pour  les  AmbaiTadcs  entre  la  Chine  3c  quantité  IX.  16. 

de  Princes  . 419.  Abus  que  les  Marchands  font  Tranfaétions  : Celle  entre  les  François  3c  les  An- 
de  ce  Traité,  410  Les  Chinois  memes  aident  à glois,  III.  113. 

l’artifice  , ibid  Traité  conclu  à Nipcheu  par  le  Tranfoxana , nom  de  pluficurs  Provinces,  VII* 
P.  Gerbillon  , 49 f.  On  drefTe  le  Traité,  496.  104. 

l e Traité  eft  dreflé , 498.  Exordc  du  Traité.  Tranfyivanie , Province,  X.  119. 

Les  AmbaflaJeurs  s’afTemblrnt  pour  jurer  l’ob*  Trapani,  Port  , X.  388. 

fervation  du  Traité,  ibid.  Echange  des  Excm-  Trapichc  de  MalTarlan  , lieu  célèbre,  XI.  fi7. 

plaitcs  du  Traité  , joo.  Il  eft  exécuté  fur-le-  Trapor,  Place,  où  les  Portugais  ont  un  Foi t , I. 

champ,  ibid.  Traité  d'alliance  confirmé  entre  141. 

les  Hollandois  3c  les  Javans,  VIII.  101  , 109.  Trapour  ( Fort  de),  XI.  4 46. 

Traité  avantageux  à une  Compagnie  Hollan-  Tiappc  , Place  , X*  66. 
doife  , 189.  'traire  entre  les  Portugais  3c  les  Trapuatuha,  lieu,  XIV.  j 7. 

Maldivois  , 13 6.  Traité  d’alliance  entre  les  Hol-  Tras- Sierra  , Religieux  Francifquain  , remet  a Co- 
landois  8c  le  Samorin  de  Calécut , 303  Conclu-  lombunc  Lettre  du  Roi  3c  de  la  Renie  -d’Efpa- 
fion  d’un  Traité  entre  le  Roi  de  Jobor  3c  |r<  Hol-  gne  , XIL  lof. 

landois  , 3 17.  Conclufion  d'un  nouveauTraité  Tiav.ide  , bourafque  de  teros,  voy.  Travado. 

3 j 1.  Traité  juré  entre  le  Samorin  de  Calécut  3c  Travado  , nom  que  les  Portugais  donnent  à un 
les  Hollandois  , 391.  Traité  de  la  reddition  de  Vent,  IL  ;6r.  Les  Portugais  donnent  aufli  ce 

Saint  Thomé  , 647.  Traité  en  faveur  de  la  Re-  nom  aux  Tornados  , IV.  xtt.  Les  Ttavados 

ligion  , IX.  174.  Celui  du  Samoriiv  de  Calécut  Bouffent  des  Iles  d’un  lieu  à un  autre  , 404.  Ç\ s 

Avec  les  François,  joj.  Traité  du  Roi  de  Dé-  bouiafqucs  nommées  auÆ Travades , VIII.  ioo. 
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Trtvtncor,  Province,  IX.  4io. 

Trtvankor,  petit  Royaume  8c  fa  poûtion,  I.  94. 

Traverfinc,  Ile,  XI.  168. 

Travifeo,  le  même  que  Rufîfco , III.  33.  voy. 
Rufifeo. 

Trebizonde,  Ville,  VII.  1S8. 

Tredillac  ( M.  de  ) .Capitaine  d’un  Vaiifeau  Fran- 
çois , Ilï.  79. 

Trcfall,  Rade,  II.  314.  voy.  TerrafaL 

Trèfle  du  Canada  , plante.  XV.  160. 

Tremapatam  , Ville  , & fa  polhion  , I.  94. 

Trcmblemens  de  terre  :Un  terrible  à Bantam,  II. 
178.  Tremblement  de  terre,  VII.  1 96.  Trem- 
blement de  terre  , VUI.  3 4.  Autre  tremblement 
de  terre.  38.  Fréquens  trcmblemens  de  terre 
aux  Philippines,  X.  978.  409.  Tremblement 
de  terre  teflenti  en  Mer,  494.  Les  trcmblemens 
de  terre  communs  au  Japon  , fjt.  Leurs  terri* 
blés  effets,  ibid.  Tremblement  de  terre,  XI. 
51.8.  Ville  abîmée  par  un  tremblement  de  ter- 
re , 970.  Récit  d’un  tremblement  de  terre,  379. 
Tremblement  qui  forme  un  grand  Lac  , XII. 
491.  Tremblement  de  terre  , 6c  autres  Phéno- 
mènes , XIII.  104.  Murs  à l'éprcuvcs  des  trem- 
blemcns  déterre,  347.  Trcmolcmcns  de  terre 
fréquens  à Sant  iago  , 410.  Celui  qui  détruic 
le  Callao  8c  Lima  ,919.  Trcmblemens  fréquens 
au  Pérou,  93 4.  Defeription  de  leurs  effets, 
ibid.  Heure  précifc  des  Trcmblemens  en  mil  fept 
cent  quarante  deux,  337.  Nombre  des  trera- 
blemens  de  Lima  depuis  fa  fondation,  ibid. 
Dernier  tremblement  qui  a ruiné  la  Ville  de 
Lima,  938.  Scs  fuites  funertes.  Autres  évcnc- 
mensqui  raccompagnèrent,  ibid.  Tremblement 
de  terre  qui  déracine  «ne  Montagne  , XIV.  49a* 

Trembles  (Pointeaux),  XIV.  699. 

TremeUo,  Ville  , dont  le  Roi  de  Portugal  ordon- 
ne de  piller  le  Temple , I-  13$. 

Tremepatan,  Bourg,  IX.  jox.  Ile  de  Tremepa- 
tan  , ibid. 

Tremifen  , Région  à l’Occident  de  l’Egypte,  I. 
p.  viij.  dcl'introd.  Une  Caravane  de  Tremifen 
8:  de  Fez  , conduit  deux  Portugais  à Tor.  17. 

Tremlin,  Anglois  , à qui  l’auroricé  de  Préfldenc 
cft  remife  , & fête  à cette  occafton , X.  80. 

Tremoufe , Porte  Anglois,  enlevé  par  les  Fran- 
çois , XV.  4 u. 

Trench  , Ile  , XIV.  978. 

Trepaffés  ( Baie  des  ) , XV.  449. 

Treshet  , Monftrc  marin  , voy.  Batteur. 

Très  Pumas,  Cap  : Belle  Côte,  & fans  danger 

f»our  la  Navigation  , entre  ce  Cap  8c  celui  de 
as  Palmas  ,1.  1x9  & a 34.  Diftancc  de  ce  Cap 
jufques  à celui  de  das  ou  las  Palmas,  ibid.  Châ- 
teau Portugais  à huit  lieues  de  ce  Cap.  199. 
D’où  le  Cap  Très  Pumas  tire fon  nom, III.  331. 
Cap  de  Treï-Püntas  , 371.  Langueur  dn  com- 
merce fur  cette  Côte  , ibid  La  plupart  des 
VailTcaux  de  l'Europe  touchent  à ce  Cap  , 4^1. 
471.  Très- Pu  nias  nommé  aurti  Mont  Manfto  , 
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IV.  17.  Mont  Manfro,  19.  Autrement  nom- 
mé Mantfort , 10.  Querelle  du  Roi  du  Cip  * 
Tres-Puntas  avec  les  Hollandois  , 11.  Deterip- 
tion  de  ce  Cap  , 11.  Ufage  des  Nègres  de  Tres- 
Puntas  à leurs  funérailles , iji.  Cap  Très  Pun- 
tas  , 37  4.»  Cap  de  Tres-Puntas,  XII.  301. 

Tretretretre,  animal,  VIII.  404. 

Trêves.  Voyc\  Traité.  • 

Trevifa  , Capitaine  , commande  une  Chaloupe 
Angloife , III.  94. 

Trevifo,  Ville,  VII.  310. 

•Trezabar,  poillon  , voy.  Maquereau. 

Triana,  petite  Ville  , XI.  533. 

Triana  l Rod.iquc  ),  Efpagnol  , XII.  ij. 

Triangle,  nom  de  trois  lies,  XII. 473. 

Trianon  ( Terre  de  )t  XV.  3x9. 

Triangulo,  Ile  haute,  XV.  437. 

Triât,  racine,  VIII-  4oK. 

Tribu,  ou  Horde,  voy.  Horde. 

Tribunaux  : Divifion  générale  des  Tribunaux  otl 
Cours  de  la  Chine  , VI.  41X.  Douze  Tribunaux 
Souverains.  Premier  Tribunal  fupréme  8c  Tribu- 
naux fubordonnés.  Second  Tribunal  fupreme  , 
ibid.  Troifîcmc  Tiibunal  fupreme  ,413.  Quatre 
Tribunaux  qui  aflirtent  celui  des  Lipus.Quatric- 
me  Tribunal  fupréme  8c  fesTribunaux  fubordon- 
nés, ibid.  Cinquième  Tribunal  ou  Cour  fupré- 
me, 4 14.  Sixième  Tribunal  ou  Cour.  Sièges 
de  ces  fix  Tribunaux  , ibid.  Salles  8c  Chambres 
des  Tribunaux,  413.  Officiers  des  Tribunaux. 
Sièges  des  Tribunaux  inferieurs,  ibid.  Etendue 
de  laJurifdidion  dcsTribuuaux  fuprcmcs,8c  leur 
méthode  dans  les  procédures , 414.  Deux  pré- 
cautions contre  le  pouvoir  cxccHif  des  Tiiba- 
naux  fuprêmcs,4i7.  Han  lin-yucn,  Tribunal  des 
Lettrés , 419.  Deux  Tribunaux  pour  les  defeen- 
dans  de  l'Empereur.  Che-rfu  kycn,  ou  Tribunal 
de  l'Ecole  Impériale,  ibid.  Ju-hya  , Tribunal 
civil  8c  militaire,  4x0.  Tu-cha-yuco , ou  Tri- 
bunal des  Contrôleurs  , ibid.  Multitude  de 
Tribunaux  fubahernes  8c  leurs  divers  offices  * 
4SI.  Tribunal  des  Envoyés  , 411.  Tribunal  de 
la  Rai  fon  8c  de  la  Jurtice  fupreme  , ibid.  Tri- 
bunal qui  publie  les  Ordres  Impériaux,  413. 
Tribunal  de  la  Mufquc  8c  des  Sacrifices.  Tribu- 
nal des  Hôtelleries  royales.  Tribunal  des  Che- 
vaux , ibid.  Tribunal  des  Mathématiques  , 4x4. 

De  la  Médecine.  D:s  Jardins,  Sec.  Des  Sceaux, 
ibid.  Des  Gardes  Impériales,  4x9.  Deux  Tribu- 
naux fubordonnés.  Tribunal  des  Péages.  Des 
Juges  de  la  Maifon  Royale,  ibid.  Tribunaux 
fupremes  de  chaque  Province  , 4 14.  Deux  Tri- 
bunaux civil  8c  criminel  dans  chaque  Capitale , 
ibid.  Tribunaux  particuliers  , 417.  Tribunal  de 
chaque  dirtriét.  Nombre  des  Tribunaux  infé- 
rieurs des  Provinces , ibid.  Villes  doubles  , avec 
un  Tribunal  dans  chaque  partie , 418.  Autres 
Tribunaux  particuliers,  ibid.  Six  fortes  d’Offi- 
cieTS  inférieurs  dans  les  Tribunaux  , 419  Tii- 
buuaux  èc  Kyau  quans  pour  les  Lettrés.  Freins 
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de*  Tribunanx  inférieurs,  ibid.  Cinq  Tribunaux 
militaires  à Pékin  , 444-  Autre  Tribunal  dont 
ils  dépendent , 44t-  Embarras  fmgulicr  du  Tri- 
bunal des  Mathématiques  , VU.  )!>•  Dilté- 
rens  Tribunaux  pour  les  diftérens /rimes,  IX. 
no.  Tribunaux  de  Jufbce  : Leur  Préfident  eft 
le  feul  Juge  , t|4  61  fuiv.  Tribunal  de  la  Ca- 
pitale de  Siam  , 1 jS.  Tribunal  fuprême  des  Iles 
Philippines,  X.  406.  Tribunaux  de  Juftice  & 
d'adminifttation  à Lima , XIII.  J) 7.  Tribunaux 
de  Quito,  391.  Ceux  de  Sant'lago,  Capitale 
du  Chili,  4ti. 

Tributos-vacos  , Droit  Royal  fur  les  Offices  , 
XII.  6,f. 

Trichcnapaly , IX.  <17.  C'cft  un  Royaume,  819. 
La  Ville  de  Trichenapaly  emportée  par  les  Mi- 
rants, 8x8. 

Trigault  (Nicolas),  Ecrivain,  VIL  411,411, 
411,  Ce  Millionnaire  Jéfuire  , nommé  auffi 
Trigaut , VIII.  i)i.  . 

Trigaut  ( Michel  ) r Témoignage  de  ce  Jéfune  lut 
l’ufage  de  marier  les  Morts,  VI.  148. 

Trimumpara,  nom  d'un  Roi  de  Cochin , I.  8j. 
Son  affeaion  pour  les  Portugais , 7*.  Préfens 
que  le  Roi  de  Portugal  lui  envoie.  Mai- 
Ion  que  ce  Prince  Indien  donne  aux  Portugais 
pour  faire  un  Comptoir,  ibid.  Vue  en  taille- 
douce  de  ce  Roi  Indien  fur  fon  Eléphant  ac- 
compagné de  fes  Nayrcs , 74.  Le  Samorin  de 
Calécut  lui  déclare  la  guerre  , 77-  Fidélité  du 
Roi  de  Cochin  pour  les  Portugais , ibid.  Un  de 
fes  Neveux  Général  de  fon  armée  eft  tué,  78. 
Sa  Ville  Capitale  ptife  8c  brûlée  par  le  Samorin, 
ibid.  Les  Portugais  le  délivrent  de  la  vexation 
du  Samorin  8c  le  rétablirent  dans  fes  Etats.  Il 
leur  donne  des  marques  de  rcconnoilfance  , 78 
8c  79.  Trimumpara  renonce  au  fardeau  8c  hon- 
neurs de  la  Royauté  en  faveur  de  fon  Neveu  Sc 
fucccfleur , 89.  . , 

Tring,  homme  d'une  force  St  valeur  (ingubere , 
exerce  le  métier  de  voleur  8c  parvient  au  rang 
fuprême,  IX.  10S.  Ufagc  qu'il  en  fait,  109. 

Trinidad,  Ville,  XII.  509.  Cette  Ville,  citée, 
XIV.  41  ). 

Trinidada,  Ile  , I.  440. 

Trinidade  , Maifon  de  campagne  de  l'Evêque  de 
S.  Jago,II.  587. 

Trinité,  Place,  1.  n{.  Ile  de  la  Trinité,  XI. 
jj.  Si  e'cil  la  meme  que  celle  d'Aceucaon , 
109.  Mine  de  la  Trinité , y)o.  Fleur  nommée 
de  la  Trinité  ,714.  Terre  ou  Ile  inconnue  qui 
reçoit  le  nom  de  la  Trinité , 8c  pourquoi , XII. 
74.  Ville  nommée  la  Trinité,  49).  Différentes 
parties  de  l'Ilc  de  la  Trinité,  XIV.  3)8.  Sa 
forme  8c  fes  propriétés , ibid.  Pointe  de  la 
Trinité  , «91.  Bourg  St  Port  de  la  Trinité  à 
la  Martinique,  XV.  joj.  Habitation  de  laTti- 
nité  , 848.  Baie  de  la  Trinité  , 849. 

Trinité  ( Philippe  de  la  ) , fait  la  defeription  d'un 
*rbre  , XL  67t. 

J»  me  xyi. 
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Trinquanamale  , Ville  de  ITIe  de  Ceylan , I.  377* 

Trinquemalc,  Rivière  , VIIL  178.  Port  de  ce  nom, 
j ij.  voy.  Coriar.  Avantages  de  la  Baie  de 
Trinqucmale  ,834. 

Triomfo  de  la  Cruz , Ville  , XII.  joi.  Port  de  ce 
non*. , ibid. 

Tripanté,  Place  , IX.  Jtj. 

Tripoli , en  Barbarie  : Lumière  que  M.  Brue  s*ÿr 
procure,  II.  j]j.  Marchandées  qu’une  Cara- 
vane de  Tripoli  porte  , j 3 4.  Marchandées 
qu'elle  tire,  8c  fes  profits,  534. 

Trippina  , Boute  . IX.  J74. 

Triquinamali , Royaume,  I.  113  8c  1x4. 

Triftan  ( Nunno  ) portugais  , I.  8.  Il  enlevé 
vingt  Efclaves  d'unV  illagc  , 7.  Il  eft  tué  d'un 
coup  de  flèche  empoifonnée  ,11. 

Triftan  Vas  de  Vegas , Portugais  , commande  s 
Malaca  , I.  403.  à U note. 

Tri  ftan-Te  ITora , voy.  Te  (fora  ( Triftan  ). 

Tiifte , Ile , XI.  4x0.  Defeription  d'un  arbre  de 
ce  nom  , 871.  Lac  appellé  Trifte,  XII.  474. 
Ile  nommée  Trifte,  ibid. 

Tiifterza  ( Ilha  de).  Ile,  I.  474. 

Tro , infiniment  de  mufique  , IX.  x88. 

Trochi  ( Jean  Baptifte  ) , Gentilhomme  Italien; 
XIV.  89. 

Trocne,  aibnfte,  VI.  483.  Le  Troène  eommon 
nommé,  Tanua- Wattafi  , autrement  Nymifi- 
Motfi  ou  Motfi,  XI.  89X.  Troène  à baies  vio- 
lettes 8c  feuilles  de  laurier , XV.  xS  1. 

Troïns,  Avocats,  III.  XJ7. 

Trogloditcs-Ophiophages  , Peuples  , les  mêmes 
que  Badvris  , I.  197. 

Troie,  Ville  ruinée,  X.  1x9. 

Ttoie  ( Chevalier  de  ) , rétablit  les  François  dans 
la  Baie  d'Hndfon , XIV.  844.  Capitulation  des 
Anglois  avec  ee  Chevalier,  848. 

Trois-Ues  , 8c  pourquoi  ainfî  nommées,  IL  J94. 

Trois-Rivietes  ( Ville  des),  8c  fa  fituarion,  XIV. 
700.  Pays  depuis  les  trois  Rivières  jufqua 
Mouc-real , 701.  Quartier  nommé  Trois-Ri- 
vières , XV.  J 13.  j 18. 

Trojas,  nom  que  des  Indiens  donnent  à leurs 
Granges , XII.  498. 

Trojcmon,  Interprète,  X.  49t. 

Trombe,  efpcce  de  Rofcau  , VIH.  xot.  Trombe 
qui  tombe  d'un  nuage  , XI.  119.  Trombe  fur- 
prenante,  141.  Trombe  d’ean  décrite  par  Dam- 
picr  , 418.  Sis  Trombes  d'eau  qui  paroiffeot 
rout-à  la  fois,  378.  Explication  qu'en  donne 
un  Auteur,  ibid. 

Tromp,  Amiral  Hollandois,  XI.  334. 

Trompe,  Phénomène,  IX.  117. 

Trompette  , 8t  tout  ce  qui  a rapport  i ee  nom, 
voy.  Trompette,  oifeau. 

Trompette,  oifeau,  8c  pourquoi  ainfî  nommé, 
III.  307.  Trompette , Infiniment  militaire  fin- 
gulier,  431.  Voyez  les  figures  de  cet  infiniment 
oui  fe  nomme  aufli  Cornet,  IV.  138.  Office 
de  Trompette  8c  4c  Tambout  chez  les  Negr»»t 
xxxx 
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1 86.  Autres  figures  de  Trompettes,  197.  De 
quoi  font  les  Trompettes  du  Royaume  de  Jui- 
da  , ibid.  Trompette  d’ivoire  , 6\6.  L'oifeau 
trompette  , XIV.  16}. 

'Tronco,  prifon  de  Cochin , VIII.  **)•  Ufages 
& mi  1ère  de  cette  prifon  , 114.  161. 

Tronion(  Baie  de  Saine) , XV.  54. 

Trooll  ( Cap  de  ) , XV.  105. 

T topez  ( S.  ),  Ville  Se  Port  de  Mer  , IV.  yi6. 

Tropique  : Oifeaux  Se  Poi  fions  du  Tropique  , III. 
77.  477.  Les  Hoilandois  pafiem  le  Tropique 
du  Capricorne , X.  4J*.  Oifean  du  Tropique, 
XII.  619. 

Trott , Gouverneur  Angloiw  XV.  64** 

Trou  Madame  , Sec.  Ravin™ , XV.  517. 

Trou  pong  , forte  de  mantille  contre  le  froid, 
VI.  60 J. 

Trozenbouk  , voy.  Corée. 

Tr. idiot  de  laClienaic,voy.Chcnaic(Truchotdc  la). 

Truffes  , Chiooifcs  , XL  50a. 

Trui , Village,  X.  381. 

Trumpeter  ( rhe  grcen),  qui  lignifie  Trompette 
Verdy  nom  que  les  Pirates  donnent  à leur  Pa- 
villon , II.  3)1. 

Trunk,  nom  d'une  Halle  , III.  $*4. 

Truro-Audati , Roi  «le  Dahomay , III.  504,  à la 
note . Voy.  Dahomay. 

T rufclie , forte  d'oileau , II.  y y o. 

Truxillo  , Capitale  , X.  3fl.  Ville  de  Truxillo  , 
XL  149.  De  tic  in  des  Anglois  fur  Truxillo  , 
340.  Autre  lieu  de  ce  nom  , y *6.  Ville  de 
Truxillo  , XII.  yoi.  Où  la  Ville  de  Truxillo. 
fondée,  XIII.  48.  Dioccfc  de  Truxillo  & fes 
fepr  Couégimens,  303.  Celui  de  Truxillo,  ibid. 

■■  Récif  de  Truxillo  , 4*6.  Ville  & Canton  de 
Truxillo.  Riches  & belles  Vallées  entre  Ttu- 
ic  S Michel,  ibid  Ville  de  Truxillo  , ou 
N.  S;  de  la  Paz,  XIV.  398. 

Truxillo  , Efpagnol  , XIII  44. 

Tryden  ( Van  ) , Capitaine  de  Vaiflcaux  Hollan- 
dois , pendant  une  tempère  , jette  une  partie 
de  fi  czrgM  on  dans  la  Mer,  IL  3.  Il  deman- 
de grâce  |h>ji  des  Matelots  sngloist  ibid, 

Truye  d.  vlcr,  o*.  Syrenc , V 

T a Ko  (firfunaua  Uivicrc  voy.Kin-cha  Kyang. 

Tfampa  , Roi  Jn-T-bet,  VII.  1 « y , 

Tfan,  ou  Tian-li , Royaume  . voy.  Tibet* 

Tlinadil  , aihrc  , & Ion  > ruic  , X.  yey. 

Tlan-ching,  Tribunal.  VI.  416. 

T'ang,  Roi  Titulaire  de  la  Corée  , VI.  y 10. 

Tf.mgou  manghits,  plintc  , VIII.  6 16. 

Tfang  ping  , tiirc  de  Commandant  Général  de  La 
Milice  Cninoife,  V.  466. 

Tfang-po  , Roi  les  Si-fans,  VII.  138. 

Tfan*i  , T*i“»unal  VI.  416. 

Tfan-li , ou  Tfan  , Royaume  , voy.  Tibet. 

Tfan-muiau  , Riviere  , voy.  Dfan , Sec. 

Tfan  pa  han.  Roi,  voy.  Tfan-pn. . 

Xfan-pu  , Fleuve  ou  Rivicie  , VIL  106.  Nommé 
aulb  Yaru-tCin-pu,  107. 
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Tfan-pu,  ou  Tfan-pa  han  , Roi  du  Tibet,  VqoL 
la  vie  cil  ôtée  apres  la  défaite  de  fon  armée,  VIL 
ti8.  Ciré  , 1x9. 

Tfan-que  , grande  Riviere  , VII.  104. 

Tfan-iliang.  Ofiickr  Chinois,  VIII.  17. 

Tfanzan  , Village,  V.  3 44- 

T fard  in , Ville  , & fa  pofition  , I.  p.  vij.  de  Tint: 

Tfa-fuang,  Village,  V.  34 9. 

Tfau  , Lac  , VI.  4y.  Riviere  de  ce  nom  , VIL  8j* 

Tfau  fau,  voy.  Tfyau  fau. 

Tfau-hay,  Province,  voy.  Corée. 

Tfau-hu , Lac  , ou  plutôt  bras  de  mer  i fa  des- 
cription Se  fa  beauté  , V.  4x7  Se  418. 

Tfau-ta-tfes , nom  des  Tattarcs  , voy . Tartares. 

Tfay,  Grand  delà  Chine,  député  par  l'Empe- 
reur, VI.  303.. 

Tfay-licu-chi , papier  Chinois  , VI.  iy4* 

Tfay-kya-tao-keu  , grand  Bourg,  V-  458. 

Tiay-ngo,  Difciple  de  Confucius,  VI.  301. 

Tfay-tfc  , arbre  qui  produit  de  l’huile , V.  4fj. 

Tfthicbag  : Fameux  jardin  de  ce  lieu  , X.  73.  Sin-  * 
- ges  dont  les  arbres  y font  chargés  , ibid. 

Tic  , terme  qui  exprime  la  matière  fur  laquelle  on 
écrit,  VI.  134. 

Tfc-chu  , Livre,  & fa  doélrine  , VI.  iSj. 

Tfc-fu,  Supérieur  d'une  allcmblée  , VL  3^4* 

Tfc-ki,  poterie  Chinoife , VI.  135. 

Tfc  km- quan  ( Fortercllc  de  ) , VII.  81.  95. 

TLkumba,  X.  yyi. 

Tle-la-tong  , cuivre , VI.  484. 

Tfeng , petite  Ojguc  , VI.  1 y 1 . C'eft  aulfi  le  nom 
d’un  Doélcur  Chinois,  198. 

Tfengaard  ( Montagnes  de  ),  X.  6f6. 

Tfen-feng,  ordre  de  Bacheliers,  VI.  1 91. 

Tic  fong,  arbre  Je  double  cfpcce,  voy.  Cyprès. 

Tic  tang , fallc  des  Morts,  VI.  iy6. 

Tic  tau,  bois  d'une  grande  beauté,  VI.  478. 

Tfc-tong  , cuivre , VI.  484. 

Tlc-cfc,  cfpcce  de  figues,  VI  81.  Différentes 
efpcces  de  ce  fruit  , Se  où  il  croît,  4y7. 

Tfccia  , Sjetfa , ou  Setta,  Village  , X.  ji*. 

T leu  hyan-hyen  , Ville,  V 497. 

Tfc  vang-raptan  , Régent  du  Royaume  des  Eluths, 
forme  un  Erablillcmcnt  au  dépens  du  Roi  fon 
Oncle , VU.  6.  Nommé  aufii  Tfc-vang  rap- 
tau  , 7.  Règne  de  Tfc  vang-raptan  , 18.  Il  cil 
défait  , ! 18.  Ce  Khan  des  Eluths  Dfongaris 
ravage  le  Tibet , 1x9.  Pays  de  ce  Prince , xix. 

Scs  coonoiffanccs  fur  la  Géographie  , ibid. 

Tfe-vaug  rapiau  , voy.  Tfc-vang-rapran. 

Tli  ,*Royaumc  , VI.  toi.  C’eft  aufli  le  nom  d’une 
gomme  , voy.  Tlî-chu. 

Tli*  chi  whang-ti  , Empereur  , voye { Tfin-chi- 
vrang.ti. 

Tfiakxjudira  , nom  d’un  Temple,  X.  f J 9. 

T/îa-kun,  General  des  troupes  Impériales,  VIL- 
481. 

Tfiainpa  , X.  611. 

Tfianoki,  ou  arbrilTcau  du  Thé , X.  6yf. 

Tliay-vang,  titre  de  Prince,  VL  181.. 
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Tfibba,X.  yyo. 

Tfibu  fima,  X.  yyo. 

Tfi-chu  , ou  l’arbre  au  vernis , VI.  460.  Tfi  , 
nom  de  la  gohimc  qu’il  diltille.  Figure  de  cet 
'arbre , ibid.  Scs  propriétés,  461.  Manière  de 
le  cultiver.  Quand  & comment  il  produit  le 
vernis  , ibid.  Précautions  néce flaires  pour  ce 
travail , 4 61.  Maladies  auxquelles  les  Ouvriers 
fontexpofés,  463. 

Tfidfu  , X yyf. 

Tfietfuki , Village,  X.  314* 

Tfijakus,  Village,  X.  5 14. 

. Tfikama,  X.  333. 

Tfikc,  X.  y y 6. 

Tfi-king-ycu  , vernis  de  nouvelle  invention  pour 
la  porcelaine  , VI.  138. 

Tfikkburafiba,  Laurier,  voy.  Na, 

Tfikkulitz  , ou  Fuku  , Rofeau  en  arbufte  , XI. 
719. 

Tfiikokf-,  grande  Ile  , X.  498. 

Tfikoko  , Ile,  X.  498.  Scs  Côtes,  499. 

Tfikoku  , Province,  X.  tfj8. 

Tfiku , ou  Taeke  & Fatsku  , Rofeau  , Bambou  des 
1 Indes,  XI.  71 9. 

Tlikudfen,  ou  Tfikufin , Province,  X.  yy4« 
Tfikumma  , X.  y y». 

Tfikungo  , X.  494.  Province  de  Tfikungo  ou 
Tflkusju,  yy4.  Côtes  de  Tfikungo,  $78. 
Tfikufcn  , X.  49 y.  C’eftune  Province,  J40. 
Tfikufin  , ou  Tlikudfen  , Province  , X.  yy4. 
Tfikmju  , ou  Tfikungo,  Province,  X.  554. 
Tfi-li-ho,  Vallée,  VIII.  8. 

Tfimadau  , arbre  , & vertus  de  fa  feuille,  VIII. 
<Sif. 

Tfimandacs  , herbe,  & fa  vertu,  VIII.  6 13. 
Tfimo  , X.  yy4. 

Tfin  , terme  de  civilité  , V.  484.  Famille  Impé- 
riale de  Tfin  , ou  Sin  , VI.  6.  En  quelle  occa- 
fion  le  terme  Tfin  employé  , 130.  Royaume  de 
Tfin,  ryy.  Dynaftie  de  Tfin,  154. 

Tfina  , X.  y y y. 

Tfioajos  , Empereur  du  Japon  / X.  664. 

Tfi-nan-fu  , Capitale  , VI.  81.  Citée,  VII.  ytî. 
Tfin-chan-i  , grand  Village  , V.  4^6.  • 

Tfin-chcu  , Ville  , VI.  7 6.  Attaquée  par  les  Japo- 
nois  , y 14. 

Tfin-chcu-fu,  Ville,  VI.  104.  Situation  de  cette 
Ville  , nommée  aufli  Sin-cheu-fu  , îoy.  Produc- 
tion du  territoire  de  fon  Diftriél , ibid.  439. 
Tfin-fliing  , Général  Japonois  , VI.  y rt. 

Tün-clii  vang  , Empereur' Chinois  , fubjuguc  les 
Coréens  , VI.  yo 6.  Nommé  aulE  Tfin  - chi- 
whang  , ibid. 

Tfin  - chi  - wang-fi  , Empereur , voy.  Tfin  - chi- 
vang-ti. 

Tfin-chi  vang- ti , Fondateur  d’une  Famille  Impé- 
riale de  la  Chine  , VI.  6.  Ce  Monarque  , nom- 
mé aufli  Tfin-chi-wang.fi  , fait  conlhuirc  une 
partie  delà  grande  muraille,  118.  Ciré  , fous 
je  nom  de  Tfia  chi-vhang  ti  , 1 $6.  Nommé 
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aufli  Tfin-chi-whang  d , 197.  Dupctic  de  ce 
Empereur , 314. 

Tfin  chi  whang  , Empereur , voy.  Tfin-chi- yang/ 
Tfin  - chi  - vhang-ti , Empereur  , voy . Tfin  chi- 
vang  ti. 

Tfin-chucn  , Ville  , VI.  31*. 

Tfin-chui  hycn  , petite  Ville,  V.  4yy. 

Tfing  j ce  que  c’cll , VI.  jji. 

Tfing-cbau  kan  » fens  de  ce  mot  , VI.  140. 
Tfing-chcng,  ou  Kuku-hocun  , VII.  79. 
Tfing-cbcu-fu  , Ville,  VI.  81.  Scs  avantages  » 

8t. 

Tfing-ching , Général  Japonois,  VI.  yiy. 

Tfing  chung-tumba  ^ Kutuktu  de  ) , titre  d’up  La- 
ma , VII.  3. 

Tfing-fu  hay  . nom  de  trois  Lacs  voifins  l’un  de 
l’autre  , VIL  107. 

Tfing  ho  , Rivicre,  VI.  81. 

Tfing  king , Grand  de  la  Chine , Député  de  l’Em» 
pcrcur,  VI.  30t. 

Tfing  ko  , cfpecc  de  Porcelaine  , VI.  14J. 

Tfing  kya  , Village  , V-  3 +6. 

Tfing  kyang  pu,  Bourg  f VI.  4t. 

Tfing-lau  ya  men  hyu  poy  3 lignification  de  eu 
mot  , VI.  137- 
Tfingofima,  X.  yy4. 

Tfing  fu-hay  (Lacs  de)  VII.  iof. 

Tfing  rang  , Ville,  VII.  141. 

Tfing-cfc  , Doélcur , VI.  39-. 

Tfing  tu,  Prince  Coréen,  VI.  yof  & y 10. 
Tfing-urang  , dignité  , VI.  y79.  Signification  de 
ce  titre  ,v  VII.  30. 

Tfing- yen  hycn,  Ville,  V.  474. 

Tfi-ntng-cheu  , Ville  , VI.  8t. 

Tfin-lan , olives  de  la  Chine  , VI-  454. 

Tfinokuni , Prpvince,  voy.  Sit7U. 

Tfi  non  fu,  Capitale  de  Schancong  , VII.  84. 
Tfin-picn,  Bourg,  VIII.  13. 

Tlin-fing  \ beau  Château  près  de  ce  lieu  , V.  34  y. 
Tlin-tlcj  avantages  de  ce  titre,  VI.  190.  Cité, 
4»9- 

Tfin-vang,  titre  de  Prince  , VI.  y 81.  Ce  II  un 
Prince  du  premier  ordre  , VIII.  40. 
Tfin-yeu-hycn , Place,  V.  468. 

Tfin-yucn-nycn  : Latitude  de  cette  Place  , V.  J19. 
Tfion  graiaccen  , Village,  V.  3 4*. 

Tfioolino  Mono,  ou  Archers,  X.  571. 

Tfiofigufa , plante,  XI.  71*. 

Tfiofijn-Tara , poiflon  , X.  67 f. 

Tfiofiju,  Province,  X.  y.**. 

Tfiofin  , partie  de  la  Pcninfule  de  Corée , X.  54;. 
Tfiofipo,  Place,  X.  67 y. 

Tfiosju  , ou  Nagaca , Province  , X.  yy4. 

Tfio  Tei , Fimitz-Baki , ou  Fimcii  Baki , Mir:hc 
fauvage , XI.  694. 

Tfiraka,  X.  y j 3. 

Tfiriu  , ou  Tfiva,  Ville,  X.  yiy. 

Tfifa,ou  Kio,  laitue,  XI.  706. 

Tfifagetta,  X.  5 f 1. 

Tft-fang,  petite  Ville,  V.  tyS. 

x x x x i j 
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Tlifi,  on  Tfifiku  , Place,  X.  jn. 

Tfifiku  , ou  Tftfi , Place,  X.  ju. 

Tfi-fong  , verre  de  vin , VI.  4jl. 

Tlifu  , Fava-Kingi  , Ntvca-Gufâ  on  Foolci-Gu- 
fa  , noms  d'une  plante,  XI.  71 8. 

Tfitarra , X.  jjo. 

Tfiratz,  nom  de  mois,  X.  J08. 

Tlirlibi , animal , VIII.  £04. 

Tliclibu  , X-  jjo. 

Tlîtfikar  : Gouvernement , & Ville  neuve  deTfit- 
fikar , VI.  jSt.Ses  Habitans.  Ceux  du  Pays.  Ju- 
rifdiélion  du  Gouverneur , ib.  Bornes  de  ce  Gou- 
vemem.  à l'Oucfl,  J8).  Idée  générale  du  Pays , 
<<4.  Sa  divifion  en  Provinces,  ibid.  Déferts  à 
PEU  de  Tlitlikar  , y 6 y.  Figures  des  Tartares 
de  cette  Province  , VII.  48.  La  Ville  de  Tfitfi- 
kar  nommée  aufli  A yen,  48  r. 

Tlîtliibona,  Ville  ruinée,  VII.  «14. 

Tfitta,  X.  jjo. 

Tfiun,  voy.  Tfven. 

Tlîuti , Village,  V.  y 47. 

Tfiva,  ou  Tbriu,  Ville , X.  JIJ. 

Tsja  , arbre  , XI.  70;. 

Tsjaa,  ou  Tsjanoki,  arbrifleau,  voy.  Tlicb. 

Tsjarkcla  , cTpcce  de  Figuier,  8c  fes  propriétés, 
XI.  871. 

Tsjo  ou  Sjiro,  efpecc  de  Chanvre  , ou  Ortie, 
XI.  717. 

Tsjono  , Village,  X.  J14. 

Tsjoo , ou  Tlia  , efpecc  de  Licre,  XI.  718. 

Tske-Uri , Courge  voy.  Furi-Uri. 

Tfo-chen  , retraite,  VIII.  18. Cette  retraitenom- 
mée  aufli  T(o-chcu,  17. 

Tfo-cheu,  Ville,  V.  44J.  Retraite  de  ce  nom, 
voy.  Tfo-chen. 

Tfo-chi-lang , Préfident  Affiliant,  VI.  41  j. 

Tfochuen , fortes  de  Barques  , VI.  108.  Leur 
forme  , leur  ufage  8c  leur  deferiptioo  , 107. 

Tfo-fu,  Tribunal  militaire,  VI.  444. 

Tfo-kia-ho,  petite  Rivière , VIII.  )i. 

Tfong , Difciple  de  Confucius , VI.  177.  Mon- 
tagne de  ce  nom  , 440. 

Tfong  ching , ou  Whay  tfong,  Empereur  Chinois, 
VI.  ICI. 

Tfong  fong  srey  , Ville,  VII.  jo. 

Tfor.g-gan-hyen  , petite  Ville.,  VI.  4C9. 

Ttong-ho,  Infpcéteur  des  vivres, VI.  41. 

Tfong-jin  fii,  Ttibunal,  VI.  419. 

Tfcng-ko-ching , Ville,  VII.  14t. 

Tfong- ming  . Ile  , voy.  Kyang  chey. 

Tfong-naa-fong,  Ecrivain  Chinois , VI.  189. 

Tfong-ning  , Ile,  VI.  no.  478. 

Tfong-ping  , ou  Lieutenant  Général  Chinois , VI. 
S 9.  Titre  de  Tfong-ping , 418.  Valeur  d'un 
Tfon  ping  81  de  fa  femme  , VIII.  j. 

Tfong  fang-wcy , Place,  VH.  ry. 

Tfong-taog,  Place,  VII.  14a. 

Tfong  tu , titre  de  grand  Officier  de  la  Chine , V. 
197.  Etendue  de  fon  emploi  , 47).  Nommé 
aufli  Tfung-tu,  jj8.  Un Tfong-tu  compUmcA; 
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te  un  Légat  ,557.  Tribunal  fuprémcd'un  Tfong- 
tuàNan-king,  VI.  jy.  Réfidence  du  Tfong* 
tu  de  la  Province  de  Fo-kycn , j j.  Marche  d’un 
Tfong-tuou  Viceroi , 1 y 8.  Ce  que  c'cll  qu'un 
Tfong-tu,  8c  fon  autorité  , } 98.  Un  Difciple 
de  Confucius  de  ce  nom  , 440. 

Tfonoiaka,  V.  J48. 

Tfonontouan  ( Canton  de) , XIV.  810.  Baie  de* 
Tfonnotouans , 707.  Beauté  de  cette  Baie,  70!. 
Tfonnotouans , Peuple,  voy.  Tfonontouan. 
Tfon-piog,  voy.  Tfong-ping. 

Tfoo-sju,  ouSfo-Fagi,  herbe,  XI.  714. 

Tfo-tfang  ho  , Rivière  , VI.  8j. 

Tfou-fi  , Village,  V.  548. 

Tfou  tcn-cha  , Village  , V.  148. 

Tfou  zou  , titre  ,8c  ce  qu'il  Cgnifïe , V.  ) r ;. 
Tfo-whcy  , petite  Ville , VII.  817. 

Tfla , X-  J jo.  Efpcce  de  Lierre  de  ce  nom  , XI. 
718.  Autre  efpcce  de  Lierre  appcllé  Tfta  Woa- 
gira , ibid.  • 

Tflo-Mcgufa , plante,  XI.  718. 

Tfu,  Royaume,  VI.  toi. 

Tfubaki,  fleur  de  neuf  cens  fortes  , X 881. 
Tfubakki , arbrifleau  , voy.  Sjim. 

Tfucn-cheo  , Place  , VI.  y 1 y 8c  pt8. 
Tfucn-chcu-f« , Ville  , VI.  JJ.  Sa  lituation  , <4. 
Belles  Tours , 8c  célébré  Pont  de  pierre  noire , 
ibid. 

Tfucn-kycn,  efpecc  devers  à foie  , VI.  nj. 
Tfucn-lo  , Province  , VI.  joi.  Sa  fertilité  , J04. 
Tfoga , X.  yjt. 

Tlugania  ( Temple  Impérial  de  ) , X.  joS. 

Tfuge,  ou  Ojo,  Buis,  XI.  874. 

Tfugumigufa , plante  , voy.  Fo-fei. 

Tfu-hya,  Difciple  de  Confucius,  VI.  Jei. 

Tfu  hycn  , petite  Ville  , V.  486. 

Tfu-byeu  , Difciple  de  Confucius,  VI.  joi. 
Tfui , Peinture  nouvellem.  découverte  pour  la  por- 
celaine , VI.  1 18.  Nommé  aufli  Tfyu  : Où  on  en 
trouve,  8c  fa  propriété,  14 j . Appcllée  encore 
Tfui-ycu  , 148.  Poiflon  appcllé  Tfyu,  VIII.  4j. 
Tfui-ki,  efpecc  de  porcelaine,  VI.  14 J.  Diltriét 
de  ce  nom  , X.  j y y. 

Tfui-  tfing,  bleu  fouillé  , VI.  148. 

Tfui-yeu , voy.  Tfui. 

Tfukne-Imo , herbe  , voy.  Dfojo  , ou  Jamm». 
Emo. 

Tfukngi,  X.  J48. 

Tfu  kong,  Difciple  de  Confucius , VI.  jot. 
Tfukuki,  X.  jjo. 

Tfu-kycn  , Tribunal  de  l'Ecole  Impériale,VI.  417; 
Tfu  nen  kong  , Palais  , 8c  lignification  de  cc  nom  , 
VI.  17. 

Tfung-tu,  titre  d’Officicr  , voy.  Tfong-tu. 

Tfun  i-fu  , Ville,  VI. 71.  Sa  lituation  la  rend  confi- 
dérablc  ,74. 

Tfun  tays  , corps  de  garde,  y.  481. 

Tfun-tc,  Prince  de  race  Tartare  qui  occupe  la 
Trône  de  la  Chine,  V.  jij. 

Tfun-vrha-chçu,  Yû"»,  médiocre,  VIII.  )*. 
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Tfuona  , Tl  ace , VIII.  408. 

Tfur , X.  jjo. 

Tfuri  , nom  d'une  efpcce  lie  Grue  , oifcau  , X. 
669. 

Tfurogo,  X.  fja. 

Tfulîmano  Cami , Seigneur  Japonois  , donne  un 
dinct  aux  Hollandois , X.  ni.  . 

Tfuf-no-ki , nom  général  du  Laurier  au  Japon  , 
XI.  690. 

Tfiilfima  , Ile,  X-  49+  Je  49f.  f4f.  Province  de 
Tfullima,  fj8.  Ile  de  Tfuflima  nommée  auilï 
Taisju  , ibid. 

Tfufunomori , lieu  célébré , X.  fil. 

Tfutkc-Uti  , Courge  , voy.  Fuii-Uri. 
Tfutfi-Jamena,  Village , X.  fia. 

Tfutfono-Abra , forte  de  naplue  ou  bitume , X. 

6f(. 

TCu-rfu,  Ville,  voy.  Cbu  hyangfu. 

Tfutfufr,  ou  Tecki-Tfyocku  , arbrilTean  , XI. 
709. 

Tfu-tu,  petit  fils  de  Confucius  , VI.  }or. 
Tfutycn-fe,  Tribunal , VI.  4 14. 

Tfvcn  , ou  Tfrun  , Famille  Royale  Coréenne,  VI. 
joy. 

Tfva , Ile,  Je  (on  l’ort,  X.  4 9*.  Plante  de  ce 
nom  , XI.  70(. 

Tfyang,  ( Torrent  de  ) , VI.  J77. 

Tfyangkyen,  Général,  VI.  66. 

Tfyang-kyung  , titre  d'Officc  Chinois,  VI.  1 i 8- 
HTyang-lenghyen  , Ville  , V.  433. 

Tfyang-po-vi , Général  dépofé  , V.  jft. 

Tfyau- fau  , forte  de  minéral,  VI.  141.  Nommé 
aufli  Tfau-fau,  14;. 

Tfyau-kyan  , titre  de  Général,  VI.  8 R. 

Tlye  kan-tfia  , Général  , voy.  Tfye-  kamtya. 
Tfye-kan  tya  , Général  Chinois,  V.  JH.  Cité, 
Ji|.  Nommé  aufli  Tfye-kan-i(ya  , 1 18  Je  { ty. 
Tfycn  , msnnoic  Chinoife  , V.  484.  488.  Ce 
terme  employé  dans  la  divifionde  la  monnoie  , 
VI.  119. 

Tfyen-fu  , Tribunal  militaire  , VI.  444. 
Tfyeng-tang  Eyang  , Rivicre  , voy.  Tfycn  tang. 
Tfyen-king,  montagne.  VI.  497. 

Tfyen-lo  ki,  complice  d'une  confpiration , VII. 
•4»- 

Tfycn  lyang,  argent  du  Tribut,  V.  457. 

Tfvcn -tang , Riviere  , V.  418.  Nommée  aufli 
Tfyen-tang  kyang,  VI.  66. 

Tfye-fuen-kungs,  Ordre  ou  claflc  de  Bacheliers, 
VI.  19 1- 

Tfye  te-toc,  Officier  Chinois , V.  J 10. 

Tfye-tfc  , Billet , voy.  Tye-tfc. 

Tfycu-bon-tok  , Minillrc  , voy.  Song-ming-Pe- 
fycu. 

Tfyu,  voy.  Tfui. 

Tfyun  , terme  employé  dans  la  divifion  des  poids 
de  l'or  Je  de  l'argent,  VI.  119. 

Tu,  Riviete,  V.  ))7. 

Tuabo,  Ville  , II.  498. 

Tuacan  , liqueur,  VIII.  17 8. 


Tuaeuragua  ( Montagne  de  ),  XIII.  385. 

Tuaha  , Ile  , VIII.  3S4. 

Tuai,  liqueur  tirée  d'un  arbre,  VIII.  J f 8. 

Tuatn  , titre  des  Grands,  X.  401. 

Tuan-chc , forte  de  pierres , Je  leur  propriété , VI. 
180. 

Tuang-kia  ling  , Village,  Vin.  )t. 

Tuan-quang  S,  beau  Vernis,  VI.  180. 
Tuan-fin-giao , Village,  V.  34  6. 

Tuateques , Nation  , Je  fes  ufages , XII.  578. 
Tuban,  Ville,  voy.  Tubaon. 

Tubao , II.  4«r. 

Tubaon  , Ville,  VIII.  Irt.  Nommée  aufli  Tuban, 
I)).  Cour  du  Roi,  ibid.  Les  Hollandais  vifï- 
tent  lePalaisdece  Prince,  1 )8.  Defcription  fore 
finguliere  de  ce  Palais,  ibid.  Autres  obfcrvations 
fur  le  Palais  du  Roi  de  Tubaon,  1)7.  Ecuries 
du  Roi  ,i;8. 

Tubarao,  Cap,  II.  388. 

Tubcron,  nom  du  Chien  de  Mer , VIII.  94.. 
Tuberoncs , Poiflon  fort  curicix  , I.  184. 

Tubon  , Prince , Vil.  1 fl. 

Tubra-tubuflak  , chaîne  de  montagnes  , nommée 
aufli  Ulug-tag,  VII.  ta. 

Tucan  , Oifcau  , Je  fa  defcription  , XIV.  16  J. 

Tucan  du  Brefrl  , 199.  . 

Tucapacha , Divinité , XII.  f 70. 

Tuccabcl , Ville  , X.  510. 

Tu-cha  yuen,  ou  Tribunal  des  Controlleurs , VI. 
4*0,  411 , 4)0. 

Tu-chcki , Idole  , voy.  Fo.  ' 

Tu-che-ku,  Fort,  voy.  Ti  ehe-keu. 

Tuchctu  , ou  Tucbuktu  , Khan  des  Kalkas,  VII. 
a.  Cité  , f fO,  f j8.  Son  habit  Je  fa  figure,  ibid. 
Ciré , )f8.  Il  vifire  l’Empereur  de  la  Chir.e  avec 
le  Grand  Lama  fon  frere  , 578.  Fête  que  l'Empe- 
reur leur  donne  , ibid.  Ils  viennent  faluer  l'Em- 
pereur, |8|.  Il  vient  faluer  l'Empereur  de  la 
Chine,  «oj.Tuchetu-han  , le  meme  ,cité  ,VI1I. 

ij. 

Tu-chcu  , Ville,  VIII.  )o. 

Tuchiatn  khan , Prince,  Monarque  des  Kalkas  , 
VI.  dot, 

Tu-chi-i-ching,  Fortcreflc  intérieure  , VII.  804. 
Tuchi  ken  , VIII.  17. 

Tucbuktu,  Khan  , voy.  Tnclirtu. 

Tuckea  , forte  de  mefute  , IX.  fri 
Tucker,  Capitaine  Anglois  , J:  Gouverneur  des 
lies  Bermudes,  XV.  61 9.  Cité,  8) o. 

Tucuara  , canne  ou  rofeau  , XIV.  113. 

Tuculula , Canton  , Se  fes  veines  d’or , XII.  848. 
Tucuman,  rroificmc  Evêché  de  l'Audience  de  Char- 
cas  , XIII.  )it.  Ville  Saint  Michel  de  Tucu- 
man , J sa.  Trois  nouvelles  Villes  bâties  dans  le 
Tucuman.  Ville  de  Tucuman , ibid.  Montagnes 
de  Tucuman,  XIV.  58.  Scrpensdu  Tucuman  , 

IfC. 

Tucuyo , toile  de  coton  , XIII.  40t.  Ville  de  Tu- 
cuyo  , XIV.  398. 

. Tuda-mepgu*,  Ptincc  , VIL  Ui. 
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Tudde  , Fafteur  Angîois , laide  à Bantam  pour  fc 
rendre  à Banda  , I.  41  8. 

Tudcla  , Ville,  XIV.  41?. 

Tudin-fu,  Royaume  te  Ville  de  ce  nom,  VII.  j ;8. 

Tudfong  , Ville,  VII.  114. 

Tuc-chtcn,  ou  Apoeynon  , Plante,  XV.  140. 
Tuené  , Etang  , VIII.  47. 

Tucré-nor  , lieu  , VIII.  4». 

Tu-fan,  ou  Si-fan,  Nation  , V.  41p.  voy.  Si-fan. 
Tu  fau  ( Montagnes  de  ) . VI.  110. 

TufTo , Région  : Les  Tuffos  attaquent  tinc efeorte 
du  Roi  Je  Dahomay , & font  faits  prifonniers 
ni.  Jxr. 

Tuffoni , Place,  VIII.  4t<. 

Tugtul  arflan  , Prince,  Vit.  1(8. 

Tugup , cfpeee  de  Maron  , X.  401. 

Tuguragua  ( Montagne  de) , XIII.  8oy. 

Tuguris , ou  Taguns  , Nation  , voy.  Tartares. 
Tu-ho  , Rivière  extrêmement  rapide  , VII.  470. 
Tu-huru-pira , Rivière,  VI.  JJp.  • 

Tuiccé  , Ile , I.  14*. 

Tui-ma  , Place,  VI.  jij. 

Tui-ma-tau,  Ile,  VI.  jn. 

Tuins  , Scélc  d Idolâtres  , VII  189. 

Tuitim  , Ville  , 8c  lieu  de  ce  nom,  VII.  foi. 
Tuit-tc-cheu  , VIII.  rj. 

Tui-zang,  Village  , V.  548. 

Tuk,  petite  Ville,  Vil.  14J  , 148.  Sa  dotation, 

_ *!»• 

Tukajaez  , X.  J49. 

Tulterol  , ou  Tukurol , Ville  te  Royaume  , I.  ao 
& xi. 

Tukhufor,  Pays  Toilin  de  celui  des  Ncgres,  II. 
X97. 

Tukotols,  Peuples,  voy.  Tukorons. 

Tukorons , ou  Tukorols , Peuples  du  Pays  du  Sé- 
négal : Comment  ils  nomment  le  Fleuve  Niger, 

II.  yor. 

Tu  kyen  , Ville,  V.  481. 

Tula  , Rivière,  VI.  ,49,  j88  , j89.TuIa.pira, 

Si 4.  Nommée  aulli  Tola  . VII.  48.  Source  & 
cours  de  cette  Rivicte  , VIII.  5 j.  Beauté  de  fes 
bords , ibid. 

Tula  , &e.  Comtes  de  Mocezuma  , te  htur  extrac- 
tion , XII.  448. 

Tulan-bata,  Montagne,  VIII.  49. 

Tulb-chan  j Montagne  j lignification  de  cc  nom  , 

- VI.  U. 

Tulean,  ou  le  Prêcheur , Oifeau  , & fes  (angula- 
rités, XIV.  n«. 

Tu  li-fu  , Ville,  VI.  loS.  Sa  lituation  8c  fes  pro- 
ductions, top. 

Tuli-khao.  Prince  Tartare  Mongol.  VI.  (91. 
Tulipier,  bel  arbre,  XV.  x«i. 

Tulu-pir,  Riviere,  VII.  74. 

Tum  , Riviere  , te  fa  fouree  , VIII,  Si  , 61. 

Tu  tus  fensdeee  nom,  VI.  JS9. 

Tumaco  (Ile  de),  XIII.  ,7  y. 

Tumana,  Prince  Tartare  , VII.  4t. 

Jumn-agaû  chef  dci  (joupci , VIL:  70, 
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Tumats  , Peuple  , VII.  48.  Les  Tumats  châtiés 
avec  rigueur  , f 9. 

Tumbez , Place  , XI.  J48.  Contrée  de  Tumpizou 
Tumbez,  XIII.  4).  (f  fuiv.  Noire  ingratitude 
des  Indiens  de  Tumbez,  (9.  Etatprcfcn-.de 
Tumbez,  jo6  Riviere  de  Tumbez,  4)j.  Anti- 
quités de  Tumbez , ibid. 

Tu  men-kyang , ou  Tu-men-ula  , Riviere  , VI. 
foi.  Beau  fpcClacIc  fut  fes  bords  , j ( f . Citée  , 

5 ff.  Erreur  des  Mancbcous  fur  la  fouree  du  Tu- 
men-ula  , J 80.  • 

Turner,  Royaume,  voy.  Tibet.  Chefs  Tartares 
qui  portent  ce  nom  , voy.  Ku-fay-chins. 
Turaibamba,  Riviere  te  Ville  de  ce  nom,  XIII.  61. 
Tummimives,  Nation,  XIV.  180. 

Tumpiz,  Contrée,  voy.  Tumbez.  • • 

Tuskayc  , ou  Tumlïuhay  , lieu  , VII.  814. 
Tnmfluhayou  Tumskaye , lieu , VU.  814. 

Tumu  /Prince  Tartare , VII.  41.  Ville  de  ccnom, 

4 JO  , J8t  , <11. 

Tumven-tau,  titre  de  Mandarins,  VI. 417. 

Tuna  ( Port  de  ),  St  fa  lituation  , I.  188.  Char- 
don d’une  cfpeee  (ingulicrc  , de  cc  nom  , XII. 
xj  9.  Arbres  appellés  Tuuas  , 819. 

Tuna  Mianda , lieu,  XV.  jx6. 

Tun-chcni,  Plaee,  V.  487.  Nommée  aulli  Tun- 
cheny  , XI.  490.  ■ , 

Tun  cltcu  pay  ; fens  de  cc  mot , VI.  I J X. 
Tnncourly  , Province  , VIII-  J 17. 

Tuney  , degré  de  Dofteut  , IX.  98  , 1O4.  . 

Tung  , Village  , V.  557. 

Tung  chang,  ou  Tung  yang-fu , Ville  Sc  fa  def- 
cription  , V.  1 4 S. 

Tung-chiug  , Ville,  V.  147. 

Tun-go,  Riviere,  V.  487. 

Tun-go-cha , Ville  , V.  487. 

Tungo  kia  Ville  déferre , XI.  490. 

Tung  quiang  ou  Tonquang-chien  , Ville  , V.  J4f. 
Tung-tyc-fu-tfu  , petite  Ville,  V.  4(8. 

Tunguraeua  ( Montagne  de  ) , XIII.  8ox. 
Tung-vhang  fiing  .petit  Oifrau  curieux  , VI.  489, 
Tung-yang  fu.  Ville  , voy.  Tung-chang. 

Tunia  , XIV.  559.  Ville  dcTunia,  41). 

Tunicas , Nation  Indienne,  XIV.  8ji. 

Tuuis  , Région  , 1.  p.  viij  de  l'introd. 

Tun-pin  kien  , Ville,  XI.  490. 

Tunponahoy,  Bailliage,  VIII.  Jiy. 

Tunquin  , Royaume  , voy.  Tonkin. 

Tuntai.à  quoi  il  fett , VIII.  J. 

Tun-tan-yen  , Ville  , V.  488. 

Tun-tfing , Place  , VI.  Ji8. 

Tupac  Yupanqui , lnca  du  Pérou  , XIII.  J17. 
Tupara  , racine,  XIV.  148. 

Tupclo  , arbre  de  deux  fortes,  XV.  x«I. 

Tupcr,  Royaume  , vov.  Tibet. 

Tupinabcs,  Nation,  XIV  1J9. 

Tupinaques  Nation,  XIV.  tj9. 

Tupmikinfcs  , Nation  , XIV.  11), 

Tupu,  Tribunal,  VI.  41t. 

Jujucma,  Y allée  agréable,  XIII.  <j8. 
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Tuqtics , Nation  , voy.  Turcs. 

Tur  , Prince  , VII.  157. 

Tura  , Pays  & Riviete  , VII.  10 j. 

Turakh,  gtand  banc  de  fable,  I.  174. 

Turan,  VII.  6y  Pays  de  Turan  , 164.  Turan  , ou 
Pays  des  Turcs , 104.  Turan  ou  Turon  , Capi- 
tale du  Tur  keflan , 14$. 

Turbeda  t ou  Turnuda,  Canton,  VI.  580. 

Turbedé  , lieu,  VII.  f48. 

Turbighi , animal  amphibie  , VU  £03. 

Turcomanic,  voy.  Turcomans. 

Turcomans  , Peuples  , VII.  147 , *49*  Pays  nom- 
* jné  Terre  des  Turcomans  ou  Turcomanic  ,151. 
Ces  Peuples  font  du  Royaume  de  Karazm,  1 j j. 
Leur  origine.  Dividendes  Turcomans  ou  Turk- 
mans  en  deux  branches.  Erreur  de  Pentink  fur 
Ja  première  & féconde  branche  des  Turcomans, 
ibid.  Leur  figure  & leurs  mœurs,  154.  Noms 
de  plufieurs  Tfibus  des  Turcomans , ibid.  Les 
bons  pâturages  demeurent  aux  Turcomans  & 
aux  Saris  , 1 î6.  Tribut  impofé  aux  Turcomans, 
168.  Ils  y font  forcés  par  les  armes  , ibid.  Pro- 
pofîtions  des  Turcomans  à Abulghazi , 1 9 4 . Ils 
le  proclament  Khan  , 196.  Défclpoir  des  Tur- 
comans, 197.  Terres  des  Turkomans,  3 ^7. 

Turcs  : Ils  entreprennent  de  chafi'cr  les  Portugais 
de  la  Mer  rouge,  I.  n$.  Deux  Ccmm.imlans 
Turcs  tues  , ibid.  Flotte  Turque  équipée  à Suez 

, ëc  commandée  par  Solyman  Ba.ha,  144.  Dé- 
part de  cette  Flotte,  145,  Elle  arrive  à Diu , 
148-  Les  Turs  pillent  la  Ville,.  149,  Ils  atta- 
quent Je  Fort  des  Portugais  , ib:d . Naufrage  de 
plufieurs  Vaifieaux  Turcs  Allarmcs  des  Turcs  , 
ibid.  Leur  batterie  redouble  , 1 to.  Ils  attaquent 
avec  vigueur  les  Pouugais..  Perte  des  Turcs, 
ibid,  A (faut  géifcral  qu’ils  livrent  à Din,  iji. 
Faufies  brava  ics  des  Turcs  , ibid.  Arrivée  de  la 
Flotte  Turque  à Suez,  If  6.  Danger  de  cette 
Navigation  , ibid  Relation  Portugaise  du  fiege 
de  Diu  par  les  Turcs  , 1J7.  Occafion  de  ce 
fiege  par  les  Turcs,  ibid.  Etat  de  la  Flotte  Tur- 
que, if 8,  Avivée  de  cctt*e  Flotte  à Diu , ibid. 
Les  Turcs  s'apptochcnc  de  la  Ville,  159.  Ma- 
chines des  Turcs  , iùtd.  Leur  nombreutc  artil- 
lerie , xdo.  Terrible  attaque  qu'ils  font  & mer- 
veillcufc  réfiftancc  des  Portogais , ibid.  Furicu- 
fe  continuation  du  fiege  161.  Nouvelle  attaque 
des  Turcs,  161.  Ils  font  forcés  de  lever  le  liè- 
ge & de  (c  retirer,  16).  Un  Aga  Turc  exige 
que  Middlcton  Amiral  Anglois  defeende  de  fon 
Vaificau  à terre,  11.  7.  Les  Turcs  lui  font  ac- 
cueil , ibid.  Ils  commencent  à inquiéter  l’Ami- 
ral, 8.  Les  Turcs  attaqncnt  un  Vaificau  An- 
glois , & font  fort  maltraités  , 9.  L’Aga  fefait 
amener  l’Amiral  Anglois  & les  autres  Prilon- 
Jiicrs.  Propoficion  6c  menaces  de  l’Aga  , ibid. 
Honnêtes  gens  parmi  les  Turcs,  11.  Haine  des 
Arabes  contre  les  Turques,  19.  Les  Turcs  de 
la  Ville  de  Tayes  forcent  un  jeune  Anglois 
d'embrafici  le  Mahométisme.  Civilité  d'un  Gou- 


verneur Turc,  ibid.  Les  Turcs  lailTeut  écha- 
per  l’Amiral  Anglois  & d’auties  de  fes  gens 
14.  Convention  entre  les  Turcs  Se  l'Amiral  Anl 
glois , xj.  Variation  de  l’Aga,  ibidt  Promcfiês 
des  Turcs,  17.  Accommodement  qu’ils  propo- 
fent , 19.  Cet  accommodement  accepté  par  l'A- 
miral Anglois  apres  de  longues  difculfions,  ibid. 
Conclufion  de  leur  différend  avec  les  Anglois , 
5>o.  ^:cuci ftju’ils  fqjic  aux  Anglois , 54.  Arti- 
fices des  Turcs  pour  tromper  ces  derniers.  Un 
F.mir  Turc  soflenfe  de  la  hardicfic  de  l’Ami- 
ral Anglois,  ibid.  Trois  Marchands  Anglois  ar- 
retés par  l’Emir  Turc  i p.  Adrcfic  de  l’Emir 
pour  tromper  les  Anglois,  f6.  Efpérances  des 
Turcs  , ibid.  Feintes  catcfics  & autres  dif- 
fi  Ululations  de  leur  part , 57.  Les  Anglois  com- 
mencent à donner  dans  le  piège.  Les  Turcs 
arrêtent  vingt  Anglois  par  trahilon , ibid.  Ar- 
tifices étudies  6c  bien  conduits  par  les  Turcs 
59.  Les  Turcs  forcés  d’apaifer  à leur  tour  les 
Anglois,  64.  Négociations  des  Turcs  avec  l'A- 
miral Anglois  , ibid.  Convention  qui  termine 
leurs  mrictends  , Préfens  mutuels  des  Turcs 
& des  Anglois  ,.  130.  Dépuration  des  An- 
glois'à  un  Aga  Turc.  Lettre  de  cet  Aga  à 
Saris  Général  Anglois  , ibid.  Les  Turcs  en- 
voient des  Otages  (ur  la  Flotte  Angloifc 
ip.  Maifon  de  l’Aga  Turc  Se  cérémonie  de 
J Audience.  Pafieport  du  Grand  Seigneur  Turc  , 
ibid.  6*/tfiv..Faux  avis  que  les  Turcs  donnent 
aux  Anglois,  134.  Les  Marchands  Turcs  n’o- 
fent  aller  fur  la  Floue  Angloifc  , 137.  Plaintes 
des  Turcs,  139.  Leur  accommodement  avec 
les  Anglois , 140.  Prife  de  trois  Brigantins- 
Turcs,  IV  513.  Nation  de  Tuques  ou  des  Turcs  , 
VII.  77.  Ambafiade  du  Grand  Seigneur  à la 
Cour  d’Abdallah  , 180.  Le  Pays  des  Turcs 
nommé  Turan,  104.  Origine  des  Tares  ou 
Tuques,  x}8.  Leur  Ambafiade  aux  Romains. 
Leur  Conquêtes , ibid.  Diverfes  fiiuations  des 
Turcs,  x?9.  Conjcfturc  fur  la  réfidcncc  d’un 
de  leurs  Khan'.  Fin  de  l’Empire  des  Turcs  dans 

la  Tartaric.  Leurs  conquêtes  dans  la  Bukkaric 
itU  Ils  ravagent  la  Pcife,  140.  Conclufion 
de  l’hxftoirc  des  Turcs  en  Tartarie , 141.  payS 
de  U Turquie  , xfi.  Lieu  où  les  Turcs  (ont 
défaits  pat  les  Tattarcs  , 1 Politique  extraor- 
dinaire d'un  Génital  Turc,  IX.  S.VailTcaa Turc 
qui  fc  tend  , ) jé.  Le  Capitaine  mis  à la  quef- 
tion.  Ses  aveux  , ibid.  Comment  il  reçoit  la; 
mort , »J7.  Pinto  Voyageur  pris  pat  les  Turcs, 
)S9.  Tranfport  du  Cafte  en  Turquie,  X.  iÿr. 
Arrivée  d'un  Ambafihdcur  Turc  a Mouab,  iy7. 
Il  fc  plaint  du  tranfport  cxceflif  des  Calfés  ’ 

ibid  Ce  que  les  Turcs  rapporte  de  l’origine  du 

Cafté  dans  leur  Empire  , i 04. 

Tutelle,  commande  unVaill'eau  François,  VIIL 
« t y . Perte  de  M.  de  Tutelle  Chef  d £fcadtc6'7. . 

Tuté-not,  lieu,  VIII.  jx. 

Turct-Kaudac , IL  61).. 
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Turfan,  Province,  VII.  lo,  n , 18  , 7*.  Cette 
Contrée  nommée  auffi  Igur , ou  Kyau  cheu , 9}. 
Sa  fituation  5c  fon  étendue,  117.  Ville  du  Pays 
de  Turfan,  sWrf.  Ville  forte  de  Tutfan,  418. 

Turfon , Ville  , VII.  408. 

Turgeraan. , Compagnon  de  Rubruquis  , VII. 
lAtf. 

Turghen-Iskiar , Plaine  , VII.  4Jf-  Rivicre  de 
Türghcn,  VIII.  ij.  . « 

Turglii  pita,  ruiffeau  , VII.  480. 

Turner , Anglois , pris  par  les  Portugais  Indiens , 
IV.  479- 

Tur-ilik , Général  Tartare , VII.  f 4. 

Turin  ( Michel  de  ) , Millionnaire , excommunie 
un  Seigneur , IV.  J*o. 

Turk  , fils  de  Japhet , VII.  jiî.  L'eu  çpi'il  choifit 
pour  fa  réfidence , commodités  qui  il  invente  , 
eefesenfans,  37.  Cité  , 1 37. 

Tuikaks  : Tiibu  de  ce  Peuple,  VII.  48. 

Tuikan-khatun , mere  du  Sultan  Mohammed  , 
Schah  de  Karafm , VII.  61. 

Turkeftan,  Pays  , VI.  ;*s.  Ville  de  ce  nom, 
VII.  j 8.  Dcfcription  du  Turkeftan,  a 1 7.  Nom , 
bornes  , ancienne  Puillancc  fle  Géographie  du 
Turkeftan,  ibid.  Sa  fituation  , i|8.  Partie  de 
la  grande  Tartarie  nommée  Turkeftan,  139. 
Kara  , Khan  du  Turkeftan  , 140.  Divifion 
du  Tuikeftan  en  deux  parties  , X4J.  Capi- 
rale  du  Turkeftan  appelle  Turan  ou  Turon  , 
ibid. 

Tur-kili,  Khan  d'une  Tribu  Tartare,  VII.  jo. 

Tatkmans,  ou  Turkomans,  voy.  Turcomans. 

Turkoman,  Gouverneur  de  Maru,  VII.  «8.  Peu- 
ples Turkomans , voy  Turcomans. 

Turnado , nom  que  les  Portugais  donnent  à un 
vent,  II.  381. 

Turncl , Officier  Anglois,  cft  mis  en  ptifon  , XIV. 
199- 

Turner  (Elie),  Canonier  Anglois,  XIV.  64 (. 

Turnuda  , Canton,  voy.  Turbcda. 

Turon,  Prince  qui  fc  révolte,  cft  vaincu,  VII. 
138.  La  Capitale  du  Turkeftan  nommée  auffi 
Turon  ou  Turan  , 14). 

Turques,  Iles  , nommées  auffi  Amanas  ,XII.  ao8. 

Turqucftau  , Province  , voy.  Turkeftan. 

Turquie.  Voy.  Turcs. 

Turquoife  : Commerce  de  cette  pierre  précieufe  , 
VII.  j 1 6.  Mine  d'où  il  s’en  tire,  XI.  681. 

Turfum  , Prince  , donne  retraite  à Abulghazi. 
VII.  ipx.  Il  cft  maflacré  , ibid.  Cité  , axo. 

Turtlcs,  poilfon  excellent,  II.  141. 

Turtula  , Hameau,  XV.  341. 

Tutu  Bamba , belle  plaine,  XIII.  389. 

Turumkaba  , pointe  d'Ormuz,  I.  joj. 

Tufa  , Place , XIII.  440. 

Tlufantlalpa  , Ferme  , XI.  si 9. 

Tufcbiatu  , Khan  des  Kalkas  , VI.  j f6. 

Tu-fcbi  chin  , Ville,  VII.  581. 

Tu  drani  , Miuiftrc  6c  les  repréfentations , VII. 


Jushmav,  Pays,  II.  171. 

Tufikto-nan  , Prince  Tartare  , VI.  J99.  Etablilîe- 
ment  des  Kalkas  après  fa  ruine,  VIII.  <1. 
Tufitz,  X.  jjj. 

Tufpa,  Montagne,  XII.  ijo. 

Tufhnctta,  chair  de  chèvre  fallée,  II.  148. 
Tufta  , Montagne,  XII.  130. 

Tutaneg,  forte  d'étain  8c  fon  commerce  , dont 
les  Hollandois  jouiftcnr  fculs  , XI.  4)  t. 
Tu-tang  , nom  des  Mandarins  de  la  Cnine,  V. 
x)4.  Politefle  d’un  Tu-tang,  143.  Qucftion 
bizarre  d'un  Sous-Tu-tang , 177.  Préfens  qu'il 
reçoit,  178.  Nommés  auffi  Tu-:ong , VI.  i}j. 
Titre  de  Tu-tang,  4x6. 

Tutanficn,  Place,  XI.  490. 

Tu-te-mvey,  Poète  Chinois,  VI.  189. 

Tu  ti,  Efprit , VI.  34}. 

Tutie,  ouTutin,  vapeur,  bonne  pour  les  yeux  - 
VII.  3.7. 

Tutin,  vapeur,  voy.  Tutie. 

Tutkoro,  lieu,  X.  jié. 

Tutocorin  , petite  Ville  , XI.  19». 

Tutonaguy,  Bourgade  , XIII.  )(. 

Tu-tong,  titre  , voy.  Tu-taBg. 

Tuttanague,  Métal,  XI.  487. 

Tutucurin,  Place,  IX.  75. 

Tu-tu  fan.  Place,  VIII.  18. 

Tuxanx,  lie  , IX.  444- 

Tu-yen  fu  : Jurifdiélion  de  cette  Place,  VI.  Iijî 
Tu-ycun.fu,  Ville,  VI.  Hz. 

Tuy-hang-chan  { Montagnes  de  ),  VI.  jo/. 
Tuymicam , Ville , voy.  Tuymicau. 

Tuymicau,  Ville,  IX.  411.  Nommé  auffi  Tuy- 
micam, 413. 

Tu-yo-en,  titre  d'Officiers  Chinois,  YI.  )9J. 
Tu-yuen  , titre  , VI.  416. 

Twan-tfc , Satins  , VI.  39. 

Tva-vigh,  Ville,  V.  331. 

Twa-ya,nom  de  deux  Forts,  V.  189. 

Twinchuz,  Pays,  VI.  j8r.  voy.  Tari  ares. 
Twinee,  nom  de  Barques,  IX.  9<. 

Twifthocc , ou  Cap  Je  Difputc  , XV.  108. 
Tvon-Bcnc,  Ile,  8c  fes  avantages , IX.  94.  Ri- 
cheflc  de  fa  Douane  , ibid. 

Tyatr-ipu,  petite  Ville  , VII.  j8i. 

Tyan-yu-tay,  plaine,  VII.  474. 

Tyau,  devoirs  rendu  aux  Morts,  VI.  irt. 
Tyau-kin-kyau  , nom  des  Juifs  Chinois,  VI.  3J7.. 
Tyau-kyen  , cfpecc  de  vêts  à foie,  xif. 

Tyau  li,  femme  d'un  Roi  , VII.  93.  Cette  Reine 
fe  tnct  à genou  devant  Jengltiz  khan  , 97.  Ce 
qu'elle  obtient  de  ce  Conquétant , 98. 

Tyau-van  : Les  Juifs  adorent  Dieu  fous  ce  nom  , 
VI.  }J4- 

Tybem  , Royaume,  IX.  48t. 

Tycho  Brahé  , Altronôme  , XIII.  (i(. 

Tydor,  Ile,  voy.  Tidor. 

Tye-fu-tfe,  Ville,  V.  4t8. 

Tyc-hemycn,  étoffe,  VI.  90. 

Tye-li-mu  , autrement  l’a 0 de  fin» , bois  doet 

eu 
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on  fiit  les  incres  de  Vaiffcaux  , VI.  479. 

Tye-muko,  Ptincc  Tartate.  VII.  90. 

Tycn  : Contcftation  fur  ce  mot , V.  jjj.  Tyen- 
tchou  Sc  la  lignification  , JJ  j.  Titre  de  Tycn  , 
J(t.  Sacrifices  offerts  à Tycn  , VI.  196.  Ex- 
plication de  ce  mot , jio.  Cité,  )ti.  Les  Juifs 
adorent  Dieu  fous  ce  nom,  )j4-  Cité,  )<  7. 
C’cft  aulfi  le  nom  d'une  plante  , voy.  Tycn- 
vha.  — * 

Tycn-chang  , Empereur  Chinois  : Ce  que  ce  nom 
lignifie  , VI.  Jo. 

Tycn  cliing,  Ville,  VII.  <10. 

Tycn-ching  vcey  , Place  , VI.  118. 

Tyen-cho,  Royaume,  nommé  autrement  Bam- 
busVI.  jo. 

Tycn-hya  : Sa  lignification , VI.  7. 

Tyen- Ici , Empereur  Chinois  , VI.  ;<i.' 

Tycn  Ityau  , nom  que  les  Juifs  Chinois  donnent 
à leur  Loi,  VI.  j j j. 

Tyen-mvcn,  montagne,  Sc  lignification  de  ce 
nom,  V.  ajr. 

Tycn  fc , titre  du  Chef  des  Bonzes , 8c  fa  demeu- 
re , vi.  ;i. 

Tycn-fe  men-feng , titre,  VI-  189. 

Tycn-fi  cha,  éclufc  , Sc  lignification  de  ce  nom, 
VI.  171. 

Tycn-lin,  Ville  , voy.  Tycn , ling-way. 

Tycn-ling-way , ou  T yen- lin  . Ville  : Civilités 
que  le  Ta  lau  ya  de  cette  Place  fait  à un  Am- 
baffadeur  Hollandois  , V.  j JO. 

Tycnfung,  Montagne  qui  contient  de  beau  mar- 
bre , VI.  109. 

Tyen-tang , Temple , Sc  fa  lignification,  VI.  JJ. 

Tyen-tchou  , voy.  Tycn. 

Tyen-ti  -,  fens  de  ce  mot , VI.  Kt. 

Tycn-tfe,  titre , des  Prêtres  d’une  Scâe , VI.  ) 14. 
Honneurs  qu’on  leur  rend  , ibii.  Abus  qu'ils 
font  de  la  crédulité  d’un  Empereur.,  jij.  Au- 
tres abus  qui  augmentent  leur  crédit  , Sc  leurs 
impofturcs , ibii.  Ce  nom  elt  aulfi  un  titre  de 
l'Empereur  de  la  Chine  : Sa  fignification  , J79. 
Un  Officier  Mandarin  porte  ce  titre,  418.  Ce 
titre  réfervé  aux  Monarques  Chinois,  joj. 

Tyen-ifing-wcy , Pott  de  Mer , Sc  Ville  de  la  Chi- 
ne , V.  i«j.  Cette  Ville  fort  peuplée  Sc  rem- 
plie de  Temples , ibii.  Cette  Place  riche  Sc  cé- 
lébré, VI.  j 6.  Planche  ou  figure  de  la  Forte- 
reffe,  1 7 J. 

Tyen-»ha  , plante  propre  à la  teinture  bleue,  VI, 
jj.  Cette  plante  paroit  la  meme  que  le  Tycn 
ou  Tycn  whu , 48). 

Tycn-wlui , plante  , voy.  Tyen-vcha. 

Tye-tfe , billet  de  civilités  , V.  468.  C'cft  aulfi 
un  billet  devifire  VI.  iji.  Ce  billet  autrement 
nommé  Tfye-tfc,  rjj. 

Tyco,  VI.  14J. 

Tygre  , animal , Sc  Tygre  Fleuve , voy.  ces  noms 
écrits  Tigre. 

Tynde  . ou  Tafty , Rivière , X.  j8. 

Typhon,  ouragan  fans  pluie,  II.  I91.  Un  de 

Tome  XVI. 
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ces  orages  prédit  par  les  Bonzes , 19J.  Ils  font 
communs  dans  les  Mers  de  la  Chine  Sc  du  Ja- 
pon, V.  414.  Leurs  effets  font  terribles  , ibii' 
Ils  fout  dangereux  fur  les  Côtes  du  Tonquin  » 
IX.  94.  Dans  quel  tems  ce  vent  foufffe,  XI. 
St;.  Compataifon  de  l’ouragan  Sc  du  Typhon  , 
XII.  jjj. 

Tyroqui.  ou  Tareroqui,  plante,  XIV.  J 11. 

Tzafcr-Saduck  , Scélatcur , X.  tjo. 

Tzang  kia-fuan  , Village  , V.  J JO. 

Tzautli , XII.  616. 

Tzinacau-Cuitla-quahuitl  .arbre,  XII.  Six. 

Tzing-ningcbeu , ou  Sin-ning-cheu  , Ville,  V. 
J4«.  Sa  deferiptiori,  J47. 

Tzopilotl , gros  oifcau  , XII.  <17. 

Tzotfaukau  , Village  , V.  j jo. 

Tzu-king  Long,  Palais,  Sc  la  lignification,  VL 
18 

Tzulim  , ou  Chulim  , Rivière , VII.  zo. 


, fcpulturc  d'un  Philofophe  , VI.  Ji6. 
Plante  de  ce  nom  , XI.  706. 

Uagra  , ou  Anta  , animal , XIV.  1 j8. 

Ubaka  , Village,  V.  jjj. 

Ubas  ( racines  d' ) X.  4x0. 

Ubcs(  Saint),  XIV.  H7. 

Ubi  , Rtvicre  voy.  Obi.  Iled'Ubi,  XI.  407. 

Ubis,  fruit  ou  racine,  X.  417. 

Ubosbamban , herbe  , Sc  fa  vertu  , X.  401. 

Ucayale  , Rivière , voy.  Apuriraac. 

U-chcu-fu,  Ville,  VI.  104.  Elle  cilla  clef  d'une 
Province,  roj.  Les  Rivières  rendent  fon  com- 
merce DorilTant.  Productions  de  fon  dilUiét , 
ibii. 

Udtin-cha-yucn  , Viliteurs , VI.  41t. 

U ching-ping-ma-tfe  ( fens  de  ce  nrot.VI.  411. 

Uch  ok  , nom  de  trois  jeunes  Princes  , Sc  pour- 
quoi , VII.  39. 

U-chu-muchin , Conttéc  , VI.  j8t.  Ce  Canton 
nommé  aulfi  Urfimutin , ibii.  Tartarcs  Uchu- 
mu  chine,  voy.  Tartarcs. 

Uciening  , Ville  , voy.  Ulin-Jecn. 

Ucumari,  Ours,  XIV.  tj8. 

Ucuntaya,  Montagne,  XIII.  Jir. 

Uda,  X.  J49. 

Udella , Province  , X.  101. 

Udi  pira,  Rivière,  VI.  J 19 

Udiquas , Nation  , voy.  Odiquas ,' 

Udo  , X.  jjo.  jjj.  Aibriffeaude  ce  nom,  voy. 
Doku  Quatz.. 

UJfi,  X.  J48.  Le  Thé  de  U Ville  d'Udû  le  plus 
cflimé  au  Japon  , 63  j. 

Udlij , gros  Bourg  , Sc  fon  Thé  , le  meilleur  du 
Japon  , X.  jo6. 

Udur-bayan  , Prince  Tartare  , VII.  4t. 

Uftclc  (Jean  Van  ) , XIV.  Jto. 

Uft’tlcn  (Hans  Van)  , Ecrivain  d’un  Vailîeau' 
Hollandois , aide  à tuer  un  Ours  blanc  XV.  lia 
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Ufu,  Ville»  V.  130.  C'eft  auffi  le  nom  de  cinq 
Tribunaux  , VI.  444. 

Uga  , petite  Ville , V.  494. 

Ugaday,  ou  Oktay-khan  , Prin.  Tartarcs,VI.  391. 
Cité  , VII.  3 1.  47.  61, 11  va  affieger  la  Capitale 
duKarafm  ,6 3,  & 6 4.  Ville  Se  Habitans  qu'il  dé- 
truit. 69. Emploi  de  ce  Pr.  nom.  auffi  Ugatay,&  fa 
mère  , 71.  Okcay  , cité,  91.  Conquêtes  d’Ok- 
tay  ,98.  Ce  Prince  nommé  suffi  Ogotay  , 100. 
Qui  elF  fa  mere  , ibid  Oktay  fucccdc  à Jen- 
ghiz-khan  fon  pcrc.ioi.  Cité,  16 1.  Sa  mort,  ib. 
Cité,  143.113.  Ville  bâtie  par  ce  Prince  nom- 
mé auffi  Okkoday  Se  progrès  de  Tes  armes,  157. 
Ce  qu’un  Aureur  raconte  de  cet  Empereur,  15 8. 
Ugan,  Tlace  , VII.  417. 

Ugacay , Prince  , voy.  Ugaday. 

Ugen,  principale  Ville  d'une  Province,  X.  J 8. 

Ville  d'Ugen , 196.  Royaume  d’Ugen  , iJJ. 
Ughefehin  , petite  Rivicre  , VII.  477. 

Ugolita , Place , XV  108. 

Uguaa , Fleuve  , XIV.  101. 

XJliukul,  Village,  V.  |fi. 

Ujoratama,  Ville  avec  un  Fon,  font  fournis  par 
Dom  Etienne  de  Gama  : Leur  fituation  , 1. 138. 
U kc-kau  . Ville  , ou  Village  , V-  331. 

U kiang,  Ville  , V.  319. 

U king,  noir  luifant  de  la  porcelaine  VI.  144. 

C’eft  auffi  le  nom  d’un  Livre  Chinois,  193. 
Ukom  chcnira  , Pourvoyeur , Siamois  , IX.  483. 
Vkon-yargak  , Prince  Tartarc  , VII.  41. 

Ukukho,  Village , V.  331. 

Ukya-myau  , Village,  V.  330. 

U kyav  , Ville  , voy.  Ta-cheu. 

XJ  kyeu-mu  , ou  l'arbre  au  fuif  i fa  description  , 
Se  comment  le  fruit  croît , VI.  444.  Comment 
le  tire  le  fuif  du  fruit,  463.  En  quel  tems  l'ar- 
bre fleurit,  ibid  Témoignage  du  Pere le  Comte 
à ce  fulet , 4 66. 

Ul,  Village,  V.  330. 

Uli,  Ville  , VI.  344.  b fuiv. 

XJiaks , ou  Valaques,  Nation  , VIT.  38. 

Ulaming  ( Adam  ) , Marchand  Hollandois , VIII. 
xéx.  Il  demeure  avec  les  Malades  , 164.  Cité, 
iéf.  Sa  mort , IS7. 

IJiimmins , Holland,  vifîte  une  Côte,  XI.  tor. 
Vlan  , mere  de  Jenghiz-khan  , VII.  50. 
Viana,pct  fruir,  VII. 444.  Atbufte  qui  le  porte, 467. 
Vlan-ctghi,  lieu,  VIII.  *3. 

Vlun-muren  , petite  Rivicre,  VII.  4 17. 
Ulanpa-luffion  , ou  Hunr-cinq  , Ville,  Vil.  *17. 
XJlan-pulak,  fontaine , VIII.  43. 

Vlan  ya  , Chinois  , voy.  Ulau-ya. 

Ulaftay,  Canton,  voy.  Ulacay. 

Ulatay  , lieu  fameux  pour  la  charte , VII.  377.  Ce 
Canton  nommé  auffi  Ulaftay,  578.  Pays  d'U- 
lafhy,  VIII  3*. 

UJa-tfay  y-nadak  , lieu  , VIII.  47. 

Ulau,  Piinre  , VII  ) 18. 

Vlau  ya  , fécond  P.éïidcnt  Chinois,  VU.  441. 
Cité,  fous  le  nom  d’Ulamya,  464,  4 43, 


Ul-che  li-po  , Village  , V-  347. 

Ulchilctung  , Village,  V.  3 30. 

Ulc,  ou  Hoîli , réftnc,  XII.  6 ni 

Ulfcn  , lie  , XV.  301. 

Uli  , Village  , V.  3 30. 

Uliarter  ( lies  d*  ),  VIII.  344. 

U li-fu , Village,  V.  347. 

Ulil , Ile  , voy.  Sal,  lie. 

Uling  , Vilfagc  , V.  347. 

Uiloa,  Capitaine  Efpagnol  , XIII.  177. 

Ulloa  ( Dom  Antoine  d' ) , Lieutenant  de  Va  i rte  au. 

Se  fon  Voyage,  XIII.  13$.  Obfervations  de  ce 
Mathématicien  Efpagnol,  137  b fuiv.  Cité, 
141  O fuiv.  317.  !>on  témoignage  fur  l'état  du 
Paraguay  , 311.  Cité  , 317  b fuiv.  3316*  fuiv . 

3 5 3 bjuiv.  3816*  fuiv.  403  & fuiv.  Voyage  de 
ce  Mathématicien  Se  de  fes  Compagnons , de 
Guayaquilà  Quito  , 461  b fuiv.  Cité,  470.  Af- 
faitc  de  cet  Officier  & de  fon  Compagnon  , 
47  J.  Cité  , 477  , 301.  Table  de  Dom  d’Ulloa  , 
301.  Cité  , 303  bjuiv.  y jo.  Explication  de  M. 
d’Ulloa  , 331.  Son  opinion  fur  les  tremblement 
du  Pérou  , j 39.  Cite  , 341  b fuiv.  383  b fuiv . 
Explication  de  ce  Mathématicien , 600.  Cité, 
601  b fuiv.  Journal  de  ce  Mathématicien  Se  de 
fon  Collègue  ,«196*  fuiv.  Autres  travaux, 6ix. 
Ces  deux  Officiers  Efyagnols  employés  contre 
les  Anglois  , 613.  Ils  font  appellés  àGuayaquil, 
6i\.  Dom  Antoine  retourne  à Quito,  ibid.  II 
clt  rappellé  avec  fon  Collègue  â Lima  , 6x6.  Ils 
font  employés  à la  garde  des  Côtes  du  Chili.  Ils 
retournent  encore  à Quito.  Silence  de  Dom  An- 
toine fur  l'Hiltoire  d’une  Infeription  , ibid.  Son 
retour  en  Europe , 617.  Papiers  qu'il  jette  dans 
la  Mer,  631.  Il  cft conduit  en  Angleteirc,iéii/. 
Son  retour  à Madrid,  631.  Cité,  XIV.  109  b 
fuiv.  Singularité  vérifiée  par  M.  d’Ulloa  , us. 
Ses  plaintes,  113.  Ciré  , 1 14  bjuiv.  Jugement 
de  M.  d’Ulloa  fur  un  Serpent  monftrueux  , 160. 
Son  explication  phyfique  fur  le  mçmefujct,  ibid . 
Cité,  1 «7.  f 84  Se  j 87 ,478  bjuiv. 

Ulloa  ( Picnc  ) , Religieux  Dominiquain  , jetté 
dans  un  cachot  rempli  de  Crapauds  Se.  de  Cou- 
leuvres, XIII.  200. 

Ulmuque  , nom  d'un  Peuple  , XI.  333. 

Ulonerghi,  lieu,  VIII.  34.  * 

Ul-ficn,  Général  desKins,  VII.  9 y&  9^. 

Ulrimati , fils  d’un  Raja  Indien,  veut  afTaffiner 
Lopez  de  Segucira  , I.  1 10.  Il  eft  réçu  parmi  les 
Etrangers  qu’ A lbuquerque  met  à Malaca  pour 
repeupler  cette  Ville , Se  y eO  chargé  d’un  com- 
mandement confidérahle , 1 17.  Il  entretient  des 
intrigues  avec  Aladin  , Se  d Albuquerquelui  fait 
couper  la  tête , ibid. 

Ulua , mere  de  Jenehiz-khan  , VII.  73. 

Uloa  ( S.  Jean  d’ ) , Place , I.  303.  Ile  Saint  Jean 
d’Ulua,  XII.  249.  Saint  Jean  d'Ulua  ou  Vera- 
Cruz,  434.  Situât  Se  dangers  de  file  d'Ulua  .434. 

Ulubcg  , ou  Ulugbcg  , Prince , voy.  Ulugh  begh. 

Ulugh-begh,  Ylï.  130.  Cité,  131.  Obfcivauoas 
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de  ce  Prince  nommé  aufTi  Ulubcg  , 109.  Le  fils 
• de  ce  Prince , appelle  Ulugbeg , lui  ôte  la  vie, 
X.  113. 

Ulugrag  , ou  Attag  , montagne  , VII.  J7- 
Uiug-tag  , ou  Tabra-tubuflak  .chaîne  de  monta- 
gnes , VII.  il. 

Ulukr , Prince , fils  de  Jenghiz-kan , VII.  100. 
Uluktag,  VII.  141. 

Ulun-iga  , mère  de  Temuiin  ou  Jengbiz-kban  > 
VII.  sx. 

UlulTu-mudans , Nation  , voy.  Tartares. 

Ulutays  , Peuples , VH.  74- 

Ul*a  (Saint  Jean  d’),  Place,  & Pott,XI.  J39. 

Uma , X.  I}4. 

UmaBiju,  pourpier , voy.  Bakin. 

Uman  , Canton  des  Mongols , VII.  J 1. 
Umano.Gongin,  Divinité,  3c  Ton  Temple , X. 

jit. 

Umatay,  Port,  X.  )i(, 

Umbarada , X.  549. 

Umbaraki,  X.  tpi. 

Umbatz  , ou  Marmur , Coignaltier , XT.  <99. 
Umbre,  Vamba  , ou  Vambelc  , Rivière  , IV.  <1  J. 
Umbtia  , Efpagnol , choifi  pour  aller  aux  Mines 
du  Méxiquc,  XII.  141. 

Urne  Bos  , ou  Bai , Prunier  fauvage  , XI.  «98. 
Ume-Madakker,  ou  Midfikki  , arbrillcau,  XI.  *97. 
Umet-Mirza  , ou  Scick-Omar,  Prince,  X.  ai  J. 
Umi , X.  J49.  • 

Umi-Jcbi , efpece  d'éctevifies,  X.  <77. 
Umingami , X.  3 ro. 

U-ming-vrhen  , Allronnmc  Chinois  .dont  on  cen- 
fure  le  Calendticr , VI.  174. 

Um-khan  ,voy.  Préte-Jcan. 

Umma  Bufitki , ou  Gobo,  Plante,  XI.  70 i. 
Umma-urt  , ou  Urma-uts  : Tribu  de  cc  Peuple  , 

8c  fes  deux  branches,  VII  ja. 

Ultra  , X.  Jti. 

U-mong-tu- fu  , Ville  de  guerre  , VI.  93. 
U-mwcn.portc  du  Palais  tmpér.  de  Péking,  VI. ) 8 7. 
Umyen  , forte  de  Porcelaine  noire  , VI.  144. 
Una-Colonna,  Ile,  II.  118. 

Unad  Khan  . Prince,  VII.  Ji}. 

Unagimi,  X.  jio.- 

Unagafi,  nom  d'Officier , VII.  7t. 

Unagi,  8c  Oounagi  , anguilles,  X.  <78, 

Unaré,  Fleuve,  XIV.  595. 

Un  chang  kyay  , Place , V 484. 

Unching  , Ville  , voy.  Ufin  jeen. 

Undi , fruit,  X!  <«-r. 

Uncguet , Plaine , VII.  504. 

Ung , ou  Vang-kban  , voy.  Prête  Jean. 

Uny-iro  ( Bcrnarlino) , Capucin  Millionnaire  ,bsp- 
tife  le  Roi , la  Reine  , 8c  douze  mille  âmes  à 
Loango  , V.  il. 

Uuguem  , Ville  : Son  abondance  en  Sucre,  VII.  34 1. 
Unguliis  : Tribu  de  ce  Peuple,  VII.  48. 

Ung-vigurs  , Tribu  Mongole  , VII.  49 
Uni'.rc,  Chef  d'Inccndiaites  à Bantam  , cft  arrêté 
8c  livré  aux  Anglois , 1. 43  6.  Scot  le  fait  exécu- 
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ter , ibid.  Un  Chinois  de  ce  nom , Domcftityie 
du  Comptoir  Anglois  à Bantam , 47J.  Avis  qu'il 
donne  à (es  Maîtres  , ibid. 

Unighet,  lieu  : Ce  que  fignifiecc  nom  , VII.  477. 
Univalve  , poiflbn  à coquille  , X.  879. 

Unkiu,  ou  Kabutogani , efpece  d’écrcvifles , X. 
<77- 

Uno  Fanna  , grand  arbrilfeau  , XI.  711. 
Unoperqucn,  lietbe  médicinale,  XIV.  1734 
Un-quou,  Village,  V.  340. 

Unsju,  ou  Idfumo  , Province,  X.  333. 

Unuz  ( Pati  ) , Seigneur  , voy.  Pati  Unuz, 
Un-wo-no,  Village , V.  33  r. 

Upaba,  Riviere  /XIV.  100. 

Upano,  Riviere,  XIII.  <01. 

Upec,  Village,  XIV.  i,9. 

Upright  ( Cap  d' ),  XI.  44. 

UpfaT,  Ville,  XV.  341. 

Upu , Chef  de  bouanes  Chinoifes  , V.  474. 

Upun , Château , V.  ijo. 

Upupa  , ou  huppe  , Oifean  , V.  103. 

Upuya  , Village  agréable , V.  349. 

Uquiaguara , Riviere,  XIV.  i«i. 

Ura , EcrévilTe  de  Mer,  XIV.  301. 

Uraba  , Golfe  , 8c  fa  découverte  , XII.  r 14.  Vil- 
lage , 8c  anciennement  Ville  de  cc  nom  , XIII, 
»4«. 

Uraguay  , 8c  fa  réduéKoo,  XIV.  138. 

Urakami,  Village,  X.  491. 

Uramarca,  Canton,  XIII.  313. 

Urat , Canton,  VI.  J8».  Tartares Urats,  voy.  Tare 
tares. 

Urbain  vin.  Pape,  IV.  358.  Cité  , V.  38.  Urbain 
v.  8c  Urbain  vi.  deux  autres  Pontifes  , cités  . 
VII.  „i. 

Uibanctta  , Religieux  Auguflin,  rend  fcrvice  à la 
navigation  , X.  403. 

U/bina,  Efpagnol,  XIII.  »oS.  Cité.ity. 
Urcovor,  Seigneur  Chinois,  V.  387. 

Urdaoetra  ( Antoine  ) , reconnoit  la  nouvelle  Gui» 
née,  XI.  îo t. 

Urcka  , Province,  X.  133, 

Vrga,  Riviere,  VI.  39 1.  Autre  lieu  de  ce  nom,' 
«or  .La  Riviere  d’Urga  . nommée  aufiiTékiséc 
Us  > VII.  1 3.  Elle  porte  encore  le  nom  de  Har- 
kas , 14.  Appellée autrement  Kongkis,  18.  Camp 
a-Urga.ii,. 

Urgazi  bura  , ou  Olekzin-zema  , Piiocc  Tartarc , 
VII.  41. 

Urgent!  , Ville , voy.  Urgenz. 

Urgcnz , Place , VII.  37-  Cette  Ville  nommée  aufli 
U gentz,  143.  Ccd  la  Capitale  du  Pays  de  Ka- 
razm  , 149.  Sa, forme  8c  condition  préfeute, 
réri/.  Divers  noms  d'Urgenz  , 8c  deux  Korkanis  , 

1 10.  Son  ancienne  fplcndeor  , ibid.  Idée  donnée 
d’Urgenz,  1 3 1.  Sa  latitude , ibid.  Prince  reconnu 
po**r  Khan  d'Urgenz,  173.  Nom  Se  propriétés 
du  Pays , 397.  Autorité  du  Khan  Se  de  les  frè- 
tes , ibid. 

Urghicn  , Divinité  adotée  au  Tibet,  dont  le  fait 
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cft  curieux,  VII.  'u.  Le  même  trait , tépéié , 
MJ- 

Uiliattt  , Place , VIII.  U. 

Villon  , Rivière  , voy.  Oikhon. 

Uiies  ( Jean  Pcier  d’ ) , voy.  Pcier  ( Jean  d’Utiej  ). 
Vrin,  Capitaine  : Ce  qu'il  raconte  fut  la  Ville  de 
• Funchal,  II.  166.  Cité  fous  le  nom  d’Uriog, 
170. 

Vrir.g’,  voyt\  Urm. 

Urira,  U fe>  Mines  d’or  : Rivière  qui  porte  ce  nom, 
XII.  rat. 

Urilîjno  . lieu,  X 4j7. 

Urifipino , lieu  , où  fe  fait  la  porcelaine  du  Japon , 
X.  49).  _ 

UrilTigino , Village , & bains  chauds  de  ton  Dif- 
triâ , X.  471. 

Uriaar  ( Dom  Ellevan  d’ ) , guéri  parles  eaux  d'u- 
ne Rivière  , XIV.  7a.  Cite  , 77. 

Ur-mankate,  Peuple,  qui  foime  deux  Tribus, 
VII.  47.  Tribu  d Urmankats,  JO. 

Urma  uts  , Peuples , voy.  Umma-uts. 

Urna  , Ville  & Rivière  , XV.  loi.  Province  dUr- 
na  Lapmaik  , ihJ. 

Urpancfcndo , Temple  , & fes  Sacrifices  falcs , IX. 

4«. 

Vrfimado,  Place,  VIII.  41). 

Urlimufin  , Canton  , voy.  Uchu-mu-chin. 

Utfon  , Rivière  , VIII.  44-  Pêche  abondante  dans 
cette  Rivière  , 4t.  Scsgués,  48. 

Urfule  ( Sainte  ) , Ile , Sc  fa  découverte.  XII.  40. 
Vrratan  , Place , 1.  484. 

Urtica  Marina,  Plante  fcnfitive  ,•  X. 417. 
Urubapa  , Canton,  XII.  « 17. 

Uruguay,  Riviere,  XIII.  31).  Citée,  XIV.  58. 
Urursjine  , graine  de  Ria , voy.  Maizji-Gomme. 
Urus  , Peuples,  VII.  Kl. 

Urufes  , Nation  fubjuguée  , VII.  )8. 

Urulï , ou  Arbre  du  Vernis,  X.  (jt.  Plante  hui- 
leufc  de  ce  nom  , 44a. 

Urus-Inal , Prince  , VII.  47.  II  fe  foumet  avec  fa 
Tribu  à Jenghix-  khan  , î 6. 

Urus-khan  , Prince  , VII.  i«t. 

Uruth  , Prince  , VII.  4a.  Peuples  defeendus  de  lui , 
JO.  ' 

Ufa , Place  , dont  les  Habitans  ne  fe  rcconnoif- 
fent  point  Valfaux  , IV.  417.  Leurs  brigandages 
les  font  nommer  Pirates,  4;?.  Diftriâ  de  ce 
nom  , X.  jf  f. 

Ufages  : Ufa  ges  & mœurs  des  Naturels  du  Pays 
de  Cabo  dcl  Refcate  , 1.  8.  Ufages  pratiqué  à 
à la  Cour  du  Roi  de  Mina  , 14.  U fige  des 
Portugais  de  planter  des  Croix  ou  de  pofer  de 
grofTcs  pierres  dans  les  Pays  'qu’ils  découvrent, 
if.  Ufagc  des  Habitans  de  la  Baie  d’Angra  de 
Santa  Elcna  , 11.  Ufages  de  certains  Nègres 
qui  habitent  les  bords  d'une  Rivière  fans  nom 
en  Afrique  , itf.  Des  Habitans  de  diverfes  Iles 
fans  noms  & de  celle  de  Mozambique , ibid% 
& 17.  Ufagc  des  préfens  aux  Samorms  de  Ca- 
lécut  > 40.  Ufages , figure  & cara&crç  des  Ha- 


bitans de  plu fieurs  parties  d'Afrique,  87.  UG*- 
ges  des  Habitans  du  Monomotapa  , 91.  Des 
Habitans-  de  Solotia  , 95.  Des  Habitans  des 
Iles  Moluques  , iif.  De  ceux  de  fie  de  Cama- 
ran  , 146.  Des  Badwis  , 197.  Ufages  obfervés 
à la  Cour  de  Bénin  , m.  Ufagc  des  Princes 
Afriquains  , 117.  Des  Habitans  des  bords  de  la 
Rivière  Saint  Vincent,  iji.  Figure  & ufages 
d'un  Roi  Negre  , ij  6.  Ufages  obfervés  à la 
Cour*  du  Roi  Abaam  , ijo.  Des  Habitans  de 
Bénin  , 19  f.  Ufagc  ou  pratiques  d'un  Canton 
d'Irlande  , jo8.  Ufagc  de  manger  du  Pays 
d'Achin  , 570.  Ufages  des  Habitans  de  l’Ilc  de 
Java  , 4 1 f . 6*  fuiv.  De  ceux  de  Sierra  Leona  , 
464.  Ufaecs  ôc  cara&erc  des  Afriquains  de  Sal- 
danna  , II.  49.  Ufages  obfervés  à la  Cour  de 
Patanc  à l'égard  des  Etrangers  , ico.  Ufages  & 
qualités  des  Habitans  de  Lancerota  , 148.  Ufa- 
gc des  Guanchcs  pour  embaumer  les  corps  , 16 I. 
Anciens  ufages  des  Iles  Canaries,  189.  & fuiv . 
Ufages  de  la  Nation  des  Azanaghis , 19a-  Ce- 
lui que  les  Nègres  font  du  fcl , 195.  O fuiv . 
Ufages  des  Nègres  du  Pays  de  la  Gambra  , 3 1 f . 
Ufages  du  Bapicmc  de  mer , 6»  Juiv.  Ufa- 

ges «les  Femmes  du  Kamalingo , jn.  Ufages 
barbares  à la  mort  des  Rois  de  tiillao,  ^7.  Üfa- 
ges  des  Habicans  de  Kafcguc , 578.  Ufagc  ob- 
fervé  dans  Me  de  Bilïao  pour  féleélion  des 
Rois,  595.  Ufages  domeftiques  des  Mores, 618. 
Ufages  des  Habitans  de  Vincain  , 111.  81.  6* 
fuiv.  Ufagc  dont  un  Gouverneur  Angloiscft  la 
Dupe  , 89,  Ufages  bizares  dans  les  mariages  , 

1 17.  Ufages  des  Portugais  noirs , 1 16.  Ufagc  que 
les  François  font  des  fcrviccs  de  ces  Portugais  , 
iz7.  Ulagedcs  Vaific^ux  de  Roi  , i?i.  Ufages 
& mœurs  des  Jalofs  , 140.  Ufages  des  Nègres 
pour  la  fucceffion  au  Trône  Royal,  141.  Rai- 
Ion  d’un  ufagc  fingulier,  1J9.  Ufagc  fingu- 
licr  pour  afTurer  le  (ccrcc  des  Confeils , 16 1» 
Ufagc  d'un  Folgar  aux  funérailles  des  Ncgres, 
17 î.  Celui  que  les  Nègres  font  de  for  ,119. 
Ufages  civils  & religieux  des  Habitans  de  Sier- 
ra Leona,  in.  Ufagc  fmgulier  des  Courtifans 
du  Roi  André  , $6i.  Ufagc  fuperftitieux  , 441* 
Ceux  des  Habitans  du  Cap  Lopcz  , 4 6).  Rai- 
fons  que  les  Dahomays  apportent  pont  juftificr 
un  de  leurs  ufages,  fij.  Ufages  des  Habitans 
du  Cap  Mcfurado , 579.  Ufages  fmguliers  des 
Quojas,  <01.  Ceux  des  Quaquas , £«7.  Ufages 
des  Nègres  de  laCôtc  d'or,  IV.  9*6*  fuiv.  Si  des 
ufages  viennent  des  Juifs,  1 1 f .Ufagc  remarqua- 
ble, 1 18.  Ceux  de  la  vifiredes  Ncgres,  uj  6*  Th/v. 
Üfage  des  Ncgres  de  Trc?-Puntasà  leurs  funé- 
railles, if  T.  Ufagc  de  Commcndo  , 194.  Ufa- 
e que  les  Ncgres  font  de  leur  artillerie,  10 1» 
a Loi  dn  Taîion  fort  en  ufagc  au  Pays  de  Jui- 
da,  514.  Ufage  dun  interrègne  de  tiois  mois 
au  Pays  Je  Juida , 3 59.  Ufagc  (îngulicr  au  Pays 
d’Ardra  , \C6.  Ufages  entre  les  deux  Sexes,  191. 
Ufages  mutuels  des  Européens  & des  Ncgres  , 
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437.  De  l’incefte  i Rio-Cafeon  » 4*8.  Ufages 
groflîcrs , 439.  Ufages  du  Cap  Lopez  à l’arri- 
vée des  Vatlleaux  , 4 6y  celui  des  Habiransde 
Mayomba,  (79.  Sign.  DdJd.  Celui  obfcrvé  à 
la  Cour  du  Roi  de  Loango  ,599.  Ufages  des  Fil- 
les ,&  des  Femme' groifes  , 641.  Ulagcs  judi- 
ciaires Je  Sogno,  V.  8.  Ceux  des  Blancs  de  l’un 
& l'autre  Sexe  , ai.  hifâmc  ufage  de  Commer- 
ce , 17.  Ufages  des  Habitans  d’Angola,  18  d* 
fuiv.  Ceux  des  Femmes  d’Angola,  51.  Ufages 
militaires,  59  & 40.  Ufage  commun  aux  Hot- 
tentots, 11  a.  Ceux  des  Namaquas  » 115.  Ufa- 
ges barbares,  14 4 3c  147.  Ufage  obfcrvé  dans 
une  fête,  iji  & z f 4.  Ufage  extrêmement  bi- 
zarre, 1 *8.  Raifons  d'un  ufage,  161.  Ufage 
. qui  blclTc  la  nature , i6x.  Ufages  lingulicrs  dans 
les  combats,  179.  Ufages  du  jour  de  la  nouvelle 
Lune,  117.  Ceux  des  Amazones,  xx8.  Ufage 
dégoûtant,  177.  Ufages  de  la  Chine,  y$o.  Des 
Colporteurs  & Ouvriers  Chinois,  481.  Ufage 
des  Chinois  pour  leur  fépulturc,  48$.  Ufage 
" d’agriculture,  494-  Ufage  Ta rtarc  pour  s’endor- 
mir , 49 6.  Ufages  Chinois  à table  & dans  leurs 
fllimens  , 504.  Ulagcs  des  Chinois  de  Formofc  , 
VI.  y 9.  Ufages  de  la  Chine , ni  & Juiv.  Des 
Tartatcs  ,141.  Rigueur  d'un  ufage  dans  les  Ma- 
riages , 146.  Ufagcdc  matict  les  Morts,  148. 
Ancien  ufage  des  Femmes  de  fe  pendie  à la 
mort  de  leurs  Maris,  xyo.  Changement  d'u- 
fage  à la  Chine  au  fujet  des  Morts , 1 J7.  Ufage 
des  Batbiers  & Cordonniers  Chinois  , ni.  Des 
▼entoufes  à la  Chine  , 187.  Ufage  prélcnt  des 
Empereurs  Tartatcs  à la  Chine,  187.  Des  Trou- 
pes Cliinoifes  , 444.  Vertus  du  Thé  dans  l'ufa- 
gc,  473.  Ufages  de  laCoiéc,  537  6*  fuiv.  Ufa- 
ges de  la  Dame  d'Uluri , y 57.  Ceux  des  Tartares 
Ke  chongs,  yy8.  Ufage  commun  des  Langues 
Chinoifcs&  Tartares,  5 66.  Ufages  des  Elutlis, 
VIT.  16.  6*  fuiv..  Ceux  des  Si-fans,  134.  Quel- 
ques ufages  des  Usbrks,  1J7.  Ufages  des  Prê- 
tres Jugurs  * 171.  Ufage  Barbare  , 174.  Moeurs 
& ufages  des  Mongols , 197  & fuiv.  Coutumes 
du  Pays  de  Tangue  ou  Tibet  ,311.  Ufage  infâ- 
me, ibïd.  Ufage  honteux  des  jeunes  Filles,  331. 
Ceux  de  la  Province  de  Kaindu  ,331.  Ceux  des 
Provinces  de  Karazan  & de  Kandan  ,333.  Qucl- 
ucs  ufages  du  Malabar,  3 66.  Quelques  ulagcs 
es  Tartares  , 419.  Ufage  ctuel  à l’égard  des 
Malades , 419.  Ufage  des  Kalkas  en  hyver,  4 39. 
Ufage  des  Chinois  , y 38.  Ulagc  de  la  Milice 
Tartarc  de  la  Chine  ,339.  Ufages  des  Habitans 
de  Pile  de  Bali,  VIII.  119.  Ceux  des  Maidi- 
vois  , 144  6»  fuiv.  Ceux  des  Iles  Moluqucs.  339. 
Ufages  Sc  Mœurs  de  Plie  de  Ccylan , yn  6* 
fuiv.  Oppolîtions  des  ufages  Indiens  aux  nô- 
tres, IX.  3ç.  Ufages  du  Royaume  «fArtak  in, 
67  & fuiv.  Ridicule  ufage  aboli,  146  Ulagcs 
de  la  Cour  de  Siam  , 180  6»  fuiv.  Quelques  ufa- 
ges du  Pays  ou  Royaume  de  Tip»a  , 340.  Ori- 
gine de  l'ufage  qui  fait  biulcr  les  femmes,  j J7. 
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Ufage  fingulier  pour  juger  du  bonheur  d’un  rè- 
gne , j 90.  Ufage  de  la  Cour  du  Mogol  , X,  4. 
Ufages  de  la  Navigation  Hollandoifc , 190.  Au- 
tres ufages  des  Vantaux  Hollandois,  191.  Ufa- 
ges des  Pcnp’es  de  l’Indouflan  , xyo  6*  fuiv . 
Ceux  des  Banians,  161  & 161.  Ufages  des  Sec- 
tes de  rindouftan  , 173.  bfuiv.  Ufages  com- 
muns dans  l’Empire  Mogol , 179.  Ceux  des  Ha- 
birans  de  Pile  Bornéo , 3 60.  Ufages  & Loix  bar- 
bares , 400.  Ufages  des  Infulaircs  des  Philippi- 
nes , 4x0  & f.  UCage  des  Infulaires  de  Timor , 
XI.  tfi.  Ulagc  bifarre  des  Tartares,  301.  Ufa- 
ge des  Habitans  d’un  Pays  fans  nom  , XII.  88. 
Ulages  des  Habitans d’uncTcrrc  , 117.  Ufages 
Méxiouains  dans  les  AmbalTades  , 3.  InlFitu- 

tion  de  quelques  ufages  cruels,  7x7.  Ufages  des 
Méxiquains  , 536  & f.  Ufages  fort  lingulicrs, 
37 1 6*/  Ceux  des  Peuples  de  Cumana , XIII.  9. 
Ufages  des  Indiens  de  Tierra-Firme , X78  Of 
Ufages  des  Habitans  d'un  Pays,  446.  Ufage  bi- 
farre du  College  des  Jéfuites  de  Quito , 474. 
Ufages  Péruviens  ou  du  Pérou  ,34*  6*  /.  Bicar- 
rés ulagcs,  XIV.  yt».  Ufages  des  Habitans  du 
Chaco  , 73.  Ceux  des  Chiriguanes,  74.  Ceux 
de  la  République  de  Saint  Paul  r xyi.  D’une 
Nation  du  Breftl , x6i.  Ufages  des  Brafilicns, 
xrfy  &f  Ceux  des  Indiens  delà  Floride,  433. 
Ceux  des  Peuples  de  lajBaie  d’Hudfon  , 66 3. 
Deux  ufages  lingulicrs,  669.  Ufages  des  Ha- 
bitans du  Cap  Breton  , 6 80.  Ceux  des  Habitans 
de  Québec,  698.  Ufages  des  Indiens  de  l’A- 
mérique Septentrionale  , XV.  7.  Celui  des  Iro- 
quois  pour  aguerrir  leurs  jeunes  gens,  49.  Quel- 
ques ufages  des  Lapons  , 108.  Autres  ufages  du 
Pays  de  Laponie  ,3x3.  Ufages  des  Flibuftiers, 
387.  Ufages  des  Caraïbes  > 469.  Ufages  du 
Gingembre  des  Iles  Antilles  , 7x3. 

U-fan-ghey,  fameux "Chinois  , VI.  3*4.  Ufan- 
ghey  , cft  créé  Roi  d'Yun-nan  . VII.  1x7. 

Ufanguay , Capitale  de  la  Cochincninc  , IX.  4x1. 

U-fan-quey  , Royaume,  VI.  6. 

Usbck,  Khan  des  Kipjaks,  VII.  135»  Sa  mort, 

lét. 

Usbcks  , Peuples  , VIT.  16 . Nommés  HafTak- 
puruks  , X7.  Monarchie  qu’ils  polîcdcnt  aujour- 
d'hui, 3 6.  Ils  attaquent  des  Forts  bâtis  par  les 
RulTîens,  1 46.  Perfidie  de  leur  Khan.  Traité 
qui  trompe  les  RulTîens,  ibid.  Ils  malTacrent 
les  RulTîens  & leur  Chef  , 147.  Ils  font  du 
Royaume  de  Katazm  , 133.  Origine  du  nom 
d'Usbcks , 133.  Leur  établilTement  dans  Ka- 
razm.  Leurs  quatre  Tributs.  Leurs  ufages.  Com- 
bien ils  aiment  à piller . ibid.  Quelques  ufages 
des  Usbcks,  137.  Planche  de  figures  de  Tarta- 
res Usbcks , 1 f fi.  Hiltoire  des  Khans  Usbcks  de 
Karazm  , X59  & f.  Jufqu’où  l’on  remonte  pour 
l'origine  des  Ubrks , 160.  Hiftoire  des  Usbcks, 
jufqu’àleurétabiidcm.  dans  le  Roviume  de  Ka- 
rafmc,  1 6 5 & f.  Partage  du  Pays  de  Karazm  entre 
les  Princes  Usbcks  >173.  Gucrifon  extraordinaire 
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de  leur  Khan,  174.  Violence  des  Usbeks , 180. 
Autre*  (tiicts  de  plainte  contre  eux.  Fermeté 
d'un  Chef  de  Caravane.  Abdallah  fait  la  guerre 
aux  Usbeks  , ibid.  Ils  font  forcés  de  demander 
la  paix,  181.  Ils  fe  lai  lient  tromper  par  Abdal- 
lah. Tous  les  Princes  confédérés  envoyés  dans  la 
grande  Bukkarie  , //>/</.  Abdallah  fait  tuer  dou- 
ze Princes  Usbeks,  181.  Entreprife  des  Princes 
pour  fe  rétablir  dans  leurs  Etats.  Comment  elle 
réulïît , ibid.  Rctablirtement  des  Princes  Usbeks, 
183.  Diviüon  entre  trois  frères  Princes  Uf- 
bwksyi90  Les  Usbeks  commandés  par  Abul- 
ghali  , 191.  Ils  n’écoutent  point  Abulghafî  , 
cîc  veulent  marcher  contre  Khayuk  , ibid  Ils 
fontfurpris  pat  les  Kalmuks , 19a.  MalTacrcdcs 
Usbeks  , 193.  Complot  des  Princes  Usbeks 
contre  la  Perte  , 101.  Amballadcur  Usbek  à la 
Cour  de  Pierre,  le  Grand,  101.  Caraétete  de  ccc 
Ambailideur  8c  fes  récita , ibid.  Pont  fort  utile 
aux  Ulbcks,  tc8.  Les  Tartarcs  Ulbccks  de  la 
grande  Bukkarie  fort  civilifés  , 11  3.  Langue  des 
Ulbcks  Bukkariens,  114.  Variété  dans  la  vie  des 
Ulbcks»,  ibid.  Klians  Ulbcks  de  la  grande  Buk- 
karic  , 118  & fuiv.  Ville  Royale  des  Ulbeks, 
414.  Armée  de  trente  mille  Ulbccks  & de  vingt 
mille  Amazones,  qui  emporte  d’alTaut  une  Ville, 
VIII.  479.  Commerce  de  chevaux  que  font  les 

Ulbcks,  X.  194- 

XJfchandono  , ancien  Miniftre  du  Roi  de  Firando, 
s'ouvre  le  ventre  pour  accompagner  fon  Maître 
au  Tombeau  , II.  103. 

Ufehi-meu  , Place  , V.  497. 

U-fe-hans,  Peuples,  VII.  89. 

Ufepour  , Capitale  , X.  xio.__ 

Usfarain  , Place,  VII.  iSx, 

Ufgan  , Ville,  VU.  6x. 

U-S  , Ville  , 6c  origine  de  fon  nom  , V.  540. 

Ulîang,  Hu  , ou  Rang,  Lac,  V.  345. 

U fi  en  no  , Village,  V.  3x7. 

U lien-yen  , Village  célébré,  V.  148. 

Ufijmano  , ou  Sigmodo  , grand  8c  beau  Village  , 
X.  300. 

Ufila,  Province,  8c  fes  ufages , XII.  578. 

Ulin,  Rivicre  , X.  6)1. 

U fin-  jeen  , Ucieuing , ou  Un  ching , Ville , ceinte 
d\m  mur  quarré , V.  349- 

Usk  , Rivière  au  Pays  de  Galles  , II.  34p. 

Uskamen , Place  , VII.  14. 

Us-kan  luk-tubra , chaîne  de  Montagnes , nommée 
audi  Kich:ktag  , VIL  11. 

U<ki,  X.  33f- 

Uskum-luk-tugra,  montagnes,  VI.  390. 

Uskun  luk-tugra , montagne,  VU.  49. 

Ufo-di  Maro  ( Antonio  ) , Gentilhomme  Génois, 
à un  des  VaiUcaux  de  qui  Cada  Mollo Jâ^oinc, 
II.  307.  L*Inrerpretedc  ce  VailTcau  dckfnd  au 
rivage  des  Negtes  & y cil  maflacic  , 308. 

Ulpo  , ou  Dava  , Province,  X.  fft. 

Uiîui , X.  f fi» 

Uilaiis(Domhrmin),Efpagnol,ruy.Fiimin(Doin). 
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Uflukurc  , Place,  VII.  473. 

U fu,  Tribunal , VI.  411. 

Ufum-Caflan  , Prince  , X.  il  J. 

Ufuri , Rivière  , & Tarrares  qui  habitent  fes  bords, 
VI.  556.  Dame  d’Ufuri  : Scs  qualités  & fes  ufa- 
ges,  337.  Il  y a peu  de  Religion  dans  ce  Pays. 
Gtandc  abondance  d'Efturgeons  dans  la  Rivicre. 
PollTon  rouge  8c  délicat,  ibid. 

Uszidcke,  Ile,  8c  fa  figure  , II.  lyt. 

Urari  , X.  33*. 

Uratcheu,  Village,  V.  343. 

Utay  , Fondateur  d’une  Dynaftie  , VI-  510. 
Utennagera  , Seigneur  de  Bantam  , avec  d'autres  2 
tuent  le  Gouverneur  du  jeune  Roi,  II.  181. 
Ucias,  Port,  Ile  & Rivière  de  ce  nom,  où  qua- 
tre Anglois  , relie  d’un  Equipage,  font  jettés» 
I»  361.  Petit  animal  de  ce  nom  , XII.  1x7. 
Utilas  , Peuple  , VII.  48. 

U-ting-fu  , Ville  , VI.  108.  Sa  lîtuation  8c  ferti* 
lité  de  fon  territoire,  110. 

Utlatan , Province,  XII.  370. 

U rong-chu  , bois  fon  eftimé  à la  Chine,  VI.  381; 

Delcription  de  cet  atbre,  439. 

Utfijino,  Place,  X-  493. 

Utlimatz , partie  d’une  Ile  , X.  3 3 4. 

Utlinaki , poiflon  , voy.  Kaili. 

Utlinlîn,  Village,  X.  493. 

Utfu-Bogufa  , ou  Kakko,  Plante,  XI. 71V, 
Utfuei , ou  Joro  , Sureau,  XI.  7x0. 

Ucurfulla,  Canton,  XIII.  515. 

Utz , X.  349,  3 34* 

Utzil,  nom  de  trois  Tribus,  VII.  134; 

Uva,  X.  3 f6. 

U veto , ou  Guiabara  , arbre  , XII.  137. 

Uvabami , Serpent , voy.  Jamakajatz. 

U whey-lin,  Montagne,  VII.  81. 

Uya  , Place  , XI.  300. 

Uyl  , ou  Papillon  noélurne,  XIV.  318. 
Uzanguay,  Capitale,  IX.  413. 

Uzbck  knan,  Mahomet.™  , VII.  1 6. 

Uzeda(  Duc  d*  ),  & fa  Bibliothèque  , XI.  35^ 
Uzigotiens  , Peuples  , VIL  138. 


V Aatrimon,  gros  Citron,  VIII.  tfto. 

Vaca,  X.  4i  6. 

Vacanaviche , titre  d’Officicr  de  Surate  , IX  3*.’ 

Vacantcs-cn-Moftrcncas  , droit  fur  ceux  qui  meu- 
rent fans  Héritiers  , XII.  634. 

Vacca  de  Callro  , voy.  Caftro  ( Vaeca  de  ). 

Vaccas  ( das  ) , ou  Ile  des  Vaches , II.  37 1 . Ri vierc 
nommée  Vaccas,  XII.  494.  Pour  ce  qui  a rap- 
poit  à ce  nom  , voy.  Balra,  Place. 

Vache  ( Montagne  delà),  V.  1x3. 

Vache  manne  , nommée  Manatée  , 8i  fa  descrip- 
tion, III.  140.  Comment  les  Nègres  la  pren- 
nent. 141.  Vaches  I au v âges  , 191.  Vaches  Se 
Bœufs  d' Afrique  , 197.  La  Vache  marine  nom- 
mée La inca tin , 313.  Ellcaulli  appelle  Mana- 
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tci.  Erreur  eaufée  par  ce  nom.  Pcfanteur  de  ce  Vahats , iibri fléau , & propriété  de  fa  racme/VIIL 


Monttre  , ibid.  Comment  les  Nègres  la  tuent  . 
j 16.  Lard  de  la  Vache  marine  , ibid.  Elle  eft 
confondue  avec  le  cheval  marin  » Pr*x  des 
Vaches  fur  la  Côte  d’or,  IV.  118. La  Vache  ma- 
rine fréquente  la  Côte  d’or,  &61.  La  Manatée 
nommée  aufli  Machoran,  x6  i.  Lamcntins  ou  Va- 
ches de  Mer  dans  laRivicre  d’Eufrates,  557.  Baie 
des  Vaches  , Voy.  Bahia.  Vaches  fauvages  ay- 
pcllées  Impanguczzc,  V.  Sx.  Vallée  de  la  Vacne 
marine  & fon  étang  , 119.  Figure  de  la  Vache 
marine  , appclléc  aufli  Cheval  de  Rivière,  10 y. 
Dcfcription  de  la  Vache  marine,  xo8,  Ufage 
qu’on  en  fait  au  Cap  de  Bonne  Efpérance  , ibid, 
Pierre  ou  Bézoar  dans  la  mulctte  des  Vaches, 
%6\.  Gro  fleur  & vertu  d’une  pierre  qui  fc  trouve 
dans  le  ventre  desVachcs,  VI.  8x  & 83.  Queues 
de  Vaches  employées  à faire  des  étoffes,  lit. 
figure  monttrueufe  d’une  Vache  traînée  en  pro- 
ceflîon,  19 4.  Ufages  du  lait  de  Vache  , VII. 
500.  Peau  d’un  Lamenrin  on  Manatée  préparée 
pour  en  faire  un  juttc-au-corps  , VIII.  581.  Ho* 
pital  pour  les  Vaches  , IX.  37*  Vachcsdu  Japon, 
,X.  666.  Multiplication  de  Vaches  ,X1. 1x4.  Ma- 
nière de  les  tuer.  Manière  de  les  prendre  , ibid. 
Lamentins  ou  Manatis , XII.  xjr.  Vaches  fau- 
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Vahia  , herbe  rampante  , VIII.  616, 

Va-hin-checn , Ville,  V.  349. 

Vahon-ranou  , ou  Linghirouts  , Plante  » VIII. 
6 14. 

Vaipi , Ile  de  bonne  défenfe  , I.  78. 

Vaiping  (Ile  de  ),  XI.  198. 

Vaiflcaux  : Quand  on  a commencé  à eonftqiire 
de  grands  Vailfeaux  , I.  ij . de  l'ïntrod . Vaif- 
feaux  fans  clous  ni  fer,  yj.  Un  Vailfeau  périt 
par  les  vers,  314.  Fameux  Vaiflcau  nommé  le 
Soleil  Royal , III.  131.  Ufage  des  Vaiflcaux  de 
Roi , ijx.  Vaiflcau  fur  lequel  le  Pcrclc  Comte 
part  de  Siaro , VL  X04.  Compofition  du  Gou- 
vernail de  ce  Vailfeau,  & Tes  avantages  , xoy. 
Fond  de  calic  & pompe  des  Vaiflcaux  Chinois  , 
io£.  Equipage  des  Vailfeaux  de  la  Chine  , ibid. 
Multitude  de  Vaiflcaux  8c  leur  forme  , VU.  y; 9. 
Fabrique  des  Vailfeaux,  3*0.  Précaution  contre 
les  voies  d’eau  , ibid.  Les  Sondes  fervent  à gui- 
der les  Vaifleaux , IX.  aro.  Les  Sauvages  font 
un  Vaiflcau  de  la  forme  des  nôtres  , XI.  8 y. 
Hdtoirc  d’un  Vaiflcau  fubmcigé,  334.  Lcçou 
pour  les  Vaiflcaux  François  , 6oy.  Ile  nomme* 
Ile  aux  Vaiflcaux  , XIV.  6)6. 


vages  qui  s’eng*  aillent  d’un  fruit,  4 66.  Lieu  rem-  Vaillcllc  de  terre  , V.  4 y y. 
pli  de  Vaches  fauvages , 47Î-  Vaches  dometti-  Vajc-dabbcr,  Livre  du  Pentatcuqoe , VI.  yyy. 
ques  8c  fauvages  de  la  Nouvelle Efpagne  , 6\t.  Vakaje  , X.  J49-  . 

Comment  on  tue  les  Vaches  fauvages  , ibid.  Va-  Val  ( Gonzalo  ) , Déshonore  fa  mémoire  par  fa 
chc  montagnarde  8c  fes  Angularités  , 6 38.  Ani-  cruauté  , I.  96. 

mal  nommé  Anc-Vachc  ,8:c  XIV.  xpo.  Vaches  Val  ( Pyrard  de  la  ) , Pnfonnicri  Goa  , I.  183. 
marines,  XV.  8*.  La  Vache  marine  nommée  roy.  Pyrard  (François), 
aufli  Murfc  & Walrufle  , 104.  Vache  de  Mer,  Valachic,  Province,  VII.  x*f. 


ali.  Différence  entre  celle-ci  d'avec  celles  des 
autres  Mers,  xSi. 

Vachen , Pays , VII  391» 

Vaches,  en  général,  voy.  Vache  marine. 

Vaches  ( Ile  des  ) , autrement  nommée  das  V*t - 
cas  , II.  y7  * 


Valami , Peuples , xoy.  Kipjak. 

V-daqnes,  ou  Ulaks  , Nation  fubjuguée  , VIT.  38. 
Valalqucz  ( Diego  ) XII.  16. 

Valbenborgh  , Général  Hollandojs  de  Mina  , fa 
conduite  marque  les  fentimens  de  fa  Nation  a 
l’égard  des  François  , III.  335. 


Vachet  ( le).  Prêtre  des  Millions  étrangères , vient  Valdaour , porte  de  Pondichéry  , IX.  *xt,4jt 
en  France  avec  deux  Mandarins  Siamois  , IX.  Valdmar , efpece  de  gros  drap , XV.  313, 


114.  Cité,  ix y. 

Vackafa  , ou  Shkusja,  Province  , X.  yyz. 

Yaco  , efpece  de  fourmis  , 8c  fa  Angularité  , VIII. 
14*- 

Vaddi  , fornom  d’un  Aga  Turc,  voy.  Hamcd. 
Va-diitto  . c*ctt-à  dire  , va  droit  , mot  qu’un  Oi- 
feau  prononce  , V.  77. 

Vagabonds , & Mcndians  de  la  Chine  , VI.  4 3 y. 
Leurs  artifices  pour  extorquer  l’aumôre  , 4*6. 
Planche  ou  figures  de  Mcndians  vagabonds  , 
ibid.  Mcndians  qi*i  abondent  fur  les  chemins  du 
Japon,  X.  <oy.  Mcndians  d’une  autre  efpcce , 
6 31.  Autre  efpece,  6 53.  Agréables  Mendiantes, 
ibid, 

Vagairu , Place,  IX.  449. 

Vagiou,  Ville  , X.  464* 

Vagiu  , Ville  abondinre  en  foie  , VH.  34t. 
Valialaic,  racine,  YIIL  *08. 


Valdcras  , ou  Valdiris , belle  Vallée  , XI.  38 y. 
Des  Avanturicrs  y tombent  dans  une  embu fea- 
de  , ibid.  La  meme  Vallée  cirée  , 8cc.  XII. 
479* 

Valdcz,  Mettre  de  Camp  Efpagnol  , XIV.  430. 

Valdcz  ( Diego  Faris  des  ) , Commandant  d’une 
Flotte  Efpagnole , XI  9.  Difgrace  de  fa  Flotte, 
ibid.  Il  ic  roidit  contre  l’infortune,  10. 

Valdcz  Oforio  ( Dom  Garde  de),  Efpagnol  jfet 
qualités , XII.  441. 

Valdiris.  Voy.  Valdcras. 

Valdivia  ( François  ) , Officier  , XII.  161.  Gté  , 
167,  ibid.  Sa  fin  funefte,  x68.  Cité,  16 1. 

Valdivia , habile  Officier  Efpagnol , XIII.  99. 

Valdivia  ( Piètre  de  }y  Officier  Efpagnol , fait  la 
conquête  du  Chili,  XIII.  103.  Il  fc  joint  au 
Parti  Royal , 114, 119. 

yaldivia  (Gouvernement  de  ) , XIII.  407. 
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Valence,  Ville , célèbre  par  fa  beauté  Se  Tes  Jar- 
dins délicieux , IV.  f xj. 

Valencia  ( Nova  ) , Ville  , XIV.  J97. 

Valentin  (Baie  de),  XI.  it.  D'où  lui  vient  ce 
nom  Cette  Baie  nommée  auffi  Port  de  Bons 
fucccs,  100.  Portrait  des  Habitans  , ibid. 
Valcnty  , Bourg  , IX.  474* 

Valcnzucla  ( Rodrigue  de  ) , Ffpagnol , XIII.  14  J. 

Valcnzuola  ( Dom  Fernand  de  ) , Grand  d’Efpa- 
gne  & premier  Mimilrc  , cil  cmprilonné  , X. 
388. 

Valcrienne  , plante  de  deux  efpcccs  , XV.  1 6t. 

Valet,  Mifiionaire  Jéfuitc,  pcrfécuté , VU  JU. 

Valcvc  , racine,  VIII  608. 

Valfari , X..  fft. 

Valhcuburgh  , Gouverneur  du  Château  de  Mina , 
IV.  6t. 

Valkcnburgh  , fc  déclare  contre  Corraantin  , IV. 
67  & fuiv . 

VaUadolid  , Ville  en  Efpagne  , XII.  19  j.  Une  autre 
au  Mexique  , 4fi.  470.  voy.  Comayagua.  Dé- 
cadence de  VaUadolid  , XiV.  z6. 

Valtancour , jeune  Volontaire  François  , blclfé  au- 
lîcgc  de  S.  Thoraé,  VIII.  <44* 

Valla  viciofa  , Place  » XI K 19  J. 

Vallc  ( Marquis  dcl  ) , à qui  appartient  une  P.evô- 
té,  XI.  518. 

Vallc  ( Pictro  de  la  ) , Voyageur , XI.  467. 

Valleat,  Millionnaire  Jéluitc  , V.  J7J. 

Vallccas,  Ville  d’Elpagnc , V.  411* 

Vallée,  ( la  ) , Capitaine  François  , XV.  44 f* 

Vallée  ( Mal  de  la  ) , ou  Vicho  , Maladie  , XIII. 
1*9' 

Vallées:  Belles  Vallées  , VIII.  $8.  Vallées  d*une 
beauté  fuiprcnancc  , XI.  507.  Vallée  habitée 
par  grand  nombre  de  Noirs  Se  de  Mulâtres, 
537.  Belle  Yallcc  , XII.  493.  Cantons  nom- 
mes Vallées,  ou  Yungas,  XIII.  401.  Riches 
& belles  Vallées  entre  Truxillo  & S.  Michel, 
436.  Belles  Vallées,  4)7*  Jamais  de  pluie  dan* 
les  Vallées  du  Pérou,  j}i.  Habillement  des 
Vallées  du  Pérou,  5 5 y.  Defeription  du  Vallon 
de  Qujro  , 

Vallcjo  ( Alfonfc  de  ) , Capitaine  , conduit  ChriP- 
tophe  Colomb  les  fers  aux  pieds  en  Efpagnc, 
XII.  107. 

Vallcna , pointe , XL  104.  Golfe  nommé  , la  Val- 
Icna  , XII.  74. 

Valli , arbrilTeau  , & fes  propriétés  , XI  6 71. 

Vallia  : Comptoir  Anglois  en  ce  lieu  , III.  10. 

Vallo  , Village,  III.  6x5. 

Valloche,  Place,  III.  349- 

Vallock , ou  Wollo,  ou  bien  Wallatock , Village, 
III.  6)0. 

Vallouay  ( Rivicre  de),  II.  lt8. 

Valmcinicr , Lieutenant  de  Roi,  XV.  464  & / 

Yalminicr  (Sieur  de),  dont  le  nom  propre  cil 
Louis  de  Caqucxay,  Gouverneur  de  la  Grena- 
de, XV.  y 

Val-Parajfo  , Ile  , nommée  auffi  S.  Jago,  X.  547. 
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Val-Paraifo  Port  de  S-  Jago,  f 48.  Fertilité  du 
Pays , ibid.  Valparaifo , Place  dam  L*  Chili  , 
XI.  1 4 1 . Autre  Place  de  ce  nom  , XII.  30,  Gou- 
vernement de  Valparaifo,  XMI.  404-  Deferip- 
tion de  la  Ville  & du  Port , ibid.  Defeription 
de  la  Fortcrcirc,40f  Entrée  du  Port,  406.  Route 
de  Valparaifo  à Santiago,  418.  Herbes  médi- 
cinales des  montagnes  de  Valparaifo,  XIV.  17  f, 

Valton J , Colonel  Anglois  . XV  *01. 

Valvcrdc  ( Vincent  de  ) , Officier  Efpagnol  , XIII. 
60.  Son  difeours  à un  Inca , 66. 

Vamba,  Rivière  , voy.  Umbre- 

Vambcl , Dircélcur  d’une  Compagnie  Danoife,XT. 
666 

Vambefe  , Rivière  , voy.  Umbre. 

Vamma  , Seigneurie,  IV.  616.  Cette  Seigneurie 
divilion  d’une  P ovincc , V.  7 

Vampa  Momba  j lignification  de  ces  mots  ,IV.  606, 

Van  , Rivicre  , V.  141,  Somme  d’argent  de  ce 
nom,  VI.  398. 

Van- Afiembourg,  Gouverneur  Hollandois,  com- 
plimenté par  «leux  Nations  , V.  1 1 f. 

Van  Bcrchcm  ( Werner  ) , Marchand  Hollandois, 
prie  Flous  pour  le  fils  du  Gouverneur  de  Nar- 
(ing'.ic  , II.  Us. 

Van-  Beuningen  ( Girard  ) , Commis  Hollandois , 
VIII.  68. 

Yan-Butenheim  , Ambafiadeur  Hollandois  à la 
Cour  du  Japon,  X.  489.  Train  de  cet  Ambaf- 
fadeur , 491.  Sa  route  , ibid  & fuiv  Comment  il 
obtient  audience  de  l'Empereur  du  Japon,  jij. 
Raifons  qui  rendent  ccuc  audience  cuneufc  Re- 
lation de  fa  marche  avec  fa  fuite  au  Palais , 
ibid.  Il  eft  conduit  devant  Sa  Majefté  , y 17.  Ar- 
ticle qu’on  ht  à cet  Ambafiadeur,  {31.  Forma- 
lités des  préfens  qu'on  lui  fait  , ibid . Compli- 
ment d’un  Mclfager  Se  xépoufe  de  l'AmbalTadcur, 
Hl. 

Van-Caerden  ( Paul  ) , Hollandois  , VIII.  70.  Il 
cil  nommé  Amiral  d’une  Flotte  , 75-  Départ  de 
ce  Général  & fon  arrivée  aux  Indes  Orientales, 
if 9.  Adrefie  de  Van  Caerden  dans  fes  répon- 
fes , 160.  Il  marque  de  la  défiance  aux  Portu- 
gais, 161.  Il  envoie  fes  Députés  à la  Cour  d’A- 
ebin.  Sa  délibération  , ibid.  Il  fe  faific  de  tous 
les  Bâtimensde  la  rade  d'Aebin , i6j.  Négo- 
ciations infruél  lieu  fes , ibid.  Son  retour,  167. 
Diverfes  Baies  d'Afrique  aufqucllcs  il  donne  des 
noms,  ibid.  Il  double  le  Cap  de  Bonne  Efpé- 
rnneefans  s’en  appcrcevoir , 168.  Il  arrive  en 
Hollande  , ibid.  Flotte  & (ccond  Voyage  de 
Van  Caerden , 333#  Cet  Amiral  s'accorde  peu 
avec  Matélief,  }f4.  Il  revient  à fes  Confcils, 
ibid.  Il  établir  les  Hollandois  dan?  l'ilc  Machian, 
371.  Sou  fécond  Voyage  aux  Indes  Oiientalcs, 
378  Son  départ.  Nouvelles  fanglantcs.  Route 
jufqu’à  Mozambique,  ibid.  Caerden  cil  chargé 
d intulcer  la  FortcrclTc  Pmtugaifc  de  Mozambi- 
que, J79.  Inllruclions  qu’il  donne  à fes  trou- 
pes , ibid.  11  s’empare  de  trois  Bâtiment  Par- 
ais , 
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tngiif  , |go.  Siège  d’un  mois.  Il  eft  obligé  de 
Ce  retirer,  ibid.  Irréfolutions  de  Caerden  Sl  ju- 
gement qu'on  .porte  de  lui , 11  rencontre 

deux  Vai (Veaux  Hollandois  , 381.  Sa  Flotte  ar- 
rive à Amboine.  Elle  fc  rend  à Ternate.  Tenta- 
tives importantes , ibid.  Il  attaque  Machian, 
j 84.  DéFenfes  du  Fore.  Il  eft  attaaué.  Il  cft  pris 
d'alfaut.  Sort  de  la  Garnifon  , ibid.  Orage  qui 
fait  périr  deux  Vailfeatn  de  fa  Flotte  , }8f* 
Retour  de  cinq  Vairtcanx  de  la  Flotte  , ibid. 
Paul  Van  Caerden  fait  prifonnicr  & obtient  la 
liberté  , 400.  Il  cft  ptis  pour  la  féconde  fois  par 
les  Efpagnols , 40a. 

Van-  Campen  ( Jean  ) , te  Conftantin  Noble , Ara- 
bartadeurs  Hollandois  vers  le  Roi  JeFo-kycn  , 
V.  181.  A qui  l'on  cft  redevable  de  cette  Rela- 
tion. Ce  qu’elle  contient , ibid.  Figures  de  l’ou- 
vrage , & fon  extrême  utilité  .183.  Supprertîen 
de  quelques  détails  inutiles , ibid.  Van-Campen 
a l'Office  de  Vice-  Amiral , z8  f.  Noble  cft  nom- 
mé Ambaiîadcur  pour  la  Chine.  Premières  ex- 
péditions de  leur  Flotte.  Van-Campen  defeend 
dans  la  Rivière  de  Ching  , ibid.  Noble  & Cam- 
'pen  envoyés  au  Viccroi  de  Fo-kyen  , 186.  Jonca 
•envoyés  a la  Flotte  pour  recevoir  les  Ambalîa- 
deurs.  Ils  partent  à Quan  to  , ibid.  Les  AmbaC- 
fadeurs  vinrent  la  belle- mere  d’un  Viceroi,  187. 
lis  font  portés  dans  des  Palanquins,  au  long 
d’une  grande  chauffée  te  belles  campagnes,#**. 
Les  Envoyés  arrivent  à Hok-fycu  , x8y.  Ils  fe 
rendent  au  Camp  du  Viceroi.  Ils  font  reçus  au 
■Confeil,  ibid.  Réponfc  qu’ils  obtiennent , 190. 
Les  prefens  de  la  Compagnie  Hollandoife  re- 
fufes.  Punition  de  deux  ou  trois  Nègres  qui  ou- 
traient les  Envoyés.  Seconde  conférence  te  fon 
réfultat,  ibid.  Préfens  qui  leur  font  faits  , \?l. 
Retour  des  Envoyés.  Têtes  Chinoifes  qu'ils  trou- 
vent fuCpenducs  aux  arbre?.  Temple  où  ils  font 
logés  à En-va.  Noble  faifi  de  la  fièvre,  ibid. 
Arrivée  des  Envoyés  à Hokfyeu,  apt.  Ordre 
qu’ils  reçoivent  de  retourner  à la  Flotte.  Ils  font 
traites  avec  diftindion  par  les  Mandarins  , ibid. 
Noble  renvoyé  dans  la  Rivière  de  Hok  fyeu  , 
19J.  Courfes  de  Van-Campen,  qui  donne  fon 
nom  à une  Pointe , ibid  8c  194-  No^le  arrêté  à 
Hok  fyeu.  Propofitions  faites  à l’Amiral.  Brouil- 
lard extraordinaire  , ibid.  Retour  de  la  Fictcc  à 
Batavia  fans  explication  fur  le  fort  de  Noble  9 
19Î.  Van  Campen  , Cité  , 198. 

Vancacad-Raja , RoideNirfingue,  & fa  mon, II. 
m.  Scs  trois  femmes  fe  font  brûler  avec  fon 
corps , ibid. 

Van-enau  , Gouverneur  Chinois,  VII.  14t. 
Van-chcu-tyen,  Palais  , fa  lignification  te  fon  ori- 
gine , VI.  >1. 

Vancoho  , Infc&e  dangereux*,  VIII.  604. 

Vandanderin  , Forterelfe  , VIII.  4*4.  Ce  nom  écrit 
aurtî  Wandanderin , ibid. 

Vandavale,  forrede  Vent,  XIII.  1*4. 

VandecliD  ( Corneille  ) , Gouverneur  général  des 
Tome  Xn. 
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ErabliiTcmcns  Hollandois,  IX.  83. 

Vanden  Broeck  ( Peter  ),  Hollandois  : Son  Voyage 
au  Cap  Verd  . III.  la  g.  Son  départ.  Il  Rétablie 
à Portodali,  ibi  i.  Service  qu’un  Lézard  lui  rend  , 
119.  Ses  remarques  fur  les  Marchand! fes  qu'on 
peut  tirer  annuellement  du  Continent  8c  de  la 
Riviere  du  Cap  Verd  , Bec.  ibid  & fuiv.  Son 
Voyage  aux  Indes  Orientales,  VIII.  4p.  Ce 
qui  rend  fon  Journal  précieux.  Départ  de  l’Au- 
teur. Son  jugement  fur  l’Ile  Saint  Antoine  te 
fur  Annobon  , ibid.  U arrive  à file  d'Anfuan  „ 
4P  Comment  il  y cft  reçu  8c  remarques  qu'il 
y fait.  Il  vilitc  auffi  l'Ue  deGafifa,  ibid.  Il  cft 
envoyé  dans  la  Mer  rouge,  4p.  Il  arrive  prés 
d'Aden.  Explication  qu’on  lui  donne  d’un  orage 
Singulier , ibid.  Il  eft  invité  à dîner  par  le  Gou- 
verneur d’Aden  , 434.  Leurs  explications.  Il  part 
d'Aden  pour  Chichiri.  Il  faille  des  Farteurs  à 
Chichiri.  Un  fa:  d'argent  perdu  eft  retrouvé  au 
fond  de  la  mer , ibid.  L’Auteur  fe  rend  à Java, 
41  J.  Il  cft  renvoyé  dans  la  Mer  rouge  avec  la 
qualité  de  Préfident , 456.  Son  jugement  fur 
l’Ilc  de  Ceylan  , 437.  Il  arrive  au  Port  de  Chi- 
chiri. Il  fe  rend  à Mocka , te  comment  il  s’y  éta- 
blit , ibid.  Voyage  de  l'Auteur  dans  le  Pays  de 
Mocka,4f8.  Honneurs  rendus  a Vanden- Broeck, 

4 S9-  Audience  que  le  Bacha  de  Mocka  lui  don- 
ne. Fête  qu'on  lui  donne  dans  un  Jardin,  ibid. 
Il  vifitc  un  Château  : Antiquité  qu’il  yfvoit, 

460.  Il  retourne  à Mocka  & décrit  la  Ville  , 

461.  Son  naufrage,  4(1.  Route  dangereufe  te 
pénible  qu'il  fait  par  terre  , ibid.  Dangers  de  la 
part  des  Indiens  , 46 f.  Il  cft  attaqué.  Il  tue  le 
Gouverneur  d'un  Fort , ibid.  Il  emploie  la  fou- 
mirtiou  , 4(4.  Audience  que  le  Général  des  trou- 
pes de  Décan  lui  donne,  4 66.  Continuation  de 
la  route  , ibid.  Il  Ce  rend  à Paliacatc  » 469.  Il  Ce 
rend  à Tirepopclicre.  Il  voit  brûler  une  femme 
Indienne  , ibid.  Réflexions  de  cec  Auteur  fur 
l’événement  de  la  guerre  entre  les  Hollandois  te 
les  Anglois,  470.  Vanden  Broeck  cft  arreté  par 
trahifon,  47^.  On  le  force  d’écrire  à fa  Gar- 
nifon de  fe  rendre  , ibid.  Il  eft  préfenté  à fes 
gens  la  corde  au  col , 474.  Il  eft  tiré  de  (à  Pri- 
lon  8c  mené  à Rantam  . 47$.  Il  eft  envoyé  dans 
la  Mer  rouge  , 477.  Ses  fuccés , 478.  Il  fe  rend 
à Surate.  Vifice  qu’il  fait  des  Comptoirs  en  dif- 
férentes Villes  , ibid.  Ce  qu'il  fait  pendant  cinq 
ans,  479.Il  quitte  Surate.  Il  revient  en  Euro- 
pe , ibid. 

Vanderbach  ( Peter  ) , avec  le  Chef  d’une  Com- 
pagnie Hollandoile , équipent  une  Flotte  , II. 
114. 

Vander-Bccts  ( Abraham  ) , Hollandois  , eft  char- 
gé d'une  Lettre  de  créance,  VIII.  }jy. 

Vanderberg  , Marchand  , III  53 6. 

Vander- Broeck,  Secrétaire  d’un  Amiral  Hollan- 
dois , VUI.  348  Explications  de  ce  Sécretaire 
& d'un  Mandarin,  9 49- 

Yandctbuk,  Jefuite  Flamand,  XI.  104. 
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Vandcr-Byl,  ouvre  une  fourcc  à fes  frais , V.  i]6. 

Vander  Docr  ( Jean  ) , Sécreiairc  d'une  Ambafladc 
Hollandoife , V.  j it.  Cité  fous  le  nom  de  Van- 
dçr-Do'cs,  361. 

Vanderdoes  ( François  ) , Hollandois  , VIII.  i§f. 

Vandcr-Docs , Sécrétaitc  Hollandois,  Voy.  Van- 
der-Docr.  Un  Matelot  Hollandois,  nommé  Van- 
derdocs.  obtient  une  fille  pour  une  cuillère, 
VIII.  8x.  Cité,  169.  Mort  d’un  autre  Hollan- 
dois , nommé  Wernacrt-Vaudcrdocs  , premier 
Faéteur  deTernare,  177. 

Van  dcr-Hagcn  , Amiral  Hollandois,  VIII.  69. 
Il  ne  parait  pas  le  même  que  le  fuivant. 

Vander  Hagen  ( Etienne  ) , Commandant  d’une 
Flotte  Hollandoife  , VIII.  7).  Son  départ  pour 
un  Voyage  aux  Indes  Orientales,  18  f.  Les  Por- 
tugais maflacrcnc  un  homme  de  fes  Equipages  , 
ibid.  Recherche  inutile  des  Habitans  de  l’Ilc  de 
Mai.  Route  incertaine  jufqu'à  Sumatra  , x 8e». 
Cet  Amiral  entreprend  de  faire  la  guerre  aux 
Portugais  d’Amboinc , 188.  Cette  guerre  tourne 
mal  pour  les  Hollandois.  Adroit  6c  heureux 
parti  qu'il  tire  des  Infulaires  , ibid.  Il  fait  un 
Traité  avantageux  à la  Compagnie  & bâtit  un 
Fort , 189.  Son  fécond  Voyage  aux  Indes  Orien- 
tales, 501  & fiiiv.  Départ  de  fa  Flotte,  30t. 
In  fuite  reçue  aux  Iles  du  Cap  Verd , ibid.  La 
Flotte  fe  rend  à Cananor  , 303.  Vander  Hagen 
le  rend  à Tidor  , $04.  Il  prend  deux  Caraques 
Portugaifcs  , 303.  Siège  du  Fort  de  Tidor, ibid. 
Voyage  de  Commerce  , *07.  Rencontre  qu’il 
fait  de  Matélief , 3 10.  Inftmélion  qu’il  lui  don- 
ne de  l'état  des  Indes , ibid. 

Vandcrnottc , Capitaine  Hollandois,&  fa  mort , II. 

Vanderoque  , Officier  François  , Gouverneur  de 
Plie  Sainte  Lucie  , XV.  340. 

Vanderfchclling  ( Gcrbrand  ) , Homme  de  probité 
& d’intelligence  , V.  i}8,  13 9.  Service  qu'il 
rend  à fon  Bienfaiteur,  147. 

Vanderilcl  ( Simon  ),  Gouverneur  Hollandois,  fait 
bârir  un  petit  Fort  qui  tombe  en* ruine  , V.  ni. 
Il  s'approprie  un  clpace  de  terre  , ifc).  U en- 
treprend d’ouvrir  un  Canal  auquel  il  donne  le 
nom  de  nouvelle  Rivière  du  Sel  , 1x4.  Maifon 
qu'il  fc  bâtit  , ibid  6c.  nj.  Noms  qu’il  donne 
à une  Colonie  , 118.  Fixions  de  ce  Hollandois, 
13  j.  Vallée  de  fon  nom  , ijj.Il  inlb  tue  deux 
Etablillemcns  au  Cap  de  Bonne  Efpérancc  , 140. 
Jeune  Hottentot  qu’il  élevé  dans  la  Religion 

• Chrétienne,  17  J. 

Yxndctfoel  ( Adrien  ) , Gouverneur  Hollandois , 
s'empare,  a:nfi  que  fon  pcrc  & fon  frerc,  de 
toute  la  poche  du  Cap  de  Bonne  Efpérance,  V. 
219.  Immcnfe  profit  qu’il  tire  , 130.  Il  efl  con- 
damné à démolir  un  Château.  Autres  ouvrages 
qu'il  fait  faire,  ibid. Il  fait  élever  unPonc,&  haine 
pour  fa  mémoire,  13t. 

Vandcrftcl  ( Guillaume  ),  Hollandois  , Adminif- 
tratcur  d’une  Colonie,  Y.  1)7.  . *. 


Vandexftolk , Capitaine  Hollandois,  II.  440. 

Vandcr-Vikcs  (Hans)  , Chef  d’une  Compagnie 
Hollandoile  , avec  un  Afibcié  , équipent  une 
Flotte , II.  114. 

Vandcftcl,  Hollandois  , Gouverneur  du  Cap  de 
Bonne- Efpérance  , IX.  119.  Honnêteté  Je  ce 
Gouverneur,  180.  Découvertes  qu'il  fait  dans 
fes  Voyages  , 181.  Cité,  181. 

Vandevol:  La  durée  des  Vandcvols  n’cft  pas  fixe  f 

XL«Î4. 

Van-di-chang-ching  i fignificarion  de  ce  nom,  VI. 
119. 

Van-Dicmen . Terre , XI.  109* 

Vandrille  ( Saint  ) , Commandant  d’une  Frégate 
Françoife,  furprend  le  Fort  de  James  , III.  13. 

Van  fo  i fens  de  ce  mot , VI.  1 31.  C’cft  le  nom 
d’une  révcrcuce,  *88. 

Vanfucan , Place,  XI.  jorf. 

Vang  : Signification  de  ce  mot,  VI.  U7.  506. 
Roi  Coréens  de  la  race  de  Vang  , 5 10.  Titre  de 
Vang  , 387.  Vang  ou  Tayrcl , Khan  des  Kara- 
its,  VII.  33.  Sujet  de  la  guerre  entre  Vangfic 
Tcmujin  , 3a.  Vang  8c  fon  fils  défaits  par  Tc- 
mujin.  Ils  font  invités  inutilement  à la  paix  , 
ibid.  Ils  font  détruits  , 3 y.  Mort  de  Vang- khan  , 
ibid.  Le  logement  du  Roi  de  Siam  porte  le  nom 
de  Vang,  IX.  x8o. 

Van-Galcn , Pilote  Hollandois,  VIII.  413. 

Vang  chang  , Coréen  , voy.  Yang-chung. 

Vang-chu,  envoyé  en  Corée  avec  k titre  de  Roi, 
VI.  Ul. 

Vang-chuang-i , Place , V.  4^1- 

Vang-chung  , ou  Vang-chaog,  élevé  au  Trône 
de  Corée,  en  c(i  dépouillé,  VI.  511. 

Vang-gan-hyen  , Ville  , V.  yi9- 

Vang-ghia-pan  , Village,  V.  3 p. 

Vang-hi-whan,  Roi  de  Corée  , VI.  31t. 

Vang  kban,  ou  Ung  ,v*y.  Prête  Jean. 

Vang-ki,  pourfuic  un  Prince  vaincu,  VI.  yc8. 

Vang-kycn  , gouverne  la  Corée  , prend  le  titre  de 
Roi  & fonde  une  Dyuaftic  , VI.  510.  Cité, 

fii- 

Van  Goens  , Général  Hollandois  , XI.  191-  Cité, 
193.  ibid.  Il  fait  donner  l'alfaut  àCranganor, 
& fes  autres  exploits  , 197  & fuiv. 

Van-Gors  fM.  Riklof  ),  Hollandois,  Général  de 
Batavia,  VIII.  fit. 

Vang-pu  , titre  de  Dircéleurs  , VI.  413. 

Vang-long  , Roi  des  Coréens  , VI.  3 1 f. 

Vang-fun,  Prince,  cfl  dans  la  néceflité  de  tranf- 
ferer  fa  Cour,  VI.  fio. 

Vang  yau  , Coréen  , élevé  au  Trône,  en  cfl  ch  a ifc 
VI.  31 1. 

Van  HalTcl  ( Jean  ) . Hollandois  , fucccdc  à 
Vandcn  Broeck  , VIII.  479. 

Vanhcrkc  ( Anne),  raerc  de  Ferdinand  Vcrbicîb 
Religieux  Mitfionnaire  , VI.  183. 

Vanhoof  ( Williamfon  Pierre  ) , Amiral  d’une 
grande  Flotte  Hollandoife,  I.  487*  U entie- 
prcod  défaire  aimer  fa  Nation  par  Ici  Banda- 
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©ois  , 491.  II  établie  des  Loix  à Banda,  ibid.  deur  reçoit  d'un  Talau-ya  , 350.  On  entredans 
Difeouts  qu'il  fait  prononcer  au  Scha  Bandar , nne  autre  Rivière  , 351.  Van-Hoom  refufe  ce 

. 49  3 • Il  abulc  de  fa  puiffance  pour  chagriner  les  que  le  Mandarin  qui  le  guide  lui  propofe.  Com- 

Anglois.  Il  confent  aux  offres  que  Keeling  lui  piimenr  qu’il  reçoit  d'un  Neveu  de  l'Empereur, 

fait  faiic.  Il  abnfc  de  la  condefccndancc  de  TA-  ibid.  Il  quitte  fes  Barques,  j yi.  Il  fe  rend  par 

mirai  Anglois  , ibid.  Il  foupçonne  Keeling  de  terre  à Pekiog.  Son  arrivée  dans  cette  Ville.  Il 

trahifon  , 494.  Ordre  par  écrit,  fit  ligné  des  cil  conduit  à la  Chancellerie.  Comment  il  y eft; 

principaux  Hollandois  , qu’il  lignifie  à l’Ami-  traité.  On  lui  demande  la  Lettre  qu'il  a pour 

ral  Anglois  ,49  y & J'uiv.  l'Empereur , ibid.  Il  cft  mal  logé  - Plaintes  qu'il 

Van-Hoorn  ( Jean  ),  fils  de  Peter  Van-Hoorne,  en  fait,  353.  Embarras  où  il  fe  trouve.  Le» 

Ambaffadeur  Hollandois  à la  Cour  de  Péking , berufs  fit  les  chevaux  font  conduits  au  Palais, 

cité,  V.  354,  |SS>  jyfi.  L'Empereur  paroît  pour  les  voir  : Age  fie  figure 

Yan-Hoorn  ( Peter  ),  Ambaffadeur  à la  Chine,  de  ce  Prince.  Faveur  qu’il  fait  aux  Hollandois, 

fiée.  V.  )tt.  Projet  de  cette  Ambaffade.  Suite  ibid.  L'Ambaffadeur  conduit  fes  pré  fe  ns  au  Pa- 

de  l'Amhaffadcur.  Sa  Navigation.  Sa  réception  lais,  354.  L’Empereur  veut  voir  les  lanternes, 

fur  la  Côte  de  Fo-Kyen  , ibid.  Préfens  qu'on  lui  Loix  qu’on  impofe  à l’ Ambaffadeur  fit  fa  répon- 

fait  abord  , 313.  Sa  querelle  avec  un  Manda-  fe.  Il  cft  mandé  au  Palais  pour  les  préfens,  ibid . 

rin.  Il  fe  rend  à Hok  Syeu.  Querelle  avec  le  On  le  remet  à un  autre  jour,  355.  Provilions 

Général  que  Van-Hoorn  , appaifc  , ibid.  Diffi-  journalières  qu’on  lui  accorde.  Scs  préfens  font 

culté  pour  les  pafleports , 3x4.  Il  faifit  les  Mar-  acceptés.  L’Ambaffadeur  eft  mené  au  Sceau.  Cé- 

clundifcs  des  Chinois  de  Batavia,  315.  Cette  rémonics  humiliantes.  Queftions  qu'on  fait  au* 

. conduite  déplaît  au  Viccroi.  Autre  mécontcn-  Hollandois  , ibid.  L^Ambaffadeur  cft  conduit 

cernent  du  Gouverneur.  On  examine  les  préfens  au  Zamboic  , 3 y 6.  Approches  du  Trône  lmpé-, 

dcftiocs  à l'Empereur  , ibid.  Van-Hoom  reçoit  rial.  Cour  du  Trône.  Cérémonies  des  Grands 

deux  Lettres  de  l’Empereur,  317.  Il  prend  le  delà  Cour  que  l'Ambaffadeur  obferve.  Il  voie 

parti  de  fe  rendre  à la  Ville.  On  lui  refufe  l’en-  l’Empereur  de  prés.  Vue  de  l’Audience  de  l’Em- 

tréc.  Il  fe  rend  enfin  chez  le  Général.  Leur  con*  pereur  de  la  Chine  , ibid.  Préfens  deftinés  2 de» 

fércnce , ibid.  Fermeté  avec  laquelle  Van-Hoorn  Seigneurs  particuliers , 357.  Demandes  de  l'Am- 

s explique  , 3x8.  Autre  explication  de  fa  part , balTadeur  en  faveur  des  Hollandois.  Préfens 

ibid.  On  le  pieifc  de  partir  pour  Péking , 319.  qu'il  fait  à l’Empereur  en  fon  nom  , ibid.  L’Am- 

A l’Ambaffadeur  Van-Hoorn  prend  le  parti  de  ren-  baffadeur  obtient  un  nouveau  logement , 358. 

dre  les  Marchand! fes  confilquécs  ,330,  Tempe-  Il  refufe  de  vendre  fit  ne  veut  faire  que  des  pré- 

ramment  qui  met  fon  honneur  à couvert.  Il  ren-  fens.  Comment  il  s’y  prend  pour  faire  accepter 

voie  une  partie  de  fes  Va  i fléaux  à Batavia,  ibid.  fes  préfens,  ibid.  Son  embarras  pour  les  pré— 

. Inftruétions  qu’il  reçoit  pour  fe  rendre  à Pé-  fens,  359.  Un  Mandarin  lui  rapporte  ceux  qu’il 

king,  35 1.  Son  départ  pour  la  Tour.  On  ré-  a reçus.  Explication  qu’il  reçoit  du  Confeil des 

duit  fa  fuite  à vingt-quatre  perfonnes.  Route  Li-pus , ibid.  Première  fête  de  l’Empereur  , 360." 

qu'il  tient  , ibid.  Il  cft  invité  a dîner  par  le  Gé-  Cérémonies  du  feftin.  Ufages  de  la  Chine.  Va- 

. néral  d'un  Pays  , 331.  Préfens  mutuels  qu’ils  fe  rictés  des  fcrvicc*.  Inquiétude  de  Van-Hoom 

font.  Infoi  mations  qu’on  tire  de  ce  Général  fur  for  la  réponfe  qu’il  attend  de  l'Empereur  , ibid . 

la  Cour  de  Péking  , ibid.  Grâce  que  ce  Géné-  H cft  invité  à la  fécondé  fête  , 961.  On  lui  dé- 

ral  demande  à l'Ambafladeur , 533.  Argent  qu’il  livre  les  préfens  de  l'Empereur.  En  quoi  ils  con- 

refufe  fit  que  les  Hollandois  gardent  pour  le  ren-  fiftent.  Autres  préfens  pour  lui  fie  fa  fuite , ibid. 

dte,  ibid.  L’Ambaffadcur  quitte  la  Rivière  335.  Préfens  pour  les  Mandarins  qui  lui  ont  fervi  de 

Scs  embarras  pour  trouver  des  Poitcuts.  Villa-  guide  , 3 $x.  Scs  inftanccs  pour  obtenir  répon- 

ges  fur  fa  route  , ibid.  Il  reprend  la  route  de  le  à fes  demandes.  Troilîcmc  fête  de  l'Empe- 

l'eau  , 33*.  Généralité  de  deux  Particulier*.  rcur.  Départ  de  l’Ambaffadeur  pour  fon  retour 

• Changement  de  Barques,  ibid.  L’A  m balTadeur  par  une  longue  fie  ennuyeufe  route.  Générofité 

profite  adroitement  de  la  générofité  d’un  Gou-  des  Seigneur*  Chinois  à fon  égard  , ibid.  Van- 

verneur  Tartarc.  338.  L’Ambaffadcur  defeend  Hoorn  rencontre  le  Kon-bon  de  Hok-fycu  à 

fie  rencontre  deux  Mandarins  : Ce  qu’il  apprend  Sin  kyan-pu  , 91(3.  Son  arrivée  à Hok-fyeu. 

«Peux , 34X.  Chauffée  rompue  fie  danger  pour  U Audience  du  Viccroi  fie  fes  plaintes.  L’Ambaffa- 

■ Flotte  , 343.  Difficulté  de  ralîemblcr  les  Bar-  deur  eft  humilié  par  te  Général,  ibid  L’Am- 

ques.  Civilités  que  reçoit  l’Ambaffadcur , ibid.  balTadeur  s’humilie  lui-même , 3*4.  Toutes  fes 

Pticrcs  des  Bateliers  pour  le  fuccès  du  voyage  , demandes  rcfufécs.  Autres  humiliations  des  Hol-  • 

344.  Difficulté  à trouver  des  Porteurs  , 345.  landois,  ibid.  Van-Hoorn  traite  un  Tou-fifans 

Lenteur  du  voyage,  346.  Tromperie  du  guide  ménagement , yfiy.  Autres  chicanes, 3 66.  L'Am-  _> 

Mandai  in , ibid.  Van-Hoorn  s’oppofeà  ce  qu'on  bnffaùcur  s’embarque  pour  fon  retour.  Difficul- 

fouillc  les  Barques,  348.  Rencontre  de  quelques  tés  qui  lui  relient  .1  lu rm enter , ibid.  Lettre 

. Baïqncs  de  Péking,  3 49.  Civilités  que  l'Ambaila-  qu'il  écrit  à un  Générai  fie  la  réponfe,  367.  Po« 
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litiaoe  des  Hollandais.  Avec  quelles  inftanccs 
on  les  .prefte  de  pareil  , ibid.  Menaces  qu'on  y 
joint  fie  reponfe  de  l’Ambj  fadeur , 368.  Il  part 
enfin  pour  Batavia.  Il  envoie  un  de  fes  Vaif- 
lcaux  a Malacca  . fie  jugement  qu’il  porte  du 
fucecs  de  fa  Commnhon.  Remarques  des  Au- 
teursde  ce  Rccucil.Sujet  de  l’article  fuivant,/4û/. 

Vanille  , Plante  , fie  fes  difFérens  noms,  XII.  59 f» 
voy.  fa  figure  à la  planche  , ibid. 

Vad-Judick  ( Henri) , Amiral  Hollandois,  V.  x8j. 

Van-kelo,  Village  agréable  , V.  349- 

Van  kcnlcn , Voyageur , fie  erreurs  de  fa  Carte  , 
XI.  no. 

Vankcrle  ( Paulus  ) , Amiral  Mollandois  , pris  à 
Ternate  , II.  184. 

Van-kniphnifen  ( Harman  ) , Hollandois  : Com- 
ment il  fe  fauve  d’un  péril,  VIII.  4*4. 

Van-kong  , Roi  de  Tlîn  , fie  piété  filiale  de  ce 
Prince,  VI.  13  y. 

Van-Krofick , Baron , Confciller-Privé  de  Frédéric  , 
dernier  Roi  de  Prulfe  , V.  106. 

Vank-fivu,  Village,  V.  33*. 

Vank  tzin , grand  Village,  V.  jfî. 

Yankuhcline  > Marchand  de  Mina  , fait  enlever 
une  jeune  mulâtre,  III.  371  6*  Juiv . 

Vanlin  j fens  de  ce  mot , Vl.  16*. 

Van-lye  , Empereur  de  la  Chine,  VI.  361.  Ce 
Prince  fait  mourir  un  Ko-lau  , 373.  Invafion  des 
Japonois  fous  fon  règne  ,31x6  Juiv. 

Van-Mcldcrc,  Capitaine  de  Vaifteau  Hollandois, 
envoyé  à la  Côte  de  la  Chine,  Ve  383.  Il  def- 
ccnd  fur  la  Côte.  Ce  qu'il  obtient  d’un  Manda- 
rin , ikid.  A quelle  condition  il  cil  reçu  dans 
l'Ilc  d’Amoui  , 3 86.  Audience  qu'il  obeienr  des 
Mandarins.  Ses  demandes,  fit  réponfe  qu'on  y 
fait  , ibid.  Cité  , 3 87- 

Van-Nck  ( Jacques  ) , Amiral  Hollandois  , VIII. 
49.  Cité  , ibid.  Il  eft  barcu  par  les  Portugais 
73.  Motifs  de  fon  premier  Voyage  aux  Jades 
Orientales,  itt.  Son  arrivée  à Banram  , nj. 
Il  efiregardé  comme  ennemi,  ibid.  Son  retour 
en  Hollande  avec  quatre  Vailfeaux,  1 14.  Second 
Voyage  de  Van-Nck  aux  Indes  Orientales,  1 68. 
Sa  capacité.  Son  dépare.  Evénement  fingulier. 
Navigation  jufqti'à  Banram,,  ibid.  L'Amiral  fe 
rendaux  Moluques  avec  deux  Vailfeaux  , 169. 
Avec  quelle  joie  il  y eft  reconnu  , ibid.  Les  Por- 
tugais veulent  attaquer  cet  Amiral  qui  veut  les 
prévenir  , 170.  Combat  dont  le  Roi  de  Ternate 
eft  fpeétateuT , ibid.  L’Amiral  a la  main  droite 
emportée  d’un  boulet  de  canon  , 171.  Il  veut 
fe  rendre  a Patane.  Fetc  dont  il  eft  témoin, ibid. 
Van-Nck  eft  invité  à une  Ectc  , 174.  Son  rcrour 
en  Hollande  , 176  Voyage  fit  retour  des  autres 
Vai Beaux  delà  Flotte,  177. 

Van  Noerd,  Hollandois,  fait  un  Voyage  autour 

du  Monde , VIII.  71. 

Yannungam  , Ville  ruinée  , V.  143.  Nommée  aufti 
Van-nun-gan,  »8o. 

Van-Nycndael  ( David),  écrit  la  Relation  d’un 
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Royaume  , IV.  399.  Où  l’on  trouve  cette  Re- 
lation , 400. 

Van-Os  (Charles  fie  Dirck),  Deux  Hollandois,. 
XV.  loi. 

Van  quan-tun  , petit  Village  VII.  <10. 

Yancjui  , Pays , IV.  87.  Situation  de  cette  Con- 
trée nommée  aufti  Wamki , 90. 

Van-Rcchtercn  ( Scygcr  ) : D’où  il  tire  fes  infor- 
mations, V.  383.  Cité,  391. 

Van-Rccdc  drefte  un  ouvrage  lurl’Hiftoirc  Na- 
turelle , XI.  674. 

Van-Rheede  , Baron  , Commiftaire  Général  dune 
Compagnie  Hollandoife  , V.  111,  Nommé  aufti 
Van-Rheeden  , fie  Rbeeder,  133  fie  134.  Cité, 
IX*  119,  i)i , 133. 

Van-Reck,  Baron,  Commandant  des  Emigrant 
de  Salczbourg  , XIV.  183. 

Van-Ricbccck  , Chirurgien  Hollandois,  V.  no. 
Traité  entre  ce  Hollandois,  nommé  aufti  Van- 
Ricbccck,  fit  les  Habitansdu  Cap  deBonne-Efp. 
no.  Il  eft  le  premier  fondateur  de»  Colonie» 
Hollandoifcs  au  Cap  de  Bonne-Efpérance,  139. 

Vans  ( M.  de  ) , Directeur  Généial  des  Ltablifte- 
ment  de  France  au  Sénégal  , III.  79* 

Vant-Santuoort,  Hollandois,  voy.  Van  Sannrart 
( Melchior). 

Van  Santwart  ( Melchior  ) , Hollandois  , établi- 
au  Japon  , VIII.  çi6.  Nommé  autrement  VaQ 
Santuoort , ibid. 

Vau-fiu-i  , nom  d’un  habillement , VI.  41 1. 

Van-fou»,  titre  réfcivéaux  Monarques  Chinois, 
VI.  5c j. 

Van-fu  , Village,  V.  33*. 

Van-fui  pay  , Tablette  , VI.  334. 

Van-fwi,  turc  de  l’Empereur  de  la  Chine  , VI.  J 79» 

Van  tau-vo,  Village,  V.  349. 

Vanresk  , Marchand,  III.  3 3*. 

Vanttel  ( René  ) , Commis  Hollandois,  VIII.  68. 

Van-Vofterhof  (Corneille),  jeune  Holland.  IX. 374»- 

Van  Uftclc  ( Jean  ) , XIV.  )to. 

Van  Waren, itluftre  famille  Hollandoife,  V 137. 

Van-Warwick  ( Wybrand) , voy.  Warwick  (Wi- 
brant-Van  ). 

Vansrater  ( Abclfon  Jean  ) , Hollandois , s’engage 
au  lervicedu  Roi  de  Bungo  , IL  118. 

Van-wc-chu  kay  : Les  Juifs  adorent  Dieu  fous  ce 
nom  , VI.  334» 

Van-Wouters  ( Corne  lius),.  Capitaine  Hollan-. 
dois,  IV.  371. 

‘ Van  • y eu- 1 y en , Palais , fie  fa  fignification  » VI.  3 1* 

Van-Ypren  ( Nicolas  ), Hollandois,  commande  art 
Fort  à Mawri , IV.  10.  &fuiv.  Il  fe  rend  maî- 
tre du  Château  de  Mina.  Articles  de  la  capitu* 
Lac  100  , il.  Il  reçoit  ordre  d'y  faire  fa  réliden- 
ce  avec  titre  de  Gouverneur  général  de  Guinée 
fit  d'Angola  ,13. 

Vao  , cerf  volant  Slamoi»,  IX.  177- 

Var,  Royaume,  VIL  3 66.  Àtbre  de  ce  nom» 
voy.  War. 

\aiadeto , Cap,  X.  391.  Baie  de  Varaderç 
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XI  ,i|. 

Varagua , Feuille  de  girofle,  VIII.  574. 

Varal , Province,  X.  101. 

Varco  ( Pierre  de  ) , Efpagnoi,  va  à Cufco  avec 
un  autre  , XIII.  7).  Rencontre  qu'ils  font , ib'td. 

Vardhus  ( Château  de  ),  XV.  )ij. 

Varcla  ( Dom  Dicgue  ) , ltabilc  Pilote  Bafque  , 
XIV.  «4. 

Varclla,  Rivière,  voy.  Tinacoreu. 

Varellas,  Baie  Je  Rade  allez  commode  , II.  10S. 

Vares , cfpccc  de  Porcs  fauvages , XIV.  1 1 j. 

Varefa  { Paul  de  ) , Capucin  , lcul  Piètre  à Sogno , 
IV.  f)«. 

Vargas , Efpagnoi , XIII.  107.  an. 

Va  ruas  ( Jean  de  ) , Page  , tuè  par  des  Conjurés  , 

XIII.  1 1 j. 

Vargas  ( Sanchez  de) , efl  abandonné , XIII.  J 8 j. 

Van,  animal,  VII.  jri. 

— Vaiignon  ( M.  de  ) , XI.  9». 

Varin  ( M.  ) , Membre  de  l’Académie  Royale 
des  Sciences  à Paris , va  à Pile  de  Goréc  pour 
des  obfetvations  Agronomiques , U.  449.  Cité  , 
XIII.  <ia. 

Varkan  , petit  Roi , VII.  4a». 

Varo  ( Kcygno  ) , Seigneur  de  Bantam , an  de  fes 
Efclavcs  rué  par  les  Anglois,  II.  17». 

Varococo,  arbriireau  , Scies  propriétés . VIII.  6 14. 

Varientos  ( Colline  de) , XII.  4»S. 

. Varfovie,  Ville,  X.  lad. 

Varvatte  , ou  Ambarvatli  , plante  , VIII.  <08. 

Vas  ( Antoine  ) , Seigneur  Portugais  , III.  j t.  Ce 
Négociant,  cité  78 , 91  , 10a  , 11S. 

Vas  ( Chocjuo) , Portugais,  fait  maflacrcr  Major 
Capitaine  d'un  Bâtiment  de  la  Nouvelle  Angle- 
terre , IU.  8<s.  Ciré  , 87. 

Vafco,  Pilote.  XIII.  1». 

Vafco  Calvo  , Portugais  , IX.  40Ï.  Comment  il 
traite  neuf  Portugais  , 411. 

Vafco-Horaen  ( Fernando  ou  Fernandez  ) , Portu- 
gais , fuccede  à François  Barrero  8c  caécute  Ton 
dellcin  pour  la  route  de  Sofala  , V.  11a  8c  aat. 
Il  ravage  la  Ville  de  Zimbazc  , 11t. 

Vafconcchosl  Jérôme), Capitaine  Portug.  XI.  48t. 

Vafconcclos  ( Manuel  ) , Portugais,  conjure  inu- 
tilement (a  femme  de  fe  iciiieràGoa  pendant 
le  fiege  de  Diu  , I.  rfi.  Cité,  III.  148.  19), 
Cité , IV.  8. 

Vafco  Nugncz  de  Balboa  : Origine  de  la  fortune 
de  ce  jeune  homme,  XII-  18I.  Comment  il 
part  avec  Encifo  . ibid.  Service  qu’il  rend  à fes 
Compagnons,  181.  U les  conduit  à la  Rivière 
du  Darien.  Butin  qu'ils  y font  en  or.  Nugncz 
Balboa  trompe  Encifo.  Il  s'empare  du  Gouver- 
nement, ibid.  Oté,  18 j 8c  188.  Découvertes 
qui  conduifent  à celles  du  Pérou  , fous  Nugncz 
Balboa,  187.  Son  autorité  dans  la  Colonie  du 
Darien  II  envoie  des  Députés  à l'Efpagnole  8c 
en  Caflille.  Scscourfes  dans  le  Continent.  Pre- 
mières indices  qu'il  a du  Pérou , ibid.  Sa  con- 
duite dans  le  Daricu,  180.  Voyages  qu’il  eu- 
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treprenj' pour  chercher  des  richeflcs  imaginai- 
res. Rivières  auxquelles  il  donne  des  noms , 
ibid.  8c  181.  Autre  Voyage  de  Nugnez  Bal- 
boa , 18).  Découverte  de  la  Mer  du  Sud.  Joie 
de  Balboa , ibid.  Son  caraélctc  , 184.  Comment 
il  prend  polfelfion  de  la  Mer  du  Sud  au  nom  de 
la  Caflillc.  Extrémités  auxquelles  il  cft  réduit , 
ibid.  On  lui  donne  beaucoup  d'or  8c  de  perles , 
i8(.  Son  retour  au  Darien.  Il  informe  la  Cour 
de  fes  découveitcs.  Il  eft  fupplanté  à la  Couc 
d’Efpagne.  Qui  lui  fuccede  , ibid.  Simplicité 
de  fa  vie  8c  de  fon  caraâere  , 188.  Il  fe  fournée 
à Pedrarias  , ibid.  Otdrcs  de  la  Cour  pour  le 
récoropenfer,  187.  Us  ne  fervent  qu'a  (a  perte. 
Pedrarias  lui  fait  couper  ta  tète,  ibid.  Cité, 
XIII.  ;8  8c  59. 

Vafco- Porcallo  , Officier  Efpagnoi , XII.  if  r. 

Vas  de  Vegas  (Triftan)  , voy.  Triftan  Vas  de 
Vegas. 

Vafes , dont  fe  fervent  les  Péruviens  pour  boire, 
XIII.  J7*. 

Vafquez  ( Gilles  ) , Voyageur  Portugais  , avec 
Martin  Vincent  prennent  une  Ville  dans  l’ilo  de 
Nar , I.  7.  • 

Vafquez  , Rivicre  , XII.  508 

Yaflabs , Pays , IV.  87.  Situation  de  Vaflabs  , otj 
Warfchabs , 50. 

Vafl'aga  .Province  du  Royaume  de  Juida,  IV.  177. 

Va  II  ai  , captif  Anglois  , VIII.  jot. 

Vallet  , Château  : Difficulté  pour  le  péage  en  ce 
lieu  X.  81.  Rivière  de  Vallet,  78. 

Vallcur  ( le  ),  Procédant  François,  8c  fes  exploits  , 
XV.  j7S.  Il  cftaffalfmé  , »8i. 

Vallcur  de  Confiance  , Gentilhomme  François  , 

XIII.  58. 

ValTcur  ( Michel  8c  Thomas  le  ) , deux  freres  , 
Pilotes  François  de  grande  expérience.XI  V.41 9. 

Vaftas  , Prince Tartares  , VII.  »79.  Cité,  ap7, 

Vat,  Couvens  , IX.  187. 

Vatakei , X.  749. 

Vatian  , poivre  , XI.  484. 

Vattemalefme  , Montagne  , VIII.  77». 

Varulco  , ou  Guatulco  ( Pott  de  ) , X If.  711. 

Vaudricour  ( M.  de  ) , Capitaine  8c  Gotnntandanr 
d’un  Vailfeau  Franç.lX.i  1 7.  Il  a l'autorité  d’une 
Flotte,  177.  Cité,  1 8 1 . ibid.  184,  187.  109. 

Vaugaleu  , Montagne  , IX.  j 7 K. 

Vaugham  , Pocte  8t  Médecin  , Ion  EtablifTemenz 
en  Terre-Neuve  , XV.  848. 

Vau-li  kyang  ; lignification  de  ce  mot  , VI.  J j<. 

Vautours,  oifeaux  , III.  (08. 

Vau»,  François,  prifonnier  h Arguim  eft récla- 
mé . II.  440.  Mort  8c  funérailles  d’ûn  Capitai- 
ne François  nommé  du  Morier  des  Vaux  XF- 
787.  Gcmiltomme  François  appelle  da  Vaux, 

XIV.  148. 

Yayiera  , Livre  du  Pemateuqne  , VI.  j rf- 

Vayopu , Pays  , nommé  aufli  des  Cuifcurl  <fc 
pierre , V.  14t. 

Vaz,  Yoyagcur  Portugais  , XII.  87  w 


Digitized  by  Google 


754  TABLE  DES 

Vu  ( Loge  ) , Capitaine  Portugais  , brûle  deu* 
Villes  , I.  119. 

Vaz  ( Michel  ) , Portugais  , envoyé  à U décou- 
verte d’une  Flotte  Turque  , 1.  x 59. 

Vas-Peteyra  ( Ruy);  fcpulture  de  ce  Gouverneur 
Portugais,  IX.  477. 

Vaz  ( Triftan-Tcxeira) , Portugais , découvre  Pile 
de  Porto  Samo,  I.  4.  La  première  découverte 
de  Pile  de  Madère  lui  eft  attribuée  comme  à 
Jean  de  Gonfalve  , II.  1 6f.  Il  eft  nommé  Trif- 
tanTcfîora,  ibid.  CcTriftan  nommé  aurtiTclTe- 
ra  , eft  Gouverneur  d’une  partie  de  Pile  de  Ma- 
dère , 188. 

Vaz-Vagado  ( Dom  Lopc  ) , commande  un  Vaif- 
feau  Portugais,  IX.  336. 

Va-zuo  , Village,  V.  334. 

Veaux-marins  ( Baie  des  ) XI.  30.  Ile  des  Veaux 
marias  : Combien  les  Anglais  en  tuent  , 31.  Us 
font  rares  au  Nord  delà  Ligne,  387.  Veau 
clé,  XIII.  348.  Plante  nommée  Pic  Je  Veau 
d’Amérique,  XV.  134. 

Vecchio- Manno  , voy.  Lobos  , Ile. 

Veclefcmath  , Livre  du  Pcntatcuque  , VI.  3 33. 

Vcc.quan  3 lignification  de  ce  mot,  IX.  98. 

Vcdon  à roclpou , nom  de  préfcnc  Se  de  faluta- 
tion , VIII.  110. 

0 Vcdro  \ Ponto).  III.  414. 

Vccr  ( Gérard  de  ) fait  le  Journal  de  fon  Voya- 
ge , XV.  107.  Cité,  110,  X19  O fu  iv. 

Vcga  , Cap  Si  fa- polition  : Baie  fpacieufc  for- 
mée par  ce  Cap  Se  celui  de  Tagrim  ou  de  Lc- 
do , III.  147. 

Vcga  ( Dora  Diego  Baca  de  ) , part  avec  le  titre 
de  Gouverneur  , XIII.  383. 

Vcga  ( Donna  lfabdle  de  ) , Femme  Portugaife  : 
Àdion  héroique  de  cccrcDamc  & de  pluficuts  au- 
tres pendant  le  fiege  deDiu  par  les  Turcs,I.  1 6 î. 

Vcga  ( Garcilaflo  de  la  ) , Gentilhomme  Efpa- 
gnol , XIII.  ni.  Cité,  no. 

Vcga  Real , belle  Se  vafte  plaine  , XII.  43. 108. 

Vogis(  Trillan  Vas  de),  voy.  Triftan  Vas  dcVegas. 

Ycgctaux,  des  Iles  Canaries,  II.  131.  Ceux  des 
Pays  de  la  Côte  de  Malaguette  , III.  38 6 6* 
fuiv.  Végétaux  des  Mers  du  Japon,  X.  6f 7. 

Vcia  , ou  Los  Baixos  de  Babucca  , compofé  de 
quelques  petites  Iles,  XV.  t]  8. 

Vcidore  , Officier  chargé  des  affaires  du  com- 
merce de  Bcnin  ; 1.  194. 

Vcihut  < Rivicrc,  X.  xo6. 

Vcja  , ou  Pucblovcjo  , Bourg,  XII.  303. 

Vejo  I Volcan  ),  XI.  374- 

Vcla  ( Cap  de  ) , XL  613.  Nommé  aufii , la  Ve- 
la  , Xll.  fl*  Cap  de  Vcla,  XIV.  401. 

Vêla  ( Blafco  Nuncz  de  ) , va  au  Pérou  avec  la 
qualité  de  Viccroi-PréfiJcnt  , XIII.  144.  Audi- 
teurs qu’on  lui  donne  avec  un  Maître  général 
des  Comptes.  Son  départ.  Hauteur  & dureté  de 
fa  conduite,  ibid.  Changement  qu’il  fait  dans 
les  ufages  , 143.  Les  Officiers  de  Vacca  de 
Caftro  le  déclarent  contre  lui,  14$.  Il  fc  fait 
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recevoir  adroitement  dans  la  Ville  de  Los  Reyes, 

147.  1!  quitte  la  difCmulatiou , ibid.  Ce  nou- 
veau Viccroi  levé  le  marque  , 148.  Il  fc  prépare, 
à la  guerre,  149.  Ses  défiances.  La  fortune  lui 
amené  deux  VaifTcaux  , ibid.  Il  tue  le  Com- 
mifiairc  Suarez  de  Carvajal  , 133.  U tache 
en  vain  de  Ce  juftifier , ibid.  Réfolution  qu’il 
prend  de  ruiner  Los  Reycs , 134.  11  fait  enle- 
ver les  enfans  du  Marquis.  Zaratc  follicite  pour 
eux,  ibid.  Troubles  qui  s’élèvent,  133.  On 
prend  les  armes.  Le  Viceroi  eft  refTerté  dans  fon 
Palais.  Ses  propres  Gardes  l’abandonnent.  Il  fc 
livre  aux  Auditeurs , ibid  . On  veut  l’embarquer 
pour  l'Efpagne  , 136.  Difficultés  de  la  pan  des 
VaifTcaux  , ibid.  Il  eft  tranfporté  dans  une  pe- 
tite Ile  défertc  , 137.  Un  Auditeur  met  à la  voi- 
le pour  le  conduite  eu  Efpagne , 1 j 8.  On  s'em- 
pare de  fa  Flotte  àTumbcz,  x6$.  Le  Viccroi 
prend  la  fuite  , ibid.  11  fc  retire  à Quito  » 164. 

Erreur  qui  l’amcnc  à Saint  Michel,  163.  Pi- 
zarre  marche  contre  lui,  ibid.  Retraite  précipi- 
tée du  Viceroi,  1 66.  Brodigieufcs  marches.  U 
retourne  à Quito  , ibid.  Pizarrc  le  pourfuit  juf- 

?|U*à  Quito,  167.  Et  jufqu'à  Popayan  , ibid.  Son 
rerc  eft  enlevé  , 170.  Adrcfl'c  employée  pour 
débaucher  fes  levées,  171.  Rufc  de  Pizarre  pour 
attirer  ce  Viceroi  dans  fes  pièges,  17X.  Le  Vi- 
ccroi s’avance  vers  Quito,  173.  Pizarrc  s’a- 
vance pour  le  furprendre.  Les  deux  armées  s’ap- 
prochent. Rule  du  Viccroi , ibid . Il  fe  laifit  de 
Quito,  174.  Son  ardeur  exccfiive.  Bataille  de 
Quito.  Difcours  du  Viccroi , ibid.  L’aétion  eft 
vive  , 174.  Le  Viceroi  tombe  d’un  conp  de  ha- 
che. Le  Doreur  Carvajal  lui  fait  couper  la  { 

tete,  ibid.  Qui  lui  fuccede , 181.  Blafco  Nu- 
nez  de  Vcla  troificnie  Viccroi  du  Pérou  , 510. 

Vcla  ( Jean  de  ) , Efpagnol , donné  pour  Général 
a fix  cens  hommes,  XIII.  149.  Cité  * 13 6 & 
fuiv.  Il  eft  enlevé  avec  un  Barard  de  fon  frere  , 

170  Pizarre  lui  pardonne,  177.  Avanture  de 
ce  Capitaine  frere  du  Viccroi , Si  fa  mort , 193. 

Vclagam,  Baie,  voy.  Billigam. 

Vêlant , Chef  d'un  Comptoir  Hollandois,  X.  141. 

Vêlas  ( de  las  ) , nom  des  Iles  Mariants  , X.  363. 

Velafco  ( Dom Jofeph  Manfo  y),  tremc-cioquic- 
me  Viceroi  du  Pérou  , XIII.  319. 

Velafco  ( Dom  Louis  de  ) , Gouverneur  Efpagnol, 

XII.  416.  Velafco,  Capitaine  Efpagnol,  re- 
monte deux  cens  lieues  le  Fleuve  Saint  Laurent , 

XIII.  10.  Il  cil  le  treizième  Viccroi  du  Pérou , 
f*4* 

Velafco  , Lac  , XV.  f 37. 

Vclafqucz  ( Antoine  & Bernardin)  , tâchent  de  fc 
faire  choiGr  pour  commander  une  Flotte,  XII. 

131. 

Vclafqucz,  Lieutenant  du  Marquis  François  Pizar- 
re , XIII.  109.  Nommé  Doéleur  Jean  VcUf- 
quez  , 1 11.  Il  eft  arreté,  H 8. 

Vclafqucz  ( Diego),  Gouverneur  de  Cuba  , XI. 

34:.  Lettre  qu’il  rcmçc.à  Colomb  de  la  pan  du 
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Roi  8c  de  la  Reine  d'Efpagne  , XII.  105.  Il  re- 
çoit la  commiffion  de  peupler  l'ile  du  Cuba  » 
17t.  Il  condamne  un  Cacique  au  feu  , 17}. 
Entreprit e dont  il  charge  un  Caftillan , >41. 
Son  mécontentement  , 150.  Armement  de  Ve- 
lafqucz  dans  l'ile  de  Cuba,  131.  Son  embarras 
pour  le  choix  d'un  Chef,  ibid.  Velafqucx  éta- 
blit fon  crédit  en  F.fpagnc  , x 5 3.  Il  eil  fait  Adc- 
lantadc,  ibid.  Cortex  lui  devient  fufpeét  ,134. 

Il  prétend  ôter  le  commandement  à Cortcz,  1 31. 

Il  donne  otdre  d arrêter  Cortex,  137.  Cité, 
x7*  » 178 , 187.  Avis  qu'il  a du  partage  d*un 
Vai(7cau  de  Cortcz  , 546.  Ce  Vaillcau  lai  fi  par 
le  crédit  de  Tes  amis , 3*7.  Obftaclcs  dont  il  cil 
averti , 348.  Il  fc  hite  d’équiper  une  Flotte  , 
ibid.  Départ  de  fa  Flotte , 6c  fon  arrivée  au 
Méxique , 549.  Jugement  qui  dégrade  Velaf- 
quez  , 6c  fa  mort , 411. 

Velafqucz  de  Leon  ( Jean  ) , Officier  Caftillan  , 
XII.  133.  Cité,  i37,  M*.  Jcan  Vclafquez 
mis  aux  fers,  178.  Vclafquez  de  Leon  , cité  , 
jjo  O fuiv.  j7 f. 

Vele-Rete  ( Rochers  de  ) , XI.  178.^ 

Vcllas,  Bailliage  , voy.  Ncllas.  Fruit  appcllé  Vel- 
las,  voy.  Jacks. 

Vallée,  ou  Mifque-Pocona , Ville,  6c  fa  Jurif- 
didion  , XIII.  310. 

Vello  ( Gonzalo  ) , Portugais , découvre  les  Iles 
Azorcs  ,1.  n. 

Vclo-Percyra  ( Nunno  ) : Malheurs  de  ce  Gentil- 
homme 6c  Gouverneur  Portugais,  I.  36 o. 

Velofo  ( Fernand  ) , Gentilhomme  Portugais,  cu- 
rieux de  voir  les  ufages  des  Nègres  , 1. 13. 
Vclouche.  Voy.  Velours. 

Velours , célébré  Fortcrerte , IX.  609.  Cette  Pla- 
ce , nommée  aurtt  Vclour , cft  la  dernieredes 
Marcates,  X.  311.  Un  Millionnaire  Jéfuite 
part  pour  Velours,  J la.  Monnoie  de  Vclour 
ou  Vclouche,  311. 

Vclfers , riches  Marchands  d’Auglbourg  , à qui 
Corocft  cédé  , XIII.  31.  A quelles  conditions, 
ibid.  Autres  ftipulations,  53.  Cités,  XIV.  39t. 
Ycnablcs  , Anglois , commande  une  Flotte , XV. 
574  6»  fuiv. 

Venatico , forte  d'arbre  donc  le  bfeis  ne  pourrit 
point  dans  l’eau  ,11.  133. 

Vcncatadrapa  , Roi,  de  Narfingue:  Mort  de  ce 
Prince:  La  Reine  fc  brûle  avec  lui,  IX.  61. 
Vcn-chang,  cfpccc  de  tbên.e  , VI.  i8<S. 

Vcndim  ( Antoine  ) , HollanJois  , enlevé  Mala- 
ca  aux  Portugais:  Sa  mort,  IX.  83* 

Vendôme  ( M.  de  ),  IX.  4.  Duc  de  Vendôme, 
cité  , XV.  447- 
Vencdos,  Hôtellerie , XI.  ff6. 

-Vcncn , atbre,  6c  fes  propriétés,  XI.  671. 
Venefars  , race  de  Marchands  Décanins , X.  87* 
Venctianos  , pièces  (dc  monnoie  chez  les  Turcs, 
#leur  valeur , II.  j 3. 

Vcnczuclla , Province  8c  fa  Carte,  8cc.  XII.  8 6. 
Village  de  ce  nom  ücué  comme  Yenifc,  89. 
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Golfe  de  Vcnczuella , 91.  Bourg  de  ce  nom  ap- 
pcllé autrement  Quitlavaca  , 313.  Etablirtemcnr 
Efpagnol  à Venezuela  , XIII.  31.  Province  de 
Venezuela  , XIV.  394.  Autres  Provinces  du 
même  Gouvernement , 393.  Villes  Efpagnolcs, 
ibid.  & fuiv. 

Vengali , Anglois , va  à Paicakate  avec  une  Let- 
tre de  Floris , IL  110.  Il  revient  avec  quatre 
Députés  du  Roi  de  Narfingue  , de  qui  il  cft  re- 
çu avec  autant  d'affeétion  que  de  civi lire  , 
ibid. 

Vengeance  : Effet  fingulier  de  la  vengeance , I. 
411.  Excès  de  vengeance , 430.  Exemple  d’une 
cruelle  vengeance,  XI.  564. 

Veng  rfon  , Empereur  de  la  Chine,  VI.  314. 
Vcnife.  Voy.  Vénitiens, 

Vcnificn,  picce  de  monnoie,  VIII.  1^4. 

Vénitiens  : Les  Vénitiens  conçoivent  le  dertein  du 
Commerce  étranger,  I.  p.  vj.de  l’introd.  Ils 
deviennent  rivaux  des  Génois.  Us  font  vain- 
queurs & fe  rendent  maîtres  des  Iles  de  l’Ar- 
chipel , ibid.  Richertcs  de  Vcnife  6c  fes  forces  , 
viij.  de  l'Introd.  Les  drogues  6c  épices  font 
long-  tems  le  Commerce  dcsVcnitiens , 17.  Leur 
jaloufte  contre  les  Portugais,  71.  Un  Charpen- 
tier Vénitien  fc  fait  Mahométan  , ijj.  Ridotti 
de  Vcnife,  IV.  19  6.  Verroterie  de  Vcnife,  393. 
Voyage  de  deux  Vénitiens  à la  Cour  de  Barka  , 
VII.  3C7  O fuiv . Pièces  de  monnoie  nommées 
Scquins  , qui  paffcnc  de  Vcnife  aux  Indes  , IX. 
613.  Village  mué  comme  Vcnife , XIL  89.  P.c- 
tention  des  Vénitiens,  99. 

Vcnkapati-Raja  , Roi  de  Narfingue , II.  99. 
Venner  ( Thomas  ) , Commandant  d’un  Vaillcau 
Anglois,  I.  190. 

Ven* ping- hyen  , Tribunal , VI.  418. 

Ven-firen-fu  , Tribunal,  VI.  41t. 

Vcntadour  ( Duc  de  ) , fuccedc  à la  Viceroyauté  du 
Canada  ou  Nouvelle  France  , XIV.  éo|. 

Vent  ( Montagne  dn  ) , V.  1 1 1 , lit. 

Ven  ti,  Empereur  de  la  Chine  , élevé  l’agricul- 
tureau  combla  de  l'honneur,  VL  (94. 
Ventiduc,  conduit  pour  le  vent,  VIL  373. 
Vcntinau  , Rivière  , IX.  413. 

Ventrau  , Riviere  , IX.  473, 

Ventre  ( Pore  de  ),  partage  dangereux  pour  IcsVaif- 
feanx , I.  307. 

Vcntrehaven  , Ville,  I.  J07. 

Vents  : Variété  des  Vents  , 1. 114.  Le  Vent  Nord- 
Eft,  appcllé  Vent  général,  5 39.  Vents brûlans 
dans  la  Mer  rouge  , II.  17.  Obfctvation  fur  le 
vent  dans  les  Détroits  , 43.  Vent  de  Commerce 
terme  de  navigation  , 348  Différence  des  Sai- 
fons  6c  des  Vents  aux  lies  du  Cap  Vcrd  , 3*0. 
Vents  qui  régnent  dans  la  Baie  de  Portrndicou 
Portodali , 443.  Vents  contraires  à la  naviga- 
tion , 477.  Malignité  de  l’air  à Juida  , IV.  34^. 
Qualité  de  Pair  au  Pays  d'Ardra  , 38 6.  Mau- 
vaife  qualité  de  Pair  à Bénin  , 404.  Malignité 
de  Pair  au  Pays  d’Overry  , 43  9.  Vents  U Tot- 
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nados , 4«8.  Vcncs  de  Terre  & de  Mer  , 470. 
Malignité  de  l'air  au  Pays  de  Bcngucla,  4M- 
Mauvaifcs  qualités  de  l’air  à Bcngucla , V.  a J. 
Vents  réguliers  d'Hyver  Sc  d'Eté  au  Pays  de 
Congo , <j.  Vents  terribles  Sc  leur  caufe  , lia. 
Vatiité  des  vents  Sud-Eft  à Stcllenbocli  , 1 JI. 
Fureur  des  vents  Sud-Ell , 181.  Inconvénient 
lorfqu'ils  ccflent  de  foufflcr.  Nuée  qui  les  an- 
nonce Sc  qui  les  produit , itid.  Effets  tcrriblct 
de  ces  vents , 18  t.  Vents  très  froids  à la  Chine, 
x8o.  Air  ttcs  froid  à Pélting  , 4>t.  Air  tempéré 
d'un  Pays  de  la  Chine,  407.  Ait  de  l'Ile  For- 
more,  VI.  57-  Supetftition  du  vent , jji.  Va- 
riété de  Pair  à la  Chine,  41 1 . Combien  le  vent 
froid  au  Pays  des  Eluihs , VII.  1 J.  Maladie  des 
Enfans  , nommée  le  Vent  , (*o.  Vents  com- 
muns dans  la  Mer  de  Java  , VIII.  1 jo.  Climat 
& qualités  de  l’ait  des  Maldives  , 144-  Jugement 
fut  l’air  de  Malaca  , » 17.  Mauvais  air  de  l’Ile 
de  Bombay,  fes  caufes  Sc  fes  effets,  IX.  jiK 
' jx.  Ouragan  d un  vent  dangereui,  74.  Vents 
changés  dans  des  Mets , 1 ) 1 . Oivetfes  explica- 
tions des  vents  alifés,  178.  Changement  dans 
les  vents  réglés,  1 81.  Vent  terrible , aij.  Va- 
riété des  Vents  au  Pays  de  Siam  , joa.  Vents 
qui  fc  trouvent  tout  - d’un  - coup  oppofés , X. 
107.  Climat  des  Philippines , 408.  Vents  alifés 
de  l’Efi,  41«.  Propriété  du  climat  de  Elle  Cé- 
lèbes ou  Macaflar.  4f7-  Climat  8c  Saifons  du 
Japon  , t fi.  Froid  exceflif  qui  fait  tetoutnet 
une  Efcadrc  Angloife  vers  1a  Ligne , XI.  6.  Pré- 
fctvatif  vérifié  fut  Met  contre  les  maladies  des 
climats  chauds  , 17.  Remarques  fur  les  vents  , 
104.  Différences  dans  la  direélion  des  Vents 
alifés,  ti«.  Climat  de  l’Ile  Sainte  Catherine, 
117.  Vent  alifé  , 157.  Le  vent  alifé  ne  fouffie 
ue  fort  loin  du  Continent  , t{8.  Propriétés 
es  vents  de  terre  ans  Indes,  }oy.  Climat  de 
Pulo-Dir.ding  . 4t«.  Propriété  de  l’air  au  Ma- 
labar, 4jl.  Différons  climats  de  la  Chine,  jo«. 
Qualité  du  climat  à l'Ile  de  Bourbon , toi. 
Rapportées  Saifons  entre  les  climats  de  ta  Zone 
torride  Sc  des  Zones  temperces  , <10.  Leur  dif- 
férence , 'Md.  Différence  des  vents,  <17.  Vents 
alifés  généraux  , 6 18.  Vent  alifé  de  l’Océan  At- 
lantique. Planche  de  la  repiéfcntation  du  cours 
ordinaire  des  vents  de  traverfe  qui  rognent  le 
long  des  Côtes  de  la  Met  Atlantique  St  celle 
des  Indes,  itid.  Obfctvations  fut  les  vents  de 
différentes  Mers , <17.  Planche  de  la  repréfen- 
tarion  du  cours  ordinaire  des  vents  de  traverfe 
•ai  icgnent  fur  les  Côtes  dans  la  grande  Mer 
u Sud  , 6 10.  Vent  au  Midi  de  la  Ligne , <ii. 
Vents  alifés  des  Côrcs , fixes  ou  changeans.  Al- 
Ijfés  fixes  ,itid.  Alifés  de  Côte  changeans , «t  j. 
Alifés  de  la  Mer  rouge,  itid.  Alifés  des  Indes 
Orientales  , «14.  Comment  ils  forment  les 
Mouflons  , i HJ.  Brifcs  ou  vent  frais  de  Terre 
8c  de  Mer , (16.  Coûts  des  brifcs  de  Mer.  Lent 
régularité,  itid.  Coûts  des  brifcs  dp  terte  ,«77. 
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Leurs  différences.  Vents  nommés  Popogajos 
ïbid.  Vent  nommé  Terrenos  , 6 1 8.  Ce  vent  foir 
dangereux.  Scs  effets  au  Golfe  Pcrfiquc.  Vent 
Harmacan.  Dcfcription  de  fes  effets  , ïbid . Venc 
nommé  Typhon,  6 19.  Vents  Totnados , 630. 
Maniéré  dont  ils  fe  forment , ïbid  Comparai* 
Ton  des  Marées  aux  vents  de  Mer  & de  Terre, 
& des  courans  aux  vents  de  Côte  >631.  Les 
vents  réglés  gouvernent  les  courans  , *34.  Cli- 
mat de  l'Ile  Efyagnolc,  XII.  ni.  Vent  de 
ÏÔucff,  nommé  Brife  , & fes  effets  Variété  des 
climats  de  ITfp  gnolc  , ïbid.  L'air  de  cette  Ile 
dangereux  pour  les  Européens  , îr  4.  Climat  de 
la  Nouvelle  Efpagne,  588  & JuW%  Vents  des 
Côtes.  389  & fuiv.  Qualités  du  climat  d’une 
Côte  de  l'Amérique,  XIII.  13.  Climat  de  Car- 
thaganc  des  Indes  , 161.  Effet  de  l'air  de  ce 
Pays , ïbid.  Vent  entre  Caithagcne  It  Porto- 
Belo  , 164.  Malignité  de  l'ait  de  Porto  Bclo  , 
a 67.  Climat  de  Panama  ,178  Climat  favora- 
ble à la  guérifon  du  mal  de  Naples , 303.  Char- 
mes du  climat  d'Arcquipa  .311.  Température 
différente  de  Pair  au  Pays  de  Quito,  337.  Cli- 
mat du  Popayan,  374.  Climat  du  Gouvernement 
de  Macas , 378.  Climat  de  la  Ville  de  Quito 
& des  environs  : Sa  ffr-gulaiité  , 397*  Climat  de 
la  Conception  ,418.  Cclüi  de  Sant’Iago , Ca- 

fntalc  du  Chili , 411.  Température  oppofee  dans 
e meme  lieu  , 463.  Etranges  effets  des  Vents 
du  Nord  dans  la  Mer  du  Sud , 497.  Vents  al- 
ternatifs , 498.  Vents  & courans,  301.  Diffé- 
rence du  climat  à la  meme  hauteur  au  Pérou  , 
y 30.  Caufe  du  froid  de  Lima,  331.  Vents  qui 
régnent  en  Hiver  au  Pérou,  ïbid.  Climats  di- 
vers par  étages,  6 31s.  Obfcrvat ions  fur  le  cli- 
mat du  Pays  de  Guayaquil , XIV.  133.  Climat 
du  nouveau  Royaume  de  Grenade  ,411.  Tcm- 

1>érature  de  l'air  en  Virginie,  303.  Climat  de 
a Pcnfilvanie,  359.  Obfcrvation  fut  la  tem- 
pérature du  climat  de  Pcnfacole,  376.  Climat 
de  la  Baied'Hudfon  , 640.  Propriété  du  climat 
de  la  Riviere  des  Saintes  Huiles  dans  la  Baie 
d'Huifon  , $37,  Climat  de  l'Ile  Royale  ou  Cap 
Breton  , $78.  Froid  étrange  pour  un  climat  , 
733.  Obfenrations  fur  le  froid  du  Canada  , XV. 
ai  y.  A quoi  le  froid  extrême  du  Canada  peut 
être  attribué  , 11$.  Explication  Phyfique  fur  le 
froid  du  Canada  , 117.  Climat  de  la  Jamaïque, 
y 8 y . Climat  de  la  Barbade  , 606  ■ Celui  de  171e 
d'Antigo,  $19.  Climat  de  l'Ile  de  Ncvis,  $14. 
Celui  des  Iles  Bermudes , $31.  Obfcrvacions  gê- 
ner.îles  fur  le  climat  des  Antilles,  6 81. 

Ven  vang,  Empereur  Chinois  , VI.  196.  Cité  # 
30*. 

Vera  cruz  , Ville  d'Amérique,  XL  yyy.Idéeoue 
Garni  donne  de  cette  Ville,  337-  Inffiuél  fin- 
guher  des  Chiens  du  Pays  , 338.  Plan  de  la 
Rade  le  Ville  de  la  Vera-Cruz , XIT#  148.^111 
jette  les  fondemens  de  cette  Ville  , 184.  La  Ville 
de  Ycra  Cruz  eftlc  principal  Port  delà  Nou- 
vel le 
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▼clic  Efpagne,  Defeription  de  Vera-Cruz 
ou  Saine  Jean  d’Ulua,  454.  Les  deux  Veta- 
Cruz , 469. 

Ycra  ( Domingo  de  ),  prend  polTcflioQ  de  la  Cuiane 
te  comment  , XIV.  579.  Tentative  qu'il  fait 
pour  y pénétrer,  $60.  Il  conçoit  de  grandes 
efpéranccs.  Comment  il  lesdéguife.  Elles  font 
ruinées , ibid. 

Vera  ( Pedro  de  ) , fait  la  conquête  de  la  grande 
Canaric  , H.  118. 

Veragha  ,j  femme  d'un  Prince  Negre  , enlevée  par 
un  Directeur  François  , II.  J17. 

Veraghen,  Amiral  Hollandois  , IX.  3x3. 

Veragna , Province  : Sa  Carte,  Sec.  XII.  Hj. 
Fleuve  de  ce  nom  , izo.  Province  de  Veragua, 
414.  C’eft  la  huitième  de  l'Audience  de  Guati- 
mala,  309.  Rivière  de  Veragua,  f xo.  Province 
de  Veraguas,  fes  Villes  te  principaux  Bourgs , 
XIII.  144. 

Vcfaguai , Province,  voy.  Veragua. 

Veranula , lieu  , où  les  Portugais  font  haïs , 1. 406. 

Vera-Paz , Province  : Carte  de  cette  Province  , 
XII.  141.  Pxovincc  deVerp  Paz,  414.  C'eft  la 
troilicmc  de  l'Audience  de  Guatimala  , 49  t.  La 
Capitale  de  meme  nom  porte  aufli  celui  de  Co- 
ban , ibid.  a 

Verazzani  ( Jean  ) , Florentin  , voyage  fous  les 
aufpices  & par  Perdre  de  fiançois  1 , pour  dé- 
couvrir l'Amérique  , XIII.  xo.  Comment  on 
connoflToitdcja  lesTcrrcs  au  Nord,rH<L  Eclair- 
ciflVmens  (ur  la  Relation  de  Verazzani  , îr. 
Maiheureufe  fin  de  ce  Voyageur  , ibid.  Son  dé- 
part pour  les  découvertes,  11.  Pruniers  fauva- 
ges  qu'il  apperçoit.  Leur  defeription  , ibid.  On 
ignore  l'étendue  des  découvertes  de  Verrazzani , 
xj.  Terme  Se  retour  de  Verazzani  x6.  Cité, 
XIV.  416. 

Vcrbcle  , ou  Barbelé  , Rivière  , IV.  61  f. 

Vcrbicft  ( Louis  ) , Pere  de  Ferdinand  Vcrbicft* 
Religieux  Millionnaire  , VI.  i8ç. 

Vcrbidt(  Pierre  ) , giand  Pere  de  Ferdinand  Ver- 

- bicft  , Religieux  Millionnaire,  VI.  i8j. 

Vcrbicft , Religieux  Millionnaire  , V.  409  Cite  , 
4M-  Bonheur  avec  lequel  il  rend  fcrvicc  aies 
Confrères  , 4 16.  Le  Pere  Vcrbicft  réforme  les 
anciens  inftrumcns  Chinois  , VI.  14.  Çiré  , 1 f , 
K>.  Comment  le  Pere  Ferdinand  Vcrbicft  cft  en- 
nobli, lui  be  fes  ancêtres,  184.  Titre  dont  il 
cft  revêtu,  ibid,.  Le  P.  Vetbieft  apprilé  au  Pa- 
lais, i7i.O.‘frc  quil^iit  à l'Empereur,  ibid, 

m Operation  agronomique  que  l’Empereur  lui  fait 
recommencer , 171.  Succès  de  ce  .Millionnaire  , 
ibid.  II  recommence  une  troilicmc  fois  l'expé- 
rience , x7j.  Manière  donc  il  éxécute  l'ordre  de 
l'Empereur , ibid.  Difficultés  qu'on  lui  oppofe  , 
*74-  Il  l'emporte  fur  fes  ennemis  & devient  Pié- 
fident  du  Tribunal  des  Mathématiques.  Remon- 
trances qu’u  reçoit  de  la  part  du1  Confeil , ibid. 
Cité,  jfix.  363.  364.  Sa  mort , L’Empe- 
reur de  la  Chine  fait  fon  éloge  , ibid.  Il  copi- 
Tomc  XFI. 
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f>ofc  des  inftrumcns  de  Mathématique,  449.  On 
ui  donne  à la  Chine  le  nom  de  Nan  vtay-jin, 

Ou  lui  donne  la  diredion  de  faire  fondre  du 
canon  , ibid.  Obflaclc  qu'il  trouve  dans  fon  tra- 
vail , 4jo.  Compliment  que  l'Empereur  lui  fait. 
Honneurs  accordés;»  ce  Millionnaire,  ibid.  Cité, 

148.  ibid.  349.  Voyage  de  ce  P.  Jéfuitc  dans  la 
Tartaric  Orientale,  f?  1.  Introduction.  Départ 
de  l’Auteur.  A quoi  Vcrbicll  «loic  erre  employé  , 
ibid.  Route  pat  des  Pays  deferts  , & pourquoi 
les  Villes  y fonc  détruites  , j-x.  Idée  qu'il 
donne  d’un  éxcrticc  de  challc  , ibid.  Ula  , 
terme  du  Voyage  , f 7 j . Cité  . 574.  Il  couic  rif-  + 
que  de  fc  noyer,  57  j.  Confidétation  que  l'Em- 
pereur de  la  Chine  marque  pour  lui  , 57 6.  Au- 
tre faveur  que  ce  Monarque  lui  fait  dans  le 
Voyage.  Vcrbicll  rentre  à Peking  , ibid.  Noms 
Se  diftanccsdcs  Places  qu'il  a vues  , 577.  On  ne 
trouve  qu’une  partie  de  ces  noms  dans  la  Carte. 
Latitude  Se  longitude  des  Places , ibid.  Cite  9 
VII.  14.  Indication  de  fes  voyages  en  Tartarie, 

X49.  Scs  Journaux  moins  Géographiques  que 
ceux  du  P.  Gerbillon  , 4+j.  Cite,  fit.  f 17. 
Vcrbouccrt , Gouver.  Hollan.&  fon  artifice, IV.  8£. 
Verburg  ( Jacob  ) , Dircélcur  Hollandois,  IX.  *79. 
Verburge  ( Mnyhccc  Nicolas)  , voy.  Verburgh 
( Nicolas  ). 

Verburgh  ( Nicolas  ),  Gouverneur  Hollandois  dans  + 
file  Formofe,  V.  X35.  Les  confcils  & l’animo» 
fité  de  ce  Gouverneur  caufcnc  aux  Hollandois 
la  perte  de  Plie  Formofe,  VI.  6 j.  Succcffcut  à 
la  place  de  ce  Gouverneur  , nommé  aufli  Mny- 
hccr  Nicolas  Verburge,  jx8. 

Verd  , Cap  , te  fa  découverte  , I.  7.  Découverte 
de  fes  Iles  , ix.  Sa  poiition  ,19.  Iles  près  du 
Cap  Verd  couvertes  de  pigeons  te  d'autres  oi- 
feaux  de  terre  & de  mer  , XJ4.  Caradlcre  des 
Habirans  du  Cap  Verd  , X7f.  Une  Ile  du  Cap 
Verd  lans  nom  , X77-  Par  qui  cette  Ile  ctt  ha- 
bitée , ibid.  & /hiv.  Le  féjour  du  Cap  Verd  cft 
regardé  comme  le  préfctvatif  contre  le  feorbue  * 

II.  x.  Planche  de  deux  vîtes  de  ce  Cap , ibid . 
Autres  vues  du  même  Cap,  iij.  Romko  au 
Cap  Verd,  1 1 y.  Caftlcton  mouille  dans  la  Rade 
de  ce  Cap,  ibid.  Trois  Iles  déferres  voifincs  du 
Cap  Verd  , J07.  Verdure  continuelle  des  an- 
bres  d'un  des  côtés  du  Cap  , ibid.  & fuiv.  Des- 
cription des  Iles  du  Cap  Verd,  554.  Obfcfva- 
tions  générales  fur  ces  Iles,  »f  f 6*  fuiv  Ori- 
gine de  leur  nom.  Nombre  de  ces  Iles.  H<  tbc 
donc  la  Mer  des  environs  cft  couverte  , ibid. 

Leur  poiition  , 35*.  Qualité  de  l’air  & du  cli- 
mat. Précaution  des  Habitans.  Influence  de  la 
'Lune.  Principales  productions  de  ces  Iles , ibid. 
Maniéré  dont  ces  Iles  fe  font  peuplées,  5(8. 
Gouvernement  des  lies  du  Cap  Verd  , 5J9. 

Leurs  fortifications  te  leur  revenus.  Obfctva- 
tion  fur  le  nicrc  des  Iles  du  Cap  Verd  , air.fi  que 
fur  les  matées,  ibid.  Coutans  périodiques  en- 
tre ces  lies,  360.  Diftéicnccs  des  faifons  Se  des 
aaaaa 
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vents  , üii.  te  Cap  Verd  8c  le  Sénégal  nommés 
tybie  maritime  , 4'  i.  figures  des  Negtes  du 
Cap  Vctd  dans  leurs  habits  , +<8.  Six  Royau- 
mes depuis  le  Cap  Vcrd , jufqu’à  la  Rivière  de 
Gambra , i22-  CapVcrd,  cité , 111. 2_.  Marchan- 
difes  à tirer  du  Cap  Vcrd,  119.  Carafterc  SL 
mœurs  des  Habitans  , 1 to.  Soumiflion  à laquel- 
le ils  réduifent  leurs  femmes.  Opinion  qu’ils 
ont  de  leurs  morts  , ibid  Cap  Vcrd  8c  fa  utua- 
tion , 1 ta.  Remarques  fur  ee  Cap  Se  fes  diffrî- 
*ens  noms,  itid.  Animal  (ïngulier  du  Cap  Verd, 
ut.  Agrément  du  Cap  Verd,  )$<•  Mammcl- 
lcs  du  Cap  Verd.D’oii  le  Cap  Verd  tire  fon  nom  , 
itid.  Autre  Grand-Cap- Verd  qui  fait  teconnoî- 
tre  Tabo-Dune,  Ll6.  Les  lnfulaires  du  Cap 
Verd  deviennent  traitables  , VIII.  to».  Effet 
de  leur  crainte,  itid.  Effet  du  Cap  Vcrd  en  Afri- 
que , XI.  dan. 

Vetde  ( Ilia) , Promontoire , L 46*- 
Vcrde  ( Rio  ) t Découverte  de  cette  Rivière , II. 
tt».  'Pourquoi  ainlt  nommée  , XII.  4F,  Pro- 
priétés de  Rio  Vcrde  , XIV.  zi- 
Verderonne  , Ile , XIV.  r. 76 . 

Verdier  (Nicolas),  Capitaine  François  , XIV. 

440.  _ 

Vctdois  , Conful  François  au  Brcfil  , foin  qu’il 
prend  pour  foulager  le  Pcre  Loyer  , III.  41  j. 
Verdona  , excellent  vin,  II.  140. 

Vcrdugo  ( François  ) , Efpagnol , XII.  401.  Cité  , 
40  j 6-  fuiv. 

Vcrdugo  ( Melchior  ) , Efpagnol , & fa  vengean- 
ce lingulicre  , XIII  ni.  Cité,  177  6ffuiv. 
Verduj»,  Caffillan  , XII.  an. 

Vcrcguenla,  Minerai  d’argent  , XIII.  1 1». 
Veremi , Ville , VII.  40». 

Verga,  Cap,  II.  }i». 

Vagira  (Pierre)»  Capitaine  Efpaçnol  , occupe 
. à la  conquête  d’une  Province  , XIII.  lu.  Ver- 
gira  , cite  » 119- 
Vcigea  , Canton  , XIV.  »|£. 

Vcigivara,  riche  Négociant,  VIII.  <19. 
Vcrguenzofa,  ou  Honteufe  , plante  fenfitive  , X. 
4*9- 

Vcrguin  ( M.  ) Aflocié  François , XIII.  140.  Cité, 
6aA  6»  fuiv.  <n. 

Vcrguncc,  Jéfuitc  Portugais,  & fon  glorieux  té- 
moignage  , VIII  ? i f. 

Verhagcn  { Stephen  ) , Amiral  Hollandois  , Il 

114.  Cité  , X.  $ 6 !♦ 

Vcrhcl  (Robert;,  Hollandois,  VIII.  10}.  Il 
reçoit  un  coup  de  poignard  à la  gorge , 11;. 
Vcrîiocveu  (Pierre  Willcnux  ) , Amiral  d'une 
Flotte  Hollandoifc  pour  les  Indes  Orientales, 
VIII.  ;S6  Atmcmcnt  confi.iérabledc  cette  Flot- 
te. Inflruftions  de  Vcrhacvcn  , ibid.  Ses  déli- 
bérations fur  fes  iultruéhnns , <87.  Il  entre- 
prend le  ficgc  du  Fort  de  Mozambique  . ibid. 
Il  fomme  le  Gouverneur  de  fe  rendre  , *88.  Ré- 
ponfe  qu’il  reçoit  , ibid  Vcthocvcn  fc  rend  1 
Cadécut , >8 9.  Comment  il  ell  reçu  , 190.  Pré- 
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fens  pour  le  Samorin.  Audience  que  ce  Prmce 
accorde  à Vcrhocven  , ibid.  O lires  du  Samorin  , 
391.  Réponfc  de  l'Amiral  , ibid.  Négligence 
reprochée  à Vcrhocven , 1 91.  On  le  juliific. 
Traité  juré  entre  le  Samorin  & les  Hollandois  , 
ibid.  Comment  Vcrhocven  informé  de  l'état  de 
Malaca  , 393.  Il  renonce  à faire  le  ficgc  de 
certe  Ville.  Il  fe  rend  à Johor.  ProcclTion  où  il 
afliflc  , ibid.  Propofition  qu’il  fait  au  Confcil 
du  Roi  de  Johor  pour  rére&iond'un  Fort,  394. 
Réponfc  du  Priuce  » ibid.  Propofition  que  ce 
Monarque  fait  à l'Amiral,  ter.  Raifon  oui  fait 
entrer  Vethoeven*  dans  les  idées  du  Roi  de  Jo- 
hor. Il  fe  rend  à Banram.  Nouvelle  qu’il  y re- 
çoit de  laTrcVe  avec  l'Efpagnc.  Scs  nouvelles 
inftrudions  , ibid.  Il  fc  rend  a Banda  où  il  trou- 
ve des  Anglois,  397.  Comment  il  fait  bâtir  on 
Fort  dans  l'Ile  de  Banda,  tvS.Trahifon  des  In- 
fulaires.  L’Amiral  Vcrhocven  aflaftïnéavec  tout 
fon  Confcil , ibid  Ac  399. 

Vcrhoof  ( Williamfon  ) , Amiral  Hollandois , II. 
1 ILe 

Vcrhoven  ( Willctnfen  ) , Hollandois  » nommé 
Amiral . VIII.  2A1 

Vcrhu  , Ville  , voy.  Koto. 

Veiido  ( Mélic  ) , Prince  Indien,  L HJ. 

Vcrine  (Tabac  de)  XV.  6ç\- 

Verjus  , Jéfuite  Millionnaire , IX.  103. 

Verman,  célébré  Négociant , confère  fur  les  af- 
faires du  Commerce  : III.  ia. 

Vcrmandois,  nom  d*un  Fort  de  l'IIe  de  Gorée, 
II.  448.  U cft  aulli  appelle  Fort  Saint  François  , 
ibid. 

Vermejo  ( Rio  ) , Rivière,  XIV.  j±  bc  71. 

Vermines,  de  diverfes  fortes,  III.  4*3- 

Vcrmudex  ( Gabriel  ) , Efpagnol , XIII.  178.  Ver- 
mudex,  ciré,  io<. 

Vermuydcn  , Anglois  , remonte  une  Riviere  , IIL 
1 j.  Il  crt  Auteur  d’un  Journal , 421  Cité,  £3^  41^ 

Vcrncuil,  François  , XIV.  197. 

Vcrncy  ( du  ) , célèbre  Naturalise  , III.  179. 

Vcrnham  ( Richard),  Captif  Anglois , élevé  à de 
grands  emplois,  VIII.  roa. 

Vernis  : Arbres  d'où  il  difiillc  , VL  JX:  Cherté 
des  vernis  du  Jaoon  , ml.  Vernis  des  Chinois, 
iAi.  .Ce  que  c'cft  que  le  vernis  de  la  Chine. 
Deux  manières  de  l'appliquer  , ibid.  Prépara- 
tions du  vernis  pour  la  porcelaine  , i\6.  Ver- 
nis de  nouvelle  invention  pour  la  porcelaine  , 
118.  Vernis  rouge , tftianc,  vcrd  5c  jaune;  de 
quoi  compofé  , i±i  & 14*.  Arbre  qui  produit 
le  vernis,  460.  Ses  propriétés,  4*».  Maniéré 
de  le  cultiver.  Quand  & comment  il  produit  le 
vernis  , ibid.  Précautions  nécclfaircs  poor  ce 
travail  Maladies  auxquelles  les  Ouvrier» 

font  expofés , 4^1.  Propriétés  du  vernis  de  la 
Chine.  Hnijf  ou  vernis  tiré  d'un  autre  arbre 
ibid.  Manicie  de  s'enfervir,  464.  Arbres  dix 
vernis,  X.  6 y 8. 

Yeuxou  , Amiral  Anglois , XL  Cité , XIII* 
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tp.  Forts  qu’il  détruit  ,•  166. 

Ycron  , Commandant  d’une  Fregate  Françoifè , 
VIII.  fit.  Cité  , y6i.  Ce  Capitaine  devenu 
Amiral  d'une  Flotte  , tend  vifitc  à un  Alcade  , 
l£h  Cité , 568. 

Yeron  ( Ifaac  ) , Maître  Canonîcr  d’une  Flotte 
Françoifè , IX.  ] 14.  Il  écrie  à Ton  Général,  ibid. 
'Verre  : Grains  de  verre  , Marrlundifcsque  les  An- 
glois  échangent  à Bénin , L tva.  Ufagc  que  les 
Ncgres  en  font  II.  601.  Verre  Chinois  plus  fra- 

filc  que  celui  de  l’Europe  , VI.  S_L  Conjecture 
un  Auteur  fur  l’Arc  de  peindre  le  verre,  14*. 
Comparaifon  de  la  porcelaine  & du  verre,  tft. 
Vcrrcttcs  ( plaine  des  ) , XII.  117. 

Verroterie  de  Ycnifc,  forte  de  Marchandise  , IV. 
lîl- 

Vers  , qui  s’engendre  dans  la  chair,  III.  tf  f.  $0$. 
Vers  que  le  palmier  produit  & que  les  Negres 
mangent  & vendent  fort  cher,  4*1.  Vers  qui 
mettent  nn  Vaille  au  François  en  danger  de  pé- 
rir , 47 y.  Vers  qui  courmcncenc  les  Negres  , 
IV.  » <9.  Differentes  opinions  fur  ces  Vers.  Cau- 
fes  que  les  Negres  en  apportent.  Opinion  la 
plus  probable  , ibid.  Sentiment  de  Villault  à ce 
fujet  , 140.  Expérience  qui  le  confirme.  Dcf- 
cripiion  de  la  maladie  des  vers.  Manière  de  les 
tirer , ibid.  Danger  de  l'opération , 14 y.  Préfcr- 
vatifs  de  Villault  contre  les  vers,  ibid.  Figures  de 
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vers  à foie  pour  le  Printcms , 117.  Logement 
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faut  entretenir.  Précaution  contre  le  Soleil  cou- 
chant. Planche  de  l'éducation  des  vers  à foie, 
ibid.  Dillinftion  des  mues.  119.  Comment  on 
les  place.  Ce  qu’on  en  fait  apres.  Soin  néccfTai- 
res  pour  les  œufs,  ibid.  Tems  pour  les  faire 
éclore,  no.  Méthode  qu’on  obfcrve,  & de- 
grés de  cette  opération.  Couleur  des  vers  de  la 
bonne  efpcce.  Nécciiité  de  les  pefer.  Choix 
d’une  femme  pour  les  élever  , ibid.  Lumières 
qu’on  a tirées  de  l'expérience  , ni-  Ce  qui  in- 
commode les  vers  à loic.  Degrés  qu'on  obfcrve 
dans  leur  nourriture,  ibid.  Précautions  nécef- 
faires  , ut.  Règle  pour  le  profit  qu’on  rire  des 
vers  à foie.  Maladies  de  cliahur  & autres  mala- 
dies des  vers  à foie  , ibid.  Autre  planche  de  l’é- 
ducation des  vers  à foie  , tt 1.  Maniéré  de  faire 
filer  les  vers.  Conduire  pour  les  coques.  Trois 
maniérés  de  ruer  les  ve  s , ibid.  Saifons  propres 
à faire  éclore  les  vers  à foie  » m.  Oofcrva- 
tions  fur  les  teins  qui  conviennent  aux  vers  à 
foie.  Manière  utile  de  leur  faire  filer  la  foie. 
Planches  ou  figures  de  Manufactures  de  fo  c , 
ibid  & xj  y.  Vers  qui  font  da  la  cire  blanche. 
Leur  nature  Sc  qualité  , 4 6 4.  Yers  à foie  de  la 
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Chine  , 48$.  Vers  que  l’eau  d’uoe  Riviere  engen- 
dre aux  jambes  de  ceux  qui  en  ufcnc,  VII.  io*. 
Vers  de  l’Ile  de  Madagascar , VIII.  60 y.  Qua- 
tre fortes  de  vers  à foie  . ibid.  Poudré  à ver* 
nommée  Semencine  , IX.  S4l-  Abondance  de 
versa  foic,X,fp.  Vairtcau  mangé  des  vers  ,XL 
401.  Exemple  cffiayant  à ce  fujet.  Propriétés  de* 
vers  de  Mindanao  .ÿid.  Maladie  caufée  par  de* 
vers,  XII.  6\6.  Ver  Macaque  ou  Suglacuru, 
XIV.  h>i-  Ver  de  Palmier  qui  fc  mange  , $17. 
Ver  Makaque  de  la  Cayenne,  j8y.  Vers  fort 
nuifibScs  dans  les  Rivières  , 485. 

Vcrfar#(  Fort  de  ) , VIII.  1119.  Cette  Place  nom* 
méc  auffi  Vcrfava  ou  VcïTaya , XI.  471. 

Verfava  , Place , voy.  Verfara  , Fort. 

Vcrfava  , Place  , voy.  Verfara , Fort.  . 4 

Vcrfchoor  ( Bâte  de  ) , XI.  il.  C’eft  auffi  le  nom 
d’un  Hollandois  qui  donne  fon  nom  à une  au* 
trcBaic,  i£. 

Vcrfcray  , Village,  X.  8j. 

Verte,  Ile,  V.  y \6.  Cette  Ile  appartient  aux  Jé- 
fuites  , XI.  508.  Récit  qu’on  y fait  à Careri 
d’une  étrange  avanture  de  Mer  /ibid.  Ile  Verte, 
XII.  149.  Rivière  verte  , XIV.  6x 9.  Ile  verte  , 
641. 

Verveine,  Plante,  XI.  716. 

Ycrway  , Contre-Amiral  d’une  Flotte  Hollandol- 
fe , commiffion  dont  il  eft  chargé,  V.  jio. 
Eclairciffcment  qu’il  fc  procure , ibid.  Il  retour- 
ne à Batavia  , tu.  Cité  , ibid. 

Vcfç  , Rivière  , IV.  6 19. 

Vefpuce  ( Amène  ) , s’afiocie  avec  Ojeda  & Jca* 
de  la  Cofa , pour  tenter  de  nouvelles  décou- 
vertes , XII.  HA.  Amène  Véfpucc  ufurpe  l’hon- 
neur d’avoir  découvert  le  Continent  d’Améri- 
que, & lui  donne  fon  nom  , $o_  Son  fécond 
Voyage,  1:4.  Scs  nouvelles  courfcs,  ny.  Fa- 
veurs qui  tombent  fur  lui,  x 4 y . Cité,  XIII. 
iy  3.  FaufTcté  de  fes  Relations , XIV.  lLi  6 C 
1^1. 

Vctcrcs,  NationNcgre  du  Paysd’Iffini.S:  et  que  ce 
nom  fignific  , III.  41  {.  Les  Vctcrcs  liés  avec  les 
Illinois  forment  le  Royaume  prvfcnt  d’Iffini , 
414.  LesVeteres  habitent  fur  l’eau,  ibid.  En 
quoi  ils  different  des  Illinois , 41t.  Cara&cre 
particulier  des  Vctcrcs.  Leur  Chef  Kukroku  5 
Ion  exiraélion  & fa  fortune.  Leur  monnoic  com- 
pofée  de  la  pierre  d’Aigris.  Méthode  de  leur 

rcche,  ibid.  Leur*  femmes  font  du  fcl,  41 6.  . 

curs  refervoirs  pour  le  Poiffon.  Le*  Ifiinoi*  dé- 
pendent d'eux  pour  les  vivres,  ibid 
Vcctagadou , aibulicau  , & fa  proJuélion  • XI. 
6n. 

Vcu-u  ha-tycD , Palais } lignification  de  ce  nom  , 

VI.  ri. 

Vexuco , ou  Manbon  , efpcce  à:  canne  , X.  4171 
Vcy-Bcikomas  , Nation  , voy,  Ec  koina 
Vcz-Cabouli , xacine  médecinalc  , XI.  6jL. 

Vczou,  & ce  que  c’cft,  XV.  y<o. 

ViaJor  f Agent  Ncgre  , voy.  Fiador.  Viador  d<  fx- 
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fonda , Commandant  X Intendant  des  Finan- 
ces de  Goa , VIII.  xgo. 

Viah,  Rivière,  X.xcj. 

Viana , III.  414» 

Viande  pourrie  , avec  laquelle  on  peut  bien  vi- 
vre , XIV.  6x9. 

Vianc  ( Corneille  de) , Commis  Hollandois  , XI. 

1 ÎL  Cap  de  ce  nom  , ibid. 

Viani  :Sa  Relation  publiécffous  un  faux  titre,  V. 
fU.  Vie  de  cet  Auteur , ibid.  Sa  mort , ni» 


S MATIERES. 

Vieil  ? Ville  , ou  s’embarque  la  Porcelaine  de  la 
Chine,  V.  479. 

Vienne,  Capitale  , X.  ixf,  Autre  Ville  de  ce  nom 
lii, 

Vierçcs,  Iles,  II.  f y 8.  Cap  de  la  Vierge  8c  fa 
Cote  , X.  341 . Cap  des  Vierges,  XI.  \y.  Mul- 
titudes d Iles  nommées  onze  mille  Vierges , XII. 
40.  Vierges  confacrécs  au  Soleil , XIII. 
îles  des  Vierges,  XV.  667. 

Vieux  de  la  Montagne  : Hiftoire  de  ce  Prince  , 


Ses  Ouvrages.  Son  caraâere.  Qualités  de  fa  Re- 
lation , ibid.  Sa  Relation  contient  l’Hiftoircde 
l’AmbalTadc  de  Mezza  Barba  , Patriarcta  d'A- 
lexandrie , 3 3 y.  Soin  des  Auteurs  de  fon  Retrait, 
ibid:  Cité , £46  , £42  > t*8. 

Viatans  , Nation  , XIV.  X39. 

Viccrois,  nom  de  trois  Iles,  XI.  fi 
Vicho  , ou  Mal  de  la  Vallée  , maladie  , XIII-  $99. 
Vicicili , oifeau  de  la  grolfcur  d’une  Guêpe  , XII. 
616. 

Viélimes  humaines,  XII.  179.  Des  Viélimes hu- 
maines , dcflinécs  aux  Sacrifices,  font  délivrées  , 
3 11.  Combat  entre  le  Saciificatcur  5t  la  Viéli- 
mc,  547.  Sacrifice  X fort  des  viélimes,  X1Y. 

f 10. 

Viéloircs  : Viéloirc  ftgnalée  d’un  Généra]  Commé- 
nicn  fur  les  Anglois  , IV.  ü Baie  de  la  Vic- 
toire , V.  3 90.  Une  remportée  par  le  Chef  d'une 
Horde  Mongole,  VII.  71  « Viéloirc  remportée 
parle  Khan  dcsTartares,  ui.  Combien  une 
victoire  néccilairc  aux  Chinois , 603.  Remar- 
ques fur  la  viéloirc  de  l’armée  Chinoife  , 60t. 
Fort  Hollandois  nommé  de  la  Viéloire , VIII. 
3«  f.  Viéloire  X butin  des  Portugais  , IX.  3*1. 
Evénement  qui  décide  d’une  viéloirc  , 381.  Vic- 
toire des  Portugais  lur  un  Corfairc  , 387.  Une 
des  Hollandois  fur  les  Naircs  , XI.  194.  Monu- 
ment  dune  viéloire  , XII, i6\.  Viéloirc  impor- 
tante pour  les  Caflillans , 196.  Détail  de  cette 
action  , ibid.  Viéloirc  la  plus  célébré  que  les 
Européens  aient  remportée  dans  l'Amérique  , 
381.  Celle  d’un  Commandant  Efpagnol , 393, 
Victoire  d’un  Parti  Efpagnol  contre  un  autre, 

XIII.  100.  Autre  viétoirc  d’un  Parti  Efpagnol  , 
H9.  Viétoirc  d’un  autre  Parti  Efpagnol , 173. 
Viétoirc  remportée  par  un  Parti  Efpagnol.  n 1. 
Monumcns  des  Viétoircs  des  Sauvages,  XV.  <4. 
Explication  de  la  barbarie  des  Sauvages  après 
leurs  viétoircs , j8. 

Viétorio,  petite  Ile,  XIV.  116. 

Vicuna  , animal,  XIII.  3 1 3.  La  Vicuna  , citée, 

XIV.  ijlL 

V idoç  , Gouverneur  Efprgnol , XIV.  340. 
Vidonia,  forte  de  Vin,  XV.  609. 

Vie  (de  la),  Commandant  François  , III.  411. 
Lettres  qu’il  reçoit  d'un  Général  Hollandois , 

Vieilles , forte  de  Poiflon  , II.  419.  voy , Scockfch. 
Vicjas(  las).  Iles,  XII.  176. 

Vicjo  ( cl  ) > 11c  , XII.  ijy. 


. nomme  aufTi  Aladin  , VII.  3 17. 

Vieux-Port , nom  d’un  des  Ports  Je  l’Ilc  de  Buflî , 
II.  384.  Un  autre  Port  nommé  Porc- vieux,  394- 
Baic  nommée  Old-Harbout  ou  le  vieux  Porc, 

XV.  £72, 

Vif-argent , voy.  Atgcnr.  • 

Vighis,  ouTakash,  Prince,  VII.  14». 

Vighiz  , Khan  d'Urgcnz , VII.  37. 

Vigie,  oui  découvre  en  Mer,  XII.  511. 

Vigne  (de  la  ) , Capitaine  François,  allallîné  par 
uu  Seigneur  Ncgre , VIII.  389.  Un  Gcntilhom- 
mc  François,  nommé  la  Vigne  , XIV.  431* 
Vignes  : Principaux  Vignobles  dcniedcTénérife, 
II.  141.  Vins  de  Madère,  ihl  &fuiv.  Vin  de 
Palmier,  & fes  qualités,  111  139.  Vignes  de 
la  Côte  d’Or  & leur  origine , IV.  119.  Deux 
fortes  de  Vins  du  Pays  de  Dcnin  , 407.  Vin  de 
Lcrcnna  un  des  meilleurs  d’Efpagnc  % 311.  Vin 
de  Tombe  , 637.  Vignobles  X Vins  du  Cap  de 
Boone  - Efpérance  , V.  1 87.  Quelques  vignes 
plantées  par  un  Millionnaire , VL  £0.  Vin  d’é- 
pices, VII.  337.  Vignes  & raifins  fauvages  , 
470.  Manière  de  fervir  le  Vin  , 3 T9-  Terrain 
propre  à la  Vigne,  VIII.  i_£_-  Vraies  vignes, 
dii.  Raifin  de  Naapoura , IX.  ££.  LcVinn'cft 
point  connu  au  Tonquin,  ixo.  Force  du  Vin 
de  Palmier,  X ce  qui  lui  donne  cette  qualité, 
X.  173.  Cherté  du  Vin  à Batavia,  177.  Vin  de 
Hic  Célébcs  ou  Macaflar , qui  égale  ceux  de 
France  , 460.  Vignes  du  Japon  , 660.  Raifins 
Magcllaniqucs  ,‘XI.  88,  Vignes  fauvages,  XII. 
xc8.  Vigne  de  la  Nouvelle  Efpagne , 606.  Vins 
de  Lima  , XIII.  348.  Danger  de  la  privation 
du  Vin,  XIV.  ni.  Vins  de  crois  territoires  du 
Pérou , 149.  Vignes  & Vin  du  Chili , 173.  Vi- 
gnes X raifin  de  Surinam  , 314.  Propriétés  de 
leurs  Chenilles  , 313.  Obfcrvations  fur  les  Vi- 
gnes de  la  Virginie,  3 10.  Vignes  des  Bois  de  la 
Nouvelle  France  , 706.  Vias  des  Anglois  de  S. 
Chriflophc  , XV.  438.  Vignes  plantées  aux  Iles 
Antilles,  7Qf.  Dcfcnfc  aux  Efpagnols  de  culti- 
ver des  Vignes  dans  pluficurs  Colonies,  706. 
Vignobles  , voy.  Vignes. 

Vigo,  lieu  fréquenté  parles  Anglois,  L 
Vigogne,  efpcccdc  Mouton,  XI.  ixy. 

Vigur  i lignification  Je  ce  titre,  VII.  3 8.  Vigur 
Confcillcr  d1  un  Khan  Tartare,  40.  Tribu  des 
Vigurs  , 46.  Di vi fions  de  cccte  Tribu  , fes  fub- 
divifions  5c  fes  Habitations,  4^.  Les  Vigurs  fc 
fou  me  tient  à Jcnghiz-kban  , £2*  Tiibu  des 
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gitrs,  citée*  i n»  Carnage  des  Vigurs  & des 
Naymans  , 190.  Nommés  aufli  Oygurs,  117» 
Vijahua,  Plante,  XIV.  1 !<■ 

Vikes  ( Hans  Vander  ) , Chef  d’une  Compagnie 
Hollandoife  , II.  a 1*. 

Vikio,  Anis,vtfy.  Quaiko. 

Vilafem  , Royaume  dans  Pile  de  Ccylan  , L lij 
& fuiv. 

Vslca,  Canton  , XIII.  1 1 r. 

Vilcapampt  ( Montagnes  de  ),  XIII.  fil. 

Vilcas  (Province  Se  Rivicre  de  ) , XIII.  118.  Cor- 
régiment  de  Vilcas  Guaman , 308. 

Vilefeas  ( Dom  Juan  de),  Efpagnol,  XIV.  633. 
Vilefeas  ( Dom  Pedro  de).  Commandant  d'un  Fort 
Efpagnol , XIV.  6 31.  Service  que  S.  Denis  rend 
à ce  Commandant,  6;;,  Vilefeas  lui  donne  fa 
fille  en  mariage  , ibid. 

Vilin  ( la  Motte  le  ) , Lieutenant  François,  XIV. 
J97.  Cité,  ^8. 

Villa-  Andrada  ( Dom  Irean  de  ) , Gouverneur  Ef- 
pagnol , cft  tué  , XIV.  j. 

Villa&ucna  , Auditeur  Efpagnol , &.  fes  obfcrva- 
tions,  XII.  4i8. 

Villachumu  , Grand  Prêtre  , XIII.  8^- 
Villaconga  ( Montagnes  de  ) , XIII.  44i. 

Villadan  , Efpagnol,  XIII.  aoA. 

Yillafagna  ( Antoine  de  ) , Auteur  d'une  confpira- 
tion  contre  la  vie  de  Cortex  , XII.  400.  Il  cft 
pendu  à la  fenêtre  de  fon  logement , 401. 
Villa-Franca  , Baie  , où  la  Flotte  du  Comte  de 
Cumberland  cft  mal  reçue,  L 303.  Une  Ville 
de  ce  nom  renverfée  jufqu'aux  fondemens  par 
un  tremblement  de  terre , }ij.  Villa-Franca  , 

xl  m. 

Villa-Fucrte  ( Rodrigue  de) , Officier  Efpagnol, 

XII.  416.  Village  nomme  Villafucrte  ou  ehaf- 
na,  XIII.  uu 

Villages  , voy.  Villes. 

Villagra,  Efpagnol,  tué  dans  une  guerre,  XIII. 
4«J- 

Villa-Grande  / petite  Ville  , XI. 

Yilla-Hcrmofa  d'Arcquipa , Ville  aftcéUonnée  à 
Philippe  v , XI.  f7o. 

Villalobo  ( Rui  Lopez  de  ) , fait  la  defeription  de 
quantité  de  petites  Iles  , IX.  44f.  Cité  fous  le 
nom  de  Louis  Lopez  de  Villalobos,  X.  376. 
% Ce  Capitaine  , nommé  auffi  Ruyz-Lopcz  de  Vil- 
lalobos, meure  de  chagrin,  40t.  Cité.  409. 
Villalobos  , Efpagnol  , commande  à Tumbez, 

XIII.  ijll 

Villalobos  (Marcel  de) , Efpagnol,  peuple  l’IIc 
Marguerite,  XIII.  jo. 

Villalobos  (Vincent  de  los  Reyesde),  Sergent, Gou- 
verneur , &c.  XIV  • 

Villa- Longs  ( Dom  Georges  ),  Viccroi  Efpagnol  , 
XIII.  i4i.  Cité  , f 17. 

Villa-Mavor-Maldonado  ( Jofeph  de  ) , Gouver- 
peur,  XIV.  4. 

Villanour,  lieu  , cédé  aux  François,  IX.  61  1. 
Villa-nova  , Portugais  , cil  fait  Prifonnicr , L 348. 
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Lieu  de  ce  nom  , III.  414.' 

ViUa-nucva  , & fa  fondation,  XIII.  118. 

Villa* Praya  , voy.  Praya  ( Villa  de  ). 

Villard  ( Père  Jacques  ) , Jacobin  , III.  401.  Il  cft 
en  danger  de  périr,  406.  Son* retour  en  France  , 
.AIL- 

Villarc , Capitaine  Hollandois , III.  347.  Rufc  co- 
mique qu'ii  emploie , ibid. 

Villa  Ricca,  Place,  X.  ]_w.  Nouvelle  Colonie, 
nommée  Viliaricca  de  la  Vera-Cruz , XII.  176. 

Villars-Houden  ( M de  ) , Gouverneur  de  Dieppe. 
iXjti. 

Villa-Scnnar  ( Alcazar  de).  Portugais;  Tes  titres 
& emplois , L 36 1. 

Villatora , Efpagnol,  Rebelle,  XII.  I34. 

Villault,  cité,  IL  467.  III.  140.  voy . Bcllcfond 
( Villault  de  ). 

Villa- veja  , petite  Ville  , XIV.  118. 

Viliavjccntio  , Efpagnol , Major  Général , XIII. 
**9.  Pizarre  fc  rend  à Villaviccntio  ,111.  Dom 
Jofeph  de  Villaviccntio  , cité  , 479. 

Villccaftin  , Efpagnol  , entre  dans  une  confpira- 
tion  , XIII.  1 f r. 

Villefianche . Ville  au  Comté  de  Nice,  dans  les 
Etats  du  Royaume  de  Sardaigne,  IV.  y 17. 

Villcgagnon(  Nicolas  Durand  de).  Chevalier  de 
Malthe  & Vice-Amiral  de  Bteragne  , entreprend 
de  fonder  une  Colonie  au  Brclil , XIV.  1 84.  Sa 
fituarion  dans  le  Fort  de  Coligny  , 189.  Com- 
ment il  reçoit  les  Proteftans  , 1 90.  11  affede 
un  air  de  piété.  Traitement  qu’il  fait  aux  Pro- 
teftans , ibid.  Son  zclc  apparent , 191.  Il  change 
de  conduite,  & fes  diicours  fur  laReligion.  il 
députe  vers  Calvin  , ibid.  Scs  autres  difputcs, 
La?.  Il  traite  Calvin d'Hérétique.  Lcry  explique 
fon  changement.  Il  cft  accufc  de  cruauté,  ibid. 
Les  Proteftans  fe  la  fient  de  lui , 194.  Il  lcschaffc 
du  Fort , ibid.  Il  les  renvoyé  en  France , 19g, 
Trahifon  qu’on  lui  attribue , ibid.  Inutilité  du 
Procès  fait  par  Villcgagnon  , xof . Eclaircificm. 
fur  Villcgagnon,  ilid. 

Villegas  , Efpagnol  , XIII.  16%.  Villegas  cft  battu  , 

1 6 f . Villegas  , cité  , 111.  XIV.  3 97* 

Villerabourg  , Général  Hollandois,  III.  jji. 

Villcpetdry , brave  François  , & fa  mort. XIV.  6\7. 

Villcpoulct , commande  un  Vaillcau  François,  XL 
577- 

Villcrvel  (Jean  ) , & fes  Vaffaux , XIII.  tSo. 

Villes  fans  noms  : Les  Nègres  habitans  de  certai- 
nes Villes  font  leur  vin  de  palmiers,  L t*4. 
Ville  plus  étendue  que  les  précédentes  , n f. 
Autres  Villes  en  grand  nombre , 140.  Ville  de 
tentes,  IL  21;  Grande  Ville  fans  nom  près  le 
Détroit  de  Xemina  Scki  , 1 lj.  Une  Ville  dont 
le  nom  lignifie  Arbre,  ou  Pavillon  du  Roi,  f yo. 
Ville  des  Nègres  III.  éc9.  Hauteur  fingulic.c 
des  maifons.  Trois  Villages,  ibid.  Villages  & 
Villes  de  la  Côte  d’ivoire  , 61  y & fuiv.  Leurs 
diftances , 616.  Multitude  de  Villages  bien  peu- 
ples, IV.  Villes  intérieures  du  Pays  d'Akra 
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dont  trois  maritimes  , 7 3.  Villes  & Villages 
de  la  Cote  d’or.  Leur  forme,  103.  Les  inté- 
rieures plus  belles  que  les  maritimes  , 104.  Vil- 
lage fans  nom  , & comment  les  Habitans  fe 
nomment,  ; s 9.  Villes  connues  des  Européens 
au  Pays  d’Ardra,  387.  Quatre  Villes  de  Com- 
merce au  Pays  de  Bénin  , 403.  Ville  où  le  Roi 
du  Cap  Lopez  Confalvo  fait  la  rclidcncc  , 464. 
Ville  célèbre  par  la  Sépulture  d’un  Grand  Sul- 
tan , V.  13 Villes  & Villages,  tMl.  Autres 
Villes  , Bourgs  & Villages  lans  noms  , 189. 
Divers  Village*,  3 34  & Lili  143.  U6*  Jf?. 

3 31.  Belle  Ville  fans  nom,  3 97»  Divcrics  Vil- 
les & Villages,  399.  4Q«.  Villages  agréables, 
at8.  Pays  remplis  de  Villages  , 4*0.  Village 
fort  vafte  3:  Pays  très  peuple  , 4H-  Douze  Vil- 
lages dans  l'cfpacc  d'un  mille  , ibid.  Suite  con- 
tinuelle de  Villages  St  de  Hameaux,  43  S.  Vil- 
les qui  remplilfcnt  un  Pays  fort  montagneux, 
439»  Canton  rempli  de  grands  Villages  , 440. 
Bourg  d'un  grand  commerce  , Ait.  Villes  , 
Bourgs  St  Villages  remplis  d'hôtelleries,  4*7. 
Village  fans  nom  où  il  y a Douane  , 449»  Vil- 
lages compofés  de  grottes  & de  cavernes , ibid. . 
Multitude  de  beaux  Villages  , 430.  Deux  Villa- 
ges Se  un  Temple  , 43 1.  Quantité  de  Villages  , 
4jf  • Grands  Bourgs,  43 7.  Multitude  de  Villa- 
ges , 438.  Ville  fur  les  Barques  de  la  Rivière 
de  Nan-chang-fù,  478.  Ville  flottante  à Nan- 
King,  481.  Efprits  tutélaires  des  Villes  487. 
Quantité  de  Villes  St  Villages , 30 6.  Ville  lia-* 
bitéc  par  les  Concubines  de  l’Empereur  de  la 
Chine,  ibid.  Grand  nombre  de  Villes  St  Villa- 
ges , 1 07.  Grandes  Villes  , 3 30.  Remarques 
générales  fur  la  forme  des  Villes  Chinnoiics  , 
VI.  IL  Prodigieufe  quantité  de  Villes,  Bourgs 
St  Villages  dans  une  Province  , le.  Pofuion 
des  Villes  d’une  Province  de  la  Chine  , St 
<7.  Diftuét  rempli  de  grands  Vidages , 3 9.  In» 
Ünité  de  Bourgs  St  de  Villages  , ü-  Doubles 
Villes  St  leur  grandeur , il±  Villes  remarquables 
dans  un  dillricl , Si.  Diftridt  rempli  de  Bouigs 
bien  peuplés  , si  St  Ville  flottante  , 06. 
Villes  confi  Jé tables  au  long  du  mur  de  la  Cnï^ 
ne,  ilJL  Murailles  St  portes  des  Villes  Chinoi- 
fes  , 163.  Nombre  des  Villes  , ibid.  Tours  des 
Villes  , 164.  Plan  ou  vue  d’un  Village  flottant, 

11 1.  Villes  doubles  avec  un  Tribunal  dans  cha- 
que partie , 418.  Ruines  de  plulicurs  anciennes 
Villes,  5(9  . De  qui  ces  anciennes  Villes  font 
l’ouvrage  , r 60.  Pouiquoi  des  Villes  détruites 
dans  des  Pays  défères  , 37  t.  Origine  St  dcftruc- 
fion  de  plulicurs  Villes  Mongoles,  390.  Ville 
de  ternes  , 393.  Petite  Ville  fans  nom  allez 
mal  fouillée  , VII.  gj.  Province  remplie  de 
Villes,  410.  Place  nommée  Ville  de  Beauté, 
381  .Plusieurs  Villes  duRoyauinc  dcKashgar.417. 
Multitude  de  Villages , 469- Reltcs d’une  ancicn- 
nc  Ville.  611.  Plu  lie  un  Bourgs  » VIII.  13.  Relie 
d’uuc  Ville  ruinée  . 34.  Trois  Villes  peu  éloi- 


gnées entr’clles  , ni.  Formes  des  Villes  de* 
Maldives,  146.  Vertiges  d’anciennes  Villes, 
fi 9.  Villes  de  Madagascar,  Ville  voilï- 
œs  de  S.  Thomé  , *49.  Bourg  entier  qui  em- 
bralfe  le  Mahométifme , IX.  £0:  Villages  Se 
leur  forme  , 140.  Pourquoi  les  Villages  au  mi- 
lieu des  bois,  1 90.  Grand  nombre  de  Bourgs 
Se  de  Villages,  37 6.  Tous  les  Habitans  d’une 
Ville  Tartarefonc  crées  Prêtres,  4t4.  Village 
. peuplé  des  Enfans  d'un  même  pere , X.  493. 
Gouvernem.  des  Bourgs  StVil'ages  au  Japon, 373. 
Maifons  des  Bourgs  Si  Villages  Japonois,  396. 
Découverte  d’une  Ville  & de  plusieurs  Bourgs 
au  Détioic  de  Magellan  , XI.  IL  Villes  St  mai- 
fons fînguliercs  , 411.  Comment  elles  fe  trou- 
vent fouillées  , ibid.  Indurttie  des  Habitans, 
4H.  Leur  Langue.  Leurs  alimens , ibid.  Villes 
affectionnées  à Philippes  v , Roi  d'Efpagne  , 
f 7o.  Ville  bâtie  fous  le  nom  d’Ifabclle  , XII. 
41-  Village  fitué  comme  Venife , %2i  fonda- 
tion de  plu  lieu  rs  Villes  , 130.  Fondation  donc 
nouvelle  Ville  , 1 8 8.  Villes  bâties  par  les  Ef- 

Îjagnols,  ne.  Quantité  de  Bourgs  Se  Village* 
on  peuples , j 10.  Nombre  des  Villes  du  Lac 
de  México  , 419.  Villes  dont  celle  de  Pifeo 
cil  l'Echelle  , XIII.  437.  Décadence  de  plu- 
sieurs Villes  , XIV.  t/L  Villes  Efpagnolcs , 
391  & fuiv.  Bourgade  Françoife  en  Canada, 
73Q.  Avantages  de  ce  Porte,  ibid.  Forme  des 
Bourgades  des  Sauvages  de  l'Amérique  Septen- 
trionale, XV.  4j_. 

Villicrs  ( M.  de  j,- commandé  pour  prendre  & dé* 
truirc  un  Fort,  XIV.  739. 

Villouna  , titre  de  g;and  Prêtre,  XIII.  fji. 

Vilots,  Peuples  Ta'i  tares  , VII.  ££• 

Vin.  Voy.  Vignes. 

Vifiaà  la  Mar  (Vallée  de),  XIII.  4lo. 

Vinaigrier  , arbriflcau  , XV.  136. 

Vincent  ( Comte  de  S.  ) , Amital  d’une  Flotte 
Portugaife  , IV.  330. 

Yinccnt  ( Dom  Alphonfe  ) , Portugais  , comman- 
de une  pe.itc  Flotte  pour  interrompre  le  com- 
merce des  Hollandois  , L 3*9. 

Vincent- Alva  , voy.  Alva  ( Vincent  ). 

Vincent  (Jean de  S.), Officie*  Efpagnol, XIV. 43 3- 
Vincent  ( Martin ),Voya  :cur  Portugais  .avec  Giles 
Vafqucz  prennent  uQcVitle  dans  l'Ile  deNar  L Z 1 * 

Vincent  ( Peter  ) , voy.  Alva  ( Vincent  1. 

Vincent  (Sieur),  François,  cherche  les  métaux 
de  Siam  par  ordre  du  Roi,  IX.  103.  C’eft  un 
Médecin  Provençal , rSx.  Scs  recherches  fur 
les  Mines  de  Siam  , 307. 

Vincent  ( Saint  ) : Pour  ce  qui  a raport  à ce  nom, 
voy.  Vincent  ( Saint  ) , une  des  Iles  , &c. 

Vincent  ( Saint  ) , une  des  Iles  du  Cap  Vcid,  L 
11.  Rade  de  ce  nom  , *13.  Rivière ‘de  Saint 
Vincent,  ij  l.  Habitans  des  bords  de  cette  Ri- 
vière Se  leurs  ufages  , tbid.  Marée  de  la  Rivier* 
de  S.  Vincent,  Ht.  CHofe*  furprenanres  dan* 
le  Pays  que  cette  Kivicre  atrofe  , ibid.  Cap  de 
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S.  Viacent  pris  duquel  le  Prince  Henri  de  Por- 
tugal bâtit  un  Fort  Sc  une  Ville , II.  179.  Ile 
de  S.  Vincent , 41 1,  Baie  de  S.  Vincent.  Plan  de 
la  vue  de  Porto  Grande  dans  l'Ilede  S.  Vincent, 
ibid.  Pèche  de  File  , en.  Poillon  de  cette  Ile  , 
ibid.  Rareté  d'eau  douce  , et  4.  L'Ile  cfl  défcrtc. 
Habitans  palfagcrs  qu’on  y trouve,  production 
de  file  , ibid.  Plan  de  la  Baie  de  S.  Vincent , 
& vire  de  Plie  , e 1 1.  Entrée  de  la  Rade  de  File 
Saint  Vincent , XI.  a.  Obfervations  fur  cette 
Ile  , ibid  Cap  de  S.  Vincent , XII.  21:  Capitai- 
nie  de  S Vincent , première  Province  du  Brelïl , 
XIV.  101.  Èourgade  nommée  S.  Vincent  18}. 
Capitainie  de  S.  Vincent , 111.  Ville  de  S.  Vin- 
cent , ne.  Ile  de  S.  Vincent  , XV.  yt7.  & 
fuiv.  Situation  de  cette  dernière  lie  , 677. 

Yinccntio- Juftiniani  , abandonne  le  plan  de  fes 
prédécelleurs , XIII.  p7.l1 

Vin-chin-fu  , Tribunal,  VI.  414, 

Vine  (Jean),  Hollandois , abandonne  Arguim, 
.11.  4)4. 

Vingcon  , oifeau,  XV.  <71. 

Vingurla  , Baie  ou  Rade  , X. 

Vinoquo  ( Rio  ),  St  Palais  fur  fes  bords , XIII. 
44i. 

Viotain.  Voy.  Bintam. 

Vintana,  Ville  : Ce  qu’un  Voyageur  y voit,  VIII. 

178.. 

Yintimiglii  ( Antoine  ) , Millionnaire  Théatin  , 
XI.  481.  EdaircilTement  de  ce  Pere  Religieux 
fur  l'Ilc  de  Bornéo , ibid.  Idée  qu’il  donne  de 
Boraco  , 48;.  Mort  de  ce  Pere  , 488. 

Vintin,  terme  de  compte,  VIII.  ti8. 

Violaca-taca,  arbre  â:  fon  fruit , VIII.  6 1 7. 

Vipères  : Celles  du  Royaume  de  Congo , V.  90. 

Vuacao,  nom  que  les  Portugais  donnent  au  vent 
de  commerce  . IV.  y«8- 

Viracocha , XUI.  8+.  C’cft  le  Dieu  des  Péruviens, 
<(.  Ils  donnent  ce  nom  aux  Efpagnols,  8 6. 
Apparition  de  Viracocha  , ; 1 Ûu  Iucadece 
nom  , j LÉr 

Viras  i Tribu  de  ce  Peuple,  VII.  42 : âcs  divilîons 
en  plusieurs  branches  , 48. 

Vira-vcrda,  lictbe  médicinale,  XIV.  lyf. 

Virginie  . Pays  ou  plutôt  Continent , XI.  { ' r. 
Etablidcment  desAnglois  dans  la  Virginie,  XIV. 
41 9-  Auteur  Anonyme  Virginien  ,•  ibid.  Oiigi- 
ne  du  nom  Viiginie  , 4<to.  Salines  Sc  Mine  , 
474.  Raifon  pour  laquelle  il  n’y  a pas  propre- 
ment de  Ville  en  Virginie,  477.  Gunrc  civile 
en  Viiginie,  480-  Commerce  de  Tabac  de  la 
Colonie  Angloife  de  VLginie,  481.  Dcfcrip- 
tion  de  la  Viiginie  , .184.  Son  étendue  Qualités 
de  la  Côte  , ibid.  Divifïon  de  la  Virginie  en 
vingt-cinq  Comtes , 48 y. Suite  des  Comtés,  488. 
Obfervations  générales  fur  la  Virginie,  49t. 
yp  Etat  aéhiel  de  la  Virginie , 4»  y.  Fottne  du  Gou- 
vernement ,ibid.  Droits  aéhiels  du  Gouverneur  , 
I96.  Scs  appointemens.  Confeil , 8c  fes  Préro- 
gatives , ibid.  Forme  des  Affcmblces  générales  , 


74J 

497-  Autres  Officiers  public*.  Auditeur  des 
Comptes.  Sécretaire  d'Etar , ibid.  Ordre  des  Re- 
gi lires , 4^8.  Revenus  fixes  ou  Fonds  publics, 
499.  Capitation  en  Tabac  , ibid.  Cours  de  Juf- 
tice  , yoo.  Religion  Sc  affaires  Ecdéfïaftiques  , 
yoi. Milice  de  laVirginie,yoi. Ordre  établtpour 
les  Domcftiques  . 404.  Loix  en  leur  faveur , 
ibid.  Population,  104.  Température  de  l’air, 
joy.  Maladies,  ycS.  Terroir  de  la  Virginie, 
5Q7.  Plantes  particulières  au  Pays,  yo9,  Ob- 
fervations fur  les  vignes , piO:  Bois , plantes  Sc 
racines  de  teinture , (11.  Herbes  St  racines  fa- 
lutaites , y 1 y . Fleur  monftrueufc , ibid.  Figure, 
des  Indiens  de  la  Virginie  , yt4.  Habits  de» 
hommes  Sc  des  Femmes.  Planche  de  figures  de 
leurs  différens  atours  , ibid.  Gouvernement  , 
1 1£.  Forme  des  Maifons  Sc  Bourgades.  Religion 
des  Indiens  de  la  Virginie  , ibid.  Sacrifice  , Sc 
fort  des  viélimes,  41c.  Cérémonies  des  Virgi- 
niens  , ibid.  Offrandes  rcligicufcs  , années  , 
jours,  tegîtres,  Sec.  ftj.  Sépulture  des  Rois, 
5*t.  Monnoie , ibid.  Etat  Sc  noms  des  Bour- 
gades Indiennes  de  la  Virginie,  (n, 

Vifapour,  Province,  VIII.  Syo.  Le  bagage  de  I* 
Reine  de  Vifapour  pris  par  un  Corfaire , IX.  4. 
Etat  de  ce  Royaume  , yoo.  (89.  Route  par 
terre  de  Goa  à Vifapour,  Capitale,  qui  donne 
aulli  fon  nom  au  Royaume  de  Décan’  X.*j. 
Dcfcription  de  Vifapour  , 84  Palais  du  Roi. 
Noms  des  Fauibourgs , ibid.  Monnoie  de  Yi- 
fapour  , jtr. 

Vilbay  , Ville  , L p.  vij.  it  l'introd. 

Vifchcr , ( ommis  Hollandois,  envoyé  en  ôrage 
aux  Infulaircs,  VIII.  548,  Il  eft  malTacré,  599. 
Ile  de  ce  nom  , XI.  *1  ;■ 

Vifdelou,  Pere  Jéfuitc , cité,  V.  410  .4x1.  Tra- 
duéfion  qu  il  fait  d'un  Catalogue  Chinois  fur 
les  plantes  médicinales,  VI.  1I7  Ciré,  ;Sy. 
Son  Voyage  à Siam  avec  cinq  autres  Jéfuitcs 
de  fa  Compagnie  , IX.  114.  Cité  , 191.  XI. 
491. 

Vifcu  , Evcchc  , L r 7.  L’Evêque  de  Vilcu  met 
fur  la  tête  de  Cabrai  un  chapeau  béni  par  le 
r.ipc,  £|. 

Vishcrs-Dorp,  nom  que  les  Hollandois  donnent 
à la  Ville  de  Rufifco  , Sc  pourquoi  ce  nom  , II* 
4ÇI. 

Vishuns  , Tribu  de  ce  Peuple  , VII.  y ;■ 

Vifiapour,  Royaume  , VIII.  464, 

Villon  miraculcufc  , V.  (o. 

V ifirs  : Hifloirc  du  Fils  d'un  Vifir,X.  tpo.  Tri- 
but exigé  par  les  Viftrs  fur  le  Caffé , ;ort. 

Vifo  , Ville,  Sc  fa  fituation  , L i;8.  Ccnc  Ville 
porte  aulli  le  nom  de  Dom  Jean,ty9. 

Vilfc  ( Limaçon  ) , poilfon  à coquille , & pourquoi 
ainfi  nommé,  V.  107. 

Vill  ( Comclillon  J-  an  ) , Hollandois  , ligne  l’or- 
dre lignifié  par  fa  Nation  aux  Anglcis  , 1,  4 9 1, 
6>  fuiv. 

Yiflaum  , te  Pcrmifcr  , noms  qu'une  Scûe  donne 
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au  Créateur  Je  l’Univers,  X.  1 61, 

Virtor  ( Jean  ) , Gouverneur , IV.  i_L 
Vifkulc  , Rivière,  X.  ix6. 

Vitré  ( M.  le  Connétable  de  ) » Vice-Amiral  , VIII. 

xii.  Un  Voyageur  nomme  Vitre  , J 3 l. 

Vitré,  Ville,  VIII.  1*8. 

Vitres,  Chinoifes,  VI.  110. 

Yitroria  , Ville  , XIV.  414. 

Vitzilipuztli , Idole,  & ce  qu’elle  promet  à un 
Prince  , XII.  313.  Titres  de  cette  Idole  , 3 40. 
Planche  de  la  figure  de  cette  Idole,  sa 6. 
Vitzipolutzli , Prince  , élu  Roi  du  Mexico , XII. 
Si6. 

Vives  ( Jean  Suarcs ) , Portugais  : Viéloirc  qu’il 
remporte  fur  les  Hollandois  , V.  39  j- 
Vlic,  lie,  XI.  3)o.  Canal  ou  Rivière  de  ce  nom  , 
XV.  111. 

Vo,  étang , & vertu  de  fon  eau  , V.  1 63. 
Voachits  , efpccc  de  vigne,  VIII.  6tf. 
Voadourou  , ou  Voafontfi , fruit , VIII.  6 IC. 
Voafontfi , ou  Voadourou  , fruit , VIII. 

Voahé,  atbrilfeau,  VIII.  6 if. 

Voalclars  , efpccc  de  meutes  blanches  , VIII.  C09. 
Voamene , ou  Ccndourc  , efpccc  de  petits  pois 
rouges , VIII.  611. 

Voamitla  , ou  Houmime  , racine  , VIII.  608. 
Voanane  , fruit , VIII.  61 3. 

Voanato , fruit , VIII.  Co9. 

Voandiorou  , petit  pois,  VIII.  ^08. 

Voandzou,  efpccc  de  fèves  , VIII.  fcnlL 
Voanghenbe  , petite  feve,  VIII.  <So3. 

VoangilTaic  , orange,  VIII.  610 
Voanounoue,  fruit  d’une  cfpecc  de  fig.iict  fingu- 


licr,  VIII.  I09. 

~ ra  , fruit , 
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Voaravcndfara  , fruit , VIII. 

Voarodoul,  fruit,  VIII.  614. 

Voarots  ,4  fruit , VIII.  609. 

Voafoutrc,  fruit,  VIH.  610. 

Yoathiouts,  fruit,  VIII.  609. 

Voatolalac  , arbrilfcau , VIII.  4r  3. 

Voavalouts,  ou  Durion  , fruit,  VIII. 

Voavcromc,  fruit,  VIII,  609. 

Voazatre  , fruit , VIII.  61  1. 

Vocabulaire.  Voy.  Tables , &c. 

Vochan,  Capitale,  VII.  jjj. 

VogeJa , Ile,  V.  3 88. 

Vogcl , Auteur,  cité  , V.  133.  139. 

Vogclaar,  Hollandois,  VIII.  1 61. 

Voitures  : Chaifes  de  voyage  à la  Chine  , VI. 
xi).  Voitures  à roues,  i.14.  Voitures  du  Ti- 
bet , VII.  1 17.  Voitures  ponipeufcs , 406.  Chai- 
fcs  à porteurs  ou  Palanquins  de  Siain  , IX. 
174.  Voitures  d’eau  , 17  Palanquins  propre- 
ment dits  , 17 6.  Voitures  les  plus  communes 
des  Mogols  , X.  136.  Comment  elles  font  por- 
tées. Vue  de  Coclïcs  tirés  par  des  bœufs  , ibid. 
Voitures  nommées  Cangos  , 49  t.  Voitures  des 
Indes  Orientales , XI.  6 Sa  0 fuiv . 

Vojids  , Peuples,  VII.  IC4. 

Volcan,  Province,  YII.  518. 


S MATIERES.* 

Volaille  d’Afrique  , III.  303  & fuiv.  Volaille  de 
table  de  la  Côte  d'or  ,IV  *4;.  Volaille  domclh- 
quedejuida,  555.  Celle  du  Cap  de  Bonne -Efpé- 
rance , V.  xoj.  Volaille  de  la  Chine  , VI.  487 
^488.  Volaille  des  Moluques,  VIII.  377.  Ce. le 
de  Madngafcar,  <06.  Volailles  de  File  Efpa- 
gnolc , XII.  ix7. 

Volcanp-Vcjo , Montagne  ardente  , XII.  3 04. 

Volcans  : Celui  de  file  de  Banda  , I.  410.  Vol- 
can  formé  par  un  tremblement  de  terre  dans 
File  de  Palma , II.  143.  Terrible  Volcan  dans 
File  de  Ferro  , 146  . Celui  du  Pic  de  Ténérife  , 
Mi.  Effets  des  Volcans,  157.  Horribles  effets  • 
du  V olean  de  File  Saint  Philippe  ou  de  Fuego  , 
391.  Vue  en  taille  douce  de  l’Ilc  & du  Volcan. 
Origine  de  ce  Volcan  , ibid.  £ fuiv.  Volcan  ou 
Muuiagnc  enflammée  , VIII.  117.  Celui  de 
Panarucan  , 1 3 3.  Defeription  du  Volcan  de 
Ternace , 3 g o.  Témoignage  des  Relations  Hol- 
landoifcs  fur  ce  Volcan  , \6l.  Autre  témoi- 
gnage d’un  Voyageur  plus  moderne , ibid.  Vol- 
can de  Banda  , 454.  Volcans  des  Philippines , 

X.  J78  b fuiv.  Soufre  des  Volcans,  399.  Ef- 
fets des  Volcans  aux  Philippines  , 40 9.  Ile  du 
Volcan  , 43 1.  Volcan  du  Japon  , 6ji.  Volcan 
prodigieux  , XI.  139.  Sa  defeription  , ibid. 
Montagne  ardente  , nommée  autrement  Vol- 
cano-vcjo  ou  vieux  Volcan  , 343.  Volcan  de 
Guarimala,  377.  Celui  de  Colima,  3^.  Vol- 
can nomme  Griga , 316.  Celui  d’Orizava  , 5 3 7, 
Les  feux  d’un  Volcan  brûlent  l’Ilc  de  Bourbon, 
607.  Volcan  qui  fc  forme  près  de  Tl§fcala  , 
XII.  3 13  Opinions  des  Indiens  fur  ce  Phéno- 
mène , ibid.  Deux  Volcans , un  d’eau  & l’au- 
tre de  feu,  494.  Volcan  pris  pour  une  bouche 
de  l’Enfer  , 498.  Volcan  dont  on  attend  des 
éruptions  , 303.  Volcan  de  la  Nouvelle  Elpa- 
gne,  <38,  Spacieux  Volcan  , XIII.  104.  Vol- 
can de  Quito  , 389.  Celui  d’Arcquipa  , 439. 
Celui  de  Pichincha , 473.  Voyage  de  deux  Aca- 
démiciens à ce  dernier  Volcan,  483.  Eruption 
du  Volcan  de  Coto-Paxi  , 488  Circonltanccs 
hiüoriqucs  à ce  fujet  489.  Mcfurc  de  la  flam- 
me de  ce  Volcan  , ibid.  Scs  étranges  effets, 490. 
Autre  Volcan  terrible , élit,  Volcan  de  Sangny, 
XIV.  Volcan  qui  vomit  des  flammes  & de  la 
fumée  , 4*1-  Autre  Volcan  qu»  vomit  des  nuées 
de  pierres  , 414.  Volcan  de  la  Montagne  de  la 
Souiiicrc  , XV.  f 10. 

Voleurs.  Voy.  Vols. 

Volga , Rivictc  , VII.  Nommée  auffi  Etil , 
x6>).  Elle  cil  encore  appclléc  Edel , 401. 

Vologda , Place,  VIT.  403. 

Volquers  ( Myn  hcer  William  ) , Commandant 
Hollandois , VI.  334. 

Vols  : Les  Anglois  voles  à Baiitam , I.  443.  Les 
Voleurs  arretés  font  punis,  ibid.  Vols  des  Ma-  ^ 
iclots,  Anglois,  II.  i_2j  6/ fuiv.  Vols  à Firan- 
do  , toi.  Vol  adioit  de  quelques  Chinois , 107. 
Foret  rempli  de  Voleurs  , 477.  Vol  nommé 
Poniarring , 
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PoniarringjIIt.  143.  Larcins  des  Ncgres,  3 80. Le  rieux  , VIII.  606. 

Fétiche  fert  à la  vengeance  des  Nègres  ôc  à dé-  Voufes  , noms  des  Ruflîcns  , VII.  Ij. 
couvrir  les  vols  , IV.  ily.  Vol  d'homme  Se  de  Vou-tchang-fou  , voy.  Vu-cliang-fu. 
beftiaux  , Inclination  du  Peuple  de  Juida  au  Vou*tin  , ou  Vou-tin-ho,  Rivière  , VIII.  1 L 
vol , 186.  Exemples  des  larcins  de  Juida  , xSZ;  Voutron  (M  de),  commande  une  Fluttc  du  Roi , 
Punition  du  vol  à Bénin  .411.  Les  Habicaos  de  XIV.  6 90. 


Congo  font  voleurs , Se  ufage  qu'ils  font  de  leurs 
vols  » 6 s i.  Voleurs  nobles  Se  empoiConneurs  , 
ibid.  Méthodes  pour  découvrir  le  vol  Se  le  forci- 
lége,  V to.  Deux  voleurs  arretés  :Paftillc  fomni- 
ferc  , 4j  J.  Hardiclîc  des  Voleurs  Chinois  ,417* 
Gardes  d'un  Canal  contre  les  Voleurs  , 474-  Les 
Voleurs  Chinois  ne  contioiflent  point  la  violence, 
VI.  ni.  Les  Voleurs  infeftent  les  Montagnes  de 
la  Chine,  ny.  Comment  les  Voleurs  traites  à la 
Chine  , 4;  Punitions  pour  les  volsd’adrefle  , 
4jS. Punition  pour  le  vol  parmi  les  Tartares,  VII. 
$49*  Peine  de  vol,  IX.  n8.  Précautions  con- 
tre les  Voleurs  , X.  %2±  Manière  de  découvrir 
Se.  de  punir  le  vol , 4to.  Etrange  punition  d'un 
Voleur , XI.  40! . Les  Voleurs  rcfpc&ciu  les 
Enfans  des  Naïres , 44t.  Exemple  (ingulier  de 
haine  pour  le  vol  , XIII.  10. 

Volta  , Médecin- de  l'Empereur  de  la  Chine  : Son 
embarras  à un  difeouts  de  ce  Prince  , V.  yyl. 

Volta,  Rivière,  III.  f79-  4f7.  Embouchure  de 
cette  grande  Riviere  , Se  d'où  elle  tire  fon  nom , 
498.  Rio  da  Volta  , Oc  d'od  lui  vient  ce  nom  , 
IV.  8 £.  Sa  defeription  , ibid  Se  Ile  à l'embou- 
chure de  cette  Rivière,  1LL  Confeil  pour  la  na- 
vigation au  long  de  la  Cote  de  Volta  • ibid . 

Voltas  ( das  ) , Cap  , V.  1 1 l 

Volubilis  , Plante  , XII.  611L. 

Volumex,  Peuples,  voy.  Zapex. 

Volvcrcne  , ou  Quiclc-Hatch  , Quadrupède,  XIV. 
664. 

Vonal  ( Hamer  ) , voy.  Hamer-Vona!. 

Vonfanchin  , Général  lartare,  VII.  flo.  Sa  pu- 
nition 1 ! 6 I. 

Voncaca  , fruit , VIII.  I09.  Il  eft  aulli  nommé 
Cydonium  Bengalenfe  , ibid. 

Vontaquicr,  arbre  , VIII.  6oy. 

Vontontane , mottc-dc  terre  , VIII.  lof. 

Vontlîra,  petit  animal,  VIII.  I04. 

Vorcthcp  , voy.  Oc-ya. 

Votoudoul , Ôifeau  , VIII.  6,û£. 

Voroupatra,  cfpccc  d'Autruchc  , VIII.  6 al. 

Vos  ) Mathieu  de  ) , commande  une  Frégate  de 
PEIcéteur  de  Brandebourg,  IV  xQ* 

Vofacy-i,  forte  de  Perroquet,  III.  587. 

Vofo , Efpagnol  , XIII.  109. 

Vollius,  Ecrivain,  IV.  391. 

Votiao-Chian-xien  , Place’,  XI.  y 00. 

Vouba  ( Biram  ) , voy.  Biram  Roi  du  Cap  Verd. 

Voulcm  , Place,  IX.  4M. 

Voulibohics  , ou  Fiooours , herbe , SL  fes  proprié- 
tés, VIH.  611. 

Vouli-vata  , arbrifîcau  , VIII.  6.1/L 

Voulou  , Plante  , voy.  Bambus  , Bois. 

Vourou-amba  , Oifeau  noelurne  ; Son  cri  eft  cu- 
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Vovalardé  ( Farma  ) , voy.  Farina  Vovalardé. 

Voyages  ( Hiftoire  générales  des  ) : Plan  de  cet 
Ouvrage , L p.  xtv.  de  l'introd . Avantage  des 
Voyages  Se  des  nouvelles  decouvertes  pour  le 
Commerce , Sec.  ibid . 1 & l Voyages  & dé- 
couvertes des  Portugais  au  long  des  Côtes 
d'Afrique  jufqu'au  Cap  Verd  , 3 & fuiv.  Con- 
tinuation de  leurs  Voyages  Se  découvertes  de- 
puis le  Cap  Verd  jufqu’au  Cap  de  Bonne  Efpé- 
rancc , 10  6»  fuiv.  Voyage  entrepris  parterre 
pour  la  découverte  des  Indes  Orientales,  donc 
deux  habiles  Portugais  chargés  de  cette  commif- 
lion  difficile,  12  , d*  fuiv.  Premiers  Voyages 
des  Anglois  en  Guinée  Se  aux  Indes  Orientales, 
114  & fuiv.  Divers  Voyages  des  Anglois  en 
Guinée , & fuiv.  Premiers  Voyages  des  An- 

glois , aux  Imlcs  Orientales,  jjji  6»  fuiv.  Se- 
cond Voyage  des  Anglois  vers  les  Indes  Se  qui 
fc  termine  aux  Côtes  d'Afrique  , 344  & fuiv. 
T.ois  Voyages  des  Anglois  au  Pic  de  Tenérife  , 
II.  149.  Voyage  en  Lybic  , particulicicment  au 
Royaume  du  Sénégal  fur  le  Fleuve  Niger , 4U. 
Différence  entre  les  Relations  du  premier  Volu- 
me de  cette  Hiftoire  Se  celles  des  Volumes  fui- 
vans,  III.  y 3 3.  Voyage  de  cinq  Jéfuites  Fran- 
çois, de  Ning-po  à Peking  , V.  418  & fuiv. 
Voyages  des  Mandarins  Chinois  , VI.  1 t9. 
Voyages  nocturnes  aux  flambeaux , tu,  Voya- 
ges de  l'Empereur  de  la  Chine  pour  Pobfcrvation 
de  la  Juftice,  401.  Ordre  des  Voyages  des  Man- 
darins, 4Ç2;  Voyages  des  Mandatins  par  eau, 
408.  Voyage  de  quelques  Hollandois  dans  la 
Corée  avec  une  Relation  du  Pays  Se  de  leuc 
naufrage  dans  Plie  de  Quelpacrt , & fuiv. 

Premiers  Voyages  des  Millionnaires  en  Tarta- 
ric  , VII  - 147  o»  fuiv.  Plufteurs  Voyages  au 
travers  du  Tibet  pour  aller  à la  Chine  Si  en  re- 
venir , £i$  ùl  fuiv.  Voyages  dans  la  Tartane 
Occidentale  par  l'ordre  de  1 Empereur  de  la  Chi- 
ne ou  à fa  fuite  , 444  & friv.  Premier  Voyage 
des  Hollandois  aux  Indes  Orientales  , VIII.  2 S 
& fuiv.  Second  Voyage  des  Hollandois  aux  In- 
des Orientales,  in  O*  fÊv.  Voyage  de  deux 
Vaiilcaux  Hollandois  au  Royaume  d'Achin  , 
178  d»  fuiv.  Trois  Voyages  des  Hollandois  aux 
Indes  Orientales , 1^3  d*  fuiv . Voyage  de  deux 
Vailleaux  Hollandois  au  Japon  , 401  6*  fuiv . 
Voyages  des  François  aux  Indes  Orientales,  y y 
Ù.  fuiv.  Voyages  aux  Mines  de  Diamans  de 
Golcondc  , de  Vifapour  Se  de  Bengale  , IX.  rif 
d»  fuiv.  Premier  Voyage  des  François  dans  fit 
rabic  heureufe  par  l'Océan  Oriental  , X.  1R1 
i fc:  fuiv.  Voyages  aux  Iodes  Orientales  par  le 
Sud-Oueft  , JJ  i b fuiv.  Yoyages  aux  Tcxics 
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Auftrales  ou  Anraréliques  t XI.  6»  fuiv. 
Voyage  de  deux  Vuiflcaui  François  aux  Terre* 
Autkralcs , & fut-  Explication  d‘un  nouvel 

ordre  pourTa  fuite  de  cet  Ouvrage,  XII.  iv . 
Recueil  des  premières  Relations  6i  fourccsHif- 
toriques  , v.  V 'yages  Se  découvertes  au  Sud  de 
l'Amérique  , XUI.  l£  & fui.  Divers  Voyages 
au  Pérou , üj  & fui.  Voyage  des  Mathéma- 
ticiens Efpaguols  de  Guayaquil  à Quito,  ±fit 
& fui.  Voyage  de  deux  Fusâtes  tfpagnolcs  du 
Pérou  au  Chili  par  les  Iles  de  Juan  Fernandez  , 
49 ç O fui.  Pluiicurs  Voyages  tentés  en  difté- 
rens  tems,  XIV.  i it  fut.  Voyages  fur  la  Ri- 
vière de  la  Plaça  , j{  6*  fui.  Voyages  au  Brefil, 
îlo  & fui.  Voyages  Se  Etablillcment  des  Por- 
tugais au  Brefil,  x 8 1 & fui.  Voyages  des  Hol- 
landais au  Brefil , iM  & fui.  Voyages  fur  l’O- 
rinoque  fie  fur  les  Côtes  de  l’Amérique  Méri- 
dionale , & fui.  Voyages  des  François  dans 

l’Amérique  Septentrionale,  41  j & fut.  Voyages 
des  Anglois  dans  l’Amérique  Septentrionale , 
ay?  Se  460.  Suite  des  Voyages  des  François 
dans  l'Amérique  Septentrionale , f 89.  Témoi- 
nage  des  Relations  Angloifes  fur  la  Baie 
’Hudfon , fi; 8.  Relation  Àngloife  fur  des  faits, 
64  y.  Voyages  au  Nord  Oucll  fie  Nord-Eft  pour 
la  découverte  d'un  palTage  aux  Indes  Orienta- 
les , XV.  6*  fui.  Voyages  des  Hollandois  au 
Nord-Eft,  lai  6*  fui.  Troificmc  Voyage  des 
Hollandois  au  Nord-Eft , ni  & fui.  Fameufe 
•Relation  de  la  mifere  des  Hollandois  dans  la 
Nouvelle  Zcmbic , 1 rfi.  Nouveaux  Voyages  au 
Nord-Ojeft,  140.  Voyages  des  Danois  fous 
la  conduite  de  Jean  Munk , 1 yi.  Voyage  des 
Ffpagnols  conduits  par  Martin  d’Aguilar  , 1 ta» 
Voyages  des  RulTcs,!  6_S  & fui.  Nouveaux  Voya- 
ges des  Anglois  , 17t.  Projet  d’un  nouv.  Voya- 
ge des  Anglois  , 18 j.  Obfetvations  fur  toutes 
les  expériences  précédentes  , 107.  Deux  Rela- 
tions d’un  Voyage  , jjo.  Voyages  aux  Antilles, 
374  6* fui.  Voyages  fie  Etablillemens  aux  l'es 
de  l'Amérique  Septentrionale  dans  la  Mer  du 
Nord  , 4.11.  Voyages  fie  Etablillemens  aux  An- 
tilles , ibid.  b fui.  V oyages  & E'abliilcmcnt  dans 
Pile  de  S Chriftophe  , 4^  & fui.  Voyages  à la 
Martinique,  ±82  & fut.  Voyages  à la  Guade- 
loupe, £02  & fut*  Voyages  des  Anglois  à la  Ja- 
maïque , £7i  & fui.  Voyages  des  Anglois  à la 
Barbaic  , L2i  6*  Voyages  des  Anglois  dans 
1 Ile  d'Antigo  , <Ljl8  O fui.  Voyages  des  mêmes 
dans  File  de  Nevis,  fin.  Voyages  aux  Iles  Ber- 
mudes , ù-l£  & fui.  Voyages  aux  Iles  Lucaies, 
C j y 6*  fui.  Voyages  dans  l’Ilc  de  Terre-Neuve  , 
643  & fuiv. 

Voyage  des  PP.  d'Acuna  Se  d’Artieda  fur  la  Ri- 
vière des  Amazones, XIV.  t_i  Voyage  & avantu- 
rcs  de  William  Adams  , Pilote  Hollandois , aux 
Iles  du  Japon , II.  xi)  frjniv.  De  Martin  d’A- 
guilar, coniuifant  les  Espagnols , XV.  ij_4  6* 
fuiv . D'Albçrgaria , voy.  Lofez  Soarez.  D'AÎan- 
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Orientales  , IX.  LLZ  Se  fuiv.  De  Bccrines  con- 
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j j j fie  fuiv.  De  Bernier  au  Royaume  de  Ka- 
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d’Afrique , II.  4fio  fie  fuiv.  Autre  Voyage  du 
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fi:  fuiv.  De  Thomas  Bucton  , XV.  1 4a.  De  Ro- 
bert Bylcth.  voy.  Baflip , fiée.  Des  Cabots , XV. 
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Orientales  & en  quelle  qualité,  IX.  1 & fuiv.  * Kyang-chcu  , & dc-là  a Nan  king,  V.  44 6 
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JCJV.  «u  8c  fuiv.  D’Hyppolite  Défîderi  Jéfuitc,  Gonzalez,  L£  8c  fuiv.  Second  Voyage  du  mc- 
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Bonne- Efpéran  ce,  V.  inS  8c  fuiv.  De  Pierre  de 
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Corneille  Matelief  aux  Indes  Orientales  . VIII. 
1*8  8c  fuiv.  De  M.  de  Maupertuis  8c  de  M. 
l’Abbé  Outhicr , au  Nord , XV.  348  8c  fuiv. 
Deux  Relations  de  ce  Voyage  , 330.  Autre 
Voyage  de  M.  de  Maupertuis  au  Monument  de 
Windlo  dans  la  Laponie  Septentrionale , \6£  8c 
fuiv.  De  Jérôme  Mcrolla,  au  Royaume  je  Con- 
go 8c  autres  parties  Méridionales  de  l’Afrique  , 
IV.  348  8c  fuiv.  De  Charles  Ambroife  Mezza- 
Barba  , Patriarche  d’Alexandrie  8c  Ambafladcur 
vers  Khang-hi  Empctcur  de  la  Chine,  V.  334 
& fuiv.  De  David  Michclburne,  Capitaine  An- 
glois , à Bantam  8c  aux  Moluques , I.  £04  8c 
luiv.  Aune  Voyage  du  meme, à 4ava  & à Banda, 
£4j  8c  fuiv.  D’un  autre  Middlcmn  , XV.  17  f 
&luiv.D’Edouard  Michclburne,  Chevalier  An- 
glois, à Bantam,  L 448  8c  fuiv.  De; Henri 
Middlcton,  Capitaine  Anglois,  au  nom  de  la 
Compagnie  des  Indes  Orientales  , L 40c  8c 
fuiv.  Autre  Voyage  du  même  Sir  Henri  Middle- 
ton  , à la  Mer  rouge  8c  à Surate  , II.  1 8c 
fuiv.  De  Mondeverguc,  à Madagafear,  ou  fup- 
plcraent  à celui  de  Rennefort  , VIII.  f S8.  8c 
fuiv.  De  François  Moore  dans  les  parties  inté- 
rieures de  l’Afrique  , contenant  la  defeription 
des  Pays  8c  des  Habirans , III.  24  8c  fuiv.  De 
Jean  Munk  conduifant  les  Danois  , XV.  1 U 8c 
fuiv.  I^p  Jean  Narborough , Chevalier  Anglois, 
XI.  8c  fuiv.  De  Navarette  au  travers  de  la 
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Chine  , V.  UJ  8c  fuiv.  De  Newton  & de  Bird  , 
deux  Marchands  de  Londres  . à Banda  , L LU 
& fuiv.  De  NicuclTst.  Voy.  Alfonfc  d'Ojcda. 
D’Alfonfc  Nino  , & des  deux  Guerres  , -XII  2J 
6c  24.  De  Confiant  in  Noble  , Voy.  Jean  Van 
Campen.  De  Dom  Garcie  de  Noronha  Viceroi 
des  Indes  , L i_£o  8c  fuiv.  De  JeandeNueva, 
aux  Indes  Orientales  , L &8  8c  fuiv-  I)e  Blafco 
Nuirez  de  Vêla,  XIII.  144  8c  fuiv  De  Nunno 
de  Cunna  , L 130  & fuiv.  De  Nunno  Trirtan, 
L 6 & fuiv.  De  Sebadien  d’Ocampo  , XII  ]_± 0 
8c  fuiv.  D’Occum  Charonara , de  Siam  en  Por- 
tugal, IX.  xi 6 8c  fuiv.  De  M.  Oglcthorpc  , 
Anglois,  ®IV.  LZl  & fuiv.  D* Alfonfc  d'Ojc- 
da , de  Jean  de  la  Cofa,  8c  d’Améric  de  Vcfpu- 
cc,  XII.  te  8c  fuiv.  Autre  Voyage  d’Ojcda  avec 
Vcfpucc  8c  Rodiiguc  de  Badidas  , u_4  8c  fuiv. 
Autic  d'Ojcda  avec  Nicucfla  , IJJ  2c  fuiv.  De 
M.  l'Abbé  Outiller , 8c  de  M.  de  Mauperruis  , 
au  Nord,  XV.  u8  8c  fuiv.  Deux  Relations  de 
ce  Voyage , ; ;o.  De  Jean  Ovington , à Surate 
8c  en  d'autres  lieux  de  l'Afic  &dc  l’Afrique  , IX. 
30  8c  fuiv.  D’Horace  de  laPenna  , au  Tibet , 
dont  la  Relation  contient  l'origine  8c  l’état  pré- 
fent  de  la  Million  des  Capucins  dans  ce  Royau* 
me  8c  ceux  du  voifinagc  . VII.  ±$j  8c  fuiv.  De 
Gômez  Pcrcz.vuy.  Antoine  Gonzalez.  Du  Capi- 
taine Thomas  Phillips  , au  Royaume  de  Jui- 
da  , 8c  dans  l’Ilc  de  Saint  Thomas  , III.  8c 
fuiv.D'Yanez  Pinçon, XII.  9_i  & 96- Autre  Voya- 
gc  da  meme  avec  Diaz  de  Solis,  143.  De  Fer- 
nand  Mendez 'Pinto  aux  Indes  Orientales  , IX. 
üj  8c  fuiv.  Remarques  fur  diverfes  parties  de 
la  Relation  qu’on  fupprime  , 403.  De  François 
Pizarre  pour  la  découverte  8c  conquête  du  Pé- 
rou , XIII.  ± 2 & fui*.  Second  Voyage  du  me- 
me , $8  8c  fuiv.  De  Jean  de  Piano  Carpini  en 
Tartane  «VII.  8c  fuiv.  De  Jean  Ponce  , à 
Portotic  ou  HBorriquen,  XII.  148  8c  fuiv.  De 
Ponce  de  Leon  qui  découvre  la  Floride , XII. 
i7ï  8c  fuiv.  De  François  Pyratd  , le  premier 
que  les  François  font  aux  Indes  Orienralcs  , 
VIII.  8c  fuiv.  Du  Pcrc  Quiroga  fur  la  Côte 
de  la  Terre  Magcllaniquc  , XV.  8j  8c  fuiv.  Du 
Chevalier  Ralcigh  , XIV.  4M  8c  fuiv.  Voyage 
de  Sir  Walter  Ralcigh  fur  la  Guiane  , ou  plutôt 
fur  rOrinoque,  XÎV.  Li*  8c  fuiv.  De  Richard 
Raynolds,  Anglois  ,_L  14±  8c  fuiv.  De  Regnard, 
François,  en  Laponie,  XV.  301  8c  fuiv.  De 
René  Laudonicrc , XIV.  8c  fuiv.  De  Sou  - 
chu  de  Rennefort,  aux  Indes  Orientales , VIII. 
5 fi  8c  fuiv.  D'Alexandre  Rhodes,  aux  Indes 
Orientales,  IX.  71  8c  fuiv. De  Thomas  Rhoé, 
dansl'Indouftan,  X.  1 & fuiv.  De  Jean  de  Ri- 
baut , François , XIV.  416  6c  fuiv.  Autre  Voya- 
ge du  même  , 416  8c  fuiv.  De  Georges  Roberts, 
au  Cap  Verd  8c  aux  lies  du  même  nom  , II.  j 1 1 
8c  fuiv.  Du  Marquis  de  ta  Roche , XTV.  £8^ 
8c  <90.  De  Woodes  Rogers , aux  In  les  Orienta- 
les par  le  Sud  Oacll , XI.  6|  8c  fuiv.  Du  Capi- 
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taine  Riebatd  Roules,  à Priaman  apres  fa  fépa- 
ration  de  fon  Amiral , L J 40.  De  Guillaume  de 
Rubruquis,  dans  les  parties  Orientales  du  Mon- 
de , VII.  x6  \ 8c  fuiv.  De  Villiam  Rutter,  L Ull 
8c  (uiv.  Voyage  6c  avanturcs  de  Saint  Denis, 

XIV.  431  SeTuiv.  De  Sir  Walter  Ralcigh. 
voy.  Chevalier  Ralcigh.  D’Antoine  de  Saldan- 
na , L j*.  8c  fuiv.  De  Robert  Cavclicr  de  U 
Salle,  voy.  Cavelier , Stc.  De  John  Saris,  Ca- 
pitaine , à la  Mer  rouge,  aux  Moluques  8c  au 
Japon,  II.  ni  8c  fuiv.  De  Pierre  de  Sarmien- 
to  , XI.  2 8c  fuiv.  De  Gautier  Schouten  , XI. 
144  & fuiv.  De  Scroggs  , XV.  174  8c  fuiv. 
De  Diego  Lofez  de  Sequeira  , L i_L±  8:  fuiv. 
Du  Capitaine  Alexandre  Sharpey , L jt  f 8c  fuiv. 
De  Lopc  Soarez , L jh  8c  fuiv.  Second  Voyage 
du  meme,  furnomme  d'Albctgatia , aux  Indes 
Orientales  avec  le  titre  de  Viceroi  , 11 1 &fuiv. 
De  Jean  Diaz  de  Solis  , 8c  d’Yanez  Pinçon  , 
XII.  i4f.  Autre  Voyage' du  même  Solis,  8c 
decouvertes  au  Sud  , tôt.  De  Solyman  Bacha 
d'Fgypte  ,de  Suez  aux  Indes  Orientales, L LU 
& luiv.  De  Jean  Smith  , XIV.  444  8c  fuiv.  De 
William  Smith  en  Guinée  , III.  47  y 8c  fuiv. 
Voyage  8c  Relation  du  Capitaine  William  Sncl- 
gravc,fur  quelques  paitics  de  la  Guinée  , III.  <09 
8c  fuiv.  Autre  Voyage  du  rr.êmc,à  Juida  , jj_$  ôc 
fuiv.  De  Souchu  de  Rennefort , aux  Indes  Orien- 
tales, VIH.  Lîi  8c  ^'}lVm  De  Spanbeig,  Alle- 
mand , XV.  LZ 2 & ^u*v-  De  Georges  Spilbcrg , 
Hollandois  , aux  Indes  Orientales  , VU!.  1696c 
fuiv.  De  Thomas  Stephens  , Anglois , pour  Goa 
fur  une  Flotte  Portuçaife  , L-  1*1  8c  fuiv.  Du 
Capitaine  Batthclcmi  Stibbs  fut  la  Rivière  de 
Gambra  pour  le  progrès  des  decouvertes  8c  du 
Commerce,  lll.  53  8c  fuiv.  De  Gui  Taehard 
à Siam  , IX.  114  8c  fuiv.  Autre  Voyage  du  Pcrc 
Taehard  aux  Indes  Orientales  ,17 6 6c  fuiv. 
D’Abel  Janfen  Talman  , aux  Terres  Auftrales  in- 
connues, XI.  103  b fuiv.  De  Tavernier , dans 
l’Indouftan,  X.  uli  & fuiv.  D’Alexis  Tchirikov, 

XV.  LZ*  8c  Jfuiv.  De  Guillaume  Tovtfon  , 
pour  la  Côte  de  Guinée , L 112  8c  fuiv.  Son 
fécond  Voyage  au  meme  Pays  8c  au  Château  de 
Mina  , 143  8C  fuiv.  Dernier  Voyage  au  même 
Pays  f m 8c  fuiv.  De  Triftan  de  Cunna  ivoy. 
Alonfo  ou  Alphonfc  d'Albuqucrque.  De  Nunno 
Ttiftan,  L & 8c  fuiv.  De  Tiiftan  Vaz  Tcxcira. 
voy.  Juan  Gonzalez  Zarco.  De  Dom  Antoine 
d’Ulloa  8c  de  Dom  Gcotge  Juan  , XIII.  ijj» 
8c  fuiv.  Autre  Voyage  âc  ces  deux  Mathé- 
maticiens Efpaguols  , de  Guayaquil  à Qui- 
to, 461  8c  fuiv.  De  Paul  Van  Caerden,  Ami- 
ral Holland. , aux  Indes  Orientales  , VIII.  i_i2 
8c  fuiv.  Autre  Voyage  du  même  , £21  6c  fuiv. 
De  Jean  Van  Campen  8c  de  Conftantin  Noble  , 
AmbalTadeurs  Hollandois  vers  Sine-la-mong 
Roi  de  Fo-kycn  , V.  181  8c  fuiv.  De  Peter  Van- 
den  Rroeck  au  Cap  Verd,  III.  11S  ôc  fuiv.  Au- 
tre Voyage  du  même  aux  Indes  Orientales , 
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VIII.  4jj  & fuir.  D'Etienne  Vander  Hagen  aux 
Indes  Orientales , VIII.  1 8 ■ 4c  fuiv.  Antre 
Voyage  du  meme,  joi  4c  Tuiv.  Pc  Peter  Van 
Hoorn  , Ambafladcur  Hollandois  à la  Chine  4c 
dans  la  Tartarie  Orientale  . V.  yit  4c  fuiv.  De 
Jacques  ConjeliiT  Van  NcckouNck,  Amiral 
Hollandois,  aux  Indes  Orientales,  VIII.  i a a 
4c  fuiv.  Autre  Voyage  du  meme,  l&S  4c  fuiv. 
De  Wibrand  Van  Warvyck  aua  Indes  Orien- 
tales , VIII.  i*2  Si  fuiv.  De  Dom  Pedro  Vax  de 
Cunna  , L 19  4c  fuiv.  De  Tartan  VazTexeira 
4c  de  Juan  Gonzalez  Zareo  , L A 4c  fuiv.  De 
Jean  Vcrazzani,  îc  decouvertes  de  l'Amérique 
Septentrionale  , XIII.  ici  4c  fuiv.  Du  P.  Ferdi- 
nand Vctbiell , J é fuit c , dans  la  Tartarie  Orien- 
tale , VI.  (_2j  & fuiv.  De  Pierre  Vf  illemfz  Ver- 
hoeven  aux  Indes  Orientales  , VIII.  4c  fuiv. 
De  Vcfpuce , voy.  Alfonfc  d’Ojcda.  De  Vite 
lault , voy.  Bellefond  , 4cc.  De  Sir  Walter  Ra 
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ter.  Témoignage  d'un  Voyageur  moderne  fut 
le  Volcan  de  Temate,  |ti.  Pyramide  Siamoife 
échappée  aux  Voyageurs  Français  , X.  4*7.. 
Voyagcuts  dont  on  a les  Remarques  fur  les  Dé- 
troits de  Magellan  4c  de  le  Maire , XI.  a.  Com- 
ment on  les  donne  fuccelfivement , J.  Route 
indruélive  pour  les  Voyageurs , Ut.  Confcils 
important  pour  les  Voyageurs , 1 18.  Objet  d’un 
véritable  Voyageur  , tco.  Moyens  quil  doit 
employer,  t<i,  Inltruétion  pour  les  Voyageurs, 
XIV.  toc.  Voyageurs  qui  copient  Lcrv.  16t. 

Vrics  ( de  J,  Voyageur,  découvre  un  Pays > X. 

Vmciïang-fu , ou  Vou-tchang-fou  jÿlan  de  cette 
Ville,  V.  44t.  Vu  cbang  fu  Captale  de  Hu- 
quang , avec  deux  aurtes  Villes,  forment  la  plus 
grande  4c  importante  Place  de  la  Chine  , ç )o. 
Dcfcription  de  Yu-chang-fu  , VI.  7j.  Scs  avan- 
tages pour  le  Commerce  , ibid. 


4ec. 

leig  , voy.  Chevalier  Rdcigh.  De  Corneille  de  Vu-cficufu  , Ville  , voy.  Hok  fyeu. 
Vt'een  aux  Indes  Orientales , VIII.  4c  t Q7.  Vu-ching  , Ville , V.  it!i. 

De  Georges  Wcimouth  , XV.  140  4c  fuiv.  De 
Jean  Whitc  , XIV.  «Si.  De  Wibrand  Van  W'ar- 
wyk  , aux  Indes  Orientales , VIII.  182  4c  fuiv. 

De  Widdon,  Anglois , dans  quelques  Iles,  L 
aS3  4c  fuiv.  De  Pierre  Wülerofz  Vcrhoeven 


Vu-heu  , Empereur  Chinois , VI.  jio. 

Vu-i-cha  , forte  de  Thé  , VI.  4*9-  Ses  qualités  J 

42J. 

Vuieki , mot  qu’un  Oifcau  prononce , 4t  fa  ligni- 
fication , V.  ZZ* 


aux  Indes  Otientalcs,  VIII.  4c  fuiv.  De  Vu- ingtyen , Palais  pour  le  Confeil  de  guette. 


VI.  ML 

Vuizze  Kapukka  , herbe  médicinale  , XIV.  ü 
Vu-ki , Empereur  do  la  Chine  , VI.  114. 
Vu-ku  kyen,  Ville,  V.4*r. 

Vulamia  , Pays  , voy.  Kipjak. 

Vu  lyang-ko,  Rivière,  VII.  if 


Pierre  Wdl  Floris  , au  Golfe  de  Bengale  , IX. 
r<  4c  fuiv.  De  William  Adams  , Pilote  Hollan- 
<ït>is,  aux  Iles  du  Japon  , II.  ixj  4c  fuiv.  De 
William  Smith  en  Guinée , III.  47^  4c  fuiv.  De 
William  Snelgrave  , fur  quelques  parties  de  la 
Guinée  , III.  yo»  4c  fuiv.  De  William  Ruttçt , .. 

L i£a.  4c  fuiv.  De  Thomas  Windham , Anglois,  Vumba,  Rivière,  IV.  6t8 
L 117  4cfuiv.  De  Wolphart  Harmanfen  aux  Indes  Vursja-van,  Village,  V.  14*. 
Orientales,  VIII.  1 89  4c  fuiv.  Voyage  infortuné 
de  Benjamin  Wood , Angl.  vers  les  Indes  Orien- 
tales , L iii  & fuiv.  Voyage  du  Capitaine 
Wood  , qui  eft  peut-être  le  même  , par  le 
Détroit  de  Magellan  , XI.  El  4c  fuiv.  De 
Jean  Wood  , XV.  16  ; 4c  fuiv.  De  Wood 
Rogers , aux  Indes  Orientales  par  le  Sud-Oueft, 

XI.  «y  4c  fuiv.  p'Yancz  Pinçon,  XII.  4c 

2«_. 
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Vu-fi-hycn,  Ville  dont  les  liqueurs  renommées,' 
VI.  ijj. 

Vu-fiun  fu  , Tribunal,  VI.  41 4- 
Vu-fucri  lweo  , Ville  : Vivacité  d'efprit  le  fubti- 
lité  de  (es  Habitans , VI.  lof. 

Vut , fuccede  à Jean  ou  Prête  Jean  , VII.  tir. 
Vu-ti , autrement  Hyau  u-vhang  ri  , Empereur 
de  la  Chine,  VI.  to?.  Vu  ti , cité,  tyg. 
Vuting,  Empereur  Chinois,  VI.  ro<. 


Voyageurs  : Quelques  Voyageurs  perfuadés  que  le  Vu-rfyc-hyen  , Ville,  nommée  aufii  Vufthyen  y 
Diable  bat  les  Ncgres  , IV.  1 f 6.  Confeil  pour  fon  plan  4c  fa  dcfcription  , V.  4)». 


les  Voyageurs  , 189.  Contradiction  des  Voy  a 
gcurs  fur  les  Enfàns  du  Roi  de  Jutda , i ; 8.  tes 
Voyageurs  connoilfcnt  trois  Rois  de  Juida.  140. 

Différence  entre  le  récit  des  Voyageurs , 6; 

Contradictions  de  quelques  Voyageurs,  VI.  1 9. 

Erreurs  de  quelques  Voyageurs  fur  l*Ue  de  Hay-  VIT/ 

101.  Voyageurs  anciens  4c  modernes  qui  \V  aaR(  Pierre)',  Capitaine  Hollandois  , XI. 


Vutz,  X.  ji4- 
Vu-vang  , Empereur  de  la  Chine,  VI.  i»8.  f oS. 
Vyolo,  Oifcau  criard , XIV.  I7t. 

V 


pénètrent  dans  la  Tartarie,  {48,  Ce  qu’on  doit 
aux  Voyageurs  modernes , 549.  Mérite  de  lcor 
Carte.  Ce  qui  lui  manque  encore,  ibid.  Voya- 

feuts  qui  ont  rapport  à la  Tartarie  , VII.  149. 
luficurs  Voyageurs  qui  ont  fuivi  Marco-Polo, 
124  4c  n r.  Témoignage  d’un  jeune  Voyageur 


191. 

Wa-che  , Prince  , VII.  9^. 

Wa-chen  , Prince,  VII.  2de 
Wa-chi , terre  pour  la  Porcelaine  , VI.  1 87.  Pfé« 
paration  de  cette  terre  4c  fonufage,  ibid. 

Wa  chin  , Prince , VII.  SU- 


Kalka,  VU1.  6q.  Expériences  d'un  Voyagent,  Wachit,  Pays,  voy.  Hoachit. 
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tyacktendonk  , Direéleur  Hollandois , X.  n>. 
Vadas  , Nation,  VIII.  jn. 

Vadfcran  , poudre  célèbre  par  fes  venus , X. 
J LL. 

Hiltoire  de  fa  découverte  Sc  de  fou  Inventeur  , 
IU- 

Wadmola  , Riviere,  XIV.  tfS. 

Wad-Nickar , ou  Hued  , nom  que  les  A tabes  don- 
nent au  Heuvc  Niger,  Sc  ce  que  WaJNickar 
lignifie  , II.  joo.  Wad  Nickar , nom  inconnu 
au  a Habitant  du  Pays  fur  le  Niger , toi. 
Wadorian,  mefure  , VIII.  t ! 1 . 

Vaeiwik(  Vibrant  van  ),  Amiral  Hollandois, 
VIII.  21. 

Waffer  (Lionnel  ) , Auteur  , XII.  478.  Cité  , tof 
(v  fuiv . <StB  & fuiv.  Témoignage  de  Lionnel 
Waffer , XIII.  112  6”  fu‘v-  179.  Avanturcs  de 
ce  Chirurgien  , i»i.  Cité  , xJLS  £•  fuiv.  Cité  , 

XIV.  105  b fuiv.  Son  témoignage  . ita.Citc. 
114  &•  fuiv. 

Wag,  mot  dont  l’ulage  fort  commun  , IV.  Soi» 
Wagcr,  petite  Ile , VIII.  nv.  Détroit  de  Waget , 

XV.  l 16- 

Waggadashes,  forte  d'armes  delà  Milice  Japo- 
noife,  II.  i6o. 

Waggcnaar  ( Zacharie  ) , Hollandois , part  de  Ba- 
tavia avec  deus  Vailfeaux  pour  la  Chine  : Ce 
qu’il  y fait  St  fon  retour , V.  ijt  St  ijt. 
Waizanzag,  nom  que  les  Ncgtcs  donnent  h la 
Malagncttc  ,111.  <rt. 

Wake  , ou  Alcaviak  , Oileau  1 pourquoi  ainfi 
nommé,  Sc  fa  forme,  III.  510. 

W.nki,  X.  üi, 

Wakongo,  autre  nom  du  Cap  Monte,  III.  j8j. 
Waleop  ( flom  Alczandre  ) , Irlandois , Capitaine 
de  VailTcan  , XIV.  J7t. 

Waldcif(  Richard  ),  Anglois , écrit  àïloris,  II. 
107. 

Wal-vogcls,  Oifeainr  , VIII.  1 U. 

Walk  ( Jacques),  Tréforicr  de  Zélande,  XV. 
toi. 

Walkcnburg,  Direéteur  , IV.  il}- 
Wall  ( Peter  ) , Capitaine  Anglois  , cft  fait  ptifon- 
nier  par  un  Armateur  François,  III.  )f7- 
Walla  Filla  , Roi  de  Joala , cft  un  Magrcim,  Ste. 
III.  141. 

Wal'apon-ahov  , Brilliage,  VIII.  r 1 7. 

Willitock  , Village,  voy.  Vallock 
Waller  ( Edmond  ) , Poète  Anglais , Sc  fon  Voya- 
ge aux  Bermudes . XV.  £jj. 

Wal'ia,  III  roi. 

Wallid  ibu-Abdolmelck  , Calif  de  Bagdad  , L 1. 
Wrlonga,  Province,  FV.  17p. 

WalrulTe,  PoifTon  monflrucux , Voyc{  Vache  ma- 
rine. 

Walfingham  , Auteur  de  l’Hiftoire  d'Angleterre, 
L 1_  Son  récit  fur  la  prife  de  Ceuta , /MA 
Walflcin,  tné  par  un  F.coflois  , X.  n4. 
Walraven , Capitaine  Hollandois  ,lai(Té  pour  Gou- 
verneur au  Château  de  Mina , IV.  il. 
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Walter  , Anglois  , chargé  d'une  députation,  II. 
i4_  M.  Walter  public  la  Relation  de  M.  Anfon, 
XI.  j. 

Walter  - Hudden  , Commis  Hollandois  , VIII. 
41  S. 

Walter-Raleigh  (Sir  ) , voy.  Raleigh  ( Walter.  ) 

Wamba  , lieu  fur  la  Côte  de  Guinée , L t(t. 

Wamki , Pays  , voy.  Vanqui. 

Wampo  ( Rade  de  ) , XI.  rv). 

Wan  , ou  Nora-Mamc  , gros  Pois , XI.  707. 

Wanari , XIV.  £61.  b 

Wancheu  , Place,  VII.  îf. 

Wan-chcun  , Bourg  , V.  417. 

Wanchifo  , Indien  , XIV.  4<tô. 

Wanda,  Contrée  , voy.  Oandi. 

Wandervort  ( William  ) , Secrétaire  des  Hollan- 
dois à Banda  , figne  l’ordre  lignifié  par  fa  Na- 
tion aux  Anglois  . L 126  6 -fuiv. 

Wando  , Rivière  , XIV. 

Wan-fu  kan  , Ville  8c  Corps-de-garde , V.  47t. 

Wang  , écrevilfes  d’une  cfpece  délicieufe  , VI. 
*2e 

Wang  cheu,  ou  Cheev-fn  , Ville,  voy.  Hoang- 
tcbcou  fou. 

Wang-chong  , cfpece  de  Sauterelles  , V.  4Sj. 

Wang  ho , Riviere , voy.  Wnang-bo. 

Wang-fien,  fameux  Village  , V.  1; 

Wang-yeng  king  : Mort  decet  Empereur  des  Kins. 
VIL  la,  . r 

Wang  heu  , première  femme  de  l'Empereur  de  la 
Chine,  VI.  11. 

Wanhom  , ou  Kantsjoor  , Plante  , XI.  719. 

Wan-king,  Village.  VII.  p^r. 

Wan-kyang  king  , grand  Village  , V.41L. 

Wan-ngan  hyen  , Ville,  V.  477. 

Wan-ngen-hycn  , Ville  , V.  \tt. 

Wanotra , ou  Guanaco  , animal , XIV.  lu. 

Wan  fan  pau  , Eunuque  Chinois  , découvre  file 
Formole  , VI.  <i. 

Wan-fen-fua,  Village,  V.  ut. 

Wanfi,  territoire,  IV.  £77.  5ivn.  Dddd. 

V.  antesk , Capitaine  qui  exige  le  ferment  d'un  Nè- 
gre , IV.  !££. 

Wantra  , Redouté , VIII.  jtty, 

Wan-yen , Général  Tartare  , VII.  Si.  Ce  Géné- 
ral , nommé  auffi  Van  ycn-chang-^hcy  , s*cbï- 
poifonne  , Sc  pourquoi  , 87, 

Wapo  , Place  fur  la  Côte  de  Malaghette  , III. 
i4«.  Hauteur  de  Wappo , j<5.  C’ell  un  Village, 
6 18.  Sa  fituanon  , *19. 

Vaqnefie  , Habitation  , VIII.  ;ti. 

War  , arbre  , IX.  40.  Singularités  de  cet  arbre  j 
nommé  aufii  Var  on  Ber , Sce. 

Warabi , ou  Ren  , nom  de  la  fougère , X.  6(4, 

Waraku-f’empe , PoifTon,  voy.  Dorade. 

Warange  , Ile  des  BifTagos , II.  jjy. 

Watdanfi , Ville,  VII.  100  & fuiv. 

Wardcnbojrg  ( Thierry  de),  Hollandois,  XIV. 
108. 

Wardhuis,  Ile,  XV  xiu 
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W.tri,  efpece  de  Sanglier  , XI.  Ifit. 

Watibi,  ou  Kcti  .Fougère  qui  fc  mange  , XI. in. 

Watmias , Pays  , XI.  m6. 

Warner  ( Thomas  ) , Chevalier  Anglois , comman- 
de un  Vaiflcau  , XV.  ;7 ;■  Cité,  ±44  & 44f. 
Sa"  mort,  4to.  11  fett  d'Agem  pour  l'achat- 3ë 
Hic  Sainte  Lucie  , 54 1.  Cité , üiü.  6M.  614. 

Watnham  , prifonnicr  Anglois , VIII.  *v7. 

Warren,  Doéleur,  III.  toi. 

Warfchabs.,  Pays,  voy.  Vallabs. 

Watfcl , nom  commun  des  tilles  Ncgrefics,  III. 

17t. 

Varshas,  ou  petit  Inflaffan  , Pays,  IV.  al. 

Warshcs  , voy.  Adom  , Royaume. 

Waniick  , Ville  , dans  la  Nouvelle  Angleterre  , 
XIV.  t;  Fort  de  Watwick , XV.  fil  t. 

Waiwickf  Wibotnc  van),  commande  neuf Vaif- 
feaux  Hollandois,  L 419.  Civilités  qu'il  tend 
aux  Anglois  fit  fccouts  qu'il  leur  donne,  ibid. 
Il  paît  de  Bantam  pour  Patanafic  la  Chine , an. 
Il  répare  une  partie  de  la  perte  du  Comptoir  de 
Parane , II.  177. 

Watwick  ( Wibiantz  van  ) , Amiral  d’une  Flotte 
Hollandoiic  , Je  avis  qu'il  donne  au  Chevalier 
Edouard  Michelbutnc  , Anglois , L a*o.  ll.pa- 
roît  être  le  même  que  Wybi  and  van  Watwick, 
VIII.  ter.  Table  de  bois  qu'il  fait  fufpendre  à 
un  atbre,  lu.  11  fuccede  à la  qualité  d'Amral 
de  quatre  Vairteaux , 1 ta.  Réflexions  qui  lui 
font  délirer  la  paix  , 1 r.7.  11  fe  rend  aux  l'es 
Moluques.  Comment  il  y ctl  reçu.  Il  obtient  la 
liberté  du  Commerce  , ibid.  Warwick  continue 
fon  Commerce  à Amboine  , iay.  Il  fc  rend  à 
Tcrnate  , 1 10.  Retour  de  cet  Amiral  à Ban- 
tam , I)).  Son  départ  pour  l'Europe  , ibid.  Ci- 
té , 187.  i.3c.  187.  Son  Voyage  aux  Indes 
Orientales,  tSy.  Obfcrvations  fur  fa  route  , 
as o.  Mefurcs  de  Watwick  pour  confirmer  l'éta- 
blilîemcnt  des  Hollandois  à Bantam , i?  t . Nou- 
vcllc  forme  du  Comptoir  qu'il  y établit.  Réglé- 
mens  de  ce  Comptoir , ibid.  Cet  Amiral  fc  tend 
à Gteflick  , 177-  Conditions  auxquelles  il  y éta- 
blie un  Comptoir.  Il  fc  rend  à Johor.  Difficul- 
tés de  fa  route  , ibid.  Sa  politique , xyS.  Son 
adcclfc , i9v.  Sa  Lettre  au  Roi  de  Siam.  Com- 
ment il  prépare  les  Chinois  à fouftrir  les  Hol- 
landois, /-iChimcrc  Chinoifc  qui  lui  devient 
avantageufe,  $00.  Son  tccout  en  Hollande  , ilid. 
Cité, 

Was,  Capitaine  Hollandois,  tué,  XI.  joi. 

Wafebur  , Plante  , XIV.  ; t ;. 

Washicrd  , Ville  , & fa  fituation,  VII.  îtct. 

Wash-kingo  , nom  que  les  Ncgtcs  donnent  au 
Cap  Monte  , III.  f7i. 

VValilic  , Duc  de  Ruflïe  , VII.  no.  Il  envoie  des 
AmbalTadcurs  au  Pape,  itt. 

Walilik  , Duc , voy.  Wafilic. 

Walington , Major  Anglois , 3c  fa  mauvaife  ac- 
tion , XIV.  7 1 9. 

Waür,  Place,  VII.  fi£^ 


Waflingufa  , efpece  d’Itis , voy.  Quanfo, 

Watcla , petite  Ile  , XI.  11  y, 

Watctey , ou  Winnyan , Rivière , XIV.  ;fif. 
Watetford  : Ville  fit  Riviete  de  ce  nom , II.  go. 
Waterlos  , Lieutenant  d'une  rioupe  de  Révoltés 
fie  d’Aflaflîns  Hollandois , XI.  107. 

Waters , Anglois,  fie  fon  avanture  , XV.  <17. 
Watlin  ( Kay  de  ),  Ile , III.  «fia, 
Watniak-Prani-waan  , Temple,  X.  48k. 
Wa-tu-han , Montagne  , VL  to8. 

Wau-chan  , Place  , V.  48  t. 

Wavalla , Princeflc  , fie  fon  mariage , III.  {y  t. 
Wavaren  , où  une  Colonie  Hollandoifc  s'établit, 
V.  ixo  6f  fuiv. 

Wa-yang,  Fcte  Chinoifc,  V.  Ii8. 

Way-ho  , Rivière  . voy.  Whay-ho. 

Way  ta-kyen , Prince  , VI.  to8. 

Wazit , Ville , VII.  148.  tro.  Sa  fituation  , Ut, 
Citée , 1 ElcAion  d’un  Khan  de  cette  Place 
donnée  à Akattay,  171. 

Webber,  Auteur,  VII.  tôt. 

Wc-cbe  : Les  Juifs  adotent  Dieu  fous  ce  nom  , VI. 

m- 

Wcdcndourg  , Fort  Hollandois , IV.  ; 1.  Attaqué 
par  les  Negres , ; j. 

Wcen(  Corneille  de)  : Ce  que  la  courte  relation 
de  ce  Voyageur  Hollandois  a d'utile  , VIII. 

1 9 6.  Il  cil  autant  Pitatcquc  Voyageur  , 1 v7. 
Wccrc  ( Scbald  ) , Commis  et  Vice- Amiral  Hol- 
• landois,  VIII.  x84.  Il  eft  aflafliné  avec  cin- 
quante-trois hommes,  187.  Regrets  de  l'Ami- 
ral Hollandois  fut  ce  mafiacrc , *88.  Cité , ayo. 
Cité  , XI.  a.  Scs  difgraccs  dans  fon  voyage  , 
I).  Noms  qu’il  donne  à différent  lieux  , lïid. 
6/ fuiv.  Ile  de  Sebald  fie  d'où  leur  vient  ce  nom. 
Lé.  Situation  de  ces  Iles , nfi. 

Wc-hyun-fa  , Ville,  VI.  22. 

Wcigats  ( Détroits  de  ) , VI.  r h-  Le  Détroit  de 
Wcigats  autrement  dit  de  Naflau , XV.  it^fi- 
6-  fuiv.  Carte  de  ce  Détroit , 104. 

Wcitnouth  ( Georges  ) , Voyageur  Anglois , XV. 
140. 

WcIcome.XV.  17 f & fuiv.  C'cft  une  Rivicre  ou 
Fleuve,  104. 

Wclden,  Anglois,  au  fcrvice  d’ua  Roi,  II.  141. 
Wcldon  , Anglois,  XI.  41t.  Cité,  *ta. 

Wells , Miniftre  Anglois  , traduit  les  Pfcaumes  en 
vers , XIV.  s 19  ■ 

Wen-chan-hyen  . Place , V.  4fii. 

Wen-chcu-fu,  Ville,  VI.  fié. 

Wen-ho  , Rivière  , VI.  174.  17t. 

Wcnkiankicn , Ville , XI.  490, 

Vcn-quanq-chu , arbrilfcau  à fleurs,  VI.  47fi. 
Wcnta,  Préfidcnt  Chinois,  VII.  498. 
Wentakadra:  Préfcnt  de  ce  Prince  More  à un  An- 
glois, II.  toy. 

Wcnton  , Riviete,  voy.  Wentu. 

Wcntu  , Rivicre  , VII.  48 1.  Pcrfonnes  noyées 
au  partage  de  cette  Rivicre,  nommée aufli  Wcn- 
ton , JOI. 

. Weuvaki, 
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VcnvaU , Villagç  . X.  m, 

Werch , ou  Kofogol,  Rivière  ou  Lac,  VI.  t8i. 
Wernaett-  Vandcrdocs,  Hollandois  : Mon  de  ce 
premier  Fadeur  de  Tcrnatc  , VIII.  177. 
Werlicke  ( Jean  Van  ) , Ptéfident  Hollandois , 

II.  2Î, 

Wcrt  (Scbald  de  ),' Hollandois , parte  le  Déttoic 
de  Magellan  , X.  s ; f.,  Rencontre  de  Scbaldde 
Vert,  UJ.  Ciré  , ;6t. 

Vertcrvrood  ( Adam  ) , Amiral  Hollandois  , II. 

an?.  Il  met  la  têce  des  Angtois  à prix  , *09. 
Veftrainfter  ( Ile  de  ),  XI. 

V cldon , Ile , XIV.  Cm. 

Wcflos  Nation  Indienne , XIV.  I d7. 
Wcfttobothnic , Province,  XV.  1 44.  « 

Wcttcvri  ( Jean  ) , Hollandois,  trouvé  dans  une 
Ile  par  fes  Compatriotes  , VI.  < 11.  Lumières 
qu'il  leur  donne , ibid  .Cité  , j t)&  fuiv. 
Wcu-chanhyen  , petite  Ville,  VI.  174. 

Wcxford,  Ville,  II.  go. 

Wcy , petite  planche  chargée  d'Emblémes  & de 
Poïlie,  VI.  tao.  Villes  nommées  Wcys,  4x8. 
Dynaflic  Chinoilc  de  ce  nom,  to8, 

Wcybehais,  jeune  Officier  Hollandois  , homme 
d cfprir,  de  tcfolution,  Sc  plein  de  fidélité  , XI. 
me , S>  fuiv. 

Wcy-cheu-fu  , Ville , voy.  Whey-chcu. 
Wey-chcu-pcys,  titre  d'Ôlficicrs  Mandarins  , VI. 

418. 

Wcy-chong , Officier  Chinois , ayant  reçu  un  coup 
mortelle  coutinuc  pas  moins  de  combattre , 

VI.  ii± 

Wey-ho,  Rivière,  VI.  8a,  174, 

Wcy  kong.  Prince  brave  !c  prudent , VI.  ;o8. 
Wey-ling , Officier  Chinois , VII.  n8. 

Wcyman  , ou  Nyan , Chinois , met  fin  à la  race 
de  Ki-tfc,  VI.  (07. 

Wcy-ning  fu  , Ville,  VI.  1 1 a.  Situation  de  cette 
Place , U). 

Wha , terme  employé  dans  la  divifion  des  poids 
pour  l’or  !c  l'argent , VIA  ty.  Bourg  de  ce  nom, 
VIII.  u, 

WbaJcn  , Ville  , & fa  pofition  ,L  it.  Les  Portu- 
gais y établirent  un  Comptoir  , ibid.  Cette 
Ville,  nommée  aufli  Hoden,  par  qui  fréquen- 
tée, II.  tel.  Appctiée  autrement  Guidon , jjr. 
Or  &:  autres  Marchandifesqui  en  viennent,  III. 
MI- 

Wbag-ngan-fu , Ville  confidérable,  V.  41  f. 
Whak-cnu,  arbre,  VII.  4*0. 

Whalebone  Point , Cap  , XV.  174. 

Whale-cove , lieu  , XV.  147. 

Whal's-Sound  , ou  Sond  des  Baleines , XV.  148. 
YY'ha-li , bois  , nommé  autrement  bois  rofe  ou 
de  violette,  VI.  100.  Palais  bâti  de  ce  bois , 
ibid. 

Whanchcu  , Place  , V.  49t. 

Whang,  Empereur,  un  des  Fondateurs  de  l'Em- 
pire de  la  Chine,  VI.  571. 

Wang-chai-tu-ouen , lieu,  VIH.  il* 

Tome, XVI. 
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Whang-chi , Pou,  c'ell-à-dire , Bourg  , VIII.  14. 
Whang-ching , mur  qui  environne  le  Palais  Impé- 
rial de  Pcking,  VI.  17. 

Wang  hay , Province , & lignification  de  ce  nom, 
VI.  ,01. 

Whang- ho  , Rivière,  bouchée  par  les  glaces  , V. 
4.  <■  Qualité  du  Pays  Sc  fa  beauté , ibid.  Nom- 
mée aulli  Wang  ho , 4(7.  Sa  rapidité  ic  pro- 
fondeur , ibid.  Ce  Fleuve  nommé  aufli  Rivicre 
jaune,  48c.  Rivière  de  Wang- 110  , 49t.  Le 
Whang-ho  . ou  Rivière  jaune  , c if  une  des  prin- 
cipales Rivicre  de  la  Chine  , VI.  mt,  Sa  four- 
cc  ic  fon  coûts.  Rations  qui  la  rendent  peu 
navigable  , ibid.  Obfcrvations  fur  fon  cours, 
s8i.  Source  du  Whang  ho  , VII.  107.  Scs 
bords , £Li  1,  On  parte  cc  Flcnve  fur  la  glace , 
<iit.  Partage  du  Wang-ho  , VIII.  Zi  Soins  de 
l’Empereur  de  la  Chine  pour  ce  partage,  8. 
Partage  du  Whang-ho,  1 y.  Citée,  al.  Canal  pour 
la  décharge  de  cette  Rivicre  , U. 

Whang-lin,  ou  Tombeau  royal,  VI.  44. 

Whang  ling  khang , VII. 

Whang-  lu- van , forte  de  potcelainc  , VI.  144, 

VPhang- pu.  Place,  VI.  rot. 

Whang-quankicn  , petit  tuirtcau  , VIII.  10. 

Whan-fin,  Tribunal,  VI.  590.  419. 

Whang-thing,  première  cour  du  Palais  Impérial 
delà  Chine,  VI.  l<7. 

Whang- ti , Empereur  de  la  Chine,  VI.  114.  Ci- 
té,  tu.  Il  augmente  tes  caraélctcs  d'écriture, 

1 04.  Cité,  jtr.  ;i>4.  Signification  de  cc  nom 
ou  titte.  174.  Cité . tc8. 

Whang-tu  ucn , lieu  , VIII.  11. 

Whang- ya,  oyes  fauvages,  VII.  4 17. 

Whang-yang  , nom  de  chcvtes  roullcs  , VI.  iot.‘ 

Whang-yu  , poirton  , cfpcce  de  dorades,  V.  44 r. 
Pcfantcur  de  cc  poirton,  480.  Auttemcnt  nom- 
mé Poirton  jaune , VI.  44g. 

Whan  may-hycn  , Ville , V.  447, 

Whan  ni-pti  . Place  , V.  419. 

Whan  fi-fan  , c’ell-à-ditc,  Si-fans  blancs  , Peu- 
ples, VII.  tu. 

Whan-tai  tfée  , Prince  héritier  de  la  Couronne 
Cbinoifc,  VII.  j7l. 

Whan  ma  tan , petite  Place,  V.  480. 

Wha  pey  , nom  des  Peintres  Chinois,  VI.  140. 

YVhatcia  ( Signore  Georges  ) , Juge  du  Pays  d une 
Baie,  II.  ny.  Ses  Mines  d'argent  trouvées  fauf- 
fes , ibid. 

Wha-tfyau  , poivre  de  la  Chine  , VI.  4yy. 

Whay,  Rivicre,  V.  1J7. 

Wliay-ching  fu  , Ville  , VT.  481. 

Whay. gin  hyen , Ville,  VIII.  J- 

W'hay-ho  , Rivicre  & fa  communication  avec 
Nan-king,  V.  4t4.  Citée,  49G  Nommée  aufli 
Way-ho , VI.  41. 

Whay  king-fu  , Place , V.  4;  7,  Productions  de 
fon  diftiiét , VI.  7 u. 

Whay  lay  : Armée  défaite  ptes  de  cette  Place, 
VU,  Sa,  Cette  Ville , citée  , 450.  ;8t,  dû, 
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Whay-lay  hyen  , Place  , VI il.  30. 

Whay-ngan,  Ville  réfidencc  d'un  puifTtot  Vicc- 
ioi  , V.  1 17.  Civilités  des  Mandatins  & du 
Gouverneur , $41. 

Whay  ngao-fu  , Ville  , VI.  48.  Defeription  de 
cette  i lace  , 

Whay-ngan-hycn  , Ville  » VII.  6iq.  Citée,  VIII. 
i.  i. 

Whay  nor,  lieu  , VII.  6.-8. 

Wh*ytong,  Montagne,  VIII.  al. 

Whay-tfong  , ou  Tfong-ching  , Empereur  de  la 
Chine  , VI.  361. 

Wha-yucn,  Place,  VII.  6n. 

Whebehafou  , aibre  , XIV.  uo. 

Whccler  ( M.  ) , fait  une  Relation  de  la  Guinée, 
III.  47  f.  11  le  charge  de  préparer  les  vivres  , 
fox. 

Vhcg  ti , Empereur  Chinois , VI.  ^07. 

Wh  gtu-talihan-nor , étang  , VIII.  41. 

Wheg  whegs.  Voy.  Malumétans. 

When  chcu  fu  , Ville  , nommée  petit  Hang  dieu, 

VI.  7sh 

When  hi  hyen  , Place,  VII.  2I1 

When-ho,  Rivière  bourbe ufe  , VI.  178- 

When  rfong  , Empereur,  forcé  de  quitter  fa  Cour, 

VII.  13*. 

Vhe  tin  tfyc  , grande  Bourgade  , V.  4 y 8. 

W'hey  , ordre  , voy.  Ghey.  Petite  Rivicre  de 
Whey  , VIII.  48. 

Whey  chcu.  Ville,  V.  148.  L'encre  de  Nan  king 
vient  de  cette  Ville  dont  le  dirtnd  rempli  de 
grands  Villages  , VI  42  & 4°:  Nommée  aufli 
Whey-chcu-fu , 4L  2*1  $a  (uûation  , fes  deux 
Ponts,  fon  Lac  & les  Iles  , ^8.  Ufage  des 
Marchands  de  cette  Ville  , M9- 

Whey-cheu-fu  : Ville  , voy.  Whey  cheu. 

Whcychcu  pey , titre  de  Mandarins,  VI.  401. 

Whey-hos,  Peuples,  voy.  Whey  hu. 

Whey-hu  ,ou  Whey- ko  , Contrée,  Vil.  74.  Les 
Whey.  bus  , Peuples  , go.  Les  Whey-hus  for- 
cés dans  leurs  retranchcmcns , -u.  Ce  Peuple 
nommé  aufli  Whey  hos , 146  ,6»  fuiv. 

Whey- kan  , Général  Chinois,  VII.  148  & 139. 

Whey  ko  , voy.  Whey-hu. 

Whey  tfong  , emmené  captif  dans  les  déferts , 
VI.  UL 

Whey-wheys , voy.  Mahométans. 

Whida  , ou  Whidah  , ou  bien  V*  hidarr  , Royau- 
me , le  meme  que  celui  de  Juida  , voy.  Juida. 

W hiddon  , Capitaine  Angl. , fait  voyage  dans  les 
Iles  , L 188.  11  fe  failli  d’une  petite  Barque 
Portugaife.  Autre  prife  d’un  Vaiilcau  Efpagnol 
& de  Dom  Pedro  Sarmienro,  ibid.  Piifc  de  qua- 
tre autres  Vailfcaux  , 1 8 y . Retour  de  Widdon 
en  Angleterre  , ibid.  & fuiv. 

Whidon  , Capitaine  Anglois  , XIV.  3 3 6.  Cité, 
?I2»  & fuiv. 

Whig-tfon  , Empereur  Chinois  , VI.  313, 

Whipanny,  Rivière,  XIV.  yfx. 

Wûitncy,  Colonel,  nomme  Gouverneur  de  l'Ile 
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de  James,  III.  w. 

Whitburn  ( Richard) , Anglois  . & fes  Recueils 
de  Voyages  , XV.  643.  Son  avanture  , I43.  Il 
cft  nommé  Gouverneur , 646. 

Wt'irc  , Capitaine  de  Vailîcau  Anglois  , prend 
deux  Bitimens  Efpagnols  après  un  combat  des 
plus  futieux,  L 3 y 5.  Un  Faéteur  de  ce  nom 
court  nfque  d‘étre  maflacré , jij.  Ce  dernier 
paroit  un  des  quatre  qui  reviennent  de  tous  ceux 
qui  montent  un  Bâtiment  Anglois  , 343.  Mors 
de  ce  dernier  , T44- 

W'  itc  ( Jean  J , Voyageur  Anglois,  XIV.  461. 

Wiiitc-Bay  , ou  Haye  blanche,  IV.  449. 

W:  ire  chnrch  , lieu  en  Angleterre  , XV.  6x7. 

Whbc  flux,  maladie  , III.  <96. 

W'ûrficld,  Voyageur  Anglois, II.  24. 

Wiamba,  01  S.mpa , Place,  3c  confufion  de  ce 
nom,  IV.  71. 

WtSuinc  , Capitaine  Anglois,  bâtit  un  Comptoir 
au  Royaume  de  Juida,  IV.  3 18.  Jean  Wibura, 

G mvcrnc'ir  de  l'Ile  de  Bambay  , IX  31. 

Wi.kam,  Marchand  Anglois,  cft  fait  prifonnier 
par  les  Nègres  , L 340. 

W.ckam  ( Richard  ) , Capitaine  Anglois  , apporte 
des  Lettres  a l'Amiral  Middlccon  , II.  41.  Il 
refle  au  Japon  en  qualité  de  Faéteur  fous  fesor- 
dres  de  Richard  Cocks  , 17»-  H cftdu  Voyage 
que  Saris  fait  au  Japon  , 191.  Il  va  à Siamavcc 
William  Adams , 103. 

Wicomoko  , Rivière,  XIV.  484- 

Wicquefort  : Rcmatqucs  de  ce  Tradi^cur  de 
Mandeflo,  X.  20. 

Wieringen  , Canton,  XV.  il  3. 

Wight  , Ile  d’Angicteirc  , L 448. 

W*U,  Soldat  Anglois,  III.  48*  b fuiv . 

W'ilhancas , Habitation  de  Bandits  , II.  3 30. 

Will , nom  d’un  Moskitc  , qui  pafle  trois  ans  feul  * 
dans  une  Ile , XI.  338. 

Willckcns  (Jacob  ),  Amiral  Hollandois  , XIV. 
xq6  b fuiv. 

Willckcns  ( Wouter  ) , Pilote  Flamand , VIII. 

12E, 

Willekint  ( Jacques  ) , Hollandois,  a la  conduire 
de  quatre  Vailfcaux  , VIII.  6±± 

Willcmfen-Vcrhoven  , Hollandois  , eft  nommé 
Amiral  d’une  Flotte  , VIII.  2 L 

Willemftadt , Fott  Hollandois  , VIII.  400. 

William,  Anglois,  délivré  de  Prifon , II.  Il 
reçoit  fon  caftecan  d'un  AgaTurc,  ibid.  Il  eft 
chargé  d’une  députation  auprès  d'un  Emir  ou 
Gouverneur  Turc,  34.  Il  y cil  renvoyé  pour 
rrelfcr  l'anivéc  d’un ‘Matelot , 34.  voy.  Wil- 
liams ( Jean  ). 

William  fiedvd , Profefleur  Anglois,  traduit  une 
Lettre  Arabe  du  Roi  d'ÀchinL  404  , J la  non. 

William  Brand,  Commandant  d'un  VailTean  An- 
glois, L 3 81.  Il  a la  tête  emportée  d'un  coup  de 
canon  qui  crcvc  par  l’imprudence  du  Canonier  , 

38  6. 

Wiîïwmburg , Capitaine  de  Yaillcaux,  UI.  33c 
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11  arrête  un  Faveur  des  Anglois , $ J9»  H veut 

• piller  leur  Comptoir  i mais  il  manque  Ton  cn- 
treprife,  ibid.  itfuiv. 

Williams  ( Francis  ) , Matelot , 6c  fa  brutalité  fu- 
rieufe,  II.  19 >. 

Wilhams  ( Jean  ),  un  des  Faveurs  de  Sir  Henri 
Middlcton  , II.  S.  Il  cft  délivré  de  prifon  , 

II  cil  chargé  d’une  députation  auprès  d’un  Emir 
ou  Gouverneur  Turc , £4.  On  lui  renvoie  pour 
prelfcr  l'arrivée  d’un  Matelot,  6c  il  y cil  arrêté, 
ff.  Il  cft  donné  aux  In  liens  pour  orage  , 74. 
Jlva  au  Japon  avec  Saris  , en  qualité  de  Tail- 
leur , iy  i. 

Williams  , Capitaine  d’un  Brigantin  Anglois  , 
manque  de  périr  dans  une  révolte  d’Efclavcs 
où  il  a les  doigts  coupés  , III.  2às  Un  autre  de 
ce  nom  , Quartier-Maître  d’un  Vailfeau  de  Pi- 
rares  , y6i.  Un  Irlandois  de  ce  nom  fait  prifon- 
nier  par  les  Anglois , XI.  147. 

Williambourg  , Ville  6c  fa  defeription  , XIV»  487. 
Etat  du  College,  488. 

Williams  Fort  , ou  Fort  Guillaume  , IV.  jf8. 
Plan  Se  vue  Sud  Oued  de  ce  Fort  Anglois,  ibid . 
Utilité  de  ce  Fort  6c  obfervations  fur  lut , ) f 9. 

Williamftadt  ( Ville  6c  Port  de  ) , XIV . 494» 

William  Starkey,  voy.  Starkey  , Fadeur  Anglois 

William**  ( Thomas  ) , Ile , XV.  9*. 

Willianfon  ( Peter  Floris  ) voy . Floris  (Peter  ). 

WiJIis  , Anglois  , à qui  le  Commandement  cft 
déféré,  XV  *78. 

Willougby  ( Hugues  ) , Chevalier  , Voyageur, 
XV.  101.  Terre  de  Willougby  , 114.  Mylotd 
Willougby  Gouverneur  des  Iles  Caraïbes , 540 
6*  f'uiv. 

Willoughby  (François) , M y lord  Anglois  f obtient 
la  conccllîon  de  l’Ilc  d'Antigo,  XV.  6 18. Baie 
de  Willoughby  , 619.  Ce  Mylord  , cité  , 611. 

Willy  , Gouverneur  de  Jamesfort,  6c  fa  mon, 

III.  iAi 

Wiloughby  ( Fort  de  ) , XV.  gai, 

Wilfoi , Fadeur  Anglois,  XV.  177. 

Wilfon , Gouverneur  du  Fort  Anglois  de  Juida  ,• 

III  f 10.  II  fait  feu  fur  les  Dahomay* , <_i Le 
Capitaine  Wilfon  commande  un  Vailfeau  de 
la  Compagnie  Angloifc  d’Afrique  , f 44.  Son 
Vailfeau  pris  par  les  Pirates  6c  délivré  par  un 
heureux  caprice  , ibid.  Cité  , V.  144.  Cité , 
XIV.  *58. 

Wilfon  (Rovland) , Marchand  de  Londres,  à qui 
une  faveur  cft  rcnouvdlée  & confirmée  comme 
à pluficurs  antres  , III.  i*  Voy»  Wilfon  gou- 
verneur. ci-dclfus,  qui  cft  peut-être  le  même. 

W ilfon  ( Thomas  ),  Anglois,  élevé  à la  dignité 
de  Chevalier,  II.  toi.  FW.  Wilfon, Gouver- 
neur , 6cc.  ci-dcilus,  qui  cft  peut-être  le  même. 

Wilton  , ou  Nev  London,  petite  Ville  , XIV. 

162. 

Wiltshire,  XI.  409» 

W imba , Wiamba  ou  Winniba  : Confufion  fur  ce 
nom,  1V»2L‘  & fuiV» 


Wimbra,ou  Winnebra,  voy.  Wincha. 
Winebak:  Fort  bâti  en  ce  lieu  , III.  l 
W'indham  (Thomas) , Anglois,  Gentilhomme  de 
Norfolk,  reconduit  deux  Princes  Mores  à Ma- 
roc , L tiy  6c  t «7.  Sa  demeure  en  Angleterre, 
*17-  Son  voyage  en  Barbarie.  Scs  premiers 
AfTociés^ , ibid.  Il  arrive  à Zafia  ou  Afafi 
fur  la  Côte  de  Barbarie  , 6c  delà  à Sanra-Cruz  , 
uJL  II  cft  bien  traité  par  les  Mores  , ibid. 
Les  vents  le  jettent  aux  Canaries  où  il  cft  maltrai- 
té par  les  Efpagnols  , ibid.  Son  retour  à Lon- 
» ùres  , 1 19.  Windhatn  part  pour  un  troificrae 
voyage,  6c  va  en  Guinée  & a Bénin  , ibid.  Il 
fc  lie  avec  Anes  Pinreado  voyageur  Portugais. 
Rencontre  qu’ils  font  à Madère, ib.  Wiudham  en 
ufc  mai  avec  Pinceado  , un.  Sa  préemption  , 
ibid.  Il  prend  un  mauvais  parti  en  Afrique,  ré.  Son 
arrivée  à Bénin  , 1x1.  Audience  du  Roi  de  Bé- 
nin , 6c  ufages  du  Pays,  ibid.  Maladies  qui 
caufcnc  la  mort  à la  plus  grande  partie  de  les 
gens,ié.  Windham  en  meurt  aufli  lui-même, tu. 
Windfo,  6c  fon  Monument  , XV.  & fuiv. 
Figure  d*unc  Infeription  du  Monument  de 
Windfo,  j*9» 

W'indus,  cité,  III.  ni. 

Wiodvard , Côte , III.  1 10.  " 

Wineba  : Foit  en  ce  lieu  , III.  498.  Vue  de  ce 
Fort  nommé  W'innebra  ou  Wimbra  , ibid.  Wi- 
neba lieu  célébré  pour  la  fabrique  des  Canots, 
TV.  119» 

Wine-Bibber  , animal  , voy.  Berbe. 

Wir  g , Officier  Anglois  , XV.  678. 

W'ingau,  Riviere,  XIV.  y 6y. 

Winge,  Village,  X.  8_£. 

W ingfîeld  ( Edouard  Marie)  , Anglois, XIV.  464. 
Winiba  , III.  }7&.  Figure  de  la  Reine  du  Pays, 
6c  fon  goûr  pour  un  Fadeur  Anglois , ibid.  Wi- 
niba , ou  Winniba,  Place  , au  Pays  d’Angouna. 
Confufion  de  ce  nom , IV.  jl  & futv-  Beauté 
du  Pays  , XL.  Révolutions  du  Fort  Anglois,  ibid. 
Qualités  du  Fonde  Winiba,  21» 

Winn,  Anglois,  ptifonnier  dans  l’Ilc  de  Ccylao. 
VIII.  422, 

Winnebra , ou  W imbra , .voy.  Wineba. 
Winnyan,  ou  Watcrcy,  Rivière,  XIV.  yly. 
Winter , Chevalier  Anglois  , Gouverneur  du  Fort 
S.  Georges , VIII.  toi. 

Winter  (Jeaq),  Anglois,  pafie  dans  la  Mer  du 
Sud  , X.  )|6.  Cité,  XI.  z. 

Winter  ( M.  William  ),  avec  quatre  autres  An- 
glois, forment  une  Compagnie  pour  le  com- 
merce , L 160  & t£i. 

Wir,  Général  Tarcare , VII.  8 6.  Cité  , 8JL. 
Wi’diart,  Ile  , XI.  m. 

Wilfon  ( W'illiam  ) , Anglois  , employé  au  Comp- 
toir de  Bantam  , L yox. 

Witfen , Fort  Hollandois , IV. 

W'itfcn  ( Nicolas  ) , Bourguc  mettre  , VI.  Xr 
Winehoek , IV.  46  t. 

Witter ( François),  Diredeur  Hollandais,  VIIL 

cccccij 
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187.  Il  eft  Vice  Amiral  d’une  Flocie  , y36.  Ci- 
té , 400.  Il  périt  aux  Indes  , 4Qi-« 

Wictiby  ( Milord)  , Seigneur  Negrc  de  Bandi, 

IV.  431. 

Wizi-Kapukka , plante,  XV.  1&1. 

Woccs-joc , forte  d'aliment  Chinois , V.  $ f f . 

Wollf  ( Pafchafic  de  ) , grand’mere  de  Ferdinand 
Vcrbiefl,  Religieux  Millionnaire,  VI.  i8y. 

Wolli-Wolli , petit  Prince  Negre  , III.  1 1^ 

Wollo , Village  , voy.  Vallock. 

Wolly,  Anglois,  Secrétaire  d Etat,  XV.  94. 

Wolphart , Amiral  Hollandois  , bat  les  Portu- 
gais, VIII.  Zi- 

Wolftcnholmc , Cap,  XV.  14;. 

Wofvcrcnc  , oj  Quick-Hatch , cfpcce  de  Loup  , 
& fa  figure , XV. 

Tomcn’s- Bay  , Baie  , XV.  6oy. 

Womcn’sliland , ou  Ile  des  Femmes,  XV.  147. 

Wong  hau  , titre  de  Prince  , Vil.  2 Ai 

Wontay  , Empereur  Chinois  , VIII.  148. 

Wood  , commande  une  Efeadre  Angloifc  pour  l'A- 
frique , L xi 6.  Baie  de  Wood  , XI  41.  Voya- 
ge de  ce  Capitaine  par  le  Détroit  de  Magellan, 
ü_Li  Son  départ  8c  vîccflc  de  fa  route  jjfqu'au 
Port  Défiré , ibid.  Scs  obforvatioos  fur  le  Porc 
Déliré,  81^.  Cité,  ibid  & fuiv.  Remarque  de 
WooJ  fur  le  Détroit  de  Magellan  , 8Zi  Confeils 
u*il  donne  pour  la  navigation  , ibid.  Confeils 
c Wood,  & fuiv.  Baie  à laquelle  il  donne 
un  nom,  Rivière  qu’il  nomme  Batcltclor, 
ibid.  Son  retour  en  Angleterre  , 91.  Inlcripcion 
qui  parole  de  ce  Capitaine  , XIV.  24. 

Wood  ( Benjamin  ) , commande  trois  Vaiflcaux 
Anglois  pour  les  Indes  Orientales,  L jtfi.  Dé- 
pare des  trois  Vaiflcaux.  Ils  périlîcnt  dans  le 
cours  de  leur  navigation  , ibid.  Eclaircilîcment 
fur  le  fonde  ceux  qui  les  montent,  %6i.  Vol 
qu'ils  font  aux  Portugais  , maladies  qu*ils  en 
reçoivent.  Autres  évenemens  de  ce  Voyage,  ibid 
6»  fuiv. 

Wood  ( Jean  ) , Anglois  , 8c  fon  Voyage  , XV. 
aly.  Scs  motifs,  tbid.  Son  départ,  ils,  Son 
naufrage , 1 66. 

Woodes  Rogers , Anglois , voy.  Roger  ( Woods). 

Woodford  , III.  y 10. 

Woodhoufe  ( James  ) , Mathématicien  Anglois  , 
& fon  trille  fort , XV.  1 44. 

Woodlcs  ( Richard  ) , Anglois , homme  d'efprit  8c 
de  courage  eft  tailFé  pour  Fadeur  \ Bantam  , L 

Woodvard , à qui  une  Lettre  cftadicflcc,  XIV. 

Uh 

Wooke  ( Tour  de  ) , eft  la  marque  pour  reconnoî- 
tre  la  Rivière  de  Waterford  , II.  90. 

Woollcy-Woollcy  , grande  Ville,  IIL  12.  Petite 
Rivicte  nommée  Woollcy  , ji.  Woolley-Wool- 
ley  cft  aullî  un  Royaume  , \±. 

Woolli,  Royaume,  III.  iy.  voy.  Ouli. 

Wootllcnliolrne-Souml  , beau  Sond  , XV.  147. 

Woolftcnhoimc  ,Dirçdcui  Angles  ,XY.  »4.8. 
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Woots  , Place  , VIII.  41 

Worburg,  Préfixent  d'un  Comptoir  Hollandois  j 
XI.  12I  S' fuiv. 

Worchas  : Commerce  de  ce  lieu  , IY.  a,. 

Wotmgau  ( Port  de  ) , VIII.  411. 

Worry  , Village , X.  Sj_. 

Wosju,  ou  Jamatro,  Province,  X.  (4e. 

Wo-tfyu  , Province,  VI.  (07. 

Worton  ( William  ) , Anglois  : Détail  d'une  de  fes 
Lettres  fur  le  fort  d'un  Vailîcau  de  fa  Nation  , 

l.  (44- 

Woudcbro,  Place,  VIII  41!. 

Wouter-Heute  , Hollandois  , établi  Ditcélcur  » 
VIII.  ±ix.  Cité  , 4-8 

Woucctfr,  Matelot  Hollandois,  & fon  courage 
btutal,  VIII.  17e. 

Wouter-willckcns,  Pilote  Flamand,  VIII.  17a. 

Wreen  (Walter)  , avec  un  autre  Anglois,  font 
chargés  de  porter  une  Lettre  aux  Efpagnols , L 

m. 

Wten  ( Chrirtophe  ) : Témoignage  de  ccr  Ecrivain 
dont  le  nom  refpcfté  en  Angleterre  , VIII.  49  £. 
Ile  de  ce  nom  , XI.  ai. 

Wright . Anglois,  poutfuivi  par  un  poilfon  monf- 
trueux  , L »>.  Vairtcati  commandé  pat  un  Ca- 
pitaine de  ce  nom  , III.  îng.  Il  conduit  Jol» 
Ben  Salomon  en  Angleterre  , lia. Ce  Capitaine  , 
cité  , XI.  tria,  i 6t,  Traité  t|u'il  fait  avec  les 
Sauvages,  ibid. 

Wriglu  ( David  ) , Ecoflbts , fa  Relation  publiée 
VI.  if. 

Wring , Capitaine  Anglois  , XV.  (4a. 

Wroth  ( Thomas  Sir  ) , Anglois  , s'aflbeic  avec 
Thomas  Windham  pour  le  Commerce , L tt7. 

Wyat,  Chevalier  Anglois,  nouveau  Gouvetneue 
d'une  Colonie , Se  fa  mauvaife  adminiftration  , 
XIV.  474.  Ses  fâchcufcs  fuites , ibid. 

Wybrand  Van  Warsvick , voy.  Warwick  , ( WN 
brantz  Van  ). 

Wyburn  , Fondateur  d'un  Comptoir  Anglois , III. 
iea.  Un  Prêtre  Negre  s’approche  de  fa  fépulture 

. & lui  adrelfe  un  difeours , ibid. 

Wydutck-rama,  Roi  de  Jacatra , VIII.  47  (■  Com- 
ment  ce  Ptincc  fc  lailfc  furprendre  , ibid. 

Wymey  , Royaume,  III.  né.  Un  des  fils  du  Roi 
de  Dahomay  , fe  retire  vets  le  Roi  de  Wymey 
avec  quatre  mille  hommes , 541. 

Wyndorp,  Ville,  voy.  Fo  ko. 

Wynn,  Capitaine  Anglois  , XV.  <47. 

Wytflict  ( Corneille  ) , Hiilorien  , XII.  xüj.  de 
ï avant  propos. 

X 

xca,  ou  Siaca,Seéle,  X.  Al  A,  Ce  que  les  Chi- 
nois racontent  de  Xaca  Auteur  du  Budfo  , Al?. 
Son  principal  Livre  nommé  Fokckio  , ibid.  La 
Scatuc  de  Xaxacfl  d’or  maflif,  «40.  Ce  grand 
Petfonnage  nommé  aulTi  Fiaca  , AAy, 

Xagua  , Pott , & nom  de  la  Province  où  U cfi 
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(îtué  , XII.  14*.  Arbre  de  ce  nom  , »?  f» 

Xaguixaguana , lieu  où  fc  donne  une  Bataille  en- 
tre les  Efpagnols  , XI.  549. 

Xahuali , bel  arbre,  XII.  608. 

Xalapa  , Plante  , XII-  6 1*». 

Xalappa , Ville , XII.  4 y i.  Cette  Place  cft  un  F.vé- 
dlé,  4Î4- 

Xalifco  , Province  , voy.  Galice  ( Nouvelle  ) Ville 
de  Xalifco.  XII.  479.  La  Province  de  Xalifco 
riche  par  fes  Mines  d’argent , 649. 

Xaltocan  ( Lac  de  J , XII-  419. 

Xalxocotl,  ou  Gaayabo,  arbre,  XII.  609. 

Xamabagi , nom  de  Bonzes,  X.  6j 9. 

Xamaica  (Canal  de)  , Promenade  charmante  , 
XII.  447. 

Xarnapa,  lieu , XI.  J37. 

Xangua-biena  , Place  , XI.  yco. 

Xanique,  Rivière,  XII.  46. 

Xantoigne  ( Alphonfe  de  ) , Pilote,  XIII.  37. 
Cité*,  38. 

Xanron  , Province  , XI  499* 

Xaquixaguana  ( Plaine  de  ) , XIII.  11  R.  Vallée  de 
Xaquixaguaua  où  une  bataille  fc  donne  , 113. 

Xaragua  , Pays  que  Dom  Barthélemy  Colomb 
veut  foumettre  , XII.  <54.  Tous  les  Seigneurs 
du  Xaraguafont  brûlés  vifs  , 119.  La  Reine  cft 
cnduc  , 1 jo.  Autres  cruautés.  Le  refte  des  Ha- 
itans  abandonne  le  Pays  , ibid.  Royaume  & 
Ville  de  Xaragua  , 109.  Différentes  opinions 
fur  le  Lac  de  Xaragua,  »i  6.  Xaragua,  lieu> 
nommé  auffi  Léoganc,  XIII.  140. 

Xaranfca  , ou  Xochicopalli;  arbre  , XIT.  6 n. 

Xarayès  , Lac  , XIII.  411.  Lac  des  Xarayès  , 
XIV.  yj.  Ile  au  milieu  de  ce  Lac,  71. 

Xaticalpa,  Vallée,  & fes  Mines,  XII  6p. 

Xauxa,  Vallée , XIII.  80.  8 1.  Province  &:  Rivière 
de  ce  nom,  »i8. 

Xavanca  , riche  Se  belle  Vallée,  XIII.  4*6. 

Xavier,  nom  que  les  Fiançois  donnent  à la  Ville 
de  Sabi  # III.  yoo.  voy.  Sabi.  Tombeau  de  Saint 
François  Xavier  , VI.  97-  Ile  où  Saint  François 
Xavier  meure,  Jf9.  Xavier  Millionnaire  , VII. 
410.  Cité  . 41 1.  Opinion  combattue  fur  Saine 
François  Xavier  , IX.  8 y.  Liatfon  de  S.  Fran- 
çois Xavier  avec  Pinto  Portugais  , 48  y.  Per- 
iniflîoii  que  le  Grand  Mogol  donne  à un  Jéfuitc 
nommé  Jérôme  Xavier  . X.  44.  Saint  François 
Xavier,  cité,  471.  On  expofe  l’Image  de  S. 
François  Xavier  pendant  un  péril  de  Mer  , XI. 
yi6. 

Xavicr-Zante,  Province,  IV.  »7f. 

Xcbares  , Nation  Indienne  , XIII.  J87. 

Xemina-Scki  , Détroit , II.  159. 

Xcnoplum  , cité , IX.  8. 

Xcquay  , Ile  , IX.  49°. 

Xciaffe , vo^.  Chcraffe. 

Xcrcs  ( Chartrenfc  de  ),  XI-  y y».  Ville  de  Xcres, 
XIII;  587.  Ville  nommée  Nova  Xcrcs,  XIV. 

Xcrics , Roi  de  Pcifc,  IV.  jou 


Xiakeou  , Place  , XI.  ycl. 

Xibaros,  Nation  , XIV.  19. 

Xicamas  , fruits  ou  racines  , X.  417. 

Xicatlan,  Canton,  XII.  617. 

XieorencatI  , (bus  le  commandement  de  qui  les 
Tlafcalansfe  déterminent  à la  guerre  , XII.  194. 
Déclaration  que  Cortez  fait  faire  à ce  Général , 
»99.  Elle  cft  reçue  avec  une  fierté  barbare  , ibid . 
Xicotcncatl  attaque  les  Efpagnols  pendant  la 
nuir,  jo».  Il  cft  repouffe  malgré  fa  furie,  ibid. 
Des  chevaux  garnis  de  fonnettes  achèvent  de  le 
mettre  en  fuite,  joj.Sa  rufe  pour  s’oppofer  à 
la  paix,  304.  Il  vient  lui  même  en  Députation 
ou  Camp  Efpagnol , 306.  Son  cortège.  Sa  fi- 
gure & Ion  habillement.  Son  difeours  à Cortez  , 
ibid.  Conez  cherche  à fc  l'attacher  , 507.  Cite  , 
ibid  & fuiv . Cortczrcfufc  un  puiffanr  fccours 
de  ce  Général , jto.  Confpiration  de  Xicoten- 
catl  , j 84.  Jugement  porté  contre  lui , j8y.  Re- 
vue qu’il  fait  de  fes  Troupes,  3 89.  Sa  révolte 
& fa  punition , 40». 

Xicn  ghen-fon  ( Temple  de  ) , XI.  499. 

Xiguixagani  ( Vallée  de  ) , XIII.  44». 

Xilea,  Vallée,  XIII.  438. 

Xilor,  Ville,  voy.  Xolor, 

Xilotcpcque  , Canton  , te  fes  fingulicrcs  (burccs 
d’eau,  XII.  656. 

Xima , Ile , nommée  autrement  Mashma  , II. 

if». 

Ximahira  , Pays , X.  ^14. 

Ximencs , Cardinal  & Régent  d Efpagne , fait  un 
nouveau  Reglement  pour  les  Indes,  XII.  i9r. 
Il  confie  1 adminiftration  de  l’Ilc  F/pagnolc  à des 
Religieux  Jeronimires,  ib.  Autres  difpofitionsdc 
ce  Régent  pour  les  Indes  , 193.  Sa  mon,  19 y. 

Ximencs  ( Confalve  , &c.  ) , voy.  Quel  ad  a ( Con- 
falve,  &c  ). 

Ximencs  ( Gonzales  ) , XIV.  3 38. 

Ximencs  ( Hernando  ) , Efpagnol , amené  de  Ban- 
tam  par  les  Anglois , II.  i9  9. 

Ximenez  , Auteur , XII , 608.  Cité  , ibid.  O fuiv . 
Cité  , XIV.  191.303.  4f7. 

Ximo,  Province,  voy.  Kiusju. 

Ximonafaque , II.  101. 

Ximontchogui , Ville  , VIII.  40*. 

Xingu,  ou  Chingu  , ( Rivière  de  ) , XIII.  384. 

Criée,  XIV.  43- 
Xinguo  , Rivière  , XIII.  jS». 

Xinhgau , lieu  , & fon  Monument  de  vengeance* 
IX  407. 

Xioqunluiitl , ou  Cuitla  copalli  , arbre  , XII.  6 1 1. 

Xiounxicn  ( Rivière  de  ),  XI  491. 

Xiouxien  Ville.  XI.  491.  Parure  des  Femmes  dix 
Piys  , ibid.  Xiou-xicn  Ville  défenc,  4 99. 

Xiti  ^raco  , Général  Mésiquain , XII.  436. 

Xixivaron-Meliray , nom  d'un  Calaminham,  ÎX. 

4 6 y. 

Xi/.a^araç,  Monragnes»  & leurs  Habirans,  XIV. 

I 

Xoducogalli , ou  Xaragifca  , aibrc  , XIL  i-ri. 
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Xocbiocotzolquaxihuitl,  atbre,  XII.  <10. 
Xorotenango  , Bouta  , XII.  491* 

Xocote , fruit  eftimc,  XII.  494- 
Xocoxochitl,  ou  roivre  de  Tabafco  , XII.  <19. 
Xokien fù , Place , XI.  49 1 ■ 

Xolo , X.  H J.  C'cft  une  des  Iles  Philippines , )77. 
Propriétés  de  l'Ilc  de  Xolo  , 401 . Fruit  du  Roi , 
401.  Petles  de  cette  Ile , itid. 

Xolor,  Ville,  où  fe  fait  la  porcelaine  émaillée, 
IX.  4i<.  Richelfe  St  beauté  des  environs  de 
cette  Place  nommée  aulfi  Xilor , itid. 
Xongofama , fils  de  l'Empereur  du  Japon , à qui 
les  Anglois  font  un  préfent  , II.  158.  Il  eft 
Roidc'jcdo,  où  il  fait  fa  réfidence . t<  J.  Son 
âge  Sc  fa  fituation , i<i.  Satis  Ambalfadcur  An- 
glois en  eft  bien  reçu  , itid.  Ptéfens  que  ce 
Prince  lui  fait , & pour  le  Roi  d'Angleterre  , 
K{. 

Xopou,  Place,  XI.  foj. 

Xouanchen  , Ville,  XI.  jot» 

Xouan-may-xicn  , Ville , XL  501. 

Xouanio  , grande  Rivière,  nommée  autrement 
Fleuve  jaune  , XI.  4*9. 

Xouatan,  Place,  XI.  { Of. 

Xouayso  ( Rivière  de  ) , XI.  jox. 

Xoulones,  animal , Vit.  jot. 

Xoxom-Pongri,  Chef  de  Prêtres,  IX.  «.Nom- 
mé aulfi  Xoxom-Pongtin  , <9. 

Xoxoms,  Ordre  de  Prêtres,  IX.  <9. 

Xuaneian  , Place  , XI.  489. 

Xuanipou  , XI.  489. 

Xuchinacaztli , atbre , & fa  fleur , XII.  <xx. 

Xuli  , Ville,  XIII.  441- 

Xupu  , titre  du  Chef  de  Douane  , XI.  J07. 

Y 

Abaque  , Ile',  XV.  <)8. 

Yabari  (Riviete  d' ) , XIII.  jSi, 

Yabbah,  Pays,  voy.  Jabs. 

Yabra  , Riviere,  voy.  Bclcm. 

Yabus  , Nation  , III.  54t. 

Yabutcnda,  P«rt,III.  <j. 

Yacarets  , Nation,  XI-V.  t4. 

Yacatlans , Nation  , 8c  fes  ufages,  XII.  (77- 
Ya-cheu , Pla-:e , qui  commande  pluficurs  Forts , 

VI.  94- 

Yackfa,  Place,  Sc  fa  fituation  , VI.  )«y. 
Yacu-mama  , prodigieux  Serpent , XIV.  1(9. 
Yadigar-atahk , Seigneur  de  la  Cour  d'Abulghazi, 

VII.  199. 

Yadigar- khan , Piincc,  VII.  r<J. 

Yadigur,  Famille  Royale,  Vil.  i<8. 

Yaféré  , Village,  II.  49<-  ?*?• 

Yagaraf,  un  des  principaux  Officiers  du  Damel 
Roi  de  Kayor , introduit  Bruca  l'Audience  , II. 
470.  Il  conduit  le  même  Général  â l'Audience 
delà  Sultane  femme  du  Brak , <r8. 
Vagar-cocha  ( Lac  d' ) , XIII.  î 17. 

Yago  (San  ) , Capitale,  XII.  8<S.  44t.  tjo. 


Yaguache  ( Bailliage  d') , XIII.  J<7. 

Yaguaua , Ville,  voy.  Santa  Mariai  cl  Padron  de).' 

Yaguarfongo  ( Gouvernement  d’) , XIII.  179. 

Yaguna  , lie  , XII.  I7J-  Yaguna  . citée  , XV.  < jf 

Yahuarhuacar , Inca  du  Pérou  , XIII.  <t.  Phéno- 
mène dans  l'enfance  de  cet  Inca  , nommé  aulfi 
Yahuar-Huacac,  J IJ.  Apparition  qui  arrive  à 
Ton  fils,  itid. 

Yaifi  , Province,  VII.  19*. 

Yai-xin-ho,  ou  Yaxhinno  , Ville  compofée  de 
Tours  ou  Forts , V.  J4<. 

Yakab  , Gouverneur  , VII.  197. 

Yokabara , Chef  d'un  parti , VII.  J4. 

Yakakara,  Prince  Tartare  à qui  l’on  ôte  la  vie, 
VII.  y 4. 

Yakash,  Monarque,  VII.  Ij8. 

Yakcdil-fcra , Place  , X.  150. 

Yaki , Capitale , VII.  jjt. 

Yakonith,  Place,  VII.  41  J. 

Yak-fa,  Ville  , VI.  j<i.  Forterelîe  de  Yakfa, 
voy.  Albaxia. 

Yalatagun,  ou  Khanbalik  , Ville  , VII.  57.  Nom- 
mée aulfi  Kambahk , ou  Balafagon , ou  bien 
Balafagan,  xx<,  Nommée  encore  Balafagun, 
4)9- 

Ya-long  kyang,  Riviere,  voy.  Kin-cha  kyang. 

Ya-lu  , ou  Ya-lu  kyang  8c  Ya-lu-ula  , Riviere, 

VI.  jot.  5 ix.  Erreur  des  Mancheous  fur  U 
fource  de  cette  Riviere,  y 60. 

Yalumbi , Chefs  des  Naymans , VII.  17p. 

Yam , fruit , vay.  Igname.  Logement  de  ce  nom  , 

VII.  ,8,. 

Yaman  , Pays  , 8c  fa  fituation  , II.  (8.  Côte* 
d'YamanSt  de  Zeyla  , V.11 5.  Caraélerc  8c  parure 
des  Habitans  , 1I4.  Mourons  du  Pays  , itid. 

Vambo  , ou  Yambtt,  Ville  Sc  Port  de  Médine, 
I.  I JJ.  Grand  nombre  d'Ecrivains  de  l'Europe 
dans  l'erreur  fur  ce  nom  , 1 (<• 

Yamboya , Pays  Sc  fes  Côtes , I.  xot, 

Yambu.  Voy.  Yambo. 

Ya-mcn , Tribunal,  VI.  411.  L'Arabie  heureufe 
porte  ce  nom,  VIII.  4J4.  Riviete  d’Yamcn, 
4«t. 

Yameos,  Nation,  XIII.  )88.  Sauvages  Yameoi , 
XIV.  )j.  Difficulté  de  leur  Langue,  Leurs  armes 
de  chalfe.  Leurs  floches  font  empoifonnées , itid. 

Yami , Lac  de  ) YII  7. 

Yamina  , Pays  r Ile  de  même  nom  , Sc  étendue 
de  ce  Royaume , III.  1 S.  Iamana,  autre  nom 
de  ce  Royaume.  Son  étendue  fut  la  rive  Sud  de 
la  l '.ambra  . 17. 

Yamisha,  Place,  VII.  il. 

Yamoké  [ Capitaine  ) , ficre  8c  fucccflcur  du  Roi 
d’Ilfini , III.  4o<  , 6>  fuiv.  Volaille  d'Europe 
qu'il  élevé,  4x1.  Cité,  4;  J. 

Yamfck,  Ncgte  de  diftinilion  , 'Exécuteur  d'une 
Circoncilinn  , III.  xtr. 

Yamur , Riviere , voy.  Camarones.  Autre  Rivie- 
re de  ce  nom  appclléc  aulfi  Amur.  Voy,  Sagha- 
lian-ula. 
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Y a mut , TiiSu  de  Tureomans,  VII.  î«4. 

Yamyama  Konda  , Royaume,  partie  de  la  Ré- 
gion d'Yani,  III.  i{.  Ville  d'Yamumakunda 
confîdérablc  par  fon  commerce  , 16.  Les  An- 
glais y ont  un  Comptoir  , 10.  Port  d’Yamya- 
ma  konda,  6 1. 

Yan  , Rivière,  VI.  67.  Empereur  Chinois  de  ce 
nom,  a?».  568.  369. 

Yanagua,  Ile,  XV.  6 38. 

Yanbiah,  Pays  & Tes  Côtes,  I.  101. 

Y.m-chcu,  Ville,  V.  148.  voy.  Jang  fc-fu. 

Yanez-Piofon  ( Vincent  ) , voy.  Pinçens , Voya- 
gcurs. 

Yan  gan,  Place,  VII.  97. 

Yang  chacn  , Place  , V.  487. 

Yang  chang  fa  , Ville  , VI.  484. 

Yang  cheu  feu  , Ville  , voy.  Jang-fe  fu. 

Yang  cheu-fu , Ville  , VI.  38.  Sa  dc&ription , 41. 
vJlagc  qu’on  y fait  des  jeunes  filles,  ibid.  voy. 
Jang  fc-fu. 

Yang-ehea  hyen  , Ville  , VII.  j8t. 

Yang  fang-keu.  Décroît , VIII.  5. 

Yang  hadav  , Prince  , VII.  1 59. 

Yanghi-atik,  Province  , VII.  148.  Nommée  anffi 
Yaiighvank  , 106. 

Yanglii  shahr.  Province,  VII.  148-  Ville  de  ce 
nom,  167. 

Yang- ho  , raifleau  , VII.  450.  606.  Rivière  de  ce 
nom,  voy.  Taho , Rivière. 

Yang-ho  wey  , Ville  prefqu'abandonnée  , VII. 

10. 

Yanghyarik  , Province  , voy.  Yanghi-arik. 

Yang-lo,  Empereur  de  la  Chine,  VI.  jit. 

Yang-quatig-ücn  , Impoftcur , VII.  517.  Cité, 
571- 

Yang.quand  fycu  , Médecin  Chinois , VI.  171. 
Le  Calendrier  de  cet  Agronome  ccnfuré  , & dif- 
cours  qu'il  tient  aux  Tartarcs  Chinois  , 174. 

Yang  fin-tien , appartement  Impérial,  VII.  509. 
Nommé  aulfi  Yang  1 fin  tien  , yn  , fi*. 

Yang  fon-heng  , parent  de  l'Empereur  de  la  Chi- 
ne , envoyé  en  Ambafiade  , VI.  jiy. 

Yang  tfc-kyang  , Riviere  , voy.  Kyang. 

Yang-tfin  tien,  voy.  Yang  fin-tien. 

Yangui,  Ville  floriflantc  , Vil.  JJ  8. 

Y angurzi , Prince,  VU.  163. 

Yang-yucn,  Général  Chinois,  VL  714. 

Yani , Royaume,  & fa  poficion  , II.  498.  Cette 
grande  Région  divifée  en  haut  & bas  Yani , 
III.  tf.  Ces  deux  parties  paroillcnt  ctre  les 
Royaumes  de  Bruko  & d’Yamyama  ,•  ibid. 
Yani  prérendu  le  même  que  Ghana,  7).  Le 
Roi  d'Yani  tué  dans  une  bataille  , ta). 

Yaaimarrev,  Ville,  III.  j8. 

Yanimarro\r  , Place,  III.  18.  Les  Anglois  y ont 
un  Comptoir  , 19. 

Yaninthur-tomanzu  , Prince  Tartarc,  VH.  4t. 

Yan-kan-king,  Village,  V.  339. 

Yan-lcu-ryen  , petite  Ville  , V.  439. 

Yanon^ay , Riviere , XIII. 


Yan-nan,  Province,  V.  4*«. 

Yan-fe-fu  , Ville,  voy  Jang-fc-fu. 

Yanfuk  , Chef  Nègre  , II.  48?. 

Yanfund,  Ville,  VII.  177. 

Yanyos,  S:  fon  Corrégiment,  XIII.  JOX. 

Yanyfang  , Village,  V.  jji. 

Yaptica  , Rivietc  , XIV.  10I. 

Yatjiiana  , Ville , XIV.  411. 

Yaqui  , Riviere  , XII.  44.  Nommée  anfh  Rio 
d'Oro  8c  Rio  de  las  Canas  , 4J.  Appclléc  en  • 
corc  Yaque  Monté  Chrillo,  aOp.  Mme  dora 
la  fource  de  cette  Rivière,  11 6. 

Yaquimo  (Port  d' ) , XII.  pi.  115.  Ville  de  ce 
Port , tji. 

Yaramacaru,  plante,  XIV.  ;i<. 

Yardly  , Lieutenant  Anglois,  XIV.  487.  Il  eft 
Gouverneur  de  la  Virginie  j fa  négligence,  471. 
&/uiv. 

Yarico,  Indienne  d'une  rare  beauté  , 8c  noire  in- 
gratitude d'un  Anglois  pour  elle  , XV.  5pp. 

Yatine  , Riviere  , III.  J7. 

Vatican  , Ville,  voy.  Yatlcian. 

Yarkand  , Ville  , voy.  Yaikian. 

Yatkian  , ou  Itghen  , Pays,  VII.  aS.  Ville  d'Yar- 
kan  ou  Yetkien  qui  parole  le  même  nom,  ;)• 
Pays  ou  Contrée  d'Yatkicn  qoi  patott  encore 
lamêmechofe,  ta).  Ville  d'Yatkien  ou  Yer- 
ghian  Capitale  de  toute  la  petite  Bukkarie  , 
HJ.  Ville  d’Yarkian  nommée  aulTi  Yarkand. 
40p.  Appellce  encore  Htarkan.pij.  Nouvelle 
caravane  qui  fe  forme  à Hiarkan  , ibid. 

Yarkicn  , Pays  ou  Contrée , 8c  Ville  voy.  Yar» 
kian. 

Yarra: , nom  commun  aux  Hommes  de  Sierra 
Lcona,  111.  14  6. 

Yaruma , cfpcce  de  figuier  fauvage , XII.  tj<. 

Yaruqui  ( plaine  d' ) , XIII.  .17. 

Yaru-cfan  pu,  ou  Gmplcment  T fan- pu,  Riviere 
VII,  107 , 114. 

Yafa,  Loi  Tartarc,  VII.  11.  * 

Yafdejar,  Roi  de  Petfe,  VII.  140. 

Yafous  ( Riviere  des  ) , XIV.  7J  j. 

Yaffi  , Ville,  VII.  141, 

Y afiay  ( Montagne  d') , XIII.  <04. 

Yafuf , Ville  dépendante  de  la  Mecque , 8c  fa  fit  na- 
tion , 1. 154. 

Yafuntimur , Prince  , VU.  a K. 

Ya-ra,  ftuir,  voy.  Ate. 

Yau  , Empereur  de  la  Chine,  VI.  ipt  , api, 
)oa  , )«p.  C'cft  un  des  Fondateurs  de  l'Empire  , 
J 7 1-  Cité  , jotf. 

Yau-fu-pu , Bourg,  VIII.  ao, 

Yau-myau , Village,  V.  )jr. 

Yau  ngan-fu  , Ville  , VI.  toi.  Fertiliré  de  fon 
territoire  , 8c  (cl  blanc  de  l'eau  d'un  puits,  1 10. 

Yau-pyen  , efpcce  de  porcelaine  , YL  14J. 

Yau-quay  1 ce  que  c'en,  VI.  }ci. 

Yaur-furdi , Ville  VII.  175. 

Yavry  , Baie , 8c  fa  pofition  , in.  494. 

Yavs,  nom  d'une  maladie,  IU.  184. 
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Yaxhinno  , Ville,  voy.  Yai  xin-ho. 

Yav-tfing-que,  autre  nom  de  la  Chine»  & fa  ligni- 
fication , VI.  7. 

Yaza  , riche  & grande  Ville  , VII.  3 1 6. 

Yaru  Gorgi , Turc  ; Vigouteufe  tendance  qu’il 
fait  ,1.  il). 

Ybagoc,  Ville  . XIV.  4» 4- 

Yballyahap  ( Montagne  d*)  , XIV.  149. 

Y bancs.  Cordclicr  Millionnaire  , XI.  303. 

Ybarra  ( François  de  ) , & fa  conquête , XII.  £49. 

Yca(  Valide  d),  XIII.  4 j «. 

Yc,  Hôtellerie,  VI.  171.  Ville  de  ce  nom,  VII. 
aif-  . - » 

Ycadzo,ou  Ycdzo,  Ile,  & permiflion  accordée 
aux  Anglois  pour  fa  découverte,  II.  1 66.  Polï- 
fion  de  cette  Ile  qui  produit  de  la  poudre  d’or  : 
Couleur  , caradcrc  & armes  de  fes  Inlulai- 
rcs  , 173. 

Yccotl , arbre  , à deux  ou  trois  troncs , XII.  £09. 

Yeday,  nom  des  Enfans  de  la  Ville  d Ogona  6c 
ce  qu'il  lignifie,  IV.  jx. 

Ycdcmzi  burlag  , Prince  Tartare  , VII.  41, 

Yedcnfi  hurlas , Tartare,  VII.  jo. 

Ycdzo,  Ile,  voy.  Ycadzo. 

Ycli,  VII.  9). 

Ycllovs  , lieu  abîme  par  uu  Ouragan  , XV.  j8x. 

Yclu,  nom  d'une  famille  Impériale,  VII.  79. 

Yclu-chut-fay , Mandarin  de  race  Impériale,  cft 
chargé  des  affaires  de  Jenghiz  khan  , VII.  87. 
Explication  qu’il  donne  d’un  Monlkrc  , 94.  Con- 
fcil  qu’il  donne , toi.  Il  cft  choifi  pour  premier 
Mi  ni  lire  , ibid. 

Yclu-Kohay  , Officier  de  l’Empereur  des  Kins, 
VII.  80.  Cité  , 91. 

Yclu-lieu  ko  , Prince  Tartare , VII.  91. 

Yelu-lycv-ko , Seigneur  Kitan , 5c  fes  conquêtes, 
Vil.  8 r. 

Yclu-tache,  Prince,  6c  fon  avanturc  , VII.  90. 
Il  cd  Fondateur  de  l’Empire  Occidental  des 
Lyans  ou  Kitans  , 91. 

Yem,  ou  Yemba  , Rivière , VII.  145.  Nommée 
aulli  Yemin,  141.  Rivière  d'Ycm  , 394. 

Ycniba , Rivière  , voy.  Yem. 

Yembo  , Place  pillée  par  une  Flotte  d’Egypte,  I. 
104. 

Yemen  , Royaume , IX.  jx.  Yemen , feule  partie 
de  l’Arabie  qui  produite  le  Cafte  , X.  X90.  Au- 
tres lumières  fur  le  Royaume  d’Yemen  , 19 1. 
Route  de  Mocka  à la  Cour  du  Roi  d’Yemen  , 
19 x.  Réception  que  le  Roi  d’Yemen  fait  aux 
François,  X93.  Portrait  de  ce  Prince  , 194,  Sa 
maladie  & guérifon.  Comment  il  traite  les  Fran- 
çois, ibid.  Jardin  de  ce  Prince,  X93.  Simplicité 
de  fa  Cour , ibid.  Le  Roi  prend  le  titre  de  Pon- 
tife , x 96.  Succcffion  au  Trône  d' Yemen.  Origi- 
ne de  la  race  Royale , ibid.  Femmes  du  Roi , 
197.  Préfens  que  le  Roi  fait  aux  François  , 198. 
Obfcrvations  Geogeaphiques  fui  le  telle  du  Pays, 
ibid.  ' 

Yemin,  Rivicrc,  voy . Yem. 
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Yemoume  , Truie , X.  X07. 

Yem-ping , Ville  , voy.  Jen-ping. 

Yc-myau-tfcs  , Nation  , voy.  Myau-tfef 
Yen  , illudrc  famille  impériale , VI.  joi.’ 
Yenamani  , Ile,  I.  138. 

Ycu-chcu  , Ville  , V.  x8o  Un  Canton  du  di£ 
triél  de  cette  Ville,  nommée  aulli  Ycn-chcu-fu, 
ravage  par  les  Sauterelles  , 46  t.  Autrement  ap- 
pclléc  Nycn-chcu  fu  , VI.  66.  Scs  productions, 
70.  De  quelle  dépendance  elle  cft,  81.  Situa- 
tion de  fon  territoire  5:  Villes  remarquables  de 
fon  dilknet , 81. 

Ycn-chcu-fu,  Ville,  voy.  Ycn-chcu. 

Ycn-chi-fu , Ville,  V.  494. 

Ycn-chi-lang,  Prclidcut , VI.  413. 

Ycn-ching  , partie  d’une  Ville  , V.  137.  C’eft  auiü 
le  nom  d’un  grand  Bourg  9 VI.  8 t. 

Ycn-fa-tau  , "nom  de  Préfidens , VI.  4x7. 

Yeng  chcu-fu  , Ville , V.  159. 

Yenghikant , Ville  ancienne  , VII.  x4x. 

Ycngliu,  Horde  Tartare,  VII.  9t. 

Ycn-gnan-fu  , Place,  VIII.  xi. 

Yeng-ping-fu  , Ville  , voy . Jen-ping. 

Yeng- pu  , Bouig,  VIII.  13* 

Yen  ho,  Rivicic,  YI.  88. 

Yen  king  , Ville  ruinée  , VII.  79.  Elle  a été  Villt 
Impériale , 83.  Elle  eft  alfiegee  , 86.  Un  de  fes 
Gouverneurs  fe  rue  volontairement  ,87.  Piifc 
de  cette  Place  , ibid. 

Ycn-kio,  Village  , VIII.  31. 

Ycn-Kvu,  colle  qui  renferme  un  fruit,  VI.  464* 
Yen-men  kcu  , Place  , VIII.  3. 

Ycn-ngan-fu , Ville,  VI.  88.  Productions  de  fo* 
diftnet , ibid. 

Yen- ping- fii , Ville  , voy.  Jen-ping. 

Yen-fan  g , Village  , V.  330. 

Ycn-tang-pou  , petit  Bourg  , VIII.  14. 

Yen-tau,  turc  d’Ofticiers , VI.  393. 

Yentu  puriru  , lieu,  VII.  393. 

Ycn-vang,  Roi  de  l’Enfer,  VI.  333. 

Ycn-ycucn  , Difciple  , & fa  mort , VI.  30X. 
Ycn-yeun,  titre  d’Officiers,  VI.  139. 

Yerghian  , Ville  , voy.  Yaikiau. 

Yerkicn  , Ville  , voy.  Yaikian. 

Yc-lang,  ou  Chc,  meurier , aibrc,  VI.  116. 

Y cfchiibariis , Peuples  à tête  vette  , VII.  4^6. 
Ycfdus,  Village,  VII.  198. 

YcfTo  , Ile , voy.  Jefogafima. 
Ycftughi-Badadur-khan  , voy.  YulTughi-BaliaJur. 
YclTuts , ou  Balfuts  , Peuples  Tartarcs  , VII.  3 1. 
Ycfukay  , Chef  d’une  HoiJc,  remporte  une  vic- 
toite , VII.  73. 

Ye-tlc  , Pays  , VI.  339. 

Yct- fi na  , Place  , VII.  98. 

Y eu- chcu-fu , Ville  : Pioduétion  de  fon  territoire» 
VI.  30. 

Ycu-fu  , Tribunal  militaiie  , VI.  444. 

Ycuinpatli,  herbe  fingulicce  , voy.  Ccvadilla.  . 
Ycu-kyu,  Chef  ou  Rot  des  Co.ccns,  aflaflué  , 
VL  {07. 

Yeii-h-hontj  , 
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Ycu-Ii-hong  ; forte  d'huile  rouge  , 8c  de  quoi 
compoféc , VI.  14». 

Ycun  : Dynaftic  des  Ycuns  , VL  17}  & 174» 

Ycun-chang  hycn , Ville,  V.  487* 

Ycun  kyang-fu  * Ville,  VI.  108.  Sa  fituation  5c 
fertilité  du  Pays  ,110. 

Yeun-nan  , Province  , VI.  110. 

Ycun- ycun  , tjtre  d'Olficc , V.  4*8. 

Yeun-vhen-tycn  ^ Palais  , 5c  fa  lignification , 

vr.  19. 

Yeufe , arbriffeau  , XI.  $91. 

Ycu-tang,  Temple,  5c  fa  lignification  , VI.  54. 

Ycu  tfe  , fruit,  VI.  4 jf. 

Yeu-tu , forte  de  terre  , 8c  fa  propriété , VI.  148. 

Ycu  whey  , Ville  , VII.  6 1 8. 

Yfîcr-dc- las- Barreras  ( Saint), Cap,  XI.  jt. 

Yfonde  , forte  de  grain  , voy.  Pêne. 

Y i-chin  ( Vallée  J’  ) , V.  4 î < . 

Yilan,  nom  d'une  année,  VII.  t8i. 

Yi-mo , Roi  des  Coréens , fc  retire  au  pied  d'une 
montagne  , &c.  VI.  508. 

Yi-nan-pu  , Place  , V.  498. 

YindoiT,  autrement  Porto  Englcfc,  II.  J ya. 

Ying-ching  , Prince  Chinois  , fucccdc  à l’Empe- 
reur Kang-hi , V.  360. 

Yingdoft  , pointe  d’une  lie  , II.  371. 

Yiilughi'Banadur , Prince  , voy . YufTughi , 5cc. 

Yllanez,  Officier  Efpagnol , XIII.  nc>.  Yllancs 
obtient  le  Commandement  d’un  Vaiffeau  , 19  j. 

Yllan-Suarez  , XIII.  14 6. 

Yllo  , Havre  & Rivicre , XIII.  443. 

Ylo  , petit  Fort , XI.  3 69. 

Ynamatz  . Village  , X.  49  f. 

Ynangian,  petit  Village  , XI.  489. 

Ynanpou  , Ville,  XI.  303. 

Ynca  Roca  , Inca  du  Pérou  , XIII.  yij. 

Yncas  , anciens  anciens  Rois  du  Pérou  , XI.  571. 
Fortereffe  des  Yncas  de  Cufco  , XIII.  \ 3 i.  Les 
Yncas  font  la  conquête  du  Chili  , 40  3.  Forte:  el- 
fe des  Yncas,  44.0.  Fabulcufc  origine  des  Yn- 
cas, foS.  Planche  ou  vue  de  la  cérémonie  du 
Mariage  des  Yncas,  5c  forme  des  Mariages, 
5 il.  La  race  des  Yncas  cruellement  extirpée, 
y ai.  Cette  barbarie  défaprouvéc  du  Roi  d'Ef» 
pagne,  ibid.  Singulière  diftindion  que  l’Efpa- 
gne  accorde  à un  defeendant  des  Yncas,  333. 
La  Langue  des  Yncas  céè  négligée  , f 7 j.  Elle  cft 
cultivée  par  les  Poètes  8c  Phtlofophcs  , ibid. 
Proportion  d’attaquer  le  nouvel  Empire  des 
Yncas,  XIV.  333.  Remarques  fut  les  Yncas 
de  h Guianc  , 3 37. 

Ynga,  Bourgade,  XIII.  X04. 

Yo,  Royaume  : Guerre  entre  le  Roi  d’Yo  & lei 
Dahomays,  III.  yzj.  &fuiv.  Les  Yos  ennemis 
du  Roi  de  Dahomay  , fo  retirent , 547 . Ambal- 
fade  . du  Roi  d’Yo  à celui  de  Dahomay  , 539. 
La  paix  conclue  entre  le  Roi  de  Dahomay  5c 
les  Yos,  341 . 

Yo-chcu,  Montagne  qui  contient  un  beau  Tem- 
ple & des  Cloîtres  , V.  ij8. 
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Yo-chcu-fu  , Place  , VI.  9 t. 

Yo-ko-lo , CheÉdes  \fhcy  hos , VII.  r J 7. 

Yolchi , 5c  plufîcurs  autres  Villes,  VII.  417. 

Yolc.lov  Dom  François)  , Vicctoi  Ju  Pérou , XIII. 
3î9- 

Yo  long,  grande  Rivière , VIL  Î04. 

Yoloxovhiti  , arbre  à fleurs  odorantes  , XII.  $13. # 

Yolza-klun  , Roi , VII,  37. 

YoMikan,  fruit,  XI  699. 

Yong-chev  fu  , ou  Yong-tchcou*fou  : Pftn  da 
cette  Ville,  V.  4*3. 

Yong-chir.g,  F.inpcicur  de  la  Chine  : Reglement 
qu'il  fait  à l’honneur  de  l’Agriculture  , VI.  196. 
Choix  d’une  de  les  femmes  pour  Impératrice, 
& cérémonies obfctvécs  à ce  (ujet , 387.  Moyen 
qu’il  invente  pour  fetvir  de  frein  à l’opprcflion  , 
4c  j.  Cite,  404,  417.  Ordonnance  de  ce  Prin- 
ce , 4 34.  * 

Yong-ching-fu  , Tribunal  fupreme  de  guerre  , 
VI.  44j.‘ 

Yong-kyu,  Empereur  Chinois,  VI.  308. 

Yong-lo,  Empereur  de  la  Chine , V.  481.  II  cft 
aulfi  nommé  Ching-fu  , VI.  i(f.  Cité  , 164, 
34*,  f*a.  Autrement  appcllé  Ching-tfu,  VII. 
37*. 

Yong  lyc , Empereur,  voy.  Jor.g-Iye. 

Yong-ping  fu  , Capitale  d’un  Cuntuu  , VI.  le.  La 
grande  murai'lc  de  la  Chine  commence  fur  le 
boulevard  de  cette  Villa  , 3 6. 

Yong-tchcou-fou  , Ville,  voy,  Yong-chcv-fu. 

Yong-ti , Empereur  Chinois,  VI.  jc8. 

Y ong-tfe-kyang  , Rivierc,  VL  ni. 

Yong-tfi  , Prince  Tartare  , VIL  79.  Il  monre  fur 
fur  Je  Ttûnc  des  Kins,  80.  Scs  guerres  contre 
Jenghiz-khan  , ilid.  6*  fuiv.  Cité  , 84. 

Yong-tfyn  , liqueur  , Wi.  8f. 

Yonota  , cfpccc  de  Palmier  , 8c  fes  propriétés  , X. 
41*. 

Yorck(  Fort  d' ) , XV.  191. 

Y otimaux  , Nation  , XIV.  ij. 

York  ( Duc  d’ ) : Les  deux  premières  lettres  de  fou 
nom  empreintes  fur  les  épaules  des  Efclavcs, 
IV.  n.  Sign.G.  Cite,  XIV.  531. 

Yotk.  Pour  les  lieux  qui  portent  ce  nom,  voy . 
Yoik,  Rivicre,  5cc. 

Yotk,  Rivierc  qu'on  ne  nouve  point,  III.  69. 
Petit  Fort  de  ce  nom  appcllé  auparavant  Foie 
’S.  André,  13%.  Iled’Yotk,  4SA.  Rade  d'Yotk, 
XI.  4;.  Rivicre  d’Yotk  , XIV.  478  Si  484. 
Carte  de  la  Province  delà  Nouvelle  York,  5x7. 
ErablilTVmcnt  de  la  Nouvelle  York,  544.  Par 
qui  ce  Pays  découvert , 343.  Ce  Pays  cft  appel» 
le  la  Nouvelle  Hollande  : Knfuitc  il  prend  le 
nom  de  Nouvelle  Belge  , ibid.  La  Nouvelle 
Beige  reçoit  le  nom  de  Nouvelle  York,  34*. 
Defeription  de  la  Nouvelle  Yoik,5c  divifiun 
de  cette  Province  , 347.  Defeription  de  fon 
état  aébiel.  Capitale  du  Pays,  ibid.  Scs  Mai- 
fons  Se  Fglifes,  348.  Ancienne  1 angue  deî  In- 
diens de  la  Nouv.  York  , 5 50.  Fort  d York  ,6&o. 
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To:k  ( Sir  John  ) , s’aftocie  ave^  Thomas  Vind- 
hajn  pour  le  Commerce,  I.  117»  Le  Chevalier 
Jean  Yoik  , Avancurici  d’une  Flotte  , 11  J. 
Les  Portugais  , contre  le  droit  des  gens  , retien- 
nent le  Neveu  de  Sir  John  York  , x*y. 

Yoro,  cfpcce  de  pallier  , voy,  Sagu. 

Yotau  , Kivicre,  XIY.  M- 
You-chcu  fa  , Ville  , 8c  beauté  de  fa  Gtuation , 
VL  7f.  . , 

You-didi , You-kikatavou  : Ce  que  ngmhcnt  ces 
mots  Nègres , III.  449. 

You  man  , ou  Tay  man  > (ens  de  ces  mots , VI. 

1 1 x« 

Yo*wang , Chef  des  Etres  immortels  , VI.  J4»« 
Ype,  Ville,  VIII.  4<*. 

Ypoc.ira  , Fleuve  , XIV.  *41. 

Ypoja  , petite  Ile  , XIV.  117* 

Ypren  Nicolas  Van) , voy.  >fan-Yprcn  (Nicolas). 
Ypupiapra  , monrtre  marin  , XIV.  joi. 

Yquitos,  Nation  , XIV.  ix. 

Y rame.  Ville  fans  murailles,  & grandes  Monta- 
gnes de  ce  nom  , X.  19  t. 

•Yri  t efpccc  Je  Palmier  , XIV.  §07» 

Yf hocc  , Pointe  ou  Cap,  XV.  ioj* 

Yfong-ming  , Ile  , voy.  Kyang-chcv. 

Yfong-wcy,  Minirtre  Chinois,  VI.  197. 

Ytzcoatl , moute  fur  le  Trône  de  México  , XII. 

Yu,  Empereur  de  la  Chine,  obtient  le  Trône 
pour  récompense  des  feiviccs  rendus  à la  Patrie, 
VI.  70.  Il  cil  Fondateur  de  la  première  Dy- 
jultic.  Monnoic  de  fon  regne , né.  Le  terme 
d'Yu  employé  auiîi  dans  la  divifion  des  poids 
de  l'or  8c  de  L'argent , 1x9.  Yu,  Cité’,  tpi  , 
196,  301,  yof.  t 
Yuan  jan  , grande  Ville,  V.  481. 

Yuca  , cfpcce  de  Pain  , 6c  de  quoi  compofcc,XII. 

87.  Racine  de  ce  nom  , XIII  401. 

YucaraH,  XII.  18.  Chriftophe  £olomb  matvpic 
la  decouverte  de  ce  Tays  ,116.  Première  dé- 
couverte de  l'Yu:atan,i4f- Carte  de  la  Province 
d Yucatan , &c.  141.  Raifon  oui  retardent  la 
découverte  de  l'Yucatan.  Qui  eu  chargé  de  cec- 
rc  découverte,  ibid,  Statues  8c  Médailles  d'or 
du  Pays,  141.  Ce  nom  écrit  Jucatan  , 144.  Pro- 
vince d’Yucatan  ,«4*4«  Evêché  de  Jucaran  , 
44 6.  Cette  Province cft  la  la  fcpticmc  de  l’Au- 
dience de  México,  470-  Longues  vies  dans  cet- 
te Province  , 6 57.  . 

Yueay  ( Vallée  8t  Canton  d’),  XIII.  3 y y.  Agré- 
ment de  cette  Vallée  , ibid. 

Yucayoncquc , ou  Lucayoncque , Ile , XV.  636. 
Yu-enc , clpcce  d'Agathe  , V.  4*3.  Sorte  de  jjfpe 
de  ce  nom,  VI.  86.  Yu-chc,  nom  du  Sceau  de 
l’Empereur  de  la  Chine  , 378.  D'où  vicny  le 
plus  beau  Yu-cbe  de  la  Chine  , 48;. 

Yu-chcu  , Ville,  VII.  88. 

Yu-ching  hven  , Ville  , V.  440. 
y ucn  , Emilie  Impériale  de  la  Chine  , VI.  164. 
Un  Roi  de  la  Corée  de  ce  nom , y 08  , y 09. 
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Yucn-p-  , arhrc  de  double  cfpcce  , voy.  Cyptes.’ 

Y ucn- pu  , Bo":g,  VIII.  13. 

Yucn-yang,  Rivière,  VI.  7 6. 

Yucn-yang-fu , Ville , 8c  fa  Gtuation , VI.  74. 

Yutn-yanta,  porte  de  la  grande  muraille  de  la 

Chine , VIII.  9. 

Yuc-pin , Gâteaux  lunaires  , VI.  161. 

Yu  gua.gu.  Temple,  V.  yc 6. 

Yuguruk-bash  , Pays  , VII.  I97. 

Yu  heng-tfe  , Tribunal , VI.  414. 

Yu-ho  , Riviere  , VI.  yo.  Rivière  de  Yu-ho,  VUr 
6ic.  Citée , VIII.  3. 

Y-uldan  j Khan  Tartarc  , VII.  41. 

Yulduz-khan  , Prince  Tartarc,  VII.  44. 

Yolgan  , baillons  , VII.  y t. 

Yu-un,  Ville,  VII.  y 81.  Cette  Place  citée,  VI1T. 
1 1. 

Yu-ling-hyen,  Ville  conGdérable  , VI.  lit* 

Yu  ling-wcy  , Place  forte  , VI.  90. 

Yu-lin  tfu  , Village,  VIII.  4. 

■ Yu-lin- whey  , grande  Ville,  VIH.  U* 

Yu-long,  Ville,  VII.  9t. 

Yu  lyang-ho , canal,  VI.  4yx. 

Ÿuma,  4fe,XV.  638. 

Yuma-Guaiis,  Peuples,  XIV.  14^ 

Yumeco,  Ile,  XV.  638. 

Yumrat , PréGdcnc  du  Tribunal  de  la  Ville  de 
Siam , IX.  X58. 

Y ( Canal  de  ) , voy.  Jun. 

Y una  , Riviere , XII.  11 1.  xié^ 

Yun  chang-fu  , voy.  Yung  chang-fu. 

Yun  chcvcn  , Parques  Impériales , V.  340. 

Yungas , on  Vallées,  Cantons  , XIII.  408* 

Yung  chang-fu  , Ville , VI.  108.  Sa  Gtuation  , le 
productions  du  Pays , 1 1 o.  Nommée  aulG  Y up- 
chang  fu  , VII.  x9. 

Yung-dieu  fu,  Ville,  VI.  76, 

Yung  » hing-hycn , Ville  , V.  458. 

Yung  fo  ; Fens  de  ce  mot , VI.  131. 

Yung-lo  , Piincc  Chinois*,  VI.  399. 

Yung-po-fb  , Ville  , VI.  108.  Sa  Gtuation  8c  fer* 
tiliié  de  fon  territoire  , nx. 

Yune-G,  Bourg  , VIII.  9. 

Yun  ho  , Canal,  appcllé  Qanal  Royal,  VI.  173. 

Yunja , II.  489. 

Yun  lyang-ho , grand  Canal , & iramenfité  de  fon 
cours,  VI.  173.  Par*qui  entrepris  , ibid.  Avec 
ucllc  habileté  cet  ouvrage  c(t  conduit,  *74/ 
réfervatifs  pour  la  fureté  du  Canal , I7y. 

Y«n  nan  , Province  , Vi.  93.  106.  Bornes  de  cette 
Province,  107.  Scs  Mines  d’or.  Efpccc  lingit- 
licrc  de  cuivre.  Scs  animaux,  (es  Habitansy 
ibid,  Sa  diviGon  , 108.  Commerce  de  •*  étaux  , 
109.  Pofitions  des  Plaecs  de  cette  Province, 
ni.  Mines  d'argent  de  Yun-nan,  483.  Peu» 
Cerfs  de  Yun-nan  , 491. 

Yun-nan  fu.  Capitale  de  la  Province  d’Yun  Dan 
& fa  Gtuation,  VI.  ic8.  Rubis  qui  fc  veudenc 
à Yun  nan  fu  , 48!. 

Yun-oing-cu-fu,  Ville  , VI.  108.  Sa  Gcuatiop  9 
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110.  Fabrique  d'étoffes Singulières  , lu. 

Yuntzau  ( Poit  de  ) , V.  504. 

Yunus , Piince  , VII.  17t.  Entreptifc  de  ce  jeune 
Piince,  173.  U fe  rend  maître  d'Urgenz  , 174. 

Yun-yang-fu  (Montagnes  de),  VI.  471.  • 

Yupanqui,  Inca  du  Pérou  , XIII.  J 17» 

Yu-pis , Nation , voy.  Tartarcs. 

Yu-pi- ta-tfc, Canton , VI.  353. 

Yupura,  ou  Caquâte , Rivière  , XIII.  }3o. 

Yurbaco,  Village,  voy.  Yutbaco. 

Yutbato  , ou  Yutbaco  , Bourgade  ou  Village , près 
duquel  lieu  les  Catiillans  Scies  Indiens  fe  livrent 
deux  combats , XII.  >f  J.  Se  1 j «. 

Yuritnos , Nation  , XIV.  ij. 

Ynriu,  Cacique,  XII.  igr. 

Yutumaguas , Nation , XIII.  3 87. 

Yurupail , Rivière , XIV.  14. 

Yuiulnies,  Nation,  XIV.  1». 

Yurva  , Rivière  , XIII.  } 8 x. 

Yulef,  Ufurpateur , I.  90  Se  91. 

Yushan,  Prince,  VII.  194. 

Yolbf-foli , Souverain  , VII.  Ijl. 

Yuffof,  Prince , VII.  171. 

Yulf.ighi,  ou  YiHughi-Bahadur , Prince  Tattare, 
VII.  a 1 . Nomme  audi  Ycflùghi-Badadut-khan  ,* 
fl.  Ycffughi  bahadüt.khan  , cité,  33  , j 4. 

Yufuma,licu,  où  la  Flotte  de  Solyman,  Bacha 
d'Egypte,  jette  l’ancre,  I.  15  y. 

Yutay,  Maifonde  Campagne  de  l'Empereur  de  la 
Chine,  VII.  114.  Rivicre  de  ce  nom  , XIII. 
}8t. 

Yu  ta-yeu  , Chinois  , découvre  les  lies  de  Porc- 
he, VJ.  61. 

Yu-tle-hyen  , Ville  , V.  410. 

Yu-u  han  chan  ti  : Temple  qui  lui  cft  dédié,  Y. 

4jr. 

Yuyapari,  Rivière,  XII.  7f.  Nommée  aufli  Ore- 
noque  , 77  , Rio  Dolce  en  eli  un  bras,  $6. 

Yu  yau-hycn,  Ville  , V.  4x7- 

Yves  { Montagne  de  S.  ) , XI.  39.  8«. 

Yvett  ( Kobett  ) , Contre  maitre  d’un  VailTeau 
Atiglois,  XV.  14; . Mort  de  ce  méchant , 144. 

Yvitatuha,  lieu,  XIV.  37 

Y»cn,  Empereur  Chinois  . VI.  xjt.  Dynallic 
de  Y «'en,  390.  La  famille  d’Yven  chalTcc  de 
la  Chine,  VII.  30. 

Yuccas,  Peuples  d'une  Dynaltie,  VII.  103. 

Yzalcos , Canton,  XII.  <41. 

Y/ipcqucs , Nation , Se  fes  ufages , XII.  177. 

Yxquiquilpa , Se  fes  Mines  de  plomb  , XII.  «48' 


M .Ai  arbre  rampant , VIII.  <1 5. 

Zabarda,  Ville,  VII.  i<8. 

Zabid  , Royaume  : le  Roi  de  Zabid  reçoit  on  Dé- 
puté de  Solyman  Bacha,  I.  14«.  Prélcns  du  Roi 
de  Zabid  Se  réponfc  qu'il  fait  faite  à Solyman 
par  fes  Députés , ibiJ.  147  Se  13 x.  Solvman  lui 
tait  couper  a tête,  1 J f.  Ville  nommée  Zabid 
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ou  Zebit , X.  X90. 

Zabliltan  , Pays  , X.  103.  Nommé  audi  Bakheter- 
Zeenin  , X04.  Appellé  encore  Cabulcftan  , xtx. 

Zabut , Ecrivain  , voy.  Zarkut. 

Zabuten  , AmbalTadeur  , voy.  P.odctigo. 

Zacateeas  ( Los  ) , Province  , XII.  4x4.  Mine» 
de  Zacateeas,  433.  Cette  Province  eli  la  fé- 
conde de  l'Audience  de  Guadalajara  , 4-'7.  Sa 
Capitale  de  même  nom  s'appelle  auili  S.  Luis  de 
Zacateeas , 478.  Cantons  des  Zacateeas  ou  Za- 
cateques  , St  leurs  Mines , 649. 

Zacatulan,  lieu  , XII.  433. 

Zacatulcs , Peuples  , XII.  «17. 

Zacatuta , Province,  Se  fa  Mine  d'or ,•  XII.  j4t, 

Zacharie  , Prrnes  Géorgien  , VU.  X93. 

Zackouer. , bois  qui  empoifortne  l'eau  , X.  ug. 

Zacualpo  , St  les  Mines  d’argent,  XII.  «48. 

Zacrvanncjitta  malla,  Roi  de  Batgao,  donne  un 
Edit  en  faveur  de  l'Evangile,  VII.  441.  Bref  que 
le  Pape  lui  envoie  ,443. 

Zafer,  Fort.  X.  .03. 

Zaffar , ou  Radar,  voy.  Koja-zaffar. 

Zafia  , Port,  voy.  Afafi. 

Zafy  , Port , voy.  Afafi. 

Kagen  kiim , nom  de  la  grande  muraille  de  li» 
Chine , V.  303. 

Zagatay  , fils  de  Jenghizkhan  ^Emploi  de  xe  Prin- 
ce 8c  fa  mere  , VU»  71.  Pays  de  Zagaray  ou 
Jagatay , xof.  Zagatay,  cité,  3 19.  ~ 

Zagaj'e,  forte  d'arme  , II.  198  437.  Deferiptioix 
de  cette  arme , III.  190.  Figures  de  cette  forte 
d'arme,  IV.  xoo,  197.  Forme  des  dards  S:  Za- 
gaies  des  Peuples  de  Juida,  }*;.  Zagaic  des 
Hottentots  , V.  180. 

Zagetbed  , nom  d'un  Livre , X.  173. 

Zabi reddin - Baber  ou  Babar  , Piince,  X.  113. 

Zahual , Rivicre , XII.  310. 

Zalmail , Fleuve  dont  les  eaux  donnent  la  calle  , 
XII.  «37. 

Zain-khan , Prince,  voy.  Ifcuzi-kban, 

Zaira  Kakongo , Ile,  IV.  6 1 y. 

Zaite,  Lac  , IV.  «15. 

Zaïre  , Rivicre , l’oy.  Zayre. 

Zairy  ou  Serry  , Pays  , IV.  379.  * 

Zajuli , Tartarc , Vil.  30. 

Zak a : Infolcnce  de  la  Populace  de  ce  lieu.  II. 

t«8. 

Zakalu , petit  fils  de  Japhet , VII.  37. 

Zak-Rot , Rat  qui  porte  fes  petits  fur  fon  dos , 
voyez  la  planche  , XIV.  330. 

Zakut,  Ecrivain,  voy.  Zatkut. 

Zakuta  , Chef  des  Sujets  que  le  Roi  de  Congo  en- 
voie en  Portugal  , cl>  baptifé  ainû  que  ceux  du 
fa  fuite,  I.  ij  £•  /hiv, 

Zalzuts , Peuples  Tartates  , VIT,  je. 

Zam,  Ville,  VII.  xo«. 

Znmal , terre  haute , X.  3 34. 

Zr.malc,  herbe  puante,  8:  fon  ufage,  VIII.  <11, 

Zambales,  Peuple  fativage , X.  379.  383. 

Zambcz-Emgondo , Rivicre,  voy. Cuama,  Fleuve, 
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Zamboie,  V.  yyj  Sc  556. 

Z ambra  , Lac,  V.  11. 

Za  menée  , Kivictc,  voy.  Kafamanfa  , lieu. 

Zaïncnio , Village  , voy.  Namenuo. 

Zames  ( Rivière  de},  XIV.  5 *5. 

Tamin,  place,  VII.  1 84.  Sa  dotation  , 108. 

Zamora  ( Dom  Manuel  ; , Commandant  d’un 
Vailleau  Lfpagnol,  pris  pai  les  Angl-  XI.141. 
Un  Rebelle  Espagnol  nommé  Zamora, XII.i  *4. 

Zampaga , loicc  de  petite  rofe  Manche,  X-  418. 

Zampoala , Province,  dont  le  Cacique  fait  une 
députation  à*  Cortex,  XII.  17 J.  Fruits  que  ce 
dernier  %cn  promet , ibid.  Députés  de  Zampoa- 
Ja  qui  viennent  au-devant  des  Efpagnols  , 179. 
Ville  de  Zampoalg  , 1K0.  Réception  de  Coïtez 
dans  cette  Place.  Figure  du  Cacique.  Coite/  ju- 
ge bien  de  ce  Prince.  Sa  conférence  avec  lui  , 
ibid. . Plainte  du  Cacique  contre  l'Empereur 
Motcztima  , x8i.  Idée  que  Cortez  lui  don- 
ne de  Tes  forces  & de  fes  defleins,  ibid.  Service 
important  que  Cortez  rend  à ce  Cacique  , x8y. 

Il  cntreprcr.-l  d’abolir  fon  Culte,  x86.  Zatn- 
poala  nommée  Nouvelle  Seviile  , *87. 

Z.int-lou  , liqueur  Cbinoilc  , V.  16$.  De  quoif 
compoféc , 177. 

Z.imudio'Jean),Ofiirici,,XII.i6i.Cité,i67.r£.  1 So. 

Zanrxi  Rivière  , VII.  60. 

Zana  , Ville,  XI.  )4°-  Vallée  de  Zana  , autre- 
ment Mira-Ilorcs,  XIII.  417- 

Zanajas  , Peuples  Mores , voy.  Sanagas, 

Zaneglus,  Peuples  , voy . Sanagas. 

Zanfara,  Royaume  , II.  y J y. 

Zangtna  ( Tierra  de  ) terre  maritime , V.  xio. 

Zangibar , Iles  j leur  polition  fie  leur  commerce, 

I.  y 1 6*  fuiv. 

Zangira,  Place,  X.  lyy. 

Zaagshi , Prince,  VU.  xi£. 

Tanguay,  Langue  des  Nègres , III.  19;. 

A Zanguebar , Côte  d’Afrique  , !•  87.  Figure,  carac- 
tère & ufages  des  Habitans,  ibid. 

Zanguizarra,  Baie  ou  Raie,  X.  S6. 

Zanti,  Rivicre  , XIV.*  y6y. 

Zanzes,  nom  de  Manufactures  de  fucre,  II.  145. 

Zanzibar , Ile  , & fa  pofttion  , I.  80.  Les  Arabes 
s’en  rendent  Maîtres,  87.  Un  Portugais  challe 
les  Habitans  de  cette  lie  3c  pille  leurs  Villes, 

1 10.  Les  Anglois  fc  lient  avec  le  Roi , y y 1.  Si- 
tuation du  Port  du  Royaume  de  Zanzibar,  yyx. 
Commodité  du  Port  3c  production  de  la  Côte 
du  Pays  , ibid.  Découverte  de  la  Côte  de  Zanzi- 
bar , ou  Zenjibar , VIL  y 1 1. 

Zapata  , Confciller  Efpagnol , XII.  189  & 190. 

Zapez,  Peuples,  3c  lieux  qu'ils  habitent , II.  y ?!• 
Ils  font  divtfés  en  quatre  Tribus,  favoir,  Za- 
pezErrans;  Zapez  Volumcxy  Zapez  Râpez,  3c 
Zapez  Sofez  , ibid. 

Zapin  , Prince  Nègre , III.  418. 

Zapota,  aibtc  ou  plante,  voy.  Sapoticr. 

Z.ifforas , Nation,  XIV.  ix. 

Zapotccas , Peuples , leur  Pays  3c  fes  Mines  d’or , 


XII.  541.  Province  de  Zapotecas,  & fes  Habi- 
tans, y7x.  L'arbre  au  Savon  y croît,  618. 

ZappoÜes  , forre  de  petites  Barques  compoféet 
d’une  picce  de  bois  creux  , II.  X95. 

Zapzin*  Tartarc  , VII.  yo. 

Zara  , Place  , IX,  6 y. 

Zarabandal  , titre  de  Gouverneur,  X.  40t. 

Zatate,  Hirtoricn  de  la  Conquête  du  Pérou  , XI. 
104.  Cité,  XIII.  7x  6» juiv.  114  O fuiv.  Le 
même  nommé  Aügufttn  de  Zarate  , va  au  Pé- 
rou avec  la  qualité  de  Maître  Général  des 
Compte*  , 144.  Cité,  161  & fuiv.  Obfcrva- 
tion  de  Zarate  fur  un  choir  de  Députes,  191. 
Cité,  xoi  6* fuiv.  179.  y, o.  570  vfukv. 

Zatate  (Pedro  Orciz  esc  ) , va  au  Pérou  avec  la 
qualité  d’Auditcur  , XIII.  14  a.  Il  full.cite pour 
les  Enfans  du  Marquis  , iy4.  Cité,  .ihd.  & fui. 

• Accompagné  de  Ribera  , ils  parte nr  avec  une 
Lettre  de  creance  , 1 y*.  Adulte  de  Zarate,  ibid. 
Cité,  i6x  6*  fui  Oitiz  de  Zarate  cft  le  Reftau* 
ratcur  de  Buenos-Aires,  XIV.  78. 

Zaïbi , Fleuve,  XIV.  41  y. 

Zarco  ( Juan  Ounfalvo  ) , Portugais,  voy.  Gon- 
falvc  ( Jean  ). 

Zargui  , Ville  , VII.  xc 6. 

Zarianibala  , lie  , IV.  56 1.  A qui  appartient  cctto 
Ile  nommée  au(fi  Zariambola  , 564.  Le  Mani 
de  l'Ilc  accufé  de  retenir  un  Millionnaire  >ibidp 

Zariiza,  Place,  VII.  1 V. 

Zarjui,  Place,  VII  198. 

Zaïjuk,  Place,  VII.  iSy. 

Zaïkut,  Ecrivain , VII.  yly.  Nommé  auflî  Za- 
kut  3c  Zabut , y 14. 

Zarmojete  , ou  Zcrmorjctc  , Ile,  3c  fa  pofition  , 
I.  184  & 185. 

Zarnuk,  Ville  , VII.  xo9. 

Zarpanc  , ifc  , X.  j66. 

Zatra  , ou  le  Defert , voy.  Defert  3c  Sara. 

Zaruma  , 3c  fes  Mines  , XIII.  371. 196.  Situation 
de  Zaruma,  XIV.  xy. 

Zatotia , VII.  370. 

Zatta,  cfpccc  de  Tore  épi.  III.  587. 

Zatzuin  , Village , V.  yyi. 

Zau-chcn , Place  , VI.  1 xo. 

Zavallos,  Capitaine  Efpagnol,  cft  arrête  , XIII* 
tyi.  Il  eft  condamné  a mort , ibid. 

Zayde  ( Sujets  de  ) , certains  Arabes  nommes  Om- 
mozadi , bâti  dent  des  Villes  en  Afrique  , I.  87. 

Zayte,  Rivière,  la  meme  que  celle  de  Congo, 
I.  1 y.  Grande  Rivière  de  Zaïre,  IV.  46 y.  Sa  fi- 
tuacion,  479-  Danger  qu'un  Millionnaire  coure 
en  entrant  dans  cette  Rivière,  y y y.  Beauté  de 
cette  Rivière,  ibid.  Une  lie  dans  cette  Riv.  y y 8. 
Porc  de  Pinda , première  Ile  de  la  Rivière  de 
Zaïre , 5 A4.  Elle  eft  aufli  nommée  Padronc  , 
577*.  Les  Ortïcicrs  du  Roi  de  Zaïre  font  villic 
a Cafcncuvc  Anglois , 579*.  Situation  dans  la- 
quelle le  Roi  de  Zaïre  donne  Audience  à Cale- 
neuve  , y 81*.  Grande  toute  du  Pays  , ibid . 
Situation  3c  grandeur  de  la  Ville  de  Zaïre , 
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ftx*.  GranJeur  de  la  Rivicrc  de  Zaïre,  6 n.  conduits  pour  comparoître  devant  le  Bacba 

Carte  de  l'embouchure  de  cette  Rivicrc,  61}.  Turc,  II.  n & 14.  Amtes  Piifonoicrs  An- 

D’oii  elle  tire  la  four  ce.  Rivières  oui  71010-  gîois  d’Aden  font  envoyés  à Zenan , 16.  Obfcr4fc 

beut.  Sa  largeur  5c  Ion  embouchure  . ibid,  Scs  varion  fur  cctre  Ville,  que  quelques  uns  nom- 

îles,  61  Scs  poilions,  615.  toit  Hollandais  mentSina,  il.  Ordre  d'un  Baclia  de  Zénan, 

fur  cette  Rivière,  615.  Seigneurie  de  cette  Ri-  135* 

vicre  , V.  1.  Monarchie  de  cette  gtande  St  mer-  Zenan  , Roi  du  Pays.d’Iflini  fur  la  Côte  d'or,  III* 
yeil’culc  Rivière,  ibid.  Il  ne  le  t.ouvc  point  de  400.  414. 

Crocodiles  dans  U Rivicic  de  Zaïre  : Diltércn-  Zéna  novan:  Ce  nue  ce  Tartare  apprend  d'un  Nay- 
tes  opinions  à ce  fuict  ,94.  . ®mu  dont  il  fc  folie , VIL  56.  Ce  Général  rail- 

Zayeum  , Port  maritime , Vil.  546.  361.  le  en  pièces  une  armée  , jp  Cité  ,65,66, 67. 

Zariguemeju , animal  amphibie , XIV.  504.  Zendadi , étoffe  , IV.  6 3 8. 

Zazlu  , Wince  Tartare,  VIL  41.  Zcnghal , Défère , VII  178. 

Zc.idâ  ( Bandar  ),  voy.  Bandat  Zeada.  Zengian , Ville  , VIL  $45. 

Zebith  , Place  , IX*  54.  Ville  de  Zebir  ou  Zabid,  Zenjibnr.  Foy.  Zanzibar. 

X.  190.  Zeno  ( Antoine  6c  Nicolas) , freres  : Temoigna- 

Zebra  , IV.  477-  Contrée  ou  cet  animal  fc  trou-  ge  de  ces  deux  Nobles  Vénitiens,  XII  99  & 
vc.  497.  Ce  fameux  animal  nommé  auffi  Zeve-  100. 

ra  , y8$.  Sa  beauté  St  fes  autres  propriétés,  V.  Zeno  ( Marco) , Commandant  d'une  Galcre  Vc- 
84.  Divers  témoignages  furie  Zebra,  nommé  nicicnne , IL  187. 

aulli  Zebro  , ibid  L'Ane  fauvage  du  Cap  de  Zenon  ( François  ) , Capucin  François  , établi  i 
Bonne  Hfpéranc»  cil  1e  Zebra,  194.  Figure  de  Surate,  IX.  86.  Ciré,  5x5.  Cire,  X.  169. 
cet  animal , ibid.  Zenu  ( Rivière  de  ) , XIII.  146. 

Zebro,  animal,  voy,  Zebra.  Zcous  , furnommés  Nagos  , Peuples  Tartarcs  p 

• c Zebu , Ile , XI.  404.  VH-  fo- 

Zcchacn  , Hollandais , Si  fes  découvertes,  XI.  Zcnïibar,  Ile,  VII.  $70» 

101.  Zenzyaniycn , Ville,  XI.  501. 

Zedens  (Jean  de)  Officier  Caftillan  ) , XII.  156.  Zc-pa-tan  , nom  d’écueils  d’une  Riviere  , V.  146. 
Zedia,  ou  Redia , Ville  , & fes  arbres,  X.  501.  Zepeda  , Efpngnol , chargé  de  faire  un  Mémoire, 
Zedoaire,  plante  , VIII.  61 1.  XII.  418.  • 

Zcduilic  , Etat  d une  race  de  Rajas  , X.  110.  Zercmc , Village  , XIII.  146. 

Zeibo  , ou  Setbo,  Bourg,  XV.  405.  Zerma,  nom  de  Barques,  VIL  57». 

Zeila  , Royaume,  X.  185.  Zcroco  * lignification  de  ce  mot,  IV.  611. 

Zeimoto  (Diego),  Portugais  : Ulagc  qu’il  fait  Zerumbet,  ou  Canjor , racine , VIII.  ijj.  Ufa- 
d'unc  arquebufe  , Si  cz  que  cet  arme  lui  procure  ge  qu'on  en  fait  , XI.  6rA. 
ainli  qu’a  fes  Compagnons  > IX.  49a  6‘Jitiv,  Zerzer , Ville  dépendante  de  la  Mecque,  Si  fa 
Zeimoto  ( François)  , Poreugais  , X.  56 1.  polition  , I.  1 74. 

Zckierfa-Khan  , Gouverneur , X.  115.  Zetiaevar.g  , Village  , V.  35  r. 

Zclande  (Fottdc)  , voy , Tay-*  an  , Place,  Si  Zeveta  , fameur  animal,  voy.  Zebra. 

Zetanduis.  Zcyba  , arbre  lîngulier,  XIV.  413. 

ZelanJia  ( Château  de  ),  V.  185.  307.  Fort  de  Zc-  Zcybid  , Ville  , pillée  par  une  Flotte  Egyptienne  l 
landia  bâti  par  les  Hollandois  , XIV.  xxr‘.  1.  ut. 

Zélandois  : Un  Zclandoii  comnnndc un  Vaifficau  Zcybo,  ou  Ccyba,  grand  aibre  , XII.  619. 
Armateur  François , III.  349.  Fort  de  Zélande  Zcyla  , Ville,  fur  le  rivage  de  la  Mer  rouge, 
oudeTay-wan,  V.  39t.  Cinq  Zélandois  s’é-  pillée  & brûlée  parles  Portugais»  I.  uj.  Les 

chipent  de  prilon,  VIII.  163.  Par  qui  la  Nou-  Portugais  la  brûlent  de  nouveau  , 1x9.  Grada- 

vcllc  Zélande  découverte,  XI.  toi.  Sauvages  mor  Loi  de  Zcyla  excite  une  révolution  dans 

delà  Nouvelle  Zélande  , xio.  Les  Hollandois  J Abvflinic , 175  & fuiv.  Côtes  de  Zcyla  Se 

fc  défendent  dans  le  Fort  Zélande  , 18  j.  d’Yeman,  V.  x 1 J . Caraélcrc  & parure  des  Ha- 

Zcldalcs  , Peuples,  XII.  48}.  Leur  Pays,  487.  bitans,  114.  Moutons  du  Pays.  Deux  Aiguadet 

Zelifco  , haute  Montagne.,  XL  388.  Remarque  fur  la  Côte  de  Zcyla.  Malheureux  foit  d'un 

fur  ce  nom  , XII.  479.  voy.  h note  ( 48  ).  Vnilîcau.  Baie  Se  Rivière  au  delà  de  Zcyla  , ibid, 

2cmble(  Nouvelle  ) , XV.  io*.  Fameufe  Relation  Zcylan  , la  meilleure  Ile  du  monde  , VIL  364. 
de  la  mifcrc  des  Hollandois  dans  la  Nouvelle  Zhau  dieu  , Lac,  voy.  Payang  hu. 

Zcmblc  , 116.  Carte  delà  Nouvelle  Zcmblc  , Zhau-chcu-fu , Ville  célèbre  par  la  belle  porcc- 
ibid.  Sa  longueur  , 1x3.  bine  qui  sîy  fabfiqnc  : Son  diftriél , VI.  48. 

Zemez  , Divinité , XII  114*  Zbu-ning-fu  , Ville  , VI.  80. 

Zénan  , ou  Saana,  Ville,  où  deux  Prifonniers  An-  Zi , Riviere  , qui  avec  un  autre  forment  on  Lac 
glois  font  conduits  , I.  530.  Un  Amiral  Angtois  fpacicux,  V.  333. 
avec  d’autres  Prifonniers  de  fa  Flotte  y lonc  Zia , ou  Chi-kin , Rivicrc , YI.  565* 
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Ziamba  , Ile  , VIT.  3*x. 

Ziambi , VII.  37t. 

••as.  Nation  , XIV.  ij.v 

Zibeline  , peau,  Se  de  quel  animal  elle  Tient» 

VII.  5jt. 

Zibils  , force  de  fruit , I.  146* 

Zicchos  , Bourg  , Se  fa  Jurifdi&ion  , XIII.  {96. 

Zidcn  , Ville  fameufe  ,♦  la  meme  que  Joddah  . où 
fe  fait  le  débarquement  des  épiceries  de  l'Jnde> 
K 14  y.  Mofquée  , hors  de  cette  Ville  , que  les 
Mores  appellent  la  fcpulture  d'Eve,  r.,6.  La 
Flotte  de  Sol  y m an  Biclia  y arrive  , iy  J* 

Zigana(lc),  ou  le  Marteau»  autrement  le  Pan- 
to’iflicr  , poiflbn  mon  II  tu  eux , Se  fa  defeription , 
III.  * i 6. 

Zigan-nraptan , Prince  , VII  7 Se  8.  Il  fueccdcà 
ion  Oncle,  10.  Titre  de  Konrayki  qu’il  reçoit. 
Son  taiaétcrc.  Scs  entreprifes.  Mine  d’or  dont 
il  cft  challé  , ibid.  L Empereur  Kang-hi  envoie 
une  armée  contre  lui  par  le  défert , 11.  Il  de- 
mande de  l’Infanterie  & du  canon  au  Ciar  Picr 
rc  : Pays  que  les  Chinois  lui  enlèvent  , ibid. 
Cité  , $x.  Rélidcncc  de  ce  Konrayki , j 3.  Forces 
de  ce  Monarque  , ibid  Cité  , 114. 

Zigenc,  ou  le  Pantouflicr  , monftie  marin  , ap- 
pcllé  aulTi  Hammcrfch , III.  31  y. 

Zi  Ikiadch  , mois  , VII.  377.  Ce  mois  nomme 
suffi  Zi'kadc  , X.  xt8. 

Zilkade.  Yoy.  Zi’lkaadeh. 

Zi'lkijich,  mois,  VII.  377. 

Z.lpak  , Place,  Vil.  178. 

Zimbalc  , nom  du  Fleuve  Niger , II.  yor. 

Zimbas  ou  Mazimbas  , Pays  U fa  dépendance  , 
V.  xx  ^ 

Zimbaze  , Ville  r^agée  par  les  Portugais  , V. 

1X1. 

Zimber  , poignard,  X.  198. 

Zimbi , Céuéral  des  Jaggas  ; infulres  qu’il  fait 
aux  dépouilles  d’uo  Millionnaire  , V.  17. 

Zimbis , coquilles,  voy  Simbos. 

Ziniina  , lieu  où  fe  fabriquent  des  épées  Se  poi- 
gnants de  grand  prix , I.  146  , vfuiv. 

Zimpazingo,  Contrée,  XII.  18 y. 

Zin  , autrement  Canal  Européen  , V.  X40. 

Zin-cha,  Pays,  ravagé  par  les  Mongols  , VII. 
94- 

Zingha,  Province  du  Pays  de  Juida  , IV.  17  c. 

Zinghé  , Province  qui  paroît  la  meme  que  Zin- 
gha,  IV  jxy. 

Zin-baji  , Seigneur,  VII.  187* 

Ziukinchor  petit  Fort  des  Portugais  fur  la  Ri- 
vière de  Kafamanfa  , II.  y Sx. 

Zino,  Place  fui  la  Côte  de  Malaghetrc,  III.  346. 

Zin  fang  , plante  ou  racine  » voy.  Ginfeng.. 

Zinu  , Ville,  voy.  Jurjur. 

ZLnzoatza,  Ville  confidérabte , Xtf.  370. 

Zipaogri , nom  du  Japon  , voy.  Japon. 

Zipangu  , ou  le  Japon,  voy.  Japon. 

Zipanrs,  Peuples  Taitarcs  , VH.  30. 

Zipzi-morgao,  Peuple,  U fes  Domaines.  VII.  5 1# 


MATIERES. 

Zitlaltcpcque  f Lac  de  ) , XII.  4x6. 

Zoartatjen  , Village  , V.  348. 

Zobrada  , Bouigadc  , XII.  1x1. 

Zoca , nom  de  la  Moiffon  des  cannes  de  fucre  » 
IL  HJ- 

Zocothla , Province  , XII.  xpo. 

Zofala  , Pays , voy.  Sofala. 

Zoga , Province  du  Pays  de  Juida  , IV.  17 f. 
Zoiaba  ( Sainte  Marie  de  ) , Bourg  , antremenr 
nopime  Sacualpa,XH.  490. 

Zoko  , Porc  de  file  de  Socotra,  1.  93. 

Zondc  , jeune  Seigneur  Nègre  , voye y;  Kondc- 
Amar-Pattay. 

Zones:  Rapport  des  Saifons  entre  les  Climats  de 
la  Zone  torride  Se  des  Zoqp s tempérées , XI. 
6 10.  Leur  différence,  ibid.  Tenu  déviaré  des 
Saifons  dans  la  Zoac  ton  idc , au  Nord  de  l’E* 
quateor , 6 11. 

Zoopbyte  , plante  , XI.  6 y 7»  Cette  plante  cft  fen- 
fiiive , XII.  ,6xo. 

Zoqncs,  Peuple  ,XII.  483.  Leur  Pays,  487. 
Zorillo,  animal,  XIV.  134. 

Zonna  , lieu  , par  où  naffe  U Flotte  de  Soiyman  ; 

Bacha  d'Egypte  à (on  retour  des  Indes,  1.  135. 
Zoiza  , Ile  , VII.  361. 

Zorzank  , Pays  , voy.  Gcorglp. 

Zou-tay-zing  , titre  de  ConfciUer  d'Etat,  V.  333* 
& fuiv. 

Zouxien  , petite  Ville»  XI.  490.  Temple  de  Zou- 
xien,  yoo. 

Zouza  Royaume,  V.  x. 

Zozataquam  , plante,  voy.  Acuitzc  huarîra. 
Zozum,  Prince  Tartarc  , VII.  4X. 

Zu  , degré  ou  dalle  du  Peuple  Chinois  • VI.  i8t« 
Zuazo,  Licentié,  XII.  193.  Cité,  194,19*. 
Zuemadas  ( Iles  de  ) , VIII.  3 8 x. 

Zuidcrftc  , Canton  , XV.  113. 

Zuinglar,  Officier  , III.  y xt». 

Zukholin  , Souverain  , II.  197. 

Zulayer  ( Détroit  de  ),  XI.  77. 

ZuJkajjch  , nom  de  mois  , VII.  j8x. 

Zulkaman  , titre  de  Princes  , VU.  3 1 8. 

Zuloan,  Ile  , X.  334. 

Zumaco  , Province , où  l’on  trouve  de  U candie  ». 
XIII.  104. 

Zumatlan,  Se  fes  Mines  d’argent , XII.  *48. 
Zumbadoc,  ou  Boardonneur , oifeau  , XIV.  141 
Se  î 4X. 

Zumbi , Se  f g ni  fie  ni  ion  , IV.  *44. 

Zumora,  & les  Montagnes,  XIII.  381. 
Zumpango  , Village  , XI.  jx8.  Lac  de  ce  nom, 

XII.  4x7.  Ville  de  Zumpango  , 439.648. 
Zuniga  ( Diego  de  ) , Septième  Viccroi  du  Térou  - 

XIII.  y xz. 

Zuniga  ( Dom  Juan  de  ) , Gouverneur  de  Philippe 
deux  , Roi  d’Efpagne  , XII.  xoi. 

Zuniga  ( Logez  de  ) , Ofbc.  Efpagnol  ,XI1I.  xt  r« 
Zuniga- y- Azevedo  ( Gafpaid  de  ),  quatorzième 
Viceroi  du  Pérou , XIII.  3x4. 

Zuibano  , conduit  des  Prifonmets  de  diftiodioa, 


_ Digilized  by  Ç< 


TABLE  DES 

XIII.  149.  Cité  If 6 &■  fuiv. 

Zurinas,  Nation  Je  Sculpteurs,  XIV.  If. 

Zurluk  mergam, dont  les  defeendans  forment  ane 
Tribu,  Vil.  fo. 

Zuzi,  fils  de  Jenghiz-kban , commande  l'aile  gau- 
che d'une  armée  de  Ton  pere  , VII.  f6.  Intré- 
pidité de  ce  Prince,  <0.  Il  fc  retire  pendant  la 
nuit  avec  Ton  armée,  61.  Il  va  attaquer  des 
Villes  1 ibid.  Il  allicge  la  Capitale  de  Katafm , 
<).  Retraite  de  ce  Prince  , nommé  au®  Quci, 
d’avec  foa  pere  , & pourquoi , «9.  Il  fe  récon- 
cilié avec  fon  pere  , 70.  Emploi  de  ce  Prince  , 
& fa  mere  , 71.  Peuples  que  Prince,  nommé 
au®  Chuchi  , fubjugue  , 89.  Valeur  de  ce 
Prince,  91.  Cité  , ibid.  Sa  mort,  94.  Cité, 
too.  Nommé  auffi  Juji-Uun , tjf.  ito.  Qn 


MATIERES.  7è7 

remonte  jufqn’à  lui  pour  l'origine  des  Usbeks , 
ibid.  Plan  de  Zuzi , nomme  au®  Juzi , czccu-* 
té  par  fon  fils,  1 4).  Cité  , atf. 

Zuzibar  , Prince  Tartare,  VII.  4t. 

Zuzikat , ftere  de  Jenghiz  khan , commande  l'aile 
droite  dcTatmée  de  Ion  frere  , VII.  f S. 
Zuzi-khan , ou  Zain-khan  : Dcmcics  de  ce  Prin- 
ce avec  un  autre  , VII.  8.  Congrès  ioutile. 
Zain-khan  entre  dans  le  Pays  des  Eluth* , ibid. 
Zuzi-khan,  cité,  16.  Eaploits  de  Zuzi  khan, 
«a. 

Zu-zu  , Fils  du  Philofophe  Confucius , change  plu- 
fieurs  fois  de  femme  , VI.  147. 

Zsrin , fils  de  Japhct,  Vil.  3 s. 

Z seollc  , Ville  des  Pays-bas,  VII  383. 

Zygonc , ou  Cagnole  , poillon,  XIV.  304! 
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CATALOGUE 

DES  CARTES, 

PLANS  ET  VUES, 


QUI  SONT  DANS  L’HISTOIRE  GÉNÉRALE 

DES  VOYAGES; 

RANGÉ  SUIVANT  L’ORDRE  GÉOGRAPH1  QUE 

CARTES  GÉNÉRALES. 

• 

N°-f7 

I 1 j SS  AI  d’une  Carte  réduite  , contenant  les  Parties  connues 

Tome 

page 

du  Globe  terreftre. 

VI. 

1 

a Carte  des  Mers  du  Nord. 

XV. 

95 

J Carre  de  l’Océan  Occidental. 

III. 

à la  tin 

4 Carte  de  l'Océan  méridional. 

III.  à la  fin 

5 Carte  de  l’Océan  Oriental  j ou  Mer  des  Indes. 

6 Suite  de  l’Océan  oriental , contenant  les  Iles  de  la  Sonde , les 

111. 

à la  En 

Philippines  , les  Moluques  , Sec. 

III. 

à la  lin 

7 Carte  de  la  Mer  du  Sud. 

II. 

nj 

8 Carte  réduite  des  Terres  Auftrales. 

5 Carte  pour  marquer  les  Vents  de  iraverfe  qui  régnent  le  long 

II. 

19S 

des  Côtes  de  la  Mer  Atlantique  , 5c  de  celle  des  Indes. 

II. 

618 

ro  Carte  pour  les  Vents  de  traverfe  dans  la  Mer  du  Sud 

11. 

61 1 

COTES  D’EUROPE. 

1 1 Carte  de  la  Nouvelle  Zemble. 

XV. 

11 G 

1 1 Carte  de  l’Ile  de  Spitzberg.  * 

XV. 

169 

13  Carte  du  Détroit  de  Weigats. 

XV. 

«•4 

14  Carte  delà  partie  méridionale  du  Golphe  de  Bothnie. 

XV. 

318 

1 j Partie  Septentrionale  du  Golfe  de  Bothnie. 

XV. 

55» 

1 6 Environs  de  Torneo. 

-XV. 

554 

17  Carte  des  Côte»  de  France  Se  d’Efpagne. 

III. 

à la  fin 

AFRIQUE. 

18  Côtes  Occidentales  d’Afrique,  depuis  le  Detroit  de  Gibtalta 

jufqu'au  neuvième  degré  de  latitude  Septentrionale.  I.  10 

Madere 
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NB.  * 


Madere  et  Iles  Canaries. 


19  Carte  des  Iles  de  Madere  & de  Porto-Samo, 
to  Vùe  de  la  Ville  & Rade  de  Funchal  , en  l’Ile  de  Madere. 

1 1 Carte  des  lies  Canaries. 
il  Carte  de  l’Ile  de  T^iérife. 

2 3 Vues  de  Ténérife.  ~ 

S é N É G At  L. 

14  Côte  Occidentale  d’Afrique  } depuis  le  Cap  Blanc  jufqu’l  Tanit. 

2 5 Plan  de  la  Baie  & lie  d’Arguim. 

2 6 Plan  du  Fort  d'Arguim. 

27  Carte  d'une  partie  de  la  Côte  d'Afrique,  depuis  Tanit  jufqu’à 

la  Riviere  du  Sénégal. 

28  Plan  de  l'Anfe  de  Portendic. 

29  Carte  du  cours  de  la  Riviere  de  Sanaga  ou  du  Sénégal. 

30  Carte  du  cours  des  Rivières  de  Falemme*&  du  Sénégal. 

3 1 Carte  du  cours  du  Sénégal  depuis  fon  embouchure  jufqu'au  Déferr. 

31  Cours  delà  Riviere  du  Sénégal , depuis  le  Défert  julqu’â  l'ile  de 

Morphil , avec  le  Lac  du  Panier  Foulé. 

33  Plan  de  l’ile  Saint  Louis  dans  la  Riviere  du  Sénégal. 

34  Plan  du  Fort  Saint  Louis  , de  l'ile  de  Saint  Louis  du  Sénégal. 

35  Vue  d’une  Ville  des  Foulis  au  Sénégal. 

}6  Carte  des  Pays  voifins  des  Rivières  du  Sénégal  & de  Gambie. 

Iles  *u  Cap  Verd, et  Côtes  d’Afrique  voisines. 

37  Carte  des  Iles  du  Cap  verd. 

3 8 Plan  delà  Ville  ôc  Fort  de Sant’-Iago. 

3)  Vue  de  l’ile  Sant’lago. 

40  Plan  de  la  Baie  de  l'ile  de  Saint  Vincent. 

41  Vue  de  Porto-Grande  dans  l’ile  de  Saint  Vincent. 

41  Vûe  de  l’ile  de  Saint  Philippe  ou  de  Fuego. 

43  Carte  de  la  Côte  du  Cap  Verd. 

44  Vues  du  Cap  Verd. 

45  Plan  de  l'ile  de  Gorée. 

46  Autre  Plan  de  l’ile  de  Gorée , avec  les  mouillages  & les  Sondes 

aux  environs. 

47  Vûe  de  la  Rade  de  l’ile  de  Gorée. 

48  Vûe  de  Ruâfque. 

Suite  de  la  Côte  Occidentale  d’Afp 

49  Côte  Occidentale  d'Afrique , depuis  le  douzième  degré  de  latitude 

Septentrionale  jufqu’au  onzième  degré  de  latitude  Méridionale. 

50  Suite  de  la  Côte  Occidentale  d’Afrique  , depuis  le  onzième  degré 

de  latitude  Méridionale  jufqu’au  Cap  de  Bonne-Efpérance. 

5 1 Carte  du  cours  de  1a  Riviere  de  Gambra  ou  Gambie , depuis  fon 

embouchure  jufqu'à  Eropina.  III.  7 

ArB.  * l*i  N°s.  j,t , ) i-  to  de  la  page  précédente  , cotés  mal- à-pr  opes  Tome.  11.  fe  trouvent 
dont  le  Tome  XI. 
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51  Suite  du  cours  de  la  Riviere  de  Gambie,  depuis  Eropina  juf-  Tome 
qu’à  Barraconda.  III. 

5 j Plan  & vue  de  l’Ile  & du  Fort  James , fuc  la  Rivicre  de  Gambie.  II. 

54  Côtes  d’Afrique,  & les  Iles  comprifes  entre  le  Cap  Rouge  & la 

Riviere  de  Nuno  nommées  les  Bilïàgos  ou  lesBidaos.  II. 

55  Vue  de  la  Ville  & Côte  de  Cachao  du  côté  du  Nord.  II. 

J 6 Carte  de  la  Côte  & Pays  voifins  des  Rivières  de  Serlionne  & de 

Scherbro.  ™ III. 

57  Carte  de  l’entrée  de  Serlionne.  . III. 

5 8 Cane  de  la  Baie  de  Sierra  Lcona  ou  Serlionne.  I. 

59  Vues  des  Montagnes  de  Serlionne.  I. 

60  Plan  & vue  de  Plie  de  Benfe  dans  la  Riviere  de  Serlionne.  III. 

4i  Carte  des  entrées  de  la  Riviere  de  Scherbro.  III. 


Côtes. de  Guinée. 

61  Carte  de  la  Côte  de  Guinée, depuis  Serlionne  jufqu’au  Cap  de  Palme.  III. 
6)  Carte  d’une  partie  de  la  Côte  de  Guinée , depuis  le  Cap  de  Monte 


jufqu’au  Cap  des  Balles.  III. 

£4  Vue  du  Cap  Mefurado.  III. 

6 5 Carte  de  l'entrée  de  la  Riviere  de  Seltos  ou  Seftre.  III. 

(S  Côte  de  Guinée  , depuis  le  Cap  de  Palme  jufqu’au  Cap  des  trois 

Pointes.  III. 


CÔTE  D*  O R. 


67  Côte  de  Guinée,  depuis  le  Cap  Apollonia  jufqu’à  la  Riviere  de 
Volta , appellée  la  Côte  d'Or. 

6 S Plan  du  Fort  Saint  Antoine  à Axim  , aux  Hollandois. 

69  Plan  du  Fort  de  Frédérilbourg  , aux  Danois. 

70  Vue  des  Fotts  Anglois  & Hollandois  d’Akra. 

71  Plan  du  Fort  Anglois  de  Difcove. 

71  Vue  du  Fort  Anglois  de  Difcove. 

7 J Plan  du  Fort  Anglois  de  Sticconda. 

74  Vue  des  Forts  Anglois  & Hollandois  de  Succonda. 

75  Plan  du  Fort  Hollandois  de  Sama. 

7 6 Plan  & vue  des  Forts  de  Bout»  & de  Sama , aux  Hollandois. 

77  Plan  du  Fort  Anglois  de  Commendo. 

78  Vue  des  Forts  Anglois  5t  Hollandois  de  Commendo. 

79  Vue  delà  Côte  d'Or  , depuis  S.  Georges  de  la  Mine  jufqu’à  Maury. 

80  Plan  du  Fort  Saint  George  de  la  Mine. 

81  Plan  de  la  Ville  & Fort  Anglois  du  Cap  de  Corfe. 

81  Vue  du  Cap  de  Corfe  du  coté  du  Nord  Oueft. 

S 5 Vue  du  Cap  de  Code  du  cô:é  de  l’Eft. 

84  Plan  du  Fort  de  NalTau  à Maury. 

85  Vue  du  Fort  de  Tanrumquery. 

86  Vue  du  Fort  Anglois  de  'SFir.ebra. 

87  Vue  du  Fort  Hollandois  de  Cormantin  8c  du  Fort  Royal  de  Manfto. 
>88  Plan  du  Fort  Anglois  d’Anamabo. 

89  Côte  de  Guinée,,  depuis  la  Riviere  de  Volta  jufqu’à  Jakin. 


IV. 

III. 

III. 

IV. 
IV. 
IV. 
IV. 
IV. 
IV. 

III. 

IV. 
IV. 
III. 

III. 

IV. 
IV 
IV. 
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III. 
III. 
III. 
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DES  CARTES, PLANS,  &c.  77< 

9‘o  Carre  du  Golfe  de  Bénin  & Côie de  Guince,  depuis  Rio  de  Vol-  Tome  pag.' 

ra  jufqu’au  Cap  Formofe.  IV.  309 

91  Carre  du  Royaume  de  Whidad  ou  Juida. 

91  Plan  du  Fort  François  de  Juida. 

91  Plan  du  Fort  Anglois  de  Juida. 

94  Vue  de  Williams  Fort  i Juida. 

95  Plan  du  Palais  du  Roi  à Xavier  dans  le  Royaume  de  Juida. 

96  Vue  des  Comptoirs  Européens  à Xavier. 

97  Carte  du  Golfe  de  Guinée  & des  Côtes  comprifes  entre  le  Cap 

Formofe  & le  Cap  Lopez  Gonfalve. 

98  Carte  de  la  Riviere  de  Calbary  & Côtes  voifines. 

Suite  des  Côtes  Occidentales  d’Afr 


99  Carte  des  Royaumes  de  Congo  , Angole  & Benguela. 

100  Plan  de  la  Cité  de  Loango. 

lot  Carte  de  l’embouchure  de  la  Riviere  de  Congo  ou  du  Zaïre. 
xot.  Carte  de  la  Côte  d’Angole>  depuis  la  Riviere  de  Bengo  jufqu’i 
celle  de  Coinza. 

Toj  Carte  de  la  Rade  de  Benguela  & Riviere  de  Cantomhelle. 

1 04  Cane  du  Pays  des  Hottentots  aux  environs  du  Cap  dç  Bonne-Efpcçance 
soj  Carte  de  la  Baie  Sainte  Helene. 
lot>  Carte  de  la  Baie  de  Saldanha. 

107  Carte  de  la  Baie  de  la  Table. 

108  Baie  de  la  Table  & vue  du  Cap  de  Bonne-Efpcranre. 

109  Plan  du  Fort  & de  la  Ville  du  Cap  de  Bonne-Efpérance. 

Côtes  Orientales  d’ Afrique, 


il#  Côte  orientale  d’Afrique  , depuis  le  Cap  de  Bonne-Efpérance  juf- 
qu’au Cap  del  Gada. 

1 1 1 Suite  de  la  Côte  orientale  d’Afrique , depuis  le  treizième  degré  de 

latitude  méridionale  jufqu’au  îâe.  degré  de  latitude  Septentrionale.  I.  j 18 

ni  Plan  de  la  Baie&  du  Fort  de  Mozambique.  I.  71 

1 1 3 Carte  de  la  Baie  de  Mozambique.  V.  1 1 r 

114  Vue  de  Mozambique.  I.  17 

11  j Carte  de  Plie  de  Montbafa.  _ V.  au 

US  Plan  de  Pile  & Ville  de  Quilloa.  V.  m 

117  Carte  de  l'Empire  du  Monomorapa  & des  Etats  voilius,  V.  119 

118  Carte  des  lies  de  Comore,  Anjouan,  Mualy  , &c.  V.  a 16 

119  Carte  9e  l’Ile  d' Anjouan.  V.  117 

110  Carte  de  Pile  de  Madagafcar.  V.  115 

111  Plan  du  Fort  Dauphin  en  l’Ile  de  Madagafcar.  VIII.  553 
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